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0 

5 

0 

10.81 

3.35 

13 

c 

1 1 

" 

5 

PARADISE 

49  2 

33.8 

41.5 

66 

23 

31  + 

719 

0 

1 2 

_ 

22 . 72 

5.81 

13 

5.0 

5 

30 

12 

11 

6 

PLACERV! LLE 

49.5 

33  2 

1*1 

51 

7+ 

725 

1 3 

^ 

16.57 

8 . 74 

2.7c 

19 

4 

26 

16 

10 

7 

PLACERVILLE  IFG 

50.5 

37  ^  2 

43.9 

70 

5 

20 

29 

647 

Q 

0 

]^  i 

Q 

18,45 

7 

26 

PLATINA 

42.9 

25,9 

34 , 4 

59 

14 

24+ 

94 1 

0 

1 

24 

0 

D  8,13 

2.00 

12 

32.  5 

28 

1 

12 

6 

3 

PDRTOLA 

40  •  7 

18.7 

29.7 

>  9 

5l 

-  9 

3 1 

1087 

0 

5 

26 

2 

12  ,05 

8 . 36 

2.60 

21 

25.5 

18 

31  + 

15 

7 

7 

QUINCY 

43  5 

22.6 

33.1 

.1 

59 

2 1 

-  3 

29 

982 

2 

2  7 

]■ 

22.77 

15.56 

4.51 

21 

24.5 

13 

30 

16 

10 

9 

RED  BLUFF   HB  AIRPORT 

R 

49.4 

35,6 

42.5 

_  2.0 

59 

20 

24 

29 

690 

0 

7.02 

2.73 

1  •  7C 

1 9 

C 

s 

! 

3 

REDDING  FIRE   STA  NQ  2 

50.0 

34.7 

42.4 

-  3.3 

65 

3 

2  5 

29 

693 

0 

1 2 

10,11 

2 . 42 

2*0 

11 

RDC<LIN 

36  4 

y  i  '  ^ 

62 

26 

23 

0 

0 

6 

0 

12,16 

7.64 

2*03 

19 

.  0 

c 

12 

IC 
8 

6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

•  0 

38  1 

4*t  ,  0 

1*2 

6  1 

2  5 

28 

10 

644 

0 

0 

6 

0 

5.32 

1.63 

19 

.  0 

0 

10 

2 

SACRAMENTO  HB  CITY 

R 

50 . 8 

40. 4 

45.6 

-  .8 

62 

25 

32 

29 

595 

0 

6 .  9o 

5.32 

1.46 

19 

10 

R 

4 

SHASTA  DAM 

46.4 

34.9 

40.7 

60 

6 

28 

30 

747 

0 

0 

1 0 

24.18 

1 3 

i  3  .  3 

30 

1 1 

7 

SIERRA  CITY 

42.1 

26.2 

34.2 

55 

8  + 

8 

29 

946 

Q 

5 

25 

36.30 

5.84 

20 

32 

30 

17 

14 

1 1 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

39.9 

19.3 

2'*. 6 

1.2 

54 

g 

-  6 

29 

0 

7 

26 

3 

16,66 

11.74 

3.30 

21 

37  •  C 

12 

29 

14 

9 

7 

SODA  SPRINGS   1  E 

//R 

35.5 

19.8 

27.7 

62 

5 

1 

31 

1152 

0 

13 

30 

0 

25,12 

3.21 

19 

214.6 

148 

29 

17 

13 

1 1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

50  5 

33.0 

41.8 

-  1.7 

62 

22 

10 

712 

0 

0 

15 

0 

6,21 

2.32 

1.12 

11 

T 

0 

10 

5 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

44.4 

36 , 5 

67 

5 

1 1 

29 

876 

0 

3 

22 

0 

37,06 

6 .  33 

20 

39.0 

25 

11 

17 

14 

10 

TURNTABLE  CREEK 

47.4 

3'i!8 

41.1 

63 

6 

26 

29 

736 

0 

0 

9 

0 

22.82 

TWIN  lAKC^ 

50.9 

35.6 

43.3 

-  2,0 

61 

21  + 

24 

10 

664 

0 

0 

9 

0 

12,26 

6.94 

2 . 45 

1 3 

.0 

1 2 

5 

vdlta  power  house 

49.1 

33.0 

41.1 

67 

5+ 

20 

31  + 

737 

0 

0 

16 

0 

13,26 

6.06 

2.57 

2  0 

9.7 

5 

30 

14 

G 

5 

HHISKEYTOWN  RES 

47  •  7M 

34. OM 

40  •  9M 

66 

723 

0 

0 

0 

22,59 

5.92 

1 3 

10.0 

30 

1 C 

7 

WILLI AM5 

M 

M 

M 

63 

22 

27 

31  + 

0 

0 

0 

3.33 

.0 

0 

H  I  L LOWS 

33.8 

41.6 

-  3.2 

6 1 

22 

23 

29 

720 

Q 

0 

1 1 

Q 

4.88 

1.31 

1.13 

13 

.0 

0 

9 

4 

1 

WINTERS 

50.9 

36 . 5 

43.7 

62 

22 

25 

1 0 

655 

0 

0 

8 

0 

2*06 

1 3 

•  c 

C 

12 

6 

4 

WOODLAND  1  WNW 

50.3 

36.7 

43.5 

-  2*3 

64 

22 

27 

10+ 

66 1 

0 

0 

9 

0 

7,83 

4.53 

1.74 

19 

.0 

C 

1 1 

6 

2 

3B.3 

-  1.4 

15  63 

7.90 

22.8 

♦         *  ♦ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

40  8 

9.6 

25..: 

60 

7 

-25 

29 

122  3 

5 

2  8 

^ 

13,02 

2.03 

21 

46.0 

33 

31  + 

14 

8 

6 

BQOIE 

39!oM 

9.5M 

24. 3M 

54 

6+ 

-22 

31 

1254 

Q 

1 0 

3 1 

7 

5.74 

2.04 

19 

97 . 1 

73 

25 

8 

3 

^ 

BRIDGEPORT 

40.3 

9.6 

25.0 

58 

7 

-27 

31 

1234 

Q 

30 

g 

7.69 

2.41 

19 

21,1 

18 
8 

28 

B 

4 

3 

CEOARVILLE 

42  •  2M 

24. 2M 

33. 2M 

4.1 

57 

7 

8 

29 

981 

0 

6 

25 

0 

4.27 

2,43 

1.02 

20 

18.5 

29+ 

2 

1 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

37.7 

16.2 

27.0 

^0 

7 

1173 

0 

6 

29 

2 

17.13 

2.38 

26 

66 

30+ 

16 

1 1 

7 

DOYLE   5  SSE 

44  . 1 M 

26.6 

35, 4M 

56 

7 

0 

29 

908 

0 

4 

22 

1 

13.11 

4.00 

20 

15.7 

4 

28  + 

9 

7 

5 

ciCMTur    cTcu    AMr\    r  fi 
rLCniMb    r  I  in    fllNU  uAnt 

43.4 

23.0 

33.2 

59 

7 

0 

29 

976 

0 

4 

26 

1 

3.72 

.76 

26 

6.0 

4 

24 

7 

4 

0 

P nn T  AT  ny P i  i 

41.6 

23.3 

32.6 

3.5 

65 

7 

0 

29 

998 

Q 

4 

24 

1 

4.08 

1.85 

.85 

19 

22.0 

6 

30  + 

10 

4 

0 

41.5 

21  2 

53 

12 

4 

31  + 

1036 

0 

4 

26 

0 

8.51 

2.80 

19 

56.0 

40 

27 

9 

5 

4 

38.0 

18.1 

28.1 

57 

7 

-15 

3  ^ 

1136 

0 

6 

30 

1 

29,74 

5,00 

2 1 

90 

31  + 

1 7 

1  5 

1 1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

4 1  .  OM 

22  6M 

31  BM 

1  4 

54 

7 

-  6 

29 

1020 

0 

4 

27 

2 

7,79 

5 .  26 

1 . 73 

26 

8 

30+ 

1 1 

6 

4 

TAHOE  CITY 

38.7 

23)2 

3lio 

4.1 

49 

4 

2 

31 

1049 

22,82 

16.69 

4.03 

21 

64.0 

60 

30 

16 

12 

9 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

37.1 

19.1 

28.1 

51 

7 

-16 

31 

1137 

7 

26 

TERMO 

37.8 

14.1 

26.0 

51 

3 

-17 

29 

1202 

2  9 

3.61 

.90 

26 

23.0 

14 

29+ 

6 

3 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

37.7 

16.8 

27.3 

1.7 

59 

7 

-10 

31 

1163 

g 

3 1 

19.69 

13.54 

2.94 

21 

84.0 

60 

30  + 

16 

10 

8 

WOODFORDS 

45 .  IM 

27. 3M 

36. 2M 

7 

31 

865 

0 

3 

21 

0 

12.83 

2.66 

21 

30*0 

12 

28 

11 

6 

5 

DIVISION 

29.8 

2.0 

11,56 

8.15 

46.3 

*       •  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O'l 

AVILA  BEACH 

64.9 

45.0 

55.0 

91 

3 

32 

29 

314 

I 

0 

1 

0 

BEN   LOMOND  NO  3 

58.2 

39.1 

48.7 

73 

6 

27 

29 

501 

0 

0 

6 

0 

25,78 

7.35 

13 

T 

0 

15 

10 

7 

BERKELEY 

54. 5M 

40. 4M 

47. 5M 

-  1.9 

62 

19 

33 

29 

535 

0 

0 

0 

0 

8,42 

3.74 

1.49 

13 

.0 

0 

12 

6 

4 

BURLINGAME 

53.3 

40.5 

46.9 

63 

19 

32 

29 

554 

0 

0 

1 

0 

9.54 

1.48 

19 

.0 

0 

13 

8 

4 

CARMEL  VALLEY 

61.7 

39.1 

50.4 

78 

6 

27 

31  + 

444 

0 

0 

5 

0 

12.53 

2.37 

25 

T 

0 

13 

5 

CROCKETT 

51. IM 

38. OM 

44. 6M 

63 

20 

30 

30  + 

627 

0 

0 

4 

0 

7.63 

4.08 

1.52 

19 

.0 

0 

13 

6 

2 

See  Holerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

HighesI 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

<D 

a 

1    .10  or  More  j 

1    .SO  or  More  | 

1.00  or  More 

il 

!.-| 

%i 

c  no  T   no  n 

r  UK  1     UK  u 

56.9 

41.6 

49.3 

68 

6 

30 

10 

460 

Q 

0 

2 

7.68 

1.33 

16 

.  0 

0 

7 

G  I  L  R  D  V 

55.5 

37 , 1 

46 .  3 

63 

26 

26 

10 

572 

0 

0 

9 

0 

13.33 

4.43 

19 

.  0 

J  3 

g 

mAIP    MfirtM  RAV 
n  ft  L  ~    nuLipi  D**! 

53  •  6 

41.3 

47.5 

59 

20+ 

29 

3 1 

535 

0 

0 

3 

0 

8.06 

1.20 

13 

.  0 

7 

56*6 

35 .  5 

46 .  1 

-  2.7 

65 

20  + 

22 

10 

560 

0 

0 

15 

0 

7.57 

5,00 

1.68 

25 

.  0 

0 

1 2 

2 

KING  CITY 

61.1 

38.4 

49.8 

1.4 

77 

5 

24 

10 

466 

0 

0 

8 

0 

6.77 

4,59 

1  .40 

19 

.0 

0 

12 

6 

3 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

55.0 

36.6 

45.6 

.  3 

64 

25 

24 

10 

585 

0 

0 

6 

0 

5.28 

3,27 

1.55 

25 

.  0 

0 

12 

5 

1 

ins     A  in  s 

55.1 

40,2 

47.7 

,  ^^ 

52 

25  + 

27 

29 

530 

0 

0 

3 

0 

12.64 

6.81 

2 . 34 

19 

,  0 

0 

1 3 

9 

if 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

52 . 5 

37.8 

45.2 

66 

20 

29 

10 

609 

0 

0 

6 

0 

9.09 

1.61 

19 

,  0 

0 

1  3 

7 

4 

montere  Y 

57  ■  8 

43.2 

50.5 

68 

1 

34 

29 

442 

0 

0 

0 

0 

9.45 

1 . 73 

19 

,  0 

0 

14 

(, 

5 

MONTEREY  NALF 

57.8 

43.7 

50.8 

69 

5* 

34 

31  + 

434 

0 

0 

0 

0 

8, 10 

1.13 

24 

.0 

0 

12 

9 

1 

MORRO  BAY  FIrE  OEPT 

61.2 

47 .  1 

54,2 

75 

4 

36 

29 

328 

0 

0 

0 

0 

10.60 

2.60 

20 

,  0 

0 

12 

5 

5 

MOUNT   DIaBLD  N  gate 

53.4 

38  .  5 

46.0 

72 

7 

25 

29 

564 

0 

0 

6 

0 

10.76 

2.47 

19 

4 . 0 

2 

30  + 

1 2 

B 

5 

MOUNT   HAMI LTQN 

48. OM 

34. 4M 

41 .  2M 

1  .  1 

72 

6 

17 

29 

729 

0 

1 

15 

0 

5 . 26 

.82 

12.0 

N AC  I M I ENTO  DAM 

57.5 

37.0 

47.  3 

70 

8  + 

26 

30  + 

543 

0 

0 

8 

0 

13.98 

2.66 

20 

.  0 

0 

13 

7 

6 

NEWARK 

53.8 

41.0 

47.4 

62 

20 

31 

11 

537 

0 

0 

1 

0 

6.24 

1.45 

25 

.0 

0 

12 

4 

3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

53.1 

43.2 

48.2 

,  2 

61 

20+ 

35 

10 

514 

0 

0 

0 

0 

6 .  9o 

3.07 

1.31 

13 

.0 

0 

15 

5 

2 

DAlD    AlTn    TTTV  HAM 
rALU     t*UIU    ^IIT  HALL 

53.2 

38.6 

45.9 

64 

26 

29 

29  + 

584 

0 

0 

6 

0 

7.65 

1,82 

19 

.  0 

Q 

1 3 

2 

PASO  robles 

59.5 

36.6 

47 . 6 

74 

7  + 

2  5 

10 

535 

0 

0 

12 

0 

13.93 

4.15 

19 

.  0 

0 

1 2 

8 

3 

PASO  robles  faa  ap 

57,0 

36.1 

47  ,6 

70 

6 

27 

31  + 

531 

0 

0 

10 

0 

12.19 

3.09 

19 

T 

0 

1 2 

7 

5 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

58. 7M 

36. 7M 

47. 7M 

76 

6 

23 

29 

545 

0 

0 

0 

7.33 

1.75 

21 

.0 

0 

11 

6 

2 

61.0 

44  1 

52.6 

79 

3 

3  1 

29 

378 

0 

0 

I 

0 

13.16 

5.16 

19 

.  0 

0 

1 1 

8 

^ 

57.9 

45.6 

51.9 

65 

4  + 

36 

29 

399 

0 

0 

0 

0 

16.35 

5.28 

19 

.  0 

0 

1 2 

Q 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

52,2 

36 . 7 

44.5 

65 

19 

24 

10 

631 

0 

0 

7 

0 

7  .36 

1.43 

20 

.0 

0 

13 

6 

2 

54  ■  6 

31.5 

43.1 

74 

6 

1 8 

29 

671 

0 

0 

20 

0 

16.89 

12.92 

3 . 60 

2  1 

1 . 5 

2 

30 

1  3 

e 

6 

REDWOOD  CITY 

55.7 

3b!b 

47.3 

-  .9 

63 

19 

29 

29  + 

541 

0 

0 

6 

0 

9,39 

5.05 

1.51 

25 

.0 

0 

11 

7 

5 

0  irMMRMn 

K  ICrinUINU 

54 . 9 

39  g 

47  4 

63 

20 

32 

29  + 

541 

0 

0 

2 

0 

8.19 

1.66 

19 

.0 

0 

14 

6 

1 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

49.4 

35^3 

42  .4 

59 

19 

25 

29  + 

695 

0 

0 

9 

0 

12.25 

2.10 

19 

.0 

0 

13 

9 

5 

SALINAS   2  E 

60.3 

40.0 

50.2 

.5 

75 

5 

26 

10 

453 

0 

0 

4 

0 

6.53 

5.55 

1 .38 

19 

.0 

0 

13 

7 

3 

SALINAS   FAA  AP 

56.4 

40,2 

48.3 

70 

6 

29 

10 

510 

0 

0 

3 

0 

7.93 

1.25 

19 

.0 

0 

11 

8 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

56 .  IM 

33  .9M 

45. CM 

71 

6+ 

2  1 

10 

611 

0 

0 

16 

0 

15.36 

2.75 

25 

.0 

0 

14 

8 

6 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

53.8 

40.  7M 

47 .  3M 

60 

21 

33 

31  + 

544 

0 

0 

0 

0 

7.36 

1.50 

18 

.0 

0 

5 

1 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

52.9 

41,2 

47.1 

-  1.5 

63 

19 

33 

29  + 

547 

0 

0 

0 

0 

8.92 

4.91 

1.62 

1  8 

.0 

0 

15 

9 

1 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

52.9 

44,2 

46.6 

-  2.1 

61 

20  + 

38 

29 

5o5 

0 

0 

0 

0 

7 . 74 

3.19 

1.51 

16 

.  0 

0 

14 

6 

2 

SAN  GREGOR ID   2  SE 

56.8 

40.6 

48.7 

70 

5 

3  I 

29  + 

496 

0 

0 

2 

0 

11.97 

2.93 

13 

T 

0 

15 

7 

4 

SAN  JOSE 

f( 

54.7 

40 .  2 

47.5 

_   ^  ,  7 

65 

25 

29 

29+ 

537 

0 

0 

3 

0 

5.56 

2.66 

1.22 

25 

T 

0 

11 

4 

1 

61  0 

43,4 

52.2 

.  6 

79 

7 

3 1 

30 

389 

0 

0 

2 

0 

24.63 

20.22 

5.90 

25 

.0 

0 

12 

8 

6 

SAN  MATEO 

55!5 

40 ',4 

48.0 

64 

19 

31 

31  + 

520 

0 

0 

4 

0 

7.18 

.99 

25 

T 

0 

13 

7 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

55.5 

41,5 

46.5 

.2 

66 

25 

32 

29 

504 

0 

0 

1 

0 

5.99 

3.12 

1 .35 

25 

.0 

0 

12 

6 

1 

SANTA  CRUZ 

56.7 

39.4 

46.1 

.  9 

68 

5 

26 

29 

517 

0 

0 

3 

0 

14.80 

7.96 

4.52 

13 

.0 

0 

13 

9 

5 

54 .  4M 

35  7 

45 .  1 M 

60 

20 

28 

30  + 

610 

0 

0 

5 

0 

9.00 

1 . 76 

19 

.0 

0 

15 

7 

3 

54.0 

34  9 

44.5 

66 

20  + 

2  5 

29 

629 

0 

0 

11 

0 

9.56 

5.27 

1 . 60 

20  + 

.0 

0 

14 

7 

4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

57.6 

38!7 

46.2 

68 

5 

29 

29 

516 

0 

0 

5 

0 

10.93 

3.69 

19 

.0 

0 

12 

5 

4 

47.7 

.  1 

10.42 

6.28 

,4 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

45.5 

.  2 

65 

26 

29 

10 

599 

0 

0 

4 

0 

5.7l 

3.01 

1 . 49 

19 

,0 

0 

10 

3 

1 

50 '  8 

37  0 

65 

26 

24 

10 

644 

0 

0 

9 

0 

6.31 

1  .24 

19 

.0 

0 

29 

13 

5 

1 

ASH  MOUNTAIN 

53,3 

36  .  5 

44 . 9 

-  1.3 

67 

2  1 

24 

30  + 

616 

0 

0 

9 

0 

16.33 

11.78 

3.75 

19 

2.5 

2 

11 

9 

6 

AUBERRY   1  NNE 

53 .  3M 

34  9M 

.  8 

72 

7 

22 

31  + 

640 

0 

0 

12 

0 

14.43 

10.06 

3.20 

19 

1.0 

0 

10 

7 

7 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

54.4 

43.3 

48.9 

1.5 

73 

20 

31 

30+ 

492 

0 

0 

2 

0 

2.12 

.95 

.38 

19 

.0 

0 

8 

0 

0 

BALCH   power  HOUSE 

5 1 .  2M 

39 .  5M 

4 5 .  4M 

59 

26 

2  5 

29 

01 

0 

0 

3 

0 

23.56 

6.95 

19 

.0 

0 

1 1 

10 

7 

blackwells  Corner 

2,53 

20 

.0 

HiiTTnwuTi  1  nu 

53  2 

38  2 

45.7 

72 

26 

2  7 

29 

591 

0 

0 

3 

0 

.88 

0 

5 

1 

0 

4  2.5 

26  1 

34.3 

_  2,6 

59 

4 

Q 

31  + 

942 

0 

6 

27 

0 

33.98 

23.72 

5.93 

21 

35.5 

30 

30  + 

15 

13 

6 

CAMP  PARDEE 

A9.2 

37.6 

43.4 

-  2.2 

60 

26 

29 

29 

664 

0 

0 

4 

0 

B.41 

4.52 

1.35 

19 

.0 

0 

14 

7 

1 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

51*2 

36,8 

44.0 

^1. 

29 

643 

0 

0 

11 

0 

11.34 

2  . 40 

21 

19 

31 

12 

6 

4 

CHERRY  VALLEY  DAM 

47  •  5 M 

29 ,  4M 

38 .  5 M 

^7 

3  1 

8 1 6 

0 

3 

20 

0 

20,54 

5.42 

19 

30.0 

14 

10 

8 

/"  n  A  1  T  M  r  ft 

53*7 

39,4 

46.6 

.  e 

69 

2  5 

3 1 

565 

0 

0 

5 

0 

5 , 69 

4.30 

1.47 

19 

.0 

0 

3 

2 

rnornDAM    Tooir  niCT 
LUKLUKAIN    1  KK  1  b  UlSl 

50  •  9 

44.9 

69 

2  6 

30 

29 

616 

0 

0 

5 

0 

6 , 06 

1.93 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

DENAIR   3  NNE 

50.7 

38.4 

44.6 

-  .7 

64 

25  + 

25 

29 

627 

0 

0 

8 

0 

6.61 

4.22 

1.93 

25 

.0 

0 

10 

5 

2 

DUDLE  YS 

51 .  3M 

29 ,  2M 

40 .  3M 

1.5 

72 

3 

7*.  1 

0 

0 

23 

0 

D20 ,99 

13.70 

4.43 

21 

12.0 

7 

30 

15 

11 

7 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

53.8 

37.4 

45.6 

.3 

63 

2  5 

2  7 

31  + 

0 

0 

7 

0 

12.2b 

5.59 

2.04 

2  1 

,5 

0 

15 

8 

5 

FIVE   POINTS   5  SSW 

51. 5M 

36. 7M 

44. IM 

66 

25 

26 

10 

0 

0 

5 

0 

4191 

.0 

0 

11 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

49.7 

39.8 

44.8 

-  1.3 

64 

20 

31 

31  + 

519 

0 

0 

5 

0 

8.56 

6.53 

2.21 

25 

T 

0 

6 

3 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

52.1 

38.3 

45.2 

68 

27 

26 

31  + 

507 

0 

0 

5 

0 

7.82 

2.24 

14 

,0 

0 

11 

5 

3 

GLENNVILLE 

56.8 

30.2 

43.5 

77 

6 

6 

30 

661 

0 

0 

21 

0 

10.89 

2.35 

25 

39.0 

5 

29 

1  2 

10 

3 

GRANT  GROVE 

43.5 

26.9 

35.2 

64 

7+ 

2 

29 

914 

0 

5 

19 

0 

38.18 

7.51 

19 

43 

29 

12 

11 

8 

HANFORD 

51.0 

38.0 

44.5 

-  .7 

71 

25 

28 

29  + 

629 

0 

0 

6 

0 

6.69 

5.15 

1.54 

19 

1.0 

0 

30 

13 

4 

3 

HETCH  HETCHY 

45. OM 

29, 9M 

37. 5M 

.2 

56 

B  + 

1 1 

29 

848 

0 

1 

21 

0 

18.73 

12.82 

3.70 

19 

96.0 

16 

15 

9 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

41.1 

22.5 

31.6 

1.6 

63 

6 

-  6 

29 

1024 

0 

7 

30 

1 

80 

30 

lORIA 

53. 5M 

38, 3M 

45. 9M 

.7 

70 

8  + 

24 

29 

584 

0 

0 

8 

0 

11.17 

S.08 

2.60 

25  + 

9 

6 

5 

KERN  RIVER   PH  no  1 

52.3 

41.9 

47.1 

-  2.5 

72 

20 

33 

29 

546 

0 

0 

0 

0 

4.68 

2.66 

.73 

25 

.0 

0 

12 

4 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

56.9 

35.0 

46.0 

72 

7 

22 

30  + 

581 

0 

0 

11 

0 

11  .67 

2.28 

19 

1 

26 

11 

3 

5 

kettleman  city 

52.0 

39,0 

45.5 

71 

26 

28 

29 

595 

0 

0 

4 

0 

6.17 

1.67 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

KETTLEMAN  STATION 

51.4 

40.5 

46.0 

69 

25 

33 

29 

561 

0 

0 

0 

0 

5.57 

1.44 

19 

.0 

0 

11 

5 

1 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

51.2 

40.5 

45.9 

63 

25 

26 

29 

584 

0 

0 

4 

0 

9.70 

4.50 

1.61 

21 

.0 

0 

13 

6 

5 

LE  GRAND 

50.8 

40.  1 

45.5 

.  1 

56 

25 

28 

29 

597 

0 

0 

3 

0 

7.03 

1.48 

13 

.0 

0 

10 

6 

2 

LEMON  COVE 

52.4 

40.7 

46.6 

.0 

70 

20 

30 

29 

565 

0 

0 

2 

0 

9,92 

7.25 

2.90 

19 

.0 

0 

11 

6 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFQRNia 
JANUARY  1969 

Conllnued  .  


nMeB 

Temperature 

Precipitalion 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Noimal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

H 

Deparlure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

si 

S  0 
ol 

LINDSAY 

52.6 

40.8 

45,7 

,9 

71 

20 

30 

30  + 

556 

0 

0 

2 

0 

7  65 

5.59 

2.47 

19 

.0 

0 

12 

4 

2 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

51.0 

37.5 

44,3 

57 

26 

25 

10 

533 

0 

0 

7 

0 

3128 

,73 

25 

,0 

0 

0 

LQOGEPOLE 

37.9 

18.2 

28,1 

47 

8  + 

-  6 

29 

1139 

Q 

5 

31 

3 

49,55 

9,33 

25 

93,5 

103 

29 

13 

11 

10 

LDDI 

51.0 

37.5 

44,3 

.4 

55 

25 

27 

31  + 

534 

0 

0 

7 

0 

5,52 

1,33 

13 

,0 

0 

12 

5 

1 

LQS  BANDS 

53*0 

39,2 

46,  1 

67 

1 0 

575 

0 

0 

6 

0 

4,68 

3.05 

1  •  2 1 

19 

*  0 

7 

3 

LOS   BANDS   DET  RESV 

Sl.O 

38.5 

44,8 

65 

25+ 

30 

27  + 

619 

0 

0 

4 

0 

4.63 

1.15 

19 

,0 

0 

8 

3 

2 

MADERA 

50.9 

39.6 

45,3 

-      .  1 

55 

25 

31 

31  + 

505 

0 

0 

3 

0 

5.69 

3.78 

1.44 

14 

,0 

0 

10 

4 

1 

MANTECA 

51.3 

38.5 

45.0 

65 

22 

29 

10 

616 

0 

0 

7 

0 

4.21 

.96 

19 

,0 

0 

11 

3 

0 

MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

38.9 

45,5 

55 

25 

24 

29 

596 

0 

0 

4 

0 

7.07 

4 . 75 

1,29 

21 

,  0 

0 

g 

7 

2 

MODESTO 

51.5 

39.2 

45,4 

.4 

65 

21 

28 

29  + 

501 

0 

0 

5 

0 

4 . 26 

1.99 

,93 

24 

10 

3 

0 

NEWMAN  2  NW 

50.6 

38.4 

44,5 

-  1.6 

64 

20 

27 

10 

526 

0 

0 

6 

0 

5.95 

3.96 

1,24 

25 

,0 

0 

11 

5 

3 

NORTH  FORK   RAN6ER  STA 

53. 3M 

30. 2M 

41, BM 

75 

7 

11 

29 

712 

0 

0 

0 

20.97 

15.00 

DRANtE  COVE 

51.6 

37.3 

44,5 

-  1.2 

56 

21 

24 

30 

629 

0 

0 

5 

0 

10.32 

7,61 

2.01 

14 

,0 

0 

10 

6 

5 

PORTERVI LLE 

53,4 

39,9 

46.7 

72 

21 

26 

29 

562 

0 

0 

2 

0 

7.92 

5 . 77 

1.82 

20 

T 

0 

\  1 

3 

POSEY   3  E 

A  8 . 4 

29,7 

39.1 

66 

5 

g 

29 

797 

0 

2 

20 

0 

15.64 

3.00 

25 

12,0 

12 

29 

1 3 

10 

7 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

48.8 

34,5 

41.7 

54 

7 

18 

29 

719 

0 

0 

11 

0 

23.48 

4.11 

21 

43,0 

24 

26 

15 

12 

8 

SAN  LUIS  DAM 

50.6 

39,1 

44,9 

54 

26 

32 

31  + 

516 

0 

0 

4 

0 

6.22 

1.54 

19 

.0 

0 

10 

4 

3 

SONORA  RS 

51. 9M 

33, IM 

42, 5M 

-  1.4 

66 

7 

20 

29 

669 

0 

0 

16 

0 

17.15 

11.14 

2.75 

14 

2 

30 

14 

8 

7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

45.9 

27.2 

36.6 

65 

7 

4 

29 

673 

0 

3 

20 

0 

32.88 

7,37 

19 

28.2 

22 

30 

14 

11 

6 

STOCKTON  WBAP 

38  5 

63 

2  5 

1 0 

0 

0 

6 

0 

5,24 

1,11 

13 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

5l!3 

37!6 

44,5 

-  .2 

62 

22 

30 

31  + 

531 

0 

0 

5 

0 

6.09 

3!30 

1.28 

19 

!o 

0 

12 

3 

2 

TEHACHAPI 

52.3 

31.1 

41,7 

72 

6+ 

12 

30 

717 

0 

0 

19 

0 

5.16 

.66 

25 

3,0 

11 

5 

0 

TEJON  RANCHD 

52.7 

35.8 

44.3 

-  2.8 

69 

20 

27 

30 

635 

0 

0 

10 

0 

3.01 

.89 

.44 

26 

,0 

0 

11 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

55.0 

36.4 

45.7 

1.1 

70 

20 

25 

29 

559 

0 

if 

16.11 

12.23 

4.93 

19 

.0 

0 

12 

9 

7 

TIGER   CREEK  PH 

34  7 

42,1 

5y 

3 

20 

3  ^ 

700 

0 

0 

11 

0 

22.00 

13*35 

21 

19.5 

30 

1 0 

TRACY  CARBONA 

Si!* 

38. '3 

44.9 

66 

22 

26 

10 

517 

0 

0 

4 

0 

2.94 

'',87 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

51.7 

39. 9M 

45. BM 

66 

25 

27 

10 

563 

0 

0 

2 

0 

5,02 

1,17 

25 

.0 

0 

12 

3 

1 

VISALIA 

51.5 

39.4 

45,5 

-  1.3 

67 

25+ 

30 

30 

600 

0 

0 

4 

0 

7.72 

5.70 

2,15 

20 

,0 

0 

9 

6 

3 

tiASCO 

52.6 

39.9 

46.4 

.6 

74 

26 

29 

29 

570 

Q 

0 

2 

4.68 

3.47 

1,33 

20 

,0 

0 

9 

4 

1 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

26.6 

35.7 

.6 

53 

9 

30 

903 

0 

1 

27 

0 

22,34 

15.99 

19 

2  5,5 

1 6 

30 

14 

1 2 

DIVISION 

43,5 

.2 

1   ,  8 

7,97 

6.2 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

64.0 

46.2 

55,1 

81 

5 

31 

30 

305 

0 

0 

1 

0 

8,80 

2,95 

14 

.0 

0 

10 

5 

2 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

61.0 

52.0 

56,5 

2.8 

72 

4+ 

40 

30  + 

261 

0 

0 

0 

0 

11,13 

8,71 

2.92 

14 

.0 

0 

10 

7 

5 

BARRETT  0AM 

64.1 

38, B 

51.5 

2.9 

63 

7 

26 

30 

413 

0 

0 

7 

0 

10,45 

7,34 

2.77 

26 

.0 

0 

11 

6 

4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

59.1 

39.9 

49,5 

64 

7 

26 

31 

476 

0 

0 

3 

0 

13,13 

9,53 

3.55 

25 

.0 

0 

11 

8 

5 

BIG  BEAR  LAKE 

47.6 

23.7 

35,7 

67 

7 

30 

901 

0 

1 

27 

0 

24,87 

9 , 40 

25 

11,0 

3 

29 

12 

9 

^ 

BONITA 

57.2 

45.7 

56,5 

3.3 

65 

4 

31 

30 

261 

0 

0 

1 

0 

4.30 

2.17 

1.74 

14 

,0 

0 

9 

3 

1 

BUR8ANK   VALLEY   PMP   PLT  R 

64.6 

45,3 

55,0 

1.4 

63 

5 

29 

30 

306 

0 

0 

2 

0 

14,16 

11.02 

4.29 

25 

,0 

0 

10 

8 

5 

CACHUMA  DAM 

63.1 

42,4 

52,8 

63 

5 

29 

31  + 

374 

0 

0 

3 

0 

18,33 

4,95 

25 

,0 

0 

10 

8 

5 

CAMPO 

61.8 

39.2 

50,5 

85 

5 

23 

30 

441 

0 

0 

9 

0 

8.3o 

2,42 

25 

,0 

0 

11 

6 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

64.3 

42,9 

53.6 

82 

5  + 

27 

30 

343 

0 

0 

2 

0 

16.20 

3,79 

25 

,  0 

9 

7 

7 

CHULA  VISTA 

63. IM 

49,  IM 

56. IM 

4.0 

76 

5 

34 

30 

272 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1,33 

,66 

1  ^ 

,0 

0 

12 

2 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

62.9 

46,5 

54.7 

3,7 

82 

6 

30 

30 

318 

0 

0 

1 

0 

10,17 

5,44 

1,81 

21 

,0 

0 

10 

8 

5 

CORONA 

55.0 

43, 7M 

54. 4M 

2.7 

64 

5 

30 

30+ 

332 

0 

0 

2 

0 

10.90 

8.48 

3.65 

25 

,0 

0 

10 

7 

5 

CULVER  CITY 

55.4 

49.8 

57.6 

84 

5 

37 

29 

232 

0 

0 

0 

0 

15,55 

4,50 

20 

.0 

0 

10 

7 

6 

CUYAMA 

59.5 

35,4 

47.5 

78 

7 

2  2 

30 

539 

0 

0 

13 

0 

3.01 

,  73 

25 

,  c 

^ 

2 

CUYAMACA 

52.5 

32. 9M 

42. 7M 

3,7 

72 

7 

17 

30 

573 

0 

0 

14 

0 

19,78 

13,66 

4,10 

2t) 

4.1 

4 

29 

13 

9 

6 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

62.7 

37.7 

50.2 

84 

5 

24 

31  + 

451 

0 

0 

7 

0 

10,86 

8,24 

3,10 

25 

.0 

0 

10 

7 

5 

EL   CAPITAN  DAM 

68. 1 

45,6 

56,9 

86 

4 

35 

31  + 

252 

0 

0 

0 

0 

9,36 

2.87 

15 

.0 

0 

11 

7 

3 

ELSINORE 

65.6 

42,5 

54,1 

4.1 

85 

5 

27 

30 

335 

0 

0 

4 

0 

9,4o 

7,56 

3.59 

25 

,c 

c 

11 

; 

2 

escondido 

44  I 

55.1 

86 

5 

29 

30 

0 

0 

2 

0 

7,23 

25 

fontana  kaiser 

66.3 

49.0 

57,7 

85 

5 

34 

30 

250 

0 

0 

0 

0 

12,4? 

,0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

67.7 

45,9 

56.8 

86 

5 

30 

30 

247 

0 

0 

1 

0 

5.15 

2.08 

14 

,0 

0 

11 

3 

1 

henshaw  dam 

61.1 

35,5 

48.3 

79 

6 

22 

30 

510 

Q 

0 

1 5 

19,09 

5.14 

26 

T 

0 

12 

in 

7 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

52. IM 

28, 7M 

40. 4M 

73 

6 

9 

29 

754 

0 

1 

15 

0 

17,61 

5.22 

25 

2 

29 

13 

9 

7 

JULIAN  WYNOLA 

56.6 

39,5 

48.1 

77 

24 

3 1 

518 

0 

0 

4 

0 

14.65 

3,67 

25 

2 

29 

1 2 

9 

^ 

LACUNA  BEACH 

64.  1 

45,2 

54.7 

1.1 

85 

4 

31 

31 

313 

0 

0 

2 

0 

7  90 

5,44 

2.62 

2  5 

,0 

0 

10 

6 

2 

LA  MESA 

67,0 

47. 8M 

57, 4M 

85 

5 

33 

30 

231 

0 

0 

0 

0 

6,25 

2.56 

14 

,0 

0 

9 

4 

1 

LOMPOC 

62.6 

43,8 

53.2 

78 

1 

31 

30  + 

355 

0 

0 

2 

0 

8,06 

1.82 

19 

.0 

0 

10 

6 

3 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

65.4 

49,2 

57,3 

4.2 

87 

3 

34 

30 

246 

0 

0 

0 

0 

11,24 

9,25 

2.20 

20 

.0 

0 

12 

7 

4 

LOS   ANGELES   HB   AIRPORT  R 

62.6 

51.2 

56,9 

2.5 

82 

5 

39 

30 

250 

0 

0 

0 

0 

9 ,  6u 

5,94 

2.63 

20 

.0 

0 

11 

6 

4 

LDS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

64.9 

51.7 

58.3 

2.5 

85 

3 

39 

29 

219 

0 

0 

0 

0 

14.94 

11,67 

3.43 

25 

.0 

0 

11 

8 

6 

MT   BALDY  NQTCH 

42.3 

29,3 

35.6 

55 

7 

2 

29 

900 

0 

6 

22 

0 

53.70 

14,00 

25 

35 

28 

'3 

11 

8 

MOUNT   WILSON  FC   338   B  // 

50.7 

37.0 

43,9 

71 

5+ 

9 

29 

647 

0 

1 

8 

0 

37.82 

11,95 

25 

10 

8 

8 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

53.0 

49.2 

56.1 

2.2 

85 

4 

33 

31 

273 

0 

0 

0 

0 

7.25 

4,98 

2.00 

25 

.0 

0 

11 

5 

2 

OCEANS  I DE 

65.0 

46,7 

55.9 

81 

4 

34 

30 

278 

0 

0 

0 

0 

5. 11 

1.67 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

□  JAI 

61.7 

41.7 

51.7 

1.5 

80 

5 

29 

30 

405 

0 

0 

3 

0 

25.76 

21,45 

7.00 

25 

.0 

0 

12 

8 

7 

DXNARD 

64.8 

46.7 

55.8 

2.5 

83 

5 

32 

29 

286 

0 

0 

1 

0 

10.78 

7,45 

2.68 

20 

.0 

0 

9 

6 

5 

53. 9M 

36. 6M 

45. 3M 

72 

5 

16 

30  + 

605 

0 

0 

7 

f) 

25.78 

8,00 

25 

7.0 

5 

29 

14 

10 

7 

PASADENA 

54.3 

46,4 

55.4 

2.2 

86 

5 

33 

30 

304 

0 

0 

0 

0 

15.74 

12,41 

4.6? 

25 

.0 

0 

9 

8 

8 

PERRIS 

64.6 

40.4 

52.5 

84 

5 

27 

30 

379 

0 

0 

4 

n 

7.21 

2,56 

25 

.0 

0 

1 1 

4 

3 

POMONA 

64.4 

44.0 

54.2 

4.6 

85 

5  + 

28 

30 

329 

0 

0 

3 

0 

13.59 

9,92 

4.3? 

25 

,0 

0 

1  0 

7 

6 

RAMONA  SPAULOING 

54.9 

42,3 

53.5 

85 

6 

27 

30 

351 

0 

0 

5 

0 

8.91 

2.58 

14 

.0 

0 

10 

4 

3 

REOLANOS 

64.2 

44,  1 

54,2 

3.7 

84 

5  + 

29 

30 

334 

0 

0 

3 

0 

9.76 

7,44 

3.41 

25 

.0 

0 

10 

7 

3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highett 

Dale 

Lowest  1 

Date 

0 
0 
0 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

* 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

Q 

.10  or  More  | 

£ 
0 

1.00  or  More 

•sl 

^  • 

wl 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

65*0 

**  B 

54.9 

3.6 

83 

2  9 

30 

309 

0 

0 

2 

0 

6.76 

4  . 79 

2.19 

25 

.  0 

0 

10 

4 

2 

RIVERSIDE   EXP   STA  K 

.  I 

*3!  2 

53.7 

84 

6 

28 

30 

347 

0 

0 

3 

0 

7.45 

1.96 

26 

.  0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

65.0 

5 

94 . 6 

3  ■  4 

86 

6 

26 

30 

315 

0 

0 

1 

0 

13.64 

10.41 

4  •  40 

25 

.  0 

In 

SANOBERG  WB  II*. 

47 , 9 

35. 1 

41.5 

1  •  6 

71 

6 

17 

29 

720 

0 

1 

10 

0 

7.43 

1  >  76 

25 

^  3 

31  + 

1 0 

SAN  OIEGO  MB  AIRPORT  R 

64.^ 

51.8 

58.1 

3.1 

86 

4 

38 

30 

214 

0 

0 

0 

0 

4.78 

2!77 

2.01 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAN  FERNANDO 

6^^  •  6 

47 , 4 

56.0 

2.7 

87 

5 

32 

30 

301 

0 

0 

1 

0 

15.06 

11.55 

3  00 

26  + 

7 

7 

SAN  OABRIEL   FIRE  DEPT 

63*6 

*5 ,  8 

55.8 

86 

5-f 

30 

30 

280 

0 

0 

2 

0 

18.16 

5.88 

25 

*  0 

7 

SAN  JACINTO 

*  1  . 7 

53.3 

4.1 

86 

6 

25 

30 

354 

0 

0 

4 

0 

6.53 

4.38 

1.99 

25 

.  0 

5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

67. 

48. 2M 

57, 8M 

4.8 

88 

3 

33 

30 

234 

0 

0 

0 

0 

8.71 

5.81 

2.77 

25 

,0 

0 

10 

7 

2 

SANTA  BARBARA 

63.2 

45,6 

54,4 

1.8 

82 

5 

33 

29 

319 

0 

0 

0 

0 

15.55 

11.73 

3.96 

24 

1 0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

62.0 

46.4 

54,2 

79 

4 

34 

31 

325 

0 

0 

0 

0 

12!25 

3. 14 

19 

.0 

0 

10 

6 

SANTA   MARIA   MB   AIRPORT  R 

62 . 3 

44.0 

53.2 

3.0 

76 

3  1 

29 

359 

0 

0 

1 

0 

7,09 

4.25 

1.22 

25 

,  0 

SANTA   MONICA  PIER 

62.5 

51.1 

56.8 

75 

5  + 

39 

30 

251 

0 

0 

0 

0 

13.89 

5.11 

20 

.0 

0 

9 

6 

6 

SANTA  PAULA 

66.*fM 

44.  OM 

55. 2M 

86 

5  + 

30 

31  + 

307 

0 

0 

2 

0 

18.63 

5,63 

25 

.0 

0 

10 

8 

6 

TORRANC  E 

64  .  ^M 

48.7 

56 .  6M 

3  •  6 

86 

3 

35 

30 

264 

0 

0 

0 

0 

13.25 

10.58 

3  •  1 3 

20 

.  0 

_ 

5 

TUJUNGA 

61.4 

45.0 

53.2 

83 

5+ 

29 

29 

378 

0 

0 

2 

0 

17.14 

25 

1 1 

8 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

65.0 

4  5,3 

55.2 

2*6 

86 

4-f 

30 

30 

309 

0 

0 

2 

0 

7.63 

5  04 

1,86 

2  5 

TWITCHELL  DAM 

61. 9M 

43!3M 

52. 6M 

80 

6-f 

32 

30 

376 

0 

0 

1 

0 

11.44 

2.42 

25 

.0 

0 

11 

9 

4 

UCLA 

65.1 

51,2 

58.2 

84 

3 

39 

29 

239 

0 

0 

0 

0 

4.62 

2  0 

.0 

0 

7 

7 

UPLAND   3  N 

61  6 

4  3  6 

52.6 

8 1 

30 

29 

378 

0 

0 

3 

0 

19.64 

6  38 

25 

7 

VISTA  2  NNE 

65*0 

4  5  9 

55.5 

82 

5+ 

3  1 

30 

295 

0 

0 

1 

0 

6,91 

2,35 

25 

*0 

n 

^ 

MARNER  SPRINGS 

61.4 

36  6 

4.8 

80 

3 

1 6 

30 

488 

0 

0 

8 

0 

10,71 

8  07 

3.21 

25 

.  0 

11 

7 

YORBA  LINDA 

65.7 

41.0 

53,4 

-  .3 

88 

3 

29 

30 

369 

0 

0 

2 

0 

12,58 

9,66 

3.34 

25 

.0 

0 

11 

7 

6 

DIVISION 

53,0 

2.3 

12,83 

• 

''^ 

•       *  ♦ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

62.7 

37 . 6 

50,3 

72 

27 

1 

447 

0 

0 

8 

0 

1 . 35 

.  43 

14 

,  0 

0 

5 

Q 

BARSTOW 

61.1 

36  6 

75 

30 

488 

0 

0 

8 

0 

1  .  Oo 

.36 

25 

BEAUMONT   1  E 

60  ■  9 

42,1 

51.5 

82 

6 

2  6 

3 1 

410 

0 

0 

3 

0 

11 .52 

4,69 

25 

,  0 

Q 

1 1 

3 

BISHOP   WB   AIRPORT  R 

52,7 

24.2 

33*5 

1*7 

71 

6-4> 

2 

30 

812 

0 

0 

26 

0 

8.93 

7.94 

2.33 

25 

23,2 

22 

2  5 

5 

5 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

41. 9M 

M 

M 

59 

6 

0 

0 

BLYTHE 

70.2 

45  1 

57  7 

5.1 

78 

26+ 

26 

30 

221 

0 

0 

2 

0 

•  88 

•  40 

.44 

15 

,  0 

0 

2 

Q 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

45  9 

56.4 

77 

3 

29 

30 

262 

0 

0 

1 

0 

1.00 

,  77 

14 

,  0 

Q 

1 

1 

0 

6ORREG0   DESERT  PARK 

69*6 

47  7 

58,7 

83 

9 

34 

30 

193 

0 

0 

0 

0 

2 . 39 

.  59 

15 

,  0 

0 

^ 

2 

0 

BRAMLEY   2  SW 

69.6 

44,7 

57.3 

3.4 

81 

6 

27 

30 

233 

0 

0 

2 

0 

1 . 02 

.69 

.46 

14 

,  0 

0 

2 

0 

0 

CANTIL 

61.1 

34,7 

47.9 

75 

7 

20 

1 

522 

0 

0 

15 

0 

3.18 

.80 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

61.8 

42  0 

51,9 

74 

7 

25 

30 

399 

0 

0 

3 

0 

.93 

.  24 

25 

.  0 

0 

3 

0 

DEATH  VALLEY 

66.7 

43.2 

55.0 

3.0 

79 

26 

29 

2 

312 

0 

0 

4 

0 

.30 

,  09 

.  16 

25 

.  0 

0 

2 

c 

0 

DEER  SPRINGS  COLLEGE 

45.3 

20.5 

32.9 

64 

6 

- 

30 

990 

0 

3 

29 

1 

3.49 

1.25 

25 

25.0 

12 

25 

6 

3 

1 

EAGLE  MOUNTAIN 

66 . 1 

47.7 

56.9 

79 

^ 

34 

31  + 

245 

0 

0 

0 

0 

.  80 

.  32 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSM 

FAIRMONT 

55.5 

40  5 

48  0 

4 .  5 

75 

7 

2  8 

30  + 

519 

0 

0 

4 

0 

14.40 

11.26 

3,45 

21 

T 

T 

29 

10 

6 

5 

GOLD  ROCK  RANCH 

69  *  7 

49,5 

59  ,  ^ 

Bo 

7 

37 

30 

164 

0 

0 

0 

0 

1  .24 

.61 

14 

,  0 

0 

3 

1 

0 

HAIMEE 

31  0 

42.2 

2 

76 

9 

16 

3 1 

698 

0 

0 

18 

0 

6.01 

5.02 

1 . 37 

25 

.  0 

0 

9 

5 

2 

HAYFIELO   PUMPING  PLANT 

67.5 

43  4 

55.5 

80 

24 

30 

289 

0 

0 

4 

0 

.  87 

.33 

15 

.  0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

70.7 

48.3 

59.5 

5.4 

82 

5 

33 

30 

168 

0 

0 

0 

0 

.92 

.55 

.65 

14 

.0 

0 

I 

1 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

69  •  9 

8 1 

5^ 

30 

211 

Q 

0 

1 

Q 

.  89 

.60 

14 

.  0 

0 

3 

1 

0 

INDEPENDENCE 

52 1 1 M 

27  *  9M 

40' OM 

72 

9 

l4 

30 

770 

0 

0 

0 

10.71 

9.93 

3.65 

25 

15.0 

6 

6 

4 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

71.5 

4  5  1 

56.3 

4  2 
* 

87 

4 

30 

30 

202 

0 

0 

3 

0 

.71 

.21 

.35 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

inyokern 

77 

7 

20 

30 

549 

0 

0 

14 

0 

1 . 32 

.53 

24 

T 

0 

4 

1 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66.6 

45!? 

56)2 

76 

6 

32 

30  + 

266 

0 

0 

3 

0 

1.47 

.50 

14  + 

.0 

0 

4 

2 

0 

46  •  3 

30.7 

36.5 

^ 

31  + 

811 

Q 

2 

14 

0 

45 . 92 

14.24 

25 

5.5 

3 

30  + 

1 1 

9 

8 

LANCASTER 

59.9 

35,3 

4  7.6 

80 

7 

21 

30 

530 

0 

0 

1 1 

0 

3 . 12 

.87 

25 

T 

0 

7 

3 

0 

LUCERNE  VALLEY 

6 1  *  1 M 

30 ,  5M 

45 ,  8M 

79 

7 

2  1 

30 

580 

0 

0 

23 

0 

1.63 

.50 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

71.0 

5  f  •  6 

8'* 

2  6 

30 

228 

0 

0 

4 

0 

.67 

.  49 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

55.5 

39!9 

47.7 

7l 

6+ 

23 

29 

526 

0 

0 

4 

0 

2.55 

.71 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

MO J  AV  E 

59  •  ^ 

34 , 1 M 

46 .  8M 

79 

9 

30 

544 

0 

0 

0 

4.35 

.85 

21 

,5 

0 

6 

4 

0 

MOJAVE   2  ESE 

61*0 

38.6 

49,8 

75 

26 

459 

0 

0 

5 

0 

3 . 90 

1.20 

24 

,0 

0 

2 

MOUNTAIN  PASS 

53*0 

32.1 

42.6 

61 

12  + 

29 

690 

0 

0 

12 

0 

2.80 

1,00 

25 

0 

6 

3 

1 

MT   SAN   JACINTO  MSP 

*3.7M 

25. 2M 

34. 5M 

63 

7 

-  2 

31 

939 

0 

2 

27 

1 

18. 30 

6.59 

25 

35.8 

35 

30  + 

11 

9 

4 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

65.7 

46.1 

55.9 

75 

6 

28 

30 

275 

0 

0 

1 

0 

.59 

.52 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALMOALE 

60. S 

38.7 

49.6 

5.1 

78 

7 

27 

31  + 

467 

Q 

0 

5 

0 

3.*1 

1 .68 

1.06 

25 

.5 

0 

8 

3 

1 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

59.7 

35.6 

47.7 

80 

7 

23 

30 

529 

0 

0 

11 

0 

3. 04 

2  .53 

.92 

25 

.1 

0 

8 

2 

0 

PALM  SPRINGS 

68.9 

45.7 

57,3 

3.4 

3 1 

29 

239 

0 

0 

2 

0 

3 . 79 

2.17 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

PARKER  RESERVOIR 

66.7 

47.7 

57.2 

76 

e 

36 

30 

233 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.44 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

RANDSBURG 

55.6 

38.5 

47,1 

72 

7 

24 

30 

0 

0 

4 

0 

4.02 

.73 

26 

T 

T 

28 

9 

3 

0 

CQIITDDPJ      TMKl  9 
jUUll^KCL     I  Pi  IN  £, 

*7.5 

34.7 

41.1 

2.3 

66 

6 

11 

29 

733 

Q 

0 

7 

34.40 

26.6^ 

11.33 

25 

10.7 

5 

29 

13 

9 

8 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

70.* 

44.7 

57,6 

82 

4 

29 

30 

229 

0 

0 

3 

0 

.41 

.26 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRONA 

61.2 

35.3 

46.3 

3.2 

70 

11  + 

22 

2 

512 

0 

0 

12 

0 

2.22 

1.46 

,48 

25* 

.0 

0 

6 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

.0 

VALYERMO  RANGER  STA 

M 

M 

M 

82 

7 

20 

29 

0 

0 

0 

7. 04 

5.08 

0 

UTfTnPUTl 1 P    DUMP    Dl  AmT 

60.3 

36.1 

48.2 

80 

8 

22 

30 

513 

0 

0 

9 

0 

1.87 

.50 

21 

.0 

0 

31  + 

6 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

32.2 

10.5 

21.4 

54 

6 

-17 

31 

1349 

0 

18 

31 

8 

7.34 

1.10 

25 

76.0 

72 

10 

WHITE   MOUNTAIN  2 

21.8 

10,5 

16,2 

44 

6 

-16 

29 

1505 

0 

27 

31 

6 

5.41 

51.5 

51 

29 

5 

2 

WILDROSE  RANGER  STA 

51.0 

35.5 

43,3 

66 

4 

21 

30+ 

666 

0 

0 

11 

0 

2.88 

.89 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

48.7 

3.1 

5.14 

3.78 

5.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


CALIFORNIA       -       JANUARY  1969 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Rainfall  was  generally  above  normal  in  all  parts 
of  the  State,  with  new  records  for  amounts  and 
intensities  being  established  at  a  number  of 
points.  In  general,  the  first  half  of  the  month 
experienced  light  precipitation,  but  during  the 
latter  half  of  the  month  rain  or  snow  were 
persistent  and  heavy. 

From  Blue  Canyon  and  Sacramento  southward 
through  the  Los  Angeles  area  most  stations 
reported  the  wettest  January  in  many  years, 
and  in  some  cases  the  wettest  of  record.  At 
Bishop  the  monthly  total  was  nearly  double 
any  previous  January  and  half  again  as  much 
as  any  month  of  record.  They  also  had  the 
greatest  monthly  and  24-hour  snowfall  of  record. 

Several  stations  in  the  central  part  of  the  State 
exceeded  previous  records  for  the  number  of 
days  of  rain  during  the  month.  New  5-minute, 
10-minute,  and  15-minute  intensity  records  were 
set  at  San  Francisco,  and  a  new  24-hour  record 
was  set  at  Fresno.  Fresno  also  reported  the 
greatest  seasonal  total  precipitation  to  January  31 
of  record.  Mt.  Shasta  City  has  received  117 
inches  of  snowfall  in  the  months  of  December 
and  January,  exceeding  the  average  for  the  period 
by  62  inches.  At  the  end  of  the  month  some 
Sierra  snow  courses  show  record-breaking  water 
content  in  the  snowpack. 

Temperatures  were  generally  below  normal  in 
the  northern  half  and  above  normal  In  the  southern 
half  of  the  State.  Mt.  Shasta  City  had  the  coldest 
January  since  1957,  and  San  Francisco  was  the 
coldest  since  1955.  New  low  temperature  mini- 
mums  for  the  dates  were  observed  at  Red  Bluff, 
and  new  low  maximum  readings  were  recorded  at 
Stockton  and  Fresno.  At  the  other  extreme. 
Long  Beach  recorded  the  warmest  average  mini- 
mum since  January  1941;  San  Diego  set  new 
maximum  records  for  the  date  on  the  4th  and 
5th;  and  new  high  minimums  were  recorded  at 
Fresno  and  Stockton. 

The  pressure  at  Red  Bluff  dropped  to  the  lowest 
point  observed  since  January  1916,  and  both  San 
Francisco  and  Stockton  reported  the  windiest 
January  in  many  years.    A  deficiency  of  sun- 


shine was  reported  from  Fresno,  San  Francisco, 
and  San  Diego. 

Two  funnel  clouds  were  reported  in  the  Fresno 
area  on  the  4th,  and  one  was  seen  near  Bakers- 
field  on  the  26th,  but  no  damage  resulted.  Heavy 
rains  and  snows  in  the  northwestern  part  of  the 
State  resulted  in  local  flooding  of  the  Eel,  Van 
Duzen,  and  Russian  Rivers.  Interstate  5  was 
closed  for  a  time  by  snow  near  the  Oregon 
border  as  a  result  of  these  storms  of  the  11th 
through  the  13th. 

The  greatest  storm  damage  during  the  month 
resulted  from  heavy  rains  over  much  of  the 
State  between  the  18th  and  the  28th.  An  estimated 
$125,000,000  damage  occurred  in  seven  counties 
adjoining  the  Los  Angeles  area,  and  major 
damage  also  occurred  in  the  San  Joaquin  and 
Salinas  Valleys.  The  U.  S.  Corps  of  Engineers 
estimates  damage  in  the  Central  Valley  at  ap- 
proximately $10,000,000.  At  least  45  deaths  are 
directly  attributable  to  the  storm;  20  drowned, 
16  were  buried  in  mud  slides,  and  3  more  are 
missing  and  presumed  buried,  2  died  of  heart 
attacks  while  fighting  mud,  and  4  were  crushed 
by  falling  trees.  In  addition,  scores  of  persons 
died  in  traffic  mishaps. 

During  the  storm  at  least  11  major  streams  were 
in  flood.  Hundreds  of  homes  were  damaged  or 
destroyed  by  mud  slides,  and  several  bridges 
were  washed  out.  A  number  of  principal  high- 
ways and  some  mainline  railroads  were  closed 
for  varying  periods  of  time  by  flooding  or  mud 
slides,  and  utilities  were  disrupted  in  many 
areas.  Several  sewage  disposal  plants  were 
damaged  or  destroyed.  At  least  9,000  persons 
were  evacuated  to  safety.  There  was  wind 
damage  to  marinas  and  boats  in  several  areas. 

Sherman  Island,  a  dike-protected  agricultural 
area  in  excess  of  10,000  acres,  was  covered 
with  up  to  20  feet  of  water  when  a  section  of  the 
dike  gave  way.  The  passage  of  ocean  vessels 
to  inland  ports  was  curtailed  for  several  days 
as  a  protection  to  other  storm-weakened  dikes 
in  the  delta. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

50  Fulton  St.,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tota 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 



15 

16  1 

17  18 

 '  

19 

 L 

20 

 <- 

21 

22 

1 

23 

 L. 

24 

25 

 L 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*     *  * 

NORTH  Coast 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

17 

94 

.05 

.06 

1.33 

3.90 

2 

71 

.  10 

.02 

.06 

T 

1.83 

2.20 

1.60 

.44 

.43 

.04 

.52 

1.07 

.41 

.35 

.04 

.56 

ANGWIN  f>AC   UNIQN  COL 

21 

27 

.01 

.09 

.  36 

1.92 

4 

25 

.63 

T 

2.95 

3.01 

2.63 

.73 

.10 

.30 

.55 

2.16 

.20 

.40 

.25 

.81 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

15 

79 

.10 

* 

• 

* 

5 

18 

.06 

.01 

.02 

• 

2.90 

1.44 

.25 

• 

* 

2.00 

3.50 

.23 

BOON V  I LLE    MNTNC  STA 

.05 

* 

* 

.06 

.11 

♦ 

* 

2.95 

2.02 

.  14 

.23 

.07 

* 

* 

2.41 

.49 

.23 

.62 

.02 

BRANSCO'^B   Z  NM 

27 

04 

* 

• 

12 

91 

.09 

.16 

.  16 

.03 

2.47 

3.62 

3.31 

.34 

.93 

1.46 

.22 

.43 

.57 

.32 

BRIOGEVlLLE  <•  NNm 

• 

• 

• 

• 

1 .96 

2.47 

3 

99 

.25 

1.36 

2.03 

3.43 

.95 

.70 

1.52 
.66 

.90 

.84 

, 

« 

BURNT  RANCH   I  S 

15 

41 

T 

.22 

.36 

2.65 

2 

74 

.10 

T 

.06 

.88 

2.10 

2.37 

.16 

.34 

.54 

.17 

.43 

.67 

.76 

CAL  I  STQGA 

16 

73 

1.47 

1.70 

3 

07 

.90 

2.25 

2.07 

1.77 

.27 

.17 

.90 

.90 

.23 

.31 

.03 

CALLAHAN  RANGER  STA 

.02 

.01 

.07 

.04 

.15 

.47 

.01 

T 

T 

1.29 

1.26 

.49 

.05 

.26 

.71 

.02 

.16 

.04 

.06 

T 

CA2 ADERO 

31 

68 

5.50 

7.00 

4 

82 

T 

1.43 

2.42 

2.35 

3.11 

.33 

.32 

1.36 

1  .06 

.45 

.  59 

.50 

.43 

CECILVILLE   5  SE 

12 

71 

.09 

.02 

.16 

.35 

1.70 

1.75 

1 

10 

.07 

.05 

r 

T 

1.92 

2.29 

1.22 

.11 

.60 

.45 

.44 

.43 

.  16 

.16 

CLEAR  CREEK 

17 

65 

.40 

T 

.  50 

1.60 

1.65 

2 

85 

.20 

.50 

.10 

.90 

.92 

1  .40 

.43 

.10 

.63 

1.73 

!85 

.64 

.60 

.70 

.20 

CLQVEROAlE  3  S5E 

IS 

93 

.  74 

3.59 

3 

47 

.26 

2.14 

1.38 

2.69 

.69 

.19 

.10 

.65 

1.79 

.32 

.27 

.65 

COPCQ  no   1  DAM 

.03 

.23 

.03 

.01 

.06 

T 

.20 

.64 

.02 

.05 

1.19 

1.67 

.36 

.30 

.03 

.32 

.35 

.05 

.07 

T 

.  10 

T 

COVELD 

I* 

73 

.07 

.06 

1.16 

3.14 

1 

23 

.03 

.03 

.04 

.04 

1.95 

2.07 

1.53 

.10 

.27 

.36 

.79 

.63 

.51 

.70 

CRESCENT  CITY  1  N 

18 

29 

.43 

.03 

.54 

.  17 

.76 

t 

• 

5 

75 

.60 

.36 

.02 

. 

2,00 

. 

, 

1.13 

. 

, 

6,50 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21 

36 

.26 

.  34 

.03 

.76 

.97 

1.26 

1.59 

3 

85 

.73 

.66 

.16 

1 .37 

.37 

1.25 

.46 

.09 

.34 

3.54 

1.14 
.89 

.43 

.08 

1 .65 

.04 

CUMM I NGS 

23 

.11 

.01 

.  19 

3.19 

4.50 

1 

60 

.17 

.29 

1.16 

2.22 

2  .80 

1.72 

.50 

.93 

1 .63 

.56 

.60 

.46 

.  10 

duttqns  landing 

46 

* 

• 

.33 

* 

2.49 

.73 

.06 

.07 

.17 

4 

« 

.90 

.23 

.02 

.36 

ELK  VALLEY 

19 

61 

.47 

.13 

.66 

.13 

I.IB 

1.27 

2.62 

I 

29 

.57 

.65 

1.83 

1.29 

1.25 

.45 

.97 

1.63 

.95 

.57 

.43 

.65 

EUREKA  Wfi   CITY  R 

13 

92 

.  15 

T 

.32 

.07 

.04 

.75 

3.10 

41 

.28 

.19 

.95 

.92 

1 .78 

.04 

.30 

.20 

.86 

.24 

1.02 

.  35 

.51 

.34 

1.10 

PEftNDALE   S  SSW 

7 

86 

.25 

.  15 

.20 

.62 

69 

.41 

.08 

.32 

.42 

1.79 

.18 

.  10 

.59 

.74 

.17 

.15 

.16 

.55 

.10 

FERNOACE   2  NW 

13 

88 

.01 

.01 

.40 

.02 

.01 

.03 

.82 

2.30 

1 

21 

.44 

.93 

T 

.20 

1.30 

1 .45 

1.04 

.41 

.02 

.75 

.70 

.34 

.49 

.62 

.29 

.09 

FOREST  ClEN 

.05 

.03 

1.43 

6.40 

.16 

.51  T 

2.51 

3.43 

2.61 

.35 

.07 

1.20 

2.04 

.65 

.55 

.03 

.59 

FORKS  QP  SALMON 

13 

73 

.  16 

.01 

.26 

.03 

.62 

1.59 

1 

92 

.05 

.07 

.08 

1.01 

1.51 

2.05 

.22 

.03 

.49 

1.35 

.56 

.90 

T 

.80 

T 

FORT  BRAGG 

13 

50 

.02 

.02 

.16 

1.02 

3.58 

1 

31 

.02 

.05 

.05 

.01 

.80 

1.25 

1.49 

.38 

.44 

.94 

.49 

.37 

.51 

.  17 

.42 

FORT  8RAGG  AVIATION 

11 

12 

.01 

.12 

3.55 

1.92 

36 

.62 

.83 

1.25 

.95 

.18 

.67 

.4? 

.21 

.  10 

FORT  DICK 

18 

56 

.37 

.32 

.03 

2.15 

1.23 

1.63 

3 

25 

.69 

.35 

.15 

1.28 

.25 

.60 

.90 

3.27 

.22 

.21 

.22 

1.44 
.41 

T 

FORT  JONES  RANGER  STA 

.04 

.02 

.02 

.01 

.12 

.02 

T 

.59 

1.00 

T 

T 

.93 

1.43 

.66 

.18 

.31 

.64 

.09 

.20 

.13 

FORT  ROSS 

12 

66 

.05 

.02 

.02 

2.90 

2.03 

1 

70 

.02 

.55 

.90 

.62 

1.72 

.11 

.03 

.47 

.31 

.21 

.53 

.14 

.33 

CARBERVILLE 

IS 

97 

.01 

.02 

.26 

1.92 

3.06 

3 

02 

.05 

.25 

.09 

2.49 

2.13 

1.72 

.06 

.56 

.01 

.76 

1.34 

.60 

.30 

.02 

.04 

.36 

GASQUET  RANGER  STATION 

20 

02 

* 

.56 

.01 

.01 

.63 

1.30 

1.31 

1.70 

2 

81 

.82 

.83 

.32 

• 

1.74 

1.39 

.40 

.07 

• 

t 

4.12 

.51 

.16 

1.31 

GR ATON 

lb 

70 

.76 

3.29 

3 

52 

.20 

.06 

2.47 

1.17 

1.30 

.45 

.06 

.26 

.55 

.92 

.  13 

.52 

.02 

1.02 

GREENV I EW 

09 

1.19 

1.10 

30 

.75 

1.90 

.90 

>  .20 

.60 

.75 

* 

.50 

.65 

.25 

GUERNE V 1 LLE 

15 

30 

.90 

1.70 

3 

95 

.07 

2.32 

1.99 

.63 

.95 

1 .48 

.  16 

.72 

.48 

.05 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

15 

93 

.04 

.32 

.03 

.02 

.35 

.23 

1.35 

1.31 

2 

97 

.09 

.39 

.08 

.95 

.66 

1.54 

.17 

.14 

.59 

1.55 

1.17 

.54 

.02 

1.22 

.01 

HAYFORK  RANGER  STATION 

12 

82 

.07 

.05 

.76 

5 

07 

.03 

.01 

T 

1.26 

1.70 

1.15 

.  19 

.12 

.55 

.74 

.20 

.25 

.02 

.63 

HE  A  L  DS8  UR  G 

20 

38 

.03 

.02 

2.95 

3.93 

3 

33 

I.IT 

1.42 

1.71 

2.21 

.51 

.24 

.76 

1.03 

.34 

.20 

.25 

.39 

healosburg  no  z 

75 

.01 

.01 

.05 

.46 

3.89 

7^ 

.32 

.02 

1.85 

1.41 

1.81 

1.27 

.06 

.16 

.40 

1.08 

.21 

.42 

.05 

.55 

,01 

H  I  LTS 

3  6 

30 

.17 

.09 

T 

.17 

C 

.10 

.97 

1 

12 

.13 

T 

D  .60 

1.03 

.64 

.12 

.13 

* 

• 

.95 

.04 

T 

.25 

T 

HONEYOEW  2  WSW 

93 

.06 

.44 

2.26 

5.75 

9 

25 

.27 

.25 

.11 

2.49 

3.05 

4.34 

.47 

.12 

.79 

2.73 

.60 

.32 

.10 

1.43 

,08 

HOOPA 

19 

90 

.22 

.30 

.16 

2.03 

2.41 

2 

69 

.13 

.37 

.15 

1.40 

1.65 

1.91 

.23 

.49 

.70 

1.27 

1.28 

1.29 

.05 

.97 

NORLAND  LARGO  STATION 

IOlEhRD  HWV   MNTNC  STA 

.23 

.36 

.04 

.62 

.98 

.62 

.53 

.56 

1.36 

1.03 

1.92 

4.30 

.37 

1.57 

KE  LLOGG 

22 

38 

T 

T 

.65 

2.85 

4 

46 

.62 

.02 

T  .03 

2.55 

2.60 

2.73 

1.55 

.13 

.19 

.53 

1.93 

.32 

.33 

T 

.69 

.01 

KENTFIELD 

20 

11 

.41 

1.33 

2 

45 

.47 

.09 

3.65 

3.31 

1.87 

.66 

.02 

.66 

1.29 

1.75 

.23 

.49 

.11 

1.30 

KLAMATH  R 

22 

80 

.45 

.70 

.65 

.30 

1 . 10 

5.30 

70 

.30 

1.40 

.60 

.80 

1.60 

.10 

.30 

.10 

2.20 

1.20 

1.00 

.25 

.65 

.40 

2.50 

kn ichts  valley 

20 

59 

.15 

1.69 

5.25 

35 

.63 

2.U 

2.76 

2.75 

2.29 

.29 

.15 

1.04 

.15 

.28 

.23 

.49 

korbel 

.19 

.29 

.06 

.09 

.62 

1.72 

.19 

.34 

.38 

1.75 

2.35 

.53 

.55 

.85 

1.45 

l.OO 

.59 

.59 

.50 

.29 

LAKE   PI L  LSBURY  NQ  2 

19 

71 

T 

T 

T 

.01 

T 

2.64 

2.99 

2 

59 

T 

.95 

3.39 

1.41 

1.42 

.  13 

.03 

1.13 

1.55 

.37 

.26 

.31 

.44 

T 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

97 

.06 

.05 

.27 

T 

T 

25 

T 

.02 

.11 

1 .03 

1.69 

.24 

.09 

.13 

.81 

.03 

.17 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

:i9 

62 

T 

.08 

* 

4.70 

2 

95 

.05 

T 

.30 

2. 05 

3.00 

2.04 

.380 

.20 

.600  .30 

1 .60 

.51 

.16 

.80 

MARE  ISLAND 

7 

27 

.30 

.17 

43 

1.41 

.91 

1.10 

.55 

.03 

.15 

1.39 

.14 

.  16 

.53 

MOUNT  HEBRON  RS 

.03 

T 

.06 

.04 

.07 

.02 

.32 

.65 

.32 

.06 

.  12 

.11 

.47 

.02 

.06 

T 

.02 

T 

MUIR  WOODS 

11 

17 

.97 

.24 

1 

37 

.29 

.10 

1.56 

1.96 

.91 

.60 

.04 

.29 

.75 

.73 

.12 

.76 

.06 

.51 

.07 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

B 

30 

.66 

.31 

1 

61 

.02 

.43 

1.41 

1.31 

.56 

.13 

.17 

.52 

.59 

.10 

.13 

.35 

T 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

3  9 

30 

.17 

.  10 

.11 

.50 

1.10 

1 

78 

.06 

.12 

.64 

.71 

.80 

.22 

.25 

.67 

.46 

]  .80 

.41 

OAkV I LLE    1  WNW 

U 

24 

1.05 

.95 

3 

14 

T 

1.02 

1.56 

1.25 

1  .40 

.63 

.31 

.59 

1.29 

.23 

.27 

.01 

.53 

OCC I  DENTAL 

.62 

4.78 

.20 

.03 

.12 

2.52 

1.44 

1.79 

.70 

.13 

.27 

.56 

1.42 

.16 

.50 

.66 

.94 

.02 

QRICk  PRAIRIE  CREEK  PK 

u 

56 

.30 

.03 

.56 

.10 

.33 

.90 

2.60 

1 

80 

.62 

.56 

.05 

.30 

1.19 

1.15 

.45 

.39 

.07 

1.07 

.93 

.16 

.40 

.58 

ORLEANS 

17 

44 

.23 

.22 

.01 

.20 

1.90 

1.60 

1 

29 

.11 

.44 

.22 

1.87 

2.01 

.79 

.28 

.82 

1.69 

.95 

1.64 

. 

1.00 

.29 

PETALUMA   FIRE    STa  2 

7 

72 

.67 

.34 

1 

73 

.59 

.63 

.99 

.54 

.25 

.17 

.31 

.96 

.12 

.30 

.22 

POINT  ARENA 

16 

27 

.04 

3.07 

4.70 

2 

67 

T 

,13 

.58 

1.31 

.52 

.99 

.12 

T 

.80 

.41 

.21 

.35 

.25 

.12 

T 

POTTER    VALLEY  PH 

.04 

3.33 

3.13 

.78 

2.63 

1.33 

1.34 

.29 

.03 

.97 

1  .07 

.75 

.07 

.74 

RICHARDSON  GROVE    ST  PK 

Zt* 

98 

.01 

.04 

.11 

1.55 

3.89 

5 

77 

.12 

.08 

.11 

T 

2.19 

2.94 

2.95 

.53 

.27 

.71 

1  .69 

.85 

.60 

.05 

.63 

SAINT  HELENA 

17 

13 

1.55 

1.44 

2 

57 

1.31 

2.29 

1.69 

2.34 

.20 

.37 

.76 

1  .31 

.31 

.30 

T 

.70 

5AN  RAFAEL 

16 

49 

.87 

.70 

2 

86 

1.22 

2.06 

2.55 

1.14 

.26 

T 

.66 

1.14 

1.40 

.14 

.42 

1.03 

SANTA  ROSA 

13 

25 

.04 

1.57 

1.40 

2 

32 

.84 

1.76 

1.33 

1.10 

.  19 

.20 

.85 

.46 

.30 

.33 

.56 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

.29 

.11 

T 

.95 

1.62 

.04 

.07 

1.51 

1.45 

2.84 

.  15 

T 

.58 

.94 

.47 

.66 

.02 

.66 

SCOTI A 

16 

19 

T 

.19 

.09 

.52 

2.21 

3 

09 

.14 

.17 

.07 

.86 

2.10 

2.46 

.29 

.16 

.49 

1  .46 

.28 
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DAILY  PRECIPITATION 
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fqlsom  0am 

foresthill  ranger  sta 
french  gulch 

garden  valley  2  s 
georgetown  danger  sta 
gibson  wwy  hntnce  sta 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO  2 

GREENVILLE   RANCER  STA 
HARRISON  CULCH  HS 
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MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  // 
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SIERP.AVlLLE  RANGER  STA 
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WOOOlANO   I  WNW 
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BRIOoEPORT 
CEDARVIlLE 
DONNtR  MEMORIAL 
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10.78 
9.60 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DOYLE 

oayiE  5  SSE 

ELLEftV   LAKE  / 
FLEMING  fISH  AND  CAME 
FORT  BIOWELL 

OEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAttE 
SA&EHEN  CREEK 
SECfiET  VALLEY 

SQUAW  VALLEY 
STANDISH   1  E 
SUS4NVILLE  ftlRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE  RAMGER  STATIUN 
WENDEL    10  SE 
MOaOFORDS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO  NQ  3 
BERKELEY' 

BIO  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL  I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

C4RMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVEMPQRT 

FORT  DRO 
CERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  EN£ 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER  \  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NN£ 
LA  HONDA 

LlVERMORE   COUNTY  F  0 

LOCKWOOO  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  tATOS   <*  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL   2  E 
MORRO  BAY   FIRE  OEPT 

HORRQ  BAY  3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NEMARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 
PAICINES   OHRMALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMD  BEACH 

POINT   PIEORAS  6LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S   F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
»^ALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNuT  CREEX   <•  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


DRAINAGE  09 
ANCIOLA 

ANTlOCH  FIBREBQARO  ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AU6ERRY    I  NN£ 


29.  7A 
'•.33 
7.79 

22.82 
3.&1 

H.69 
3.25 
12.83 


11,15 
10,71 
25.78 
B.'fZ 
23.50 


12.53 
11,99 
7,28 
7.63 

10. la 

7.68 
10.97 
13.33 
U.73 

B.06 

9.10 


9.<»5 
8.10 
1'..32 
10.60 

13.69 
10.  76 
6.26 
13. 9B 


7.65 
15.06 
12. 8-* 


16.89 
9.39 
8.19 

12. 2S 


21.71 
15.36 
12.33 

15.13 
7.36 
a. 92 
7.7* 

11.97 

5.56 
2f  .63 
7.18 
5.99 
I't.BO 

21.67 
26.62 
U.05 
5.97 
9.10 

9.00 
10.23 
9.56 
8.60 
10.93 

23.57 


n 

12 

13 

1 

U 

1 

15 

16 

 1  

17  18 

 1 

19 

20 

21 

1 

22 

t 

23 

24 

25 

 r 

26 



27 

 [- 

28 

29 

30 

31 
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.03 

.  17 

.03 

1  50 

.22 

■  2' 

.  86 

.95 

.02 

.  16 

T 

T 

T 

.86 

T 

2.29 

4^00 

I'.l'i 

.83 

.06 

■  37 

1.02 

K64 

T 

.23 

.07 

T 

.36 

.34 

.54 

,04  2,96 

.52 

1,64 

,64 

.08 

.68 

1.38 

1. 10 

.92 

.06 

.04 

,06 

.01 

.09 

T 

,07 

.50 

.58 

,74 

.33 

■  04 

.24 

.30 

■  76 

.02 

.04 

.06 

.15 

.85 

.63 

,50 

,29 

T 

.20 

■  30 

,24 

.91 

T 

,06 

T 

06 

24 

16 

3!'' 

3,39 

.8^ 

!90 

l!20 

.66 

.03 

T 

3.34 

2)75 

,74 

■  18 

.8( 

l!72 

2!l9 

,15 

1.47 

.25 

.54 

.C 

.35 

.33 

T 

2.80 

.11 

1,57 

,10 

1.48 

1.20 

,38 

,50 

.30 

2.09 

.11 

.26 

2.83 

3,77 

3,06 

.90 

■  13 

1 .02 

1.33 

2,08 

1. 00 

.02 

■  22 

T 

.04 

.45 

,44 

.58 

.45 

.67 

T 

.15 

.93 

.10 

'ioi 

^,21 

'!7( 

1.65 

■  53 

.60 

2 .40 

2,96 

I  ■  19 

1.18 

.86 

■  55 

!o3 

.53 

!45 

.87 

■  12 

.50 

,66 

.15 

,10 

.65 

,08 

1.12 

1.16 

1.12 

.29 

.37 

.79 

1.73 

■  13 

.24 

.09 

1,20 

.72 

1,84 

2.40 

3.33 

4.03 

1.78 

.24 

.28 

1.33 

2,42 

1^08 

.67 

.69 

•  37 

.01 

.05 

T 

.33 

.72 

.79 

,  13 

T 

.18 

.09 

.90 

.10 

.25 

.01 

,06 

.60 

.37 

1.31 

T 

1.75 

2.00 

2.94 

1,96 

.44 

.43 

1.45 

2,63 

2.06 

.97 

.37 

,22 

.62 

^.80 

.41 

,45 

.07 

.90 

33 

46 

73 

2.04 

2.66 

,16 

.46 

1.21 

1.92 

.09 

.42 

.06 

,05 

03 

2.62 

4!'! 

!!4' 

.03 

1  •  65 

.13 

.  65 

.08 

,9] 

!o7 

1.20 

,03 

• 

,19 

,*t 

2.06 

.81 

,11 

.16 

,0*. 

.26 

7.35 

.33 

2,91 

4.18 

2.26 

1.67 

,25 

■  26 

,81 

2.50 

.99 

.19 

.95 

.03 

1.20 

.32 

.30 

1 .49 

.01 

1,13 

I.IO 

1.46 

.06 

.07 

■  04 

.  10 

.82 

.62 

.25 

.37 

•  27 

T 

.02 

1.56 

2,54 

,14 

6.85 

1.70 

3.38 

.39 

T 

■  64 

3.03 

1 .99 

,21 

.46 

.26 

.33 

.05 

■° 

1.66 

2.25 

.  98 

■  07 

■  27 

1.63 

2.00 

,33 

.  95 

.09 

,  36 

l!33 

,12 

I'.lt 

2!90 

1.93 

.23 

■  71 

1.87 

.94 

.03 

.  10 

.19 

,07 

.14 

,03 

1.32 

1,14 

1.48 

1.17 

.80 

■  12 

■  44 

.95 

.95 

.  12 

.33 

,55 

.la 

.03 

1.50 

.23 

,04 

2.25 

1.23 

1.27 

.95 

■  09 

■  53 

■  82 

1.29 

.17 

.73 

.07 

,64 

.06 

.10 

.10 

.48 

1.67 

.90 

.69 

.97 

■  09 

.14 

U23 

.73 

.13 

.47 

.21 

,17 

1.10 

I'.ll 

■  53 

1.63 

.  20 

.07 

•  25 

!46 

liio 

3.97 

!49 

2!l0 

.60 

.28 

i*! 

.24 

,28 

.19 

,03 

,28 

.56 

,04 

1.52 

.92 

.63 

.22 

■  04 

.23 

.63 

.96 

,29 

.42 

,30 

.22 

.49 

.23 

,05 

1.52 

1 .06 

.83 

.29 

T 

.22 

.99 

.84 

.11 

.43 

T 

,79 

T 

T 

,69 

1,62 

T 

2.79 

.68 

.84 

.08 

■  03 

.37 

U22 

* 

■  62 

.22 

.13 

,89 

1,33 

.41 

,  5  ] 

.02 

,11 

,63 

2.75 

'.tl 

lill 

.39 

'.'] 

1  ■84 

.21 

i36 

.46 

.30 

T 

T 

.72 

1,05 

T 

4.43 

.92 

1.51 

.22 

T 

.26 

2^73 

.56 

.15 

.56 

.15 

.45 

.OS 

T 

.41 

,77 

4.70 

.73 

1.63 

.76 

T 

.30 

2.85 

1.52 

.54 

.18 

,17 

T 

.25 

1.20 

,05 

.85 

1 . 10 

.35 

1.02 

.13 

■  32 

.28 

.90 

.90 

.09 

.38 

.13 

.91 

1  73 

.01 

.31 

'!l7 

,'9( 

.92 

!o3 

l!36 

.'03 

■  34 

'.1: 

1.68 

is' 

.22 

i72 

T 

i2i 

.67 

,25 

.94 

1 .40 

.20 

1.06 

.17 

■  19 

.29 

1 .04 

,98 

,27 

.03 

.08 

.19 

.83 

.66 

.08 

2.36 

1.92 

1.52 

.92 

T 

.38 

.74 

1,61 

.16 

,72 

,35 

.15 

.05 

2,02 

.10 

1,05 

2.24 

1.38 

1.28 

.31 

.19 

2.09 

,90 

.26 

,45 

.09 

,32 

.18 

^ 

,65 

■  05 

•  IB 

!l7 

1.46 

1,87 

l!64 

2!l! 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 


Day  of  Month 


ftL&CKkELLS  COKNER 
BUTTONHlLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAHP  PARDEE 

CATMEVS  VY  BULL  RUN  RM 

CHERRY  VALLEY  DAH 
COALINCA 
COALINCA   II,  HNM 
CORCaRAN  IRRIC  OlST 
DELANO 

DEL  PJERTO  RQAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTftfl  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOlETOkN  LYNCH  RANCH 
FIVE   POINTS   5  SSW 
FRESNO  KB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

&LENNVILLE 
GRANT  GROVE 
CROVELAMO  RANGER  STA 
HANFORO 
HETCH  HETCHY 

HUNTERS  OAH 

lORIA 

IQNE 

JOHNSQNOALE 
KERLINCER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS   FERRY   2  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  PANOChE   DET  OAM 

LDOGEPOLE 

LOOl 

LONE   TREE  CANYON 
LOS  BANOS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANOS   DET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECQ  PASS 

PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PDRTERVlLLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEmUE 

SPRINGVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  MBAP 
STOCKTON  FIRE    STA  NO  * 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAP 1 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELO 

TURLQCK 

VISALI& 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST   POINT   3  SM 

WDFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 


DRAINAGE  06 

ACTON-HJBSARD  R0FC261D 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

AL  T AUENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALUN  PLEASURE  PIER 
AIUSA  CITY  PARK  FCU3B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEL   AIR  FC    10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE   QAM  / 

BIG  DALTON  DAM  FC2236E 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC't6DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC226  B 


28.5* 
5.69 

13.26 
6.06 
5.36 

6.51 
6.61 
)20.99 
12.26 
7,79 


10.69 
38.  18 
2<..ll 
6.69 
18.73 

2B.64 

II. n 

9,08 
2*.. 94 


11.67 
6.17 
5.67 
9,70 

5.02 
7.03 
13.0* 
9.92 
7.85 

3.28 


7.3* 

26. 17 
U.13 
18.36 
10. *5 
11.23 

13.13 
20.3* 
2*.. 87 

28. *l 
33.39 


.02 

.0 
.05  T 


17. 't3 
20. *7 
15.94 


20.97 
10.32 
8.27 


2.67 
13.90 

7.92 
15.64 

23.48 
15.07 
6.22 
17.15 
32.88 

17.35 


12.96 

5.16 
3.U1 
16.11 
22.00 
2.94 

5.02 
1.96 
5.96 


T         T  T 


T  .01 

.02  .02 


 r 

11 

12 

13 

14  1 

15 

1 

16  1 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22  I 

23  I 

24 

25  1 

1 

26  1 

27 

1 

28  1 

1 

29  1 

30 

31 

.02 

.42 

.05 

.06 

.88 

.43 

.02 

.27 

.27 

.02 

.02 

7 

.03 

.0' 

T 

.66 

.76 

3.27 

.14 

4.35 

4.97 

5.93 

3,34 

.13 

.69 

2.65 
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1.29 
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.56 
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1.13 
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2.12 
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1.93 

.63 
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.02 
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.30 

.12 

.17 

T 
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2.04 

.25 

.04 

.38 

1 .46 

.66 

.22 

.71 

.02 

.24 

.16 

.50 

.88 

1.43 
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.11 
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.46 
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.03 
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.12 
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1.57 
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.04 
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.05 
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.06 

7.51 

5.45 
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6.68 

4.07 
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.99 

T 

* 
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.06 

5.53 

.53 
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1.41 

.22 

1.12 
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.12 

1.13 
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1.64 
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.67 

.37 

.11 

.27 

1.00 

.26 

.02 

.  19 

.22 
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.32 

.59 

1.55 

.13 

3.70 

.50 

3.47 

1.52 

.09 

.34 

2.53 

2.49 

.11 

.53 

.41 

.46 

.25 

.20 

2.92 

1.25 

.47 

5.08 

3.72 

4.42 

1.63 

.70 

3.77 

1.74 

.62 

1.44 

.09 

.34 

T 

.20 

.91 

.02 

1.18 

1.10 

2.60 

.37 

.49 

2.60 

1.49 

.05 

.07 

.09 

* 

* 

1.53 

1.01 

T 

1.57 

.58 

.70 

.36 

.09 

♦ 

« 

2.32 

.16 

.30 

.21 

.19 

.20 

1.19 

T 

3.56 

3.51 

1.61 

2.75 

.04 

1 .77 

5.33 

3.22 

.76 

.  19 

.62 

• 

* 

.20 

.16 

* 

• 

.50 

.11 

.05 

.05 

.12 

.62 

.20 

.02 

.09 

.  16 

.15 

.58 

.12 

.04 

.66 

.47 

.21 

.17 

.07 

.66 

.73 

.32 

T 

.28 

.07 

.02 

.12 

.20 

.60 

.16 

2.26 

1.03 

1.64 

.63 

1.91 

2.19 

.62 

.03 

.36 

T 

.03 

1.25 

.01 

.37 

1.67 

.88 

.06 

.39 

1 .30 

.05 

7 

.06 

.02 

.01 

.8! 

01 

20 

.  1 1 

.64 

.10 

.  12 

.82 

.20 

.09 

.01 

T 

T 

.21 

.72 

1.64 

1.60 

.33 

1.81 

.24 

.11 

1.22 

1 .04 

.21 

.24 

.  12 

.10 

.01 

.13 

1.20 

1.24 

.03 

.28 

1.15 

.52 

.33 

.03 

1.48 

.86 

T 

.50 

.06 

1.20 

.02 

.  10 

.99 

.36 

.41 

.12 

.13 

.92 

1.48 

1.53 

.03 

1.83 

1 .97 

1.36 

.61 

.04 

.  92 

.93 

.99 

.07 

.26 

.15 

.  15 

.25 

.96 

.02 

.54 

2.90 

.40 

1.15 

.65 

.40 

1  .74 

.47 

.05 

.28 

.06 

.23 

.94 

.01 

.40 

2.-7 

.24 

.94 

.07 

.05 

.37 

1.20 

.26 

.16 

.20 

.21 

.33 

.01 

.61 

.51 

.03 

.49 

.73 

.17 

.04 

.05 

.08 

.19 

.20 

2.13 

7.95 

7.59 

4.25 

6.58 

.92 

2.34 

9.33 

5.53 

1.24 

.39 

1.05 

.09 

.57 

.08 

1.33 

.  16 

.52 

.70 

.43 

.41 

.05 

.03 

.30 

.86 

.59 

.05 

.25 

.14 

T 

.04 

.09 

.43 

.01 

1.21 

T 

.91 

.03 

.01 

.  15 

l.io 

.40 

.05 

.04 

.  12 

.  09 

.02 

.16 

.21 

.41 

.45 

• 

.96 

.30 

.  14 

.76 

.39 

.02 

.18 

.17 

.08 

.32 

.03 

1.15 

.01 

.94 

.22 

1  .06 

.31 

.071  .06 

.22 

.11 

.01 

.43 

1.44 

.01 

.65 

.23 

.75 

.24 

.01 

.  10 

.99 

.35 

.04 

.  1 1 

.12 

.2! 

.37 

.54 

.96 

.21 

.27 

.04 

.04 

.14 

.66 

.35 

.01 

■04 

.07 

.12 

.03 

.62 

3.45 

.01 

4.83 

.47 

2.27 

1.07 

.26 

2.62 

.86 

.32 

.29 

T 

1.90 

.63 

3.42 

.61 

3.44 

2.46 

.14 

.29 

2.38 

2.96 

.26 

'  58 

.61 

.44 

.09 

T 

.04 

2.25 

I 

2.90 

2.24 

2.02 

1.40 

.06 

.22 

2.31 

1.47 

.  16 

.  15 

.66 

.04 

T 

.19 

.92 

T 

.53 

.17 

.60 

.13 

.38 

.89 

.36 

.07 

.05 

.04 

I 

.96 

.60 

.50 

.75 

.60 

1.29 

.07 

.08 

1.12 

.47 

.04 

!o9 

.06 

.20 

.02 

.62 

.01 

.47 

.62 

.33 

.34 

.07 

.93 

.17 

.22 

.01 

.22 

.03 

.12 

.52 

.12 

.61 

1.16 

.23 

1.03 

.02 

T 

.22 

1 .24 

.90 

.04 

.  14 

.21 

2.7! 

.05 

4.00 

2.35 

3.03 

1.40 

.32 

• 

• 

5.50 

.14 

.96 

.  17 

.08 

.04 

2.01 

1.65 

1 .73 

1.10 

.91 

.01 

.29 

1.79 

.36 

.04 

.14 

.  16 

.15 

.58 

1.77 

1.3? 

.60 

.40 

.25 

.95 

l.ll 

.69 

.45 

.Of. 

.19 

.36 

.32 

.54 

.07 

1.00 

.03 

.33 

.49 

1.10 

.90 

T 

.  14 

.02 

.36 

.01 

.02 

.49 

.76 

.27 

.05 

.05 

.12 

.  10 

T 

1.97 

2.48 

2.57 

1.47 

.  69 

.16 

2.53 

1.22 

.14 

.05 

,40 

.02 

.67 

.17 

.97 

1.82 

1.02 

.  16 

T 

.18 

1.55 

.27 

.16 

.02 

,64 

1.20 

.44 

2.62 

2.00 

.63 

1.02 

.  16 

.90 

3.00 

1.35 

.72 

.20 

1.20 

.25 

.58 

2.27 

1.05 

.  14 

3.24 

2.92 

4.11 

.77 

.07 

.69 

2.18 

2.55 

1.23 

.66 

.22 

,35 

1.50 

2.40 

3.63 

2.23 

.90 

T 

.26 

3.20 

.40 

.23 

,  32 

.0*. 

.05 

.26 

.40 

1.54 

.02 

1.15 

T 

.20 

1.17 

.96 

.05 

.10 

.12 

.13 

.21 

.80 

2.75 

.04 

2.72 

1.15 

2.45 

1.25 

.21 

1.56 

2.66 

.35 

.42 

.37 

.21 

.09 

.40 

3.51 

T 

7.37 

2.76 

6.32 

.52 

T 

.94 

5.07 

3.60 

.56 

.67 

.82 

.32 

•  11 

1.02 

.22 

3.12 

2.76 

1.47 

1.12 

.06 

.49 

3.34 

1.26 

.98 

.82 

.66 

.09 

.23 

1.62 

1 .48 

3.20 

1.65 

4.97 

.54 

.22 

1.50 

2. 10 

.62 

.95 

.09 

.  16 

.56 

.14 

1.11 

.85 

.64 

.34 

.12 

.05 

.  16 

.47 

.69 

.92 

.  10 

.30 

.  16 

.19 

.47 

1.10 

.49 

.01 

1.28 

.33 

.34 

.02 

T 

.23 

.63 

.45 

.06 

.12 

.  17 

.05 

.49 

1 .03 

2.20 

2.00 

1.17 

1 .50 

.  79 

.12 

.33 

1.34 

.  75 

.1! 

.53 

.26 

.20 

.46 

.23 

.34 

.51 

.18 

.61 

.16 

T 

.75 

.98 

.44 

.03 

.52 

.03 

.23 

.39 

.29 

.03 

T 

.36 

.30 

.05 

.23 

.26 

.  44 

7 

.  14 

T 

.  17 

.11 

1.16 

.12 

.05 

4.93 

1.42 

1.49 

1.05 

.96 

3.23 

1  .  19 

.04 

.51 

.25 

.30 

.33 

2.10 

1.22 

.47 

3.23 

2.23 

4.45 

.63 

.26 

.44 

1 .64 

2.05 

.87 

1.11 

.15 

.  30 

.  19 

.06 

.05 

.21 

.57 

.08 

.11 

.04 

.04 

.12 

.87 

.19 

.05 

.09 

.12 

.14 

.  la 

.01 

.76 

.65 

.46 

.26 

.21 

.05 

.26 

1.17 

.39 

.  10 

.23 

T 

.23 

.36 

.16 

.03 

.25 

.24 

.09 

.17 

.  10 

.09 

.10 

.22 

!37 

T 

1.39 

.16 

1.00 

.07 

.09 

1 .00 

1.27 

T 

.10 

.09 

.08 

1.30 

.03 

.64 

2.16 

.72 

.69 

.  10 

1.42 

.12 

.02 

.20 

.06 

.06 

1 .32 

.67 

2.05 

.66 

.22 

1.22 

.55 

.17 

.15 

.02 

.60 

.16 

.31 

1.33 

.64 

.07 

.34 

.62 

.19 

.07 

.17 

.16 

1.56 

1.83 

.58 

.30 

.02 

.23 

1 .07 

.04 

.26 

.12 

.23 

.03 

.03 

.35 

.22 

2.03 

.03 

.6: 

1.68 

1.73 

2.74 

.67 

.  14 

.90 

1.12 

1.19 

.64 

.65 

.04 

.  27 

.39 

.32 

.10 

T 

.55 

.23 

2.46 

T 

3.60 

l!lO 

3)23 

1 .66 

T 

.64 

2.80 

3.49 

.51 

.93 

.63 

.41 

.09 

.46 

.04 

.06 

.64 

2.07 

.08 

.09 

.92 

2.91 

.90 

.20 

.11 

1.64 

.24 

2.64 

2.68 

2.90 

.30 

.09 

2.71 

5.63 

2.24 

.43 

.04 

2.95 

.54 

.42 

.97 

.08 

T 

.62 

1.65 

.42 

.59 

.03 

.21 

'l' 

2.38 

4.39 

2.64 

7.99 

1 . 50 

.42 

.02 

.54 

.73 

.39 

.19 

.26 

.44 

.03 

!2I 

1.45 

2,92 

.59 

.05 

1.66 

.27 

1.25 

2.62 

4.95 

2,24 

.03 

1.98 

8.84 

1,69 

.45 

.12 

.37 

2.92 

.02 

1.20 

1.02 

.94 

.16 

.03 

.59 

1.90 

2,00 

.30 

.07 

.01 

1.68 

.02 

1.18 

1.98 

2.70 

1.60 

.04 

.95 

5.33 

1,90 

.92 

.39 

1.23 

1.41 

.44 

.38 

.56 

.62 

.01 

.37 

1.54 

2,77 

.48 

.05 

.39 

1.53 

.31 

.30 

.72 

1.24 

.47 

.  16 

.40 

.69 

9,06 

.10 

,29 

T 

1.60 

.52 

.50 

.67 

1.70 

1.24 

.02 

.49 

3.65 

2,00 

.43 

.02 

,30 

.16 

1 .74 

.  16 

1  .96 

4.84 

1.72 

.72 

2.07 

5.48 

1,24 

.23 

.31 

1.87 

.66 

1 .90 

3.77 

.79 

1 .42 

9.40 

2,69 

.99 

.37 

.48 

.09 

1.74 

.03 

.10 

1.33 

2.67 

3.32 

3.76 

2,18 

9.60 

2,62 

.07 

.38 

.10 

.02 

1 .  32 

.  19 

1.27 

2.55 

7.94 

.69 

.07 

2.12 

11.52 

9,27 

.33 

.02 

1.74 

.01 

.15 

.13 

.56 

,33 

.65 

,15 

.36 

.17 

.03 

.40 

.42 

.25 

1.05 

.74 

1.95 

.74 

.04 

,81 

4.60 

.09 

.09 

T 

1.62 

.05 

1.  17 

2.01 

1 .68 

.37 

.60 

2.01 

1.45 

.30 

.02 

.17 

.50 

.50 

.23 

1.50 

3.67 

1.50 

.80 

.39 

4.43 

1.55 

.33 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


BURBANK  VflLLEV   PmP    PLT  R 

CACHUMA  DAM 

C&MPO 

CANOGa  PARK  PIERCE  COL 
CHATSHORTH  FC   2't  D 

CMULA  VISTA 
CLAREMDNT   POMONA  COL 
COLBYS  PC   53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE   FC   193  B 

CRYSTAL   LAKE   FC  203C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

06SCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY   FD  FC107C 
DRY  CANVON  RESEftVOlR 
£L  CAPITAN  0AM 
ELIZABETH   LAKE  FCU8B 
ELSINORE 

ESCONOiOO 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HiLLCRE?'''  RV 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE  STAREN  FC295C 
GLENOORA  WEST  FC  195 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESC6NTA  FC    251  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 

LA  MESA 

LA  VERNE  NTS  FC   560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS   PRIETOS   RANGER  STA 

LVTLE   CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT   BALOV   FC  B5G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC    338   B  // 

NEWBURY  PARK    4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 
NEWPORT  8EACH  HARBOR 
NIPQMO  2  NW 
OCEANSIOE 

OJAI 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
DXNARD 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC*t3D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  CRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU   2  ESE 

PT   ARCUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMDNA  SPAULDING 

RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGInC  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
5AN0BERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  MB  //R 
SAN  DIEGO   WB   AIRPORT  R 
SAN  DIMAS    FIRE   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA   FERN  FCSS 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  MARIA  W8  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS   PWR   PL    NO  1 
SIGNAL    HILL   FC   <- 1 5 
SDMlS   3  NW 
SPADRA   PAC    FC    35b  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCA   PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 


3.27 
10.17 
33.12 
10.90 
U.67 

'tO.'tl 
15.55 
3.01 
19.78 
I*.. 56 

13.11 
10.86 

9.36 
19. V3 

9.^0 

7.23 
21.38 
28.05 
12  .'•7 


19,24 
19.68 
26.97 


U.65 
1*5. '*0 
27.15 


15.26 
23.07 
8.06 


9.60 
1'..94 
25.35 

12.25 
50. 
53.70 
37.82 


25.76 
<r8.2a 
10.79 


13.59 
5.95 
9.91 

)  7.73 
9.76 
6.76 


13.64 
11.34 
7.43 


15.06 
23.41 
36.81 
18.16 


335.82 
7.09 
14.07 
13.89 
18.63 

14.49 
10.21 
16.02 
13.97 
B.69 

15.21 
IB. 32 
31,62 
13.26 
17.14 

7,63 


13       U  15 


.05      .96  T 


1.47  .09 
1.19 
.30  1.29 
.16  1.49 


1.46 
,13  2.22 
.13  1.12 
.18  1.41 


.02  1.10 


.02  1.30 

.97  .US 

1.55  1,37 

2.91 
.23  2.63  .39 

.06  2.51  .15 
.36  .65 
.04    1.81  .01 
,24  .99 

.73  2.55 

.04  2.56  ,30 


.79 

1.67 
T  1.16 
.03  1.76 
.55  1.60 
.04  2.33 


.04  .76 

.36  1.22 

.11  2.44 

T  1.02 

.03  1.24 

.26  3.94 

1.37 

.05  1.48 

.19  1.09 

1.28  .12 

.02  .69 


.02  1.60 
.13  1.21 
.01  1.47 


1.75  .32 
,06  1.56 
.21  1.40 


.47  1.10 

.45  .11 

.14  1.31 

.11  1.36 


1.01 
1.18 
.24  2.50 
.19  1.86 
.22  1.09 

.03  1.21 


16 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  ] 

25 

OR  1 

97 

Oft  ! 

1 

29 

30 

31 

.16 

1.07 

2,17 

2.15 

.79 

T 

1.19 

29 

1.02 

.31 

T 

1 . 01 

3.28 

4  .tS 

.86 

.66 

4.95 

1  .90 

.03 

.26 

.25 

T 

.01 

.  14 

.02 

.  86 

2.42 

' 

•  37 

.05 

.43 

1 .35 

?  *7 

^  'It 

.40 

1 .  fl5 

3 

79 

1 .  66 

.  22 

2.34 

1  97 

■ 

* 

5.28 

.  65 

.  1  7 

,  16 

.IB 

.15 

.19 

.08 

.13 

11 

.33 

.35 

.  16 

.19 

T 

• 

.  "/4 

1 , 1  Q 

1.81 

.60 

1 ,08 

1 

60 

.44 

.33 

.10 

1.27 

2,31 

7.51 

1.21 

1 . 93 

11 

91 

5.31 

.36 

.03 

.06 

1 .  00 

•  '2 

1 ,22 

.06 

1 ,50 

3 

66 

,  50 

.05 

.23 

.  10 

.  10 

1.21 

2.34 

1,90 

.29 

1 ,97 

38 

.51 

.33 

.20 

I.'*3 

3,66 

6.11 

1.26 

2.29 

U 

40 

9.03 

.36 

.04 

.25 

1.15 

1 .55 

.05 

.01 

1.65 

3.34 

.80 

.20 

.10 

.45 

.69 

.04 

.26 

73 

.  15 

.04 

.02 

.13 

.05 

.86 

.42 

1 .24 

2  ,29 

■  12 

.26 

2 

87 

4  .  10 

2.24 

.36 

1 . 14 

.62 

.62 

•  62 

.  9<i 

1 .  30 

3 

15 

1 .2B 

1 .00 

.  lU 

.90 

.13 

1.10 

3,84 

1.14 

.06 

1.60 

Z 

85 

.4V 

.34 

.05 

.65 

1,01 

1.56 

.46 

•  Ul 

1 . 25 

10 

1,12 

.46 

.  02 

.18 

■  i"* 

.  6  1 

.04 

.  10 

1 

40 

1.18 

.72 

.05 

.29 

I  *80 

.03 

6 

16 

.  U7 

.03 

,45 

2.  U 

.  10 

.77 

3 

59 

,  56 

.14 

.04 

.32 

.47 

.72 

.16 

,99 

17 

.29 

.30 

.26 

.16 

1 ,  53 

5 

75 

1.52 

1  .00 

.35 

.  11 

.04 

2  'u3 

3  '20 

2 '  U4 

3  *  56 

2 ,  90 

10 

76 

1 ,29 

• 

2.27 

1.35 

1,10 

1.50 

4.55 

.20 

.21 

.06 

1.01 

2.99 

1.07 

.29 

1.38 

2 

68 

.35 

.16 

.06 

1.91 

5.37 

6.47 

1.22 

,94 

9 

19 

3,65 

.72 

.02 

.39 

.  IB 

.11 

,26 

88 

.42 

.07 

.  10 

.  U 

i  .  14 

3,00 

2  .53 

1.19 

.03 

1 .45 

6.06 

1.53 

.52 

.ic 

1 .  35 

2.53 

2.30 

2. 10 

T 

1 ,87 

00 

1 .35 

.33 

.15 

1 . 14 

2.45 

6.31 

.75 

1  , 84 

8 

51 

4.28 

.42 

.16 

I.IB 

2.54 

6,54 

.79 

1,87 

8 

63 

4.47 

,43 

.  90 

.  52 

.22 

.06 

.23 

i.io 

1 .40 

.15 

,  15 

.62 

.46 

2.25 

2 .  1 1 

.96 

70 

5 ,  14 

1 .40 

.  1 2 

.79 

1.  jO 

.93 

1.60 

.75 

1,62 

22 

1.26 

1.23 

.20 

.26 

1.03 

.47 

1.94 

.74 

1  .41. 

3 

67 

.8i 

1.00 

.20 

,60 

•  40 

16 

00 

* 

3 . 60 

.71 

5 . 04 

2 .02 

2 ,  "9 

58 

2.91 

.26 

.08 

.n4 

,  90 

•]■  ^ 

,61 

62 

.04 

.09 

.01 

.26 

* 

'  '* 

.02 

'^^ 

93 

*27 

.74 

.0 

.16 

T 

.20 

.28 

.77 

.01 

T 

.94 

93 

.39 

.04 

.07 

.11 

.02 

.30 

1 , 00 

1.5! 

1  . 10 

2 . 10 

4.23 

37 

.07 

.  30 

.  30 

.05 

■  2' 

2,  10 

6*  96 

1 .65 

.24 

1 ,75 

14 

1.01 

.30 

.25 

1  .  82 

!34 

1,20 

.09 

.03 

.65 

67 

,69 

.08 

.36 

.01 

.67 

1.39 

2,20 

.93 

.43 

.  17 

1 ,76 

1 

91 

,34 

.23 

1.  19 

1.47 

1.20 

.36 

,40 

44 

1,07 

.05 

.  17 

,35 

.02 

.7] 

1.  70 

2.63 

.25 

.01 

.30 

1.53 

1 

07 

,  13 

.20 

.76 

1.^6 

3.30 

1.24 

.07 

.25 

2  .04 

3 

43 

.78 

.31 

2.14 

3  .30 

2,04 

5.37 

.  56 

.64 

8 

21 

1.92 

•  19 

.22 

.  0] 

1  .62 

3.96 

5.10 

5.89 

1.17 

?1 

61 

3.02 

.03 

.26 

1.65 

2.02 

L.21 

.  13 

3 

57 

.52 

1.10 

2,5810,39 

.  56 

11 

0410,38 

.66 

.40 

2.70 

3.25 

7.35 

3,  50 

13 

4514 .00 

.90 

1.61 

3,33 

7.95 

3 .55 

2,24 

11 

96 

4.03 

.44 

.  1* 

•  13 

1.92 

1.66 

3,16 

5 

02 

1.97 

.06 

1.29 

.46 

,  16 

.02 

.86 

2 

00 

,18 

,0^ 

.  12 

2  .40 

2.06 

1 .40 

.  14 

,36 

2 

43 

,62 

•  1  2 

.  1  7 

.  18 

.05 

.42 

.43 

.15 

.01 

.91 

1 

67 

.13 

,25 

.26 

.07 

.49 

3.93 

4.04 

4.10 

.51 

.10 

2.42 

7 

00 

1.30 

.29 

T 

.20 

2.76 

5.4010.07 

2  .  56 

.06 

2  .99 

15 

56 

5.55 

.  52 

.04 

1.72 

2.88 

1.06 

.07 

,75 

2 

36 

.45 

.34 

.01 

.  12 

.17 

1.12 

1.96 

3,00 

.51 

* 

.94 

1.16 

2.69 

.82 

.  17 

2.00 

B 

00 

2.88 

1 .75 

.12 

.75 

.79 

2.45 

1,45 

.11 

1.04 

2 

10 

1.08 

.21 

.  10 

.04 

1.11 

2.20 

2.63 

1 . 37 

1 .26 

62 

1.61 

.  37 

7 

.42 

.30 

1.02 

.  30 

.31 

2 

56 

.  1 0 

.  04 

1.70 

6.71 

11.97 

.50 

3. 10 

8 

69 

1.75 

.05 

1.00 

2.21 

3.83 

.  35 

.  70 

6 

01 

3.10 

.41 

1.65 

2.12 

2.20 

.32 

1.16 

54 

2.46 

.82 

.20 

.94 

1.60 

.12 

.77 

.02 

.  14 

76 

.37 

.05 

1.  16 

2.02 

1.29 

.27 

2.15 

32 

,57 

• 

.25 

.22 

.70 

.  04 

.05 

,31 

1 

78 

.12 

.  4- 

.  06 

i 

T 

.55 

.26 

1.22 

.09 

,49 

2 

50 

.23 

.49 

.1 

.25 

T 

1 .10 

.60 

T 

.90 

1 

48 

.60 

.750 

.29 

.55 

.60 

1.07 

.39 

.6* 

3 

41 

.56 

' 

.03 

.44 

.26 

.59 

2 

19 

.40 

,  39 

.25 

.62 

.19 

.  12 

,35 

1 

35 

1.96 

1.65 

2.27 

1.75 

.  98 

.91 

2 

72 

.82 

19 

18 

.03 

.63 

1.55 

l.ll 

1.17 

.01 

1 ,67 

40 

1.14 

•  Ol 

.05 

1.23 

1,56 

3.31 

.03 

.60 

2 

93 

1.06 

!o8 

.04 

.10 

1.50 

1.13 

1.31 

.14 

.*5 

1 

76 

.66 

.03 

T 

.16 

.06 

,25 

.33 

T 

T 

.60 

70 

.40 

.01 

.  lU 

.01 

.02 

T 

.97 

1,66 

2.15 

1 .09 

.06 

.92 

3 

91 

1.65 

.54 

,30 

.02 

1.60 

1,90 

2.00 

.13 

.02 

1,90 

3 

00 

3.00 

.21 

.  34 

1.21 

3.17 

2.22 

3 .  06 

1  . 86 

7 

69 

1.45 

.  0  / 

.07 

1 .98 

3.91 

5.39 

4.96 

2,3! 

12 

36 

3.28 

,08 

'  n 

■  ^ 

.08 

1 .06 

3,20 

2.22 

.86 

1 ,3; 

5 

88 

1.52 

.58 

.49 

.63 

,63 

1 

99 

.46 

,03 

,06 

.07 

,94 

.95 

.76 

.15 

,97 

2.77 

.52 

.  25 

,  06 

2.02 

3.95 

2.21 

.22 

.67 

3 , 96 

55 

.48 

■  ^ 

i 

1.96 

3,  14 

1.17 

.62 

.05 

.40 

2,22 

1 

13 

.29 

.2 

T 

l.lO 

6.6D 

3,92 

4.74 

.96 

8,02 

5 

01 

3.80 

')   .  10 

.94 

.96 

1,16 

.37 

.  19 

22 

.48 

.02 

.16 

1.42 

4.62 

1.30 

.08 

T 

1  .49 

2 

79 

.55 

.  23 

.16 

1.19 

5.11 

1.27 

.09 

.05 

1 ,40 

2 

69 

.45 

l.^S 

3.74 

2.77 

.71 

1.15 

5 

63 

.36 

.78 

.26 

.06 

.97 

1.87 

1.65 

1.52 

.72 

3.15 

2 

25 

1.31 

.09 

.30 

,13 

1.13 

2.93 

.47 

.30 

1  .38 

I 

97 

.32 

• 

5.39 

2.15 

.35 

.97 

3 

80 

1.88 

.20 

.04 

1.  j6 

2.08 

1.50 

.24 

1  .75 

34 

.98 

.  19 

.63 

1.47 

.22 

1.23 

.38 

.10 

.80 

1 

57 

.75 

.09 

!37 

.02 

1.00 

2.65 

3.30 

.30 

1.14 

3 

22 

1  .69 

.90 

1.39 

3.93 

2.34 

.36 

.97 

5 

08 

2.20 

.67 

,01 

.27 

3.30 

5.61 

3.05 

.92 

2.02 

9 

54 

2.64 

1,39 

.04 

.15 

1.58 

3.13 

.97 

.11 

T 

1,80 

52 

.50 

.33 

.11 

.01 

.32 

1.23 

1.99 

2.98 

.90 

1  .74 

45 

1.83 

.40 

.on 
1  .'.6 

,62 

.67 

.20 

.02 

.47 

1 

86 

1.35 

.20 

.02 

.32 

.02 

.94 

.89 

1.43 

.98 

.09 

.95 

2 

42 

1.18 

.07 

.43 

.02 

.10 

L  .  10 

1.69 

1.93 

.95 

.35 

2.10 

2 

00 

.30 

.24 

.16 

1.70 

4.62 

1,58 

T 

1.92 

49 

1  .08 

.22 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tot 

 1  1  

I   1  2  {  3 

 1  1  

4   1   5   1  6 

 [  1  

7   1   8   1  9 

10  {  U  12 

13 

1 

14 

15 

1 

16  17 

18 

1 

19 

-  1 

20 

21 

1 

22 

nn  1 

23 

_ 

24 

-  1 

25 

rtp  1 

2d 

27 

2a 

t 

29 

UPLAhO  3  N 

19.6* 

.06 

1.39 

•  09 

.09 

.  99 

1 . 99 

1.71 

3.7b 

1  .71 

6 .38 

1 . 30 

ViLLEY  CENTER  2  HHt 

12.75 

.05 

1.70 

.07 

.38 

.9* 

1.37 

.10 

.06 

.72 

4.96 

.93 

1.72 

!o9 

.32 

VftN  NUVS  FC  15B 

.88 

.09 

1 .26 

2 . 9't 

3.05 

,30 

1.60 

2  .54 

1.73 

,59 

.19 

VEnTuR A 

^a*  70 

.93 

1 .29 

1.78 

.50 

•  69 

2.75 

.20 

VINCENT  FIRE  STfi  FC120 

.27 

.09 

.10 

.60 

1.39 

.1* 

.49 

1.90 

,39 

.01 

.01 

VISTA  2  NN£ 

6.9i 

.06 

1  .26 

.06 

.32 

.33 

.25 

,05 

.85 

2.39 

.26 

•  52 

.38 

.  13 

WALNUT  PTL    STA  FC102C 

l*..*.7 

.  12 

1.09 

1.9* 

2.03 

.*7 

1,07 

3.92 

2.13 

.62 

.01 

.  58 

WARNER  SPRINGS 

10.  'I 

1.62 

.27 

.68 

.37 

1.** 

.63 

T 

1.16 

3.21 

.32 

.36 

,07 

WMJTltER  CTV  H  FC  106C 

1  •  3* 

.  lo 

1 .  1* 

2,77 

1,29 

.08 

1.3* 

4.08 

.68 

.3* 

.05 

YORBA  LtNOA 

12  *  ifl 

1.35 

.01 

.09 

I.IO 

2.00 

1.70 

.37 

.01 

.95 

3.3* 

1.45 

.25 

.19 

.03 

•       «  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

ADEUANTO 

1.55 

.06 

.03 

,*3 

.23 

.05 

.10 

.53 

.05 

•  07 

APPLE  VALLEY 

T 

.38 

T 

,2* 

.30 

.03 

.06 

.99 

.OB 

BAKER  9  NNH 

1.39 

T 

•  *3 

T 

T 

.06 

.  1* 

.05 

.16 

.05 

.2* 

.20 

BARS  TOM 

1.00 

•  03 

.09 

,  1* 

.09 

T 

T 

.21 

.36 

.05 

.0* 

BEAUhONT    1  E 

11 .52 

,03 

1.68 

T 

.62 

.*0 

1.77 

,30 

.65 

4.69 

,83 

.31 

.  10 

.  1* 

9ENT0N   INSPECTION  STA 

8.21 

01 

.26 

1.59 

.09 

2.29 

.12 

T 

,67 

1.92 

1.28 

T 

SIC  PINES  PARK  FC  938 

25. 't7 

il9 

1 .93 

.91 

.  87 

1 .99 

*.09 

1.93 

T 

1,72 

4.Z* 

5.74 

1.05 

.31 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / /R 

.20 

.09 

1 .0(t 

.7* 

1 .08 

.22 

.10 

.96 

BISHOP   MB   AIRPORT  R 

8.93 

.03 

.07 

2.2* 

.16 

1.73 

.0* 

.01 

1.21 

2.33 

1 .08 

.01 

BISHQP  UNION  CARBIOE 

blyThe 

.SB 

.28 

.** 

.05 

.02 

.02 

.01 

T 

.06 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

1. 00 

.77 

T 

.08 

.01 

■  02 

.0* 

.08 

BORRECQ  DESERT  PaRK 

2.39 

.27 

.  59 

.02 

.02 

.0* 

.  39 

* 

.09 

.  10 

.  52 

•  05 

.3* 

BOULEVARD 

BRAWlEY  2  S« 

1.02 

.^6 

.  3* 

.07 

.09 

.01 

.05 

CABAZON 

10.3* 

05 

T 

.2* 

.36 

1.27 

.0*. 

T 

.6* 

3.10 

.64 

1.78 

.42 

.1* 

CALEXICO  2  NE 

,94 

^21 

.50 

.09 

.05 

T 

.07 

.02 

CANTIL 

3.L8 

•  62 

.30 

.22 

,*6 

.05 

.03 

.60 

.60 

.  10 

COYOTE  WELLS 

.38 

.19 

.06 

.03 

.0{ 

OAC&ETT  FAA  AIRPORT 

.93 

.03 

.08 

.06 

.  10 

.09 

.ofi 

.01 

.01 

.23 

.2* 

T 

T 

OEATm  VALLEY 

.  30 

.  10 

.OL 

.01 

.02 

.  16 

DEEP  CANYON  LABORAtORY 

1. 18 

.29 

T 

.  0* 

.0^ 

.02 

.0' 

.05 

.03 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

3.''9 

.05 

.49 

.79 

.10 

.12 

1.25 

.71 

.02 

T 

T 

OUNN  SIDING 

I 

.11 

.0* 

.10 

.16 

T 

T 

.IB 

1.02 

.10 

EAGLE  MOUNTAIN 

.60 

.15 

.32 

.U6 

T 

.10 

.02 

.15 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

1*1. 'tO 

.*2 

.28 

2  .13 

3.*5 

.63 

.28 

2  .85 

3.03 

1.17 

.  10 

.06 

GOLD  ROCK  RANCH 

1.2* 

.61 

iO* 

.08 

.03 

.3* 

.10 

.04 

HAIWEE 

6.01 

.13 

.96 

1.07 

.62 

.39 

.39 

1.37 

.71 

.41 

T 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

.87 

* 

.28 

.33 

.06 

.20 

ME5PERU 

5.31 

T 

.63 

l.*l 

.12 

T 

.19 

1.64 

1.35 

.06 

IMPERIAL 

.92 

.07 

.65 

.06 

.0* 

i09 

.01 

IMPERIAL   FAA  AP 

.89 

.13 

.60 

T 

T 

T 

.16 

T 

INDEPENDENCE 

10.71 

.08 

3,03 

.98 

1.33 

.96 

3.65 

1 .04 

.04 

T 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

.71 

.03 

.28 

T 

.01 

.03 

T 

.01 

T 

T 

.35 

InyOkeRN 

1.32 

.38 

.12 

.53 

.  14 

.06 

.06 

.03 

inyokern  armitace 

1.76 

T 

.30 

.  10 

T 

.82 

.54 

T 

IRON  MOUNTAIN 

l.*7 

.50 

.50 

.25 

.13 

.05 

.01 

T 

,03 

JOSHUA  TREE 

1 .52 

.  10 

.10 

.  10 

.  15 

1.07 

kee  ranch  // 

9.02 

.35 

* 

* 

.62 

• 

• 

3.70 

4.30 

,05 

LAKE  ARROWHEAD 

*5.92 

2* 

3.60 

.06 

T 

1.69 

*,69 

5.1* 

3.81 

2.61 

14.2* 

8,72 

.09 

.69 

.1* 

LANCASTER 

3.  12 

.15 

!is 

.01 

.63 

.0* 

.55 

.07 

.02 

.1* 

.67 

.36 

.09 

.04 

LUCERNE  VALLEY 

1.63 

T 

.30 

.*3 

,27 

.01 

.07 

.05 

.50 

MECCA  FIRE  STATION 

.67 

.02 

.*9 

.02 

T 

.0* 

.  10 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

2.55 

.02 

.71 

.03 

.30 

.*9 

.27 

T 

.10 

.98 

.05 

T 

MOJ AVE 

<>.35 

.*0 

.*5 

.63 

.65 

.05 

T 

.21 

.77 

.43 

.56 

T 

MOJAVE   2  ESE 

3.90 

.30 

.90 

1. 00 

T 

1.20 

.50 

morongo  valley 

1 1.37 

.53 

.53 

.16 

.56 

1.07 

1.37 

.05 

2.16 

4.64 

.  16 

.1* 

MOUNTAIN  PASS 

2.80 

.70 

.50 

.15 

.20 

1.00 

.29 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

18.30 

.76 

2.13 

T 

.61 

.82 

3,07 

.74 

T 

2.09 

6.59 

.20 

.73 

.02 

.3* 

NEEDLES   FAA  AlRPQRT 

.59 

T 

.52 

T 

.02 

.02 

.01 

.02 

NIGHTINGALE 

3.*5 

.58 

.02 

.22 

.10 

.30 

.09 

1.70 

,20 

.2* 

NiLAND 

.  78 

.61 

.08 

.09 

QCQTlLLO  WELLS 

.5* 

.*3 

.05 

.01 

.05 

palhdale 

a.'ti 

.29 

.10 

.96 

.72 

.24 

T 

.1* 

1 .06 

.21 

.05 

.0* 

PALMQALE    FAA  AIRPORT 

3.0* 

.17 

.10 

.02 

.*e 

.19 

.53 

.07 

.09 

.12 

.92 

.32 

T 

.03 

PALM  SPRINGS 

3.79 

.02 

.36 

.01 

.17 

.25 

.37 

.20 

2.17 

.22 

.02 

T 

PARKER  RESERVOIR 

1 .36 

..0 

•  ** 

.06 

.11 

.05 

.10 

T 

.02 

.18 

RANOSBURG 

*.02 

.01 

.53 

.29 

.35 

.*7 

.10 

.41 

.70 

.73 

.43 

T 

SNOW  CREEK  UPPER 

9.99 

1,30 

•  60 

.30 

4  .29 

3.50 

SQUIRREL   INN  2 

3*.*0 

.32 

3.30 

.11 

T 

l.*0 

*.37 

5.0* 

2.5* 

.10 

1,78 

11.33 

2.94 

.87 

.30 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

.*l 

T 

.26 

T 

T 

.02 

.01 

.12 

TRQNA 

2.22 

.39 

.25 

.32 

.07 

.46 

.48 

.23 

TWENTVNINE  PALMS 

VAIYERMO  RANGER  STA 

7.0* 

.11 

.70 

« 

2.77 

* 

3.06 

.32 

.08 

ViCToflVlLLE    PUMP  PLANT 

1.87 

.19 

.17 

.23 

.50 

.04 

.07 

.38 

.24 

•  07 

.02 

WHITE   MOUNTAIN  1 

7.  J* 

1.90 

,70 

.90 

.20 

.60 

.35 

3.05 

.1* 

.30 

WHITE   MOUNTAIN  2 

5.*l 

.17 

.57 

.61 

.92 

.*0 

T 

.47 

1.10 

1.07 

.27 

.23 

WILOROSE  RANGER  STA 

2.88 

.61 

T 

.16 

.*9 

.89 

.19 

.52 

.06 

EXTREMES 


HIOHEST  TEMPEB&TURE 
4VUA  BEACH 

91 

DATE 

03 

LDHEST  TEMPERATURE 
BRIDGEPORT 

-  27 

DATE 

31 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MT  8ALDY  NOTCH 

53,70 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
DEATH  VALLEY 

.)0 

GREATEST  I  OAY  PRECIPITATION 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

21.61 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  SNOHFALL 
SODA  SPRINGS   I  E  //R 

2\',,b 

GREATEST  DEPTH  Of  SNOW 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

l^S 

DATE 

29 

Saa  (•(•lanca  noloi  lotlowing  Slallon  lod*!. 
-  12  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


Reports  fror 


ather  observing  static 


AMADOR  COUNTY 

LOGTOWN  RIDGE 
PINE  GROVE 
PLYMOUTH  6  WNW 
RIVER  PINES 

ALPINE  COUNTY 
GROVER  HOT  SPRINGS 

BUTTE  COUNTY 

CHEROKEE 
FORBESTOWN 
FOREST  RANCH 
LAKE  WILENOR 
RUSSELL  RANCH 

WOODLEAF-OROLEVE 

CALAVERAS  COUNTY 

ALTAVILLE 
ANGELS  CAMP 
MOKELUMNE  HILL  5  E 
MOUNTAIN  RANCH  2  NX 
RAILROAD  FLAT 


EL  DORADO  COUNTY 


FRESNO  COUNTY 


STORM  OF   JANUARY    18   -    27.  1969 

not   regularly  published   In  C  1 1  m a t o 1 o g i c a  1   Data  or 

DAILY  AMOUNTS 
ELEV.         »       TIME         18  19  20  21  22 


rly  Precipitation  Data 


38  37 
38  25 
38  31 
38  33 


39  36 
39  32 
39  53 
39  <i6 
36  29 

39  32 


36  05 

38  04 

38  18 

38  l* 

36  18 

36  12 
38  12 


120  51 

120  40 

120  56 

120  45 


121  32 

121  17 

121  40 

121  31 

121  20 

121  11 


120  34 

120  32 

120  37 

120  34 

120  33 


1720 
2440 
445 
2015 


1355 
2900 
2520 
2040 
2400 

3340 


1545 
1535 
1920 
2200 
2540 

U20 
1100 


2.01 
2.00 
2.00 
2.15 


1.85 
3.22 


2.75 
1.36 


1.40 
1.50 
.  46 
1.48 


.  50 
.  48 
.50 


1.27 
1.20 
1.  If 
1.47 


1.60 
1.10 
1.23 
1.20 


.22 
.  44 


2.52  3.56 


4.  67 
1.62 
1.68 
2.36 
2.76 


3.71 
2.54 
3.10 


.26 
.16 


JACK   F  HANNAFORD 
RADIO  GAGE 
D  L  LOUNTZ 
F  J  BELLEMIN 


MR  HANSEN 


04      MRS  LEONARD  CAMPBELL 
12       GEORGE  FERNANDEZ 
E  F  SHUBERT 
PAUL  WASKELESKI 
E   E  RUSSELL 


.06 


3.20 
3.57 


.26 
.39 
.38 
.61 
.40 


1.  18 

2.  10 
1.55 


1.02 
1.05 


1.  13 
1.05 


.22 


.22 
.  40 
.58 


ADAMS 


CALIF  DIV  FORESTRY 
ANGELS  OPERATIONS 
W  A  HUGHES 
D  C  BUTTERFIELD 
L  W  HOFEOIKE 

E   T  ANDERSON 
LYN  PRATT 


BLODGETT  FOREST 

38 

55 

120 

40 

4414 

5P 

.52 

4.93 

4. 

.72 

3.57 

1.42 

.  46 

.78 

3.00 

1.91 

.86 

UNIV  OF  CALIF 

CEOARVILLE   TREE  FARM 

36 

34 

120 

39 

2675 

5P 

.50 

2.33 

2. 

.56 

2.64 

1.33 

0 

.56 

1.39 

1.54 

.38 

FRED  R  MURPHY 

DIAMOND  SPRINGS 

38 

41 

120 

48 

1805 

7A 

T 

2.70 

2. 

.60 

1.72 

1.64 

.06 

.55 

1.13 

1.30 

.20 

H  U  TRIPLETT 

D  L  BLISS  STATE  PARK 

38 

59 

120 

06 

6775 

6A 

0 

2.00 

2. 

.23 

3.62 

1.06 

.81 

.75 

1.82 

2.42 

.97 

RANGER  ON  DUTY 

ECHO  SUMMIT 

38 

49 

120 

02 

7375 

8 

4P 

2.11 

1 . 

.16 

1.67 

.46 

.  15 

.41 

1.35 

1.37 

2.04 

CALIF  HIGHWAY  DIV 

GEORGETOWN 

38 

54 

120 

50 

27P0 

8A 

4.00 

4. 

.00 

3.  37 

3.09 

.  35 

.37 

2.46 

2.60 

.62 

RUTH  DAVY 

GRIZZLY  FLAT   1  E 

38 

38 

120 

31 

3855 

6 

6A 

2.63 

1, 

.70 

2.92 

2.04 

.24 

MRS   LAURA  B  CEDARLOFF 

HEAVENLY  VALLEY 

39 

56 

119 

56 

6200 

4P 

0 

1.20 

.85 

1.25 

.71 

.21 

.48 

1  .25 

* 

2.00 

JOHN  W  JAMES 

MEYERS 

38 

52 

120 

01 

6450 

IP 

3, 

.30 

3.55 

1.06 

.  15 

.81 

4.81« 

RUTH  KEMPTHORNE  ♦  8A 

ROBBS  PEAK  POWER  HOUSE 

38 

120 

22 

5120 

8 

6A 

2.50 

3. 

.50 

.70 

.  30 

1  .40 

2.70 

1.00 

BARNEY  CLORITY 

SLY  PARK  DAM 

38 

43 

120 

34 

3530 

8 

7A 

2.29 

2. 

.  17 

2.60 

1.96 

.43 

.49 

1.64 

1.52 

.83 

EL  DORADO  IRRIG  DIST 

SOMERSET  5  ESE 

38 

37 

120 

30 

3160 

6P 

0 

3.  18 

2, 

.80 

2.30 

.50 

.24 

.53 

1.61 

1.01 

JACK   A  HASELEY 

STATELINE 

38 

57 

119 

57 

62  40 

8 

eA 

0 

1.80 

1. 

.27 

1.97 

1.20 

.04 

.32 

1.11 

1.23 

.32 

HENRY  BUTLER 

TAHOE  KEYS 

38 

56 

120 

01 

62  30 

8 

4P 

* 

4.02 

2. 

.93 

.  32 

2.38 

1.49 

1.66 

1.92 

JOHN  W  JAMES 

TAHOE  PARADISE  COLLEGE 

38 

51 

120 

02 

6355 

8 

4P 

3.72 

2. 

.96 

3.58 

1.93 

.35 

.50 

1.97 

3.  10 

1.02 

JOHN  W  JAMES 

BLASINGAME 

36 

56 

119 

27 

1050 

8 

8A 

3.15 

1.30 

.80 

.02 

.  12 

3.20 

J  0  HURLEY 

CLOVIS   8  E 

36 

50 

119 

34 

370 

2 

0 

2.95 

1.00 

.08 

.05 

0 

.38 

3, 

.31 

.27 

.04 

F  W  HOEFER 

COALINGA 

36 

06 

121 

31 

1500 

lOP 

4.  60 

1.  15 

1.45 

0 

0 

1.10 

2, 

.50* 

1.20 

MRS  J   E  SQUIRE  ♦  2P 

COALINGA  ROBERTS  RANCH 

36 

02 

120 

27 

1350 

9A 

1.39 

2.  19 

1.57 

.57 

0 

.51 

2, 

.70 

1.45 

0 

R  J  ROBERTS 

COALINGA  8  SW 

36 

03 

120 

27 

1234 

1 

9A 

4.65 

2.65 

5, 

.50+ 

5  W  ROBERTS     *■  RAN 

COALINGA  17  W 

36. 

.  10 

120 

39 

2500 

lOA 

* 

3.65 

3.18 

.60 

0 

0 

3, 

.60 

1.75 

0 

D  R  LAMB 

FRESNO 

36 

46 

119 

48 

300 

8 

9A 

.01 

2.00 

T 

.78 

.11 

T 

.  16 

1, 

.69 

.40 

.23 

A  A  LOTHMAN 

FRESNO  7  ESE 

36 

42 

119 

39 

325 

1 

8A 

3.  68 

1.05 

.62 

0 

0 

2.61 

.50 

♦ 

.22 

ELI  VIG 

GIANT  FOREST 

36 

34 

116 

46 

6650 

12 

8A 

.  1 

6.0 

5.1 

2.2 

7.4 

.3 

.5 

b'. 

.6 

4.9 

1.7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUME  LAKE 

36 

46 

116 

55 

5300 

PM 

.50 

7.35 

5.50 

2.50 

2.  10 

1.25 

.50 

7, 

.50 

3.75 

.20 

MRS  0  S  FRENCH 

MIRAMONTE 

36 

40 

119 

05 

3005 

4.50 

3.90 

1.63 

2.74 

.90 

.67 

3, 

.70 

2.20 

.18 

MR  GALLAGHER 

NEW  AUBERRY 

37 

05 

119 

30 

2000 

1 

8A 

3.90 

1 .90 

1.60 

1.65 

0 

.21 

3. 

.02 

1.60 

.  12 

MRS  A  3  MYERS 

ORANGE  COVE   11  NE 

36 

34 

119 

13 

1370 

5 

.80 

4.40 

.54 

1.98 

.70 

0 

.78 

3 

52 

.48 

B  W  RECTOR 

PARLIER 

36 

37 

119 

32 

344 

2 

8A 

3.12 

1.03 

.82 

.  15 

2, 

.06 

.  36 

TAD  KANEMOTO 

PINEHURST  R  S 

36 

42 

119 

00 

4050 

9.96 

1.93 

3.  17 

.31 

.67 

5, 

.  19 

1.87 

.22 

FLORENCE  ROCHE 

PINERIDGE 

37 

05 

119 

19 

4648 

5 

TOTAL 

JAN  18 

-  27, 

23.06 

C  S  FIELD 

REEOLEY 

36 

36 

119 

27 

349 

1 

3.30 

1.15 

1.00 

.20 

0 

1.00 

2, 

.00 

.25 

B  M  REMPEL 

REEOLEY  5  N 

36 

41 

119 

24 

400 

3 

8A 

5.42 

0 

.11 

2. 

.16 

.23 

.04 

F  J  SEIPLE,  JR 

REEDLEY  5  NW 

36 

38 

119 

30 

340 

1 

3.60 

1.80 

0 

2. 

,  60 

« 

CLIFFORD  AALTO 

SANGER  2  NW 

36 

43 

119 

34 

375 

SA 

1.34 

1.90 

1.17 

.55 

0 

.20 

2. 

.  10 

.50 

.05 

JOHN  GEBHART 

SANGER   15  NE 

36 

44 

119 

28 

600 

1 

» 

5.45 

2.20 

0 

0 

5. 

.00 

1.50 

0 

J   R  TOLLE 

TRIMMER 

36 

54 

119 

17 

736 

5.06 

2.78 

1.94 

1.23 

0 

.31 

4. 

.29 

2.  17 

.10 

LAWRENCE  RYAN 

INYO  COUNTY 

BISHOP 

37 

22 

118 

23 

4200 

8 

7A 

0 

0 

2.77 

1.65 

.69 

0 

.29 

3. 

.  17 

2.  15 

.07 

LA  WATER  AND  POWER 

COTTONWOOD  GATE 

36 

26 

118 

03 

3600 

8 

7A 

0 

.71 

1.54 

.95 

.71 

.02 

.55 

3. 

,  15 

.97 

.  40 

LA  WATER  AND  POWER 

TINEMAHA  RESERVOIR 

37 

03 

118 

13 

3950 

8 

7A 

0 

.37 

2.95 

1.00 

1.22 

0 

.  65 

3. 

.07 

1.58 

.  46 

LA  WATER  AND  POWER 

KERN  COUNTY 

ISABELLA  DAM 

35 

39 

118 

28 

2660 

8 

8A 

1.52 

1.34 

.  62 

.80 

.02 

1.02 

2. 

.  15 

.46 

.  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KINGS  COUNTY 


1.02  .10 


2.00  0 


.45        1.30         •  .31       M  D  WILEN 

.30  .80  .20  .10       H  MC  GUIRE 


LASSEN  COUNTY 

MILFORD 

LOS   ANGELES  COUNTY 

CHAT5W0RTH  -  SAN  JOSE 
CHI  NO 

COGSWELL  DAM 
EATON  WASH  DAM 
FAIRMONT 


34  16 
34  01 
34  15 
34  10 
34  42 


lie  36 
117  41 

117  58 

118  06 
118  27 


980 
665 
2300 


1.30       2.23       3.09        1.30  .05  .10  .46        1.92  .04       GLENN  WEMPLE 


2.72 
1.75 
4.98 


.96 
1.  15 
9.  17 


2.88  3.42 
2.14  3.15 
2.82  12.70 


DAVID  GORTON 
LARRY   L  HOOVER 
HORACE   E  WILSON 
JOHN  C  BARR 
0  WAHLGREN 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1969 


STORM  OF  JANUARY   18  -   27.    1  9  69 


CONTINUED 


Reports  fror 


ather  obse 


stations  not   regularly  published   in   C  1 1  m  a  t  o  1  o  g  1  c  a  1   Data   or   Hourly   Precipitation  Data,  California 

DAILY  AMOUNTS 


LOS  ANGELES  COUNTY  -  CONTINUED 

GLENDORA  ENGLEWILD  RANCH 
GLENOALE  -  MELWOOD  DRIVE 
GRANADA  HILLS 
HOLLYWOOD  HILLS 
INGLEWOOD 

LA  CRESCENTA  1  E 
LAGUNA  -  BELL 

LOS  ANGELES  -  MARIPOSA  AVE 
MT  ST  MARY'S  COLLEGE 
SAN  FERNANDO  VLY  ST  COLL 

SANTA  MONICA 
SAUGUS  -  EDISON 
SAUGUS  -  LOCKHEED 
SAW  PIT  DAM 
SHERMAN  OAKS 

SIERRA  MAORE 
SIERRA  MAORE  DAM 
WHITTIER 
WOODLAND  HILLS 

MADERA  COUNTY 

AHWAHNEE 
BASS  LAKE 
CRANE  VALLEY 
OAKHURST 
OAKHURST  3  N 

OAKHURST  ^  N 

MARIPOSA  COUNTY 

CATHEYS  VALLEY 
GREELEY  HILL   1  N 
HIDDEN  VALLEY 
JERSEYDALE  G  S 
MARIPOSA  8  ESE 

MARIPOSA  9  5E 
RAYMOND  12  NNE 
TRIANGLE  -  YORK 

MONTEREY  COUNTY 

BIG  SUR 

HITCHCOCK  CANYON 
MONTEREY 

PT  LOBOS  STATE  PARK 
PRIEST  VALLEY 

ROOSEVELT  RANCH 
SALINAS 

SAN  ANTONIO  DAM 
SAN  LUCAS 
WILLOW  SPRINGS 

NEVADA  COUNTY 

FRENCH  CORRAL  (FRENCH) 
NORTH  BLOOMFIELD 
NORTH  SAN  JUAN 
TRUCKEE   TAHOE  AIRPORT 
WASH INGTON 

ORANGE  COUNTY 

ANAHE IM 

ANAHEIM  AGRI  LAB 
ANAHEIM  -  LEWIS 
EL  TORO 

FULLERTON  AIRPORT 

HICKEY  CANYON 

LA  HABRA 

LOS  ALAMITOS 

MODJESKA 

NORTH  FULLERTON 

OLIVE  HILLS 
SAN  CLEMENTE 
SILVERADO  2  E 
SOUTH  LAGUNA 
VILLA  PARK  DAM 

WALNUT  CANYON 
YORBA  RESERVOIR 

PLACER  COUNTY 

APPLEGATE 

CLIPPER  GAP 

DRUM  FOREBAY  CAMP 

GREEK  STORE 

LONG  VALLEY  ORCHARD 


PLUMAS  COUNTY 

MOHAWK   R  S 

RIVERSIDE  COUNTY 

BEAUMONT 
BUNDY  CANYON 
CALIMESA 
CHERRY  VALLEY 
EL  CARISO 


LAT. 

LONG. 

ELEV. 

TIME 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

OBSERVER 

34 

09 

117 

51 

1165 

8 

5P 

_ 

1.46 

2,69 

2 

47 

3,23 

.05 

1.96 

7. 

36 

1.  89 

0 

T  G  KENNARD 

3A 

10 

1  18 

15 

760 

8 

6P 

.20 

.96 

2,42 

2 

29 

1,36 

,06 

1.25 

5. 

84 

1.56 

0 

G  F  BICKLEY,  JR 

34 

17 

118 

31 

1280 

8 

5P 

.22 

1 . 69 

2,32 

2 

12 

• 

3. 

90 

1  *^^o 

HELEN  STRATHAUS 

34 

06 

118 

21 

1000 

lA 

1 .  80 

2,05 

1 

70 

• 

■ 

4. 

80 

~ 

STANLEY   COHEN     A  8A,    B  2P 

33 

58 

118 

21 

135 

7 

05 

*  11 

5*05 

34 

14 

118 

14 

1688 

8 

5P 

.20 

1.68 

2,74 

4 

94 

1,91 

.04 

2.16 

6, 

52 

2.90 

0 

ROBT   L  GREGG 

33 

59 

118 

09 

140 

8 

5P 

.  15 

1.07 

2,98 

2 

05 

.  18 

0 

1.38 

3, 

22 

.68 

0 

SO  CAL  EDISON 

34 

04 

118 

16 

225 

bP 

.20 

1.26 

2.71 

I 

20 

.  60 

.02 

1,47 

3, 

96 

1.12 

0 

WAYNE  DOSTER 

34 

04 

118 

29 

1025 

.  89 

^  *  lo 

?*^4 

1 

90 

• 

6, 

33 

^  *  9i 

34 

15 

118 

32 

857 

.  17 

1 .  60 

2 

20 

7 '  no 
2,00 

3, 

17 

• 

34 

01 

118 

29 

60 

9P 

70 

1  50 

4  00 

1 

20 

03 

07 

1  70 

2,40 

60 

M I KE   ALB  I NS 

34 

25 

lie 

34 

1096 

8 

5P 

.  11 

1.10 

.94 

2 

29 

!o9 

,02 

K30 

3 , 

1 1 

,74 

0 

SO  CAL  EDISON 

34 

27 

lie 

34 

1235 

8 

MID 

1.29 

1.  18 

.72 

1 

67 

.  12 

,41 

1,78 

3, 

03 

,58 

.03 

SAM  MILLER 

34 

1 1 

117 

59 

1375 

8 

5P 

.  13 

1.79 

2,57 

4 

24 

3.  40 

0 

2,08 

* 

12,37 

J  T  MC  GOWAN,  JR 

34 

09 

lie 

26 

800 

TOTAL 

JAN  16 

-  22, 

10,40, 

JAN  23  - 

26,  11 

50 

ERIC  LESSER 

34 

10 

lie 

02 

704 

8 

7A 

- 

1.15 

1.83 

4 

04 

3,93 

,08 

,80 

6, 

86 

4,62 

1,76 

CHAS.  ASKEN 

34 

1 1 

lie 

03 

^  *  7n 

5  * 

4 

80 

3,93 

7, 

10 

CHAS  ASKEN 

33 

59 

lie 

02 

4P 

* 

89 

* 

3, 

12 

B  OB   K  AH  N 

36 

10 

lie 

36 

1200 

ID 

1  *  3nA 

3 

93 

'  40 
* 

6, 

70 

?*4SR 
• 

C  TURK     A     10A|      B  5P 

37 

23 

119 

44 

~ 

1 

61 

2, 

03 

ELEANOR  CROOKS 

37 

20 

119 

33 

3500 

8A 

6*30 

2*16 

4 

11 

2*  17 

"^02 

■ 

16 

2*41 

*  22 

MRS  M  BENDER 

37 

20 

119 

30 

3500 

8 

5P 

.51 

6!67 

,96 

4 

11 

!47 

0 

1,00 

3! 

32 

l!97 

,  10 

SO  CAL  EDISON 

37 

20 

119 

39 

2250 

9A 

4,18 

2 

63 

,97 

0 

,40 

2. 

60 

2,00 

37 

22 

119 

37 

2600 

2 

4.95 

* 

* 

60 

* 

• 

* 

5,50 

E   B  ARMANO 

37 

22 

119 

36 

3250 

7A 

3,30 

,71 

3 

22 

1 , 25 

,41 

2, 

58 

2 ,  67 

,36 

B  E  JUDO 

37 

26 

120 

06 

1400 

2 

8A 

T 

1.90 

T 

2 

90 

,70 

0 

,20 

1, 

45 

.  60 

.20 

E  A  BROOKS 

37 

46 

120 

06 

3060 

- 

5P 

.98 

3,50 

,63 

4 

30 

.50 

0 

,42 

2, 

75 

1,50 

,32 

J  L  CONVERSE 

37 

26 

1 19 

56 

3,  60 

2 

78 

o  '  Vr, 

* 

2, 

54 

*?t 

37 

33 

119 

50 

OA 

/' qI 

2 

65 

4, 

12 

2 . 05 

R  M  HULBERT 

37 

27 

119 

50 

27  80 

OA 

4. 

,24 

2 

07 

1 .  00 

,30 

2, 

86 

1,12 

,04 

CLARA  BOYCE 

37 

25 

119 

49 

2300 

2 

NOON 

0 

4.50 

,30 

2 

10 

,35 

0 

.35 

2, 

40 

.90 

.50 

A  J  YANKAUSKES 

37 

23 

119 

50 

1600 

8A 

0 

3,  15 

.20 

1 

25 

1.  10 

0 

,26 

2, 

15 

.65 

,05 

L  E  SCHATZ 

37 

29 

119 

48 

3150 

5.54 

.  56 

3 

62 

1.59 

0 

,32 

3, 

81 

1.62 

G  L  YORK 

36 

15 

121 

47 

320 

3 

50 

• 

• 

* 

* 

R  F  DENGATE 

36 

27 

121 

44 

^ 

lOA 

10.  60 

2*90 

FRAN  LIB8Y 

35 

35 

121 

51 

2  30 

3 

8A 

-» 

2.67 

1 

60 

.15 

,01 

,49 

• 

2!70 

J  B  BINGGELI 

36 

31 

121 

56 

80 

6 

5P 

1.  12 

2.  16 

.55 

1 

48 

,07 

.  47 

.11 

1 . 

25 

.75 

,26 

RANGERS 

36 

30 

121 

30 

2350 

3 

OA 

* 

« 

3,33 

3 

25 

,69 

0 

,40 

5,20 

D  V  GRAHAM 

36 

1 1 

121 

42 

^  ^59 

~ 

?  *  ?n 

1 

92 

* 

^*47 

0 

1.32 

JACK  BODOARO 

36 

121 

BA 

1 

75 

2*74 

L  M  ROTH 

35 

50 

120 

57 

788 

6A 

03 

77 

.    •  g 

2 

17 

•  . 

*  76 

1. 

91 

09 

■ 

*09 

MONTEREY   CO  PARKS 

36 

10 

121 

01 

408 

6A 

2  '  42 

1 

73 

■  2  J 

*  36 

2  *  42 

R  A  FUDGE 

35 

52 

121 

27 

330 

3 

6  A 

» 

7!51 

2 

17 

!32 

0 

.  84 

♦ 

6.43 

D  A  HARLAN 

18 

121 

10 

5?? 

7A 

94 

2 

55 

1 . 

30 

,0 

39 

22 

120 

54 

3280 

5P 

2  80 

4*45 

3  57 

1 

34 

*  23 

"76 

1*96 

2. 

81 

LE  FF I NGWELL 

39 

22 

121 

06 

2081 

- 

- 

.43 

2.86 

2,90 

2 

62 

1.11 

.23 

.  87 

1  . 

58 

1.70 

.  24 

GLADYS  CHITTENDEN 

39 

19 

120 

08 

5900 

8 

SA 

1.72 

2.35 

2 

83 

1.70 

.  07 

.25 

1. 

25 

2.34 

.95 

LES  MICHAEL 

39 

21 

120 

48 

2660 

5P 

4.72 

6.18 

4 

12 

1.52 

,  42 

1 .  17 

2. 

07 

3.05 

■ 

R   1  SLYTER 

33 

50 

117 

55 

155 

11 

MID 

.  72 

.99 

2.77 

89 

.22 

.  10 

2.04 

2. 

50 

.20 

,24 

CITY  OF  ANAHEIM 

117 

147 

8 

eA 

- 

.95 

2.21 

1 

97 

.  18 

0 

.51 

2, 

70 

1.62 

.20 

OCFCD 

33 

50 

69 

2. 

40 

CITY  OF  ANAHEIM 

33 

38 

117 

41 

455 

8 

BA 

.  69 

.  51 

1 

43 

.  20 

.  1 1 

.25 

2, 

02 

2 .  19 

.  29 

OCFCD 

33 

52 

117 

58 

100 

8 

8A 

1.04 

2.24 

1 

75 

.  45 

0 

I53 

2  . 

45 

l!22 

.23 

OCFCD 

33 

41 

117 

34 

1720 

2 

6A 

.92 

,90 

2 

50 

.  62 

.26 

.30 

3, 

75 

4.  50 

.50 

MR  STRIPE 

33 

56 

117 

57 

285 

3 

8A 

1.24 

2,41 

2 

26 

.33 

0  ■ 

.  65 

2. 

70 

2.34 

.46 

STN  PERSONNEL 

33 

45 

118 

06 

8 

8A 

1.07 

2.18 

1 

38 

.  19 

0 

.63 

1 . 

58 

1 .06 

.  19 

OCFCD 

33 

42 

117 

38 

1300 

1 

BA 

.94 

.95 

3 

30 

1.10 

,  45 

.  52 

4. 

55 

4.  20 

.70 

MRS   NELSON  MC  ARTHUR 

33 

54 

U7 

54 

6A 

1.09 

2.00 

1.45 

58 

0 

,55 

2.49 

1. 

40 

.  24 

0 

ARTHUR  DOUGLAS 

33 

50 

117 

51 

560 

11 

MID 

.64 

.53 

.95 

1 

06 

.23 

.  10 

2.26 

2. 

56 

.25 

.23 

CITY  OF  ANAHEIM 

33 

26 

117 

37 

2  60 

8 

MID 

.37 

.  24 

66 

1 .  83 

0 

1.52 

2. 

26 

.  65 

,26 

POLICE  DEPT 

33 

45 

117 

36 

1600 

2 

8A 

.75 

.45 

3 

20 

.95 

.45 

,52 

5. 

10 

6.  66 

1.27 

B  FELOER 

33 

30 

117 

43 

250 

1 

5P 

.05 

.72 

1.03 

62 

.  18 

0 

.60 

3. 

40 

.  48 

,07 

D  D  STRITE 

33 

49 

117 

46 

572 

8 

8A 

1.02 

,52 

1 

02 

.  16 

.08 

.46 

2. 

80 

1.97 

.32 

G  Y0UNG6ERG 

33 

50 

117 

47 

850 

11 

MID 

.62 

.  60 

.50 

82 

.16 

,12 

2.27 

2. 

70 

,30 

,21 

CITY  OF  ANAHEIM 

33 

52 

117 

49 

300 

8 

6A 

1,  13 

2,52 

1 

52 

.  19 

0 

.53 

2. 

67 

2,03 

,32 

OCFCD 

39  00 

38  56 

39  15 
39  05 
36  51 


33  56 

33  36 

34  00 
33  59 
33  39 


120  56 

121  01 
120  45 

120  34 

121  05 


116  57 

117  13 
117  03 

116  56 

117  25 


2200 
1675 
4640 
5630 
870 


3,00 
1,42 


2.25 
3.70 


2600 
1790 
2400 
2660 
2660 


,51 

1.06 


,56 
1,36 


,  58 
,  16 
,53 


,14 
,16 
,33 


1.50 
1.62 


2,15 
2,50 
2,96 
4,52 
5,00 


,26 
,33 
,62 
.50 
,70 


W  J   COR  I  CEO 

TOM  NEFF 

C  E  LINDHCLM 

RADIO  GAGE 

J  E   VAN  RIPER 


20  RAE  MC  NEILL 


CALIF  OIV  FORESTRY 
ROBT  FRANCISCO 
CALIF  DIV  FORESTRY 
CALIF  DIV  FORESTRY 
U  S  FOREST  SVC 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF   JANUARY   18   -   2  7,  1969 


Reports  tror 
CONTINU  ED 


stations  not 


'ularly  published   In  C  11  m  a  t  o  1  o  g  i  c  a  1   Data   or   Hourly   Precipitation   Data,  California 


DAILY  AMOUNTS 


RIVERSIDE  COUNTY   -  CONTINUED 

ELSINORE  STATE  PARK 
GILMAN  HOT  SPRINGS 
GLEN  AVON 
HOWELL  RANCH 
HURLEY  FLAT 

LAKELAND  VILLAGE 
PEDLEY 
PINE  COVE 
RECHE  CANYON 
RIVERSIDE 

RUBIOOUX  LAB 

TEMECULA 

WEST  RIVERSIDE 

SAN  BENITO  COUNTY 

FREMONT  PEAK  STATE  PARK 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

DEVIL  CANYON 

DEVIL  CYN  FIELD  OFFICE 

LAKE  GREGORY 

PILOT  ROCK 

RIAUTO  »  5 

YUCAIPA 

SAN  DIEGO  COUNTY 


33  M 

33  50 

34  01 
33  36 
33  52 

33  38 
33  59 

33  46 

34  00 
34  00 

33  59 

33  30 

34  01 


34  13 

34  12 

35  14 
34  16 
34  15 

34  02 


117  22 

116  58 

117  30 
117  17 

116  47 

117  21 
117  29 

116  44 

117  14 
117  23 

117  23 
117  09 
117  27 


117  20 

117  20 

117  16 

117  17 

117  18 

117  02 


1265 
1646 
253 
1300 
3440 

1319 
710 
6200 
1750 
820 

850 
1020 
900 


2800 
1880 
4535 
3666 
4600 

2800 


.50 
.  41 

.51 
.  61 
1.  16 
.50 
.51 

.  35 


1.89 
l.<>3 
1.36 


4.46 
3.61 
4.23 


4.00 
2.16 
3.70 
3.65 
5.80 

2.51 


2.55 
1.20 
.62 


2.53 
2.11 

5.09 


2.23 
2.10 

1.22 
2.50 
2.31 


5.00 
9.96+ 
12.45 


1.31 
3.06 
4.  50 

3.54 
1.46 
3.53 


2.47 
7.90 


I.. 50 
.76 


.04  RANGERS 

0  DON  VIELE 

.11  FIRE  DEPT. 

.08  K  HOWELL 

1.2  6  TWIN  PINES  RANCH 

.51  CALIF  OIV  FORESTRY 

. 17  CALIF  DIV  FORESTRY 

2.02  CALIF  OIV  FORESTRY 

.55  MARIE  MANTON 

.38  RCFCO 

0  LELAND  FRANCOIS 

.60  CALIF  OIV  FORESTRY 

.22  CALIF  OIV  FORESTRY 


2.68  TAYLOR 

.87  BOB  EASTON 
2.46      BOB  EASTON 

BOB  EASTON  +  OVERFLOWED 
2.16       LEVIN  6  SEVERY 


L  ELLISON 


SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 


4.56  6.27 
2.60  1.12 


ARROYO  GRANDE 

35 

07 

120 

34 

140 

8 

8A 

T 

1.83 

2. 

49 

1 .  40 

.  17 

0 

.43 

2.  18 

.73 

.  07 

POLICE  OEPT 

ARROYO  GRANDE    10  NE 

35 

14 

120 

28 

575 

8 

BA 

0 

3.76 

6. 

55 

2.37 

.  63 

.  05 

.58 

6.  15A 

2 . 40 

.  1 4 

J   A  OE  YOUNG  A 

ATASCADERO 

35 

30 

120 

38 

634 

3 

8A 

82 

2.62 

.  47 

0 

.40 

6.  64 

J   W  ELLIS 

ATASCADERO  -  LITTLE 

35 

29 

120 

40 

883 

PM 

5.00 

3. 

10 

2.55 

.55 

1.65 

4.00 

2.70 

.90 

MRS  W  J  LITTLE 

ATASCADERO  6  NE 

35 

32 

120 

37 

1150 

8A 

0 

1.69 

2. 

62 

2.30 

.30 

0 

.45 

3.24 

1.50 

.03 

MRS   FRANK  RUNIT2 

ATASCADERO   1  N 

35 

30 

120 

40 

835 

8 

7A 

.03 

1.95 

3. 

30 

2.40 

1.47 

0 

.43 

4.25 

2.05 

.05 

ELWOOD  PETERSON 

ATASCADERO   1  W 

35 

29 

120 

41 

850 

2 

8A 

2.30 

3. 

95 

2.35 

.54 

0 

.46 

4.77 

2.60 

.  10 

BOB  PIERCE 

AVILA  BEACH 

35 

10 

120 

44 

32 

9A 

0 

3.41 

1. 

55 

.16 

0 

.60 

2.60 

.75 

.21 

.30 

MRS  M  C  ELLIS 

BAYWOOD  PARK 

35 

20 

120 

49 

121 

8 

8A 

.01 

1.  38 

2. 

87 

1.55 

.38 

0 

.35 

2.  16 

.  60 

.  10 

JOE  SHERIDAN 

BUCKHORN  RANCH 

35 

14 

120 

06 

1950 

2 

VAR 

1.75 

3.45 

4.  15 

.50 

» 

5.  60 

2.30 

.  65 

MRS  W  PETERSEN 

CAMBRIA 

35 

32 

121 

02 

120 

3 

8A 

6. 

61 

2.13 

.06 

0 

.28 

* 

4.36 

L  w  MIZE 

CAMP  ROBERTS 

35 

46 

120 

45 

620 

8 

8A 

.03 

1.08 

2. 

84 

1.66 

.  10 

0 

.30 

1.42 

.39 

T 

U  S  ARMY 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

35 

20 

120 

41 

800 

8 

8A 

.  10 

2.45 

3. 

50 

2.62 

.  46 

0 

.47 

4.01 

1.61 

.  10 

JIM  DOUGLAS 

CHOLAME  9  SE 

35 

39 

120 

11 

2150 

7A 

0 

.93 

.98 

1.43 

.27 

.30 

.70 

1.57 

.29 

0 

ERNEST  STILL 

CHOLAME   17  SE 

35 

33 

120 

05 

1500 

6A 

.51 

1.96 

.94 

.28 

0 

.29 

1.24 

.46 

.06 

.24 

LEO  RICH 

OELLAGANA  RANCH 

35 

32 

120 

52 

1260 

8 

8A 

8.40 

6. 

10 

4.00 

.50 

0 

1.23 

8.00 

2.40 

.25 

TED  OELLAGANA 

DOVER  CANYON 

35 

35 

120 

51 

1160 

3 

8A 

5.54 

5. 

49 

4.  13 

.45 

0 

.  85 

6.83 

2. 19 

0 

LOUIS  BERGMAN 

EAGLE  RANCH 

35 

26 

120 

41 

1351 

2 

8A 

0 

2.65 

4. 

88 

3.23 

.93 

0 

.52 

5.50 

3.20 

.20 

MERIDITH  GATES 

GOODWIN  RANCH 

35 

20 

120 

21 

1625 

3 

5P 

12.75 

2.20 

1.05 

.  70 

5.10 

2.75 

0 

JACK  AKERS 

GROVER  CITY 

35 

07 

120 

37 

45 

8 

lOA 

.95 

2.00 

93 

.  20 

0 

.41 

.50 

1.50 

.75 

.  12 

CHIEF  ALLISON 

HIGHLAND  FARM 

35 

38 

120 

16 

2100 

3 

8A 

0 

.60 

1. 

71 

1.07 

.26 

T 

.46 

1.80 

.35 

.08 

MRS  ERNEST  HAHL 

HILL  TOP  RANCH 

35 

38 

120 

48 

1900 

8 

8A 

5.50 

7. 

20 

6.00+ 

1.  10 

0 

1.50 

6.00 

4.  60 

.  15 

D  A  GOUZE       +  OVEf 

IVERSEN  RANCH 

35 

28 

120 

25 

1595 

1 

5P 

1.25 

2. 18 

2. 

65 

.79 

0 

.30 

2.57 

1.23 

.  10 

.31 

ED  IVERSEN 

LINN  RANCH 

35 

41 

120 

43 

800 

8A 

2.04 

2.93 

31 

2.20 

.21 

.  33 

1.00 

2.89 

.86 

.  10 

OTHELLO  LINN 

MC  MILLIAN  CANYON 

35 

43 

120 

22 

1650 

8A 

.97 

2! 

70 

1.39 

0 

0 

.71 

2.11 

.76 

.05 

GEORGE  WHITE 

MC  NEIL  RANCH 

35 

18 

120 

27 

1560 

8 

VAR 

1.00 

e.oo 

4.88 

.86 

0 

.66 

6.71 

2.35 

0 

FRANK  MC  NEIL 

MORRO  BAY 

35 

22 

120 

52 

35 

5.00 

1. 

50 

.30 

2.90 

.48 

.  10 

.85 

G  E  SPARKS 

MORRO  BAY 

35 

22 

120 

50 

150 

3 

8A 

4. 

20 

1.37 

.83 

0 

.35 

2.72 

W  E  GAMBLE 

MORRO  BAY   2  N 

35 

23 

120 

51 

55 

3 

5P 

1.55 

3.01 

1. 

26 

.42 

0 

.38 

2.  16 

.50 

.  18 

.  49 

WM  BROCK 

NIPOMO 

35 

03 

120 

29 

320 

8 

8A 

0 

1.68 

2. 

40 

1.70 

.  12 

0 

.40 

2.37 

.75 

.06 

STEVE  SHARP 

NIPOMO  MESA 

35 

04 

120 

36 

200 

2 

AM 

.04 

1.70 

2. 

27 

1.35 

.35 

0 

.50 

1.90 

.  70 

.  15 

MRS   T  M  LANE 

PASO  ROBLES 

35 

38 

120 

43 

721 

3 

8A 

5. 

16 

2.20 

.66 

0 

.67 

4.59 

H  C  AOAMSON 

PASO  ROBLES  3  S 

35 

35 

120 

42 

700 

8 

8A 

.35 

3.52 

1. 

09 

2.49 

.26 

.  59 

.  82 

3.36 

.  85 

.07 

JERRY  SPENCER 

PASO  ROBLES  3  Sw 

35 

37 

120 

43 

1000 

VAR 

5.10 

2. 

85 

1.60 

2.50 

2.40 

.  85 

R  B  OUGGER 

PIEORAS  BLANCAS  LORAN  STN 

35 

40 

121 

16 

69 

2.46 

5.28 

1. 

56 

.75 

0 

.  42 

1.  12 

2.74 

.59 

.03 

U  S  COAST  GUARD 

SAN  BERNARDO  RANCH 

35 

23 

120 

46 

350 

2 

8A 

0 

6. 

35 

3.00 

.90 

0 

.  60 

3.95 

1.30 

.30 

HOWARD  CACCIA 

SAN  LUIS  OBISPO 

35 

16 

120 

38 

234 

3 

8A 

6. 

89 

1.80 

.75 

0 

.61 

5.19 

W  J  METZ 

SLO  -  ROCK  VIEW  PLACE 

35 

18 

120 

40 

4 

8A 

4.00 

3. 

95 

1.76 

.76 

0 

.  52 

3.03 

1.03 

J  B  TAYLOR 

SAN  LUIS  OBISPO  7  SE 

35 

13 

120 

34 

425 

3 

7A 

.01 

2.20 

5. 

92 

1.85 

.32 

0 

.54 

3.80 

1.  35 

.  13 

LUIS  STONETTA 

SAN  LUIS  OBISPO  TANK  FARM 

35 

15 

120 

40 

118 

BA 

0 

3.  16 

6. 

76 

1.80 

.  64 

3.35 

.99 

UNION  OIL  CO 

SAN  SIMEON  CREEK 

35 

38 

121 

04 

700 

7A 

2.05 

7.60 

2. 

00 

3.  10 

.  50 

0 

2.50 

4.50 

1.20 

0 

WALTON  WARREN 

SAN  MIGUEL 

35  .45 

120 

42 

630 

2 

8A 

0 

2.70 

17 

1.38 

.06 

0 

.62 

1.32 

0 

.  60 

BILL  VAN  HORN 

SANTA  MARGARITA 

35 

24 

120 

36 

1000 

1 

7A 

0 

2.00 

4. 

45 

2.35 

1.  10 

0 

.50 

5.00 

2.00 

.  12 

JOHN  ROMERO 

SANTA  MARGARITA   1  N 

35 

25 

120 

36 

974 

8 

1.77 

4.01 

2. 

40 

1.40 

0 

.40 

4.  43 

2  .  14 

.03 

.28 

JOHN  DRAKE 

SHANDON 

35 

40 

120 

22 

1056 

3 

7A 

.  64 

2.90 

1. 

30 

.44 

.01 

.52 

1.82 

.60 

.05 

.12 

OSCAR  LUND 

SHANDON  -  MOE 

35 

38 

120 

22 

1038 

3 

8A 

2. 

90 

1.47 

.20 

.03 

.  42 

.50 

B  M  MOE 

SHANDON  3  WNW 

35 

39 

120 

25 

966 

1 

.50 

2.88 

4t 

1.52 

.12 

1.05 

1.  85 

.05 

DONALD  C  PEEK 

SHANDON   14  SE 

35 

31 

120 

14 

1300 

3 

7A 

0 

.  45 

1. 

90 

1.32 

.24 

0 

.20 

1.55 

.  60 

.08 

JIM  POND 

SIMMLER 

35 

21 

119 

59 

2050 

8A 

0 

.61 

2. 

29 

1.  10 

.43 

0 

.25 

1.86 

.  68 

0 

KENNETH  BUCK 

SIMMLER  -  BARO 

35 

18 

120 

03 

2016 

3 

SA 

2. 

45 

.91 

.38 

0 

.22 

2.  10 

E   L  BARO 

SIMMLER  -  CDF 

35 

21 

119 

59 

8 

8A 

0 

1.09 

I. 

88 

.21 

.  14 

.02 

.  45 

1.89 

.69 

.05 

CALIF  DIV  FORESTRY 

SIMMLER  3  W 

35 

22 

120 

03 

2000 

74 

.58 

2. 

33 

1.72 

.  49 

0 

.30 

2.17 

.60 

.  10 

RAY  CAVANAUGH 

SOTO  RANCH 

35 

35 

120 

59 

440 

8 

7A 

0 

4.30 

3. 

20 

2.60 

.  20 

0 

.40 

4.60 

1.35 

0 

VERNON  SOTO 

TEMPLETON 

35 

33 

120 

42 

773 

9A 

T 

2.27 

4. 

00 

2.51 

.59 

0 

.47 

4.  41 

1.45 

.05 

YORK  MTN  WINERY 

35 

33 

120 

50 

1280 

3 

8A 

0 

9.00 

3.56 

3.00 

.57 

0 

1.24 

6.49 

2.48 

.92 

W  S  YORK 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


Kcports  fron 
C  O  N  T I  N  f  K  D 


STORM   OF   .lANl'ARY    IB    -    27.  1969 
Mng  stotloDM  not  regularly  publlshtd  In  C 1 1  m  a  t  ol  o  g  I  c  al  Data  or  Ho 


:lpltatlon  Date 


California 


DAILY  AMOUNTS 


LOCATION   

SANTA  BARBARA  COUNTY 

ALISA  RANCH 
AL  MAR  RANCH 
6UELLT0N 
BUELLTON  FD 
CARPENTERIA 

CARPINTERIA  -  RIEO 

CARPINTERIA  3  N 

COLD  SPRINGS  DEBRIS  BASIN 

CONFAGLIA  RANCH 

GAVIATA  eEACH  STATE  PARK 

GOLETA  ?  NW 
GOLETA  2  E 
GOLETA  3  W 
GOLETA  4  NW 
GOLETA  7  W 

GOLETA  16  NW 

GOLETA  eEACH 

JALAMA  BEACH  COUNT".  PARK 

LOMPOC 

LOMPOC  A  NE 

LOMPOC   10  SE 
LOS  ALAMOS 
LUIS  RANCH 
LOS  FL0RE5  RANCH 
MIGUEL ITO  CANYON 

MONTECITO  2  NW 
HONTECnO  A  SE 
MONTECITO  A  NE 
MONTECITO  5  N 
NOJOQUI    FALLS  COUNTY  PARK 

ORCUTT 

ORCUTT  -  LARSEN 

SAN  MARCOS  TROUT  CLUB 

SANTA  BARBARA 

SANTA  PARBARA  (HIGHWAYS) 

SANTA  eARBARA  -  PHILLIPS 

SANTA  EARBARA  -  WHITEHOUSE 

SANTA  BARBARA  3  NW 

SANTA  BARBARA  5  WNW 

SANTA  BARBARA  8  W 

SANTA  BARBARA  BOTANIC  GARDEN 
SANTA  MARIA  1  W 
SANTA  MARIA   10  S 
SANTA  MARIA   12  E 
SANTA  YNEZ   1  E 

SOLVANG  3  NNE 
SOLVANG   11  NE 
STOW  COUNTY  PARK 
SUMHERLAND  2  NE 
TUCKERS  GROVE  PARK 

SANTA  CRUZ  COUNTY 

APT  OS 

BONNY  OOON  QUARRY 
BURNS  STATION  ANNEX 

SIERRA  COUNTY 


34  34 
34  51 
34  36 
34  37 
34  24 

34  24 
34  27 
34  27 
34  44 
34  26 

34  27 
34  26 
34  26 
34  29 
34  26 

34  27 
34  25 
34  30 
34  37 
34  41 

34  32 
34  44 
34  43 
34  47 
34  35 

34  27 
34  25 
34  29 
34  26 
34  3? 

34  52 
34  52 
34  29 
34  25 
34  25 

34  27 
34  24 
34  28 
34  27 
34  27 

37  27 
34  57 
34  46 
34  54 
34  37 

34  36 

34  33 
34  27 
34  26 
34  27 


37  01 
37  61 
37  06 


120  06 

120  22 

120  10 

120  12 

119  31 

119  31 

119  30 

119  37 

120  14 
120  14 

119  50 

119  47 

119  53 

119  53 

119  57 

119  52 

119  50 

120  30 
120  26 
120  17 

120  20 
120  17 
120  22 
120  20 
120  30 

119  37 
119  34 
119  30 

119  38 

120  II 

120  27 
120  27 
119  48 
119  42 
119  45 

119  45 
119  43 
119  43 
119  46 
119  47 

119  43 

120  27 
120  27 
120  15 
120  04 

120  07 
119  55 
J  19  51 
119  34 
119  47 


121  54 

122  12 
122  09 


470 
900 
361 
360 


1650 
550 
680 


120 
401 
160 


650 
1080 


1950 
250 
720 

340 
340 
1200 
100 
IbO 

300 
200 
710 
220 


710 
200 
216 
800 
620 


800 
273 
2  440 


3.15 
2.6! 
3.00 
.85 
1.27 

4.28 
1.21 
1.48 
1.24 
2.  80 

2.65 
1 .90 
2.97 
2.50 
1.80 


2.75 
2.05 
2.32 


1  .30 
7.01 


4.75  3.35 

2.50  1.40 

3.54  1.98 
2.75  2.25 

4.34  1.92 

6.40  2.04 

7.5  4.4 

5.27  3.31 

1.72  1.60 
2.21  .96 

3.17  1.65 
3.75  1.75 

2.35  1.26 
5.27  2.47 

5.69  .85 

3.75  1.60 

2.40  1.36 

1.55  .85 
1.40  .90 
1.23  1.05 

4.18  1.85 
1.44  1.10 
2.02  1.35 

1.51  .99 
2.60  1.60 

5.30  3.20 

5.12  2.25 

6.73  4.36 
5.30  2.40 
5.00  3.50 

2.52  1.45 
1.20  1.45 
5.88  3.35 
3.42  2.06 

7.56  3.32 

3.75  2.60 

2.70  1.65 
4.44  3.27 
3.29  1.90 
7.56  3.32 

4.44  3.27 

.98  1.65 

1.75  1.45 

2.48  1.50 

3.00  1.22 

2.50  1.90 

♦  15.18 

3.25  1.75 

5.00  2.65 

3.96  2.11 


1.30  .20 
1.41  .10 
3.2  8  3.69 


.08 
.31 
.73 
.65 
.09 

.20 
1.1 
.35 
.46 
.12 

.  19 


.28 
.30 
.70 
.15 
.22 


.20 
.  41 
.14 
.  23 


.20 
.62 
.70 

.55 
1.53 
.24 


.04 
.22 
.55 


.64  5.85 

.32  2.75 
.63  • 

.67  3.71 

.75  3.35 

.82  3.69 

1.0  8.6 

1.17  7.09 

.40  2.95 

.75  1.87 


.95  3.40 

.85  2.50 

.60  1.83 

.35  1.70 

.47  1.68 

.78  5.04 

.33  2.43 

.40  2.55 

.52  2.08 

.66  2.79 

1.08  7.00 

1.00  4.50 

1.20  8.69 

1.00  5.83 

1.00  5.50 

.40  ♦ 

.33  2.45 

1.13  6.92 

.74  4.12 

.84  5,05 

.90  4.40 

.90  3.26 

1.03  5.50 

.79  3.48 

.  64  • 

5.50  1.50 

.38  1.62 

.39  • 

.32  2.55 

.58  3.65 

.65  2.55 

.81  10.36 

.92  3.50 

.70  • 

.98  3.55 


2.10  .75 
1.98  .47 
.71  3.13 


.20 
.07 
4.72 


.31 

1.61 


1 .  45 
.93 
1.00 
1.  10 
1.29 


.  64 
2.35 
1.70 


.15 
.04 


.90 
1.56 
.30 


.  10 
1.92 


.  10 
.  10 
.05 


.50 
.39 
.  17 


0  STONE 

M  SANDERS 

J  R  STUBBLEFIELD 

SB  CO  FIRE  OEPT 

SB  CO  FIRE  DEPT 

R  RE  ID 
SB  CO  FCD 
SBCFCD 
SBCFCD 

BEACHES   AND  PARKS 

A  ALFSEN 
J  BRYOEN 
E  STUBCHAER 
0  HOVE 

DOS  PUEBLOS  RANCH 

0  GIORGI 
N  GUERRY 
F  CAMPBELL 
TOM  CHILDRESS 
SB  CO  FIRE  DEPT 

RANCHO  SAN  JULIA 
SB   CO  FIRE  DEPT 

SB   CO  FCD 
SBCFCD 

LOMPOC  LGT  6  PWR 

J  LATHIM 
MR  BALDWIN 
MONTECITO  WATER  CO 
MONTECITO  WATER  CO 
C  WOLFORD 

D  DUNLAP 
0  LARSEN 
J  MAITLAND 
SBCFCD 

DIV  OF  HIGHWAYS 

M  PHILLIPS 
WM  WHITEHOUSE 
M  EMERY 

SB  CO  ROAD  DEPT 
E  H  MIELKE 

D  F  EMERY 

SBCFCD 

L  L  GRABIL 

MR  SMITH 

CARMARGO 

H  DIVELBISS 
T  M  STORKE 
C  S  TENNEV 
F  FLOYD 
B  RUIZ 


DOROTHY  NITTLER 
F   A  TACKE 
G  WOODS 


1.56 
4.63 


TEHAMA  COUNTY 

PAYNES  CREEK  11  E 

TULARE  COUNTY 

CAMP  WISHON 
KAWEAH 

LEMON  COVE    1  NW 
ROUND  MEADOW 
SPRINGVILLE  7  N 

SUCCESS  DAM 
TERMINUS  DAM 
TYNDAL  CREEK 
WET  MEADOW 

TUOLUMNE  COUNTY 

BEAROSLEY 

MELONES 

DON  PEDRO  OAM 

HOOGOON  MEADOWS 

LONG  BARN 

VENTURA  COUNTY 


36  11 
36  28 
36  24 

35  58 

36  13 

36  03 
36  25 
36  38 
36  21 


38  12 
37  57 
37  43 

37  48 

38  05 


118  40 
lie  55 

119  02 
118  21 

118  49 

lie  55 

119  00 

lie  23 
lie  34 


120  05 

120  31 

120  24 

119  52 

120  09 


3800 
900 
550 
9000 
1760 

590 
570 
1 1360 
8950 


3164 
900 
700 
4640 
4950 


1.60 

.3 
1.76 


2.7 
3.20 

1.07 
1.61 
2.3 
3.3 


2.00  2.75 
5.85  6.58 


2.35  3.55 


2.16  .94 

2.30  1.00 

3.5  2.1 

5.2  2.8 


1.98  3.02 

1.22  2.52 

.22  2.20 

1.93  5.49 

2.72  3.36 


1.  14 
4.05 
3.  13 


1.70 
3.55 


1.10  5.10 

5.0  » 

.15  1.60 

1.8  7.7 

.23  3.10 

.15  1.66 

.13  1.64 

1.0  5.2 

1.6  7.7 


.25  1.72 

.24  1.42 

.15  1.33 

.37  4.56 

.21  2.44 


2.16 
.21 


1.60 

1.3 

1.05 


.  17 
.63 
3.5 
5.6 


MRS  H  GRISSOM 


VIVIAN  M  CAYA 
JOHN  GRUNIGEN 
R  M  LAUBHAN 
SNOW  PILLOW  -  COE 
V  W  MC  GINNIS 

COE 
COE 

COE -SNOW  PILLOW 
COE-SNOW  PILLOW 


TURLOCK  IRRIG  DIST 
RANGERS 

JAMES  B  ARMSTRONG 


BALCOM  CANYON 
BARD  RESERVOIR 
CAMARILLO 
CAMARILLO  -  ALLEN 
CAMARILLO  -  HAUSER 

CAMARILLO  -  HOOKER 
CAMULOS  RANCH 
CANADA  LARGA 
CASITAS  OAM 
CA5ITAS  RESERVOIR 


34  19 
34  15 
34  12 
34  13 
34  14 

34  13 
34  26 
34  23 
34  22 
34  25 


lis  59 

118  50 

119  01 
119  02 
119  02 

119  03 

118  46 

119  14 
119  20 
119  20 


800 
1030 
123 
150 
172 

530 
720 
600 
369 
592 


MID 
MID 
MID 


1.07 
.92 
1.05 


.95 
1.35 


3.85 
2.21 
3.16 
1.65 
1.67 

1.60 
2.57 
5.22 
2.77 
2.66 


.68  1.30 

.58  .80 

2.00  .60 

2.26  .90 

2.79  1.54 

.92  1.76 

1.84  2.09 

6.30  3.73 

6.18  3.73 


2.46  3.50 

2.05  2.43 

1.66  1.78 

0  2.50 

.81  3.06 

.66  3.63 

3.26  3.48 

3.56  4.97 

1.51  7.30 
1.49  » 


L   D  HUOOLESTON 
A  L  ALGAR 
AOOHR  FARMS 
DAVID  N  ALLEN 
DON  HAUSER 

E   A  HOOKER 
CAMULOS  RANCH 
R  E  BARRETT 
JOHN  OEMMITT 
PARK  RANGERS 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1969 


STORM  OF   JANUARY  1  6  -   2  7  ,    1  96  9 
Reports  from  weather  observing   stations  not   regularly   published   In   C 1  I  m  a  t  o  1  o  g  I  c  a  1   Data   or   Hourly   Precipitation   Data,  CallfornI 


CONTINUED 


DAILY  AMOUNTS 
.2  1  _ 


VENTURA  COUNTY  -  CONTINUE 

CHANNEL    ISLANDS  HARBOR 
OENNISON  PARK 
EAST  VENTURA 
FERNOALE  RANCH 

FILLMORE  STATE   FISH  HATCHERY 

HALL  CANYON 
LAKE  SHERWOOD 
LOCKWOOD  VALLEY 
LIMCO  DEL  MAR  RANCH 
MATILIJA  DAM 

MATILIJA  CANYON 
MEINERS  OAKS 
MOORPARK 
MOORPARK  3  SE 
MOORPARK  3  NNW 

NEWBURY  PARK   2  WNW 
NEWHALL  3  SE 
OAK  VIEW 

OXNARD  -  COUNTY  YARD 
OZENA  RANGER  STN 

PIRU 

PIRU   1  S 
PIRU  CANYON 
PORT  HUENEME 
SANTA  PAULA  3  NW 

SANTA  SUSANA 
SANTA  SUSANA  -  193 
SAT  1  COY 
SEA  CLIFF 
SELBY  RANCH 

SESPE  5  NNE 
SIMI  HILLS 
SOMIS 

SOMIS  4  WNW 
SPRINGVILLE  RANCH 

STEWART  CANYON 
TAPO  CANYON 
TIERRA  REJAOA 
UPPER  OJAI 
VENTURA 

VENTURA  A  SE 
WHEELER  CANYON 
YOUNG  RANCH 

YUBA  COUNTY 

BROWNS  VALLEY  2  NE 

DOBBINS 

INDIAN  ROCK 

NO  SAN  JUAN 

RACKERBY 


3*  10 
34  26 
34  16 
34  26 
34  24 

34  17 
34  09 
34  44 
34  17 
34  29 

34  30 
34  27 
34  17 
34  16 
34  20 

34  12 
34  24 
34  24 
34  12 
34  41 

34  25 
34  24 
34  31 
34  09 
34  20 

34  16 
34  17 
34  17 
34  21 
34  26 

34  29 

34  14 

34  16 

34  17 

34  12 

34  28 
34  20 
34  15 
34  26 
34  17 

34  15 
34  24 
34  22 


39  16 

39  23 

39  26 

39  25 

39  26 


119  13 
119  12 
119  13 
119  06 

lie  53 

119  16 

118  54 

119  06 
119  12 
119  19 

119  23 
119  17 
118  53 
118  51 
118  54 

118  57 
lie  44 

119  18 
119  12 
119  21 

lie  48 
lie  47 

118  46 

119  13 
119  08 

118  43 

118  45 

119  09 
119  25 
119  21 

118  53 

118  42 

119  00 
119  05 
119  04 

119  15 
118  42 

118  51 

119  08 
119  17 

119  15 
119  09 
118  57 


121  23 
121  13 

120  10 

121  04 
121  20 


1320 
226 
960 
470 

190 
1030 
5150 

300 
1040 

1540 
760 
520 
635 

1050 

685 
750 
520 


700 
640 
1150 


660 

2750 
1875 
290 
520 
60 

920 
1520 

680 
1560 
45 


435 
1820 
22  40 
1815 
1400 


MiO 
MID 
MID 


MID 
MID 
MID 


1.  17 
.91 
.20 


1.24 
.62 


1.  13 
1.18 
1.53 


4.  10 

3.06 
5.40 
1 .  56 
1.64 
2.76 

9.97 
2.77 


1.82 
2.90 
3.90 


3.84 
1.71 


4.87 
3.05 
2.72 


.94 
1.28 
1.  18 
3.12 
9.20 


5.90 
3.67 
.  68 


.  67 
1.37 


1.85  2.67 


1.38 
1.70 


3.48 
1.21 
.90 
1.21 

1.13 


.75 

.30 


1.29 
1.51 
1.00 
1.08 
1.98 

4.45 


1.10 

1.80 
1.61 
2.15 
6.  65 
1.78 

1.49 
2.70 
2.54 


.59 
.39 


.  76 
8.59 

.81 
3.58 
2.43 

1.83 


4.84 
1.52 
1.05 


1.82 
1.  10 

1.20 
1.30 
2.07 


1.79 
.91 
2.  17 


2.23 
1.51 
3.35 


2.  17 
5.01 


2.32 
3.22 


.65  .40  WILLIAM  BARKER 

.52  0  BESSIE  FAIRBANKS 

.72  .22  DON  DAWES 

9.83  0  ROBERT  RANDALL 

1.27  0  DEPT  FISH  6  GAME 

.78  0  VCFCD 

1.66  0  WM  D  FERGUSON 

.65  0  REX  RECORD 

.56  .30  E  E  JENKINS 

5.61  .93  C  T  JOHNSON 

13.66  0  US   FOREST  SVC 

1.80  .73  V  CO  FIRE  DEPT 

.52  .46  SOIL  CONSV  SVC 

.75  0  MONROE  EVERETT 

1.08  0  GEORGE  H  MERRIKEN 

.70  0  BORCHARD  RANCH 

1.48  0  NEWHALL   LAND  CO 

1.43  .39  V  CO  FIRE  DEPT 

0  0  VCFCD 

.45  0  US   FOREST  SVC 

1.21  .65  PIRU  CITRUS  ASSN 

1.62  0  VICTOR  M  WARRON 
1.65  0  FRANK  BECKWITH 

.85  .45  US   COAST  GUARD 

1.06  .56  LIMONEIRO  CO 

.71  0  VCFCD 

1.25  .99  VCFCD 

.53  0  FIRE  DEPT 

.64  0  A  F  TAYLOR 

1.09  0  JOHN  L  SELBY 


(REMAINDER  RECORD  LOST) 
1.73        5.02        1.25  0 

.44  3.68  ♦  1.2 
2.24       2.50  .75  0 


SHELL  OIL  CO 
J   R  GLANT2 

CALLEGUAS  WATER  DIST 
JOAN  DEBONI 
LOIS  INGRAM 


1.36 
7.60 
3.  86 
2.35 
1.58 


1.16  0  VCFCD 

1.30  0  CERRO  VIEJO  RANCH 

1.19  .65  MONROE  EVERETT 

2.57  .62  V  CO  FIRE  DEPT 

.55  0  VCFCD 

.63  ,30  EDMUND  R  GILL 

2.55  0  CURRY  V  MC  CARTY 

1.22  .78  A  W  MOULTON 


1.02  .05  MRS   BILLIE  BURRIS 

»  2.82 

2.00  .15  ALEX  MORAN 

1.58  .23  PHYLLIS  BRITZ 

1.65  .02  GERALDINE  V  SHEEHAN 


AGENCIES  SUCH  AS  THE   CALIFORNIA  DEPT  OF  WATER  RESOURCES   AND  COUNTY   FLOOD  CONTROL  DISTRICTS  HAVE  ADDITIONAL  DATA  WHICH  HAVE   NOT   BEEN    INCLUDED   IN  THIS  TABLE. 

COLUMN  MARKED  TIME  SHOWS  HOUR  OF  OBSERVATION  PST. 

COLUMN  MARKED  »  SHOWS  DIAMETER  OF  COLLECTOR  PORTION  OF  GAGE 

DATA  SECURED  FROM  COOPERATING  AGENCIES  AND  INDIVIDUALS  AND  PUBLISHED  AS  RECEIVED.  IT  HAS  NOT  BEEN  POSSIBLE  FOR  THE  ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  TO  CHECK  THE  ACCURACY  OF 
THE  REPORTED  DATA  OR  TO  TRACK   DOWN  MISSING  DATA  WHICH  COOPERATORS   FAILED  TO  REPORT.      USERS  SHOULD  BE  ALERT   TO  POSSIBLE  ERRORS. 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.fornu 


Day  ol  Month 

0 

01 

Station 

0 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

1 

8  1 

 '- 

9 

10  1 

11  1 

 ^ 

12 

13  1 

14  I 

 '- 

IS 

 j- 

16 

 1- 

17 

18 

19  1 

20  1 



21 

22 

 L 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30  1 

31 

< 

«         •  • 

nurth  coast 

DRAINAGE  01 

alderpoint 

MAX 

5« 

58 

56 

62 

61 

60 

55 

60 

50 

42 

51 

51 

53 

54 

48 

47 

46 

50 

46 

52 

56 

46 

43 

40 

52 

57 

47 

42 

41 

39 

46 

50.7 

MIN 

39 

41 

40 

38 

39 

42 

43 

26 

27 

28 

39 

41 

44 

36 

34 

38 

36 

35 

3? 

47 

46 

^' 

27 

28 

^' 

38 

33 

32 

36.2 

ANGMIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

<>5 

51 

51 

57 

59 

59 

60 

45 

46 

40 

43 

42 

45 

45 

43 

<.9 

50 

48 

45 

36 

32 

43 

49 

40 

35 

35 

33 

37 

44.8 

MIN 

36 

36 

42 

44 

44 

44 

35 

32 

28 

27 

27 

35 

41 

26 

25 

27 

30 

32 

35 

48 

45 

27 

23 

25 

30 

34 

28 

26 

19 

20 

23 

32.3 

eiC  8AR  RANGER  STATION 

MAX 

<><• 

40 

47 

45 

44 

51 

47 

45 

45 

43 

40 

42 

43 

49 

45 

45 

46 

42 

44 

43 

43 

46 

38 

48 

45 

43 

44 

36 

40 

32 

42 

43.5 

MIN 

30 

32 

35 

30 

30 

33 

33 

29 

25 

27 

33 

36 

31 

33 

33 

33 

29 

31 

33 

33 

37 

26 

24 

25 

36 

30 

3 1 

23 

2  5 

26 

30.4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

49 

41 

46 

39 

40 

35 

53 

36 

41 

40 

43 

45 

45 

43 

39 

38 

34 

36 

36 

46 

39 

30 

31 

51 

48 

35 

34 

31 

37 

42 

40.2 

MIN 

31 

31 

32 

28 

28 

26 

24 

14 

9 

33 

33 

31 

31 

27 

28 

16 

14 

1 8 

30 

31 

32 

22 

1 1 

2  3 

25 

1 5 

17 

12 

23,1 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

47 

42 

52 

51 

52 

51 

44 

37 

40 

43 

34 

43 

44 

37 

37 

38 

42 

43 

40 

39 

44 

33 

31 

39 

44 

33 

33 

33 

29 

35 

36 

40.3 

MIN 

30 

31 

32 

26 

27 

25 

24 

19 

14 

29 

30 

30 

29 

26 

19 

16 

32 

30 

10 

14 

22 

1 7 

CLOVEROALfc  3  SS6 

MAX 

57 

59 

55 

57 

51 

52 

46 

55 

56 

52 

52 

53 

54 

54 

52 

5 1 

57 

56 

57 

56 

57 

47 

43 

46 

47 

56 

46 

44 

43 

47 

52.2 

MIN 

32 

34 

35 

36 

35 

37 

39 

35 

32 

26 

29 

42 

43 

37 

34 

34 

32 

33 

41 

46 

49 

33 

30 

3 1 

38 

34 

28 

29 

30 

35.0 

COVELO 

MAX 

<>0 

46 

50 

54 

52 

55 

55 

50 

47 

45 

46 

51 

51 

51 

47 

42 

46 

42 

47 

54 

55 

51 

38 

35 

46 

56 

43 

41 

41 

34 

42 

46.9 

MIN 

26 

26 

32 

30 

31 

31 

27 

25 

22 

24 

35 

40 

44 

31 

29 

32 

26 

27 

33 

37 

44 

30 

24 

26 

28 

36 

3 1 

29 

24 

26 

20 

29.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

53 

56 

60 

53 

47 

47 

50 

53 

49 

48 

51 

52 

50 

MIN 

31 

45 

43 

41 

26 

32 

40 

35 

37 

40 

35 

33 

35 

30 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

50 

50 

50 

45 

46 

56 

47 

54 

54 

56 

59 

58 

51 

45 

58 

54 

47 

46 

48 

52.1 

MIN 

33 

38 

39 

38 

37 

32 

29 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

53 

4  1 

33 

34 

36 

37 

26 

34 

3  5 

34.9 

ELK  VALLEY 

MAX 

57 

46 

55 

52 

50 

58 

55 

45 

40 

44 

48 

50 

50 

42 

36 

45 

40 

36 

36 

47 

36 

36 

33 

30 

34 

37 

33 

37 

34 

43 

37 

42.6 

MIN 

38 

41 

43 

43 

43 

43 

34 

27 

27 

36 

37 

33 

30 

31 

26 

23 

24 

32 

34 

32 

28 

20 

^' 

30 

28 

19 

2 1 

24 

30.3 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

54 

53 

59 

56 

56 

53 

55 

46 

50 

53 

51 

57 

52 

49 

49 

47 

48 

48 

50 

46 

46 

45 

45 

48 

58 

45 

43 

43 

42 

45 

47 

49.7 

MIN 

46 

47 

45 

44 

42 

44 

40 

33 

33 

45 

43 

44 

40 

40 

38 

33 

32 

37 

45 

40 

39 

33 

29 

33 

40 

34 

33 

33 

33 

38.3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

57 

56 

60 

60 

60 

60 

59 

48 

49 

55 

51 

57 

57 

51 

47 

50 

50 

51 

54 

49 

45 

46 

44 

50 

60 

59 

44 

41 

42 

46 

44 

51.7 

MIN 

45 

46 

43 

41 

42 

44 

42 

30 

30 

41 

44 

43 

38 

41 

36 

34 

31 

35 

41 

4  2 

39 

35 

30 

30 

40 

34 

30 

33 

30 

37.4 

FOREST  GLEN 

MAX 

42 

42 

45 

44 

45 

46 

42 

37 

40 

42 

40 

45 

44 

40 

38 

40 

45 

44 

35 

34 

40 

50 

35 

35 

34 

34 

40 

40.6 

MIN 

30 

30 

28 

30 

29 

23 

18 

1 1 

18 

26 

34 

35 

30 

31 

30 

27 

26 

28 

35 

36 

28 

20 

24 

28 

3 1 

22 

24 

2 1 

23 

2 1 

26.6 

FORT  BRAGG 

MAX 

62 

57 

53 

51 

57 

61 

55 

56 

51 

51 

56 

55 

57 

53 

5 1 

5 1 

50 

52 

56 

58 

56 

52 

47 

44 

54 

60 

50 

46 

43 

46 

49 

53.0 

MIN 

42 

41 

42 

41 

41 

41 

42 

38 

32 

34 

43 

47 

44 

39 

37 

33 

33 

34 

45 

53 

50 

36 

31 

32 

4  1 

44 

35 

35 

32 

33 

32 

36.8 

FORT  BRAGti  AVIATION 

MAX 

57 

53 

53 

58 

60 

52 

47 

54 

56 

53 

55 

55 

52 

5  3 

52 

57 

56 

54 

50 

43 

54 

60 

50 

49 

46 

51 

51 

53.1 

MIN 

40 

39 

43 

39 

42 

40 

44 

35 

46 

51 

36 

34 

35 

31 

36 

52 

54 

40 

34 

30 

39 

40 

43 

34 

30 

33 

31 

38.9 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

44 

49 

41 

38 

37 

34 

42 

36 

34 

42 

41 

44 

45 

42 

37 

35 

39 

38 

26 

27 

37 

42 

34 

37 

29 

37 

36 

38,1 

MIN 

20 

32 

33 

32 

32 

29 

26 

15 

1 1 

30 

32 

31 

32 

34 

29 

17 

13 

20 

32 

32 

22 

1 9 

28 

25 

13 

6 

0 

20.7 

FORT  ROSS 

MAX 

60 

52 

53 

55 

58 

50 

57 

55 

52 

54 

54 

53 

53 

55 

54 

55 

55 

55 

51 

46 

52 

55 

55 

52 

47 

46 

51 

53 

53.3 

MIN 

45 

42 

43 

41 

44 

43 

45 

35 

37 

41 

46 

51 

43 

39 

39 

41 

36 

42 

52 

53 

49 

38 

34 

40 

49 

44 

42 

37 

32 

36 

33 

41,7 

ORATON 

MAX 

52 

54 

49 

53 

47 

46 

45 

49 

59 

48 

55 

52 

55 

54 

58 

57 

56 

56 

59 

52 

45 

47 

58 

55 

51 

49 

46 

50 

52,3 

MIN 

36 

31 

36 

37 

40 

40 

39 

31 

26 

28 

32 

43 

49 

32 

29 

31 

28 

28 

41 

55 

52 

33 

26 

30 

39 

43 

33 

26 

30 

26 

35,1 

HAPPY   C6MR    RANGER  STA 

MAX 

48 

39 

41 

47 

42 

44 

43 

41 

42 

40 

46 

42 

34 

43 

48 

42 

38 

39 

37 

37 

41 

40 

38 

38 

40 

37 

34 

41 

31 

40 

40.4 

MIN 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

35 

25 

25 

27 

33 

32 

32 

33 

31 

28 

30 

26 

33 

32 

30 

18 

17 

18 

31 

31 

27 

25 

26 

27 

29.4 

HEALOSBURG 

MAX 

59 

50 

60 

56 

47 

46 

53 

60 

51 

58 

51 

52 

54 

57 

55 

56 

56 

48 

59 

57 

60 

54 

46 

46 

57 

58 

51 

48 

49 

52 

56 

53.7 

MIN 

33 

35 

39 

39 

42 

39 

40 

38 

31 

30 

41 

49 

46 

34 

32 

37 

32 

36 

45 

55 

51 

34 

31 

39 

44 

42 

35 

37 

26 

35 

29 

38.1 

HILTS 

MAX 

46 

39 

40 

48 

40 

36 

38 

45 

34 

34 

37 

36 

41 

48 

40 

39 

37 

38 

38 

36 

40 

34 

27 

26 

43 

30 

33 

34 

28 

35 

37.5 

Mm 

17 

31 

33 

32 

30 

29 

16 

13 

22 

3  2 

3  2 

29 

23 

13 

10 

17 

32 

3C 

15 

° 

22 

24 

1 1 

* 

14 

19.1 

HOnPA 

MAX 

51 

45 

58 

55 

50 

47 

46 

45 

45 

42 

47 

45 

52 

49 

45 

42 

43 

44 

47 

36 

39 

42 

54 

41 

36 

37 

37 

44 

45.2 

MIN 

32 

40 

39 

36 

40 

38 

4 1 

30 

30 

32 

39 

40 

39 

39 

36 

34 

33 

3 1 

33 

38 

41 

33 

26 

29 

30 

35 

32 

30 

29 

3 1 

32 

34.5 

kentfield 

MAX 

49 

53 

51 

49 

46 

45 

44 

55 

56 

49 

53 

53 

56 

55 

56 

51 

57 

57 

59 

59 

54 

44 

56 

59 

55 

51 

46 

50 

46 

52.3 

MIN 

36 

38 

39 

40 

40 

39 

36 

35 

33 

31 

32 

43 

50 

37 

33 

37 

32 

39 

42 

4 1 

53 

39 

31 

34 

39 

44 

35 

36 

30 

32 

32 

37.4 

KLAMATH 

MAX 

47 

54 

59 

62 

63 

62 

52 

49 

42 

50 

51 

53 

53 

50 

47 

49 

48 

47 

45 

44 

40 

37 

45 

52 

38 

42 

39 

45 

43 

46,5 

43 

45 

45 

4 1 

41 

40 

40 

32 

30 

42 

43 

4 1 

35 

36 

36 

32 

30 

33 

42 

40 

39 

33 

27 

27 

30 

36 

32 

3 1 

31 

32 

32 

36.0 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

60 

59 

59 

57 

56 

52 

50 

56 

48 

53 

49 

54 

55 

54 

55 

58 

58 

57 

52 

45 

46 

56 

58 

47 

45 

44 

49 

50 

53,0 

MIN 

30 

32 

32 

34 

37 

36 

36 

33 

24 

23 

36 

48 

48 

30 

26 

33 

27 

29 

43 

55 

49 

31 

25 

37 

42 

40 

33 

30 

22 

31 

24 

34, 1 

LAKE  PILL5BURY  NO  2 

MAX 

46 

49 

51 

54 

55 

55 

54 

52 

49 

48 

40 

47 

46 

46 

47 

49 

45 

55 

53 

53 

41 

35 

42 

55 

55 

37 

40 

41 

43 

46 

47.8 

26 

25 

29 

29 

26 

27 

25 

23 

21 

26 

32 

39 

40 

32 

30 

27 

27 

28 

38 

49 

39 

27 

23 

32 

38 

33 

29 

29 

18 

20 

22 

29.4 

LAVA  BEDS  N4T  MONUMENT 

MAX 

46 

47 

40 

45 

43 

47 

40 

49 

26 

29 

34 

39 

42 

41 

j7 

36 

35 

39 

37 

42 

41 

28 

20 

31 

42 

32 

29 

27 

23 

34 

36.6 

MIN 

29 

33 

34 

29 

29 

22 

25 

7 

3 

10 

23 

3  2 

32 

27 

24 

16 

13 

17 

24 

33 

33 

10 

2 

* 

3 

25 

18 

1 1 

6 

12 

13 

19.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

43 

44 

41 

46 

35 

49 

31 

44 

26 

35 

38 

42 

41 

44 

35 

36 

37 

38 

41 

28 

18 

23 

46 

32 

28 

26 

27 

33 

35.5 

1 1 

32 

3 1 

26 

1 8 

19 

1 7 

8 

•  10 

26 

32 

33 

27 

24 

14 

10 

13 

19 

26 

31 

1 1 

-18 

-15 

8 

19 

2  1 

1 2 

12 

10 

13.7 

NAPA  ST4TE  HOSPITAL 

MAX 

55 

56 

57 

50 

52 

50 

47 

62 

51 

55 

51 

56 

56 

55 

54 

5  7 

51 

56 

60 

59 

60 

47 

51 

58 

60 

51 

50 

48 

53 

52 

54. 1 

MIN 

31 

35 

40 

38 

40 

40 

38 

41 

30 

28 

41 

49 

49 

33 

30 

39 

31 

41 

45 

54 

42 

38 

31 

38 

43 

42 

34 

36 

26 

35 

30 

37,7 

ORICK    PRAIRIE    CREEK  PK 

MAX 

47 

52 

60 

60 

59 

61 

57 

46 

43 

49 

50 

53 

54 

50 

46 

50 

51 

46 

48 

43 

41 

41 

48 

46 

52 

40 

39 

44 

49,2 

4 1 

43 

43 

4 1 

40 

42 

4  1 

28 

29 

40 

43 

40 

34 

38 

34 

31 

29 

32 

32 

36 

38 

33 

28 

27 

35 

31 

31 

30 

32 

35,2 

ORLEANS 

MAX 

44 

47 

56 

51 

50 

47 

48 

46 

47 

47 

47 

45 

51 

46 

40 

40 

41 

45 

45 

45 

45 

37 

45 

36 

39 

38 

41 

38 

44,7 

40 

39 

40 

40 

41 

37 

40 

28 

28 

37 

37 

38 

38 

36 

34 

33 

32 

30 

35 

37 

38 

31 

27 

26 

31 

31 

29 

29 

27 

27 

29 

33,7 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

52 

50 

51 

46 

45 

45 

50 

56 

56 

52 

52 

52 

56 

55 

50 

61 

59 

60 

57 

46 

44 

59 

60 

52 

48 

47 

50 

52 

52,3 

34 

38 

38 

39 

39 

40 

36 

38 

3  1 

28 

40 

49 

46 

33 

3C 

38 

30 

41 

46 

56 

54 

38 

29 

40 

42 

42 

34 

36 

27 

35 

27 

36,0 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

53 

54 

58 

59 

58 

56 

54 

57 

55 

55 

52 

51 

55 

54 

53 

55 

54 

54 

56 

46 

49 

55 

55 

50 

46 

46 

56 

56 

54.0 

36 

40 

42 

44 

45 

44 

43 

42 

34 

43 

45 

50 

43 

37 

35 

37 

33 

37 

49 

52 

44 

36 

31 

40 

46 

43 

35 

36 

32 

35 

32 

40.1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

59 

60 

62 

65 

67 

64 

53 

52 

56 

52 

52 

52 

49 

52 

50 

53 

57 

57 

55 

50 

40 

46 

55 

56 

42 

38 

41 

44 

43 

52.5 

26 

35 

37 

34 

33 

38 

30 

29 

25 

34 

4  1 

48 

33 

31 

3C 

33 

25 

33 

42 

51 

46 

31 

26 

35 

42 

36 

32 

33 

25 

31 

24 

33.9 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

46 

50 

53 

51 

54 

57 

53 

53 

45 

43 

48 

52 

54 

49 

46 

47 

45 

42 

54 

55 

55 

49 

42 

39 

49 

65 

42 

40 

38 

37 

42 

48.2 

MIN 

35 

41 

41 

39 

39 

41 

45 

31 

29 

28 

40 

44 

43 

39 

37 

36 

33 

33 

37 

51 

46 

34 

30 

31 

34 

38 

32 

32 

31 

32 

31 

36.6 

SAINT  HELENS 

MAX 

58 

51 

54 

47 

46 

45 

49 

61 

50 

53 

49 

51 

53 

54 

52 

54 

56 

47 

60 

59 

59 

54 

44 

45 

59 

58 

47 

46 

47 

50 

53 

52.0 

MIN 

31 

32 

34 

36 

39 

37 

37 

33 

27 

25 

38 

48 

48 

31 

29 

36 

27 

34 

43 

55 

52 

33 

28 

36 

42 

44 

34 

34 

24 

33 

26 

35.7 

SAN  RlFiEL 

MAX 

55 

53 

54 

50 

47 

46 

53 

59 

54 

56 

53 

55 

56 

56 

56 

55 

53 

52 

59 

60 

61 

57 

52 

45 

59 

60 

52 

50 

52 

51 

54 

54.  1 

MIN 

41 

41 

42 

42 

40 

39 

39 

39 

32 

36 

43 

51 

48 

42 

37 

43 

36 

42 

45 

55 

53 

42 

34 

39 

43 

46 

37 

39 

33 

36 

35 

41.0 

S«o  R«t«reac*  Not«8  FoUowlog  SUtlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
 JANUARY 


Station 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17  18 


22     23  24 


28     29     30  31 


SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANOER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE 

UKIAH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  1  NE 
WILLOW  CREEK  1  NW 
YREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

BOWMAN  DAM 

BRANNAN  ISLAND 

BROOKS   FARNHAH  RANCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAkE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  1  SSw 
DAVIS  2  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
IVUN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


I4AX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


57  55 
50  <,7 


52  51 
30  33 


35  37 
2B  30 


'>Z  1)1 


60  57 
31  36 


^O  40 
26  26 


*B  *7 
"il  34 


'f')  l>i 


53  50 
39  41 


52  4') 
2B  31 


46  49 
32  36 


42  37 
14  22 


60  5B 
34  33 


36  40 
9  25 


44  47 
35  35 


52  53 
26  29 


53  47 
33  34 


50  55 
31  35 


52  50 
31  36 


49  47 
38  39 


49  49 
26  26 


62  61 
41  44 


61  59 
51  50 


47  47 
41  40 


37  36 
30  29 


35  35 
26  29 


69  66 
37  36 


50  52 
29  29 


38  37 
31  28 


61  62 
32  33 


49  44 
37  36 


41  36 
34  32 


42  37 
15  10 


52  55 
22  24 


47  53 
33  33 


50  54 
36  37 


65  58 
53  47 


5S  62 
38  35 


43  43 
39  37 


45  48 
39  38 


51  50 
19  17 


38  36 
20  17 


54  46 
34  32 


43  42 
37  36 


42  43 
40  40 


62  60 
30  27 


46  42 
36  39 


43  44 

40  40 


39  39 
30  26 


66  63 
37  36 


60  66 
32  30 


54  45 
41  39 


51  59 
36  34 


50  50 
28  21 


62  54 
46  32 


36  44 
26  22 


57  56 
39  30 


37  47 
26  16 


35  52 
28  12 


59  52 
36  26 


47  43 

38  32- 


37  41 
32  17 


66  51 
29  41 


40  41 
13  31 


43  52 
30  42 


52  51 
43  45 


51  50 
26  37 


37  34 
20  29 


34  40 
21  27 


54  49 
27  42 


43  40 
21  30 


36  35 

10  30 


50  48 
36  40 


42  43 
31  38 


33  40 
16  32 


49  46 
37  37 


46  46 
31  26 


59  47 
33  24 


40  48 
36  37 


44  49 
37  36 


40 
12 


42     44  51 


35  45 
19  28 


49  46 
27  35 


49  51 
35  42 


34  39 
28  31 


39  36 
27 


52  45 
27  40 


36  34 
24  31 


36  37 
21 


47  52 
35  43 


34  36 
21  31 


48 
37  46 


51  48 
25  40 


42  51 
37  35 


39  46 
26  35 


43  45  49 
25     37  40 


57  49 
34  25 


37  36 
20  29 


47  43 
21  29 


40     40  37 


55  53 
31  28 


39  39 
27  27 


31     27  27 


31     26  22 


53 
40 


52  52 
40  33 


53  51 
34  30 


45     46  42 


46     27  26 


55  53 

37  29 


40     43  45 


46  49 
35  33 


53  52 
36  26 


39  36 
26  23 


33  38 
24  13 


49  54 
38  27 


43  42 
26     18  20 


37  36  36 
20     14  14 


48  50 
35  30 


44  47  47 
35     33  30 


23     16  18 


41  34 
15  14 


42  45 
19  16 


53  55 
33  32 


52  53 
36  36 


41  40 
28  33 


45  43 
22  25 


51  48 
33  34 


52  54 
29  32 


44  45 
12  13 


56  54 
26  26 


35  32 
2  7 


54  51 
28  35 


52  50 
33  34 


51  53 
23  23 


53  51 
35  29 


54  52 
37  29 


42  38 
30  24 


44  47 
29  26 


57  55 
37  29 


30     24  24 


60 
26 


47  50  46  51  52  57  54  53 
26  32  41  46  37  31  34  30 
See  Befeience  Notes  FellowLng  Station  Index 


59  59 
46  55 


45  36 
29  30 


50  51 
40  44 


53  53 
51  52 


62  56 
45  55 


34  35 
26  31 


40  38 
32  31 


57  57 
43  53 


40  41 
25  31 


56  66 
42  51 


42  41 
31  36 


37  38 
32  33 


53  55 
38  51 


59  60 
41  54 


41  40 
39  36 


42  41 
33  36 


64  60 
40  52 


34  48 
18  34 


41  41 
25  36 


57  57 
40  51 


42  42 
28  35 


55  57 
37  38 


59  56 
38  52 


35     46  45 


40  58 
34  37 


59  62 
43  54 


47  46 
29  39 


39  36 
15  15 


43  40 
31 


46  52 
36  41 


47  48 
28  39 


43  47 
27  37 


36  36 
11  12 


41  46 
26  34 


36  42 
28  30 


46  47 
34  33 


49  43 
31  32 


27  39 
19  27 


27  33 
12  22 


55  44 

34  34 


49  42 
30  34 


45  45 
27  36 


56  46  44 
35     29  36 


45  38 
24  25 


44  4! 
35  31 


35  34 
22  28 


57 
41 


31     40  34 


55     60  44 


44     46  47 


46  35 
29  23 


14      19  14 


32     23  20 


46  61 
36  46 


47  60  52 
39      43  34 


33     37  32 


51  45 
32  37 


48  51  46 
35     32  30 


49 

26 


40     40  43 


49 
25 


26  37 
16  21 


30  37 
11  18 


44  41  41  49 
32     26     31  26 


36  32 
17  7 


39  37 
31  24 


35  39 
29  28 


37  39 
13  16 


28     25     29  34 


45  41  42  41 
35     26     26  27 


46  46  45  45 
35     29     28  30 


25  31 
14  13 


21  28  35 
10  18 


50  49 
34  32 


46  49 
30  27 


35  35  36 
•  6-4 


25  35  30 
5  18 


47 

32 


45  41  40  44 
33     21     22  25 


48  45 
36  25 


36  34 
29  17 


47 
36 


44  41  42 
39     25  32 


47  44 
32  25 


-  19  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

erage 

'  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 
'  1 

8 

7  j 

8  1 

9 

in 
10  1 

1 1  1 

12 

17  1 

18 

13  1 

20  j 

21 

22  j 

23  j 

24 

25  j 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

FOLSOM  04N 

MAX 
MIN 

50 
33 

49 
33 

45 
36 

46 
41 

49 
39 

43 
38 

41 
36 

43 
36 

51 
34 

47 
34 

49 
34 

53 
39 

55 

43 

54 

39 

56 
33 

54 

33 

53 
37 

54 

34 

56 

40 

59 
53 

58 

53 

58 
36 

50 
37 

45 

37 

53 
37 

61 
44 

52 
38 

49 
36 

46 
32 

44 
32 

46 
27 

50.5 
37.4 

CEORGETOMN  RANCEn  ST« 

MAX 
MIN 

60 
39 

56 
46 

69 
41 

66 
45 

60 
32 

50 
30 

45 
28 

28 

46 

47 
42 

48 
33 

41 
32 

46 

33 

32 

51 

46 
46 

47 
29 

35 
26 

37 
27 

49 

30 

34 

30 
18 

32 
20 

35 
16 

47,2 
32.0 

CRASS  VILLEY  no.  2 

MAX 
MIN 

37 
31 

63 
34 

60 
38 

68 
37 

67 
37 

73 
35 

66 
33 

61 
33 

55 
26 

47 
23 

46 
25 

46 
38 

49 
43 

48 
36 

50 
30 

46 
31 

48 
28 

55 
29 

50 
37 

51 
49 

50 
46 

49 
32 

37 

30 

39 
30 

49 
36 

51 
36 

41 
32 

35 

32 

36 
18 

33 
20 

39 
17 

50.6 
32.5 

H4T  CREEK  PH  no  1 

MAX 

Mm 

42 
16 

36 
26 

42 
26 

49 
19 

47 
19 

48 
14 

44 
13 

56 
12 

39 
•  1 

36 

2 

37 
18 

39 
29 

42 

34 

44 
24 

44 
26 

42 
22 

45 
14 

47 
13 

38 
27 

50 
32 

56 
39 

47 

22 

35 
9 

29 
16 

37 
17 

53 
26 

53 
23 

39 
22 

37 

35 

37 
1 

42.7 
16.0 

JESS  V4LL6Y 

MAX 
MIN 

43 
30 

45 
32 

53 
33 

59 
26 

56 
26 

56 
23 

50 
24 

42 

0 

43 
1 

34 
8 

35 
26 

41 
32 

41 
39 

42 
23 

33 
24 

38 
17 

42 
14 

36 
17 

42 

30 

45 
31 

39 
31 

36 
14 

23 

0 

33 
8 

47 
27 

40 
22 

28 
14 

25 
14 

21 

26 
17 

32 

39.7 
19.5 

L4KEPQRT 

MAX 

Mm 

48 
26 

50 
32 

55 

32 

56 
33 

60 
32 

55 

30 

29 

5 1 
27 

23 

31 

39 

45 

49 

30 

46 
27 

50 

30 

47 
25 

44 

32 

61 
39 

55 

50 

54 

46 

47 
26 

40 
29 

42 
32 

55 
39 

55 
36 

41 
30 

41 

39 

41 

47 

49.5 
32.1 

LAKESHDRE 

MAX 

Mm 

43 
30 

49 
34 

56 
35 

58 
36 

60 
33 

57 
33 

37 
29 

47 

30 

49 
22 

40 
30 

36 
31 

44 
29 

46 

34 

42 
31 

46 
32 

50 
26 

57 
26 

36 
25 

42 
32 

54 

34 

53 
36 

39 
28 

38 
23 

43 
29 

53 
32 

47 
35 

43 
33 

45 
32 

33 
20 

36 
31 

38 
27 

45.5 

30.3 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 

Mm 

46 
22 

43 
25 

55 

30 

55 
33 

55 
32 

62 
30 

52 
26 

45 

24 

46 
17 

42 
I' 

37 
27 

36 
31 

39 
32 

40 
32 

35 
26 

41 
23 

47 
17 

36 
21 

42 
35 

42 
34 

39 
32 

33 
20 

38 
14 

36 
21 

39 
31 

41 
21 

25 
20 

23 
16 

22 

26 
16 

35 

1 

40.5 
23.6 

LAKE  SPAULOINC  0AM 

MAX 

Mm 

HAN2ANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

45 
27 

42 
30 

43 
33 

55 
30 

59 
26 

63 

23 

52 
26 

47 
14 

37 
7 

41 

9 

34 
14 

35 

30 

36 
31 

38 
17 

34 
19 

30 
11 

36 
7 

40 
7 

39 
19 

39 
33 

39 
31 

33 
10 

22 

-u 

25 

2 

37 
20 

40 
15 

24 
16 

23 
15 

22 
-13 

22 
10 

25 
-  9 

37.3 
16.1 

HARYSVILLE 

MAX 

Mm 

47 
32 

54 
36 

49 
39 

47 
42 

45 
39 

44 
36 

42 
37 

42 
35 

52 

30 

49 
31 

48 
36 

50 
42 

53 
46 

54 
37 

59 
34 

54 
37 

57 
32 

53 
35 

56 
39 

62 
53 

59 
54 

59 

36 

50 
33 

41 
39 

46 
37 

59 
44 

56 
38 

51 
38 

49 
28 

47 
34 

50 
29 

51.1 
37.4 

MC  CLOUD 

MAX 

Mm 

47 
21 

40 
32 

41 
33 

49 

31 

55 
29 

59 
25 

57 
23 

47 
14 

42 
7 

40 
6 

33 
26 

35 

30 

36 

32 

42 
27 

40 
26 

35 

19 

45 
20 

47 
14 

37 
31 

42 
33 

45 
35 

41 
19 

35 
1 

33 
4 

41 
15 

45 
32 

35 
23 

34 
20 

33 

26 

38 
1 3 

41.1 
21.2 

MINERAL 

MAX 

Mm 

39 
20 

40 
26 

41 
31 

53 
31 

54 
24 

53 
24 

59 
22 

47 
13 

34 
7 

39 
6 

36 
13 

34 
29 

39 

32 

36 
22 

39 
23 

34 
19 

39 
10 

43 
11 

39 

23 

41 
39 

41 
31 

39 
16 

25 

0 

29 
9 

37 
23 

41 
26 

27 

22 

26 
20 

26 

22 

27 

1 

37.6 
18.4 

mdnticello  dam 

MAX 

Mm 

50 
34 

55 
36 

53 
39 

55 
37 

49 

38 

52 
37 

49 
34 

52 

34 

57 
29 

47 

29 

49 
31 

52 
38 

54 

48 

54 
35 

54 
31 

54 
32 

52 

34 

54 
37 

57 
42 

56 
55 

56 
53 

58 
37 

49 
29 

43 
2' 

57 
36 

56 
44 

50 
33 

46 

46 
26 

46 
24 

47 

32 

52.2 
35.7 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 
MIN 

44 
34 

45 

34 

45 

34 

41 
31 

45 

30 

41 
26 

46 
26 

26 
15 

38 
9 

31 
27 

35 

29 

37 
32 

44 
32 

37 
26 

33 
26 

39 
17 

42 
15 

36 
16 

40 
32 

47 
34 

42 
26 

31 
20 

31 
7 

41 
12 

42 
31 

45 

26 

34 
17 

30 
16 

25 
6 

34 
20 

34 
13 

36.2 
23.3 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

52 
26 

56 

30 

55 

33 

60 
34 

58 
33 

61 
32 

61 

30 

57 

30 

49 
24 

43 

20 

46 

20 

43 
34 

46 
38 

48 
39 

47 
34 

43 
31 

45 
26 

46 
26 

50 

32 

51 

46 

50 
47 

49 

32 

36 
29 

37 
26 

47 

33 

50 
37 

40 
31 

34 
15 

33 
15 

36 

13 

47.7 
30. 1 

ORLAND 

MAX 

Mm 

47 
32 

52 
36 

50 
36 

54 
36 

43 
36 

49 

38 

43 
37 

41 
36 

51 

28 

43 
25 

41 
31 

47 
38 

50 
43 

52 
36 

47 

32 

51 
34 

54 

30 

54 
31 

40 
37 

55 
39 

56 

50 

59 
30 

50 
26 

42 
32 

47 
36 

55 
39 

53 
34 

50 
32 

49 
23 

42 
27 

43 
27 

46.6 
34.0 

OROVILLE 

MAX 

MIN 

47 
37 

54 
3B 

45 
41 

46 
41 

46 
38 

43 
38 

41 
36 

49 

34 

52 

30 

47 
33 

48 
38 

59 
44 

59 
47 

54 
42 

55 
39 

52 
36 

64 
30 

53 
39 

57 
42 

58 
94 

58 
51 

57 
41 

47 
31 

41 
37 

47 

40 

60 
44 

53 

40 

46 
40 

48 
27 

44 

34 

47 
26 

50.2 
36.1 

PARADISE 

MAX 

Mm 

52 
36 

58 
41 

57 
42 

66 
35 

59 
35 

65 
39 

62 
35 

54 
32 

52 
26 

44 
28 

49 
32 

44 

34 

48 
41 

46 
39 

49 

34 

46 
33 

46 
34 

54 
32 

49 
36 

49 
36 

52 
49 

50 
32 

39 
27 

40 
29 

46 
35 

52 
36 

44 
32 

39 
33 

40 
23 

37 
26 

38 
23 

49.2 
33.6 

PL4CERVILLE 

MAX 
MIN 

60 
33 

58 
31 

57 
34 

53 
33 

57 
34 

61 
34 

61 
33 

56 
34 

41 
27 

42 
24 

49 
26 

48 
41 

54 
45 

50 
40 

49 
33 

46 
34 

47 
28 

51 
29 

55 
41 

53 

50 

53 

50 

52 
33 

43 
31 

43 

31 

51 
38 

50 
37 

44 
32 

42 

36 
19 

36 
2 1 

36 
20 

49.5 
33.2 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

Mm 

61 
47 

62 
47 

62 
46 

65 

47 

70 
49 

69 
51 

69 
47 

63 
39 

49 
29 

46 
29 

41 
33 

51 

41 

46 
42 

49 
42 

49 

34 

46 
35 

54 
35 

47 
35 

50 

40 

49 
48 

49 
44 

45 

30 

40 
30 

47 
32 

46 
43 

50 
32 

37 
30 

35 
30 

35 
20 

40 
27 

44 

24 

50.5 
37.2 

PL4TINA 

MAX 

Mm 

51 
28 

48 
34 

56 
34 

56 
31 

56 

38 

59 

30 

45 

36 

40 
14 

41 
28 

50 
23 

41 
19 

43 

30 

42 

30 

44 
29 

41 
26 

42 
20 

49 

20 

36 
24 

38 
35 

44 

38 

44 
34 

40 
22 

34 
14 

34 
14 

35 
29 

35 
29 

36 
23 

39 
2 1 

32 
18 

38 
15 

40 
17 

42.9 
29.9 

PQRTOLA 

MAX 

Mm 

50 
U 

47 
22 

47 
25 

43 
21 

40 
19 

41 
12 

51 
17 

46 
21 

42 
4 

43 
9 

42 
18 

44 
33 

45 
35 

44 
33 

43 
19 

42 
20 

45 

9 

45 
17 

47 
33 

42 
37 

40 
32 

37 
29 

26 
4 

29 
20 

42 
26 

42 
25 

30 
22 

36 
18 

26 
-  1 

30 
4 

34 
-  9 

40.7 
18.7 

OUINCY 

MAX 

Mm 

35 
24 

45 
25 

46 
25 

52 
25 

47 
26 

46 
22 

47 
16 

56 

19 

49 
13 

37 

U 

41 
11 

39 
32 

45 

36 

39 

30 

46 
26 

48 
25 

45 
20 

50 
20 

48 
24 

51 
42 

59 
37 

41 
31 

34 
19 

31 
19 

36 
25 

47 
33 

36 
27 

36 
27 

34 
-  3 

32 
3 

45 
9 

43.9 
22.6 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
36 

51 

40 

58 
38 

41 

37 

4! 
35 

41 
37 

41 

36 

54 
33 

45 
25 

41 
27 

47 
39 

50 
44 

53 
44 

51 
36 

52 
36 

53 
34 

56 
31 

42 
32 

54 
38 

59 

53 

57 
45 

50 
34 

44 
28 

48 
36 

57 
40 

57 
39 

50 
36 

49 
34 

43 
24 

42 
30 

47 
26 

49.4 
39.6 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

MAX 

Mm 

53 
31 

53 
42 

65 
40 

57 
36 

56 
32 

54 
32 

44 
35 

53 
32 

49 
27 

43 
35 

39 
32 

46 
35 

53 
45 

52 
35 

49 
37 

53 
36 

56 
36 

49 
33 

46 
36 

56 
42 

56 
41 

51 

32 

43 

30 

46 
39 

45 

40 

55 
39 

50 

33 

46 

32 

42 
25 

42 

32 

45 
27 

50.0 
34.7 

ROCKLIN 

MAX 
MM 

48 
33 

48 
35 

46 
40 

47 
41 

49 

39 

45 

38 

41 
37 

43 
35 

51 
29 

46 

30 

50 
33 

52 
40 

57 

49 

55 
40 

58 
32 

51 
39 

54 
28 

52 
33 

56 
39 

60 
44 

59 
45 

60 
39 

52 
33 

43 
36 

55 
38 

62 
44 

55 
38 

59 
39 

50 
27 

46 
34 

49 
25 

51.5 
36.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

48 
36 

46 
41 

47 
43 

44 

40 

43 
40 

42 
39 

44 

38 

51 
34 

49 

30 

48 
26 

46 

40 

53 
45 

53 
48 

57 
37 

53 
31 

52 
34 

51 
>3 

52 
38 

59 
52 

59 
54 

60 
45 

51 
38 

42 
33 

42 
36 

61 
42 

56 

41 

50 
39 

46 
32 

46 
29 

49 
35 

47 
30 

49.8 
36.1 

SACRAMENTO  HB  CITY 

MAX 

Mm 

49 
36 

51 
42 

47 
44 

44 
42 

49 

40 

43 

40 

44 
40 

51 
37 

46 
34 

50 
34 

48 
40 

54 
46 

54 
48 

56 
41 

55 
38 

54 

41 

53 
33 

52 
40 

59 
52 

99 
55 

60 
46 

53 
42 

42 
35 

42 
37 

62 
42 

58 
44 

50 
42 

48 
36 

46 

32 

48 

37 

50 
33 

50.6 
40.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

44 
37 

46 
39 

50 
43 

57 
45 

49 
35 

60 
31 

52 
34 

41 
33 

47 
31 

44 
32 

37 

32 

41 
34 

46 
36 

50 
37 

43 
36 

43 
37 

51 

34 

51 
35 

39 

34 

52 
38 

54 
46 

49 
34 

41 
29 

40 
29 

44 
36 

54 
38 

46 
33 

45 
32 

46 
29 

35 
26 

37 
32 

46.4 
34.9 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

45 
24 

47 
26 

44 

32 

53 
35 

52 
33 

55 
29 

55 
25 

55 

26 

43 
22 

49 
14 

45 
26 

37 
32 

42 
34 

40 
34 

40 
27 

41 
26 

49 

21 

49 
22 

46 
31 

46 
39 

44 
37 

40 
27 

29 
17 

34 
23 

37 
30 

44 
29 

32 
25 

29 
25 

27 
8 

27 
21 

38 
12 

42.1 
26.2 

SIERR4VILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

38 
12 

46 
17 

41 
25 

51 
19 

41 
11 

32 
9 

42 
9 

54 

23 

37 
7 

39 
7 

48 

30 

41 
36 

47 
38 

43 
35 

46 
32 

41 
26 

44 
18 

47 

20 

49 
24 

46 

38 

44 
34 

38 
24 

26 
13 

27 
14 

34 
22 

44 
26 

31 
23 

29 
22 

28 
-  8 

29 
-  3 

33 
-  6 

39.9 
19.3 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

44 
16 

42 
22 

46 
26 

60 
30 

62 
28 

56 
26 

47 
27 

39 
13 

39 
12 

38 
15 

31 
29 

34 
27 

32 
32 

32 
28 

32 
16 

33 
19 

36 
12 

34 
14 

36 
33 

34 
32 

34 
32 

32 
17 

16 
12 

26 
17 

32 
26 

33 
18 

19 
16 

18 
9 

19 

9 

29 

2 

30 
1 

35.5 
19.8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35 

35 

37 

59 
35 

31 

57 
31 

33 

32 

24 

j9 
22 

33 

4C 

45 

30 

3C 

31 

28 

3C 

47 
39 

44 

46 

34 

25 

34 

36 

39 

3< 

46 
32 

41 
25 

41 
30 

46 
25 

33!o 

STRAHBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
26 

53 
31 

62 
34 

64 
36 

67 
34 

63 
33 

54 

31 

49 
27 

42 
23 

40 
21 

36 
30 

39 
32 

46 
36 

44 
34 

40 
30 

41 
28 

47 
24 

43 
25 

46 
36 

45 

44 

44 
39 

39 
26 

34 
20 

39 
27 

45 
32 

44 

30 

30 
25 

27 
22 

27 
11 

34 

23 

39 
12 

44.4 
26.6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

45 
36 

47 

43 

50 
42 

60 
46 

59 

40 

63 
36 

61 
35 

40 
34 

49 

30 

47 
30 

39 
34 

40 
34 

47 
32 

48 
32 

43 
37 

43 
37 

49 
33 

52 
36 

36 
35 

53 
33 

54 

46 

49 

34 

40 
26 

38 
27 

44 
34 

54 

40 

5: 
33 

44 
33 

46 
26 

35 
27 

40 
31 

47.4 
34.6 

TUIN  LAKES 

MAX 
MIN 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

46 
29 

49 
34 

50 
40 

45 
39 

45 

40 

44 

40 

44 
37 

59 

36 

45 
27 

46 
24 

47 
39 

50 
43 

51 
44 

59 
31 

55 

30 

54 

36 

52 
27 

50 
35 

61 
43 

59 
54 

61 
37 

57 
39 

45 
29 

42 
39 

60 
35 

59 
44 

49 
34 

49 
36 

48 
25 

49 

33 

51 
28 

50.9 
35.6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

51 
36 

55 

41 

67 
42 

63 
43 

67 
39 

66 
39 

61 
35 

50 
32 

48 
23 

42 
25 

42 
32 

47 

40 

48 
42 

47 
38 

42 
32 

46 

30 

52 
26 

49 
30 

49 
33 

53 
43 

52 
36 

49 
28 

36 
21 

36 
30 

50 
36 

52 
38 

43 
31 

39 
29 

36 
20 

35 
29 

45 
20 

49.  1 
33.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


19     20  21 


25     26  27 


28     29     30  31 


KHISKEVTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLDHS 
MILLOMS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNH 

•  •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 
eOOIE 

BRIDGEPOR  r 
CEDARVILLE 

ODNNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOVLE  ?  SSE 

FLEMING  FISH  ANO  CAME 

FORT  BI0W6LL 

MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TAHQE  VALLEY  FAA  AP 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WQODFORDS 

*  »  * 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT  > 
FORT  QRO 
GILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLISTER  1  SW 
KING  CITY 

LIVERMORE  COUNTY  F  I 
LOS  GATOS 


51  52 
32  34 


51  5* 
31  35 


"•■S  51 
31  33 


'il     >,»  "(O 


'li  <|B 
7  7 


42  ill 

■  3  ; 


49  48 
29  35 


42  43 
12  13 


53  49 
29  34 


45  49 
19  30 


47  41 
35  33 


42  43 

le  22 


4B  49 
15  20 


45  44 
19  22 


46  47 
22  29 


48  44 
12  18 


45  42 
20  23 


40  46 
11  20 


5S  49 
33  35 


83  75 
43  39 


71  70 
36  37 


55  58 

40  41 


53  53 
39  38 


75  75 
38  38 


50  50 
41  39 


66  62 
41  38 


59  58 
36  33 


54  52 
43  42 


63  60 
30  26 


69  66 
32  32 


55  55 
40  33 


57  59 
36  35 


58  66 

36  40 


53  44 
39  36 


43  44 
6  1 


54  54 
U  17 


36     42  40 


50  54 
30  26 


45  44 
15  13 


55  51 
27  27 


50  47 
22  20 


51  54 
25  25 


37  36 
21  20 


49  46 
16  15 


49  46 
22  19 


48  39 

30  32 


36  40 
16  19 


49  44 

16  10 


44  49 
19  U 


62  66 
35  41 


55     46  42 


69  72  73 
41     40  40 


46     44  44 


65  61 
32  31 


69  77 
33  37 


55  55 
34  37 


58  56 
48  46 


31     30  26 


36  43 
33  34 


42  41 
35  35 


45 

37 


24     24  39 


45  44  46 
25     28  40 


53  42 
9-6 


57  94 

30     10  . 


56  49 
14  22 


58 

34  20 


59  »9 
22  20 


55  47 
37  6 


50  48 
22  27 


57  50 
12  21 


54  36 
32  17 


46  42 
31  20 


51  47 
29  22 


59  52 
15  21 


61  51 
40  21 


56 
39  38 


40     43  36 


60  56 
37  34 


56  52 
43  35 


49  55 
38 


54  54 
45  39 


56  51 
35  29 


56  57 
41  32 


46  41 
9  33 


40  48 
-  2  26 


47  51 
6  36 


40  49 
30  35 


41  34 
13  28 


44  52 
35  43 


49  52 
33  40 


50  53 
23  41 


40  36 
26  29 


36  42 
21  33 


38  41 
22  28 


42  36 
18  26 


42  52 
32  34 


67  65 
38  38 


51  50 
47  45 


53  54 
33  43 


56  55 
27  36 


51  55 
26  27 


46  50  52 
30     32  43 


55     54  58 

30     45  50 


53  50  51 
36     43  37 


55  52 
22  37 


24     36  42 


45 


61 
33  36 


50  53 
47  33 


50  51 
45  40 


51  51 
49  33 


50     53  50 


50  47  44 
40     31  28 


50  49  44 
42     39  34 


55  66 
50  52 


53  56 
49  37 


55     55  55 


53  54 
48  37 


56  56 
50  45 


44  47  53 
32     31  32 


53  53, 
31  32 


53  53 
30  35 


56  54 
38  30 


54  52 
35  32 


58 
46 


46     43  33 


54  56  53 
44     52  40 


57  57  55 
52     45  29 


63  67 
45  43 


51  60 
38  31 


53  55 
42  37 


50  50 
42  43 


54  64 
38  33 


57  56  54  54  51 
41     39     33     34  33 


52  59 

40  37 


55  61 

40  31 


53  46 
41  39 


51  59 

37  28 


55  59 

39  32 


54  51 
37  28 


57     54     56     56     56     55     52  55 
43     42     42     49     37     32     40  33 
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42  47 
4  3 


46  44 
5  11 


39  44 

27  20 


45  36 
16  20 


42  39 
27  18 


47  42 
24  22 


36  42 
13  15 


45  37 
22  26 


40  40 
16  20 


40  40 
15  15 


47  49 
25  24 


51  54 
35  45 


56  59 
33  52 


43  56  56 
36     39  49 


58  59 

40  54 


41  44 
16  33 


34  35 
26  26 


41  42 
30  32 


42  47 
26  34 


39  40 
19  33 


47  1,7 

30  40 


45  52 
32  33 


42  47 
30  34 


49  <,5 

30  36 


40  36 
25  37 


40  36 
34  34 


43  43 
28  33 


45  42 
33  36 


59  64 
55  55 


60  67 
52  51 


59  60 
54  51 


63  60 
56  53 


64  59 
54  50 


60  60 
55  53 


59  56 
50  52 


65  60 
52  53 


64  66 
53  54 


62  63 
55  52 


60  61 
55  52 


51  43 
31  25 


63  51 
36  30 


64  52 
39  32 


27  39 
•  4  15 


29  26 

9  10 


30  30 
9  19 


30  29 
3 


43  45 
14  31 


30  30 
2  15 


32  34 
10  22 


16  25 
-  4  11 


33  37 
16  17 


59  59 
45  57 


58  46 
37  34 


53  46 
40  36 


56  48 
39  30 


59  54 
43  33 


51  46 
36  35 


59  53 
39  35 


56  48 
40  38 


58  47 
42  29 


68  56 
42  31 


57  49 
39  33 


56  50 
39  35 


44     53  45 


62  51  43  44  60 
36     30     35     39  42 


35  41 

20  22 


33  30 
26  14 


34  39 
20  24 


60     59  54 


66  62 
51  45 


56     44  41 


55  55  54 
46     47  38 


64     62  54 


44     42     34  42 


51 
27 


50  43 
23  33 


51  46  46  46 
38     26     35  26 


27  27 
-25  -24 


28  33 

-16  1 

34  28 

6  16 

22  27 

-4  5 

32  35 

0  22 

30  37 

0  14 

25  36 

0  20 

28  35 

6  10 


49 
27 


29 
-22 


31 
-13 


24 
-15 


30  35 
-  6  13 


32 
-  1 


26  26 
5  10 


22  27 
•12  10 


24  29 
-17  10 


36 
-  5 


29 
-10 


31  35 
8  19 


51  52 
34  29 


52  50 
36  35 


49  50  49  49 
37     32     35  33 


50  46  50  50 
39     30     30  33 


52  49 
36  33 


49  52 
28  28 


49  50 
30  29 


51  51 
34  26 


53  53 
34  26 


51  51 
31  31 


50  52 
33  30 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

Average 

,  1 
'  1 

2  I 
'  1 

g 

*  1 

J  1 

g 

7  I   8  I  9 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

le  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

2S  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

HARTINEZ  HRE  STSTION 

48 

52 

49 

47 

45 

44 

54 

46 

47 

55 

58 

57 

56 

53 

51 

51 

61 

66 

60 

61 

59 

45 

45 

62 

62 

52 

47 

51 

50 

52 . 5 

MIN 

36 

38 

41 

40 

41 

38 

36 

34 

32 

29 

30 

41 

52 

36 

32 

32 

32 

40 

41 

54 

54 

43 

33 

37 

37 

44 

35 

36 

30 

30 

33 

37.8 

MONTEHEV 

68 

66 

63 

67 

67 

67 

56 

53 

59 

60 

58 

56 

50 

61 

59 

60 

63 

56 

56 

48 

59 

60 

57 

53 

46 

52 

53 

53 

57.8 

Mm 

47 

40 

43 

46 

43 

44 

43 

43 

36 

37 

44 

46 

S3 

44 

38 

41 

39 

37 

56 

56 

51 

42 

36 

42 

55 

44 

40 

39 

34 

39 

35 

43.2 

MONTEREY  N4LF 

69 

67 

61 

66 

69 

62 

52 

57 

53 

53 

60 

62 

55 

54 

53 

57 

62 

63 

65 

60 

54 

49 

60 

64 

61 

52 

47 

50 

51 

50 

57.1 

MIN 

44 

38 

42 

46 

42 

42 

41 

43 

39 

35 

45 

47 

53 

48 

38 

41 

39 

46 

59 

58 

53 

40 

37 

42 

57 

44 

42 

42 

34 

41 

34 

43.7 

MOKRO   B4Y    FIRE  OEPT 

71 

72 

70 

75 

74 

70 

54 

58 

60 

60 

58 

57 

59 

59 

60 

62 

57 

60 

62 

63 

57 

57 

62 

62 

59 

58 

53 

52 

57 

61  2 

MIN 

53 

53 

56 

54 

50 

45 

40 

42 

44 

44 

43 

44 

48 

51 

45 

48 

47 

46 

52 

55 

56 

46 

43 

46 

55 

53 

43 

42 

36 

30 

38 

47!l 

MOUNT   01481.0   N  OATE 

63 

68 

64 

63 

66 

69 

63 

50 

53 

46 

50 

49 

49 

50 

52 

46 

53 

53 

53 

52 

49 

47 

44 

52 

52 

45 

45 

43 

45 

47 

53,4 

MIN 

46 

47 

46 

46 

51 

52 

52 

34 

35 

34 

39 

46 

36 

35 

34 

34 

35 

35 

42 

49 

46 

33 

31 

33 

42 

36 

32 

27 

25 

26 

27 

36.5 

MOUNT  H4MUT0N 

64 

62 

63 

66 

69 

72 

49 

46 

47 

43 

40 

46 

46 

38 

45 

48 

45 

47 

47 

48 

40 

36 

45 

44 

30 

34 

34 

34 

48 .  ( 

MIN 

48 

47 

52 

51 

56 

59 

45 

22 

33 

37 

29 

34 

35 

30 

23 

30 

35 

35 

42 

40 

37 

24 

24 

26 

24 

21 

17 

21 

20 

34.4 

NACIHIENTD  04M 

63 

65 

60 

64 

69 

70 

68 

70 

5! 

46 

52 

58 

56 

55 

55 

55 

53 

57 

57 

59 

62 

57 

52 

49 

59 

64 

55 

53 

47 

46 

50 

57.  5 

MIN 

33 

32 

32 

34 

37 

35 

35 

36 

32 

26 

26 

36 

40 

49 

35 

38 

38 

37 

42 

53 

53 

42 

33 

35 

48 

49 

36 

34 

29 

28 

29 

37. c 

NEWARK 

MAX 

51 

50 

57 

55 

53 

55 

50 

50 

52 

48 

56 

53 

56 

55 

56 

54 

53 

54 

59 

62 

60 

60 

55 

45 

55 

61 

55 

52 

46 

48 

51 

53.8 

MIN 

41 

40 

39 

43 

42 

40 

39 

39 

37 

34 

31 

47 

50 

41 

36 

40 

36 

39 

44 

53 

54 

45 

39 

40 

42 

48 

41 

41 

36 

37 

37 

41. C 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

MAX 

49 

52 

53 

52 

50 

49 

50 

59 

50 

53 

53 

56 

56 

55 

52 

50 

52 

57 

61 

61 

59 

53 

46 

50 

60 

60 

51 

47 

49 

50 

50 

53.1 

MIN 

43 

41 

42 

42 

42 

36 

39 

43 

41 

35 

46 

51 

50 

40 

38 

43 

39 

46 

55 

56 

50 

45 

40 

41 

49 

47 

45 

41 

36 

40 

36 

43.2 

Palo  alto  city  hall 

54 

65 

52 

50 

54 

53 

44 

49 

54 

49 

53 

51 

54 

56 

56 

55 

53 

55 

60 

63 

62 

54 

53 

46 

50 

64 

53 

53 

44 

49 

51 

53.2 

Mm 

40 

41 

33 

39 

47 

35 

36 

42 

34 

29 

30 

45 

47 

36 

32 

34 

33 

37 

45 

57 

54 

41 

36 

38 

43 

44 

39 

40 

29 

30 

32 

36.6 

PASO  ROBLES 

64 

60 

67 

69 

71 

74 

74 

65 

50 

55 

57 

59 

55 

55 

54 

54 

60 

54 

57 

61 

60 

56 

51 

56 

61 

60 

52 

50 

49 

50 

50 

58.5 

MIH 

30 

26 

28 

32 

31 

29 

30 

39 

30 

25 

34 

33 

47 

49 

36 

38 

33 

36 

50 

53 

50 

44 

36 

42 

55 

48 

37 

33 

26 

29 

27 

36. « 

PASO  ROBLES  FA4  AP 

MAX 

63 

59 

65 

67 

69 

70 

66 

48 

54 

58 

56 

54 

54 

54 

53 

58 

54 

57 

62 

61 

56 

48 

58 

63 

60 

51 

49 

48 

50 

49 

57. C 

MIN 

32 

30 

31 

36 

34 

32 

33 

36 

32 

27 

37 

37 

48 

47 

43 

38 

34 

39 

54 

54 

54 

39 

37 

46 

58 

40 

36 

32 

28 

30 

27 

38.1 

SlKlMAri  cC    MaT  MnuMMCMT 

69 

74 

74 

75 

76 

72 

57 

56 

53 

52 

53 

62 

52 

57 

58 

61 

54 

44 

61 

63 

51 

47 

45 

50 

51 

58 . " 

MIN 

33 

32 

40 

39 

36 

28 

24 

36 

44 

46 

43 

31 

40 

51 

54 

50 

36 

27 

39 

45 

34 

31 

23 

28 

26 

36." 

DTCmH  RC&CH 

rianu  DC***" 

MAX 

74 

70 

79 

71 

69 

66 

59 

59 

56 

58 

60 

58 

57 

59 

63 

64 

58 

60 

59 

62 

62 

60 

57 

56 

60 

61 

57 

53 

53 

56 

54 

61 .  C 

MIN 

44 

43 

43 

54 

45 

44 

40 

43 

41 

36 

45 

44 

51 

53 

44 

45 

42 

42 

40 

55 

52 

47 

42 

48 

51 

52 

44 

39 

31 

33 

33 

44, 

POINT  PIEDRAS  6LANCAS 

MAX 

65 

65 

63 

65 

63 

63 

53 

61 

55 

57 

56 

55 

56 

56 

60 

57 

60 

55 

57 

57 

60 

57 

53 

57 

58 

59 

54 

50 

55 

57 

55 

57. S 

MIN 

47 

46 

45 

49 

48 

48 

44 

45 

39 

42 

45 

49 

51 

51 

44 

46 

45 

46 

53 

49 

54 

43 

43 

45 

55 

49 

43 

40 

36 

38 

40 

45. i 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

52 

50 

46 

45 

46 

44 

50 

54 

47 

49 

56 

58 

58 

55 

54 

51 

50 

49 

65 

61 

60 

57 

49 

41 

63 

60 

50 

47 

50 

49 

50 

52.2 

MIN 

34 

35 

38 

39 

37 

37 

36 

30 

30 

2» 

38 

51 

46 

46 

34 

37 

28 

40 

45 

37 

43 

41 

30 

35 

40 

43 

34 

37 

28 

33 

30 

36.1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

71 

64 

68 

72 

70 

74 

72 

60 

45 

54 

54 

46 

48 

51 

48 

48 

52 

51 

52 

55 

54 

59 

43 

52 

52 

52 

50 

42 

42 

45 

46 

54 ,  e 

MIN 

29 

26 

27 

28 

30 

29 

29 

29 

25 

19 

29 

30 

44 

44 

36 

32 

26 

36 

45 

38 

45 

36 

26 

37 

40 

41 

29 

26 

16 

22 

22 

31.! 

R E OhOOD  CITY 

MAX 

55 

58 

57 

56 

56 

53 

48 

57 

50 

58 

55 

56 

57 

59 

58 

52 

55 

56 

63 

61 

62 

56 

50 

46 

62 

61 

58 

48 

52 

53 

53 

55." 

MIN 

37 

35 

35 

36 

38 

35 

39 

36 

33 

29 

42 

49 

50 

35 

32 

40 

32 

39 

54 

55 

52 

40 

35 

40 

45 

45 

37 

38 

29 

32 

30 

38. C 

RICHMOND 

MAX 

51 

58 

58 

53 

52 

59 

50 

51 

56 

50 

55 

57 

58 

56 

56 

57 

55 

53 

60 

63 

61 

61 

55 

43 

56 

61 

55 

52 

46 

53 

50 

54. S 

MIN 

42 

42 

40 

41 

36 

39 

37 

36 

38 

35 

36 

49 

54 

39 

36 

41 

35 

42 

43 

49 

46 

39 

32 

33 

39 

49 

39 

40 

32 

35 

35 

39. e 

cAfwT  MADVC  ^niicr. c 

MAX 

50 

51 

48 

43 

48 

42 

46 

50 

46 

50 

50 

54 

54 

52 

50 

50 

48 

55 

59 

57 

57 

54 

44 

39 

57 

54 

43 

42 

42 

47 

46 

49  < 

MIN 

36 

35 

37 

35 

37 

36 

35 

29 

28 

2' 

37 

49 

39 

32 

28 

36 

26 

35 

35 

54 

51 

36 

30 

34 

39 

35 

35 

34 

25 

32 

35 

35. '3 

SALINAS   2  E 

MAX 

70 

65 

69 

69 

75 

74 

59 

57 

59 

54 

57 

56 

56 

58 

53 

63 

57 

68 

66 

63 

59 

50 

61 

62 

61 

55 

50 

53 

53 

55 

MIN 

40 

35 

36 

36 

41 

40 

35 

42 

36 

26 

41 

42 

50 

46 

33 

40 

33 

44 

52 

54 

51 

43 

33 

42 

54 

45 

40 

39 

29 

29 

29 

4o!c 

SALINAS   F44  AP 

MAX 

64 

60 

64 

65 

69 

70 

57 

56 

49 

54 

52 

55 

54 

55 

53 

51 

56 

55 

60 

62 

59 

51 

47 

59 

65 

61 

51 

45 

46 

50 

50 

56  « 

MIN 

41 

35 

36 

39 

42 

41 

35 

39 

33 

29 

42 

44 

51 

43 

33 

39 

34 

45 

53 

54 

49 

38 

35 

44 

55 

44 

41 

34 

31 

36 

31 

40.2 

SAN  antqnjo  mission 

MAX 

68 

62 

65 

68 

71 

71 

70 

70 

54 

54 

49 

51 

55 

52 

52 

50 

55 

55 

55 

52 

47 

55 

57 

55 

50 

47 

45 

46 

49 

56 

MIN 

28 

27 

29 

30 

33 

30 

30 

31 

26 

21 

34 

36 

46 

47 

30 

26 

36 

49 

46 

49 

35 

28 

38 

50 

44 

33 

31 

22 

25 

24 

33!? 

S   F   RICHMOND  sunset 

MAX 

55 

54 

54 

53 

52 

49 

54 

55 

51 

54 

54 

56 

59 

53 

55 

53 

55 

53 

56 

56 

60 

56 

47 

45 

57 

59 

51 

48 

52 

51 

57 

53.1 

MIN 

43 

43 

42 

41 

40 

40 

40 

36 

36 

36 

44 

50 

47 

40 

36 

43 

38 

39 

45 

54 

38 

33 

35 

33 

40." 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

53 

54 

54 

53 

50 

49 

52 

53 

48 

55 

54 

55 

56 

54 

52 

52 

51 

59 

63 

60 

59 

53 

45 

46 

56 

59 

51 

45 

48 

48 

50 

52 . S 

MIN 

40 

39 

37 

41 

42 

38 

41 

41 

38 

33 

45 

50 

47 

39 

36 

40 

36 

44 

57 

57 

46 

42 

36 

41 

46 

42 

39 

39 

33 

35 

34 

41.2 

S  F  FEDERAl-  BUILDING 

MAX 

54 

53 

50 

47 

51 

48 

51 

54 

50 

56 

54 

54 

56 

55 

54 

52 

54 

59 

61 

61 

59 

53 

45 

48 

60 

59 

50 

45 

48 

49 

50 

52 .  S 

MIN 

44 

44 

44 

43 

41 

41 

39 

44 

43 

41 

46 

51 

47 

45 

43 

46 

42 

45 

57 

56 

49 

44 

40 

40 

48 

45 

44 

39 

38 

41 

40 

44.2 

S4N  GREGORIO  2  SE 

I*1AX 

65 

65 

63 

67 

70 

66 

52 

53 

53 

57 

53 

55 

56 

56 

55 

52 

57 

57 

58 

60 

60 

55 

46 

58 

58 

58 

53 

46 

51 

53 

50 

56.1 

MIN 

40 

43 

39 

43 

41 

42 

33 

39 

35 

31 

40 

50 

46 

35 

34 

36 

33 

39 

55 

55 

53 

40 

37 

43 

55 

45 

38 

40 

31 

34 

33 

40. ( 

SAN  JOSE 

MAX 

53 

56 

55 

55 

53 

53 

50 

55 

5 1 

54 

56 

57 

56 

54 

52 

54 

54 

62 

62 

59 

56 

52 

53 

65 

59 

55 

49 

51 

51 

51 

54  • ' 

MIH 

39 

35 

37 

38 

41 

37 

39 

41 

34 

29 

44 

48 

51 

39 

33 

41 

33 

41 

52 

55 

53 

41 

37 

42 

47 

45 

39 

39 

29 

35 

31 

40,2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

72 

75 

70 

74 

74 

76 

79 

62 

53 

59 

60 

58 

58 

55 

60 

56 

56 

62 

54 

58 

61 

61 

55 

54 

59 

60 

57 

55 

49 

50 

53 

61.1 

MIN 

41 

43 

51 

55 

49 

42 

39 

40 

44 

34 

35 

41 

46 

50 

44 

42 

40 

41 

48 

53 

54 

45 

41 

44 

53 

52 

40 

38 

32 

31 

37 

43.* 

SAN  MATEO 

MAX 

57 

57 

58 

57 

57 

56 

49 

55 

50 

59 

55 

57 

57 

56 

57 

56 

57 

54 

64 

61 

62 

58 

48 

47 

61 

61 

54 

46 

46 

53 

54 

55 , ; 

MIN 

37 

39 

39 

36 

38 

38 

40 

38 

36 

32 

43 

50 

47 

37 

35 

41 

39 

45 

54 

56 

52 

40 

31 

40 

47 

48 

38 

37 

31 

34 

31 

40. < 

SANTA  Clara  university 

MAX 

53 

57 

57 

55 

53 

52 

48 

55 

52 

55 

54 

58 

58 

57 

55 

53 

55 

55 

64 

64 

62 

59 

52 

52 

66 

61 

55 

47 

52 

52 

52 

55 . ; 

MIN 

40 

37 

38 

40 

41 

39 

40 

41 

37 

33 

45 

50 

50 

40 

35 

42 

35 

42 

53 

57 

54 

43 

36 

42 

47 

46 

40 

39 

32 

37 

33 

41.! 

SANTA  CRUi 

MAX 

65 

64 

64 

65 

68 

63 

55 

56 

53 

54 

52 

55 

54 

60 

54 

52 

60 

53 

58 

58 

60 

56 

50 

56 

58 

58 

53 

46 

51 

54 

51 

56." 

MIN 

35 

37 

37 

39 

40 

36 

37 

40 

33 

29 

39 

48 

49 

39 

33 

42 

33 

35 

51 

55 

53 

40 

35 

42 

50 

44 

36 

36 

28 

33 

30 

39. < 

UPR   SAN  LEANDRO  filter 

MAX 

55 

57 

55 

58 

58 

55 

54 

55 

53 

55 

55 

54 

54 

53 

52 

54 

56 

60 

57 

57 

53 

53 

59 

56 

50 

50 

47 

50 

50 

MIN 

39 

38 

36 

37 

34 

34 

33 

35 

34 

31 

32 

35 

41 

33 

34 

33 

3* 

34 

37 

40 

54 

40 

34 

34 

35 

40 

38 

37 

26 

28 

32 

35.'' 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

56 

54 

51 

47 

46 

46 

49 

56 

48 

52 

53 

59 

57 

59 

58 

55 

54 

53 

66 

66 

60 

59 

46 

42 

61 

60 

53 

50 

50 

52 

56 

54 .  C 

MIN 

35 

30 

33 

34 

34 

35 

34 

30 

28 

26 

35 

46 

46 

30 

26 

35 

26 

33 

49 

54 

50 

37 

29 

34 

39 

41 

34 

37 

25 

29 

27 

34. <! 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

61 

63 

62 

6! 

66 

62 

65 

56 

57 

52 

57 

54 

57 

55 

58 

55 

53 

61 

59 

60 

63 

59 

54 

50 

58 

62 

55 

53 

49 

51 

53 

57  6 

•           *  • 

MIN 

36 

36 

37 

39 

39 

36 

34 

36 

34 

30 

32 

44 

47 

47 

33 

37 

34 

37 

47 

54 

53 

40 

37 

40 

40 

46 

39 

39 

29 

32 

31 

38.1 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREB04R0  ML 

MAX 

51 

50 

46 

46 

43 

43 

41 

53 

58 

45 

52 

54 

52 

53 

56 

54 

55 

46 

59 

63 

62 

63 

54 

45 

58 

65 

55 

53 

49 

50 

50 

52.! 

MIN 

37 

40 

38 

39 

37 

36 

34 

36 

30 

29 

32 

41 

45 

45 

41 

35 

37 

38 

43 

54 

53 

42 

35 

37 

38 

46 

36 

39 

30 

34 

33 

38.4 

AnTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

49 

46 

45 

45 

43 

42 

40 

50 

44 

45 

51 

46 

50 

51 

55 

55 

52 

46 

57 

63 

62 

62 

55 

42 

55 

65 

55 

52 

48 

49 

50 

50.8 

MIN 

38 

40 

40 

40 

36 

37 

37 

36 

29 

24 

28 

39 

42 

42 

31 

34 

32 

36 

40 

54 

53 

43 

32 

36 

37 

44 

35 

36 

28 

32 

31 

37. C 

S*«  Rslarcac*  Not*a  Following  Slation  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
 -JANUARY 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  I 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

23  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

Ave 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

58 
37 

6D 
31 

50 
32 

50 
32 

60 
34 

55 

34 

62 
37 

63 
35 

39 
34 

46 
32 

53 
32 

50 
40 

59 
42 

59 
45 

63 
42 

50 
39 

52 
34 

52 
35 

52 

40 

54 
42 

67 
45 

57 
44 

47 

34 

46 
35 

55 

45 

60 
50 

53 
39 

49 

32 

40 
24 

44 
24 

46 

30 

53.3 
36.5 

AUBERRV  1  NNE 

MAX 
MBJ 

62 

55 

54 

60 

69 

67 
33 

72 
37 

70 

37 

40 

50 

54 

61 

51 

59 

46 
27 

49 
3 1 

52 

54 
47 

58 

49 

55 

4  1 

45 
28 

45 
38 

54 
44 

54 
43 

58 

34 

47 

31 

36 
22 

43 
24 

40 
22 

53.3 
34.9 

9AKERSFIEL0  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

ill 

45 
42 

44 
41 

44 

40 

44 

40 

45 

40 

43 
40 

45 

40 

46 
43 

48 
42 

66 
42 

61 
42 

66 

49 

57 

50 

51 
47 

55 

42 

55 
45 

60 
42 

66 
54 

73 
56 

67 
55 

57 
47 

52 
43 

61 
46 

72 
57 

67 
42 

56 
39 

53 
35 

49 
31 

48 
31 

45 
37 

54.4 
43.3 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MOT 

55 
*3 

52 
35 

56 
38 

55 
41 

57 
39 

57 
45 

55 
39 

49 
37 

47 
38 

53 
42 

57 
42 

56 
47 

55 
46 

51 
43 

48 
40 

49 
36 

49 
39 

55 
44 

54 
45 

55 
46 

50 
43 

46 
34 

50 
40 

55 
44 

59 
44 

46 
36 

44 
33 

37 
25 

42 
28 

43 
29 

51.2 
39.5 

9LACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTDNWILLDh 

MAX 
MIN 

50 
35 

44 
39 

42 
38 

42 
38 

45 

36 

41 
36 

42 
36 

41 
35 

45 

36 

46 
38 

47 
33 

65 

32 

57 
36 

55 
46 

54 

44 

55 

38 

56 

40 

52 
35 

60 
39 

67 
46 

71 
48 

68 
48 

55 

41 

49 
41 

59 

43 

72 
49 

61 
33 

58 
34 

55 
27 

50 
26 

44 
33 

53.2 
38.2 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 
MOT 

42 
26 

42 
27 

45 
30 

59 
32 

55 

31 

56 
32 

58 
30 

68 
27 

48 
23 

46 
22 

46 
22 

36 
31 

43 
31 

41 
35 

41 
29 

42 
27 

40 
23 

47 

23 

43 
32 

43 

40 

44 
36 

40 
22 

30 
19 

37 
20 

44 
35 

43 
29 

32 
25 

31 
24 

26 
8 

26 
9 

31 
8 

42.5 
26.1 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MOT 

53 
34 

44 
34 

43 
39 

43 
39 

41 
38 

41 
36 

40 
34 

43 
34 

44 

34 

46 
32 

48 
33 

48 
41 

58 
45 

55 
42 

54 

34 

53 
34 

52 
34 

49 
35 

56 
45 

58 
53 

58 
53 

59 
39 

50 
36 

47 
37 

55 
41 

60 
46 

51 
37 

47 
37 

43 
29 

44 
30 

42 
30 

49.2 
37.6 

CATHEVS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MOT 

58 
32 

52 
31 

43 
33 

45 

30 

51 
31 

45 
30 

51 
30 

51 
37 

40 
37 

45 
36 

55 

36 

54 
42 

58 
47 

53 
49 

54 
34 

53 
39 

47 
30 

53 
35 

53 
44 

56 
53 

57 
51 

55 
39 

55 
29 

52 
40 

56 
51 

64 
46 

55 
37 

52 
33 

40 
24 

45 

30 

40 
25 

51.2 
36.8 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MOT 

57 

31 

57 
33 

60 
37 

60 
35 

67 
39 

64 
36 

64 

30 

52 

30 

48 
2* 

50 
26 

39 
31 

48 
34 

42 
34 

45 
27 

48 
29 

45 

25 

51 
27 

42 

34 

44 

40 

44 
38 

41 
28 

32 
17 

34 
24 

44 
33 

44 
30 

39 
25 

32 
23 

38 

4 

47.5 
29.4 

COALINCA 

MAX 
MOT 

47 
36 

43 
36 

48 
37 

48 
38 

44 
38 

45 

37 

46 
37 

52 
36 

55 
32 

45 
29 

63 
34 

56 
40 

60 
41 

55 
42 

51 
40 

49 
41 

53 
39 

49 
41 

60 
46 

66 
51 

62 
55 

58 
44 

47 
34 

53 
41 

69 

50 

62 
54 

66 
51 

59 
44 

54 

26 

50 
26 

47 
24 

53.7 
39.4 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

MAX 
MOT 

45 

33 

44 
38 

41 
38 

41 
38 

42 
39 

42 
38 

41 
37 

40 
37 

44 
38 

45 

33 

45 

34 

54 
38 

59 
44 

53 
44 

53 
43 

51 

40 

50 
32 

53 
31 

58 
39 

57 
51 

68 
53 

66 
49 

53 
33 

46 
37 

57 
45 

69 
53 

58 
39 

55 
38 

52 

30 

50 
32 

45 
32 

50.9 
38.9 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MOT 

44 
40 

44 
39 

43 
39 

43 
38 

41 
37 

41 
37 

40 
36 

48 
36 

47 
32 

48 
27 

46 
37 

55 
42 

55 
49 

57 
44 

54 

30 

50 
32 

44 

30 

53 
38 

60 
51 

61 
54 

64 
52 

55 
42 

48 
32 

52 
41 

64 
48 

61 
45 

55 
36 

52 
34 

50 
25 

48 
35 

48 

30 

50.7 
38.4 

DUDLEYS 

MAX 
MOT 

59 
23 

59 
2* 

62 
31 

67 
29 

70 
30 

72 
30 

68 
29 

50 
29 

52 
27 

54 

20 

53 
28 

49 
42 

49 
36 

47 
31 

45 
32 

54 
24 

47 
30 

50 
46 

49 
46 

50 
39 

45 
31 

55 

23 

46 
32 

54 

42 

51 
35 

37 
31 

33 
26 

33 

3 

37 
13 

42 
7 

51.3 
29.2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MOT 

56 
31 

52 
35 

54 
34 

51 
38 

56 
34 

54 

35 

56 
33 

48 

40 

50 
32 

52 
27 

50 
37 

58 
42 

57 
47 

57 
43 

54 

33 

54 
37 

57 
30 

52 
35 

59 
48 

60 
52 

60 
53 

58 
39 

50 
35 

52 
40 

63 
48 

62 
44 

50 
37 

46 

34 

45 
27 

45 
32 

49 
27 

53.6 
37.4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MOT 

49 

41 

46 
39 

43 
38 

49 
39 

45 
36 

43 
37 

43 
38 

45 
31 

48 
28 

54 
34 

38 

58 

53 
38 

51 
39 

46 
32 

35 

66 

66 
55 

59 
45 

51 
34 

68 

37 

52 
37 

49 
31 

47 
30 

46 
33 

51.5 
36.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
39 

42 
39 

43 
39 

42 
37 

41 
38 

41 
37 

41 
37 

41 
36 

44 

40 

45 
35 

49 
36 

56 

40 

54 
49 

53 
43 

53 
38 

48 
37 

53 
31 

55 
38 

58 
55 

64 
54 

62 
51 

52 
39 

47 
32 

58 
43 

63 
57 

62 
43 

53 
41 

47 
35 

48 
31 

44 
32 

39 
31 

49.7 
39.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

56 
35 

44 
38 

43 
37 

44 
36 

43 
38 

43 
38 

43 
37 

44 
37 

43 
38 

46 

40 

46 
34 

51 
36 

59 
43 

56 
49 

54 
36 

55 
37 

50 
31 

53 
32 

59 

43 

61 
43 

64 
54 

61 
47 

53 
34 

54 
35 

60 
49 

63 
49 

66 
39 

55 
38 

47 
26 

49 
27 

47 

26 

52.1 
36.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MOT 

68 
28 

63 
26 

68 
28 

73 
31 

76 
31 

77 
30 

72 
30 

66 
25 

55 
27 

69 
21 

60 
25 

64 
28 

56 
42 

55 
38 

47 
37 

52 

26 

53 
27 

50 
26 

53 
42 

62 
42 

58 
45 

49 
37 

46 
24 

50 
35 

59 
45 

56 
39 

43 
31 

40 
28 

40 
6 

46 
6 

36 
28 

56.8 
30.2 

GRANT  GROVE 

MAX 
MOT 

49 

30 

57 
35 

54 
36 

58 
36 

61 
40 

64 
41 

64 
41 

61 
34 

62 

30 

43 
26 

45 
29 

45 
33 

45 
33 

39 
31 

40 
22 

45 
23 

38 
25 

44 
26 

42 

33 

38 
32 

39 
34 

37 
27 

29 
12 

34 
17 

40 
31 

40 
33 

35 
16 

27 
14 

21 

2 

28 

4 

26 
9 

43.5 
26.9 

HANFORD 

MAX 
MOT 

45 
35 

42 
36 

42 
36 

42 

36 

42 
36 

42 
36 

41 
35 

43 
36 

46 
34 

45 

28 

55 
32 

56 
36 

52 
36 

53 
50 

52 
38 

50 
36 

53 

30 

50 
34 

56 
46 

65 

50 

66 
50 

58 
46 

50 
31 

56 

40 

71 
50 

65 
52 

53 

38 

53 
38 

50 
28 

45 
30 

42 
33 

51.0 
36.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MOT 

43 
31 

46 
33 

49 
31 

51 
33 

55 
37 

56 
31 

56 
32 

51 
31 

49 
26 

51 
29 

42 
35 

49 
38 

41 

38 

46 
31 

46 

30 

45 

30 

50 
29 

42 
36 

48 

40 

47 
33 

46 
32 

41 
23 

38 
25 

47 

34 

48 
32 

34 
30 

33 
27 

30 
11 

33 
13 

37 

15 

45.0 
29.9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MOT 

52 
24 

51 
26 

54 
30 

60 
32 

61 
35 

63 
32 

58 
31 

55 

29 

44 
24 

43 
17 

42 
25 

45 
32 

40 
32 

41 
31 

42 
16 

39 
22 

40 
16 

39 
22 

37 

31 

34 
31 

37 
29 

29 
23 

31 
5 

33 

22 

37 
31 

36 
22 

26 
16 

21 
13 

27 
-  6 

25 
5 

31 
1 

41.1 
22.5 

IDRIA 

MAX 
MOT 

61 
45 

65 
46 

61 
48 

65 
43 

65 
46 

65 
47 

70 
50 

70 
36 

45 
32 

48 
31 

59 
33 

56 
41 

59 
46 

51 
43 

45 

32 

42 
34 

47 
33 

54 
33 

54 
50 

55 
48 

52 
37 

43 
29 

50 
31 

57 
48 

57 
42 

48 
34 

44 
33 

39 
24 

39 
25 

40 
28 

53.5 
38.3 

KERN  RIVER  PH  No  I 

MAX 
MIN 

47 
40 

45 

37 

42 
36 

41 
37 

42 
35 

42 
36 

42 
35 

42 
37 

43 
40 

45 
36 

65 
37 

58 
46 

63 
49 

57 
49 

57 
44 

54 

41 

52 
44 

56 
43 

58 
49 

72 
52 

64 
56 

58 
49 

49 

40 

53 
44 

69 
52 

66 
51 

55 
41 

48 
39 

47 
33 

47 
35 

42 
37 

52.3 
41.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

63 
32 

57 
29 

64 
30 

68 
45 

70 
37 

71 
33 

72 
32 

63 
36 

54 
33 

59 

30 

68 
35 

58 
33 

56 
46 

62 
44 

54 
36 

56 
31 

56 
29 

40 
31 

52 

40 

64 
40 

60 
47 

52 
41 

51 
35 

47 
35 

60 
44 

57 
44 

48 
33 

48 

33 

43 
22 

39 
22 

44 
25 

56.9 
35.0 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MOT 

49 
31 

44 
38 

43 
38 

43 
38 

45 
39 

42 
37 

42 
37 

42 
37 

49 
32 

46 
29 

47 
33 

55 
38 

59 
44 

57 
49 

54 
44 

53 
39 

51 
33 

51 
36 

58 
41 

58 

50 

70 
52 

65 
47 

51 
35 

52 
41 

58 
47 

71 
55 

58 
37 

55 
36 

52 
28 

46 
33 

45 

34 

52.0 
39.0 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MOT 

44 
40 

42 
37 

43 
36 

45 
38 

43 
38 

41 
9t> 

39 
36 

47 
38 

44 
34 

46 
34 

66 
36 

60 
43 

56 
49 

52 
46 

51 
42 

50 
41 

50 
38 

48 
39 

61 
45 

67 
53 

66 
55 

57 
45 

47 
38 

55 
41 

69 

46 

61 
51 

52 
41 

52 
39 

48 
33 

44 
34 

47 
34 

51.4 
40.5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MOT 

47 
39 

44 
41 

44 
41 

43 
40 

43 
39 

42 
39 

45 

38 

47 

38 

48 
32 

46 
34 

50 
44 

56 
39 

55 

50 

56 
45 

55 
30 

54 
38 

56 
29 

57 
34 

59 
47 

58 
56 

60 
56 

56 
43 

50 
34 

57 
43 

63 
56 

57 
46 

54 

41 

46 
41 

47 
26 

48 
37 

45 
37 

51.2 
40.5 

LE  GRAND 

MAX 
MOT 

47 
40 

44 

40 

43 
39 

45 

39 

42 
38 

42 
38 

41 
37 

43 
38 

47 
36 

45 

40 

47 
38 

57 

40 

56 
49 

54 
45 

54 

34 

50 
40 

51 

30 

48 
35 

58 
46 

60 
55 

63 

52 

59 
42 

50 
32 

56 
45 

66 
49 

62 
49 

52 
38 

51 
36 

49 
28 

45 
35 

49 

33 

50.8 
40.  1 

LEMON  COVE 

MAX 
MOT 

48 
36 

43 
38 

43 
38 

45 
38 

43 
39 

43 
36 

43 
37 

42 
37 

45 
37 

47 

40 

55 
35 

55 
42 

55 
42 

60 
49 

51 
42 

52 
42 

52 
35 

60 
42 

59 
51 

70 
51 

64 
54 

57 
47 

54 
36 

60 
42 

69 
51 

59 
49 

55 
38 

51 
38 

46 

30 

48 
31 

47 
36 

52.4 
40.7 

LINDSAY 

MAX 
MOT 

46 
41 

43 

40 

43 
40 

45 
39 

46 
40 

44 
39 

45 
38 

43 
38 

44 

39 

47 

37 

55 
35 

58 
38 

54 
47 

58 

50 

54 

43 

64 
43 

54 
34 

51 
35 

58 
51 

71 
53 

65 
55 

58 
47 

48 
33 

58 
43 

70 
44 

62 
48 

55 

40 

49 
38 

49 
30 

47 
30 

48 
36 

52.6 
40.8 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

MIN 

49 
40 

45 

37 

44 
37 

44 
36 

45 

36 

43 
35 

42 
35 

44 
34 

47 
30 

44 
25 

51 
37 

53 
37 

59 
48 

58 
45 

54 

36 

51 
38 

47 
31 

49 
39 

61 
42 

62 
45 

65 
53 

60 
43 

48 
32 

47 
38 

60 
45 

67 
41 

55 

40 

51 
37 

44 
31 

47 

31 

45 
32 

51.0 
37.6 

LQOGEPOLE 

MAX 
MOT 

34 
16 

35 

19 

41 
23 

42 
22 

45 
24 

47 
29 

47 
23 

47 
24 

45 

20 

42 
I* 

41 
15 

43 
26 

4' 

26 

37 
31 

40 
15 

35 
11 

39 
13 

38 
14 

40 
25 

37 

31 

40 
32 

35 
28 

30 
3 

34 
13 

39 

32 

39 
32 

34 
16 

30 
9 

23 
-  8 

24 
-  5 

26 
-  4 

37.9 
18.2 

LODI 

MAX 
MOT 

47 
36 

45 

40 

46 
40 

45 

39 

43 

39 

43 
37 

42 
35 

45 

32 

47 
32 

50 
29 

47 
39 

53 
43 

54 
49 

57 
37 

55 

30 

51 
38 

46 
29 

58 
38 

60 
39 

60 
54 

62 
54 

58 
36 

49 
34 

43 
38 

65 
42 

60 
42 

54 
36 

49 
39 

49 
27 

48 
35 

49 
27 

51.0 
37.6 

LOS  BANOS 

MAX 
MOT 

48 

47 

46 

46 
40 

45 

44 

39 

44 
35 

59 
39 

48 
29 

49 
26 

46 
37 

55 
38 

55 
48 

57 
46 

57 
32 

51 
39 

50 
29 

47 
38 

61 
45 

66 
51 

63 
54 

61 
43 

52 
33 

57 
40 

67 
49 

67 

50 

56 
41 

52 
39 

50 
29 

46 
35 

4B 
29 

53.0 
39.2 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

47 
41 

47 
39 

45 

40 

48 
42 

46 
40 

44 
37 

42 
37 

42 
37 

49 
34 

44 
32 

50 
38 

54 
39 

58 
35 

52 
46 

56 
39 

52 
41 

47 
35 

46 
36 

59 

40 

61 
51 

65 
53 

59 
44 

51 
37 

45 
38 

55 
43 

65 
30 

55 

30 

54 
39 

49 
32 

46 
34 

49 

34 

51.0 
38.5 

MADERA 

MAX 
MOT 

55 
35 

43 
39 

42 
39 

43 
37 

43 
38 

41 

36 

41 
37 

41 
38 

42 
39 

45 

40 

44 

36 

47 

40 

56 
46 

53 
47 

53 
35 

55 
35 

50 
32 

54 

33 

56 
44 

59 
48 

62 
56 

64 
43 

54 
34 

46 
37 

59 
46 

65 
52 

60 
45 

56 
40 

48 
31 

50 
34 

46 
31 

50.9 
39.6 

MANTEC4 

MAX 
MOT 

56 
42 

47 
40 

45 
40 

44 
40 

42 
36 

42 
36 

41 
37 

43 
36 

53 
32 

47 
29 

50 
32 

46 
42 

54 
44 

53 
39 

58 
35 

55 
39 

53 
32 

44 
35 

55 
43 

60 
52 

62 
56 

65 
43 

52 
36 

47 
38 

56 
37 

64 
47 

56 
40 

54 
40 

48 
31 

50 
32 

48 

32 

51.3 
38.6 

S«a  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  23  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CILIFDRNU 
 -lANUtRY  12^19 


Day  of  Month 


SlaUon 

0 

2  1 

3 

s  1 

E 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

u  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

2S  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

Mm 

HERCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIM 

50 
'il 

45 
39 

45 
38 

43 
38 

42 
38 

40 
37 

40 
35 

48 
38 

48 
33 

46 
38 

47 
37 

57 
40 

55 
45 

56 
44 

55 
33 

53 
36 

51 
30 

49 
35 

59 
46 

61 
51 

63 
52 

61 

44 

52 
34 

56 
39 

66 
53 

64 

50 

55 

37 

52 
37 

49 
24 

52 
32 

50 
29 

52.0 
36.9 

MODESTO 

MAX 
MDI 

47 
41 

46 
40 

44 
39 

43 
39 

42 
38 

42 
37 

41 
36 

54 
36 

47 
32 

50 
28 

46 
38 

55 
44 

55 

50 

59 
44 

55 
32 

53 
36 

48 
33 

52 
41 

61 
51 

62 
53 

65 
51 

54 
42 

46 
37 

51 
40 

64 
50 

62 
41 

55 
38 

46 
34 

50 
28 

47 
35 

50 
31 

51.5 
39.2 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

47 
37 

45 

40 

44 
39 

48 
39 

43 
38 

42 
36 

41 
37 

50 
37 

46 

30 

50 
27 

43 
36 

52 
39 

55 

46 

57 
45 

54 
32 

50 
39 

46 
29 

47 
39 

60 
45 

64 
52 

62 
54 

62 
41 

47 
33 

49 

40 

51 
42 

63 
44 

55 
40 

49 
38 

47 
28 

46 
35 

49 
30 

50.6 
38.4 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

68 
34 

68 
35 

74 
36 

75 
39 

72 
33 

38 
26 

51 
23 

60 
23 

49 

40 

58 
39 

4! 
34 

47 
2B 

50 
31 

57 
46 

52 
37 

40 
26 

43 
28 

54 
32 

43 
31 

50 
11 

40 
13 

38 
17 

53.3 
30.2 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

56 
39 

43 
38 

42 
37 

42 
38 

44 

36 

42 
37 

42 
37 

42 
38 

43 
36 

45 

41 

47 
33 

53 

40 

57 
44 

58 
45 

59 
36 

52 
36 

50 
32 

53 
37 

61 
39 

60 
42 

68 
54 

62 
33 

52 
33 

52 
38 

57 

32 

65 
42 

56 
33 

55 
40 

45 
26 

46 

24 

47 
31 

51.6 
37.3 

PORTERVILlE 

MAX 

Mm 

55 
34 

45 
38 

44 
38 

43 
37 

45 
36 

44 
38 

45 
37 

43 
37 

43 
39 

46 
39 

47 
35 

58 
37 

57 
47 

56 
46 

57 
42 

54 

42 

56 
37 

57 
37 

61 
40 

62 
51 

72 
54 

65 
48 

55 
35 

50 
39 

60 
47 

70 
50 

59 

40 

56 
39 

50 
28 

50 
31 

47 
35 

53,4 
39.9 

POSEY  }  E 

MAX 

Mm 

55 
32 

57 

33 

61 
32 

62 
33 

65 

35 

66 
38 

62 
33 

43 
32 

46 
29 

45 

30 

46 

31 

48 

30 

53 
33 

51 
31 

49 
32 

48 

30 

50 
31 

43 
30 

46 
28 

51 
36 

48 
38 

43 
20 

45 
29 

48 
35 

46 
34 

43 
32 

39 
33 

34 
26 

32 
8 

32 
11 

40 
15 

48.4 

29.7 

SALT  SPRINGS  PMR  HOUSE 

MAX 

Mm 

51 
37 

51 
41 

56 
41 

61 
40 

61 
42 

63 
51 

64 
40 

63 
34 

54 

38 

51 
33 

49 
34 

50 
37 

50 
39 

45 

37 

49 
31 

46 
32 

53 
33 

53 
33 

49 
39 

46 
43 

46 
42 

43 
28 

39 
27 

41 
32 

48 
38 

49 
31 

34 
26 

34 
26 

34 
18 

37 
25 

40 
20 

*6.e 
34.5 

SAN   LUIS  OAK 

MAX 

Mm 

4B 
41 

45 

40 

44 
37 

44 
35 

43 
38 

43 
38 

43 
35 

44 
34 

51 
34 

46 
32 

46 
32 

52 
42 

57 
44 

53 
47 

56 
36 

52 
41 

48 
34 

46 
35 

57 
39 

59 
52 

61 
54 

60 
45 

51 
36 

46 
36 

57 
44 

64 
47 

55 
41 

53 
39 

46 
32 

49 
35 

45 
32 

50.6 
39.1 

SONORA  RS 

MAX 

Mm 

65 
32 

53 
30 

56 
32 

60 
35 

62 
35 

66 
33 

65 
34 

44 
34 

46 
29 

53 
29 

52 
39 

55 

39 

52 
38 

50 
30 

49 
30 

50 
26 

54 
28 

54 

38 

55 
50 

55 
46 

52 
34 

47 
29 

47 
26 

54 
41 

58 
41 

49 
35 

46 
32 

37 
20 

33 
21 

39 
21 

51.9 
33.1 

SO  ENTRANCE  YOSEMUE 

MAX 

Mm 

55 
29 

59 
29 

50 
32 

54 
33 

60 
33 

63 
34 

65 
33 

62 
31 

50 
28 

48 
23 

50 
23 

42 
34 

50 
35 

46 
36 

45 
28 

44 
26 

40 
25 

48 
26 

44 

32 

44 
38 

44 
36 

42 
31 

31 
16 

36 
19 

44 

33 

44 
33 

36 
24 

33 
20 

25 

4 

32 
5 

34 
9 

45.9 
27.2 

STOCKTON  HB4P 

MAX 

Mm 

47 
40 

45 
41 

44 

40 

42 
40 

42 
39 

40 
38 

40 
37 

50 
32 

45 

30 

50 
27 

45 

39 

52 
43 

52 
48 

55 
40 

52 
33 

50 
34 

42 
32 

51 

40 

60 
51 

60 
54 

61 
48 

50 
42 

43 
35 

44 
39 

63 
43 

60 
43 

51 
36 

46 
34 

47 
28 

45 
35 

48 
31 

49.1 
36,5 

STOCKTON  FIRE  STA  ND  4 

MAX 
MIN 

52 
39 

48 
40 

45 

40 

46 
40 

44 
37 

44 
37 

42 
36 

43 
37 

52 
34 

46 
30 

51 
32 

48 
41 

55 
45 

55 
40 

56 
33 

54 
38 

52 
32 

45 
37 

55 
41 

61 
41 

61 
55 

62 
42 

52 
34 

45 
35 

55 

40 

60 
37 

55 
36 

61 
37 

48 
31 

50 
36 

46 
30 

51.3 
37.6 

TEH1CH4PI 

MAX 

Mm 

62 
33 

62 
27 

65 

30 

61 
41 

72 
38 

72 
33 

66 
36 

43 
29 

51 
28 

52 
26 

51 
28 

58 
28 

55 
41 

46 
36 

43 

30 

50 
27 

51 
29 

48 
28 

56 
38 

61 
38 

61 
36 

43 
33 

44 

30 

51 
32 

54 
44 

51 
32 

39 
29 

36 
24 

34 
16 

38 
12 

38 
25 

52.3 
31 , 1 

TEJON  RANCHO 

MAX 

Mm 

49 
34 

45 
30 

45 
29 

44 

30 

40 
29 

45 
26 

46 
26 

42 
34 

45 
35 

42 
30 

58 
34 

62 
32 

63 
40 

57 
42 

47 
40 

53 
33 

62 
37 

65 
35 

62 
41 

69 
43 

65 
54 

55 
43 

50 
36 

65 
39 

65 
54 

61 
38 

53 
34 

49 
34 

47 
32 

51 
27 

39 
33 

52.7 
35.6 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

MAX 

Mm 

58 
34 

54 
34 

48 
33 

54 
35 

56 
38 

55 

35 

56 
33 

51 
32 

47 
36 

51 
38 

51 
37 

56 
36 

56 

46 

61 
46 

61 
43 

52 
42 

53 
38 

54 
37 

54 
39 

70 
43 

69 
51 

60 
47 

48 
32 

52 
43 

60 
50 

62 
48 

57 

40 

56 
35 

46 
25 

47 
28 

47 
35 

55.0 
36.4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

49 
32 

50 
34 

57 
36 

54 
37 

56 
37 

56 
37 

56 
36 

56 
33 

50 
30 

50 
27 

48 
35 

49 
40 

48 
42 

46 
43 

49 
31 

50 
33 

50 
31 

48 
32 

53 
44 

52 
50 

51 
40 

46 
33 

40 
31 

47 
36 

54 
44 

53 
36 

53 
33 

36 
32 

38 
22 

41 

30 

46 
20 

49.5 
34.7 

TR4CY  CiRbONA 

MAX 

Mm 

53 
42 

46 
39 

46 
39 

47 
40 

42 
39 

41 
39 

42 
37 

43 
37 

51 
31 

46 
28 

51 
33 

46 
42 

55 
42 

52 
41 

60 
34 

55 

33 

52 

53 

45 

40 

56 
42 

64 
50 

63 
54 

66 
43 

53 
35 

45 
36 

50 
38 

63 
46 

57 
39 

54 
38 

49 
29 

50 
30 

50 
34 

51.4 
36.3 

TRACY  Pumping  plant 

MAX 

47 
43 

47 
40 

48 
39 

43 
41 

42 
39 

42 
39 

49 
36 

54 
38 

45 
34 

52 
27 

46 
37 

52 
42 

53 
48 

59 
43 

55 
37 

51 

40 

46 
34 

48 

62 
47 

62 
53 

64 
55 

57 
41 

55 
40 

43 
36 

66 
41 

64 
44 

54 
45 

48 
38 

49 
31 

50 
33 

51 
33 

51.7 
39.9 

VIS4LIA 

MAX 

Mm 

52 
32 

43 
38 

43 
33 

43 
33 

36 

43 
37 

42 
37 

42 
32 

43 
38 

45 

41 

47 
38 

55 
39 

57 
43 

55 
50 

56 
42 

53 
42 

5 1 
35 

53 
35 

59 
43 

60 
52 

67 
53 

65 
46 

53 
35 

49 

40 

59 
42 

67 
53 

5G 
40 

54 
39 

47 
31 

47 
30 

45 

33 

51,5 
39.4 

WASCO 

MAX 

Mm 

47 
37 

45 

39 

42 
38 

43 
38 

43 
36 

43 
37 

44 
37 

43 
36 

45 

39 

47 
39 

48 
34 

61 
37 

56 

41 

54 
49 

55 
44 

53 

40 

55 

39 

55 

38 

56 
39 

61 
51 

71 
53 

65 
48 

55 
40 

54 
41 

56 
42 

74 
55 

58 
37 

57 
37 

51 
29 

50 
31 

45 
33 

52.6 
39.9 

YOSEHITE  NATIONAL  PARK 
•          ♦  * 

MAX 

Mm 

46 
26 

45 
26 

45 
2S 

49 
27 

46 
27 

51 
29 

52 
26 

50 
26 

53 
27 

50 
22 

46 
22 

42 

32 

47 

32 

40 
34 

47 

31 

51 
29 

45 
22 

50 
27 

40 
31 

43 
37 

42 
35 

44 
32 

48 
23 

45 

22 

36 

32 

45 

35 

42 
26 

34 
26 

30 
10 

37 
9 

43 
12 

44.8 
26.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ot 

ALPINE 

MAX 

Mm 

75 
47 

75 
49 

80 
50 

79 
54 

61 
50 

60 
56 

80 
52 

68 
37 

5^7 
45 

6C 
45 

65 
43 

67 
41 

66 
49 

58 
52 

60 
52 

56 
45 

60 
43 

62 
41 

61 
48 

60 
49 

59 
53 

59 
47 

59 
46 

58 
46 

59 
55 

65 
53 

58 

42 

53 
42 

52 

33 

55 

31 

56 
35 

64.0 
46.2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

72 
54 

68 
50 

65 
50 

72 
60 

68 
58 

59 
52 

55 
49 

61 
53 

58 
54 

56 
50 

56 
50 

54 
48 

56 

54 

60 
56 

62 
52 

55 
52 

62 
46 

64 
47 

64 
56 

62 
59 

64 

62 

62 
54 

65 
50 

66 
55 

62 
56 

62 
56 

63 
54 

55 
45 

50 
40 

52 

40 

56 
43 

61.0 
52.0 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

72 
37 

78 
29 

77 
30 

60 
34 

7J 
37 

60 
35 

63 
33 

80 
30 

60 
31 

59 
42 

60 
34 

65 
32 

68 
34 

65 

50 

56 
52 

63 
41 

60 
41 

60 
37 

62 
36 

56 
46 

56 
50 

60 
44 

56 
42 

59 
48 

57 
46 

56 
53 

63 
45 

55 
41 

53 
33 

53 
26 

56 
27 

64.1 
36.8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

67 
41 

72 
46 

73 
46 

75 
46 

71 
48 

80 
52 

84 
53 

80 
40 

55 
35 

54 

33 

55 
34 

61 
36 

64 
39 

55 
46 

54 
41 

56 
39 

56 
40 

59 
34 

56 

40 

51 
45 

54 
45 

57 
43 

51 
40 

50 
40 

48 
41 

50 
41 

54 

36 

46 
35 

41 
28 

45 
27 

51 
26 

59.1 
39.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

61 
15 

58 
14 

51 
20 

54 
32 

64 
24 

66 
21 

67 
21 

63 
31 

50 
24 

47 
22 

56 
24 

56 
24 

45 
24 

45 
35 

49 
24 

48 
24 

45 
22 

45 
22 

40 
26 

42 
32 

42 
32 

37 
30 

42 
27 

42 
35 

45 
38 

43 
35 

36 
23 

27 
20 

37 
5 

37 
4 

37 
6 

47.6 
23.7 

BONITA 

MAX 
MIN 

75 
38 

77 
37 

83 
39 

65 
45 

64 
49 

76 
43 

74 
37 

63 
44 

61 
45 

67 
47 

67 
39 

66 
40 

65 
51 

61 
53 

65 
55 

61 
49 

64 

50 

64 
44 

66 
51 

67 
51 

67 
56 

65 
49 

65 
49 

62 
49 

63 
58 

66 
58 

63 
45 

60 
45 

56 
36 

61 
31 

62 
35 

67.2 
45.7 

BURBANK  VALLEY  PMP  PIT 

MAX 

Mm 

78 
41 

75 
39 

82 
43 

62 
56 

83 
46 

62 
45 

72 
43 

63 
47 

60 
43 

64 
43 

64 
43 

63 
40 

56 
49 

62 
52 

65 
53 

62 
47 

63 
44 

56 
44 

55 
49 

56 
49 

61 
55 

61 
53 

61 
52 

59 
49 

62 
55 

60 
56 

59 
38 

54 
36 

56 
32 

56 
29 

63 
34 

64,6 
45.3 

cachuma  dam 

MAX 
MIN 

74 
44 

76 
43 

72 
41 

75 
43 

60 
46 

63 
48 

82 
43 

72 
40 

64 
39 

57 

33 

62 

40 

60 
39 

56 
42 

59 
49 

56 
45 

63 
40 

62 
41 

61 
42 

55 

49 

58 
53 

61 
53 

60 
49 

56 
43 

57 
46 

61 
47 

64 
54 

56 
38 

56 
35 

46 

30 

53 
29 

53 
29 

63.1 
42,4 

CAMPD 

MAX 
MIN 

71 
42 

77 
29 

74 
3! 

67 
46 

76 
50 

85 
36 

79 
33 

67 
28 

62 
32 

61 
38 

65 
29 

66 
26 

62 
45 

54 
50 

60 
49 

62 
39 

58 
35 

62 
32 

55 
45 

56 
44 

57 
50 

53 
46 

57 
45 

54 
45 

55 
53 

62 
53 

54 
41 

47 
39 

50 
31 

54 
23 

52 
24 

61.6 
39.2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

30 
38 

82 
36 

SO 
45 

78 
47 

62 
48 

62 
42 

76 
39 

70 
45 

59 

40 

64 
39 

63 

42 

62 
38 

57 
48 

60 
51 

60 
48 

62 
45 

66 
41 

61 
42 

56 
48 

59 
50 

56 
55 

60 
52 

56 
39 

56 

49 

60 
55 

60 
50 

58 
35 

53 
33 

55 
28 

56 
27 

59 
36 

64.3 
42.9 

CHULA  VISIA 

MAX 
MIN 

74 
46 

68 
42 

67 
43 

71 
49 

76 
48 

69 
43 

60 
46 

61 

52 

59 

51 

64 
44 

61 
46 

62 
54 

62 
55 

60 
56 

60 
52 

60 
48 

61 
47 

60 
52 

65 
54 

65 
59 

65 
52 

63 
53 

62 
54 

63 
56 

63 
59 

65 
5C 

59 
46 

58 
40 

55 

34 

55 
39 

63,1 
49.1 

claremont  Pomona  col 

MAX 

Mm 

76 
46 

76 
46 

81 
48 

78 
56 

81 
52 

62 
52 

74 
49 

56 
46 

56 
44 

60 
46 

64 
45 

62 
43 

58 
52 

62 
53 

63 
50 

62 
48 

59 
46 

57 
44 

54 

50 

59 
50 

61 
53 

60 
51 

60 
46 

60 
41 

58 
52 

59 
54 

58 
39 

47 
35 

54 
38 

59 

30 

56 

35 

62.9 
46.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

80 
45 

77 
36 

63 
40 

82 

84 
49 

61 
41 

73 
39 

59 
36 

57 
40 

63 
44 

64 
43 

62 
39 

61 
51 

65 
52 

62 
52 

62 
42 

62 
42 

60 
40 

59 
49 

59 
50 

62 
5* 

62 
51 

62 
45 

57 
50 

62 
52 

67 

52 

61 
40 

54 

39 

54 

30 

57 
30 

61 
35 

65.0 
43.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

83 
53 

72 
48 

61 
47 

80 
54 

84 
55 

76 
52 

63 
48 

60 
51 

62 
49 

66 
49 

65 
49 

64 
47 

60 
52 

64 
54 

65 
55 

65 
51 

63 
49 

60 
50 

59 

50 

62 
51 

64 
58 

64 
55 

65 
49 

58 
52 

62 
56 

63 
57 

60 
44 

57 
42 

58 
37 

59 
36 

64 
43 

65,4 
49.6 

5««  R«l«r«oc*  NoUb  ToUowlng  SuUon  Iiid»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CtLlFORNia 


Station 

 —  —  — —  ^Mim^f^  r 

Day  of  Month 

Average  - 

'  1 

^  1 

*  \ 

*  1 

^  1 

^  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1^ 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

3D 

31 

CUVAM4 

MAX 

69 

70 

70 

68 

76 

76 

78 

75 

43 

52 

61 

62 

57 

58 

60 

50 

58 

59 

63 

66 

56 

54 

53 

5; 

59 

65 

59.5 

MD) 

32 

30 

31 

34 

38 

36 

35 

36 

31 

25 

3X 

36 

39 

42 

37 

31 

32 

35 

44 

50 

44 

40 

35 

38 

51 

50 

3C 

29 

25 

22 

27 

CUVAHACA 

MAX 

51 

55 

54 

62 

61 

64 

72 

68 

59 

53 

52 

58 

57 

55 

47 

50 

5 1 

55 

54 

46 

55 

53 

49 

50 

5C 

33 

38 

43 

52.5 

3<. 

25 

27 

30 

48 

34 

38 

44 

35 

30 

27 

35 

36 

41 

40 

32 

32 

28 

32 

41 

45 

30 

23 

17 

19 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

KIAX 

67 

77 

78 

75 

74 

84 

83 

78 

62 

63 

61 

62 

63 

57 

63 

61 

60 

61 

54 

54 

57 

58 

58 

S5 

5  7 

59 

62.7 

MDJ 

34 

32 

36 

49 

45 

41 

41 

33 

33 

35 

35 

32 

34 

44 

39 

39 

42 

39 

43 

46 

53 

49 

36 

36 

46 

38 

I: 

30 

29 

24 

24 

EL    CAPITAN  DAM 

MAX 

81 

81 

80 

86 

62 

65 

85 

84 

67 

62 

65 

68 

70 

63 

59 

66 

62 

64 

64 

62 

62 

64 

6 1 

64 

62 

67 

68.1 

MDJ 

*l 

46 

44 

48 

49 

48 

47 

44 

45 

46 

44 

36 

38 

52 

64 

46 

45 

44 

45 

50 

53 

50 

47 

46 

52 

57 

44 

44 

37 

35 

3' 

ELSINQRE 

MAX 

78 

79 

84 

79 

85 

83 

78 

67 

59 

62 

67 

65 

59 

59 

63 

65 

64 

64 

60 

65 

60 

60 

61 

60 

61 

65 

5  5 

58 

65.6 

Mm 

35 

32 

39 

58 

42 

39 

37 

37 

48 

40 

39 

39 

50 

49 

49 

47 

43 

41 

47 

49 

49 

49 

41 

45 

50 

55 

44 

36 

31 

27 

3C 

ESCQNDIDO 

MAX 

78 

60 

64 

85 

84 

86 

79 

60 

61 

65 

68 

67 

60 

60 

63 

62 

61 

63 

60 

61 

64 

6  1 

65 

59 

62 

56 

66.  1 

MIN 

33 

35 

39 

47 

43 

40 

40 

44 

50 

44 

40 

39 

51 

53 

54 

48 

44 

42 

49 

51 

54 

49 

46 

50 

47 

58 

41 

42 

34 

29 

32 

fONTANA  KAISER 

MAX 

79 

76 

82 

83 

85 

63 

83 

77 

70 

63 

65 

66 

62 

65 

66 

65 

61 

58 

55 

64 

60 

62 

60 

62 

59 

63 

55 

50 

58 

59 

66.3 

MIN 

42 

48 

53 

70 

58 

55 

52 

46 

45 

50 

45 

44 

52 

51 

94 

49 

49 

44 

48 

53 

52 

52 

49 

51 

56 

54 

44 

42 

36 

34 

4t 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

80 

30 

84 

83 

66 

60 

80 

62 

60 

67 

68 

67 

63 

63 

67 

62 

64 

65 

66 

65 

65 

63 

65 

6] 

62 

66 

58 

59 

67.7 

MIN 

33 

34 

36 

43 

43 

40 

38 

48 

51 

47 

40 

42 

53 

55 

96 

51 

47 

43 

51 

52 

56 

50 

50 

53 

59 

59 

46 

44 

37 

30 

3' 

4  5.9 

HENSHAW  DAM 

MAX 

6<> 

74 

72 

74 

70 

79 

78 

73 

62 

57 

58 

63 

69 

56 

58 

58 

60 

55 

61 

68 

55 

55 

53 

54 

63 

55 

5" 

46 

45 

46 

61.1 

MIN 

33 

25 

27 

31 

40 

31 

30 

27 

30 

30 

31 

30 

31 

45 

45 

39 

36 

32 

35 

45 

45 

45 

42 

44 

45 

51 

37 

37 

30 

22 

29 

35.5 

lOYLLWlLO  RAN6ER  STA 

MAX 

64 

61 

66 

73 

70 

63 

54 

98 

58 

48 

51 

55 

52 

51 

46 

46 

42 

49 

48 

47 

MIN 

27 

28 

35 

34 

33 

34 

26 

28 

34 

40 

28 

25 

26 

26 

36 

37 

31 

34 

34 

39 

27 

24 

''9 

10 

13 

'a'' 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

67 

71 

69 

63 

72 

77 

73 

63 

56 

56 

61 

64 

57 

49 

56 

58 

54 

58 

50 

51 

5 1 

47 

49 

50 

. 

56.6 

MIN 

38 

39 

45 

50 

53 

45 

41 

33 

37 

33 

34 

33 

47 

47 

45 

37 

32 

34 

42 

47 

46 

41 

39 

40 

45 

47 

3f 

36 

29 

28 

2< 

39.5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

76 

73 

72 

65 

77 

71 

65 

59 

62 

64 

63 

62 

59 

62 

63 

62 

62 

59 

61 

62 

64 

65 

61 

60 

62 

62 

59 

59 

57 

58 

61 

64.1 

MIN 

»1 

40 

42 

41 

46 

46 

39 

41 

42 

43 

44 

42 

52 

51 

54 

48 

45 

43 

50 

55 

56 

54 

45 

5] 

5  1 

55 

45.2 

LA  MESA 

MAX 

79 

79 

84 

84 

86 

78 

79 

62 

61 

66 

68 

66 

62 

60 

65 

62 

65 

64 

65 

63 

66 

63 

66 

60 

6 1 

63 

6 1 

59 

59 

60 

67.0 

MIN 

<i3 

43 

47 

52 

50 

52 

44 

49 

52 

49 

43 

43 

50 

53 

50 

51 

50 

46 

52 

49 

52 

49 

52 

57 

59 

45 

45 

38 

33 

3" 

47.8 

LDMPOC 

MAX 

78 

76 

68 

75 

74 

71 

63 

65 

60 

60 

58 

59 

58 

58 

60 

62 

61 

58 

62 

62 

63 

61 

60 

59 

67 

64 

59 

54 

53 

57 

57 

62.6 

MOi 

43 

39 

39 

43 

46 

40 

36 

40 

41 

36 

42 

40 

53 

55 

37 

43 

41 

48 

46 

54 

58 

51 

43 

50 

56 

55 

42 

39 

31 

31 

39 

43.8 

LONG  BEACH 

MAX 

Mm 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

82 

76 

87 

85 

84 

77 

62 

60 

63 

65 

64 

65 

61 

63 

65 

64 

61 

60 

60 

60 

64 

64 

62 

60 

63 

61 

59 

54 

55 

56 

62 

65.4 

Mm 

54 

49 

46 

52 

54 

SO 

51 

50 

49 

48 

48 

47 

54 

55 

53 

49 

47 

45 

92 

53 

57 

54 

49 

52 

59 

52 

43 

44 

35 

34 

39 

49.2 

LQS  ANGELES  MB  AIRPORT 

MAX 

78 

69 

80 

80 

82 

73 

56 

58 

61 

62 

61 

60 

59 

62 

63 

60 

60 

56 

99 

61 

62 

61 

60 

59 

60 

62 

56 

53 

53 

55 

59 

62.6 

Mm 

52 

48 

47 

54 

57 

51 

51 

52 

50 

51 

51 

50 

55 

55 

95 

53 

52 

51 

53 

53 

58 

55 

51 

54 

59 

54 

46 

46 

41 

39 

44 

51.2 

LOS  ANGEL6S  CIVIC  CTR 

MAX 

81 

76 

65 

61 

83 

82 

66 

57 

61 

64 

62 

63 

61 

63 

69 

65 

61 

59 

59 

60 

63 

64 

62 

60 

62 

62 

58 

51 

57 

57 

62 

64.9 

Mm 

55 

53 

50 

57 

57 

56 

48 

52 

50 

51 

52 

48 

55 

55 

96 

94 

52 

51 

53 

54 

56 

56 

50 

53 

60 

53 

45 

44 

39 

40 

43 

51.7 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

58 

58 

58 

48 

62 

60 

65 

58 

50 

44 

48 

44 

37 

37 

45 

42 

40 

37 

34 

35 

36 

32 

35 

35 

38 

36 

32 

20 

28 

28 

30 

42.3 

Mm 

40 

44 

39 

41 

36 

36 

44 

40 

32 

30 

30 

32 

30 

28 

27 

30 

25 

26 

30 

26 

32 

28 

23 

26 

34 

32 

16 

14 

2 

18 

15 

29.  3 

MOUNT  NILSON  FC  338  B 

MAX 

65 

64 

65 

62 

71 

71 

69 

66 

50 

55 

53 

54 

54 

47 

46 

51 

48 

47 

45 

44 

46 

40 

43 

43 

46 

46 

39 

29 

35 

39 

40 

50.7 

Mm 

50 

49 

51 

49 

58 

57 

48 

49 

41 

34 

41 

40 

35 

36 

34 

36 

31 

33 

35 

32 

38 

34 

31 

33 

38 

39 

24 

22 

9 

19 

21 

37.0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

72 

6! 

68 

85 

72 

67 

63 

58 

64 

62 

60 

62 

60 

63 

64 

64 

61 

59 

60 

60 

64 

62 

62 

60 

6 1 

66 

59 

58 

55 

57 

60 

63.0 

Mm 

46 

44 

45 

52 

51 

49 

46 

52 

52 

47 

50 

47 

52 

56 

54 

50 

47 

47 

52 

55 

57 

55 

51 

56 

57 

57 

43 

47 

39 

35 

33 

49.2 

OCEANSIDE 

MAX 

76 

69 

70 

61 

78 

77 

66 

61 

63 

66 

64 

65 

60 

63 

65 

62 

61 

60 

62 

63 

66 

66 

65 

59 

62 

6 1 

60 

60 

59 

62 

65.0 

Mm 

46 

43 

45 

52 

48 

49 

44 

49 

47 

46 

43 

41 

49 

52 

54 

47 

47 

'.2 

48 

48 

54 

53 

47 

51 

56 

54 

45 

43 

36 

34 

36 

46.7 

OJAI 

MAX 

74 

74 

79 

77 

80 

78 

71 

58 

56 

61 

60 

60 

52 

62 

62 

60 

60 

55 

57 

58 

60 

60 

57 

54 

59 

58 

56 

50 

52 

55 

56 

61.7 

MIN 

36 

36 

40 

39 

44 

43 

40 

39 

41 

36 

42 

35 

45 

49 

45 

43 

45 

43 

49 

51 

56 

50 

42 

48 

47 

48 

36 

33 

30 

29 

30 

41.7 

OXNARO 

MAX 

76 

78 

72 

79 

63 

79 

73 

59 

58 

61 

66 

63 

63 

96 

68 

66 

64 

63 

63 

59 

61 

63 

62 

60 

60 

61 

62 

58 

53 

57 

96 

64.8 

Mm 

50 

50 

48 

55 

57 

48 

42 

44 

44 

43 

45 

40 

42 

50 

94 

47 

48 

46 

49 

51 

58 

55 

45 

47 

53 

58 

39 

36 

32 

35 

37 

46.7 

PALOMAR  MI  OBSERVATORY 

MAX 

65 

65 

64 

65 

70 

72 

71 

69 

57 

55 

59 

58 

58 

45 

93 

58 

57 

53 

54 

47 

46 

42 

45 

45 

46 

46 

43 

33 

34 

41 

53.9 

Mm 

38 

45 

46 

45 

51 

49 

54 

45 

36 

33 

35 

38 

38 

40 

35 

35 

33 

33 

36 

35 

35 

32 

32 

33 

43 

40 

26 

26 

16 

16 

36.6 

PASADENA 

MAX 

79 

78 

84 

77 

66 

65 

74 

65 

59 

64 

63 

62 

59 

61 

66 

61 

SB 

58 

94 

56 

59 

62 

59 

56 

60 

59 

58 

55 

56 

58 

61 

64  .  3 

Mm 

45 

45 

47 

53 

51 

59 

47 

47 

45 

44 

45 

43 

50 

51 

93 

47 

45 

44 

44 

49 

56 

51 

43 

49 

53 

55 

39 

37 

34 

33 

35 

46.4 

PERRIS 

MAX 

78 

77 

33 

80 

61 

64 

61 

69 

60 

64 

67 

68 

58 

58 

64 

63 

96 

61 

56 

58 

62 

61 

57 

57 

62 

62 

58 

92 

52 

54 

60 

64.6 

Mm 

35 

32 

38 

37 

43 

39 

38 

35 

35 

35 

38 

36 

49 

48 

91 

45 

44 

38 

41 

44 

52 

49 

41 

41 

53 

54 

39 

36 

30 

27 

30 

40.4 

POMONA 

MAX 

79 

79 

85 

82 

85 

84 

75 

65 

60 

63 

65 

64 

58 

62 

67 

63 

62 

58 

53 

58 

60 

60 

58 

56 

59 

59 

55 

51 

94 

58 

60 

64.4 

Mm 

40 

37 

40 

48 

44 

43 

41 

47 

42 

47 

42 

40 

50 

52 

91 

44 

46 

42 

49 

50 

55 

51 

43 

49 

55 

55 

37 

34 

30 

28 

32 

44.0 

RAMONA  SPAULDINC 

MAX 

79 

78 

83 

80 

84 

65 

82 

67 

59 

63 

67 

70 

63 

57 

64 

60 

59 

63 

57 

58 

60 

56 

61 

57 

58 

63 

57 

53 

53 

57 

98 

64.9 

Mm 

47 

35 

38 

59 

42 

41 

37 

32 

39 

39 

36 

32 

49 

52 

52 

43 

40 

37 

48 

47 

53 

46 

44 

49 

55 

55 

39 

39 

29 

27 

29 

42.3 

REOLANDS 

MAX 

76 

77 

84 

82 

83 

84 

78 

66 

54 

60 

65 

68 

59 

62 

63 

61 

56 

59 

57 

62 

64 

58 

98 

58 

65 

59 

55 

48 

53 

55 

99 

64.2 

Mm 

41 

40 

45 

53 

47 

47 

44 

38 

40 

42 

41 

39 

50 

50 

48 

44 

46 

39 

48 

50 

54 

50 

43 

46 

52 

54 

41 

40 

31 

29 

32 

44  . 1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  i  3 

MAX 

77 

77 

61 

79 

63 

62 

75 

65 

57 

64 

65 

64 

60 

64 

65 

63 

60 

60 

99 

62 

66 

61 

60 

59 

58 

66 

59 

55 

55 

56 

99 

65  .0 

Mm 

40 

36 

40 

60 

45 

43 

41 

46 

41 

43 

43 

40 

51 

51 

53 

45 

46 

45 

49 

51 

56 

49 

44 

50 

55 

53 

39 

40 

32 

29 

33 

44  ,  8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

76 

79 

79 

80 

60 

64 

63 

77 

49 

54 

61 

65 

65 

58 

62 

64 

61 

57 

57 

57 

61 

64 

99 

57 

58 

61 

64 

99 

51 

52 

54 

64  .  1 

Mm 

42 

36 

41 

58 

46 

45 

42 

43 

37 

40 

40 

38 

40 

41 

93 

45 

46 

42 

48 

50 

56 

47 

42 

49 

48 

53 

40 

39 

30 

26 

32 

43.2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

78 

80 

62 

80 

65 

86 

61 

65 

55 

61 

66 

70 

60 

60 

64 

63 

56 

60 

55 

60 

64 

60 

58 

57 

59 

65 

60 

54 

54 

57 

99 

65.0 

39 

38 

45 

62 

4! 

43 

42 

40 

40 

40 

40 

38 

50 

51 

92 

46 

47 

39 

48 

50 

54 

50 

47 

49 

56 

52 

42 

40 

33 

28 

34 

44.5 

SANDBERG  HB 

MAX 

58 

59 

57 

57 

64 

71 

67 

47 

47 

51 

50 

50 

45 

48 

46 

45 

49 

43 

42 

45 

48 

44 

42 

45 

50 

45 

35 

30 

33 

38 

35 

47.9 

Mm 

41 

45 

46 

44 

53 

52 

47 

31 

36 

33 

35 

37 

35 

35 

30 

36 

35 

35 

35 

37 

36 

30 

28 

35 

43 

32 

26 

20 

17 

24 

20 

35.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

73 

74 

86 

80 

72 

6 1 

6 1 

6 1 

6^ 

63 

62 

61 

61 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

66 

64 

64 

6l 

62 

62 

62 

59 

56 

58 

59 

Mm 

46 

47 

48 

52 

52 

52 

48 

52 

56 

53 

48 

50 

57 

67 

95 

52 

54 

52 

95 

56 

56 

66 

55 

55 

60 

55 

51 

49 

44 

38 

43 

51.8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

78 

31 

81 

83 

87 

85 

77 

65 

58 

64 

63 

63 

58 

63 

64 

62 

64 

58 

92 

58 

60 

63 

98 

56 

60 

60 

60 

90 

55 

96 

58 

64.6 

Mm 

56 

56 

53 

62 

60 

55 

44 

45 

42 

40 

44 

46 

46 

50 

90 

45 

41 

90 

50 

49 

55 

52 

41 

48 

55 

55 

36 

35 

34 

32 

40 

47.4 

SAN  GABRI6L  FIRE  DEPT 

MAX 

60 

78 

66 

63 

86 

83 

74 

65 

60 

66 

66 

65 

60 

63 

67 

63 

60 

58 

55 

59 

63 

65 

63 

59 

61 

59 

59 

95 

57 

59 

63 

65.8 

Mm 

45 

41 

43 

50 

47 

45 

42 

49 

44 

45 

45 

41 

52 

52 

92 

47 

45 

44 

50 

50 

57 

52 

43 

50 

55 

56 

44 

37 

32 

30 

34 

45.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

79 

80 

82 

62 

84 

86 

81 

61 

55 

60 

68 

70 

59 

59 

64 

65 

96 

63 

56 

59 

61 

61 

99 

57 

60 

64 

56 

55 

53 

56 

58 

64.9 

Mm 

35 

35 

37 

44 

39 

41 

39 

37 

37 

41 

36 

32 

49 

51 

54 

44 

45 

36 

47 

50 

53 

50 

44 

49 

56 

51 

41 

37 

32 

25 

27 

41.7 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

Sm  Ref«r»nc«  Notes  Following  Slalion  Index 
25  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
-I'NUARY 


Slallon 

Day  of  Month 

Average 

1  1 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7   1   8  1  9 

10 

 '- 

11 



12 

13 



14 

 '■ 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

S4NT11  Mi  FIRE  ST4TI0N 

MAX 

ao 

74 

68 

66 

84 

79 

69 

58 

64 

67 

66 

67 

64 

67 

67 

64 

61 

62 

66 

63 

61 

64 

62 

62 

98 

98 

50 

67,4 

MIN 

'i2 

42 

44 

70 

51 

48 

46 

50 

48 

46 

47 

5  \ 

94 

49 

52 

52 

57 

45 

43 

35 

33 

48.2 

SANTA  BARbARA 

MAX 

75 

75 

65 

73 

62 

72 

67 

58 

66 

99 

60 

62 

56 

56 

68 

63 

63 

61 

57 

58 

62 

64 

53 

58 

50 

61 

64 

99 

96 

55 

96 

63.2 

MIN 

37 

40 

44 

46 

46 

44 

44 

47 

46 

42 

42 

47 

48 

46 

45 

49 

46 

5 1 

49 

54 

51 

48 

52 

55 

96 

38 

33 

34 

36 

45.6 

SANTA  BARUARA   FAA  AP 

MAX 

73 

68 

70 

79 

73 

66 

54 

56 

59 

61 

62 

59 

59 

64 

62 

62 

62 

58 

60 

62 

63 

61 

60 

60 

62 

63 

97 

96 

94 

57 

98 

62,0 

Mm 

40 

39 

40 

44 

46 

43 

47 

47 

46 

41 

47 

50 

54 

45 

44 

47 

48 

57 

56 

90 

54 

59 

90 

49 

39 

35 

46.4 

SANTA   HARIA   WB  AIRPORT 

MAX 

73 

70 

74 

76 

73 

75 

60 

61 

59 

50 

98 

60 

60 

61 

62 

61 

62 

57 

62 

62 

97 

96 

62 

65 

61 

96 

94 

94 

95 

96 

62,3 

Mm 

41 

38 

40 

4  5 

45 

42 

41 

43 

41 

3* 

44 

55 

36 

46 

56 

57 

44 

4 1 

57 

50 

46 

34 

3 1 

33 

44.0 

SANTA    MONICA  PIER 

MAX 

74 

71 

74 

75 

75 

74 

63 

60 

62 

58 

60 

60 

59 

63 

61 

60 

60 

59 

59 

56 

60 

60 

99 

56 

61 

63 

99 

50 

94 

96 

51 

62,9 

MIN 

55 

52 

50 

58 

59 

52 

49 

52 

50 

90 

51 

50 

50 

50 

" 

50 

^' 

57 

50 

53 

98 

96 

51.1 

SANTA  Paula 

MAX 

81 

61 

80 

86 

66 

81 

71 

60 

61 

67 

63 

62 

55 

68 

6! 

63 

59 

59 

62 

62 

62 

62 

60 

53 

96 

99 

60 

66,4 

MIN 

55 

48 

46 

41 

56 

49 

38 

44 

40 

40 

43 

44 

44 

50 

44 

44 

44 

48 

50 

49 

50 

46 

49 

33 

30 

30 

44.0 

TORRANCE 

MAX 

72 

71 

86 

65 

62 

74 

65 

58 

62 

64 

63 

60 

58 

62 

63 

63 

61 

60 

60 

63 

61 

62 

61 

52 

63 

99 

95 

95 

62 

60 

64.4 

MIN 

SI 

50 

46 

41 

54 

49 

47 

50 

48 

47 

48 

47 

SO 

49 

46 

50 

54 

56 

49 

59 

41 

36 

39 

48.7 

TUJUNGA 

MAX 

77 

77 

63 

81 

83 

62 

75 

54 

56 

60 

61 

62 

57 

57 

60 

62 

58 

59 

92 

55 

56 

55 

94 

54 

57 

56 

93 

47 

53 

54 

98 

61.4 

Mm 

48 

48 

53 

65 

55 

56 

52 

40 

42 

41 

43 

41 

46 

49 

45 

36 

29 

30 

45.0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

79 

73 

86 

86 

63 

79 

72 

60 

61 

65 

65 

64 

59 

63 

65 

63 

62 

60 

96 

57 

64 

64 

61 

99 

59 

59 

56 

93 

56 

63 

65.0 

Mm 

39 

36 

38 

62 

44 

43 

41 

48 

43 

41 

41 

40 

49 

95 

45 

" 

57 

53 

45 

51 

57 

57 

39 

30 

45.3 

TWITCHELL  0A« 

MAX 

75 

76 

60 

79 

60 

69 

56 

58 

59 

59 

61 

59 

61 

99 

61 

60 

61 

65 

60 

60 

96 

59 

61 

60 

55 

49 

92 

53 

91 

61.9 

Mm 

42 

43 

43 

44 

40 

36 

40 

40 

35 

37 

90 

55 

55 

49 

39 

46 
40 

95 

50 

36 

43.3 

UCLA 

MAX 

80 

77 

64 

60 

80 

60 

68 

96 

62 

64 

65 

63 

60 

62 

65 

64 

63 

63 

57 

60 

61 

63 

63 

57 

50 

50 

60 

99 

96 

59 

54 

65.1 

Mm 

59 

59 

66 

63 

46 

50 

52 

49 

46 

5 1 

5^ 

5 1 

5 1 

46 

49 

51 

49 

56 

53 

47 

50 

55 

56 

42 

39 

40 

44 

51.2 

UPLAND  3  N 

MAX 

74 

75 

80 

78 

81 

60 

75 

66 

5S 

58 

61 

62 

60 

61 

60 

60 

96 

97 

53 

58 

59 

58 

99 

55 

58 

56 

93 

46 

90 

53 

96 

61.6 

Mm 

43 

44 

45 

55 

48 

51 

48 

37 

40 

41 

40 

36 

48 

49 

47 

43 

36 

39 

47 

48 

53 

48 

45 

48 

93 

50 

38 

37 

30 

31 

31 

43.6 

VISTA   2  NNB 

MAX 

78 

75 

62 

82 

62 

78 

72 

60 

61 

64 

65 

65 

59 

61 

63 

62 

61 

60 

62 

61 

63 

63 

63 

59 

61 

62 

51 

50 

96 

55 

97 

59.0 

Mm 

48 

44 

46 

55 

51 

50 

39 

45 

49 

43 

42 

41 

41 

52 

53 

45 

43 

42 

48 

51 

95 

51 

46 

51 

55 

56 

42 

41 

33 

31 

35 

49.9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

74 

73 

80 

78 

76 

70 

71 

70 

69 

68 

59 

64 

62 

53 

68 

99 

56 

58 

55 

54 

54 

51 

56 

52 

55 

56 

92 

42 

96 

53 

90 

61,4 

MIN 

42 

39 

33 

32 

39 

40 

34 

33 

27 

42 

41 

44 

34 

31 

29 

41 

43 

46 

40 

35 

41 

47 

40 

36 

30 

23 

18 

22 

36,5 

VORBA  LINDA 

MAX 

60 

75 

68 

84 

66 

79 

69 

64 

61 

6! 

65 

65 

61 

64 

66 

65 

62 

60 

56 

59 

64 

63 

63 

60 

61 

61 

60 

94 

59 

62 

55.7 

•           •  • 

Mm 

41 

42 

43 

62 

46 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

42 

42 

43 

44 

39 

35 

30 

29 

41.0 

SOUTHEASI  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

MAX 

59 

60 

64 

72 

70 

70 

70 

66 

57 

61 

66 

67 

61 

59 

63 

65 

65 

96 

66 

67 

69 

65 

59 

60 

62 

71 

99 

51 

94 

54 

55 

52.7 

MIN 

27 

30 

30 

32 

33 

34 

35 

40 

36 

34 

39 

40 

41 

44 

38 

39 

47 

48 

41 

42 

42 

42 

39 

29 

29 

29 

26 

37.8 

BARSTOU 

MAX 

SB 

58 

67 

75 

71 

72 

73 

68 

61 

62 

66 

62 

59 

56 

61 

64 

61 

56 

63 

66 

63 

60 

99 

90 

62 

63 

93 

90 

47 

S3 

52 

61.1 

Mm 

2B 

24 

24 

33 

49 

40 

30 

34 

33 

46 

47 

35 

35 

33 

43 

45 

52 

47 

36 

4 1 

47 

50 

36. B 

BEAUMONT  I  E 

MAX 

69 

69 

74 

72 

7! 

62 

79 

75 

56 

57 

63 

67 

64 

92 

99 

61 

59 

58 

55 

54 

57 

55 

94 

93 

55 

58 

92 

48 

49 

53 

94 

60.9 

MIN 

38 

44 

46 

43 

42 

40 

36 

43 

35 

36 

42 

^' 

45 

50 

42 

44 

^' 

39 

30 

28 

42.1 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 

55 

58 

66 

67 

71 

71 

70 

60 

54 

93 

54 

61 

96 

53 

94 

55 

58 

46 

38 

61 

48 

50 

48 

36 

42 

48 

47 

39 

34 

39 

41 

52.7 

Mm 

23 

23 

29 

34 

30 

28 

26 

29 

19 

1* 

25 

22 

26 

21 

34 

25 

29 

30 

1 5 

24.2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

45 

48 

53 

57 

51 

59 

54 

4! 

37 

38 

37 

40 

39 

38 

35 

32 

45 

36 

34 

44 

40 

36 

34 

28 

41.9 

MIN 

20 

25 

23 

25 

23 

1 8 

28 

BLVTHE 

MAX 

70 

70 

78 

75 

76 

76 

75 

72 

66 

68 

70 

71 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

71 

75 

77 

71 

70 

66 

72 

78 

73 

63 

98 

60 

52 

70.2 

MIN 

34 

40 

43 

39 

38 

40 

47 

43 

27 

3  8 

50 

49 

53 

54 

49 

39 

26 

29 

45.1 

6LVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

67 

77 

76 

76 

74 

71 

69 

59 

67 

68 

69 

62 

57 

63 

65 

65 

63 

68 

72 

74 

70 

67 

64 

70 

76 

64 

60 

95 

55 

60 

66.8 

Mm 

36 

43 

44 

39 

41 

48 

42 

40 

39 

50 

56 

50 

49 

50 

50 

42 

37 

29 

45.9 

BORRECO  DESERT  PARK 

MAX 

71 

76 

74 

79 

77 

82 

81 

80 

83 

70 

71 

70 

72 

67 

56 

96 

65 

67 

67 

66 

67 

70 

66 

72 

68 

70 

73 

52 

61 

59 

99 

69.6 

Mm 

41 

48 

47 

53 

50 

48 

45 

49 

48 

46 

49 

94 

50 

" 

48 

39 

34 

38 

47.7 

BRAWLEY  2  Sw 

MAX 

72 

72 

74 

79 

79 

81 

78 

78 

70 

68 

69 

71 

68 

60 

56 

62 

67 

67 

66 

70 

73 

75 

72 

70 

70 

70 

77 

61 

59 

60 

50 

69,6 

Mm 

34 

34 

36 

43 

40 

40 

39 

42 

46 

36 

39 

49 

45 

44 

50 

54 

54 

54 

53 

58 

50 

50 

41 

43 

44.7 

CANTIL 

MAX 

64 

61 

67 

72 

71 

71 

75 

66 

56 

66 

69 

68 

61 

61 

61 

66 

62 

52 

69 

65 

58 

54 

57 

60 

59 

90 

90 

46 

46 

92 

61.1 

MIN 

20 

2  5 

30 

28 

25 

35 

3! 

25 

25 

36 

32 

44 

44 

49 

44 

38 

40 

40 

34 

27 

27 

2  G 

34.7 

DACOETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

62 

70 

70 

72 

73 

74 

66 

55 

60 

63 

56 

58 

62 

63 

62 

57 

66 

64 

64 

64 

59 

52 

54 

57 

94 

94 

49 

54 

92 

61.8 

MIN 

35 

39 

50 

43 

33 

'0 

42 

49 

54 

4! 

44 

30 

2  5 

32 

42.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

57 

55 

63 

67 

70 

70 

67 

71 

68 

59 

61 

65 

71 

70 

69 

67 

69 

64 

67 

77 

76 

75 

73 

50 

64 

79 

73 

63 

99 

57 

61 

66,7 

MIN 

36 

29 

30 

38 

38 

37 

39 

39 

47 

32 

39 

36 

45 

53 

92 

46 

47 

43 

51 

57 

64 

51 

46 

49 

47 

93 

49 

42 

37 

30 

35 

43.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

45 

43 

53 

57 

55 

64 

61 

59 

45 

44 

45 

47 

47 

48 

46 

44 

48 

42 

42 

48 

49 

48 

39 

34 

41 

42 

40 

35 

30 

30 

32 

45.3 

MIN 

^  5 

^  3 

2  5 

25 

27 

30 

14 

14 

2  3 

19 

26 

20 

26 

36 

27 

24 

2  ■ 

16 

20.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

69 

72 

71 

75 

74 

79 

74 

71 

72 

59 

62 

66 

66 

61 

5! 

62 

62 

65 

61 

64 

66 

70 

68 

65 

6! 

68 

72 

64 

99 

55 

96 

56,1 

Mm 

4  1 

43 

42 

47 

57 

54 

49 

49 

51 

47 

46 

47 

49 

52 

48 

49 

46 

47 

96 

46 

53 

52 

55 

52 

45 

39 

34 

47.7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

FAIRMONT 

MAX 

54 

59 

59 

65 

63 

67 

75 

72 

55 

53 

59 

57 

56 

56 

60 

94 

94 

5t 

51 

50 

53 

53 

49 

52 

93 

95 

92 

44 

38 

45 

45 

95.5 

Mm 

37 

38 

38 

42 

47 

49 

4S 

40 

42 

42 

48 

45 

4 1 

39 

4  1 

38 

39 

34 

28 

28 

40.  5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

73 

73 

77 

73 

77 

76 

60 

75 

74 

74 

72 

73 

71 

62 

69 

66 

61 

68 

69 

71 

68 

58 

57 

71 

76 

70 

51 

97 

59 

61 

69.7 

Mm 

52 

58 

56 

50 

45 

44 

43 

45 

54 

53 

94 

49 

54 

44 

99 

92 

38 

38 

49,5 

HAIWFE 

MAX 

47 

43 

48 

60 

63 

61 

70 

76 

61 

91 

52 

6C 

58 

53 

54 

93 

93 

56 

47 

51 

60 

56 

90 

48 

90 

50 

92 

47 

41 

39 

36 

53,4 

MIN 

24 

27 

24 

36 

34 

33 

3! 

34 

2' 

24 

41 

40 

32 

29 

2^ 

39 

41 

39 

33 

40 

32 

24 

20 

19 

16 

31,0 

H4YFIEL0  PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

71 

73 

75 

75 

79 

79 

80 

73 

61 

68 

71 

71 

63 

99 

62 

65 

67 

66 

62 

65 

69 

66 

69 

67 

58 

71 

62 

97 

56 

97 

67,5 

MIN 

30 

30 

49 

58 

52 

37 

35 

96 

50 

42 

36 

36 

51 

49 

91 

47 

41 

36 

51 

49 

54 

50 

44 

46 

94 

53 

45 

37 

35 

24 

32 

43,4 

IMPERIAL 

MAX 

75 

74 

60 

78 

82 

80 

60 

70 

67 

70 

71 

70 

63 

99 

63 

68 

67 

67 

72 

74 

79 

73 

73 

70 

72 

79 

70 

65 

51 

51 

64 

70,7 

MIN 

39 

38 

41 

51 

49 

45 

44 

43 

46 

50 

42 

42 

53 

92 

92 

91 

47 

46 

52 

96 

96 

97 

97 

54 

99 

58 

55 

46 

45 

33 

37 

48.3 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

73 

73 

61 

78 

61 

79 

78 

70 

66 

69 

70 

69 

60 

96 

62 

70 

67 

66 

71 

74 

72 

73 

74 

70 

71 

79 

58 

65 

59 

50 

61 

69.9 

MIN 

36 

35 

40 

48 

45 

42 

42 

41 

43 

42 

40 

40 

93 

92 

51 

50 

46 

44 

53 

95 

99 

96 

96 

54 

98 

55 

50 

46 

38 

30 

33 

46.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

S2 

52 

68 

67 

72 

57 

93 

61 

55 

52 

93 

92 

96 

61 

50 

91 

47 

38 

45 

51 

46 

39 

37 

36 

52.1 

MIN 

22 

27 

31 

32 

32 

27 

21 

22 

42 

32 

30 

26 

26 

37 

32 

30 

30 

31 

33 

32 

24 

16 

14 

ibI 

27.9 

S»e  Il«f«i*iictt  NoIm  Following  SIaUod  Indo: 
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DAILY  TEMPERATURES 


C'LIFORNU 


Station 


Day  of  Month 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


28     29     30  31 


INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MQJAV6  2  ESE 

MOUNTAIN  I'ASS 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WILDROSE  ranger  STA 


6!  70 
<<<>  43 


58  55 

i'f  23 


61  60 
27  25 


75  76 
30  30 


61  64  63 
40     42  43 


58  62 
27  28 


60  5' 
31  30 


52  52 
20  19 


65 
37 


60  60 
27  25 


74  75 
35  40 


65  69 
42  42 


60  54  53 
39     40  41 


53  55 
30  22 


40     41  41 


62  57 
35  32 


64  64 
44  40 


71  69 
34  32 


73 
33  47 


58  62 
37  36 


68  69 
35  36 


74  75 
49  44 


70  73 
36  38 


69  70 
32  31 


81  80 
45  39 


65  67 
32  30 


67  68 
54  34 


61 
38 


30     43  25 


76     74  69 


76 
47 


72     70  68 


66     60  64 


70 
37 


71     60  60 


62  71 
45  42 


58  60 
25  30 


59  6! 
46  44 


51  50 
28  35 


64  69 
32  33 


61  64 
31  23 


73  71 
46  42 


55  58 
39  39 


50  63 
36  33 


62  65 
35  36 


58  60 
34  35 


44  52 
26  25 


63  71 
37  42 


64  6! 
35  40 


63  68 
33  38 


70  70 
46     4  5 


59  65 

44  45 


54  61 
34  38 


51  50 
35  40 


60  70 
26  32 


32     35  35 


23  22 
10  13 


45  51 
25  32 


73  67  58 
51     53  47 


60  64  63 
46     44  40 


42     40  42 


60     65  61 


60     63  62 


70  62  60 
53     48  44 


56  59 
43  42 


65  66 
49  50 


46  43 
33  28 


65 

31 


48     46  41 


60  63 
35  34 


64  60 
42  41 


46  39 
31  24 


67  70 
51  46 


60  61 
39  36 


64  60 
36  35 


65  67 
49  40 


64  66  70 
53     53  47 


61  62 
38  35 


57  55 
29 


62  59 
33  33 


61  63 
51  54 


61  61 
23  35 


64  71 
53  56 


42  41 
35  40 


64  56 
45  47 


61  60 
27  25 


68  79 
53  55 


60  55 
43  40 


60  57 
40  42 


59  58 
36  34 


39  35 
30  27 


71  71 
56  55 


63  59 
45  49 


61  58 
45  46 


59  69 
53  56 


63  71 
53  55 


58  53 
43  46 


45  43 
34  37 


65  78 
53  54 


68  62 
44  47 


75 
48 


75  70 
45  47 


58  56 
41  38 


53  45 
37  33 


34  41 
16  27 


69  63 
48  48 


55  56 
46  41 


57  57 
43  37 


69  69 
54  45 


69  69 
48  46 


48  46 
40  36 


40  40 
32  30 


73  71 
54  51 


63  55 
40  38 


59  66 
45  37 


26  19  26 
14  -  1 


16  7 
3-5 


60     58  50 


55     63  52 


57 
41 


56     54  45 


58  52 
41  35 


76  69 
57  49 


64 
56  52 


46  47 
27  32 


56     53  46 


45  46  44 
36      40  25 


27     28  29 


20  16 
9-3 


56  55  49 
42     46  30 


64 

30 


49  51 
20  22 


64  65  63  65 
41     41     28  29 


54  56  59 
35     26  35 


48  51 
28     27  27 


46  50  46 
27     23  25 


59  59 
31  32 


65  56  53  58 
43     42     36  37 


40  40  43  44 
30     26     24  26 


36     34  38 


61  63 
33  29 


46  50 
26  23 


47  40 
35  20 


49     46  46 


17 
-12 


10  9  17 
•6-6  -17 


-10  -16  -  7  -10 

40  35  37  40 
25     21     21  26 


S«e  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1969 


Day    Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

.06 

.02 

* 

* 

.06 

.02 

.01 

.09 

.01 

* 

* 

.01 

.05 

.07 

.04 

.01 

« 

• 

.05 

.05 

.09 

.01 

.02 

* 

« 

.10 

.02 

.07 

.07 

.05 

1.00 

WIND 

• 

130 

56 

* 

* 

206 

76 

30 

50 

31 

* 

* 

206 

62 

80 

32 

19 

* 

•  * 

341 

124 

161 

55 

63 

* 

* 

298 

66 

108 

73 

27 

2294 

MAX 

52 

50 

47 

a? 

52 

f  » 

56 

52 

59 

57 

60 

51 

44 

53 

51 

49 

48 

49 

51.5 

MIN 

* 

36 

41 

* 

42 

40 

57 

35 

36 

35 

46 

37 

54 

42 

36 

33 

_ 

_ 

40 

40 

32 

36 

37 

39 . 1 

FERNOALE  2  t4N 

EVAP 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.00 

_ 

.03 

.06 

.00 

.01 

.02 

.01 

.00 

.00 

.04 

.01 

.02 

.03 

.00 

.02 

.00 

.00 

.01 

.02 

.00 

.468 

WIND 

11 

17 

15 

23 

20 

28 

18 

39 

35 

56 

63 

93 

67 

29 

25 

2o 

33 

30 

28 

11 

3tL 

34 

39 

39 

25 

117 

43 

42 

59 

41 

48 

1186 

MAX 

54 

58 

58 

58 

57 

59 

47 

46 

SO 

54 

54 

52 

50 

51 

50 

48 

51 

50 

46 

45 

45 

51 

55 

55 

45 

43 

41 

46 

46 

50.7 

HIN 

45 

45 

42 

44 

46 

48 

37 

46 

39 

43 

43 

42 

42 

39 

37 

36 

37 

42 

44 

41 

35 

35 

35 

42 

41 

35 

34 

34 

36 

36 

40.2 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.07 

.05 

.06 

.04 

.03 

,03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.07 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

* 

.05 

,04 

.00 

.03 

.01 

- 

WIND 

21 

20 

21 

43 

9 

15 

36 

112 

12 

21 

33 

5 

7 

77 

64 

74 

33 

26 

59 

23 

56 

56 

106 

24 

60 

28 

1150B 

MAX 

52 

54 

53 

53 

51 

55 

52 

46 

46 

47 

54 

52 

S3 

S3 

52 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

54 

45 

44 

57 

54 

SO 

50 

50 

50 

50 

51.9 

MIN 

39 

39 

39 

40 

44 

42 

42 

40 

36 

35 

41 

45 

49 

39 

37 

39 

36 

44 

54 

54 

52 

41 

36 

37 

44 

45 

39 

36 

35 

37 

35 

41.2 

LAKE  PILLSeURY  NO 

2 

EVAP 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

,01 

.05 

.03 

.01 

,00 

,00 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.00 

,01 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.01 

.01 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.36 

WIND 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

1 1 

13 

5 

6 

2 

6 

15 

11 

9 

9 

6 

1 

7 

17 

12 

7 

2 

1 

5 

57 

8 

13 

5 

4 

8 

257 

MAX 

50 

48 

46 

45 

47 

45 

44 

51 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

50 

45 

39 

40 

49 

50 

40 

46 

41 

41 

41 

46,4 

MIN 

3^ 

if 

47 

36 

" 

35 

37 

37 

44 

36 

37 

36 

36 

37 

37 

48 

44 

36 

34 

36 

36 

36 

34 

34 

33 

32 

32 

36.5 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

U2 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

^, 

03 

02 

03 

01 

07 

.  07 

•  02 

01 

.00 

.02 

00 

.02 

.02 

.07 

.03 

.04 

.00 

.  00 

.04 

.09 

.04 

.00 

.  10 

.01 

.00 

.08 

.06 

.06 

1 .03 

WIND 

■41 

'30 

'22 

*21 

'49 

'41 

'42 

'57 

'b3 

35 

'47 

127 

112 

'69 

74 

40 

34 

36 

79 

120 

160 

120 

67 

63 

31 

175 

87 

58 

75 

63!  41 

2119 

MAX 

50 

50 

52 

53 

52 

52 

50 

47 

50 

44 

45 

47 

50 

52 

47 

51 

52 

52 

50 

63 

57 

58 

48 

41 

43 

54 

52 

48 

SO 

45 

48 

50.1 

MIN 

38 

41 

42 

40 

40 

41 

*^ 

38 

36 

36 

41 

47 

40 

37 

36 

36 

38 

41 

50 

52 

36 

37 

36 

36 

43 

38 

37 

36 

34 

36 

39.4 

CRANNAN  ISLAND 

EVAP 

04 

02 

02 

02 

02 

1 01 

02 

02 

03 

03 

05 

06 

03 

04 

.05 

.04 

.00 

,00 

.  00 

,00 

,08 

.03 

.02 

.05 

.  15 

.  06 

.10 

.04 

.07 

.03 

1.13 

WIND 

* 

'• 

'35 

'is 

'15 

14 

'16 

140 

'45 

5 

« 

* 

151 

89 

ioo 

26 

4 

30 

95 

75 

103 

145 

49 

112 

46 

155 

66 

77 

108 

87 

32 

1835 

CHICO  EXPERIMENT  iTA(A) 

EVAP 

02 

03 

03 

02 

00 

03 

,07 

.05 

.01 

,04 

* 

.12 

.05 

.05 

.04 

* 

.02 

MIND 

« 

'17 

6 

* 

* 

*25 

IB 

'55 

'l9 

'25 

* 

• 

260 

'63 

22 

59 

6 

* 

* 

244 

142 

60 

31 

5 

* 

* 

323 

77 

59 

92 

21 

1671 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

•  02 

.01 

02 

.01 

.02 

,  00 

.01 

.06 

.08 

.01 

.01 

.  00 

.01 

.17 

.06 

.05 

.04 

.03 

.04 

.04 

.  10 

.  14 

.04 

.06 

.01 

.08 

.  10 

.03 

.  10 

.06 

.03 

1 . 46 

WIND 

22 

5 

6 

"l9 

25 

21 

14 

157 

126 

7 

35 

177 

224 

123 

58 

26 

41 

44 

174 

258 

237 

233 

61 

178 

96 

240 

154 

168 

76 

175 

44 

3248 

MAX 

50 

47 

52 

49 

45 

46 

45 

42 

49 

43 

42 

45 

49 

51 

56 

56 

55 

56 

52 

59 

58 

62 

49 

40 

42 

57 

53 

50 

51 

47 

49 

50.0 

MIN 

36 

36 

41 

43 

42 

42 

40 

35 

35 

34 

35 

39 

45 

39 

37 

38 

38 

41 

41 

52 

54 

38 

37 

36 

36 

41 

38 

38 

35 

36 

35 

39.  3 

FDLSOM  DAM 

EVAP 

00 

00 

04 

00 

.02 

00 

.  00 

,01 

.  06 

(00 

00 

.00 

.00 

.00 

.07 

.05 

.03 

.04 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.  00 

.00 

.00 

.00 

.07 

.40B 

WIND 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

4 

8 

72 

83 

13 

1 

0 

3 

2 

69 

69 

61 

41 

13 

1 

0 

105 

88 

107 

54 

1B3 

45 

1016 

LAKESHORE 

EVAP 

04 

06 

03 

,01 

.02 

■  02 

.02 

.04 

.01 

.  04 

WIND 

1.6 

29 

22 

'36 

'26 

*24 

19 

46 

34 

29 

16 

44 

35 

17 

26 

29 

25 

18 

26 

56 

29 

13 

30 

18 

34 

65 

47 

30 

5 

29 

9 

886 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

02 

02 

04 

.01 

04 

03 

03 

.  05 

04 

.02 

02 

.00 

.  00 

02 

•  03 

.04 

.03 

.03 

.  00 

.  00 

.  00 

.  00 

.05 

.  00 

.00 

.00 

.02 

.00 

.00 

.00 

.03 

.  57 

WIND 

'10 

4 

5 

3 

4 

3 

2 

'l7 

9 

5 

5 

28 

53 

'11 

19 

3 

1 

15 

15 

40 

56 

47 

10 

6 

12 

54 

28 

12 

20 

10 

3 

512 

52 

50 

49 

55 

54 

56 

52 

51 

50 

45 

51 

52 

51 

49 

51 

52 

51 

51 

52 

55 

56 

59 

48 

46 

57 

54 

54 

48 

52 

52 

51 

51.6 

MIN 

39 

40 

39 

41 

42 

43 

41 

38 

33 

33 

34 

40 

49 

41 

33 

40 

39 

41 

41 

47 

52 

38 

35 

32 

36 

43 

38 

38 

33 

34 

37 

39. 1 

PLACERVULE  IFC 

EVAP 

* 

.10 

.10 

* 

* 

,17 

.10 

.07 

.00 

.04 

.04 

.04 

.02 

.11 

« 

.09 

WIND 

50 

34 

76 

30 

27 

18 

7 

* 

* 

170 

38 

27 

10 

14 

* 

« 

2S6 

118 

87 

22 

38 

* 

* 

260 

42 

12 

46 

45 

1427 

SHASTA  DAM 

EVAP 

,03 

03 

04 

.03 

,05 

.09 

.07 

.02 

.01 

.05 

.06 

.00 

.05 

* 

.07 

.  00 

.16 

.07 

.03 

.02 

.00 

1 . 23B 

WIND 

36 

'59 

'41 

*68 

'15 

21 

12 

45 

'90 

39 

"l8 

31 

78 

'25 

45 

42 

46 

45 

74 

50 

115 

52 

61 

103 

35 

74 

90 

56 

29 

35 

32 

1566 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

- 

- 

• 

.12 

,02 

,01 

.02 

.06 

- 

- 

- 

.00 

.01 

.04 

.03 

- 

- 

- 

- 

.03 

• 

.06 

• 

* 

.12 

.00 

4 

.03 

.03 

- 

WIND 

* 

* 

74 

• 

* 

14 

4 

23 

79 

6 

* 

99 

18 

3 

16 

24 

* 

• 

104 

57 

19 

34 

74 

* 

* 

B7 

29 

24 

16 

22 

632 

WHISKEYTOHN  RES 

EVAP 

03 

.01 

05 

.  02 

.01 

00 

04 

0 1 

04 

.02 

.01 

.02 

.01 

_ 

.02 

* 

.04 

.01 

.  02 

.05 

.00 

.01 

.00 

.01 

WIND 

* 

60 

38 

35 

28 

25 

17 

19 

*25 

40 

35 

27 

71 

20 

40 

32 

1; 

24 

5 

28 

72 

43 

22 

12 

16 

67 

48 

21 

27 

* 

46 

956 

*       ♦  • 

CENTRAL  COlST 

DRAINAGE 

6URLINGAHE 

EVAP 

* 

.05 

.02 

.09 

.02 

.00 

.04 

.05 

.03 

,06 

.02 

.03 

.02 

« 

.02 

.05 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.00 

.03 

.00 

.00 

.658 

WIND 

14 

16 

17 

17 

24 

33 

30 

73 

15 

19 

23 

58 

60 

44 

24 

18 

16 

1 1 

55 

61 

46 

41 

36 

77 

28 

61 

15 

57 

5 1 

32 

36 

113? 

53 

54 

53 

52 

54 

53 

51 

53 

52 

SO 

SO 

53 

53 

52 

50 

51 

51 

52 

62 

62 

61 

60 

52 

46 

59 

61 

56 

53 

47 

57 

59 

53.9 

MIN 

42 

40 

4 1 

45 

43 

44 

43 

39 

38 

45 

49 

42 

42 

44 

43 

40 

47 

56 

54 

45 

40 

42 

39 

39 

43.6 

NACIMI6NTD  DAM 

fVAP 

.02 

.04 

.03 

,04 

.04 

.06 

.04 

.04 

.04 

,03 

.03 

.03 

.01 

.00 

* 

.08 

« 

.07 

" 

.03 

" 

.21 

.07 

.00 

.01 

.06 

.08 

.09 

■ 

1.40B 

NEWARK 

(C) 

♦ 

.04 

.04 

* 

« 

.09 

.04 

.01 

.10 

.01 

.03 

.04 

.06 

.08 

.07 

.05 

.02 

.05 

.04 

.02 

.02 

.11 

.07 

.02 

.06 

.08 

.09 

.05 

.04 

.04 

.06 

1.43 

NINO 

* 

153 

60 

290 

92 

70 

82 

44 

138 

141 

260 

101 

80 

57 

53 

167 

187 

176 

208 

225 

86 

217 

86 

212 

132 

126 

163 

160 

90 

3656 

•      *  * 

SAN  JQASUIN 

DRAINAGE 

OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EUAP 

.00 

.02 

.03 

.03 

,00 

.00 

,00 

.01 

.11 

.00 

.06 

.00 

.00 

.00 

.08 

.06 

.03 

.02 

,00 

.00 

.00 

.12 

.06 

.03 

.05 

.13 

.06 

.06 

. 

.15 

.05 

1.228 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.04 

.01 

00 

00 

01 

.01 

01 

.01 

02 

00 

01 

01 

01 

03 

.03 

,03 

.00 

.01 

.00 

.00 

.01 

.04 

.  03 

00 

.02 

.  02 

.03 

01 

.01 

.01 

.42 

WIND 

10 

7 

8 

6 

7 

7 

7 

14 

'10 

'jl 

'19 

'l7 

'42 

*30 

9 

9 

9 

11 

49 

53 

56 

43 

U 

14 

14 

'49 

22 

23 

'30 

32 

12 

642 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

SVAP 

.05 

,  00 

,00 

.02 

.02 

■  00 

.  00 

.00 

.  00 

.01 

.  04 

.01 

.06 

.09 

.02 

.05 

.02 

.02 

,00 

.12 

.08 

.09 

.07 

.  00 

,  09 

.09 

.09 

.05 

.04 

.11 

.02 

1.26 

(El 

WIND 

12 

u 

16 

18 

18 

15 

u 

22 

13 

11 

19 

25 

46 

63 

23 

25 

15 

20 

127 

125 

119 

110 

28 

40 

101 

162 

31 

32 

64 

36 

25 

1383 

MAX 

52 

44 

42 

42 

42 

41 

42 

42 

41 

43 

45 

44 

SO 

50 

51 

53 

46 

50 

51 

53 

57 

56 

53 

45 

53 

59 

60 

55 

42 

48 

46 

46.3 

MIN 

41 

39 

39 

36 

39 

36 

36 

39 

36 

36 

37 

37 

41 

47 

4 1 

40 

36 

36 

41 

51 

52 

47 

37 

37 

44 

50 

43 

40 

33 

32 

34 

40 . 1 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.01 

.02 

,00 

.02 

.01 

,00 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

,02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

.07 

.02 

.03 

,03 

.18 

.  10 

.06 

.05 

.05 

.04 

1.13 

WIND 

24 

26 

21 

19 

25 

30 

26 

24 

49 

12 

25 

45 

73 

24 

54 

43 

16 

16 

97 

67 

115 

152 

28 

58 

64 

235 

40 

47 

80 

1643B 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

SVAP 

.02 

.01 

,02 

.02 

.00 

.  00 

.  00 

WIND 

0 

5 

« 

« 

5 

* 

1* 

^ 

« 

« 

16 

^ 

1  IB 
1 

* 

Id 

^ 

^ 

82 

1  an 

10 

^ 

^ 

nn 

1 

^ 

I2B 

- 

690B 

LITTLE  PANOCHE  DET 

BAM 

EVAP 

.06 

.02 

.02 

.02 

.04 

.03 

.04 

.04 

.05 

.01 

.04 

.04 

.07 

.10 

.05 

.04 

.02 

.05 

.00 

.01 

.11 

.12 

.05 

.04 

.02 

.13 

.07 

.07 

.11 

.06 

.08 

1.63 

WIND 

43 

26 

30 

30 

20 

20 

30 

67 

89 

53 

56 

57 

133 

107 

57 

61 

53 

35 

144 

144 

171 

169 

73 

59 

55 

232 

170 

64 

149 

45 

57 

2501 

MAX 

52 

48 

46 

46 

47 

45 

45 

44 

50 

43 

45 

45 

50 

52 

55 

54 

55 

48 

52 

57 

62 

60 

50 

42 

51 

65 

55 

93 

44 

50 

47 

50.3 

MIN 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

37 

35 

32 

33 

33 

42 

46 

41 

39 

35 

37 

41 

50 

52 

44 

36 

36 

tl 

48 

41 

38 

33 

35 

36 

39.4 

LODI 

EVAP 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.00 

.01 

.02 

.10 

,03 

.01 

.05 

.03 

.03 

.03 

.00 

.02 

.07 

.07 

.01 

.04 

.02 

.05 

.07 

.05 

.08 

.02 

1.028 

WIND 

16 

26 

21 

32 

18 

26 

24 

44 

63 

29 

68 

64 

139 

63 

21 

11 

15 

107 

107 

130 

126 

83 

32 

46 

65 

119 

42 

48 

76 

85 

26 

1776 

MAX 

44 

43 

43 

42 

40 

41 

40 

40 

40 

45 

46 

46 

49 

54 

'1 

50 

43 

47 

55 

53 

56 

56 

40 

41 

58 

51 

51 

44 

45 

43 

48 

46.7 

MIN 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

38 

35 

33 

35 

45 

36 

46 

42 

37 

40 

37 

38 

40 

52 

53 

40 

37 

36 

41 

46 

39 

39 

34 

35 

35 

39.6 

S 

ee  Re 

leren 

ce  No 

tes  F 

ollow 

ng  Station 

Inde> 

-  28  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

3  -  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

9ft 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

»      •  • 

SAN  JDiQUIN 

OflAINiCE  OS 

LOS  BANDS  DET  R6SV 

EV4P 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.03 

.05 

.05 

.02 

.05 

.05 

.11 

.06 

.06 

.04 

.02 

.05 

.02 

.03 

.31 

.13 

.06 

.09 

.01 

.25 

.09 

.11 

.07 

.06 

.07 

2.07 

WIND 

60 

42 

36 

44 

40 

36 

37 

71 

149 

102 

115 

80 

92 

321 

290 

206 

293 

92 

89 

3849 

MAX 

50 

49 

47 

46 

46 

46 

45 

45 

48 

43 

47 

52 

52 

51 

54 

54 

56 

48 

52 

56 

63 

56 

53 

45 

52 

52 

55 

55 

44 

49 

40 

50.5 

M I N 

43 

42 

42 

42 

42 

40 

36 

37 

32 

35 

47 

39 

39 

38 

42 

52 

43 

38 

38 

42 

46 

41 

36 

34 

34 

37 

40.3 

HANTECA 

EVAP 

,02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.06 

.05 

.07 

.05 

.03 

.03 

.04 

.01 

.03 

.06 

.05 

.04 

.00 

.02 

.07 

.05 

.05 

.07 

.04 

1.05 

WIND 

12 

21 

19 

10 

11 

22 

10 

35 

28 

11 

84 

61 

165 

116 

48 

12 

4 

10 

260 

245 

282 

105 

46 

26 

33 

234 

52 

35 

54 

145 

47 

2275 

MAX 

52 

47 

45 

44 

43 

42 

41 

41 

48 

44 

47 

43 

48 

50 

57 

53 

49 

45 

54 

58 

57 

60 

52 

46 

48 

62 

56 

53 

48 

48 

48 

49.3 

M I N 

42 

42 

4  1 

4  ^ 

40 

39 

39 

38 

^7 

35 

45 

36 

38 

38 

45 

45 

40 

39 

42 

47 

41 

41 

35 

35 

37 

40.  6 

SALT  SPRINGS  PWR  H  (0) 

EVAP 

.03 

.06 

.03 

.04 

.08 

.02 

.16 

.08 

.06 

.04 

.03 

.03 

- 

.01 

.05 

.05 

.06 

.00 

- 

" 

- 

- 

.00 

.00 

.00 

- 

.00 

- 

- 

- 

- 

- 

SAN   LUIS  OAH 

EVAP 

.03 

.01 

.02 

.04 

.01 

.00 

.01 

.01 

.06 

.03 

.06 

.01 

.01 

.00 

.05 

.06 

.01 

.03 

.00 

.05 

.00 

.13 

.05 

.01 

.00 

.00 

.09 

.08 

.05 

.06 

.03 

1.03 

WIND 

25 

34 

31 

34 

28 

38 

26 

36 

52 

32 

41 

41 

111 

52 

66 

26 

19 

94 

140 

126 

202 

45 

42 

20 

152 

133 

103 

145 

56 

42 

2021 

MAX 

50 

48 

47 

47 

45 

45 

45 

40 

52 

46 

46 

45 

50 

50 

57 

55 

47 

46 

49 

60 

62 

59 

52 

44 

50 

51 

55 

54 

45 

51 

51 

50.2 

43 

39 

38 

35 

42 

36 

36 

4 1 

52 

45 

37 

41 

47 

39 

38 

34 

34 

34 

39.6 

TRACV   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.01 

.02 

.02 

.01 

.00 

.01 

.00 

.00 

.OS 

,00 

.11 

.01 

.00 

.03 

.07 

.04 

.02 

.04 

- 

- 

.06 

.12 

.09 

- 

.01 

.13 

.13 

.08 

.06 

.05 

.05 

1.38B 

HIND 

0 

1 

1 

3 

4 

3 

15 

61 

0 

6 

23 

16 

96 

63 

27 

1 

36 

58 

36 

72 

47 

23 

20 

29 

96 

31 

48 

51 

12 

1 

667 

*       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.I'' 

.10 

.14 

.14 

.14 

.16 

.16 

.21 

.08 

.10 

.12 

.08 

.04 

- 

- 

.10 

.10 

.08 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

9 

12 

12 

9 

47 

19 

9 

15 

7 

459 

MAX 

54 

57 

57 

60 

61 

61 

61 

62 

58 

58 

52 

55 

53 

50 

53 

56 

56 

57 

51 

47 

49 

54 

53 

53 

53 

52 

53 

54 

53 

53 

53 

54.8 

MIN 

37 

38 

39 

38 

43 

43 

43 

39 

38 

38 

38 

38 

37 

47 

47 

40 

40 

36 

37 

45 

45 

45 

40 

41 

40 

41 

40 

38 

34 

34 

34 

39.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.10 

.10 

.08 

.09 

.09 

.09 

.08 

.10 

.06 

.05 

.04 

.05 

.10 

.15 

.03 

.06 

.05 

.05 

.23 

.11 

.15 

.02 

.07 

.15 

.09 

.08 

.05 

.05 

.05 

.00 

2. 506 

2  8 

23 

19 

21 

22 

20 

6  3 

35 

90 

44 

!' 

1589 

MAX 

60 

63 

59 

60 

65 

67 

67 

64 

60 

51 

56 

57 

54 

53 

57 

62 

60 

60 

53 

56 

59 

61 

56 

53 

58 

61 

60 

53 

54 

58.6 

MIN 

41 

42 

41 

41 

40 

47 

47 

46 

42 

40 

40 

43 

43 

49 

49 

45 

40 

46 

46 

51 

53 

51 

44 

44 

50 

50 

41 

36 

35 

- 

- 

44.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.17 

.11 

.11 

.12 

.26 

.11 

.09 

.09 

.07 

- 

.25 

.02 

.09 

.08 

- 

.15 

.09 

.05 

.04 

.09 

.09 

.02 

.01 

.14 

.15 

.15 

.12 

.11 

3. 316 

WIND 

52 

36 

39 

36 

73 

36 

75 

60 

189 

110 

IM 

72 

56 

174 

212 

131 

MAX 

69 

69 

66 

TO 

73 

72 

67 

65 

60 

_ 

66 

63 

63 

69 

63 

55 

69 

67 

71 

56 

59 

64 

54 

73 

57 

54 

53 

61 

56.7 

MIN 

45 

44 

44 

45 

- 

50 

49 

50 

54 

52 

- 

- 

47 

56 

59 

54 

51 

- 

51 

55 

56 

54 

54 

45 

56 

57 

53 

50 

44 

39 

39 

50.1 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

,39 

.32 

.34 

1.44 

.93 

.31 

.38 

.31 

.29 

.10 

.28 

.40 

.20 

.27 

.22 

.30 

.22 

.69 

,.08 

.43 

.94 

.42 

.42 

..15 

.50 

.57 

.57 

.51 

.25 

.53 

16.23 

HIND 

12 

12 

12 

34 

27 

15 

20 

12 

7 

3 

12 

6 

7 

4 

8 

5 

2 

4 

7 

14 

2 

10 

5 

4 

6 

5 

4 

6 

2926 

MAX 

67 

69 

66 

70 

71 

70 

67 

51 

51 

60 

62 

59 

55 

61 

66 

64 

59 

58 

56 

52 

65 

59 

50 

56 

59 

52 

60 

53 

58 

58 

58 

61.0 

MIN 

45 

40 

45 

44 

49 

46 

48 

49 

43 

46 

45 

42 

51 

52 

56 

5 1 

47 

49 

51 

56 

51 

47 

51 

51 

54 

44 

43 

38 

36 

40 

47.3 

twitchell  dam 

EVAP 

14 

10 

09 

02 

.03 

.04 

04 

07 

02 

01 

01 

WIND 

'67 

'60 

* 

133 

'76 

*66 

'76 

io9 

'59 

* 

'84 

'58 

'54 

49 

'40 

36 

50 

'56 

74 

62 

109 

41 

36 

71 

75 

'79 

35 

'28 

'55 

'37 

'97 

1877° 

MAX 

66 

67 

- 

69 

68 

68 

65 

59 

53 

57 

55 

66 

58 

61 

60 

56 

59 

56 

62 

50 

58 

55 

56 

60 

50 

52 

56 

55 

54 

55 

60.1 

MIN 

41 

40 

- 

44 

42 

43 

40 

45 

41 

- 

39 

47 

46 

53 

44 

42 

44 

51 

55 

56 

51 

41 

49 

55 

54 

42 

41 

36 

37 

37 

44.9 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.03 

.04 

.05 

.11 

.08 

.10 

.10 

.15 

.20 

.12 

.15 

.15 

.08 

.00 

.00 

.03 

.13 

.08 

.05 

.25 

.33 

.22 

.30 

.15 

,00 

.21 

.26 

.30 

.12 

.10 

.15 

4.07 

WIND 

5 

g 

14 

7 

J  3 

63 

63 

18 

26 

10 

15 

39 

1 3 

13 

17 

23 

39 

137 

230 

80 

85 

54 

57 

165 

85 

64 

84 

29 

29 

1521 

MAX 

56 

50 

56 

60 

63 

64 

63 

61 

60 

'! 

55 

64 

63 

63 

70 

71 

68 

57 

61 

66 

73 

72 

73 

60 

63 

71 

72 

75 

51 

59 

61 

53.7 

MIN 

41 

37 

44 

41 

43 

44 

45 

45 

45 

36 

40 

40 

45 

55 

55 

53 

50 

48 

52 

54 

60 

51 

45 

49 

49 

55 

46 

43 

38 

36 

39 

46.1 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.OS 

.07 

.06 

.11 

.10 

.08 

.08 

.08 

.05 

.06 

.07 

.06 

.05 

.01 

.05 

.04 

.08 

.06 

.05 

.03 

.00 

.16 

.15 

.06 

.05 

.07 

.25 

.15 

.12 

.11 

.10 

2.51 

WIND 

7 

5 

5 

7 

15 

4 

5 

4 

15 

13 

13 

5 

2 

6 

2 

4 

12 

13 

5 

10 

11 

77 

33 

11 

16 

29 

91 

31 

51 

17 

24 

543 

MAX 

62 

63 

63 

67 

70 

69 

69 

68 

60 

55 

66 

65 

61 

61 

56 

63 

69 

70 

69 

60 

61 

70 

73 

59 

65 

63 

73 

70 

62 

55 

64 

65.3 

MIN 

41 

42 

42 

45 

50 

48 

46 

46 

47 

47 

49 

47 

48 

54 

51 

51 

52 

50 

50 

55 

57 

52 

52 

53 

55 

56 

50 

47 

42 

40 

40 

48.6 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 


See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CILIFORNU 
J4NU1RY  1969 


Day  of  month 


1      2      3      4  5 


10    11     12     13     14    IS    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  C04ST 
DRAINAGE 


01 


flic  BAR  RANGER  STATION 

COVELQ 

FOREST  CLEN 

HAPPY   CAHP   RANGER  STA 

TULELAKE 

YREKA 


SACRAHEN 10 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
SLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
HAN2ANITA  LAKE 
HC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  UB  CITY 

PLACERVILLE 
OUINCY 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 

*       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE   5  SSE 
FORT  BIDHELL 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILL6  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SNOWFALL 
SN  ON  END 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


12. C 

IS  - 


3B 


WTR  EOUIV10.610.«10.310.310.U0.110.110.U0.1 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


38 


37 


35 


33 


13  11 


31 


29 


19  IB 
3.0 


22.6  2.7  .1,  B.5 

28     «6  36     36     35     3i.     3A     31     23  IB 

313.i,li,,51'».9U.9|l<i.<,l*.114.ll<,.911.310.511.211 

4.0 


16.0 
32 


10.010.0 
42  48 

11.5 


3.611.0 

20 


13.0 
25 


10.0 
10 


27.517.5 

77  89 

12 


1.0  l.S 

17     16  U 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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913.310.412.212.4^2 
6.0 


1.7  T 
44  4b 
613.113.2 


15.0 

U 


016. 

109 


U.O 

20 


12.0 

20 


10.0 
54 


4^  2.8 

"  17 


6.018.031.021.011.515.5 


3.5  6.5 

5  11 


4.015.017.012.0 


1.0115.010.010.0 

35 

3.0 


11.0 
U 


12.0 

40 


.8  T 
20  20 
6.4  6.4 


140 
15 

33 
16 
2 

T 

4 
31 
90 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C4L I FQRNI A 
J4NU4RV  1969 


Day  of  month 


8      9     10    U     12     13     14     15    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  27 


29    30  31 


SAN  JOAOUiN 
DRAINAGE 


05 


ASH  MOUNTAIN 
CALAVERAS  BIG  TREES 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HETCH  HeTCHy 
HUNTINGTON  LAKE 
KEKN  RIVER  PH  HO  3 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 
TEHACHAPI 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 


»      •  • 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


CUVAMACA 

IDVLLWILD  RANGER  STA 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  S39  B 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SANDBERC  WB 

*       •  * 

SOUTHEASI  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP   KB  AIRPORT 
DEEP  SPRINGS  COLLECE 
INDEPENDENCE 
SQUIRREL   INN  2 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


1.5 

12 


l.O 

i 


7.0 

30 


'i.C 

3C 


13.0 

26 


2.0 

30 


3.0 

29 


5 

1.0 


3.C 
48 


1.0 

61 


11 

7.0 

76 


16 
0.0 


2.7 
3 


7.5 

9 


2 

2.0 


8.0 

14 


T 
T 

1.5 

2 

1.0 


.1(12.510.5 
22 


1.5^2.0 
12 


3.5 

2 


5.0 

12 


5.0 
12 


6.0 

20 


3.0 
19 


3.034.C 

23  57 


2.0 


4.2 

4 


1.5 
5 


2.0 

72 


2.5 

51 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1969 


Day   Ol  Month  - 

 ^  I    ™  ». 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|2  °< 

BRAULEY  2  i* 

4  INCHtS 

9  AH 

^2 

51 

52 

52 

53 

51 

51 

54 

65 

56 

56 

56 

55 

57 

58 

60 

57 

57 

59 

60 

60 

57 

55 

52 

49 

49 

53  •  9 

MAX 
MIN 

45 

46 

47 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

53 

50 

60 

56 

53 

57 
56 

59 
54 

63 
55 

62 

55 

61 
54 

62 
56 

58 

62 
59 

61 
56 

63 
56 

63 
59 

61 
59 

63 
60 

60 
57 

69 
52 

57 
49 

65 
48 

46 

ll'.l 

8  INCHES 

9  AM 

59 

59 

58 

57 

56 

54 

55 

54 

64 

54 

54 

54 

54 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

59 

58 

59 

60 

57.3 

MAX 
MIN 

62 
59 

62 
58 

62 
58 

61 
57 

69 

" 

67 
54 

55 
52 

56 
52 

56 
52 

57 
62 

56 
63 

56 
53 

55 
54 

58 
65 

60 
57 

62 
58 

61 
58 

60 
58 

60 
56 

61 

58 

62 
59 

61 

59 

61 
58 

60 
58 

61 
59 

62 
60 

60 
59 

61 
58 

60 
58 

61 
68 

62 

69 

59.5 
56.6 

12  INCHES 

9  AM 

54 

64 

54 

55 

56 

66 

66 

66 

66 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

62 

60 

59 

58 

57 

67.7 

20  INCHES 

9  AM 

55 

55 

56 

56 

66 

57 

67 

67 

67 

57 

57 

" 

58 

57 

68 

58 

69 

69 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

68 

69 

56.3 

39  INCHES 

9  AM 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61.0 

79  INCHES 

9  AM 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

6E 

68 

68 

6fi 

66 

68.3 

OAVIS   2  WSW 

<.  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
37 

45 
41 

46 
42 

47 
43 

45 
43 

45 
43 

44 
42 

43 
38 

44 

35 

42 
34 

40 
38 

42 
40 

46 

42 

47 
39 

49 
37 

48 
41 

44 
37 

48 
42 

46 
42 

52 
46 

53 
52 

54 
43 

47 
38 

41 
39 

41 
41 

60 
41 

49 
40 

46 
40 

46 
36 

43 
39 

46 
36 

46.0 
40.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

<.  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
43 

44 

42 

44 
41 

44 

40 

43 
41 

42 
39 

42 
39 

42 

39 

45 
41 

45 
41 

45 
36 

48 
40 

49 
46 

50 
48 

50 
40 

46 
40 

51 
36 

47 
40 

52 
47 

55 
60 

57 
53 

53 
48 

48 

39 

52 
44 

67 
52 

56 
61 

53 
46 

48 

41 

48 

36 

43 
36 

42 
35 

47.9 
42.3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
47 

50 
48 

52 
60 

54 
52 

56 
64 

55 
54 

55 
" 

55 
54 

54 
52 

63 
53 

53 
61 

53 
51 

52 
52 

63 
52 

54 

53 

54 

53 

54 
53 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

54 
53 

54 

53 

53 
53 

53 
53 

55 
53 

55 
55 

55 
53 

53 
51 

51 
48 

49 
47 

49 
46 

53.1 
51.9 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

51 

50 

52 
50 

53 
51 

56 
53 

57 
55 

67 
56 

57 
65 

55 
54 

64 

52 

55 
53 

56 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
55 

56 
54 

54 
64 

65 
54 

57 
55 

57 
56 

57 
56 

56 
55 

56 
54 

54 
54 

55 
54 

58 
55 

69 
58 

59 
59 

59 
66 

65 
63 

53 
50 

53 
51 

55.5 
64.0 

,  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.  GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.  M.  READINGS  AT  9  A.  M.  ARE  FROM  MERCURY-IN- 
GLASS  THERMOMETERS. 

:    SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

:   ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,  BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   FULL  SUN.     DATA  FROM  THERMOGRAPH.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES,  MID  TO  MID. 

,    RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

;   RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR 
AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM       ,  jgQigg     NECESSARY     THIS    MONTH  ) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wl 

(Speed  - 

id 
m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 
3  1 

Direction 
ol 

iaste>t  mile 

_  s 

«  w 
QJS 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM     10    AM        4  PM 

T  IME 
10  PM 

e 
u 
« 

H 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

3 

o 
(- 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

s 

0.7 

4.2 

24  +  + 

2 

25 

83 

79 

71 

78 

4 

5 

8 

0 

0 

0 

1  7 

9.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

63 

46 

1 

5 

1 

0 

3 

2 

12 

5.7 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

46++ 

IB 

25 

70 

0 

3 

6 

2 

3 

20 

8.5 

EUREKA  WB  CITY 

35 

sw 

25 

1 

3 

10 

5 

3 

23 

34 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

13 

2.5 

5.3 

25 

SE 

21 

84 

81 

75 

84 

9 

3 

5 

3 

2 

23 

14 

9.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

20 

2.2 

7.4 

28+t 

18 

21 

80 

65 

51 

74 

1 

0 

5 

3 

3 

13 

7.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

20 

1.6 

8.1 

35  % 

S 

21 

77 

59 

71 

76 

2 

1 

5 

2 

3 

14 

7.3 

LOo  ANGELES  CIVIC  CENTER 

31 

SW 

21 

0 

1 

3 

2 

3 

12 

65 

7.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

73 

2 

8 

5 

4 

2 

22 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

17 

2.S 

8,0 

32++ 

21 

25 

84 

81 

77 

82 

1 

2 

10 

3 

2 

0 

I  S 

7.7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

IS 

3.8 

10.3 

57 

SE 

25 

85 

81 

73 

83 

3 

6 

4 

2 

3 

0 

IB 

29 

8.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

18 

4.3 

9.4 

32 

W 

25 

91 

87 

77 

87 

4 

6 

2 

5 

2 

0 

20 

34 

8.4 

SANDBERG  WB 

64++ 

20 

20 

65 

64 

54 

59 

2 

1 

5 

1 

4 

0 

13 

7.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

20 

2.0 

7.4 

30 

S 

2! 

76 

71 

57 

74 

5 

5 

2 

0 

1 

16 

57 

5.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

le 

2.6 

10.4 

49 

s 

25 

37 

S3 

73 

S3 

3 

2 

6 

8 

1 

0 

20 

7.9 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  Bl 

34 

sw 

26+ 

1 

3 

8 

4 

2 

0 

18 

42 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

72 

70 

61 

1 

3 

6 

3 

2 

0 

I  5 

7.6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

16 

4.7 

8.8 

32++ 

27 

26 

91 

88 

78 

S8 

5 

2 

6 

5 

1 

0 

n 

9.5 

»   PEAK  GUST 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 
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STATION  INDEX 

JANUARY  1969 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

:  DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  J 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

P 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  HMP. 

PHECIP. 

1  SPECIAL 

TEMP.  1 

PRECIP. 

> 
U 

SPECIAL 

ACTON-HUBBAfiD  RDFC2610 

LOS  ANGELES 

U  3° 

MRS  SADIE  TAYLOR 

CA2A0ERO 

SONOMA 

36  32 

123  06 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  60ROTRA 

ADELANTO 

002*. 

07 

SAN  SERDINO 

15 

117  25 

2845 

s; 

FRANK  EBERT 

CECILVILLE  5  SE 

U06 

01 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

2980 

6P 

6P 

MRS.  Ruby  l.  rose 

AOIN  STATION 

0029 

02 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CEDARVI LLE 

1614 

03 

18 

120  10 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CONTRA  COSTA 

'1 

FRANK  J  CUZ2ILL0 

CENTERVILLE  PH 

121  40 
118  27 

522 

p  G  ♦  E  Company 

AUDEHPOINT 

HUMQOLOT 

10 

10340 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALDER  SPRINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALISO  CN  OAT    MT    FC  '•'•6 

LOS  ANGELES 

GETTY  OIL  CO. 

SAN  DIEGO 

CHATSWORTH  FC  24  0 

LONNIE  BATWAY 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

RUBIO  CANYON   L*W  ASN 

CHATSWORIH  RESERVOIR 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MODOC 

CHERRY   VALLEY  DAM 

AMBOr 

SAN  BERDINO 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CHESTER 

PLUMAS 

40  18 

JAMES  R.  KENDALL 

020'. 

05 

napa"^ 

9 

35  59 

119  29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

5P 

5P 

: 

U  S  PLANT    INTRO  GRON 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

IT 

1B15 

BA 

8A 

CHIOUl To  CREEK 

1737 

05 

27 

119  23 

7290 

ANTIOCH  FIBREBOARO  i^L 

05 

CONTRA  COSTA 

38  01 

121  46 

FTBREBOARO  CORPORATION 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CONTRA  COSTA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHOLAHE  ALLEY  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

RIVERSIDE 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

ventuRa 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

KERN  CO   ROAD  CAMP 

CHULA  VISTA 

8A 

APPLE  VALLET 

SAN  8ERDIN0 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

CITRUS  HEIGHTS 

ARROvO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

COUNTt  ROAD  DEPT 

CLAREHONT    POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

MRS.  KAREN  A.  GOULD 

CLARKS  PEAK  I  NE 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLARKSBURG 

YOLO 

38  25 

SA 

amer  crystal  SUG  CO 

ASH  MOUNTAIN 

03*.3 

OS 

naPa"^ 

; 

36  29 

116  50 

1706 

SA 

BA 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

1765 

02 

23 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUOD 

ATLAS  ROAD 

0172 

01 

la 

38  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  OUTfiA 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

MSMYOU 

12 

123  27 

975 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

clearlake  highlands 

AiJBERRT  1  NNE 

CLOVEROALE   3  SSE 

AU6 JRN 

till 

DAN  BARBER 

CLOVERDALE   11  W 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

CLINTON  H,  SCOVEL 

CLOVER  MEADOWS  GS 

S  LUIS  OBISPO 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

CLOVER  VALLEY 

AZUSA  city  PARH  FCI43B 

LOS  ANGELES 

AZUSA  C 1 TY  PARK 

COALINGA 

120  21 

BADGER 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

COALINGA  1  SE 

120  21 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

U    S    NAT   PARK  SERVICE 

COALINGA   14  WNW 

FRESNO 

36  14 

SP 

CHARLES  HOWELL 

BAILEY  RIOGE 

Li'.30 

05 

CALAVERAS 

16 

36  2A 

120  IB 

5100 

s 

E   BAY   MUNICIPAL   J  DISI 

' COFFEE  CREEK  RS 

1666 

01 

TRINITY 

35 

41  05 

122  42 

250C 

U  S  FOREST  SERVICE 

0«.36 

07 

SAN  SERDINO 

35  16 

116  04 

940 

L    E  METHEny 

COHASSET  1  NNE 

1891 

02 

23 

121  43 

3180 

BA 

SAN  BERDINO 

COLBYS  FC  53  D 

bakersfielo  w6  airport 

COLO  SPRINGS  CAMP 

balch  power  house 

P  G  +  E  COMPANY 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

BALL  MOUNTAIN  LOO<-OUT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLFAX 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

COLGATE  POWER  HOUSE 

barstow 

SAN  BEROINO 

BARSTOW   F|RE  DISTRICT 

COLUSA  1  SSW 

BARTON  FLAT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONCORD  3  E 

BATES  RIOGE 

SNTa  BARBARA 

u  s  WEATHER  Bureau 

COOL 

EL  DORADO 

36  53 

W  fl  THRELKEL 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

36  41 

118  52 

6600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41  59 

121  20 

2703 

4P 

PAC   POWER    *   LIGHT  CO 

BEAUMONT 

0606 

R] VERSlOE 

28 

33  56 

2613 

BA 

BEAUMONT    |RR|G  01  ST 

CORCORAN  IRRIG  OlSI 

2012 

05 

119  34 

200 

SA 

BA 

BEAUMONT  Pump  j  ng  plant 

0*" 

RI VERSIDE 

11*"  ^B 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

RIVERS  IDE 

U  S  W6  OBSERVER 

CORONA 

2031 

R  1  VERS  1 DE 

beehive  meadow 

TUOLUMNE 

HETCH  HE TCHT   WTR  SUP 

CORRAL  I TOS 

2048 

BEL  Alft  FC   10  a 

LOS  ANGELES 

A,    s,  PORTER 

COTTONWOOD  CRE£<i 

2069 

01 

SANTA  CRUZ 

COVELO 

2081 

01 

NENDOC 1  NO 

BENTON  INSPECTION  STA 

BUR. OF  PL I .OUARANT 1 NE 

COVElO  EEL  RIVER  RS 

MENDOC INO 

BERKELEY 

ALAMEDA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

COVINA  TEMPLE   FC   193  b 

LOS  ANGElES 

WILLIAM  S  TEMPLE 

berryessa  lake 

NAPA 

HARVET  0  FRYER 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RIVERSIDE 

33  26 

HOWARD  F  BAILEY 

BESWICK  7  S 

0715 

01 

SI SK 1  YOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

5 

U  S  WEATHER  duREAU 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

2SC 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

0731 

02 

21 

41  07 

121  oe 

413P 

EABL  R.  El2EA 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

lie  21 

1070C 

ST  OF  CALIF  SNOW  SUfivEY 

BIG  BAR  Ranger  station 

TRINITY 

U  S  FOPE  ST  SERV 1 CE 

CRAWFORD  RANCH 

01 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

BIG  BEAR  lake 

SAN  BEROINO 

BIG  BEAR  LK  FIRE  OlaT 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

DEL  NORTE 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BEROINO 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CU 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

CAL  0 1 V  BEACH  +  PKS 

BIG  BENO  RANGER  SlA 

PLACER 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRESCENT  CITY  MNIC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  OIV  OF  HWYS 

BIG  OALTON  DAM  FC2236E 

LOS  ANGELES 

GERALD  M  THRASHER 

CRESTLINE  FIRE   SIA  2 

2164 

01 

SAN  BERDINO 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

BIG  P 1 NE  CREEK 

DEPT   WATER  RESOURCES 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

c+H  Sugar  refining  co 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

LOS  ANGElES 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRowDER  Flat 

2164; Oil  MODOC 

41  53 

CALIFORNIA  OWR 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

STATE   PARK  SERVlCt 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2196 

LOS  ANGELES 

34  19 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCitbDE 

079B 

06 

LOS  ANGELES 

13 

It  IB 

118  11 

2317 

if 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

ICULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

34  01 

US  24 

lOf 

SP 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

BIRMINGHAM  GEN  MOSP 

OSl  B 

06 

LOS  ANGELES 

i3 

34  n 

118  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUMMINGS 

221E 

MENDOCINO 

123  36 

12B5 

5P 

MRS  MARY  5.  INGRAM 

2236 

0( 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROwELL 

BISHOP  WB  AIRPORT 

CUYAMACA 

22  39 

SAN  DIEGO 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

CUYAMA  Ranch 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

COUNTY  of  SANTA  BARBARA 

SANTA  CLARA 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07'  SAN  6ERDIN0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

07 

SAN  BERDINO 

DANA  2  SE 

2269 

o; 

SHASTA 

DAVENPORT 

2290 

SANiA  CRUZ 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

BLUE  CREEK  MTN  l\J 

DEL  NORTE 

U   S   WEATHER  BUREAU 

DAVIS  2  WSW 

02 

38  32 

-G 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BLUE  MOUNTAIN 

0908 

05 

CALAVERAS 

16 

36  21 

120  22 

6070 

EAST   BAY  MUNIC  UTL  OIST 

DAVIS  CREEK 

2296 

02 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

0924 

07 

R I  VERS  IDE 

5 

111.  36 

4P 

BA 

2306 

02 

MODOC 

21 

121  23 

3650 

R I  VERS  I DE 

STaIE  DIV  OF  FSTRY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

MODOC 

CAL 1 FORN I  A  OWR 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

R 1  VERS  I DE 

FED  AVIATION  AGENCY 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

HUMBOLDT 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

80DIE  HISTORICAL  ST  PK 

, DEER  CREEK  FLAT 

02 

TEHAMA 

CALIFORNIA  OwR 

ERiC  H,  LOOS 

IDEER  CRE£«.  POWER  HOUSE 

2334 

02 

NEVADA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

MENDOCINO 

STATE  OIV  OF  HWYS 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

DElANO  FIHE  DEPT 

BORON 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

I 

33  16 

116  25 

765 

BA 

9A 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

0^ 

STANI SLAUS 

21 

37  25 

121  23 

1125 

6P 

CLARENCE  ADAMS 

BOULDER  C  LOCaTELLI  R 

1005 

O"- 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  0  LOCATELLI 

DENAIR  3  NNE 

2389 

STANISLAUS 

31 

120  47 

137 

5P 

SP 

KEN  C.  BRaTTON 

BOULEVARD 

OE  SABLA 

02 

BUTTE 

P  G       E  COMPANY 

BOUOUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

OESCANSO  ranger  STA 

2406 

Ot 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

NEVADA   IRRIG  DIST 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

MON  T  E  R  E  Y 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

DOBBINS  COLGATE 

2458 

YUBA 

P  G  +  E  COMPANY 

BRANNAN  ISLAND 

10<>3 

SACRAHEMTO 

C AL I F  DIV  BE  AChE  S-PA»K  S 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

NEVADA 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

BRANSCOMS  Z  NW 

MENDOC I  NO 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

0^ 

TULARE 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BRAWLEY  2  SW 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

DOWNEY  FD  FC107C 

LOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

BRAY  10  WSW 

SISKIYOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DowNiEviLLE  Ranger  sta 

2500 

SIERRA 

39  34 

U  S  FOREST  SERVICE 

BREA  CITY 

1056 

06 

ORANGE 

26 

117  54 

345 

BA 

BREA  FIRE  DEPT 

2504 

LASSEN 

IB 

40  02 

120  06 

4240 

lOP 

FRANK^M^ROWLAND 

BREA  CAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

"  11 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOYLE  5  SSE 

0^ 

LASSEN 

18 

120  05 

4365 

6P 

6P 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

VERNON  R  CAKEBREAD 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

BR IDGEPORT 

ROBERT  W.  SANOY 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

BR lOGEPORT  Ranger  STA 

DUNNIGAN 

2566 

02 

YOLO 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 

BRIOGEVILLE  u  NNW 

HUMBOLDT 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BEROINO 

EARL  K  wOeSER 

36 

120  04 

7200 

1 ouNSMUiR  Ranger  sia 

2572 

02 

SISKIYOU 

WALLACE   E.  MARSHALL 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

OUSY  BENCH 

2577 

05 

FRENSO 

staTE  of  CALIF-SNOW  SY 

1130 

02 

8 

39  41 

12]  20 

3560 

BA 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

35  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1102 

MONTEREY 

2A 

35  46 

121  05 

925 

ERNEST  A  wEFERLING 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

f, 

33  46 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

11<.9 

02 

21 

40  52 

121  51 

3800 

3P 

EAST  PARK  RESERVOIR 

02 

COLUSA 

23 

122  31 

1205 

Bt 

8A 

ORLAND  UN|T  wu  ASSN 

BUCKS  CREEK  PM 

1159 

02 

121  20 

EL  CAPITAN  dam 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

1170 

02 

121  12 

5200 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

EL  CENTRU  WATER  DEPT 

121    1 1 

1640 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

P  G  *  E  COMPANY 

1192 

118  16 

ELIZABETH  LAKE  FCl2eB 

2735 

LOS  ANGELES 

ARTHUR  L.  STEWART 

1  19<> 

34  11 

655 

MID 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

1206 

37  35 

122  21 

ELLERY  LAKE 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

121* 

02 

ELLIOTT 

05 

SAN  JOACUIN 

C  NORMAN  ADAMS 

BURNT    RANCH    1  S 

1215 

01 

TRINITY 

PAUL  F  »,AUI 

EL  MODENA 

2776 

33  48 

HOMER  F  WANNAMAKER 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

BA 

MRS  MAR  STIRTON 

ELSINORE 

2805 

RIVERS  IDE 

26 

117  20 

1285 

MID 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

1237 

23 

40  34 

121  16 

6060 

ESCONDIDO 

2B62 

33 

33  0? 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

119  26 

ESCONDIOO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

CABAZON 

1250 

07 

EI  I  WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CACHUMA  0AM 

761 

U  S  BUR  RECLAMAIJON 

01 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

1272: 07 

'EUREKA  WB  CIlY 

2910 

01 

HUMBOLDT 

EUREKA  WBO  MIRANDA 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

MAR  1 POSA 

MERCED  IRRIG  DISI 

1280 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

CHARLES  0  COULTER 

1261 

121  49 

2933 

02 

SOLANO 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

CALEXICO  2  NE 

07 

IMPER 1 AL 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

38  16 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

calistoga 

1312 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGElES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01 

SISMYOU 

12 

41  16 

122  48 

3136 

5P 

U  S  FOREST  SERV ICE 

FALL6ROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

117  15 

DEPT   SPECIAL  DIST  SERVS 

CAMP  ANCELUS 

28 

116  59 

5770 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 

02 

121  26 

3340 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

06 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

FEATHER  FALLS 

02 

BUTTE 

8 

121  16 

2965 

A  S  MENDICHI 

CAMP  PARDEE 

11.28 

C ALA VC  RAS 

38  15 

BA 

6A 

8A 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTR 

39  36 

120  34 

5565 

FERNDALE  S  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

124  20 

1445 

CONNICK  LIVESTOCK.  CO 

CAMP  S 1 X  LOOKOUT 

1'.56 

01 

17 

123  52 

3700 

SIaTE  OF  CALIFORNIA 

FERNDALE  2  NW 

01 

HUMBOLDT 

124  17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  2  eOYTON 

CAMPTONVILLE  RS 

11.62 

02 

39  27 

121  03 

2755 

U  S  FOREST  SERVICE 

fidoletown  lynch  Ranch 

3038 

05 

AMADOR 

38  32 

120  42 

2140 

8A 

WENTWORTH  LYNCH 

CANBY  11  SW 

1*.75 

21 

121  03 

4500 

ELMER  J.  E6ERS0LE 

F IGUEROA  MOUNTAIN 

3046 

SNTa  BARBARA 

32 

120  00 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBt  Ranger  station 

1'.T6 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

lie  56 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

118  34 

790 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

36  21 

120  09 

265 

6P 

RAYMOND  Thomas  ranch 

cantr 

11.88 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

FLEMING  Fish  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

PLUMAS 

e 

40  10 

121  05 

5P 

P  G   ♦  E  COMPANY 

FLORENCE  LAKE 

05 

FRESNO 

116  58 

7  344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

33  55 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

36  42 

121  10 

350 

U  S  BUR  RECLAMA1 ION 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

1 180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

P  G  +  E  COMPANY 

FONTANA  KAISER 

SAN  BERDINO 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

CARMEL  VALLEY 

1531. 

04 

36  29 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

123  20 

2340 

MRS  8  E  ESLICK 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

151*0 

06 

SANTA  BARBARA 

33 

119  29 

COUNTY   OF    SANTA  BARBARA 

FOREsTHiLL  Ranger  sta 

3134 

02 

PLACER 

1 

120  49 

3190 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CATmEYS   VT   bull   HUN  RH 

05 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

WM  H  ALISON 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

12 

41  16 

123  19 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


STAnON 

INDEX  NoTl 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Si 

1  SPECIAL 

FORt  BIOWClL 

liODOC 

11 

41  51 

120  00 

4496 

L  J  FEE 

J161 

HENOOCINO 

80 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

PORT  AHAGC  AVIATION 

01 

MCNOOC I  NO 

11 

39  24 

121  49 

1  IP 

UP 

FOftT  DICK 

mi 

DEL  NORTE 

IT 

41  52 

124  09 

6A 

rofiT  JOHCS  6  tit 

Hit 

o; 

12 

41  35 

122  43 

rORT  JONCS  RANGCR  sta 

J1S2 

01 

12 

41  36 

122  M 

0  S  FOREST  SERVICE 

FOOT  ORD 

J1S6 

04 

MON  T  E  R  E  Y 

36  41 

121  46 

MIC 

Hit 

01 

17 

38  31 

123  15 

6P 

&P 

FRtCOOH  A  NNH 

J232 

SANIA  CRUt 

20 

37  03 

121  49 

FRtNCH  GULCM 

J2A2 

02 

2) 

AO  41 

122  36 

eA 

FRC^NO  KB  A1HP0(»T 

i2ST 

05 

FRESNO 

27 

36  fcft 

119  43 

328 

.6  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANI    GOVCRNMCNT  CAHP 

FRESNO 

36  S« 

119  43 

410 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i2tb 

06 

26 

33  54 

117  53 

>20a: 06 

26 

33  53 

117  55 

FULLERTuN  MUN  UTIL  OEPI 

40  06 

123  48 

CAHOCH  VALLEY  2  S 

)3it 

39  50 

120  51 

17 

41  52 

123  58 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

0) 

37  45 

119  08 

MID 

CtORGC'OMN  KANO£n  SIA 

1 

38  55 

120  47 

3361 

04 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

CERLE  CBCf".  CAMP 

3388 

o: 

El  dorado 

1 

5400 

DEPt   WATER  RESOURCES 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

J*.Oii  02 

23 

41  01 

122  24 

33 

32  49 

116  58 

GJLROY  fire  DISTRICT 

20 

eA 

5P 

26 

34  08 

117  52 

MRS  L  M  WEST 

3463 

05 

10 

35  43 

118  42 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

OLENNVILLE  fulion  RS 

KERN 

'° 

35  44 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

IMPERIAL 

fl4  52 

GOLD  ROCK  RANCH 

39 

39  10 

120  52 

3240 

116  48 

24 

36  33 

121  18 

38  09 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

a 

40  Ob 

120  21 

CALIF  DEPf  OF  WAlEft  RES 

11 

118  58 

ea 

8A 

39  13 

121  04 

3578 

01 

22 

38  26 

122  52 

GRECNVIEa 

01 

SISKIYOU 

41  33 

2818 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

creemville  ranger  STA 

PLUMAS 

^3 

120  56 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

GROV£L*NO  2 

37 

37  60 

120  14 

37 

37  49 

120  06 

GUER NEVILLE 

22 

38  30 

123  00 

13 

34  16 

118  16 

5P 

7A 

7A 

37  28 

122  26 

3725 

02 

MANFORO 

3747 

05 

KINGS 

242 

STATE  0]V  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

Jj 

34  16 

1  18  24 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

12 

41  48 

123  22 

-  M 

8A 

6A 

Rt  VERS  I DE 

9A 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

3663 

04 

HEALDSeuRG 

01 

SONOMA 

102 

hEALOSBUHG  fire  DEPT 

MEALDseuPG  NO  2 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

WALDO  F  IVERSON 

I 

39  04 

120  25 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

33  45 

33  I* 

mERnANOEZ  2  NW 

SAN  8EN1T0 

HERNANUEZ  7  SE 

MRS  CLOREnC  AKERS 

SS 

J939 

02 

39 

39  02 

121  06 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPI NE 

8650 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

SlSKl YOU 

12 

42  00 

122  36 

2900 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

23 

38  51 

122  43 

13 

34  13 

lie  02 

40  13 

122  00 

36  50 

121  25 

5P 

SP 

36  51 

121  24 

36  55 

121  14 

407<. 

01 

HOO0A 

4082 

01 

MUMBOLOT 

41  03 

123  40 

345 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOPLANO  B  NE 

MEN^O 

23 

123  00 

2510 

WArNE  TOBIN 

22 

39  01 

123  07 

37 

36  11 

lie  37 

s 

120  23 

38  06 

40  11 

122  33 

5P 

ENTERS  DAM 

4P 

A181 

06 

HYA«POM 

4191 

01 

TRINITY 

1260 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

lOLEMILD  HHT  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

122  46 

125Q 

STATE  DIV  OF  HWYS 

27 

36  25 

120  40 

lOYLLHILO  RANGER  STA 

R 1  VERS lOE 

IMPCR I AL 

IMPERIAL  FAA  AP 

I  MP  E  R 1 A  L 

INDEPENDENCE 

7A 

TA 

INDEPENDENCE  ONJON  VLY 

4235 

07 

INDIO  <J  S  DATE  GARDEN 

R  t  VERS  IDE 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INVOKERN 

4278 

07 

KERN  CO  Fire  OEPI 

INYOKEHN  ARMI TAGE 

4280 

07 

KERN 

2220 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

05 

AMADOR 

16 

38  21 

120  56 

284 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4288 

1 

39  06 

120  52 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  QEROINO 

METRO  WATER  OIST 

02 

21 

120  18 

43S8 

34  20 

116  53 

s 

JOHNSONDALE 

4369 

35  58 

UB  32 

SA 

07 

34  08 

116  19 

5P 

25 

33  06 

116  39 

CHARLES  VILINEK 

4422 

32 

34  29 

119  30 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

XEE  RANCH 

4467 

SAN  BEROINO 

34  10 

4325 

KEE  RANCH 

22 

38  40 

122  40 

MRS  Ruth  f  Rubinow 

4488 

02 

23 

38  59 

122  50 

CO  FARM  *  HOME  AOV 

122  33 

4S08 

05 

121  26 

PAC  COAST  AGGREGATES 

35  28 

5P 

5P 

SO  CALIF   EDISON  CO 

4523 

5P 

5P 

ket tleman  city 

4534 

cettlchan  station 

05 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

2648 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

ICNICHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STAN  1 SL AUS 

34 

37  46 

120  39 

knichts  valley 

4593 

SONOMA 

22 

38  37 

4602 

17 

40  52 

123  57 

6P 

(VfiJRZ  STRAWBERRY 

4616 

El  DORADO 

1 

36  46 

120  09 

LA  CRESCENTA  FC  2%1  B 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  14 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

04 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

eA 

LACJNA  SEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANI 

LACUNA  BEACH  2 

06 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

210 

L  B  WATER  01  STRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

780 

6P 

MRS.  GEHTRUOE  HEEOV 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

34 

38  29 

120  01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROMHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  11 

5205 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

HETCH  HEICHf  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

01 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILLSeuRY  NO  2 

4698 

LAKE 

39  25 

122  59 

1  740 

5P 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPOBT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1347 

5P 

GEORGE  fi  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9065 

s 

SOUTHERN   CALIF.  EOlSON 

LAKESHORE 


LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  MOHLFORP 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  panZa  Ranch 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  6 

laytonville 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 
LINOSAT 

little  last  chance  vy 
litile  panoche  oet  dam 
little  tujunga  golo  cr 
little  valley 
livehmore  county  f  0 
lockwood  2  n 
lodgepole 

LODl 


LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
iFLONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT   3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANOS  DET  RESV 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PBIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  MEADOW 

LOWER  OTAV  RESERVOIR 

LOTAlION 

LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE   MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTECA 
MANZANA  SCHOOL 
MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLANO 
MARI COPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVlLLE 

MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  carthy  point 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  FIRE  STATION 
MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 
MILFORD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA   4  S£ 

MlliANOA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 


MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
HUNT ICELLO  DAM 
MOOR PARK 
MORAINE  CREEK 
MORE N A  DAM 
MORGAN  HILL   2  E 

MORGAN  HILL   6  WNW 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  aSG 
MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT  U1A6L0  N  GATE 

MI  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

Ml    HOUGH   SNOW  COURSE 


MI    SAN  JACINTO  WSP 
MOUNT    SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 
MOUNT    lAMALPAIS   2  SW 

MOUNT  WILSON  FC   336  8 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
HUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NACIMIENTO  DAM 
ifNAPA  STATE  HOSPITAL 


5679 
'  5680 
5711 
'  5713 
5721 
5723 
5739 
5741 
5756 


NEEDLES 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 


COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

SHASTA 

SAN  OIEGO 

2! 

32  51 

1  16  53 

692 

02 

i3 

38  29 

122  00 

160 

SAN  OIEGO 

MODOC 

01 

SISKIYOU 

li 

41  44 

121  31 

4770 

*i 

34  07 

1235 

01 

123  29 

KERN 

EL  DORADO 

TULARE 

PLUMAS 

05 

9 

36  11 

119  04 

395 

02 

PLUMAS 

6 

39  50 

120  13 

'677 

LOS  ANGELES 

LAiSEN 

ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 

TEHAMA 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  39 

120  27 

95 

°5 

INYO 

IS 

36  27 

118  03 

3  790 

SAN  JOAQUIN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

116  14 

270 

05 

27 

37  03 

120  52 

860 

SANTA  CLARA 

SANTA  CPUZ 

SNTA  BARBARA 

TUOLUMNE 

SIERRA 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

540 

02 

SIERRA 

39  41 

120  15 

4936 

SAN  BEROINO 

MONTEREY 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

LASSEN 

MADERA 

LAKE 

07 

19 

37  37 

119  02 

9500 

MADERA 

27 

37  21 

119  19 

3390 

05 

SAN  JOAQUIN 

SANTA  BARBARA 

SHASTA 

SALANO 

MARIPOSA 

CONTRA  COSTA 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

122  06 

243 

04 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

TUOLUMNE 

RI VERS  I DE 

SISKIYOU 

FRESNO 

14 

37  18 

120  29 

169 

05 

MERCED 

37  19 

120  29 

170 

05 

27 

03 

EL  DORADO 

02 

02 

03 

SAN  BEROINO 

05 

TEHAMA 

05 

9 

36  26 

118  35 

7975 

01 

HUMBOLOT 

40  11 

123  47 

01 

HUMBOLOT 

370 

07 

SAN  BEROINO 

05 

FRESNO 

1 1 

05 

STANl SLAUS 

STANl SLAUS 

07 

KERN 

07;  KERN 

05 

TULARE 

03 

36 

38  00 

119  09 

6450 

SI  Ski  YOU 

12 

41  43 

122  28 

2580 

04 

MONTEREY 

NAPA 

06 

VENTURA 

SAN  OIEGO 

SANTA  CLARA 

04 

SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

SAN  BEROINO 

34  03 

116  34 

2580 

04 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

Tulare 

07 

SAN  BERDINO 

06 

SAN  BERCINO 

06 

SAN  BERDINO 

02 

EL  DORADO 

04 

CONTRA  COSTA 

FRESNO 

27 

37  17 

119  OS 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

01 

SI  SKI YOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

02 

PLUMAS 

8 

40  02 

120  53 

6760 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

07 

RIVERSIDE 

33  46 

116  36 

8417 

02 

SISk 1  YOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

02 

S 1 SK 1  YOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

17 

37  54 

122  36 

1475 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  OA 

5709 

MARIN 

37  54 

122  34 

171 

01 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

FRESNO 

27 

5522 

04 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

01 

IT 

38  17 

122  16 

MENOOC INO 

39  10 

220 

SAN  BERDINO 

5 

460 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34  4C> 

114  37 

913 

02 

NEVADA 

39 

39  16 

121  01 

2520 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


;  RECLAMATION 
HELl*    IRRIGATION  OIST 
LAWERENCE  FAFEK 
E  COMPANY 
£  COMPANY 
ESCONDIDU  MIL  WTR  CO 
.  MESA  FIRE  DEPT 

MRS.    MAE    E.  MARTENS 
MICHAEL    C  LIBBEY 

.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
,  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 
KERN  CO  F|R£  DEPT 
.  CO  FIRE  OEPI 
IMEw  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 

(  LEHMAN 
KAmEAh  LEmON  CO 

>  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

FRANK  OE  CHAINE 
.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

Mfts.  CLOVERINE  COROER 
LIVERMORE  ALMOA  CIY  F  I 
ARCHIE  M  wEFEftLING 

SERVICE 
CITY  OF  LOO I 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER   TREAT.  PL, 

:  DEPT 

JOHN  B0RGE5 
JOHN  W  TEEO 

.  DEPI  OF  biATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPMERO 
BUflRELL  REED 

lauren  payne 

i  s  weather  bureau 
la  co  air  pol  con  oist 
roger  c  rice 
arbuRua  Ranch 
bureau  of  reclamation 
city  of  los  gatos 

ALLEN  HELENIOS 

S  FOREST  SERVICE 
ERN  CO  FSTRY  +  F  t> 
1  HETCH  HETCHY   wTR  SuP 

INTERMOUNTAIN  F  ♦  RES 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LAfiSEN 
CALIF  OIV  OF  FERESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
AN  BERNARDINO  FCD 
S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 

MRS  M  E  MAHNKE 
.  OEPT  WATER  RESOURCES 
0,  CALIF.  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
SERVICE 


I  BAT  I 


SYO 


STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIEILE  WILSON 
ELOISE   B  FAIRBANKS 

MARGARET    S  PLUMMER 

AN  BENSON 
CITY  F|HE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
.  WEATHER  BUREAU 

RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
S  WEATHER  BUREAU 

ERNEST  MANGOS 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED  IRRIG  DIST 

INACTIVE  6/30/67 
STATE  OF  CALIFORNIA 


NAT  PARK  SERVICE 
PS  OF  ENGINEERS 

EUREKA  weo 

WALTER  N.  PEOERSEN 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL   RADIO  STATION 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
K  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARO 

.  BUR  Reclamation 
veniura  county  fire  dep 
.  corps  of  engineers 
san  diego  water  co 
MRS  Tmelma  f  downer 

MANUEL  V  ROSE 

.  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY    F   P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN   PASS  MINE 
JUDITH  M.  RADY 
MT    BALOY    SKI    LIFT  INC 
SUTE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  OEACM  •  PARK 
SO.CALIF.  EDISON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 

FOREST  SERVICE 
.  CALIF.  OEPT.  OF  <(ATEfi 
JACK  1  SChELL 
MT   SAN  JACINTO  WSP 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

i  WB  OBSERVER 
,  NAT  PARK  SERVICE 
>  DEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RIGCS 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

»  ST  HOSP.FIRE  OEPT 
MASONlTE  CORPORATION 

r  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 


-  34  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


-- 

L  1 

Q 

g 

NEWARK 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBUftY  P*RR  *  St< 

VENTURA 

118 

56 

rancho  sierpa  VISTA 

NEWHALL  SOLEOAO  FC32Ce 

6162, 06 

sian*s'^a''P 

29 

12^ 

32 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEMPORT  8EACH  HAR80R 

33  36 

5P 

5P 

NEWPORT  HAR80R  OEPT 

NEh  VOR*.  MTNS 

07 

35  15 

600C 

S 

C.    T.  SNYOER 

NICOLAUS  2 

43 

RECLAMATION  DIST  1001 

NIGHTINGALE 

07 

*025 

5P 

MR   CHARLES   S  MALE 

NILANO 

6197  07 

IMPERIAL    IRHIG  OlST 

NIPOMO  a  NU 

SN  LUIS  08P0 

360 

ANDREW  HEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

IZ 

:: 

GLEN 

23 

122 

CORPS  OF  ENGINEERS 

nortm  FORit  Ranger  sta 

6252i  05 

MADERA 

27 

30 

U  S  FOREST  SERV I CE 

}: 

122 

43 

MARIN  COUNTY   FIRE  OEPT. 

6j;b 

SlSMYOl' 

OAI.LANH   WB  AIRPORT 

6335,  C 

ALAMEDA 

37  44 

MID 

HJD 

;  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OARWILLE    1  WNW 

6351:  01 

3B  27 

I6C 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  OONDIO 

0AK.V1LLE  'i  Sw  •  2 

6^70 

KLAUS  HOCKFELOT 

OCCIDENTAL 

01 

SONOMA 

ANDREW  J  BLANEt 

OCEANS  IDE 

06 

SAN  DIEGO 

OCEANS  I DE  FIRE  OEPT 

OCEANSlOE  PUMPING  PL 

06 

SAN  DIEGO 

3} 

21 

OCEANSlOE  WATER  OEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6363 

07 

SAN  DIEGO 

06 

EARL  G>   CART  1 ER 

6395 

05 

FRESNO 

2'; 

120 

24 

PACIFIC   IEL*T£L  CO 

06 

VENTURA 

33 

119 

15 

6<>52 

02 

PLUMAS 

120 

OHO 

6<.55 

02 

SHASTA 

23 

40  29 

122 

37 

9BC 

7A 

J.    T.  SAILORS 

OPIDS  CAMP  FC  57  Bt 

LOS  ANGELES 

34  15 

4250 

5P 

LONG  BEACH  SCH  OlST 

6473 

06 

ORANGE 

26 

117 

CORPS  OF  ENGINEERS 

05; FRESNO 

119 

16 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  prairie  creek  PP". 

01 

HUMBOLDT 

CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 

ORLANO 

02 

GLENN 

ORLAND  unit  WU  ASSN 

ORLEANS 

6506 

01 

HUMBOLOI 

12 

123 

E  J  ANDERSON 

OROV 1 LLE 

39  30 

121 

34 

CITY  OF  OROVILLE 

6525 

02l  BUTTE 

B 

121 

ROBERT  E  SKINNER 

02 

BUTTE 

39  32 

34 

STaIE  DIV  OF  FSTRY 

OSPITAL  RANCH 

05 

CALAVERAS 

38  07 

2ac 

S 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OSTRANOER  LAK,E 

6552 

05 

MAR JP05A 

37  38 

119 

6600 

OWR  ♦  NATl  parr  SERVICE 

OXNARD 

06'  VENTURA 

CITY  OF  OXNARD 

PACMECO  PASS 

6583 

05l  MERCED 

CALIF  DEPT  OF  HATER  RES 

PACIFIC  MOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAN  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

34  20 

E  K  BARR 

PAICINES  omRwall  Ranch 

6610 

Oo 

PALMOALE 

662'> 

07 

LOS  ANGELES 

6 

lie 

06 

2596 

5P 

PALMDALE    I RR 1 G  DIST 

PALHOALE  FAA  SIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

* 

34  38 

05 

2517 

MID 

MID 

/ED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

116 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITr  MALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

''1 3 

SA 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

MONTEREY 

36  21 

1635 

5F 

JAMES  A  BELL 

6657 

SAN  DIEGO 

P ALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VER0E5  EST  FC130 

LOS  ANGELES 

216 

SUPl .  OF    STREETS  •  PkS. 

PANAMINT  CITY 

07 

INYO 

6240 

C.   T.  SNYOER 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

MISS  LILY  BERG 

PARAOl SE 

6685. 02 

6UTTE 

PACIFIC  GAS+ELEC  CO 

TUOLUMNE 

119 

40 

hETCH  mETCHY  WIR  sup 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  8ERDIN0 

10 

METRO  WAIER  DISTRICT 

PARKF 1  ELD 

MONTEREY 

24 

120 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

MONTEREY 

36  00 

120 

28 

359C 

RAULSTON   P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  09 

064 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

6726 

02 

TEHAMA 

122 

6730 

Ott 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120 

41 

SN  LUIS  OBPO 

FRANCIS  F  NELSON 

671.2 

04 

SN  LUIS  OBPO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

03 

MOOOC 

21 

41  U 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

kEPn 

119 

23 

HUDSON  RANCH 

92 

TEHAMA 

'I 

121 

DAVID  W.  ALLWARDT 

6767 

TULARE 

40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

peppepdines  camp 

02 

41  27 

6  300 

s 

CALIF  DtPT  WATER  RES 

PERfllS 

06 

RIVERSIDE 

2t 

33  47 

117 

1470 

2P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

PETAlUMA  fire   ST*  2 

Oi 

PETALUMA  FIRE  OEPT 

06 

VENTURA 

VENTURA  COUNTY  FCD 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

OS 

Tuolumne 

USFSt  DISTRICT  RANGER 

6896 

05 

FRESNO 

27 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

VENTURA 

29 

34  36 

119 

21 

4200 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  8ENI TO 

20 

121 

U 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VENTURA 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  8EACH 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  06 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

02 

SHASTA 

40  59 

1458 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACER V ILLE 

6960 

EL  DORADO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

02 

EL  DORADO 

38  44 

2755 

INST  FST  GENEI ICi 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

02 

EL  DORADO 

38  44 

CITY   OF  PLACERVILLE 

PLASK.ETT 

6972 

01 

GLENN 

U  S  F    St  CAL  OEPT  wTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

40  22 

2260 

5P 

5P 

PLATINA   HWY   MTC  STN 

6996 

02 

PLUMAS 

1 

120 

42 

PLUMAS  EUREKA  ST,  PK . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38  55 

42 

210 

5P 

5P 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

PT    ARGUELLO  LIGHT  STA 

06 

SNTA  BARBARA 

34  34 

120 

76 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

59 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

06 

LOS  ANCELES 

835 

5P 

5P 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

U   S   NAVAL  MAGA21NE 

PORTERW ILLE 

7077 

TULARE 

6A 

POP TOLA 

02 

PLUMAS 

4038 

4P 

F.  W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

05 

TULARE 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7096 

05 

TULARE 

PANORAMA  MTS  LODGE 

POTT£R   VALLEY    )  SE 

7106 

01 

MENDOCINO 

22 

123 

04 

1 100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MENDOCINO 

22 

123 

P  G  *  E  COMPANY 

7111 

H 

SAN  DIEGO 

ol 

4P 

POWAY  FIRE  OEPT 

PRAOO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

33  53 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

2  300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

05 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7195 

02; PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

7222 

05 

CALAVERAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

LOUIS  B  SPAULOING 

SAN  DIEGO 

B>   W.  PATTERSON 

RANOSBURG 

7253 

KERN 

15 

117 

39 

6P 

6P 

KERN  CO  F [RE  DEPT 

7259 

05 

FRESNO 

116 

43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7292 

02 

MID 

MID 

REDDING  3  SSE 

7295 

SHASTA 

40  30 

425 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

40  35 

560 

5P 

5P 

REDOING  FIRE  OEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  8ER0INO 

MID 

2P 

REDLANDS   DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

37  29 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENOOC INO 

718 

Thomas  m  jameson 

REPRESA 

02 

SACRAMENTO 

36  42 

295 

FOL  SOM    STATE    PR  I  SON 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

01 

HUMBOLDT 

40  02 

500 

SA 

6A 

IR  ICHMOND 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

122 

21 

55 

6A 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

02 

SOLANO 

23 

38  09 

121 

42 

U   S   ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  F1B£   STA  R  3 

RIVERSIDE 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  EXP  3IA 

7<.73 

RIVERSIDE 

33  56 

6A 

8A 

8A 

CITRUS  RES  *  AG  E KP  STA 

ROBBS  HEAK.  P  H 

02 

EL  DORADO 

36  54 

5120 

SAC  MUNIC  UTL  DISl 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

05 

PLACER 

6740 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

7510 

07 

INYO 

37  27 

9670 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKL I N 

7516 

02 

PLACER 

38  46 

239 

8A 

SA 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

36  06 

6240 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  meadow 

FRESNO 

37  19 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

05 

Tulare 

10 

118 

21 

9000 

CALIF  STATE  ENC 

75801 02 

SHASTA 

40  49 

121 

56 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  £ 

7600; 07 

SAN  BERDINO 

34  12 

117 

05 

5965 

SACHES  SPRINGS 

762  3 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119 

51 

7900 

s 

HETCH  HtTCHY   WTR  SUP 

SACRAMENTO  MB  AIRPORT 

763o; 02;  SACRAMENTO 

23 

38  31 

121 

17 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

iSACRAMENTO  wB  CITl 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121 

30 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE   CAMP  RaNCEP  STA 

7637 

23 

40  10 

122 

48 

3850 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEMEN  CRECh. 

NEVADA 

36 

39  26 

120 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

01 

122 

26 

255 

fcP 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  (,  mSW 

Zl 

01 

NAPA 

17 

36  30 

122 

32 

1780 

eOWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

23 

122 

22 

1050 

MRS  CLARA  a  A8REU 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122 

06 

623 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Z  E 

MONTEREY 

24 

36  40 

37 

60 

5P 

SALINAS  Rural  f  d 

SALINAS  FAA  AP 

MONTERY 

24 

121 

36 

75 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

767; 

24 

35  20 

120 

30 

1375 

SALINAS   DAM  OPERATORS 

SALSiPUEOES  Gaging  sta 

SNTa  BARBARA 

32 

34  35 

120 

2* 

250 

JOE  cabRal  JR 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

766* 

AMADOR 

38  30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P   G  ♦    E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

36  10 

120 

630 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

36  01 

15 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN   CLEMENTE  PAH 
SANJ8ERG  PTl  FC130B 


I'SAN  DIEGO  WS 
SAN  OlMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIHAS  TAN8ARK  FLAT 
SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANUO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  we  AP 
'S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  Ranger  sta 

SAN  JOAOUIN  exP  range 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT ISTA  3SSe 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  PASS 
lISAN  MATEO 

san  nicolas  island 
san  rafael 

santa  ana  fire  station 
santa  ana  river  ph  3 
santa  anita  fern  fc432 
santa  barbara 
santa  barbara  faa  ap 
santa  barbara  tv  peak 
Santa  claRa  university 
santa  cruz 
santa  fe  dam 

santa  margarita  2  sw 
SANTA  Margarita  boost 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONJCA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  TNE2 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  Ranger  STA 

i»SCOT|A 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  Ranch 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKAGG5  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS   1  E 

SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE 

SOHtS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S    E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC  FC   556  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPfllNGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  SlA 
SPRJNGVILLE   TULE  MDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL   INN  2 
STANDISM  1  E 
STAND ISH-HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 

STIRLING  CITY  RS 

stockton  disposal  pl 
i'STOCKTON  wbap 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 

stonyforo  Ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
stouts  meadow 
strawberry  valley 
suey  ranch 

summit  meadow 

sunset  beach  state  pk 

SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 


FAFT 


;  CITY 


lALBOT  CAMP 
lEMACHAPl 
'EMACHAPI  AIRPORT 
FEJON  RANCHO 
rERMO 

IHE  CEDARS 
IHE  GEYSERS 
IHEAMAL  FAA  AIRPURT 
FHOUSAND  UAKS 

rMREE  MILE  VALLEY 
FHREE  RIVERS  6  SE 
IHREE  RVRS  EDISON  PH 
FHREE  RvRS  EDISON  PH 
■[GEH  CREEK  PH 

IGA  PATROL  STA  FC6 
rORRANCE 
FRABUCO  CANYON 

2  sse 

tRACY  CAR BON A 

■RACY  PUMPING  PLANT 
■RlNITY  DAM  VISTA  PT 
RONA 

rough  spring 

ruckee  ranger  station 

rujJNGA 
JJJNGA  MILL  CR  fC  47u 
tJLEFULD 
iULELAKE 

rJNNEL  RANGER  SIaHON 


COUNTY 


04|H0N7IRtY" 
SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 


SAN  MATEO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 

R  I  VERS  IDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 

ORANGE 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUI S  OBPO 
SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

CALAVERAS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 


SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

MONTEREY 
RIVERSIDE 
MAPI POSA 
NEVADA 

MONTEREY 
EL  DORADO 
VENTURA 


05  TUOLUMNE 


05  MARIPOSA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 


MENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LASSEN 
AMADOR 

1  PLACER 

03  EL  DORADO 

02  PLACER 
05  KERN 
05  KERN 

05  KERN 

03  LASSEN 
02  PLACER 
01  SONOMA 

07  RIVERSIDE 

06  VENTURA 

Os!  TULARE 
05  TULARE 

05  AMADOR 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 

05  SAN  JOAQUIN 
05  SAN  JOAQUIN 

05  ALAHEOA 

01  TRlMIY 

07  SAN  BERDINO 

02  COLUSA 

03  NEVADA 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
05  KERN 

01  SlSnlYOU 
05  TULARE 


■:nage  X 

W 

1  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  PHECff, 

i 

SPECIAL 

36  02 

BA 

MRS  JEAN  BftlNAN 

2C 

121  05 

135! 

JOHN  M  SHIELDS 

28 

34  OS 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

36  26 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

34  45 

34  45 

U  S  WEAlHER  BUREAU 
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CITY  SANTA  MONICA 

lie  30 

15 

CLARENCE  S  NEWbERRY 

41  18 

U  S  FOREST  SERVICE 

1 

40  29 

124  06 

13^ 

81 

31 
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37  56 

121  20 
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U  S  6UR  RECLAMATION 

117  23 

1695 

8A 
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33.4 

40.8 
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35.3 
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33.5 
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1 
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38. 2M 
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46.1 
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46.2 
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34 
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39.4 
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13 
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0 
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30.4M 

36. 7M 

2.8 
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11 

23 

4 

785 
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0 
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0 

13.19 

3.62 

2.58 
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26.0 
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53.5 

39,5 

46.5 

63 
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32 

13 

512 
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0 
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.0 
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40.4M 
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47.9 
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34 
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1.34 
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.0 
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17 
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GRmTON 

55,4 

35.5 

45.5 

_ 

3.6 

62 

10 

27 

1 

542 

0 
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0 

10.57 

3.48 

1.86 
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.0 

0 
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47, 2M 
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3.8 

56 
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28 
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0 
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HEALDSBURG 

55.0 

39.9 

47.5 

2.9 

63 
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33 

7 

485 

0 
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0 

15.50 

8.16 

3.46 
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43.0 

59 

11 

29 

22 

611 

0 

0 

5 

0 
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53.3 

35.3 
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24 

1 

573 

0 

0 

13 

0 

12.37 
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.0 

0 
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46.6 

32.1 
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3* 

23 

22 
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0 
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0 

11.55 

1.23 
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38.2 

21.3 

29. e 
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11 
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23.6 

10 

25 

8 

0 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

38, 5M 
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1.16 
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0 

7.58 

3,31 

1.04 

15 

.0 

0 

15 

7 

2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

51, IM 

36. 4M 

43 ,  BM 

59 

16 

30 

22'>' 

588 

0 

0 

6 

0 

8.66 

1.71 

1 

.0 

0 

3 

ORLEANS 

51.2 

34, 1 

42.7 

62 

28 

29 

3+ 

621 

0 

0 

13 

0 

6.92 

-  ,47 

1.90 

15 

T 

0 

13 

5 

2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

54,9 

39.  5 

47.2 

3.0 

62 

10 

31 

7 

491 

0 

0 

2 

0 

7.57 

3,06 

.90 

15 

.0 

0 

14 

9 

0 

POIN^  ARENA 

53.1 

42.2 

47.7 

61 

10 

34 

13 

4B0 

0 

0 

0 

0 

12.87 

1.60 

5 

T 

0 

16 

11 

6 

POTTER  VALLEY  PH 

51,7 

35,7 

43.7 

39 

lU 

26 

3 

587 

0 

0 

9 

0 

10.15 

2,82 

1.54 

9 

.0 

0 

17 

10 

2 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

48.71" 

37.  3H 

43. OH 

54 

11* 

32 

14* 

608 

0 

0 

4 

0 

12.85 

1.75 

9 

.0 

0 

15 

10 

5 

SAINT  HELENA 

54,4 

37.5 

46.0 

3.C 

63 

3 

28 

21 

527 

0 

0 

8 

0 

10.82 

4.49 

1.92 

9 

.0 

0 

14 

10 

4 

SAN  RAFAEL 

56.8 

43 .  4M 

50. IM 

63 

10 

36 

26 

414 

0 

0 

0 

0 

13.01 

1.92 

15 

.0 

0 

15 

10 

6 

SANTA  ROSA 

56.4 

39.2 

47.8 

2,1 

64 

10 

30 

3 

476 

0 

0 

3 

0 

8.23 

3.08 

1.13 

9 

T 

0 

14 

8 

2 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

47.1 

27,7 

37.4 

55 

22* 

22 

4 

765 

0 

0 

26 

0 

3.82 

.63 

9 

7.5 

15 

5 

12 

2 

0 

SCOTIA 

50.2 

38,5 

44,4 

- 

9.0 

58 

11 

32 

5 

571 

0 

0 

1 

0 

13.52 

5.56 

1.64 

U 

.0 

0 

19 

11 

7 

SHELTER  COVE 

52  2M 

43  2M 

47. 7M 

57 

10 

35 

6 

476 

0 

0 

0 

0 

9.83 

1.49 

11 

.0 

0 

16 

10 

2 

SONOMA 

56.1 

38.0 

47.1 

65 

10 

29 

13t 

495 

0 

0 

6 

0 

9.09 

1. 12 

1 1 

.0 

0 

17 

8 

3 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

39.1 

27.5 

33.3 

44 

18 

21 

1 

880 

0 

0 

27 

0 

5.62 

1.01 

6 

46.3 

34 

6 

12 

4 

1 

TULELAKE  //R 

41.0 

24.0 

32.5 

48 

15 

7 

3 

904 

0 

0 

27 

0 

.95 

-  .09 

.20 

9 

1.5 

1 

25+ 

3 

0 

0 

UK  I  AH 

52.8 

3S.8 

45.  3 

- 

3.3 

62 

3 

29 

22* 

534 

0 

0 

6 

0 

9.34 

2.92 

1.19 

U 

.0 

0 

16 

8 

2 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

28  5M 

36. 5M 

4.3 

52 

20 

2 1 

22 

795 

0 

0 

22 

0 

5.59 

-  ,09 

1.10 

9 

9.9 

1 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

'  ft 

27.2 

34,4 

49 

4 

16 

21 

851 

0 

0 

21 

0 

4.58 

1.05 

11 

38.0 

15 

10 

1 

HILLITS   1  NE 

49  *  4 

35.7 

42.6 

56 

}* 

26 

22 

625 

0 

0 

8 

0 

12.20 

1.56 

28 

7.0 

0 

5 

HILLUW  CREEK  I  NH 

4  8.6 

35.0 

41.8 

59 

20 

27 

22 

640 

0 

0 

5 

0 

10.26 

2.0 

2 

3 

YREKA 

45.4 

25.8 

35.6 

- 

2.6 

54 

10 

15 

4  + 

816 

0 

0 

24 

0 

1.25 

-  1,04 

.22 

9 

8.9 

8 

6+ 

5 

0 

0 

DIVISION 

41.5 

4.0 

8.54 

2.19 

5.9 

•       •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

40. 5M 

19. 2M 

29. 9M 

57 

18 

4 

24 

979 

0 

2 

27 

0 

1.51 

-  ,52 

.32 

15 

21.0 

23 

6+ 

7 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

41.5 

19.2 

30.4 

1.8 

47 

10+ 

-  7 

3 

963 

0 

0 

26 

3 

.93 

.  28 

2 

6.3 

23 

3 

0 

0 

AUBURN 

51.3 

36,0 

43.7 

4.2 

64 

11 

26 

1 

591 

0 

0 

4 

0 

9.87 

3.62 

1.35 

12 

2.0 

2 

16 

8 

4 

9ERRYESSA  LAKE 

52.2 

37.5 

44.9 

60 

11 

31 

1 

555 

0 

0 

1 

0 

7.46 

1.22 

15 

.0 

0 

28 

13 

6 

1 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT//R 

34.7 

25.4 

30.1 

7.0 

48 

3 

19 

20 

971 

0 

12 

27 

0 

17.79 

7,60 

2.65 

28 

128.6 

114 

19 

12 

8 

BOKMAN  DAM 

37.6 

22.5 

30.1 

5.8 

51 

3 

10 

21 

970 

0 

5 

28 

0 

15.04 

3.59 

2.38 

15 

132.0 

149 

28 

17 

13 

5 

6RANNAN  ISLAND 

54.6 

39.8 

47.2 

65 

11 

31 

3 

491 

0 

0 

1 

0 

6.19 

1.59 

1.30 

12 

.0 

0 

15 

4 

2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

53. 9M 

36. 7M 

45. 2M 

3.2 

59 

11* 

29 

21f 

544 

0 

0 

8 

0 

5.69 

1.40 

15 

T 

T 

25 

12 

3 

1 

BURNEY 

42.3 

22.6 

32.5 

49 

5 

4 

1 

903 

0 

0 

27 

0 

5.97 

.85 

9 

32.5 

13 

26+ 

14 

7 

0 

CANYON  DAM 

35.7 

21.5 

28.6 

3.2 

41 

10 

7 

4 

1012 

0 

6 

27 

0 

9.72 

2.86 

1.95 

15 

93.0 

86 

25 

15 

8 

2 

CENTERVILLE  PH 

54.0 

36.1 

45.1 

3.B 

59 

25+ 

26 

4 

551 

0 

0 

6 

0 

15.65 

7.82 

2.55 

15 

.0 

0 

28 

15 

10 

7 

CHESTER 

37.7 

18.6 

28.2 

45 

9 

-  7 

22 

1027 

0 

3 

27 

2 

9.09 

3.51 

1.97 

15 

85.5 

84 

15 

8 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

53.0 

39.6 

46.3 

2.3 

59 

10 

27 

22 

517 

0 

0 

5 

0 

8.59 

4.16 

1.77 

15 

.0 

0 

12 

9 

2 

CLARKSBURG 

53.4 

39.9 

46.7 

64 

11 

33 

4* 

507 

0 

0 

0 

0 

6.12 

1.35 

12 

.0 

0 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

49.4 

31.9 

40.7 

57 

4 

23 

22t 

676 

0 

0 

18 

0 

9.05 

1.62 

6 

.0 

0 

12 

8 

3 

COLFAX 

49. IM 

33. 6M 

41. 4M 

4.2 

60 

3 

29 

2 

654 

0 

0 

0 

16.19 

7.95 

1.01 

15 

14.0 

5 

26 

COLUSA  1  SSW 

53.6 

39.1 

46.4 

3.1 

60 

10 

30 

22 

514 

0 

0 

3 

0 

6.21 

3.35 

.0 

0 

12 

6 

1 

DAVIS  2  WSM 

53.9 

39.3 

46.6 

2.7 

63 

u 

31 

21* 

508 

0 

0 

4 

0 

6.11 

2.86 

.99 

15 

.0 

0 

26 

12 

5 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

39. 4M 

M 

H 

45 

17 

0 

0 

0 

21.73 

9.94 

3.35 

15 

99.5 

69 

21 

13 

6 

OE  SABLA 

43. 8M 

30. 7M 

37. 3M 

5.3 

53 

3 

23 

23  + 

767 

0 

0 

20 

0 

18.46 

7,15 

2.96 

15 

29.0 

9 

26 

18 

10 

8 

DOBBINS  COLGATE 

53.21' 

35. 6M 

44. 4M 

60 

10 

29 

24 

573 

0 

0 

8 
26 

0 

11.02 

4,01 

1.90 

15 

.0 

0 

14 

9 

4 

DOWNlEVlLLfc  RANGER  STA 

43. 2M 

26. 9M 

35. IM 

51 

11 

u 

3 

830 

0 

1 

0 

14.95 

42.0 

33 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  44 
A  TABLE  OF  SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA  FOR  FEBRUARY 
WILL  APPEAR  IN  THE  MARCH   ISSUE  OF  THIS  PUBLICATION. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

1 

M 

a 

Dale 

Lowest 

S 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1    .10  or  More 

.50  or  More 

l.OD  or  More 

5  J 
°< 

s  t 

si 

«  I 

si 

EAST  PARK  RESERVOIR 

49  1 9 

34.0 

42 . 0 

-  4,3 

96 

11 

27 

21  + 

638 

0 

0 

11 

0 

7.45 

3.98 

1.36 

15 

.0 

0 

12 

5 

3 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

55.1 

39 . 1 

47. 1 

64 

11 

31 

3 

494 

0 

0 

2 

0 

7.04 

1.50 

1 5 

.0 

0 

15 

4 

1 

FQLSOM  DAM 

93  ■  4 

39.4 

46.4 

64 

11 

27 

1 

513 

0 

0 

2 

0 

7.43 

1.27 

12 

.0 

0 

15 

6 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

44  ■  5M 

31  .OM 

37 .  8M 

ss 

11* 

20 

1 

0 

0 

0 

13.37 

16 

26 

GRASS   VALLEY  ND  2 

45.9 

32.0 

39.0 

98 

4 

18 

1 

721 

0 

0 

16 

0 

14.95 

1.97 

15 

11.8 

5 

26+ 

16 

12 

6 

HAT   CREEK   PH  NO  1 

42  . 9 

22,4 

32.7 

-  9.7 

49 

10 

6 

4  + 

899 

0 

0 

26 

0 

3.49 

.65 

.48 

26 

23.0 

10 

26 

13 

0 

0 

JESS  VALLEY 

39  1  6 

20,4 

30. 1 

91 

3 

4 

24 

971 

0 

1 

26 

0 

.81 

-  1.14 

.23 

12 

9.0 

7 

7  + 

2 

0 

0 

lakeport 

49 , 2 

34.3 

41 ,  e 

96 

10 

26 

13 

645 

0 

0 

14 

0 

9.12 

4.22 

1.22 

11 

.0 

0 

14 

8 

2 

LAKESHORE 

46.9 

32 . 1 

39,5 

97 

3 

25 

22  + 

707 

0 

0 

1 7 

20.72 

3.33 

28 

27.5 

5 

7+ 

20 

12 

8 

LAKE  SPAULDING 

37.3 

21.3 

29.3 

-  6.1 

91 

3 

9 

22 

996 

0 

6 

28 

0 

13.28 

7.44 

2.90 

15 

162.5 

144 

28 

18 

13 

8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MANZANITA  LAKE  // 

34 , 4 

14,5 

24,  5 

45 

4 

-  5 

22 

1129 

0 

11 

28 

3 

6.22 

.70 

1 5 

78.0 

95 

25 

16 

4 

0 

MARYSVILLE 

56.  1 

39,8 

48.0 

-  2.1 

68 

18 

32 

3 

469 

0 

0 

1 

0 

6.69 

2,63 

1.14 

12 

.0 

0 

15 

9 

1 

Mr   r  1  n  1 1  n 

41.7 

23,8 

32.6 

-  3,7 

92 

4 

9 

22 

896 

0 

0 

26 

14.17 

5.86 

2.20 

23 

66.0 

59 

25 

17 

10 

8 

MINERAL 

34.8 

20.2 

27.5 

-  4.9 

45 

4 

7 

22 

1046 

0 

10 

26 

0 

12.76 

4.44 

2.15 

9 

82.7 

86 

28 

17 

11 

3 

MONTICELLD  DAM 

52.9 

37.1 

45,0 

61 

11 

30 

22  + 

551 

0 

0 

5 

0 

10.60 

2.59 

15 

.0 

0 

12 

6 

3 

MnUNT   SHASTA  MB   CITY  //R 

36.7 

26.3 

32.5 

-  4.5 

49 

3 

12 

2 

903 

0 

1 

25 

0 

10.09 

4.18 

1.45 

1 1 

83.7 

39 

28 

15 

11 

2 

NEVADA  CITY 

43.0 

29.5 

36,3 

-  5.0 

55 

11 

13 

I 

799 

0 

0 

20 

0 

18.95 

9.32 

2.79 

15 

13 

26 

17 

12 

9 

nc  1  AN  n 

U  >^  L  Mil 

52.4 

37.2 

44.8 

-  4.1 

98 

13+ 

29 

1 

559 

0 

0 

5 

0 

8.07 

4.91 

1.50 

15 

.0 

0 

12 

7 

3 

OROVILLE 

53.6 

41.0 

47.3 

63 

11 

30 

22 

485 

0 

0 

1 

0 

7.49 

1.53 

15 

.0 

0 

16 

4 

1 

PARADISE 

48.0 

35  .2 

41  .6 

97 

2 

30 

22 

649 

0 

0 

6 

0 

16.36 

3.49 

9 

.0 

0 

18 

10 

4 

PLACERVILLE 

47.8 

32.1 

40,0 

-  3.4 

98 

11 

21 

2 

694 

0 

0 

14 

0 

8.60 

1.81 

1.61 

12 

4 

23 

16 

7 

2 

PLACERVILLE  IFG 

46.6 

34.4 

40.  t> 

58 

10 

29 

23 

681 

0 

0 

11 

0 

9.92 

11.5 

2 

6  + 

D  1   A  T  1  U  A 

r  L  fl  1  1  iN  ft 

42.4 

29.0 

35.7 

51 

3 

20 

21 

810 

0 

0 

2  1 

0 

D  7.60 

2.00 

23 

43.0 

24 

5 

2 

PORTOLA 

39.9 

16.1 

28.0 

-  3.8 

90 

28 

-  4 

21 

1031 

0 

2 

28 

3 

5.98 

2.99 

1.10 

15 

60.3 

51 

27 

12 

4 

1 

OUINCY 

44.6 

24.5 

34,6 

-  2.2 

56 

11 

14 

4  + 

844 

0 

1 

24 

0 

7.46 

.20 

1.34 

15 

58.5 

21 

26+ 

13 

8 

1 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT  R 

52.6 

39.5 

46,1 

-  3.6 

60 

12  + 

30 

22  + 

522 

0 

0 

3 

0 

8.63 

5.32 

1.57 

1 1 

.0 

0 

13 

6 

3 

REDDING   FIRE   STA  ND  2 

51.6 

37.5 

44,6 

-  4.6 

60 

3 

30 

22 

566 

0 

0 

5 

0 

12.82 

6,63 

1.96 

28 

2.5 

0 

15 

10 

7 

ROC  K  L I N 

54. B 

36.6 

46.7 

-  .9 

56 

11 

29 

13 

505 

0 

Q 

7.41 

3.05 

1.25 

12 

.0 

0 

13 

8 

1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

53.3 

41.4 

47.4 

-  1.8 

63 

10 

33 

3 

486 

0 

0 

0 

0 

6.98 

3.99 

1.40 

11 

.0 

0 

13 

5 

2 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

54.8 

43.5 

49.2 

-  1.3 

65 

10 

34 

3 

438 

0 

0 

0 

0 

7.61 

4.14 

1.38 

11 

13 

7 

2 

SHASTA  DAM 

47.0 

35.8 

41.4 

54 

20+ 

31 

24 

655 

0 

c 

6 

0 

18.56 

3.43 

9 

7.5 

4 

6 

18 

10 

7 

SIERRA  CITY 

4  1 ,  OM 

23 .  5M 

32 ,  3M 

94 

1 2 

1 5 

22  + 

909 

0 

2 

27 

0 

17.07 

2,81 

23 

68 

26 

SIfcRRAVILLE   RANGER  STA 

39.6 

11.9 

25.6 

-  6.2 

93 

11 

-  4 

ZZ* 

1097 

2  6 

5.69 

1.66 

1.44 

25 

88.3 

44 

26 

11 

4 

2 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

31.0 

14.7 

22.9 

41 

10 

7 

26+ 

1175 

0 

16 

28 

0 

13.23 

1.67 

26 

163.8 

190 

26 

5 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

51.6 

35.5 

43.6 

-  3.4 

57 

19+ 

28 

22  + 

595 

c 

0 

10 

8.12 

4.72 

1 .00 

28 

.0 

0 

13 

7 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

40.  1 

27.9 

33.8 

54 

3 

17 

2 1 

866 

0 

0 

26 

0 

20.94 

3.60 

15 

95.0 

51 

28 

17 

13 

9 

TURNTABLE  CREEK 

47,4 

35,5 

41.5 

59 

4 

31 

3 

650 

0 

0 

9 

0 

18.98 

TWIN  LAKES 

M 

h 

M 

0 

14.34 

6.44 

3.00 

15 

17 

10 

5 

VACAVILLE 

55.5 

39.1 

47.3 

-  1.9 

64 

10 

29 

3 

489 

0 

0 

4 

0 

7.34 

2.27 

1.59 

1 1 

.0 

0 

12 

6 

3 

VUL.IH   runcn  nuijjc 

47.0 

33.7 

40.4 

55 

3 

27 

22 

684 

0 

0 

12 

0 

9.31 

4.66 

1.40 

5 

12.0 

2 

20 

17 

9 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

48.0 

34.5 

41.3 

56 

4 

29 

22 

656 

0 

0 

11 

0 

21.05 

4.47 

9 

6 

24+ 

15 

11 

8 

WILLIAMS 

53.8 

36.4 

45.1 

99 

1 1 

29 

3  + 

953 

0 

0 

5 

0 

5.74 

.  0 

0 

WILLOWS 

52.3 

36.7 

44.5 

-  4.3 

98 

16+ 

29 

3 

568 

0 

0 

7 

0 

6,22 

3.16 

1.79 

15 

.0 

0 

10 

9 

1 

WILLOWS  USBR 

54.6 

37.5 

46.  1 

99 

12 

30 

3 

526 

0 

0 

4 

0 

6.31 

1.  Jl 

IS 

.0 

0 

1 

WINTERS 

55.0 

39.0 

47.0 

64 

11 

30 

3 

495 

0 

0 

3 

0 

7.70 

2.24 

15 

.0 

0 

13 

6 

1 

WOODLAND   1  WNW 

54.2 

39.1 

46.7 

-  3.6 

64 

11 

32 

21  + 

506 

0 

0 

3 

0 

7.58 

4.31 

1.14 

14 

.0 

0 

1 

DIVISION 

39.4 

-  3.4 

10.42 

4,21 

30.4 

♦       ♦  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

39.3 

2.0 

20.7 

94 

11 

-22 

1 

1235 

0 

2 

28 

13 

5.33 

.85 

25 

69.0 

60 

26 

11 

9 

0 

BOOIE 

32.0 

3.7 

17,9 

48 

9 

-20 

17 

1314 

0 

14 

28 

6 

5.48 

2. 13 

24 

70.0 

97 

24 

8 

4 

3 

BRIDGEPORT 

35.0 

-  .1 

17,5 

90 

12 

-29 

17 

1327 

0 

10 

28 

14 

5.61 

2.52 

24 

84.5 

51 

25 

8 

3 

2 

CEDARVI LLE 

39. IM 

22. 6M 

30. 9M 

-  2.7 

90 

10 

10 

3 

950 

0 

0 

27 

0 

1.30 

-  ,20 

.29 

25 

15.8 

9 

2  + 

5 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

37. 1 

7,5 

22.3 

47 

11 

-11 

1 

1187 

0 

7 

28 

9 

12.50 

3.48 

26 

108 

28  + 

14 

10 

3 

DOYLE  5  SSE 

41.7 

25.4 

33.6 

92 

10 

12 

21 

874 

0 

0 

23 

0 

2.U 

.74 

12 

17.8 

6 

25 

5 

1 

0 

FLEMING  FISH   AND  GAME 

42,7 

24.4 

33.6 

91 

10 

13 

22  + 

874 

0 

0 

24 

0 

1.15 

.35 

24 

4 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

41.1 

23,0 

32,1 

-  l.l 

49 

17 

6 

3 

916 

0 

0 

26 

0 

2.01 

.04 

.45 

15 

26.0 

7 

6+ 

8 

0 

0 

MONO  LAKE 

36.9 

14.6 

25.8 

44 

22 

5 

27  + 

1091 

0 

3 

28 

0 

3.90 

1.40 

24 

58.5 

52 

24 

4 

4 

2 

SOUAW  VALLEY 

34. 9M 

11.8 

23. 4M 

47 

17+ 

-  5 

1 

1171 

0 

10 

28 

6 

13.70 

1.71 

6 

140,5 

131 

26 

5 

SLISANVILLE  AIRPORT 

40.3 

23,4 

31.9 

-  2.4 

47 

8 

6 

3 

920 

0 

0 

25 

0 

2.95 

,04 

.59 

15 

11 

25 

9 

1 

0 

TAHOE  CITY 

35.3 

17,4 

26,4 

-  2.0 

48 

10 

6 

21 

1076 

0 

6 

28 

0 

9.28 

3.96 

2.09 

16 

93.0 

95 

26 

14 

6 

3 

TAMDE   VALLEY  FAA  AP 

33.2 

11.1 

22.2 

46 

10 

-12 

3 

1194 

0 

14 

28 

9 

TERMD 

36.3 

19,1 

25,7 

45 

11 

-10 

22 

1095 

0 

5 

27 

4 

1.49 

.44 

20 

24.0 

15 

28 

6 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

34.6 

12.2 

23,4 

-  4.6 

47 

11 

-  7 

1 

1156 

0 

9 

28 

4 

9.57 

4.33 

1,80 

6 

120.0 

104 

26 

13 

6 

3 

WOOOFOROS 

40.3 

21,3 

30,8 

50 

10 

9 

13 

949 

0 

1 

27 

0 

4.62 

1,21 

15 

64.4 

26 

24 

8 

3 

3 

DIVISION 

26.4 

-  4.2 

9.36 

2.25 

65.3 

♦       ♦  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O't 

AVILA  BEACH 

62.8 

41,9 

52.4 

72 

3 

32 

6 

349 

0 

0 

1 

0 

BEN   LOMOND  NO  3 

53.9 

38,8 

46,4 

66 

3 

30 

4  + 

514 

0 

0 

3 

0 

19.37 

4,72 

15 

.0 

0 

18 

9 

7 

BERKELEY 

94.9 

43.4 

49.2 

-  2.7 

64 

10 

38 

4 

436 

0 

0 

0 

0 

8.76 

4.65 

1.55 

11 

.0 

0 

15 

7 

2 

BUP.LlNGAME 

96.5 

42.4 

49.5 

69 

10 

36 

13t 

427 

0 

0 

0 

0 

8.61 

1.45 

11 

.0 

0 

18 

7 

3 

CARMEL  VALLEY 

58.1 

37,4 

47.8 

68 

9 

30 

8 

476 

0 

0 

3 

0 

8.64 

1.52 

24 

.0 

0 

16 

7 

2 

CRUCKETT 

54, 3M 

40. SM 

47.  6M 

63 

11 

34 

1 

482 

0 

0 

0 

0 

5.67 

2.41 

.87 

15 

.0 

0 

11 

9 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued   FEBRUARY  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

0  i 

01  3 

«  J 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Notmal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

o  1 

si 

0  » 

hi 

..  » 

•ol 

HQP.T  QRD 

54,7 

41.6 

48.2 

61 

10+ 

33 

13  + 

465 

0 

0 

0 

0 

7.93 

1  ,93 

11 

.0 

0 

13 

5 

2 

GURUY 

57.1 

36.6 

47.9 

68 

11 

31 

4+ 

476 

0 

n 

z 

0 

7.88 

1,27 

6 

.0 

0 

14 

6 

5 

HALF   MOON  BAY 

52.1 

42.9 

47.5 

58 

16 

36 

13 

483 

0 

0 

0 

0 

8.68 

1.32 

5 

.0 

0 

16 

8 

2 

HDLLISTER   I  SW 

5b. 5M 

38. 9M 

47. 7M 

-  4.4 

67 

n 

27 

4  + 

478 

0 

0 

4 

0 

5.29 

2.81 

1.05 

24 

.0 

0 

13 

4 

1 

KING  CITY 

60. IM 

38. 7M 

49. 4M 

-  1.5 

69 

10 

30 

3 

430 

0 

n 

4 

0 

5.42 

3,12 

1.67 

24 

.0 

0 

12 

3 

2 

LIVERMQRE  COUNTY  F  0 

56.3 

39.2 

47.6 

-  1.2 

66 

10 

28 

3 

477 

0 

0 

4 

0 

4,76 

2,09 

.81 

11 

.0 

0 

12 

2 

0 

LOb  tATOS 

56.0 

39.9 

48. C 

-  2.0 

69 

10 

30 

3 

472 

0 

0 

2 

0 

11 ,66 

6,08 

1.68 

15 

.0 

0 

16 

7 

6 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

55. 1 

41.4 

48.3 

64 

11 

33 

1 

463 

0 

0 

0 

0 

6.16 

1.10 

15 

.0 

0 

11 

6 

2 

MONTEREY 

56,  <i 

43.1 

49.8 

64 

10+ 

35 

3 

422 

0 

0 

0 

0 

7.31 

1.27 

24 

.0 

0 

15 

4 

2 

MONTEREY  NALF 

56.3 

44.0 

50.2 

64 

3 

34 

3 

408 

0 

0 

0 

0 

6.67 

1.32 

11 

T 

0 

13 

5 

2 

MORRU   BAY   FIRE  DEPT 

59,3 

42,8 

51.1 

65 

4 

33 

3 

385 

0 

0 

0 

0 

6.60 

1.82 

25 

.0 

0 

14 

5 

1 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

48,7 

37,0 

42.9 

62 

11 

31 

7 

612 

0 

0 

1 

0 

7.75 

1.31 

6 

.0 

0 

14 

6 

2 

MOUNI  HAMILTON 

40, 1 

29.3 

34.7 

-  S.8 

55 

2 

23 

26  + 

842 

0 

2 

23 

0 

7.20 

2,21 

1 .10 

6 

12 

23 

16 

5 

2 

NACIMIENTO  DAM 

55,3 

36,1 

45.7 

62 

10+ 

29 

1 

536 

0 

0 

4 

0 

8.91 

2.30 

25 

.0 

0 

14 

4 

3 

NENAKK 

55,7 

43.9 

49.8 

69 

11 

36 

4 

419 

0 

0 

0 

0 

3.96 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

54,8 

46.2 

50.5 

-  .2 

62 

10 

41 

13  + 

402 

0 

0 

0 

0 

8.85 

5.64 

1.43 

5 

.0 

0 

15 

9 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

56,  1 

41.3 

48.7 

68 

11 

32 

3 

452 

0 

0 

1 

0 

4.94 

.72 

18 

.0 

0 

12 

5 

0 

PASO  R0BLE5 

57,8 

37.7 

47.  B 

66 

10 

28 

1 

474 

0 

0 

8 

0 

9.12 

2.93 

24 

.0 

0 

11 

7 

3 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

56,5 

38.1 

47.3 

65 

10 

29 

3  + 

490 

0 

0 

5 

0 

8.82 

2.84 

24 

.0 

0 

11 

7 

2 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

54, 5M 

35. 7M 

45. IM 

67 

10 

27 

3 

559 

0 

0 

8 

0 

9.43 

2.15 

24 

.0 

0 

12 

7 

3 

PISMO  BEACH 

59.4 

42.4 

50.9 

66 

13 

31 

3 

389 

0 

0 

1 

0 

7.27 

1.16 

6 

.0 

0 

12 

7 

2 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

57.5 

44. 1 

50.8 

64 

3 

38 

21 

392 

0 

0 

0 

0 

11,34 

3.17 

24 

.0 

0 

15 

8 

2 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

55,9 

40.0 

48.0 

64 

10 

31 

13  + 

469 

0 

0 

3 

0 

6.75 

1.13 

6 

.0 

0 

14 

7 

1 

PRltST  VALLEY 

51,2 

30.5 

40.9 

64 

10 

23 

1 

670 

0 

10.74 

6,35 

3.25 

24 

.0 

0 

13 

7 

3 

REDWOOD  CITY 

57.7 

40,2 

49.0 

-  2.0 

69 

10 

32 

3 

440 

0 

0 

1 

0 

8.90 

5.30 

1.56 

6 

.0 

0 

14 

8 

2 

RICHMOND 

57,2 

42,8 

50.0 

67 

11 

37 

4  + 

413 

0 

0 

0 

0 

6.53 

1.15 

15 

.0 

0 

12 

6 

1 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

53,3 

39,3 

46.3 

64 

10 

29 

13 

517 

0 

0 

4 

0 

10.35 

1.65 

11 

.0 

0 

16 

8 

3 

SALINAS   2  E 

57 , 7 

40,4 

49.1 

-  2.6 

68 

10 

32 

13 

439 

0 

0 

1 

0 

6.24 

3  1  59 

.93 

12 

.  0 

0 

14 

0 

SALINAS   FAA  AP 

54,6 

41.1 

47.9 

63 

10  + 

34 

13 

471 

0 

5.75 

1.01 

11 

.0 

0 

11 

6 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

55,5 

32.5 

44.0 

63 

10 

25 

21  + 

580 

0 

0 

14 

0 

10.10 

2.40 

24 

.0 

0 

13 

5 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

55,5 

43.9 

49.7 

65 

2 

38 

26 

421 

0 

0 

0 

7.20 

1.19 

11 

.0 

0 

15 

4 

1 

SAN  FRANCISCO   WB  AP 

R 

54,5 

43.3 

48.9 

-  i.o 

65 

10 

38 

26+ 

443 

0 

0 

0 

0 

8,62 

5.14 

1.26 

5 

.0 

0 

15 

7 

3 

S  F   FEDERAL  BUILDING 

R 

53.6 

46.3 

50. 1 

-  2.9 

64 

1 0 

41 

4 

412 

0 

0 

0 

0 

7,26 

3,60 

1,13 

1  1 

.  0 

1 5 

SAN  GREGQRIO  2  SE 

55.4 

41,6 

48.5 

66 

10 

33 

4 

454 

0 

0 

0 

0 

10,74 

1.75 

5 

.0 

0 

15 

7 

4 

SAN  JOSE 

R 

57.0 

42 . 1 

49.6 

-  j.4 

70 

10 

32 

3 

424 

0 

0 

1 

0 

6,63 

4,07 

1.05 

6 

.0 

0 

12 

5 

1 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

57.8 

40.3 

49.  1 

-  4.0 

70 

4 

35 

9  + 

440 

0 

0 

0 

0 

15.16 

10.75 

4.01 

25 

.0 

0 

15 

9 

5 

SAN  MATEO 

57.4 

42.6 

50.0 

66 

10 

34 

3 

414 

0 

0 

0 

0 

7.25 

1.32 

6 

.0 

0 

14 

7 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

57 . 8 

43.2 

50 . 5 

.  7 

70 

10 

34 

3 

398 

0 

0 

0 

0 

6.42 

3,74 

.  95 

6 

.  0 

0 

1 3 

0 

SANTA  CRUZ 

56.6 

39.8 

48.2 

-  2.6 

65 

10  + 

32 

13+ 

463 

0 

0 

2 

0 

12,01 

6,20 

2.95 

11 

.0 

0 

18 

7 

4 

UPR  SAN  LEANDRO  FIlTER 

55, 6M 

38.4 

47.  OM 

68 

11 

33 

13+ 

498 

0 

0 

0 

0 

9,14 

1.65 

12 

.0 

0 

13 

8 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

56,8 

38.2 

47.5 

65 

10 

29 

13  + 

483 

0 

0 

6 

0 

8,53 

4,69 

1.20 

6 

.0 

0 

17 

8 

2 

WATSClNVlLLE  WATERWORKS 

56,5 

38.7 

47.6 

66 

4 

32 

3 

480 

0 

0 

1 

0 

8,53 

1.74 

12 

.0 

0 

14 

7 

2 

DIVISION 

48.0 

•  2.2 

8,30 

4,55 

T 

<¥       *  * 

SAN  JUAUUIN 

DRAINAGE  05 

ANIIOCH  FIBREBOARD  ML 

54,9 

40.4 

47 . 7 

-  2.1 

65 

11 

33 

3  + 

480 

0 

0 

0 

0 

5,68 

3.26 

1.22 

6 

.0 

0 

11 

4 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

54 , 6 

39.0 

46.8 

65 

11 

31 

3 

504 

0 

0 

2 

0 

4.71 

1.08 

6 

.0 

0 

11 

2 

1 

ASH  MOUNTAIN 

54,4 

35.7 

45.1 

-  4,2 

68 

11 

28 

il 

554 

0 

0 

4 

0 

14,31 

9.46 

4.33 

25 

.0 

0 

16 

7 

5 

AUBERRY    1  NNE 

51 .9M 

33. 8M 

42. 9M 

-  2.9 

65 

11  + 

27 

13 

614 

0 

0 

9 

0 

10.94 

6.05 

2.87 

25 

.0 

0 

16 

6 

3 

8AKERSFIELU  WB  AIRPORT 

R 

59.2 

42.9 

51.1 

-  .9 

69 

10 

33 

1 

384 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1.69 

.68 

24 

.0 

0 

9 

1 

0 

owtcn    rupcr\  nuujc 

52,2 

37.8 

45.0 

60 

11  + 

30 

22 

556 

0 

0 

2 

0 

13.86 

2.80 

24 

.0 

0 

15 

10 

4 

BLACKWELLS  CORNER 

25 

BUITONWILLOW 

SBiS 

38.4 

48.6 

69 

16 

26 

1 

453 

0 

0 

5 

0 

2.60 

.84 

.0 

0 

8 

2 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

37,4 

22.6 

30.0 

-  8.2 

50 

11 

9 

1 

973 

0 

5 

28 

0 

16.10 

6,50 

2.06 

25 

100. 0 

86 

26 

17 

11 

6 

CAMP  PARDEE 

52,1 

39.0 

45.6 

-  3.5 

67 

11 

29 

1 

538 

0 

0 

4 

0 

7.43 

3,77 

1.29 

12 

.0 

0 

12 

7 

1 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

53,8 

36.3 

45. 1 

65 

12  + 

28 

13 

553 

0 

0 

7 

0 

8.35 

1.31 

24 

.0 

0 

14 

6 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

43 ,  DM 

22. OM 

32 .  5M 

56 

11  + 

12 

13  + 

0 

1 

28 

0 

12.76 

2.43 

25 

10 

COALINGA 

58 , 7 

38.9 

48 . 8 

-  1.2 

74 

10 

26 

1 

447 

0 

0 

4 

0 

6.43 

4,81 

2.28 

24 

.0 

0 

4 

2 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

56,3 

39.6 

48.0 

66 

11 

32 

1 

469 

0 

0 

1 

4.19 

1.50 

25 

.0 

0 

10 

2 

1 

DENAIR   3  NNE 

55.9 

38,8 

47.4 

-  2.0 

66 

10 

29 

2 

486 

0 

0 

5 

0 

5.55 

3,46 

1.10 

18 

.0 

0 

14 

4 

1 

DUDLEYS 

♦  6 . 7 

27,9 

37.3 

-  3.7 

60 

10 

21 

13  + 

769 

0 

0 

27 

0 

12.54 

5,36 

2.59 

24 

16.0 

4 

23 

15 

10 

5 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

55.7 

37.8 

46  ■  B 

-  2.5 

67 

10 

29 

13 

504 

0 

0 

5 

0 

B.80 

3.36 

1.61 

15 

3.0 

1 

23 

15 

8 

2 

FIVE   POINTS   5  SSW 

58, 8H 

39. 2M 

49. OM 

67 

17 

28 

1 

429 

0 

0 

1 

0 

4.  50 

1.57 

24 

.0 

0 

8 

4 

1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

55.7 

39.3 

47.5 

-  3.0 

67 

10 

31 

1 

480 

0 

0 

1 

5.60 

3,41 

1.83 

24 

.0 

0 

13 

3 

; 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

36 . 6 

67 

I  \ 

27 

4+ 

521 

0 

0 

8 

0 

5.92 

2.42 

25 

.0 

0 

13 

2 

1 

GLENNVILLE 

52.1 

30.2 

41.2 

67 

10 

23 

3  + 

661 

0 

0 

23 

0 

9.68 

2.87 

25 

11.5 

0 

28 

15 

7 

2 

GRANT  GROVE 

36,9 

19.8 

28.4 

51 

4 

11 

21  + 

1017 

0 

10 

28 

0 

18.55 

5.66 

25 

154.0 

150 

16 

10 

7 

HANFORD 

58,0 

39.7 

48.9 

-  .8 

67 

10 

30 

1 

445 

0 

0 

2 

0 

4.54 

2,95 

1.01 

24 

.0 

0 

27 

12 

4 

1 

HETCH  HETCHY 

42, 3M 

26  •  4M 

34. 4M 

-  5.6 

50 

18  + 

16 

1 

851 

0 

0 

27 

0 

8.93 

3,06 

191.0 

24 

HUNTINGTON  LAKE 

36.3 

17.1 

26.7 

-  3.3 

49 

10 

6 

21  + 

1066 

0 

11 

28 

0 

148 

28  + 

lORlA 

49, 5M 

42. 5M 

-  4.8 

62 

11 

28 

3 

622 

0 

0 

9 

0 

9.16 

5,76 

2.06 

25 

.0 

13 

5 

3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

58.0 

43!l'^ 

50.6 

-  3.0 

70 

27 

33 

3 

397 

0 

0 

0 

0 

6.07 

4,13 

1.73 

25 

0 

23 

13 

4 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

54.6 

33.4 

44.0 

65 

10 

25 

1 

581 

0 

0 

14 

0 

7.62 

1.57 

25 

2.5 

2 

13 

5 

3 

KEITLEMAN  CITY 

58.3 

37.7 

48.0 

67 

IB 

28 

1 

470 

0 

0 

4 

0 

3.76 

1.09 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

KETTL6MAN  STATION 

57.3 

41.8 

49.6 

64 

10+ 

30 

1 

430 

0 

0 

2 

0 

4.58 

1.31 

24 

.0 

0 

10 

2 

2 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

55.2 

39.4 

47.3 

66 

10 

31 

13  + 

487 

0 

0 

3 

0 

6.94 

2,69 

1.52 

19 

.0 

0 

12 

7 

1 

LE  GRAND 

56.0 

40.7 

48.4 

-  i.l 

66 

10 

32 

21 

460 

0 

0 

1 

0 

5.11 

.94 

24 

.0 

0 

11 

4 

0 

LEMON  COVE 

56.0 

39.9 

48.0 

-  3.2 

68 

10 

30 

3 

472 

0 

0 

1 

0 

7.61 

4,96 

1.85 

25 

.0 

0 

14 

4 

3 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SIaqoo 

Temperature 

Precipitation 

•4 

Avarags 

Averags 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

« 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealesl  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  ' 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

• 

si 

si 

L  I NOS « Y 

57.7 

39,6 

48,7 

-  1.3 

68 

10 

30 

4 

453 

0 

6,07 

3,96 

1.66 

25 

,  0 

0 

12 

3 

2 

1  TTTi  c  P&MnruP  niiT  ram 

ill  IkC    rHrHU\»nC    UCI  UMPl 

38.9 

46,6 

63 

11 

31 

509 

Q 

Q 

I 

0 

3,07 

*  86 

\ 

0 

LODCEPQLE 

32.9 

11.9 

22 , 4 

39 

2 

21  + 

1166 

0 

14 

28 

0 

26.22 

25 

1  fl7*n 

1  07 
IT  f 

20 

1 2 

7 

Laoi 

54.9 

39.6 

47.3 

-  1.5 

64 

1 0 

31 

2 + 

489 

0 

0 

4 

0 

2  90 

1*00 

0 

13 

57.0 

39.3 

48,3 

-  1,8 

66 

10 

30 

3 

463 

2 

^ 

4*.  19 

2'.61 

,99 

12 

',0 

0 

10 

3 

0 

53.5 

40 , 5 

47,0 

62 

11 

32 

497 

3.68 

,62 

1 2 

,  0 

0 

ri  ADF  R  A 

95.9 

39,9 

47,9 

-  <•  1 

66 

11 

32 

1 

472 

Q 

Q 

Q 

2.42 

.95 

25 

'  ^ 

1 3 

0 

MANTECA 

S^t  •  4 

40  •  0 

47,2 

66 

1 1 

30 

*** 

*m 

0 

0 

2 

0 

9  *  16 

1*01 

1 

MARICOPA 

96 .  B 

40  •  I 

48 , 5 

-  3,9 

66 

1 8+ 

29 

X 

457 

0 

0 

1 

0 

4.21 

3.32 

1.42 

25 

.  0 

0 

1 

57.8 

36.  4H 

47,  IM 

-  2.0 

67 

17+ 

29 

27 

503 

Q 

Q 

g 

4.74 

2,49 

.99 

18 

.0 

0 

11 

4 

0 

Mnrir  ^  Tn 

55,5 

41.4 

48,5 

-  .6 

66 

10 

3  1 

3 

457 

Q 

4.75 

2 . 64 

.  60 

1 1 

.  0 

0 

1 2 

0 

NEWMAN  2  NM 

5*».9 

39,3 

47. 1 

-  3.7 

6  5 

10 

28 

494 

Q 

Q 

2 

0 

6.11 

/  *  12 

.0 

1 2 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

29 .  OM 

39 , 5'1 

63 

^  ?■ 

16 

0 

0 

25 

0 

7 . 56 

4.23 

2  5 

ORANGE  COVE 

55*8 

39,3 

47,6 

-  2*2 

1 1 

2  6 

482 

0 

0 

4 

0 

6  •  76 

4.25 

2.43 

25 

14 

2 

PQRTERVILLE 

57.9 

39,0 

48.5 

-  2.2 

70 

1  i 

30 

3 

457 

Q 

Q 

6,00 

4,09 

2)72 

25 

.0 

0 

12 

3 

1 

POSEY   3  £ 

H 

M 

M 

Q 

14.62 

3,63 

25 

87.0 

60 

25 

14 

9 

8 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

30.6 

37.6 

57 

10 

24 

2 

761 

0 

0 

21 

0 

11.77 

2.45 

15 

74.0 

20 

23 

16 

7 

4 

SAN  LUIS  0AM 

54- ,  8 

39  .5 

47.2 

63 

1 1 

33 

5  + 

495 

0 

0 

0 

0 

4.30 

.75 

12 

.0 

0 

11 

3 

0 

SONDRA  RS 

50.7 

31.9 

41.3 

-  5  •  7 

6 1 

11  + 

21 

0 

0 

16 

0 

9.02 

1  *  20 

2  9 

^  -f 

Q 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

39 .  A 

22,3 

30.9 

55 

* 

9 

1 

951 

0 

2 

28 

0 

20.85 

5.71 

24 

113!5 

81 

28 

17 

10 

8 

STOCKTON  WBAP 

52.5 

40.2 

46.4 

-  2.6 

63 

29 

3 

516 

0 

0 

2 

0 

5.43 

2.97 

1.46 

11 

.0 

0 

12 

3 

1 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

37.6 

46.2 

-  2,7 

65 

11 

29 

22 

520 

Q 

3 

0 

4.60 

1.97 

1.19 

12 

.0 

0 

12 

3 

1 

TEHACHAPI 

46,6 

29.8 

36.2 

17  + 

23 

9  + 

0 

0 

22 

0 

1 . 32 

25 

10 

TEJON  RANCHO 

57.5 

^3  * 

47 , 7  M 

_  3,2 

66 

17 

27 

3 

483 

Q 

Q 

3 

4.03 

1.98 

1.63 

25 

0 

Q 

9 

2 

THREE  RVRS   EOISON  PH  2 

56.8 

38.3 

47 , 6 

~  1.8 

7 1 

11 

30 

^ 

482 

0 

0 

2 

0 

11.81 

7.76 

3.30 

25 

.  0 

1 5 

10 

TIGER  CREEK  PH 

46.1 

33.5 

40.8 

-  3.8 

60 

10 

28 

13 

669 

Q 

0 

1 0 

0 

13.28 

5.13 

2,40 

15 

21.0 

8 

1 

17 

11 

5 

IRACY  CARBONA 

38,8 

46.6 

64 

1  1 

29 

4+ 

906 

Q 

0 

2 

0 

3.32 

.64 

6 

.0 

0 

10 

2 

0 

TRaCY   PUMPING  PLANT 

55!<. 

40  *  5 

48.0 

65 

10+ 

30 

3 

469 

0 

0 

2 

0 

3.86 

,62 

^  I 

.  0 

0 

\  \ 

2 

Q 

VISALIA 

55.6 

?2  * } 

?I '  ^ 

_  3 ,  ^ 

66 

11 

29 

?  3^ 

Q 

Q 

3 

Q 

5  •  46 

3,90 

2 , 08 

25 

.  0 

Q 

1 4 

2 

MASCO 

58.1 

40  •  4 

49.3 

.7 

68 

16 

29 

436 

0 

0 

2 

0 

2,87 

1.65 

1,10 

25 

.  0 

^ 

1 

Y05FMITE   NATIONAL  PARK 

h3  . 4 

24.6 

34.0 

-  6.0 

55 

_ 

11 

1 

658 

0 

28 

0 

14.21 

7.57 

3.92 

25 

89.0 

48 

27  + 

15 

9 

5 

DIVISION 

44  ■  2 

-     .  6 

7,84 

4.24 

18.1 

•       »  » 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

59,3 

41,2 

50.3 

72 

3 

33 

22 

-1 25 

0 

6 . 76 

1,10 

6 

.  0 

9 

1 1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

55.9 

48,1 

92 . 0 

-  £ .  6 

6 1 

25 

35 

353 

Q 

Q 

Q 

6.11 

2,98 

1.50 

25 

.  0 

0 

1 1 

2 

BARRETT  0AM 

36 . 9 

47 . 6 

-  2.7 

71 

28 

1 

483 

0 

0 

11 

0 

7.03 

3 , 43 

1.69 

7 

1 . 2 

1 

22 

10 

4 

3 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

52  t>M 

33 ,  4M 

43 .  Qf^ 

67 

1 2 

26 

1 

611 

0 

0 

0 

3.60 

24 

.  0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

42  ,  3M 

17, OM 

29. 7M 

55 

1 0 

-  2 

20 

978 

Q 

26 

1 

19.89 

6.43 

25 

60.0 

11 

7 

5 

BONITA 

63.7 

'  ? 

53.0 

_  1,3 

77 

3 

33 

^ 

0 

^ 

0 

4,29 

i  *  ?? 

1.13 

•  ^ 

9 

BURBANK  VALLEY  PMP   PLT  R 

62.6 

41.1 

51.9 

I? 

4 

32 

1 

362 

0 

0 

1 

^ 

9.33 

6,11 

2.33 

?  = 

.  0 

0 

\ 

■* 

CACHUMA  DAM 

•  ^ 

39,5 

49,1 

71 

30 

1 

437 

0 

0 

1 

0 

13.94 

3.97 

25 

.  0 

0 

15 

4 

CAMPO 

55 . 6 

35.6 

45.6 

11  + 

22 

537 

0 

0 

11 

0 

5.67 

.  94 

22 

1 1 

0 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

62.2 

39.6 

50.9 

72 

10 

30 

1 

391 

Q 

I 

0 

9.34 

2.74 

25 

.0 

0 

9 

9 

3 

CHULA  VISTA 

60. 1 

45  7 

52.9 

"*     •  ^ 

4 

40 

27+ 

333 

Q 

Q 

Q 

3  •  08 

.63 

T 

•  5 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

98,7 

40.1 

■  ?*  ^ 

-  3.2 

71 

17* 

35 

22+ 

434 

Q 

1 1  •  43 

7  .  79 

2.63 

23 

■  0 

0 

10 

3 

CORONA 

61.8 

40.8 

"1.3 

**  1*7 

7 1 

17+ 

3D 

378 

0 

0 

I 

0 

9.08 

6.35 

2 . 60 

24 

.  0 

0 

1 1 

3 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

53 .  5M 

34. IM 

43. 8M 

64 

11  + 

22 

: 

587 

Q 

Q 

Q 

4.13 

1.66 

25 

.0 

0 

1 

CUYAMACA 

45.8 

38.2 

~  2*3 

12 

22 

22 

■  ^  A 

0 

19 

14.39 

6*80 

2.91 

7 

27.2 

17 

23+ 

12 

10 

6 

DRY  CANYUN  RESERVOIR 

97.6 

34.0 

45.8 

72 

U 

26 

1 

530 

1 2 

^ 

6*60 

3*93 

1.91 

25 

.  0 

0 

10 

3 

EL   CAPITAN  DAM 

62  •  3 

42  6 

52.5 

77 

4 

33 

22 

344 

0 

0 

0 

0 

6,16 

1     K 1 

7 

Q 

1 0 

2 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

61.4 

41.6 

51.5 

-  1.2 

75 

3 

32 

t 

370 

Q 

0 

0 

6.43 

3.20 

1.20 

6 

.0 

0 

10 

6 

2 

FONTANA  KAISER 

62.7 

53,4 

TL 

2 

37 

22 

317 

12 . 39 

.  0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

63.6 

-  • 

53,6 

It 

3 

33 

f  * 

314 

Q 

Q 

1  *  *  S3 

1.13 

.  0 

1 

HENSHAH  DAM 

93.8 

32 . 9 

12  + 

24 

1 

0 

0 

15 

0 

16. 72 

3.48 

2  5 

5.5 

1  z 

5 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

23  *  5M 

35 '  3M 

66 

9 

20  + 

827 

0 

1 

27 

0 

12. 60 

JULIAN  WYNOLA 

50  -  i 

j3.5 

41.*8 

64 

11  + 

23 

1 

643 

Q 

1 2 

0 

9.72 

1.56 

6 

10.0 

0 

14 

7 

4 

LACUNA  BEACH 

61.3 

43  6 

52.5 

2.2 

7  ^ 

3 

Q 

Q 

■  *  ?t 

6,42 

2.36 

•  2 

LA  MESA 

63. OM 

44 ,  I M 

53 .  6M 

3 

37 

303 

Q 

Q 

Q 

Q 

5.62 

1.12 

19 

•  0 

0 

2 

LDMPOC 

60 . 6 

43  0 

51.8 

70 

3 

31 

361 

0 

0 

1 

0 

1.22 

.  0 

1 2 

7 

LONG  BEACH 

64.1 

47.9 

56.0 

-  .1 

77 

3 

42 

1 

244 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2,74 

1,32 

23 

.0 

0 

10 

5 

2 

LONG  BEACH  MB  AP 

62.1 

45.3 

53.7 

-  .7 

74 

3 

37 

1 

311 

Q 

0 

Q 

0 

6.07 

3.76 

1,66 

23 

.0 

0 

10 

4 

2 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT  R 

59.6 

48,2 

53.9 

-  1.3 

73 

3 

42 

1 

306 

0 

^ 

0 

3.76 

•  88 

.89 

23 

.0 

0 

9 

3 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

62.1 

47,6 

54.9 

-  2,2 

74 

3 

42 

1 

277 

0 

0 

0 

0 

8.03 

4.70 

2,11 

23 

.0 

0 

10 

5 

4 

HT  BALOY  NOTCH 

33.9 

18.9 

26,4 

45 

3 

6 

24  + 

1079 

0 

u 

28 

0 

30.95 

6.45 

24 

144 

28 

15 

12 

9 

MOUNT   MILSON  FC   3^6   9  //' 

30. 2M 

36, SM 

57 

1 0 

21 

22 

794 

3 

2 1 

20.74 

6.08 

25 

11 

10 

5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

60  3 

46.1 

53,2 

-  1,8 

69 

40 

1 

323 

0 

0 

0 

0 

8.34 

5*81 

3.62 

24 

.0 

0 

6 

5 

2 

DCEANSIDE 

63.1 

44.5 

53,8 

75 

3 

36 

1 

307 

0 

0 

0 

0 

6.42 

1.68 

25 

.0 

0 

6 

5 

2 

OJAI 

58  9 

38.3 

48,6 

-  3.5 

70 

31 

1 

454 

0 

0 

1 

0 

15.03 

10.66 

3.53 

25 

.0 

0 

9 

7 

4 

OXNARD 

62.^ 

42,9 

52,6 

-  1.3 

72 

4 

37 

1 

343 

0 

0 

0 

0 

4.43 

1  .44 

1.46 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

46.5 

29.0 

37,8 

60 

10 

21 

1 

756 

0 

1 

22 

0 

24.23 

6.00 

24 

37.5 

24 

23 

13 

8 

7 

PASAIjENA 

61.3 

42.3 

51.8 

-  2.8 

73 

3 

36 

2  + 

364 

0 

0 

0 

0 

11.30 

6.84 

2,25 

25 

.0 

0 

11 

7 

5 

PERftIS 

58.6 

38.4 

48.5 

69 

17+ 

30 

2 

456 

0 

0 

1 

0 

11,40 

4.17 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

POMUNA 

61,5 

40.8 

51.2 

-  .7 

73 

17 

32 

1 

383 

0 

0 

1 

0 

11.09 

7,47 

2.52 

25 

.0 

0 

12 

6 

4 

RAMriNA  5PAULDING 

59,5 

38,1 

48.8 

69 

11  + 

28 

1 

448 

0 

0 

6 

0 

6.51 

1,09 

6 

2.0 

0 

11 

7 

1 

REDLANDS 

60.0 

40,0 

50.0 

-  2.0 

72 

17 

32 

L 

412 

0 

0 

1 

0 

9.91 

7.24 

2,60 

24 

.0 

0 

12 

6 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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StAuon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Aveiage 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

% 

s 

Lowest 

Dale 

Degree  DaTe 

No.  ol  Days 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

Grealeal  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•si 

RIVERSIDE  FIRE  5TA  if  3 

61.9 

41.0 

51.5 

-  1.6 

73 

17 

31 

1 

369 

0 

0 

1 

6.00 

5.71 

2.41 

24 

.0 

0 

10 

4 

3 

KIVcKjIUc    cat    jift  R 

58  ■  3 

38.8 

48.6 

71 

18 

30 

1 

457 

Q 

2 

Q 

6.97 

2.34 

24 

11 

4 

2 

SAN  bERNARDiND  CD  HOSP 

61  i  *r 

39,7 

50 . 6 

-  2.7 

75 

30 

1 

398 

0 

0 

3 

0 

12 . 50 

8.76 

3.  65 

25 

*0 

0 

11 

7 

4 

SANDBERG  WB  //R 

42  ■  9 

31.4 

37.2 

-  4.2 

5  3 

1  7* 

23 

1 

771 

0 

0 

18 

0 

5.36 

2.76 

1 .61 

24 

21.7 

6 

24 

11 

4 

1 

<.Aw  nitr.n  un   AiRonoT  d 

jUN    Ult^U    WD    AlKrUKI  K 

61 . 1 

48.7 

54.9 

-  1.3 

70 

41 

1 

274 

4.34 

2.19 

.96 

19* 

.0 

0 

7 

4 

0 

CAM  CCOUAMrtn 

60  •  8 

42.4 

51.6 

-  2.6 

73 

10 

36 

20  + 

368 

Q 

Q 

Q 

8.22 

4  .53 

1.95 

23 

•  0 

0 

9 

5 

4 

CAM    rAQOICI      CTDC  ncDT 

62 1  6 

41.6 

52.2 

73 

17  + 

34 

I 

348 

11.38 

3.20 

25 

.  0 

0 

12 

6 

4 

SAN  JACINTO 

60  •  6 

38.1 

49.5 

~  1.6 

72 

17+ 

27 

I 

427 

0 

0 

7 

0 

7.07 

4.54 

1.99 

25 

.  0 

0 

10 

6 

3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

64,0 

45.4 

54.7 

.2 

38 

1 

284 

Q 

Q 

Q 

Q 

8.95 

5.81 

3.55 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

cauTa  baoqaoa 
ifilNIA  DAKBAKA 

60  •  2 

42.4 

51.3 

•  2*7 

72 

4 

37 

1 

376 

0 

8.35 

4i  61 

1.76 

24 

.  0 

0 

13 

7 

3 

CAhiT(>      QAUBADA      CAA  AQ 

bANIA    DAKoAKA    rAA  Ar 

60.1 

44.0 

52.1 

73 

3 

38 

21  + 

354 

0 

0 

0 

0 

8.41 

1.73 

23 

.0 

0 

11 

6 

3 

SANTA  MARIA  MB   AIRPORT  R 

59  •  6 

42.3 

51.0 

•     •  8 

33 

1 

366 

0 

0 

0 

0 

5.07 

2.26 

24 

•  0 

13 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

60.2 

47.9 

54.1 

78 

3 

43 

1 

300 

0 

0 

0 

0 

5.54 

1.17 

23 

.0 

0 

12 

4 

1 

CAI^TA      DAlJI  A 
d  APl  1  A     P  AIJ  L  A 

62. 5M 

39. 9M 

51. 2M 

70 

30 

1 

379 

Q 

Q 

2 

Q 

7.67 

2.02 

24 

.0 

0 

9 

5 

3 

T  no  0  &  M  r  c 

62.0 

45,4 

53.7 

.  B 

75 

3 

37 

1 

311 

Q 

Q 

0 

5 . 85 

2  •  94 

1. 11 

23 

.0 

0 

8 

5 

4 

TUJUNGA 

57il 

39 . 6 

46.4 

69 

9 

34 

1 

458 

0 

0 

0 

0 

16.25 

4 , 72 

23 

•  0 

0 

9 

8 

6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

61.1 

41.8 

51.5 

-  2*6 

^5 

32 

1 

373 

0 

0 

1 

0 

6.51 

5.71 

3.28 

24 

*  0 

0 

10 

5 

4 

TWITCHELL  DAM 

58. 4M 

41.  IM 

49. 8M 

69 

3 

35 

22 

417 

Q 

Q 

g 

Q 

8.36 

1.82 

24 

.0 

0 

13 

7 

1 

UCLA 

61.7 

47.1 

54,4 

74 

3 

41 

23+ 

292 

Q 

Q 

Q 

7.02 

1.61 

23 

.0 

0 

10 

5 

3 

1  IP  1  AND    ?  N 

58.0 

39 . 0 

48.5 

68 

17+ 

33 

456 

Q 

Q 

Q 

1 4 » 57 

3.65 

24 

.  0 

0 

13 

^ 

4 

VISTA  2  NNE 

60. 6 

43.0 

51.8 

74 

33 

1 

362 

0 

0 

0 

0 

7*21 

1.60 

25 

.  0 

0 

10 

3 

WAR.MER  SPRINGS 

54,4 

32 .  5M 

43 .  5M 

-  2*1 

70 

10 

20 

1 

621 

0 

0 

0 

6*65 

3  •  52 

1.23 

22 

•  0 

0 

12 

5 

3 

Y ORd A  LINDA 

62.6 

34.9 

48.8 

-  6a 

73 

30 

1 

449 

0 

0 

9.28 

6.12 

3.01 

24 

.0 

0 

12 

6 

2 

D 1 V 1 S I  UN 

49.0 

■"  3.0 

9*39 

5.84 

3.1 

•         *  ♦ 

SQUrHEAST  DESERT 

61.3 

36.8 

50 . 1 

69 

28  + 

31 

1 

412 

- 

Q 

Q 

1*82 

.  58 

25 

.  0 

0 

6 

0 

U  A  Q  C  1  n  u 

bAKb 1  UN 

58.5 

33.8 

46.2 

66 

14 

25 

3 

522 

0 

1 3 

2  •  20 

1.02 

25 

.  0 

0 

4 

1 

1 

BEAUMONT   1  £ 

55.6 

37. 1 

46.4 

67 

29 

1 

511 

0 

0 

6 

0 

12*20 

3  ■  50 

24 

.  0 

0 

1 0 

3 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

43 . 8 

16.4 

30. 1 

-1 1 . 1 

49 

-  2 

8  + 

971 

0 

0 

27 

2 

6 1 01 

5.03 

3.50 

24 

31.9 

12 

9+ 

1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

M 

M 

M 

0 

1 

15 

0 

B L  T THE 

69 . 7 

42 . 0 

55.9 

-  1.1 

76 

26+ 

26 

1 

248 

0 

•  04 

—  .44 

.  04 

19 

.  0 

2 

0 

bLTtnt    rAA  AlKrUKI 

66.8 

44.0 

55.4 

74 

25 

30 

1 

261 

Q 

Q 

I 

•  0 1 

.01 

1 8 

.0 

0 

0 

0 

BORRtGO  DESERT  PARK 

67,6 

44.4 

56.0 

60 

23 

34 

1 

246 

0 

0 

0 

0 

•  97 

•  0 

0 

0 

BRAMLEY  2  SW 

69,4 

41.2 

55.3 

-  2.7 

77 

26 

30 

1 

264 

0 

0 

1 

0 

•  07 

-  ,28 

•  07 

22 

.  0 

0 

0 

0 

CANTI L 

57i3 

36.2 

46.8 

67 

1^ 

25 

3 

505 

Q 

Q 

Q 

3^27 

1.59 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

59.6 

40.0 

49.8 

66 

28  + 

28 

3 

419 

0 

1 

° 

1  •  50 

.70 

25 

•  0 

0 

5 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

67,0 

44.7 

55.9 

-  2.3 

73 

12 

32 

I 

250 

0 

^ 

1 

1 ,87 

1.63 

.62 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

40. OM 

17.  5M 

28. 6M 

1  9 

2 

7 

1009 

0 

0 

26 

0 

2  •  56 

.45 

24 

18.0 

11 

24 

' 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

64,1 

45.7 

54.9 

73 

1 1 

37 

1 

272 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

CI    rPNTon  ?  ecu 

70,1 

41,1 

55.6 

-  2.0 

30 

1 

257 

^ 

^ 

Q 

.05 

-  ,36 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PA  I RMONT 

49,7 

35.3 

42.5 

-  3.2 

62 

12 

30 

23+ 

625 

0 

0 

3 

^ 

14.69 

11,53 

6. 34 

25 

1 . 0 

1 

22 

1 1 

r  r\\  \\    onpi/  OAhiPu 
oULU    KU^I^  KANLn 

68,9 

45.9 

57.4 

78 

11 

35 

23+ 

207 

0 

0 

0 

•  10 

•  07 

26 

•  0 

0 

24+ 

0 

HAIWEE 

47,7 

26.3 

37.0 

-  6.8 

56 

1 1 

21 

6 

776 

0 

0 

28 

0 

3*87 

2,75 

1 .05 

24 

2 

i 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

64,3 

38.9 

51.6 

73 

12 

27 

1 

371 

0 

c 

3 

0 

•  00 

.  00 

•  0 

I MPER I AL 

70,2 

44.9 

57.6 

.4 

76 

25+ 

36 

1 

202 

0 

0 

0 

^ 

•  08 

-  ,35 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

70,0 

42.8 

56.4 

77 

25 

32 

1 

231 

0 

0 

1 

0 

.07 

.07 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 NOE  PENDENC  E 

47, 3M 

24. SM 

36. IM 

54 

16 

12 

8 

0 

0 

0 

3*68 

2 , 86 

1.81 

25 

.  0 

6 

1 

1 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

70.7 

44.1 

57.4 

.7 

79 

1  1 

28 

1 

204 

0 

0 

1 

0 

•  23 

-  ,19 

.  16 

Q 

Q 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

65 , 8 

45.7 

55.8 

73 

13 

39 

23+ 

254 

0 

0 

0 

0 

.15 

.05 

22* 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKS  ARROWHEAD 

40, 3M 

26,9 

33. 6M 

52 

11 

20 

2  + 

863 

0 

1 

26 

35 .94 

9.75 

2  5 

120(5 

23 

1  ^ 

1 1 

L ANC AS  TER 

55,3 

33.1 

44.2 

63 

17 

25 

3 

574 

0 

0 

1 2 

2  ^90 

.78 

23 

.  5 

0 

y 

0 

LUCERNE  VALLEY 

59,3 

33.  IM 

46. 2M 

65 

17 

23 

3 

527 

0 

0 

9 

0 

3*59 

1  •  00 

2  3 

.  0 

J 

MECCA  FIRE  STATION 

72, 1 

41.9 

57.0 

78 

17  + 

28 

1 

216 

0 

0 

2 

0 

J 

J 

25  + 

Q 

Q 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVEf^NS 

49,9 

34.9 

42.4 

60 

1 1 

28 

23 

627 

Q 

Q 

9 

0 

3.19 

.99 

25 

'.0 

0 

8 

2 

0 

MOJ  AVE 

52,9 

34,3 

43.6 

62 

15 

26 

9+ 

594 

0 

0 

8 

4.89 

2.16 

25 

.  0 

0 

3 

^ 

MOJiVE  2  ESE 

56,8 

37,6 

47.2 

59 

16+ 

27 

27+ 

493 

Q 

Q 

g 

0 

4.90 

25 

.  0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

48,9 

29, 1 

39,0 

?« 

1 1 

20 

2 

724 

0 

0 

24 

0 

1.74 

.  70 

3 

2 

Q 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

38, 1 

14.8 

26.5 

49 

10+ 

1 

20 

1073 

0 

7 

28 

0 

16.65 

4.71 

24 

89. 1 

100 

26 

11 

6 

4 

fjcc^^l  CC    tAA  ATCDDOT 
ncCU^Cd    rAA  AiK"UKI 

6S,6 

43.3 

54.7 

72 

28  + 

32 

1 

281 

Q 

Q 

I 

.17 

.13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

p  almdal  E 

M 

M 

M 

62 

17 

0 

Q 

4.22 

2.43 

1.90 

25 

1 

22 

4 

3 

3 

PAIMHAlP    PAA  ATPPnoT 

55.7 

33.4 

44.6 

65 

17 

25 

3 

566 

0 

0 

13 

0 

2.67 

.90 

25 

T 

0 

6 

2 

0. 

PALM  SPRINGS 

68.5 

41.6 

55.1 

-  2.2 

75 

16+ 

33 

1 

271 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.38 

.60 

6 

.0 

0 

i 

1 

0 

FARKER  RESERVOIR 

65.9 

45.1 

55.5 

76 

12 

37 

1 

257 

0 

0 

0 

0 

.26 

.10 

19 

.0 

0 

24 

I 

0 

0 

50.6 

34.0 

42.3 

59 

14+ 

27 

1 

627 

0 

0 

e 

0 

4.76 

1.46 

25 

2.0 

1 

8 

3 

2 

SQUIRREL  INN  2 

40.0 

27.6 

33.8 

-  6.1 

53 

10 

20 

23 

864 

0 

4 

25 

0 

30.12 

21.16 

7.36 

24 

86.5 

47 

24 

13 

11 

9 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

70.1 

41. s 

56.0 

76 

16+ 

28 

1 

244 

0 

0 

2 

0 

.05 

1.41 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRDNA 

58.0 

34.3 

46.2 

-  4.4 

65 

17 

25 

2 

522 

0 

0 

9 

0 

2.28 

.81 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

TUENTYNINE  PALMS 

64.1 

36.4 

50.3 

71 

14+ 

24 

8 

404 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYcRMQ  RANGER  STA 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

55.2 

33.9 

44.6 

65 

18 

26 

I 

565 

0 

0 

14 

0 

3.93 

1.29 

24 

.0 

0 

25 

7 

4 

1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

25.8 

4.7 

15.3 

40 

11 

-  9 

27 

1386 

0 

24 

26 

9 

3.65 

1.05 

25 

47.0 

83 

e 

11 

3 

1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

16.4 

3.7 

10.1 

31 

4 

-  6 

21 

1530 

0 

28 

26 

8 

4.94 

1.36 

25 

53.5 

94 

25 

3 

1 

WILOROSE  RANGER  STA 

46.8 

31.9 

39.4 

53 

3 

26 

1 

709 

0 

0 

19 

0 

4.48 

1.42 

25 

13.0 

4 

23 

9 

3 

1 

DIVISION 

45.9 

-  3.1 

4.19 

2.70 

U.O 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     FEBRUARY  1969 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


February,  with  much  above  normal  precipitation 
totals,  added  considerably  to  seasonal  precipita- 
tion amounts,  approaching  or  exceeding  previous 
records  in  several  areas  of  the  State.  Totals  for 
the  month  ranged  from  near  150  percent  of  normal 
on  the  south  coast  and  in  the  extreme  north  coast 
and  northern  mountains  to  more  than  600  percent 
of  normal  in  the  Owens  Valley.  Mt.  Shasta  City 
reported  the  second  greatest  monthly  snowfall 
and  the  second  greatest  seasonal  snowfall  to  the 
end  of  the  month  since  records  began  in  1890. 
Sacramento  had  the  sixth  wettest  February  in 
records  going  back  to  1878.  Fresno  measured 
the  greatest  amount  of  precipitation  in  February 
records  and  the  greatest  24-hour  amount  since 
1918,  and  the  second  greatest  since  1888.  They 
reported  17  days  of  measurable  rain,  10  of  them 
consecutive,  the  greatest  in  these  categories 
since  1888.  By  the  end  of  the  month  they  had 
exceeded  the  previous  greatest  seasonal  total 
for  a  season  ending  June  30.  Bakersfield  had 
the  second  wettest  February  and  the  fourth 
wettest  of  any  month  in  the  records.  At  Los 
Angeles  the  precipitation  during  January  and 
February  provided  the  largest  2-month  total 
since  the  2  months  of  February  and  March  of 
1884,  and  the  seasonal  accumulation  to  the  end 
of  February  was  the  greatest  since  1889-1890. 
Precipitation  occurred  frequently  through  the 
month  as  suggested  by  the  following  examples: 
Blue  Canyon  had  measurable  amounts  on  22  days 
against  a  normal  of  11;  San  Francisco  and  Oakland 
on  19  days  against  normals  of  10;  and  Bakersfield 
on  14  days  against  a  normal  of  6  days. 

February  temperatures  averaged  below  normal  at 
nearly  every  station.  Negative  departures  ranged 
from  only  a  fraction  of  a  degree  at  Oakland  to 
more  than  11°  at  Bishop.  Bishop  had  the  coldest 
February  of  record,  and  San  Francisco  the  coldest 
in  20  years.  At  Bishop  there  were  no  days  during 
the  month  with  above  normal  readings;  the  mini- 
mum from  the  1st  through  the  10th  averaged  16° 
below  normal,  and  the  daily  mean  temperature 


from  the  6th  through  the  10th  was  also  16°  below 
normal.  There  were  only  2  days  during  the 
month  with  above  normal  mean  temperatures  at 
San  Francisco  and  Blue  Canyon,  only  3  at  Red 
Bluff  and  Sandberg,  and  only  4  days  at  Mt, 
Shasta  City,  Sacramento,  Stockton,  and  Fresno. 

Red  Bluff  reported  the  least  sunshine  for  February 
in  a  record  going  back  to  1877,  and  San  Francisco 
had  the  least  since  1958. 

Locally  strong  winds  occurred  in  connection  with 
a  storm  passage  on  the  5th  and  6th.  Damage  was 
reported  in  the  vicinity  of  the  coast  between 
San  Francisco  and  San  Diego,  but  particularly 
heavy  losses  occurred  in  the  vicinity  of  Santa 
Rosa  and  Redwood  City.  Heavy  rains  and  snows 
and  strong  winds  occurred  from  Monterey  and 
Lake  Tahoe  southward  to  the  Mexican  Border 
from  the  20th  through  the  25th.  At  least  17 
persons  lost  their  lives,  12  in  mudslides  or 
snowslides  and  5  by  drowning.  Four  more  are 
missing  and  presumed  dead.  During  the  storm 
highways  and  railroads  were  closed,  telephone 
and  powerlines  were  downed,  and  a  gas  main 
washed  out.  More  than  6,000  persons  had  to  be 
evacuated  from  their  homes.  Extensive  areas 
of  farmland  were  inundated,  and  there  was  wide- 
spread loss  of  crops  and  livestock.  Snow  depths 
in  the  higher  mountains  exceeded  any  recent 
year  and  approached  the  greatest  of  record.  A 
waterspout  was  reported  west  of  San  Diego  on 
the  5th,  and  another  funnel  cloud  was  reported 
west  of  San  Diego  on  the  5th,  and  one  southeast 
of  Stockton  on  the  28th. 

Because  the  heavy  precipitation  resulted  in  re- 
cord-breaking runoff  in  some  streams  during  the 
month,  there  will  be  a  special  collection  of  sup- 
plementary precipitation  data  for  the  period  of 
heavy  rainfall  during  the  latter  part  of  the  month. 
This  table  will  appear  in  the  March  1969  issue 
of  this  publication. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

 ^ 

17 

18 

19  1 

20 



21 

22 

23  I 

 L 

24 

25 

 L- 

26 

27 

28 

•    •  . 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

98 

.53 

.0! 

.62 

.98 

T 

1.24 

1.16 

.08 

.01 

.41 

.81 

.73 

.01 

.01 

T 

T 

.53 

.53 

,90 

.41 

.97 

ANCHIN  PAC   UNION  CQL 

11 

13 

.  19 

.31 

1.34 

.05 

2.02 

.46 

.70 

.66 

.02 

1.81 

.37 

.30 

.05 

.08 

.06 

.47 

.67 

.44 

.40 

.71 

BIC  BAR  RANGER  STATION 

b 

09 

• 

.40 

.45 

.31 

.79 

.64 

.19 

.26 

• 

* 

.60 

.08 

.01 

• 

.62 

.75 

.13 

.90 

BOONVILLE   MNINC  STA 

10 

57 

• 

.27 

.  58 

1.35 

.08 

• 

• 

1 .46 

1 .09 

.  16 

.03 

• 

1.32 

.26 

.01 

• 

« 

« 

2.00 

.56 

.09 

.01 

1.32 

BRANSCOHB  Z  NW 

15 

01 

.99 

.15 

1.16 

1.09 

.16 

2.34 

.22 

1.98 

.13 

• 

• 

* 

• 

• 

1.74 

.02 

.01 

.57 

.69 

.95 

.47 

2.34 

BRIDGEVILLE  4  NNM 

/34 

.93 

• 

• 

2.15 

• 

• 

1.84 

1.70 

• 

1.62 

• 

• 

2.03 

.87 

.10 

.07 

.12 

1 .62 

1 .22 

.42 

T 

.96 

BURNT  RANCH   1  S 

B 

57 

.  66 

.94 

.48 

1.20 

T 

.95 

.06 

.43 

.61 

.33 

T 

.  10 

.34 

.39 

1.06 

.20 
.08 

1.20 

CALISTOGA 

lu 

94 

.08 

.02 

1.13 

.92 

.  10 

1.61 

.17 

1.05 

.02 

.95 

1.02 

.10 

.19 

.07 

.03 

.03 

.77 

.68 

.61 

.24 

1.11 

CALLAHAN  RANGER  STA 

3 

39 

.02 

T 

.12 

.49 

.01 

.10 

T 

.39 

.01 

.02 

.02 

.20 

.03 

.15 

T 

.31 

.34 

.32 

T 

.06 

.84 

CA2ADER0 

21 

32 

.28 

T 

2.24 

1.03 

.72 

4.50 

.70 

2.69 

1.43 

1.74 

.02 

.71 

.11 

.08 

1.22 

1.22 

.42 

.13 

.70 

1.36 

CECILVILLE  5  SE 

.39 

.20 

.03 

.41 

.15 

.22 

.32 

T 

.93 

.03 

.29 

T 

.05 

.09 

T 

.20 

.22 

.46 

.12 

1.05 

CLEAR  CREEK 

6 

10 

1.25 

.08 

.93 

.20 

1.50 

.08 

.75 

.05 

.60 

.70 

.90 

.34 

.25 

.27 

,05 
.08 

.  95 

CLDVEROALE   3  SSE 

15 

02 

.07 

.96 

1.6B 

2.61 

.51 

1.69 

.67 

T 

1.55 

.25 

.27 

1.09 

1.12 

.34 

.06 

1.87 

CQHCO  NO  1  0AM 

1 

53 

.  10 

.43 

.06 

T 

.11 

.35 

T 

T 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.06 

.02 

T 

.26 

COVELO 

9 

1 1 

.41 

.01 

.71 

.77 

.02 

.97 

.14 

.72 

.28 

.59 

.62 

.44 

.02 

.40 

.47 

.66 

.66 

.51 

.95 

CRESCENT  CITV    I  N 

.65 

.82 

.  12 

.25 

.02 

• 

. 

1.95 

1.62 

.19 

.16 

.71 

.01 

2.16 

.42 

.84 

.60 

.05 

CRESCENT  CITY   7  £NE 

1<> 

14 

2.14 

.47 

.94 

.30 

.  09 

1.78 

.39 

1.82 

.14 

.07 

.2! 

.99 

.01 

1.43 

.96 

.96 

,93 

.65 

CUMMINGS 

lb 

02 

.88 

.06 

.66 

.87 

1.73 

.70 

1.14 

.26 

1.65 

.02 

1.01 

1.02 

.22 

.08 

.02 

.02 

.02 

.03 

.10 

1.17 

.96 

1.27 

,21 

.45 

1.45 

DUTTQNS  LANDING 

5 

81 

.  10 

.99 

.6* 

• 

.27 

.38 

.60 

* 

« 

• 

1.33 

.33 

.02 

.01 

• 

.73 

.19 

,17 

.01 

.44 

ELK  VALLEY 

9 

08 

1 .60 

.35 

.20 

.25 

.41 

.79 

.44 

.80 

.11 

.44 

1.22 

.64 

.46 

.26 

.43 

,25 

.04 

.37 

EUREKA  MB  CITY 

R 

7 

82 

.24 

.71 

.23 

.13 

.57 

.17 

1.23 

.16 

.01 

.08 

.89 

.02 

T 

.34 

.02 

.85 

.17 

.67 

.33 

,12 

.04 

.62 

PERNDALE   8  SSM 

FERNDALE   2  NW 

11 

10 

1.20 

.04 

.76 

.17 

.57 

.46 

.24 

.07 

1.70 

.20 

.03 

T 

.96 

.01 

T 

.12 

.10 

.11 

1.85 

.73 

.46 

,21 

.16 

.69 

FOREST  GLEN 

13 

19 

.45 

T 

.60 

.66 

2.98 

.  10 

1.92 

.27 

.60 

1.56 

.25 

.07 

T 

.43 

.66 

1.22 

,22 

1.98 

FORKS  OF  SALMON 

5 

60 

1.20 

.03 

.45 

.16 

.83 

T 

.44 

.03 

T 

.28 

.52 

.  14 

.04 

.02 

.01 

.27 

.31 

.46 

,06 

.35 

FORT  BRAGG 

ID 

67 

.35 

.04 

.60 

1.61 

.05 

1.18 

.16 

1.77 

.06 

.01 

.09 

.38 

.07 

T 

.34 

.04 

.02 

.12 

T 

.83 

.91 

■  32 

,35 

1.37 

FORT  BRAGG  AVIATION 

.27 

.04 

.70 

.98 

.76 

.21 

.77 

.39 

1.81 

.06 

.21 

.36 

.01 

.40 

- 

.02 

.49 

.60 

.97 

.39 

,15 

.45 

1.36 

FORT  DICK 

12 

90 

1.82 

.32 

1.06 

.02 

1.90 

.41 

1.43 

.30 

.22 

.52 

.60 

1.30 

.74 

■  62 

,72 

.90 

FORT  JONES  RANGER  STA 

1 

85 

.10 

.01 

.23 

.06 

.  19 

T 

.  13 

.04 

.15 

.04 

T 

.U2 

.03 

.12 

.10 

.16 

.45 

FORT  ROSS 

10 

14 

.  14 

.  13 

1.34 

.47 

.  19 

.66 

.24 

1 .06 

1.32 

.46 

.04 

.61 

.06 

.05 

.51 

1.01 

.36 

,13 

.47 

.67 

GARBERV I LLE 

,  J 

66 

1.29 

.74 

1.06 

.07 

1.35 

.10 

1.98 

.39 

.92 

.54 

.02 

.02 

.03 

.04 

.03 

1.58 

1.00 

.79 

.11 

1.00 

GASQUET  RANGER  STATION 

li 

2.83 

.24 

1.12 

.21 

.20 

.36 

1.39 

.30 

1.50 

.  12 

.07 

.12 

1.19 

.91 

T 

.96 

.27 

.91 

,34 

.79 

GRATON 

10 

57 

.  10 

.02 

.35 

1.30 

.08 

1.72 

.33 

1.06 

.15 

1.66 

.37 

.45 

.02 

.02 

.09 

.59 

.70 

.25 

,28 

.63 

GREENVIEM 

3  1 

55 

[ 

.20 

.55 

.  ID 

T 

.10 

T 

T 

T 

.60 

CUERNEVILLE 

91 

.60 

1.68 

.03 

2.43 

.51 

1.50 

.23 

.02 

2.72 

.  13 

.45 

,17 

.76 

1.15 

.43 

.39 

■  03 

1.48 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

56 

.93 

.06 

.63 

.11 

1.35 

.11 

.53 

.04 

.34 

.97 

.24 

r 

.01 

« 

.39 

.31 

.05 

.49 

HAYFORK  RANGER  STATION 

55 

.13 

.46 

.22 

.95 

.07 

.97 

.17 

.53 

.86 

.10 

.01 

.30 

.38 

.60 

.05 

.75 

HEALDSBURG 

15 

50 

.03 

T 

1.95 

.73 

.48 

3.46 

.32 

1.82 

1.02 

1.64 

.32 

.  14 

T 

.02 

T 

.88 

.70 

.58 

.02 

■  54 

1,05 

HEALUSBURG  NU  2 

1^. 

59 

.02 

.97 

1.61 

.02 

3.17 

.66 

1.38 

.48 

.02 

2.44 

.34 

.46 

.01 

.03 

.63 

.72 

.33 

.37 

■  01 

1.32 

MILTS 

D  1 

79 

.06 

.21 

.02 

.03 

.30 

T 

.05 

.18 

T 

.03 

.05 

.020 

.20 

.08 

.10 

.07 

.12 

.27 

T 

HONEyDEM  2  WSN 

BA 

1.05 

.05 

1.47 

2.29 

.06 

.02 

3.20 

.66 

3.65 

.  10 

.04 

.32 

3.29 

.36 

T 

.37 

.03 

.02 

.09 

T 

2.11 

2.40 

.97 

.61 

.12 

2,22 

98 

1 .49 

.08 

.65 

.31 

.02 

1.07 

.64 

.09 

.64 

.60 

1.29 

.01 

.07 

.47 

.33 

.46 

,13 

.61 

HOPLANO  LARGO  STATION 

IDLEMILD  HHY  MNTNC  STA 

10 

46 

* 

2.10 

.34 

.19 

.  16 

* 

1.76 

.33 

.82 

.19 

.05 

.33 

• 

1.67 

.36 

.92 

.51 

,92 

.11 

,38 

KELLOGG 

14 

38 

.29 

.08 

T 

.46 

1.71 

.nl 

T 

2.56 

.70 

1.10 

.59 

T 

.05 

2.24 

.39 

T 

.25 

T 

.05 

T 

.08 

.64 

.71 

.46 

,93 

1.48 

KENTF I  ELD 

26 

.09 

.02 

.64 

1.12 

.06 

1.64 

.23 

1.90 

.44 

3.16 

.09 

.94 

.02 

.06 

.44 

.69 

.86 

.46 

.22 

.03 

.71 

KLAMATH 

f^ 

10 

60 

.40 

1 .00 

.52 

1.23 

.65 

1.30 

.04 

.26 

1.40 

T 

T 

1.00 

.20 

,90 

,60 

.23 

.07 

.80 

KNIGHTS  VALLEY 

12 

37 

.06 

1.49 

.77 

2.70 

.21 

1.18 

.69 

1.76 

.02 

.25 

.051 

.01 

.01 

.70 

.69 

.46 

.27 

1.09 

KORBEL 

7 

55 

1.2B 

.02 

.66 

.17 

.03 

.02 

.22 

.58 

1.27 

.29 

.10 

.95 

.12 

T 

.08 

.03 

T 

.52 

.33 

.49 

.  10 

.06 

.25 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

.  14 

.07 

.96 

1.23 

.28 

1.18 

.32 

.90 

T 

1.09 

1.18 

.09 

.04 

.07 

.07 

T 

.80 

1 .06 

.18 

.73 

.  17 

1,01 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

07 

T 

.02 

.12 

.09 

.40 

.19 

.06 

.01 

.19 

.23 

.21 

.38 

.16 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

36 

.50 

.20 

.75 

.43 

.32 

• 

1.90 

1.70 

.  14 

■  12 

2.  10 

.07 

1.00 

.45 

.43 

2,25 

MARE  ISLAND 

5 

82 

.09 

.10 

.72 

.10 

.10 

.97 

.70 

.10 

.15 

.25 

.02 

.20 

.20 

.39 

.30 

.28 

T 

.24 

.95 

MOUNT   HEBRON  RS 

1 

16 

.01 

.20 

.09 

.18 

.01 

T 

.03 

.01 

.06 

.24 

.30 

.03 

MUIR  MOODS 

.28 

.92 

1. 00 

.02 

.52 

1.10 

.39 

2.32 

.62 

.04 

.93 

1.08 

.29 

.22 

■  04 

.80 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

58 

.08 

1.03 

.54 

T 

.32 

.03 

.97 

.11 

.72 

1 .04 

.03 

.  14 

.  14 

.04 

T 

.03 

.39 

.73 

,27 

.  10 

.35 

,96 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

05 

.05 

.43 

.05 

.35 

.18 

.11 

.06 

.08 

.12 

.08 

.07 

,23 

,16 

,ob 

OAKVULE    1  WNM 

11 

02 

.12 

.01 

1.12 

.73 

.02 

.09 

.88 

.09 

1.05 

.60 

1.47 

.03 

.10 

.28 

.  17 

.03 

.01 

.60 

.69 

,63 

,12 

.42 

1,40 

OCCIDENTAL 

13 

61 

.33 

.02 

.40 

1.06 

2.46 

.70 

1.57 

.41 

2.09 

.22 

.97 

.02 

.20 

.66 

.96 

,36 

,29 

1,29 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

1.71 

.68 

.28 

.70 

.05 

.39 

.90 

.20 

1.29 

.10 

.23 

1.23 

.12 

* 

.96 

• 

,53 

.09 

ORLEANS 

9? 

1.04 

.44 

.23 

.22 

.65 

.95 

.09 

.48 

1.5D 

.23 

.19 

.69 

,33 

,09 

,23 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

.11 

.66 

.59 

.35 

.03 

.77 

.49 

.90 

.02 

.09 

.63 

.02 

.14 

.51 

.64 

,59 

,03 

.21 

,63 

POINT  ARENA 

U 

87 

.29 

.02 

.22 

1  .60 

.84 

.65 

1.02 

.23 

1.46 

.09 

.42 

.50 

.64 

.25 

.03 

.09 

1.16 

1.12 

,08 

.04 

.76 

1,20 

POTTER  VALLEY  PH 

10 

15 

.18 

.63 

.98 

.25 

1.54 

.16 

1.05 

.53 

.68 

.39 

.13 

.72 

.98 

,69 

,16 

.10 

,94 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

85 

.42 

.11 

.70 

1.50 

.07 

1.75 

.17 

1.70 

.08 

.01 

.24 

.78 

.74 

.05 

.02 

T 

.05 

.62 

.87 

1.10 

.42 

1.29 

SAINI  HELENA 

1  n 

.13 

1.01 

.64 

1,92 

.19 

1.01 

.67 

1.25 

.08 

.17 

.08 

.06 

.06 

.02 

.01 

.72 

.91 

.72 

,06 

.29 

.90 

SAN  RAFAEL 

01 

.09 

T 

1.10 

.86 

.04 

1.32 

.09 

1.72 

1 .32 

1.92 

.02 

.15 

.76 

.07 

.32 

.66 

1.13 

,24 

,12 

.43 

.69 

SANTA  ROSA 

8 

23 

.05 

.03 

1.05 

.66 

.03 

1.13 

.08 

.91 

.51 

.88 

.02 

.  17 

.20 

T 

.01 

.46 

.47 

.51 

.17 

.11 

.76 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

3 

82 

.60 

.47 

.09 

.63 

T 

.22 

.31 

.  10 

.46 

.11 

r 

.04 

T 

.19 

.06 

.22 

.18 

.  18 

.91 

.  14 

1  .02 

1.08 

.  14 

.  14 

1.31 

.07 

1.84 

.21 

.  14 

.11 

1.17 

.25 

.02 

.01 

.34 

1.21 

1.31 

,62 

.51 

.97 

SHELTER  COvE 

B3 

.75 

T 

.82 

1.24 

T 

.59 

.55 

.  10 

1.49 

.21 

.42 

.22 

.  13 

.96 

,96 

,73 

,  12 

.58 

SKAGGS  SPCS  LAS  LOMAS 

17 

93 

.48 

1.10 

2.10 

.12 

.45 

2.20 

.48 

1.78 

.39 

1.92 

.45 

.45 

.05 

.08 

.99 

1,54 

.44 

.15 

.09 

2,75 

SONOMA 

.21 

.75 

.  74 

.70 

1.12 

.02 

.75 

I.ID 

.12 

.17 

.20 

.15 

.39 

,64 

,45 

.12 

.40 

1,06 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

12 

78 

.70 

.  10 

.82 

1.19 

.15 

1.70 

.06 

1.29 

.09 

T 

.28 

.62 

.69 

T 

.05 

.03 

.05 

.07 

.89 

.77 

1.17 

.64 

1.46 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

.06 

.47 

1.01 

.01 

.77 

.03 

.35 

.19 

.30 

.30 

.  10 

.01 

.20 

.02 

.51 

.71 

.08 

.09 

.45 

TULELAKE  / 

/R 

9! 

.08 

T 

.06 

.01 

T 

.20 

.07 

.12 

.13 

T 

.01 

.02 

.07 

.01 

,09 

.08 

UK  I  AH 

.19 

T 

.92 

.80 

.47 

1 .06 

.  14 

1.19 

.05 

.35 

.97 

.14 

.05 

.03 

.64 

.71 

.34 

.11 

.26 

.90 

UKIAH  A  HSW 

.10 

.  10 

.46 

.06 

.03 

.03 

.04 

.  66 

.63 

.36 

,  18 

T 

1.06 

UPPER  HATTDLE 

!86 

.76 

1.36 

1.29 

.'70 

.67 

2i73 

!l8 

.42 

1.80 

.06 

.32 

.18 

.09 

.43 

1.94 

1.43 

1.20 

,72 

.76 

.95 

meaverville  ranger  STA 

59 

.28 

.38 

.61 

.03 

.01 

1.10 

.07 

.51 

.17 

.14 

.54 

.  10 

.  10 

.02 

.65 

.26 

,02 

.40 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

* 

58 

.27 

.54 

.26 

T 

1.05 

.41 

T 

.20 

.06 

.02 

T 

.21 

.44 

.29 

« 

,95 

.28 

MILLITS   1  NE 

.51 

.06 

1.25 

.89 

.30 

1.46 

.16 

1.30 

.37 

.90 

.26 

'b' 

T 

T 

T 

.04 

.72 

1 .46 

.70 

,04 

.  19 

1.56 

WlLLOM  CREEK   I  NW 

10 

1.68 

.02 

.02 

.02 

.01 

.94 

.66 

,  13 

1,12 

YREKA 

3  K 

.12 

T 

!l5 

.12 

.22 

T 

.01 

!l9 

T 

.01 

.03 

.02 

.02 

T 

.04 

.06 

.07 

.07 

.05 

.05 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  D2 

ADIN  RANGER  STATION 

T 

.IB 

.11 

.02 

.02 

T 

.22 

.07 

.32 

.07 

.17 

,16 

,06 

.11 

ALTURAS  RANGER  STATION 

93 

T 

.28 

.08 

.06 

.06 

.01 

.12 

.02 

.03 

.05 

.02 

.43 

.10 

.06 
.60 

T 

AUBURN 

9 

87 

.08 

.02 

1.24 

.82 

.36 

.20 

.02 

T 

1.35 

.02 

T 

1 .00 

.45 

.38 

.20 

.13 

.  10 

1.09 

.90 

.93 

BEKRYE5SA  LAKE 

7 

46 

.35 

.96 

.63 

.06 

.29 

.41 

.05 

1.22 

.36 

.  19 

.05 

.69 

.45 

,50 

.76 

.37 

.61 

BIG  BEND  RANKER  STA 

• 

* 

1.23 

2.37 

.44 

.37 

.22 

.17 

1.39 

.11 

2.18 

.20 

.01 

.03 

.13 

1.50 

.66 

1 .62 

1 .62 

.  35 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

/R 

.62 

1.87 

.90 

.01 

.82 

1.45 

.32 

1.32 

1 .80 

.  18 

.  10 

.06 

.20 

.72 

,06 

.17 

1.06 

1.20 

1.97 

.12 

.17 

2.65 

BOWMAN  DAM 

04 

.61 

.06 

1.19 

.89 

.06 

.78 

.03 

.76 

.79 

.47 

2.38 

.47 

.07 

.  14 

.25 

.66 

.92 

.84 

1.27 

1.16 

1.26 

BRANNAN  ISLAND 

a 

19 

.16 

.  1* 

.95 

1.19 

.10 

.12 

1.30 

.40 

.22 

.40 

.17 

.01 

.01 

.40 

.22 

.60 

.07 

.17 

BRUOKS  FARNHAM  RANCH 

5 

69 

.01 

.22 

.78 

.35 

.06 

.43 

.39 

.19 

1.40 

.28 

.02 

.22 

.47 

.28 

.06 

T 

.93 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

• 

.52 

1.16 

.49 

• 

2.30 

.60 

3.29 

.20 

.08 

* 

3.25 

.30 

.11 

* 

' 

• 

1.64 

.94 

.43 

* 

.  94 

BUCKMORN 

19 

69 

.90 

1 .90 

.75 

.32 

.55 

2.01 

1.30 

1.35 

.90 

.69 

1.35 

1.05 

T 

T 

T 

.81 

T 

T 

1.50 

1.20 

1.19 

.85 

T 

1.55 

BUCKS  CREEK  PH 

17 

71 

.42 

.02 

1.42 

1.13 

.06 

.03 

1.40 

.52 

1.19 

1.03 

.46 

3.90 

.90 

.13 

.07 

.40 

.09 

1.06 

.95 

.86 
.21 

.24 

1.85 

BURNEY 

5 

97 

T 

T 

.29 

.28 

.02 

.65 

.13 

.54 

.55 

T 

.06 

.98 

.32 

.03 

T 

.31 

T 

.57 

.  12 

.92 

T 

.  99 

CAMPTONVILLE  RS 

13 

00 

.95 

1.45 

.55 

.06 

1.45 

.10 

1.54 

T 

2.53 

.30 

.  13 

.05 

1.99 

1.25 

.99 

CANBY   11  Sw 

CAN6Y  RANGER  STATION 

99 

.03 

.20 

.06 

.04 

.04 

.01 

T 

.12 

T 

.11 

.06 

.02 

1.01 

.17 

.08 
.05 

.05 

CANYON  DAM 

9 

72 

.11 

.71 

.96 

.88 

.17 

.45 

.34 

.20 

1.95 

.15 

.07 

.02 

.26 

.72 

.76 

.91 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

12 

DO 

.20 

T 

1.51 

.77 

T 

1 .05 

.15 

1.62 

.30 

.22 

2.00 

.20 

.09 

.11 

T 

T 

1.05 

.75 

.59 

.16 

1.17 

CENTERVILLE  PH 

15 

65 

.07 

1.37 

.70 

2.27 

.12 

1.84 

1.61 

.54 

2.95 

.03 

.18 

.03 

.47 

.06 

1.06 

.67 

.18 

.  19 

T 

1.46 

CHALLENGE  RANGER  STA 

17 

43 

.21 

.39 

1.61 

.99 

.02 

1.67 

.48 

.25 

2.39 

.09 

.09 

2.23 

1 .66 

.32 

.05 

.05 

.95 

.99 

,63 

1.12 

.32 

.98 

CHESTER 

9 

09 

.24 

.57 

.96 

T 

.41 

.07 

.65 

.13 

.37 

1.97 

.04 

.14 

T 

.24 

T 

.73 

.70 

.71 

.17 

.13 

.97 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

59 

.01 

.80 

.50 

.02 

1.22 

.77 

.52 

T 

.59 

1.77 

.01 

.23 

.02 

.05 

.07 

,43 

.55 

T 

.90 

CITRUS  HEIGHTS 

07 

1.04 

.49 

.27 

T 

1.38 

.12 

.47 

.43 

.03 

.07 

.91 

.13 

.01 

,73 

,67 

.56 

.13 

1.03 

-  45  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CSLIFORNIA 

Conlinued  februhry  1969 


Station 

Tola. 

Day  of  Month 

2  { 

3 

4 

s 

6 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j  29  1  30 

31 

.56 

.94 

.01 

.27 

.20 

1.39 

T 

. 

.67 

.94 

,  IB 

.04 

« 

.80 

.J9 

.17 

B  *0C 

.60 

1.30 

.23 

.05 

.37 

.72 

.26 

1.46 

,25 

.07 

.35 

.69 

.10 

.02 

1.39 

CLEiBLAKE  rtlOMLAf^OS 

■».05 

.03 

.56 

1.62 

.02 

.35 

.07 

.71 

.59 

.04 

1.42 

,2L 

.15 

.76 

.70 

.32 

■  18 

1.90 

CDMASSfcT    I  NNF 

15.84 

j2 

.03 

1 . 35 

1.07 

T 

2.54 

.64 

.85 

1.97 

.05 

2.64 

,28 

.25 

.  14 

.07 

.63 

T 

1.20 

.76 

.24 

T 

.83 

CDLEmAN  PlSMfcRlES  STA 

7.72 

1.28 

.97 

.07 

.34 

T 

T 

.26 

1.07 

.32 

1.19 

,10 

.17 

.05 

1.20 

.30 

.90 

.30 

41 

1.60 

1.30 

.64 

T 

1.30 

.32 

* 

, 

2.73 

.40 

.14 

.  19 

.13 

* 

2,64 

1.98 

■  96 

1.89 

COLCATE   rUHER  HQuSE 

.  12 

1.3a 

.52 

.01 

1.22 

.93 

,59 

.48 

1.77 

.05 

,34 

!o9 

.20 

.11 

.68 

.93 

.49 

.18 

.21 

1.19 

COLUSA  1  SSW 

t'.2] 

.03 

.77 

.29 

.23 

.03 

.88 

.23 

.51 

1.01 

.04 

,26 

.04 

.01 

.37 

.79 

.03 

.92 

COOL 

9.38 

.29 

.98 

.72 

.43 

« 

• 

.32 

1.27 

* 

.89 

.50 

,47 

,31 

.05 

1.02 

.41 

■  86 

■  39 

■  55 

COHNINO  MOyCHTpN  RANCH 

.82 

1.32 

.52 

.02 

.27 

.70 

.21 

1.36 

.  13 

,41 

.07 

.01 

.46 

1.27 

1.52 

DANA  2  SE 

■  07 

.04 

.23 

* 

.19 

.59 

T 

.49 

.69 

* 

1.05 

r 

.47 

.50 

.14 

.50 

.79 

T 

■  36 

OAVIS  2  MSH 

6 '  I  i 

.43 

.60 

,03 

.05 

T 

.30 

.90 

.01 

.99 

.20 

,65 

.11 

.01 

,35 

,45 

.93 

.09 

■  41 

OAVl!)  CREEK 

.39 

.12 

.16 

.07 

.06 

.03 

.45 

.08 

.06 

.18 

.08 

.15 

■  08 

UEER  CREEK  POWER  HOUSE 

21.73 

•  20 

.22 

1  .62 

1.36 

.  10 

.91 

.  12 

.99 

1.94 

.59 

3.35 

.66 

.30 

.21 

.49 

.42 

2.38 

1.52 

1.92 

.97 

1,90 

DE  SaBLA 

.25 

.  10 

1.55 

1.13 

2.66 

.19 

1.70 

1.73 

.55 

2.96 

.08 

.20 

,16 

,  17 

.05 

1.34 

.77 

.43 

■  25 

2^17 

DOBBINS  COLCaTE 

.12 

1.59 

.45 

1.31 

.95 

.58 

.65 

1.90 

,02 

.33 

,04 

.  17 

.07 

.67 

.93 

.44 

■  08 

U12 

.56 

1.16 

.89 

.08 

1.14 

.20 

1.53 

.06 

.01 

« 

3.83 

,14 

,03 

.05 

2.11 

1.66 

■  76 

■  74 

UUNNIGAN 

1.27 

UUNSnuiR  RANGER  ST& 

14.29 

.21 

1.07 

l.OI 

.03 

.10 

2.11 

.69 

1.45 

1.25 

.20 

,56 

.06 

,35 

,07 

T 

.01 

.98 

.94 

.66 

■  10 

.20 

■  95 

EAliT  PARK  REbERVUlR 

.03 

.48 

1.18 

.02 

.44 

.05 

.4a 

,53 

.27 

1.36 

,03 

.26 

.04 

T 

.37 

.90 

.14 

T 

.03 

1^24 

FAJRFlELtt  rlftt  STATION 

.  10 

.40 

.59 

.01 

.30 

.02 

.67 

.96 

.02 

1.90 

,  16 

.32 

.05 

.12 

■  16 

.40 

.30 

.40 

■  02 

.06 

■  48 

2  5* 

T 

.05 

.15 

.08 

.02 

.14 

.17 

.33 

.33 

,oa 

.04 

.17 

.13 

.23 

.04 

.11 

.37 

■  11 

f-OLSUM  DAM 

7.43 

.79 

.84 

.  16 

.24 

,03 

T 

1.27 

T 

.98 

,40 

.41 

.  19 

.11 

.02 

.81 

.30 

.59 

.34 

.39 

FOREiTHILL   RANGER  STA 

14.91 

.53 

.29 

.97 

1.40 

.39 

.  17 

,20 

.03 

1.88 

.03 

T 

1.93 

1,32 

.33 

.17 

.15 

.06 

T 

■  20 

i.ao 

.48 

.98 

1.48 

.52 

.13 

.10 

2.26 

T 

i.ia 

,22 

1.23 

.29 

.55 

1.44 

,08 

.66 

T 

T 

1.18 

2.26 

.48 

1.80 

GAROEN  VALLEY  2  S 

10  96 

.25 

.09 

.86 

1.38 

.02 

.21 

,08 

.03 

1.40 

.01 

1.14 

1,05 

.37 

.19 

.12 

.  17 

1.19 

.40 

.99 

1.09 

.44 

GEORGETOWN  HANGER  STA 

13  3T 

.  3*. 

.  12 

l.U 

1.34 

.38 

,39 

.06 

2.19 

.02 

,06 

« 

2.06 

.  35 

.  19 

.06 

2.62 

.81 

1.23 

GlbSDN  HWY  MNTNCe  STA 

19!27 

.02 

1.12 

2.25 

.04 

2.2; 

,65 

2.40 

1.80 

.50 

1.30 

,79 

.12 

.51 

T 

T 

7 

T 

3.00 

1.10 

■  05 

.12 

1.29 

GOLD  RUN 

14.97 

.53 

.07 

1.58 

1.30 

.5a 

,04 

.76 

.96 

.53 

1.90 

,35 

.34 

.25 

.32 

.19 

1.12 

1.12 

1.20 

■  S3 

1.30 

grass  valley  no  2 

.10 

.27 

1.49 

.95 

.69 

,30 

.05 

1.80 

.09 

.08 

1.97 

1.48 

.33 

.07 

.04 

.53 

1.02 

■  61 

1^60 

■  66 

.82 

GREENVILLE   HANGER  STA 

9  16 

T 

T 

.77 

.95 

1.24 

,10 

.17 

.76 

.08 

.03 

1.47 

.48 

T 

.02 

T 

T 

.22 

.61 

■  34 

1.07 

.38 

■  47 

HAKRISON  GULCH  RS 

9  84 

T 

.40 

1.72 

T 

1.35 

.76 

.32 

.21 

i .  52 

.  16 

.03 

T 

1^99 

.19 

.09 

.09 

1,01 

HARRY   ENGLEBkIGHT  OAH 

9!68 

T 

1 .46 

.63 

,75 

.  10 

.06 

1.22 

.02 

.05 

1.15 

1.22 

.37 

.04 

.03 

.20 

.76 

■  43 

.86 

.10 

.43 

MAI   CREEK   PH  NO  I 

3.49 

.22 

.12 

.10 

.02 

.18 

.46 

.07 

.4: 

.12 

.22 

.32 

.37 

T 

■  17 

■  48 

.19 

HIDDEN  VALLEr  RANCH 

lU .  90 

.06 

1.09 

.75 

.15 

.46 

.21 

1.23 

.03 

1.33 

.55 

.36 

.  14 

.01 

.19 

.45 

■  83 

1^42 

■  95 

.03 

.6a 

HOBE  RGS 

1^73 

.15 

.05 

.90 

2.50 

2.90 

.29 

1 .9a 

.93 

• 

2.35 

.65 

1.00 

.20 

■  20 

7 

■  22 

.49 

HUNTER   DIST  GRAVES  PCH 

10.73 

.84 

1.26 

.10 

.41 

.20 

1.14 

.66 

1.69 

.  14 

.24 

.03 

.99 

1.33 

.47 

1.43 

IOWA  HILL 

14.10 

.19 

.33 

.93 

1.10 

,31 

T 

.21 

.17 

.11 

2.21 

.09 

.  10 

1.55 

.62 

.36 

.21 

.15 

.42 

T 

1.30 

.46 

l.Ot 

I, It 

.04 

.81 

jEiS  VALLEY 

.81 

.05 

.04 

.04 

.  10 

.02 

T 

.23 

.03 

.07 

.01 

T 

.04 

.09 

.06 

.07 

T 

7 

7 

kelseyville 

.04 

.02 

.72 

1.42 

.76 

.24 

.62 

.31 

.03 

.78 

.23 

.13 

T 

T 

.64 

.87 

.42 

■  03 

7 

.87 

KiLAttC  POWER  HOUSE 

In  71 

.22 

.  12 

1 . 10 

.40 

.16 

,02 

.47 

.56 

.92 

1.08 

.06 

.27 

1.12 

.53 

.  16 

.03 

.22 

.30 

.60 

■  30 

.04 

.87 

,20 

.98 

L  AkEhORT 

9*12 

.09 

T 

.85 

.98 

T 

.94 

.  13 

1.22 

.12 

.41 

1.02 

.22 

.02 

T 

.79 

■  9J 

.48 

.02 

.44 

.84 

LAKESHORE 

20.72 

.  13 

1.32 

;.74 

.14 

1.68 

.65 

.92 

3.27 

.13 

1.46 

1.74 

.23 

.30 

.07 

.03 

■  86 

.60 

1.46 

.24 

.22 

.20 

3.33 

LAKE  SPAULDING 

ia.28 

.37 

.02 

1.24 

1.61 

.04 

.70 

T 

1.04 

.70 

.03 

.60 

2.90 

.44 

.12 

.22 

.65 

.30 

■  04 

1.23 

1.36 

2.28 

.92 

1.47 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

.63 

1.14 

.99 

.9a 

.29 

.29 

1 .56 

* 

.27 

.04 

.30 

, 

.93 

.35 

1.12 

.19 

Ll  1 TLE  VALLEt 

1 . 59 

T 

T 

T 

.09 

.  13 

T 

T 

T 

.06 

.17 

T 

T 

.18 

T 

.34 

.22 

.07 

.20 

.13 

T 

7 

LOOKOLPT   3  WSW 

^.74 

T 

.12 

.14 

.05 

.23 

.15 

.08 

.23 

.05 

.30 

.06 

.24 

T 

■  69 

T 

.16 

.14 

7 

.08 

LOYALTON 

3.06 

.40 

.61 

.34 

* 

.55 

.79 

* 

« 

.38 

.09 

MADELINE   MNTNC  SIA 

)  1.55 

0  .40 

[ 

.20 

0 

.60 

I  .30 

■  05 

7 

manzamta  lake  / 

.  12 

.la 

.91 

.53 

.23 

.28 

.06 

.30 

,33 

,04 

.06 

.70 

.39 

.23 

.04 

T 

.60 

7 

■  49 

.30 

.46 

■  09 

7 

.36 

MAKYS VlLLE 

T 

T 

T 

.94 

.28 

T 

T 

.36 

.  12 

1,14 

T 

.06 

.95 

.71 

T 

.51 

.  16 

.03 

7 

■  27 

.36 

.32 

■  12 

7 

.48 

mc  Cloud 

14.17 

T 

1.16 

1.06 

.05 

.19 

1.69 

.49 

1.46 

,96 

.  10 

1.24 

.23 

.17 

T 

.05 

2^20 

.62 

1.23 

■  12 

.14 

1.06 

MIUDLETOWN 

14.  30 

.35 

2.01 

T 

3.34 

1.15 

.29 

* 

2.74 

.37 

T 

1.52 

.96 

■  40 

.05 

1.92 

MINERAL 

12.  76 

.13 

.09 

.99 

.96 

.55 

2.15 

.32 

.78 

,93 

,05 

.  10 

1 .64 

,22 

T 

.09 

.02 

T 

.59 

1.41 

.49 

.62 

■  12 

7 

.71 

MDNTlCELLQ  0AM 

10  60 

.01 

.49 

2.07 

.01 

.26 

.04 

.47 

.42 

.03 

2.59 

,  19 

,  16 

.03 

.01 

■  04 

,70 

1.49 

.66 

■  07 

.68 

MOUNT  DANAHER 

9  .76 

1.30 

.84 

.32 

,08 

.05 

1.35 

.02 

1.12 

.88 

,31 

.32 

.35 

.24 

1.02 

.60 

■  94 

.02 

mOuNI   SHASTA  US  CITY  //R 

10.09 

.03 

.59 

.95 

.50 

T 

.99 

T 

,97 

1.49 

T 

.54 

.52 

T 

.13 

,08 

T 

.09 

7 

■  41 

.82 

.73 

.19 

■  01 

.35 

1.02 

NEVADA  CITY 

16.99 

.09 

.14 

1.57 

1.30 

.02 

1.83 

.30 

.02 

2.41 

.  10 

.01 

2.79 

1,56 

,39 

.  12 

.04 

.57 

1.37 

.74 

1.66 

■  91 

1.01 

NKDLAUS  2 

6.  06 

T 

.46 

.51 

T 

.31 

.09 

.14 

1.08 

.02 

.62 

,  56 

,50 

,20 

.04 

.40 

.36 

.27 

.02 

.46 

ONO 

11  40 

.14 

.36 

1.74 

.02 

.45 

1.94 

.26 

.60 

,31 

.95 

1,36 

.  14 

.35 

,04 

.03 

.39 

1  .40 

■  08 

.02 

7 

1.26 

ORLAND 

U  .07 

.03 

.78 

.80 

.  18 

.04 

.92 

1,11 

.16 

1.50 

,01 

.36 

,09 

.03 

•  01 

.49 

.56 

■  19 

1.23 

ORUVILLE 

7.49 

.19 

.97 

.27 

.92 

.10 

.35 

,78 

.17 

1 .53 

,20 

.22 

.03 

.02 

.49 

.47 

■  29 

■  19 

.34 

ORUVULE  BRIDGE 

7.60 

.13 

,97 

.28 

.90 

.  10 

.27 

,89 

.06 

.04 

1.90 

,45 

.21 

.03 

.02 

■  03 

.49 

.45 

.26 

■  18 

.36 

PALlUC  HOUSE 

10.99 

.26 

.30 

.37 

1.46 

.37 

.02 

,72 

T 

1.07 

1 .09 

.35 

.  12 

.11 

.59 

1.04 

.97 

1.13 

U36 

.10 

PARADISE 

.20 

1.93 

.55 

3.49 

.82 

.98 

3,23 

.10 

2.14 

.32 

.23 

.  10 

.06 

■  47 

.74 

.96 

.20 

.22 

.82 

PASKtNTA  RANGER  STA 

9*  43 

.28 

1.68 

.68 

.08 

.60 

1.10 

.43 

1.09 

.19 

.04 

T 

.66 

1.36 

1.24 

PAYNES  CREEK 

6.34 

■  09 

.ao 

.50 

.56 

,08 

.32 

.79 

.06 

.88 

.19 

.  19 

.04 

.03 

■  33 

.51 

.  14 

.09 

.02 

.76 

PI  T   RIVER  POWER  HOUSE 

W.15 

.22 

.01 

1.08 

1.22 

.24 

.32 

3.06 

1,41 

1.80 

.99 

.38 

1.79 

1 .06 

,  19 

T 

.31 

■  04 

1.09 

.45 

l.U 

.95 

.08 

1.79 

PLACERVI LLE 

8.80 

.16 

.11 

.70 

.99 

,24 

.12 

,06 

.05 

1,61 

.02 

1.14 

,02 

,39 

.17 

.16 

■  06 

.41 

.70 

■  60 

.94 

.11 

PLACERVILLE  IFG 

9.92 

.36 

.77 

1.13 

,11 

.78 

1,08 

T 

.32 

, 

1  .42 

,40 

.28 

.15 

1.15 

■  46 

.76 

7 

.75 

PLATlNA 

3  7.60 

.02 

.1001.30 

.50 

,30 

.56 

* 

.70 

,07 

,20 

■  04 

2.00 

.70 

■  14 

.06 

.21 

.70 

POKTOIA 

5.98 

.50 

,48 

.05 

.10 

,20 

T 

1.10 

,14 

.04 

.07 

■  09 

.49 

.86 

■  70 

.40 

.45 

.37 

QUINC Y 

7.46 

.84 

,56 

T 

.64 

.03 

.05 

.53 

1.34 

,62 

,10 

.03 

T 

■  26 

.51 

.31 

■  67 

.28 

■  49 

REU  BLUFF   WB  AIRPORT 

R 

8.63 

T 

.93 

1.36 

T 

T 

.11 

.  14 

.06 

1.97 

T 

1 .34 

.42 

.  10 

,07 

.05 

.06 

■  12 

.37 

.63 

T 

T 

.82 

■  48 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

12.82 

.06 

1.05 

1.39 

.22 

.04 

1.04 

.42 

.79 

.59 

1 .20 

1.46 

,  11 

T 

,26 

.02 

.01 

.51 

1.16 

■  09 

.02 

.40 

1^96 

REPRESA 

b .  6 1 

.10 

T 

.96 

.63 

.26 

1.17 

.  10 

.48 

.52 

.07 

.41 

,12 

.05 

.07 

.39 

■  49 

■  13 

■  90 

RIO  VISTA 

5.12 

.54 

1 .06 

.15 

.  14 

1.37 

.43 

.21 

.02 

.02 

,40 

.22 

.46 

■  10 

7 

RDCKL IN 

7.^1 

.85 

.82 

.20 

.10 

1.29 

.06 

.60 

,08 

.50 

.20 

.08 

.03 

.70 

.42 

■  ao 

■  20 

■  92 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

16.72 

.48 

.19 

1.30 

.75 

.25 

.07 

1.60 

1.49 

1. 95 

.37 

1.75 

1,30 

.02 

.15 

.60 

.09 

1.00 

.65 

■  60 

■  84 

.29 

1.30 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

6  .98 

T 

.05 

1.12 

.54 

T 

.29 

1.40 

.38 

.29 

.30 

.44 

.05 

■  09 

■  49 

.54 

■  23 

.11 

.74 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

7.61 

.07 

1.06 

.32 

.21 

1.3a 

.43 

.97 

.30 

!40 

.09 

.06 

■  50 

.69 

■  97 

.16 

.84 

SHASTA  DAM 

18.56 

.34 

.80 

1.60 

.03 

.10 

3.43 

.64 

1.26 

2.13 

.49 

2.11 

.16 

.35 

,02 

.06 

,80 

1.21 

■  19 

■  31 

.10 

2.41 

SHINGLE  SPRINGS 

9.5'? 

.  10 

.92 

1.03 

.32 

.15 

.07 

.04 

1.17 

T 

T 

1.03 

.43 

,45 

,27 

.25 

.07 

,88 

.97 

■  69 

■  83 

.36 

SHINGLETOWN  2  E 

8.92 

.22 

1.14 

.48 

.35 

.02 

.33 

.29 

.67 

.94 

.07 

.18 

* 

1  .79 

.13 

,01 

.02 

.70 

T 

.39 

.99 

■  08 

■  10 

.03 

.43 

SIERRA  CITY 

17,07 

.12 

.10 

1.15 

1.37 

.06 

.60 

.30 

1.21 

.11 

.06 

2.10 

1.32 

,01 

,04 

.12 

.73 

2.61 

.50 

2.32 

1.48 

.96 

SifcRRAVILLE   RANGER  STA 

5.89 

I 

T 

.27 

.52 

.08 

.01 

T 

.13 

T 

.60 

.41 

,02 

.15 

.31 

.45 

.35 

1.44 

1.13 

.02 

SODA  SPRINGS    I    E  / 

/K 

13.23 

.35 

.05 

.52 

1.35 

.47 

.19 

.  34 

.  14 

.95 

.21 

1.99 

1.16 

.04 

.08 

.20 

. 

.62 

.88 

.74 

1.48 

1.67 

■  20 

STDNrFORD  COOIEY  RANCH 

12.93 

.07 

.07 

.74 

.50 

1.70 

.30 

1.71 

.69 

.40 

1.74 

.61 

T 

.25 

.07 

.02 

.66 

1.00 

.90 

.20 

1.90 

STUNTFORD  RANGER  STA 

a.  30 

.46 

1.31 

.45 

.04 

.65 

.60 

.25 

1.48 

.05 

,28 

.03 

.42 

.76 

.22 

T 

1.30 

5TGNY  GORGE  RESERVOIR 

8.12 

.02 

.96 

.94 

.09 

.47 

.06 

.53 

.35 

.73 

.78 

.02 

.  15 

,  14 

.06 

T 

.42 

.91 

.04 

.45 

1.00 

STKAwBERRY  VALLEY 

20.  54 

.76 

.02 

1.74 

1.01 

1.69 

.08 

1.62 

1.59 

.04 

.64 

3.60 

,  35 

,22 

.  12 

.89 

.07 

l.U 

1.44 

.79 

.25 

2.99 

TURNTABLE  COtEK 

16.96 

.29 

1.09 

1,48 

■  10 

« 

4.81 

1.93 

2.67 

.37 

2,56 

,21 

.03 

.01 

. 

1.72 

.33 

.14 

.09 

1.99 

rwiN  LAKES 

.32 

.95 

1,69 

.22 

.41 

.65 

3.00 

,15 

,11 

.26 

.50 

.20 

U60 

1 .90 

.60 

.62 

1.20 

UPPER  LAKE   7  M 

13)71 

.19 

.02 

1.18 

1.38 

1.42 

.28 

2.08 

.63 

1 .53 

.35 

.02 

T 

■  94 

1 .34 

.43 

.62 

1.30 

VACAV  KLE 

7.34 

.74 

.34 

.3a 

.01 

1.99 

.53 

1.13 

,04 

.  10 

.31 

.06 

.91 

.42 

.01 

.19 

1.02 

V  INTUN 

1.80 

T 

.11 

.  12 

T 

T 

T 

T 

.  55 

■  08 

.20 

■  44 

.27 

.01 

vollmers 

20.46 

.41 

.87 

1.70 

T 

2.99 

.39 

3.50 

1.25 
,80 

.47 

1.79 

,19 

T 

.77 

T 

T 

7 

T 

7 

3.92 

■  78 

■  19 

.08 

2.00 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9.31 

.15 

1 .40 

.  33 

.08 

.04 

.34 

.16 

.58 

.33 

.82 

,52 

.20 

.  12 

.69 

■  26 

■  64 

.60 

■  06 

.08 

.04 

1.05 

WHISKEYTOWN  KES 

21.05 

.la 

T 

.85 

2.46 

.03 

.04 

4.47 

.49 

1.99 

1,28 

.69 

1.99 

,  14 

.74 

.01 

T 

T 

.03 

1^53 

1.91 

■  17 

■  06 

.02 

2.41 

WILL  I AMS 

5.74 

.36 

.45 

.12 

.  70 

.31 

,41 

.41 

* 

1 ,26 

.10 

.32 

.03 

■  24 

.90 

.11 

.40 

Wl LLOWS 

.02 

.97 

.51 

.  12 

.09 

.63 

.38 

.08 

1.79 

.  32 

.  04 

.02 

■  22 

.36 

■  07 

.98 

WILLOWS  USBR 

6131 

T 

.59 

.50 

.27 

.63 

.33 

.43 

1.91 

.26 

.03 

. 

.65 

■  07 

.19 

.85 

WINTEBS 

7.70 

T 

.02 

.41 

.  86 

,  0 1 

.60 

.68 

WUUOlAND    I  WNW 

7.58 

.41 

.58 

.03 

.23 

.03 

.36 

. 

.90 

.03 

1.14 

!32 

.65 

.14 

.01 

!39 

!76 

if 

T 

.44 

!«7 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

eucA 

5.33 

.20 

.ao 

.05 

.28 

.98 

,43 

T 

T 

.25 

.33 

■  33 

.65 

■  89 

■  9S 

BODU 

5.40 

.13 

1 ,00 

,  16 

.59 

T 

T 

I 

1. 01 

2.13 

■  07 

■  28 

.11 

BRIDGEPORT 

5.61 

T 

.69 

T 

1.02 

,17 

.02 

.03 

7 

.27 

2.92 

■  21 

■  46 

.22 

CEDARVILLE 

1.30 

.la 

.08 

.06 

.  10 

.03 

T 

.04 

T 

.08 

.02 

,08 

T 

T 

.02 

.  17 

■  29 

■  10 

■  05 

DONNtH   MEMORIAL   ST  PK 

12.50 

.05 

.06 

.25 

1.30 

,09 

.14 

.08 

.01 

.33 

.  10 

.83 

.70 

.04 

.07 

■  87 

.65 

.82 

l.il 

3,48 

.66 

■  66 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

 ■  _  FEBRUARY  1969 

Day  of  Month 

1    1    2    {  3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

DOYLE 

1.15 

T 

J 

.06 

.06 

.04 

.02 

.09 

.  19 

06 

T 

.03 

DOYLE   5  SSe 

2.11 

T 

.  14 

.05 

T 

.  74 

.03 

T 

.48 

.05 

;  '  ^* 

.06 

ellery  lake  / 

5.hb 

.26 

.30 

.04 

.  30 

.  06 

.  2C 

14 

*  54 

* 

.50 

FLEMlNt  FISH  ANO  CAME 

1  •  15 

.03 

.02 

.01 

.04 

.  18 

•  20 

FORT  BIDwElL 

2.01 

.10 

.32 

.16 

.05 

.05 

.12 

.45 

.05 

.06 

'.2I 

•  20 

.05 

!l3 

GEM  LAKE 

6. 98 

* 

*  * 

« 

* 

* 

« 

* 

* 

6.98 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

,54 

1.03 

.90 

.01 

1.4C 

.02 

sa&ehen  creek 

9.11 

T 

.46 

1.17 

.28 

.03 

.23 

.23 

•  1 1 

1  •  32 

.  4  I 

SECRET  VALLEY 

Ull 

.19 

.35 

.13 

^^37 

.11 

squah  valley 

13.70 

.63 

.17 

.70 

1.71 

.32 

.37 

T 

.13 

.63 

.06 

.11 

1.66 

1  .24 

.  12 

.02 

* 

.68 

T 

.84 

.95 

1.42 

1.94 

.20 

STANDISH  1  E 

1 .04 

.  10 

.01 

.09 

.05 

.26 

.03 

•  16 

,06 

.03 

.20 

.04 

SUSANVILLE  AIRPORT 

2.55 

.15 

.26 

T 

.09 

.  10 

.59 

.06 

.  30 

TAHOE  CITY 

9.26 

.  13 

.21 

I.  19 

.21 

.05 

.  13 

.39 

.05 

2  .  OV 

.  10 

* 

• 

.80 

TERMO 

1.49 

.01 

T  T 

,01 

.15 

.01 

T 

.  U 

.02 

.  22 

T 

44 

* 

.01 

•  -  ! 
' 

.0 

.10 

TRJCKEE  RANGER  STATION 

9.57 

T 

•  13 

.34 

1.80 

.29 

.06 

.12 

T 

.40 

.02 

.98 

.75 

.04 

T 

.08 

•  52 

.74 

.64 

1.00 

1  .64 

.02 

HENOEL   10  SE 

.57 

.03 

.32 

.22 

MOODFOROS 

4.82 

.08 

1.03 

.05 

1.21 

.23 

.07 

.04 

.21 

.  34 

1,19 

.  08 

.11 

«       •  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ALAMO   1  N 

9,13 

.05 

T 

,39 

2.00 

T 

T 

T 

.  19 

1.15 

T 

1.16 

.32 

T 

.46 

.08 

T 

06 

.26 

80 

34 

.92 

T 

ARROYO  GRANDE 

8,05 

.51 

.66 

.16 

.  16 

.75 

6EN  LOMQNO  NO  3 

19.37 

.12 

1.25 

1.64 

.03 

.02 

.37 

T 

2.76 

1.03 

.64 

4  .72 

T 

.  32 

.09 

,27 

T 

.30 

'23 

'28 

1  '93 

^ '  56 

'  J: 

• ,  , 

BERKELEY 

B,76 

.12 

1.10 

.49 

.01 

.05 

1.55 

.01 

.93 

.94 

.01 

.17 

.  2  1 

■  ^  g 

'  83 

'91 

'  32 

'  22 
!68 

69 

BIG  SUR  STATE  PARK 

17.61 

1.05 

1.21 

.51 

.03 

.22 

2.47 

2.67 

.15 

1.15 

1.05 

.23 

i!oi 

!99 

1 .33 

l!63 

T 

U23 

BLACK  MOUNTAIN  2  SM 

11.46 

.  2 1 

T 

.90 

1.22 

.46 

.06 

.06 

.93 

.99 

2  .00 

.  1  3 

.98 

62 

16 

57 

BRADLEY 

6.  66 

.13 

1.07 

.15 

.37 

,37 

,19 

.  21: 

' 

BUKL INGAME 

8.81 

.11 

.60 

1.18 

.02 

1 .45 

.  12 

.27 

1 ,25 

.  1  1 

.  32 

.31 

.  12 

.23 

.60 

'  64 

.35 

'  19 

*  g2 

BURTUN  RANCH 

9.85 

.06 

.57 

1.61 

.02 

T 

.96 

.61 

T 

1 .44 

.43 

.62 

.04 

.03 

.02 

.33 

•  78 

.53 

.76 

.  1 7 

T 

.67 

CALAVERAS  RESERVOIR 

6.15 

.  06 

.17 

.86 

.21 

T 

.03 

.71 

.06 

.55 

.46 

.36 

•  20 

.09 

.02 

.37 

.52 

.55 

.36 

.35 

.18 

CARMEL  VALLEY 

.23 

1.09 

.07 

.33 

.97 

T 

.02 

.67 

r 

14 

* 

.26 

.98 

10 

* 

20 

27 

.03 

CHITIENOEN  PASS 

7.21 

T 

.77 

.20 

.  12 

1 .09 

.02 

•  61 

.  15 

.  2  1 

'42 

'69 

^  '94 

*  67 

'  . 

*?  1 

CONCORD  3  E 

7.17 

.02 

.93 

1.53 

,24 

1-03 

.  56 

.28 

.67 

.  u9 

.02 

.  12 

.77 

.  3C 

.57 

CROCKETT 

5.67 

.06 

T 

,47 

.59 

T 

.07 

T 

.29 

.67 

'03 

.87 

.29 

.  3u 

T 

T 

'  08 

*  37 

DAVENPORT 

1 1 .  'r3 

.  32 

,32 

1. 00 

.11 

.06 

.99 

1.53 

1.92 

.25 

.26 

.02 

T 

1.00 

l!l2 

!5! 

!32 

!27 

1)39 

fORT  DRO 

7 .93 

T 

.16 

.26 

.06 

1 .93 

.03 

.10 

.36 

.23 

.29 

.  34 

.29 

.07 

1 .46 

.  84 

.72 

« 06 

06 

.59 

GERBER  RANCH 

7 . 32 

.03  03 

*  12 

1.56 

.  12 

.  16 

,08 

1.12 

.09 

.  16 

.16 

.01 

.  36 

.62 

.9C 

.  72 

.36 

.66 

CILROY 

7.88 

.01 

.11 

1.27 

.05 

.  14 

1  .OZi 

.01 

1.00 

.12 

.26 

•  11 

,02 

T 

.43 

.71 

1  .04 

1.05 

.28 

.25 

GILROY    li,  £NE 

9,24 

.06 

1.17 

.10 

T 

.17 

1 .30 

.09 

.63 

.34 

T 

.33 

.  10 

T 

•  46 

,62 

I  .09 

1.29 

.61 

.32 

HALF   MOON  BAY 

6.68 

.22 

1.32 

.73 

.11 

.05 

1.17 

T 

.69 

.70 

.33 

.43 

.22 

T 

.45 

.70 

.93 

.17 

.25 

T 

.65 

HERNANDEZ  2  NH 

9 .20 

•  10 

1.30 

.06 

.57 

•  07 

■  84 

T 

.45 

.86 

T 

.  33 

.  76 

2.65 

.  17 

,  33 

•  5  i 

HQLLISTER  1  SW 

.07 

.59 

.07 

.14 

.57 

.03 

.34 

.23 

.11 

.22 

,55 

I  .OS 

.  28 

KING  CITY 

5.42 

.17 

i>00 

.04 

.26 

!o2 

I4O 

.12 

.  13 

•  03 

.22 

.99 

I  .67 

•  13 

'.32 

I32 

LAFAYETTE   2  NNE 

8.56 

.09 

.61 

1.68 

T 

.01 

.30 

.91 

.02 

1,25 

.41 

.45 

•  03 

T 

.29 

.64 

,36 

.76 

.20 

T 

•  91 

LA  HONDA 

1  1 .  35 

.  32 

1.06 

.93 

.08 

1.52 

.70 

1.4S 

.75 

.54 

.40 

.01 

.16 

.70 

.80 

.42 

•  22 

.25 

.99 

LIVERMORE   COuNTY   F  0 

4.  76 

•  21 

.78 

T 

.61 

.24 

.  10 

.36 

.07 

.02 

.39 

.  02 

,06 

.40 

.  34 

.24 

.07 

.26 

T 

•  37 

LOCKWOOO  2  N 

6.47 

.18 

.85 

.19 

.29 

•  54 

.  39 

.  15 

.  1 5 

.  62 

1 .  IC 

1.14 

,23 

LOS  GATOS 

11.66 

.02 

•  92 

1.23 

1.09 

.25 

.34 

1  .66 

.  14 

.20 

.  16 

T 

•  05 

.  30 

1 .37 

1.96 

.  16 

.  29 

.26 

1 .64 

L05   GATOS  bW 

18.12 

.20 

.65 

2.10 

.  40 

.  30 

.20 

.90 

1 .75 

4  .00 

.  20 

.45 

.40 

.  10 

.  55 

2 .  U 

.52 

.  20 

3.10 

MARTINEZ   3  SSE 

.99 

.02 

1 .07 

.02 

.21 

.  19 

.08 

.21 

.74 

.24 

.10 

1.00 

H&RTINE  Z   FIRE  STATION 

6  16 

05 

.37 

1 .00 

.08 

.  2 1 

.  72 

1,10 

.30 

.  35 

.03 

.02 

.15 

.63 

.  95 

,06 

.92 

MONTEREY 

7!31 

.01 

T 

.27 

.36 

.01 

T 

1 .02 

.29 

.02 

.  36 

.21 

.28 

.  34 

.01 

.46 

.37 

.86 

1  .27 

•  24 

.29 

.02 

.66 

MONTEREY  NALF 

6.67 

T 

.21 

.  56 

T 

1.32 

.01 

.04 

.  32 

.22 

.29 

.29 

T 

.33 

:2i 

.45 

1 . 10 

.69 

.01 

T 

.66 

MORGAN  HILL   2  E 

9.85 

.07 

.26 

1 .42 

.  15 

.13 

1 .30 

1 .53 

.  39 

.24 

.  17 

.05 

.49 

.74 

.  89 

.81 

.92 

.69 

MORRO  BAY  FIKE  DEPT 

6.60 

.20 

.56 

.  15 

.33 

T 

.45 

,30 

.50 

.29 

.01 

.65 

.74 

•  26 

1.62 

.12 

.  16 

MORftO  BAY   3  N 

7  68 

1 .75 

.21 

.09 

.39 

.22 

.23 

.09 

.  19 

.55 

.  12 

.91 

2.37 

•  37 

.23 

M0UN1    DIABLO  N  GATE 

7.75 

06 

•  91 

1.31 

•  01 

T 

.02 

.28 

1  •  15 

.90 

.32 

.45 

.21 

T 

T 

.94 

.56 

•  35 

.44 

.24 

.40 

MOUNT  HAMILTON 

7.20 

.43 

•  10 

1.10 

.  16 

.06 

•  40 

.50 

.  10 

.37 

.07 

.22 

1.05 

.05 

*20 

.30 

.09 

.70 

.15 

.22 

.02 

.95 

NALIMIENTO  DAM 

8.91 

.17 

1 .46 

.  19 

.49 

.  32 

.32 

.  19 

.03 

.02 

.46 

.  67 

1.16 

2.30 

.40 

.  19 

NEMARK 

.22 

.44 

.04 

.10 

!58 

.29 

.67 

« 

1.07 

•  12 

.12 

.27 

OAKLAND  MB   AI RPOR T 

.26 

04 

1.43 

.47 

T 

.02 

1.42 

.  5 1 

.  62 

.53 

.  19 

.02 

.30 

•  13 

.66 

.  96 

•  74 

.05 

.  15 

.73 

PAICINES   OhRWALL  ranch 

6*54 

.97 

.  32 

.67 

.  20 

.25 

.21 

.23 

.71 

.97 

1 .20 

.47 

.  06 

PALO  ALTO  C I lY  HALL 

4^94 

.08 

.31 

.61 

.09 

.06 

.59 

T 

!  99 

.  1 1 

.72 

.06 

.30 

.23 

.91 

.15 

.  13 

.40 

PALOMA 

13.27 

.16 

1.85 

T 

T 

1  ,45 

.07 

.44 

1 . 32 

T 

.22 

T 

.66 

2  . 60 

.20 

.45 

T 

1.20 

p ARKF I  Eld 

.15 

1.05 

.33 

'.11 

•  63 

.50 

.36 

.  10 

.05 

.25 

.99 

1 .22 

1.90 

1 .15 

.43 

26 

1,25 

T 

.01 

.33 

1  ■  05 

T 

.36 

.  04 

.06 

.05 

.  52 

.81 

2  ,93 

.64 

•  15 

•  64 

PASO  robles  faa  ap 

6*62 

.  02 

.  06 

.  13 

.  05 

.01 

•  43 

.98 

2  .64 

.50 

.04 

.  66 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

9^43 

.02 

■ 

.17 

.  76 

.01 

.03 

.  38 

1.12 

2.15 

.20 

.23 

.02 

.  64 

PIbMO  BEACH 

7,27 

.01 

'95 

116 

'  p 

'61 

.27 

.47 

.66 

.73 

1.11 

,87 

.  15 

.47 

POINT    PIEDRAS   BLANC AS 

Ibo 

!l7 

.79 

.60 

.35 

1 .50 

.33 

.35 

.40 

.56 

.39 

.92 

3.17 

.26 

.07 

.66 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

.59 

1,13 

02 

01 

,63 

.27 

34 

.  56 

I 

.  19 

.37 

04 

.04 

.  12 

.56 

.  50 

•  26 

.  12 

.06 

.68 

PRIEST  VALLEY 

1074 

03 

1.26 

.  93 

.43 

.26 

T 

T 

.  35 

1 . 32 

3.25 

.69 

.35 

.60 

REDWOOD  CITY 

8.90 

!o9 

!73 

1 .56 

.01 

1  '08 

*  15 

'46 

.  61 

.02 

.58 

.40 

.09 

.10 

.20 

.62 

.96 

.08 

.15 

.05 

.94 

RICHMOND 

6.53 

.06 

T 

.53 

.60 

.03 

•  23 

02 

.49 

.70 

T 

1.15 

.09 

.36 

.27 

.51 

.31 

.46 

.06 

T 

.64 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

1.34 

.75 

T 

1.65 

.14 

.49 

1.55 

.41 

.23 

T 

.06 

.31 

.76 

,63 

.91 

.27 

.19 

.97 

SALINAS  2  E 

ft 

_ 

.05 

.66 

.  0 1 

.21 

.93 

.  1  9 

,30 

.05 

.20 

.44 

T 

•  13 

.90 

.55 

,91 

.30 

•  35 

T 

.50 

salinas  faa  ap 

.39 

.03 

.  17 

.  34 

T 

.  55 

.04 

.51 

.91 

.62 

T 

,60 

SALINAS  DAM 

SAN  ANTONIO  MISSION 

10.10 

1 .78 

.  4 1 

1 .46 

.22 

.  07 

.  1 1 

.  36 

.94 

2.40 

.36 

.23 

.04 

1.17 

SAN  ARDO 

.15 

1.15 

.35 

.50 

.0 

.25 

.50 

.15 

.02 

.65 

.40 

1.50 

1.90 

.35 

.30 

SAN  CLEHCNTE  DAH 

.02 

53 

49 

06 

1 . 57 

.24 

.25 

.  V2 

.25 

.10 

.  30 

.92 

1 .75 

.80 

.  56 

.02 

.32 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7  20 

.10 

1.19 

.  35 

.  66 

.05 

.40 

.  12 

•  47 

,27 

.05 

.20 

.45 

SAN  FRANCISCU  MB  AP 

R 

6.62 

.15 

T 

I 

.26 

.  11 

T 

!  36 

.19 

.77 

.64 

.46 

.03 

•  36 

,66 

5  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

7.26 

.11 

'o6 

*B9 

'  38 

02 

1 '  13 

'89 

,47 

.  1 1 

.  13 

•  29 

.21 

.40 

.63 

.27 

.03 

.42 

.60 

SAN  GRECQRIO  2  SE 

.27 

1.75 

.45 

.02 

•  04 

T 

1.52 

,94 

1.01 

.99 

.43 

.  14 

T 

.33 

•  07 

.45 

.60 

.15 

,06 

.30 

1.22 

SAN  JOSE 

.05 

30 

05 

32 

.46 

05 

.73 

.  04 

.  17 

.  06 

.06 

.06 

.49 

.  67 

.61 

.13 

.14 

.04 

.98 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

l^*  16 

.35 

.  22 

.  6 1 

.10 

.91 

2 .40 

1  •  10 

4.01 

.27 

•  96 

SAN  MATEO 

7^25 

.05 

*7B 

I  32 

76 

*0l 

24 

!  59 

.03 

.45 

.4d 

.02 

.  10 

.  15 

.57 

.50 

.30 

.26 

.05 

.56 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

6,42 

.03 

'41 

.95 

T 

'40 

.35 

!o4 

.77 

I 

.04 

.  14 

.04 

.07 

.  12 

.37 

.74 

,68 

.10 

.16 

.07 

.94 

SANTA  CRUZ 

12,01 

.08 

•  60 

.74 

.15 

2)95 

.20 

•  30 

1.65 

.01 

.33 

.15 

.15 

.30 

.20 

.66 

1.15 

.35 

.31 

.15 

1.56 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

15.81 

U22 

2.02 

.01 

.02 

.34 

2.12 

.02 

.25 

.43 

.03 

.40 

•  76 

1.26 

4.47 

1.30 

.  19 

T 

.93 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

.90 

.51 

T 

.32 

.02 

1 .01 

1 .33 

.25 

.36 

.03 

.02 

1.15 

1.28 

1.92 

5.10 

.46 

.92 

SEARSVULE  LAKE 

9 ',50 

,07 

.53 

1.40 

.15 

.04 

.05 

.39 

1.15 

1.57 

.10 

1.00 

.22 

.01 

.39 

.53 

.98 

.24 

.36 

.02 

.76 

SOLEOAD 

6.02 

.01 

.03 

.  1 6 

.67 

.45 

•  04 

.30 

.05 

,26 

1,00 

.02 

.01 

•  13 

.55 

1 .06 

.45 

.25 

.19 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

.06 

.  36 

.59 

.05 

1.15 

.22 

.14 

.34 

•  75 

.16 

.09 

.34 

.56 

.61 

.51 

.54 

.05 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

•  12 

.  96 

46 

.02 

.03 

.09 

1.65 

.04 

.72 

.62 

.82 

,02 

.03 

•  29 

.74 

.47 

.74 

•  27 

.43 

MALHAR  SCHOOL 

8  04 

.01 
T 

.  10 

•  39 

.96 

.31 

,16 

.02 

T 

.04 

•  19 

.66 

.65 

.42 

.08 

.11 

.93 

MALNUT  CREEK   2  ESE 

6.53 

,39 

1 !  15 

.  10 

.  5 1 

.71 

T 

.32 

.20 

.Ul 

T 

•  10 

.12 

.64 

.60 

.46 

•  U 

.17 

.83 

WALNUT  CREEK  i,  E 

6.89 

T 

' 

1 '  58 

.  71 

•  90 

.04 

.48 

.02 

T 

.  16 

.59 

.32 

.66 

.08 

.47 

MAISONVILLE  WATERWORKS 

.19 

.64 

.12 

T 

.  16 

1.74 

1.34 

.53 

,35 

.06 

.02 

.46 

.67 

.99 

.60 

.33 

.48 

WRIGHTS 

18.74 

I  35 

I  54 

30 

2 . 38 

•  28 

50 

3  ,69 

.  1  2 

.  36 

.  16 

.^3 

.27 

.24 

1.59 

2.05 

.31 

.24 

.59 

2,34 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  09 

ANGIQLA 

4.04 

.06 

.65 

.03 

.10 

.11 

.03 

.30 

.14 

.02 

•  02 

.17 

.22 

.06 
•  28 

1.57 

.24 

.10 

AM  lOCH  FIBRE8OAR0  ML 

5.68 

•  47 

1.22 

.01 

T 

T 

.24 

.60 

T 

.40 

.50 

.01 

T 

,90 

T 

T 

.01 

.37 

.39 

.09 

.39 

ANI  ItJCH  PUMPING   PL  3 

4.71 

.47 

1.08 

.06 

T 

.20 

.65 

.02 

.39 

.09 

.03 

.03 

.30 

.17 

.22 

•  14 

.22 

ASH  MOUNTAIN 

14.31 

.18 

1.47 

2.47 

.16 

.21 

.36 

1 .05 

.19 

1.28 

.17 

.26 

.63 

.06 

,90 

4.33 

•  42 

.19 

AUBERRY    I  NNE 

10.94 

.31 

1.64 

.33 

.21 

.06 

,34 

.78 

.53 

.75 

.14 

.3* 

.33 

.41 

1,35 

2,67 

.41 

.14 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

2.63 

,04 

.22 

T 

.15 

.01 

.31 

.33 

.04 

.19 

.03 

.30 

.66 

.37 

.02 

.14 

BALCH  POWER  HOUSE 

13.66 

.92 

2.11 

.20 

.02 

.30 

.07 

1.34 

.22 

.65 

.01 

.26 

.38 

.60 

2.80 

2.46 

.90 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5 

6 

7    1  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.02 

.19 

.04 

'at 

.  6  1 

.  26 

.03 

•  •  * 

'W 

'  ?i 

.79 

1  .90 

.  73 

.  92 

•  10 

.08 

1.57 

.01 

'  »3 

.60 

.46 

.03 

.01 

1.29 

97 

*  76 

*  34 

*  12 

'o9 

*  II 

18 

36 

*03 

.65 

.55 

.?6 

.37 

.02 

!47 

.66 

.72 

[44 

.05 

,10 

.14 

,77 

1.31 

.91 

.80 

.05 

,4*t 

* 

•        1 . 60 

* 

.63 

^  '  ^? 

1  . 09 

' 

.  50 

•  }2 

.41 

•  *' 

\  '70 

^  *  ^7 

* 

^  'si 

1  .03 

.30 

1.16 

.03 

•  21 

,03 

.02 

•  J* 

.05 

.  02 

*  14 

*  32 

'  16 

02 

30 

04 

130 

27 

'  15 

.n6 

.36 

.12 

.09 

T 

.06 

,05 

.17 

.29 

.08 

.20 

T 

.33 

1.3: 

.20 

.03 

.20 

1.49 

*2Z 

•  5 1 

.  1 5 

1.41 

.26 

.25 

.26 

.  14 

.03 

\  ' 

~ 

'Vl 

'  w 

.  15 

'  *® 

'2a 

.93 

1.42 

'«5 

* 

.06 

■ 

02 

'34 

'74 

* 

161 

*  21 

65 

*  34 

09 

I  02 

66 

43 

56 

.<•; 

.51 

.19 

.09 

.01 

.04 

1.20 

.57 

.11 

,37 

.21 

T 

.49 

!35 

.05 

.34 

!l4 

.26 

.63 

I  .0*. 

1.14 

.  36 

.  1 0 

* 

1.53 

1.23 

.60 

* 

'la 

.39 

* 

.13 

1,02 

• 

1  .  10 

* 

•  *| 

.67 

.05 

.25 

* 

.35 

.13 

.  05 

.  10 

•  21 

*  30 

.02 

77 

*  18 

18 

14 

*  81 

183 

*  23 

*  01 

*  25 

.06 

.47 

.12 

.16 

.05 

.01 

.21 

.11 

.36 

.45 

.05 

!o7 

.25 

!30 

191 

2)42 

!l4 

!l3 

.  1  8 

' 

•  y 

• 

.34 

'nl 

•  ^  1 

i" '  ^  0 

'  ?? 

•  Vl 

^ 'SI 

* 

"'^ 

'  ai 

.70 

1.55 

•  25 

I. 00 

.15 

1  •  7 

.  18 

•  21 

.  51 

.02 

.09 

25 

*  51 

13 

10 

■ 

34 

1  '01 

'  79 

• 

.26 

.97 

.24 

.46 

.09 

.70 

.76 

.92 

.28 

,23 

!21 

!39 

• 

• 

3,74 

!o9 

.65 

1.  62 

.23 

1.41 

.22 

•  23 

,58 

• 

*  \q 

•  ^1 

.07 

2 . 08 

.^3 

.  54 

.05 

i  02 

.05 

TO 

.29 

2.61 

'28 

^ '  26 

92 

'  90 

'  26 

'  57 

*  06 

09 

45 

39 

1*88 

3*93 

*21 

*04 

.10 

.53 

.05  .02 

.03 

.42 

.01 

.43 

.14 

.41 

.  14 

,02 

!30 

* 

!33 

.13 

!o5 

!o3 

•  1 1 

.13 

1  .34 

.07 

.  1 9 

•  2  1 

.0<t 

.69 

.04 

.07 

•  U 

,02 

•  2^ 

•  22 

.02 

•  21 

1.04 

■ 

'  04 

•  *^ 

'  37 

1*31 

'  IB 

'05 

.17 

.62 

.04 

.78 

[52 

.33 

1.52 

.06 

.19 

.09 

.38 

.64 

.71 

i73 

T 

!l5 

■ 

.03 

•  01 

1.20 

.03 

.01 

• 

'  10 

1  *06 

.OB 

.16 

35 

.  n 

53 

37 

*CI4 

'2* 

23 

39 

133 

'  14 

36 

!l2 

.93 

.10 

!42 

.33 

.34 

.05 

!l9 

.32 

.31 

1.03 

1.66 

.09 

.22 

•  ^ 

.04 

.16 

.77 

.44 

.  10 

.  02 

•  \z 

,  03 

,02 

04 

'  18 

•  2^ 

12 

08 

*07 

.03 

.58 

T 

.99 

.09 

.13 

.9*. 

.  12 

T 

.38 

!27 

.46 

.12 

[33 

T 

!o5 

•  ^  . 

.03 

' 

■ '  J 

•  \^ 

• 

'  .  - 

'  h 

*  1  ? 

*  * 

11 

*  47 

*  Afl 

95 

*  ?7 

15 

'  74 

'  04  T 

101 

'76 

*  33 

'60 

*01 

*05 

*30 

*31 

*07 

*36 

.06 

.29 

.60 

.24 

,09 

.  9^ 

.43 

.20 

!l4 

!l8 

1)42 

,02 

T 

•  17 

'tt 

• 

•  07 

.91 

.  06 

* 

'Vi. 

■ 

*ni 

.35 

'  fln 

T 

* 

5*1? 

26 

'  05 

23 

'11 

*  06 
* 

*  71 

31 

*  06 

04 

,14 

22 

14 

64 

23 

05 

.07 

.65 

.03 

.20 

T 

.32 

.95 

.20 

T 

.18 

!58 

!71 

!25 

!l3 

.47 

.  50 

*  ^* 

•  04 

.65 

• 

.32 

.48 

*  J? 

,02 

*ai 

.77 

•  32 

* 

* 

'  An 

'  T-> 

9  *  An 

A5 

*  1  ft 
.18 

16 

'  46 

.23 

.  06 

.40 

.  6 

41 

39 

'  a 
•  0 

38 

30 

29 

*  99 

10 

['lO 

.45 

.92 

.05 

.04 

.24 

.09 

[26 

.06 

i39 

« 

« 

1.66 

* 

* 

1,17 

.02 

•  03 

.09 

.78 

.40 

.08 

.02 

.24 

.08 

.  54 

•  36 

•  12 

.06 

.  10 

*24 

'15 

'51 

'07 

03 

'  37 

*27 

'19 

2  72 

*  11 

*06 

.31 

1.12 

1  .66 

1.16 

1.05 

.18 

l!75 

.52 

l!20 

.22 

lizs 

3.63 

,47 

!lO 

1 .46 

.13 

.45 

' 

.16 

•  I* 

•  '5 

■  *^ 

' 

,  09 

T 

*  ft 

.04 

.02 

in 

'  A 

19 

*  75 

18 

56 

83 

'86 

'  t7 

19 

21 

'06 

39 

'74 

1  20 

*e7 

*27 

.27 

1  .66 

1  .  11 

'.56 

.20 

.04 

1)34 

1  .82 

.46 

.70 

.18 

!35 

!l9 

U43 

9!71 

2!90 

l!90 

!l9 

.25 

• 

.06 

*36 

67 

14 

1' 19 

01 

72 

01 

4C 

•  J° 

01 

'  19 

'22 

*27 

'10 

!75 

.64 

.13 

T 

.03 

!o3 

liss 

.01 

l!o9 

.26 

!63 

.31 

!27 

.0* 

i!oo 

!l7 

1.13 

!66 

!o2 

* 

•  ^* 

•  *  * 

\ '  In 

'  5a 

'  si 

5H 

'ftA 

.03 

•  l"^ 

87 

128 

2fl 

81 

30 

2  40 

'25 

'  52 

25 

•  J  J 

1*32 

1  '42 

70 

55 

1 '  10 

.11 

.64 

.13 

!o3 

.53 

.11 

.43 

.08 

T 

.19 

.42 

!l3 

•  04 

!o2 

.22 

.46 

.62 

.23 

.12 

.57 

•  09 

.45 

.01 

.01 

,15 

.07 

.19 

.09 

,10 

T 

.36 

.05 

.  14 

.15 

.12 

.06 

.10 

.  16 

,06 

.15 

.18 

1.19 

.08 

.07 

.47 

.05 

T 

T 

.79 

T 

.42 

.26 

.95 

.58 

,04 

.13 

.45 

.99 

.13 

.54 

.08 

.06 

.57 

.11 

.10 

.13 

.41 

.20 

•  40 

.08 

.41 

.24 

.19 

,27 

2.0> 

.11 

.12 

.46 

.  50 

1 . 33 

.93 

.34 

.63 

■  29 

,01 

1,21 

.56 

•  2 1 

•  1 1 

05 

21 

10 

.04 

.02 

•  22 

.09 

.  30 

1  10 

07 

.04 

!58 

.03 

ii8 

.  17 

!47 

.04 

.36 

l!36 

|09 

1.16 

*29 

.10 

UIO 

!l6 

.15 

!ee 

.09 

.39 

.13 

.03 

.21 

1.12 

.49 

l!l9 

.09 

.33 

.  2  3 

1.33 

.90 

.26 

•  1 5 

.06 

1 .  26 

,  50 

.  1 5 

•  1 9 

• 

1  .71 

3. 52 

2,10 

T 

. 

.  18 

I. 10 

.29  T 

.02 

•  U 

.89 

•  99 

,60 

.07 

l!05 

!o9 

izs 

.76 

.71 

2.45 

.82 

.07 

.99 

•  29 

.08 

,82 

2.70 

1.61 

3.10 

.19 

^  *  9n 

** 

.02 

.  73 

'  ^« 

.98 

.53 

•  ^"^ 

.73 

* 

1 

3.94 

.63 

.  13 

\ ' 

is? 

'  '2 

•  34 

*  An 

*Q1 

.25 

*ft9 

'  13 

06 

1  65 

10 

1  24 

'*5 

06 

99 

'27 

38 

>3 

1  45 

.30 

1  .63 

.67 

.24 

.97 

.36 

.12 

!21 

3)27 

l!47 

2,40 

.47 

1.66 

.86 

T 

.47 

.99 

.92 

.07 

.12 

,21 

3.60 

,41 

1.39 

.04 

.62 

.  39 

.  12 

.73 

1.97 

,73 

1.01 

.24 

1.14 

3.27 

.41 

T 

.11 

.39 

,30 

1.37 

.06 

T 

,60 

4.70 

6.43 

.65 

,06 

.62 

2.94 

T 

.10 

.57 

.67 

.32 

.34 

.91 

1,87 

2.34 

5.08 

.04 

.37 

1.45 

4.24 

.01 

.4» 

.97 

.  17 

.11 

.75 

3,08 

2,77 

6.75 

•  03 

.30 

.87 

.68 

.67 

.27 

.10 

1.13 

.05 

.10 

.10 

•  26 

1 .05 

2.05 

.05 

.07 

.'•3 

.02 

.34 

.05 

.09 

.07 

.33 

2.93 

2.35 

2.29 

•  05 

,39 

.  5Z 

.96 

.32 

.30 

T 

.09 

•  73 

.21 

.16 

•  29 

,01 

.61 

.14 

2.60 

2.50 

,62 

.98 

1.44 

.03 

.07 

.30 

.35 

.  17 

.77 

1.61 

1.83 

1.19 

.75 

BLACHi^eiLS  CURNEFt 
6UITLNMUL0M 
C&L&VEHAS  blO  TREES 
C&mP  PARDEE 

CAIHEYS   VV  BULL   KUN  RM 

CHERIJy   i/ACLEY  0AM 
COAL INQA 
COALINGA    14  KMX 
COmCuRAFJ   tRRlC  OlST 

DEi.  t'JERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUULEVS 

ELtCiRA  POhEH  HOuSE 
ELLIOTT 

EXLHgQUEft  RESERVOIR 
HUOlETOWN  LtNCH  RANCH 
t-IVE  POINTS   5  bSw 
FRESNO  MB  AIhPJRT 
f-RlANT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENNVULE 
GRANT  GRUVb 
GRUVtLAND  HANGER  STA 
HANFORO 
hETCH  hetcmy 

hunters  dam 

IDRIA 
I  ONE 

jOMNiONDALE 
KEkl INGER 

KtRN  RIVER  PH  NO  1 
KEKN  BIVER   Ph  no  3 
KE  I  TLEMAN  C  M  Y 
KEITLEMAN  STATION 
KNICMTS  FERRy  2  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INOSAY 

LI itle  pandche  oet  dam 

LDOGEPOLE 
LODI 

LONE   TREE  CANYON 
LOS  BANDS 

LOS   BANDS  ARBURLtA  RCH 

LOS   BANDS   OET  HESV 

MADERA 

MANTtCA 

MAR ICOPA 

MARIPOSA 
MATHER 

meadow  lake 
mEnduta  dam 
merceo  fire  station  £ 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NOKTh  fork  ranger  STA 

DRAN&E  COVE 

PACHECO  PASS 

PANDCHE 
PATTI WAY 
PINE   FLAr  Di'M 
PDRTERVILLE 
PDSET  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  0AM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  vOSEMlTE 
SPRlNGVILLE    7  £NE 

stanislaus  pjwer  house 
stdckton  wbap 

STUCKTON  FIRfc  STA  NO  4 
SUITtfi  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCriO 

THREE   RVR5   EDISON  PH  2 

TIoER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY    PUMPING  PLANT 

lULEHELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 

WASCU 

wESThAVEN 

WEST  POINT   3  5W 

WOt-FQRO  HEIGHTS 

YDSEMITE   NATIONAL  PARK 


DRAINAGE  06 

AC T 0N-HUB8AR0  ROFC2610 
ALISO  CN  OAT  MT   FC  446 
AL*'  INE 
AL  I  ADENA 
AN^A 

ARkOfO  SECD  RS  FC  5060 
AVALUN  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC143B 
BARfltTT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  Pumping  plant 

BEL   AtR   F-C    10  U 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE   UAh  / 

BIG   DALTON  0AM  FC223eE 

BIG  lUJUNCA  DAM  FC46DE 
BONI  TA 

BOUQUET  CANYUN 
BRfcA  CITY 

BUHBANK  hO  FC226  6 


2.60 
16.  10 
7.43 
6.39 

U,76 
6,43 
9.33 
4.19 
3.55 

7.79 


9,68 
19.55 
11.76 


6.93 
5.11 
8.36 
7.61 


3.07 
26.22 
5.78 


3. 15 
3.66 
4.37 
5.16 


14.14 
11.66 
5.43 
4.60 
6.61 

5.69 


2.46 
5.55 
5,48 
6.57 


U.  16 
7.03 
11  .64 


16,77 

20,72 
4,29 
12.52 
10.02 
9.69 


S*«  talatanco  note*  lollowing  Siailon  [ndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  30 

.02 

.32 

.01 

,33 

,03 

.02 

.75 

1.59 

1 .01 

2.33 

,06 

.23 

T 

.46 

.78 

T 

,i:4 

.24 

•  75 

1,16 

1.70 

3.97 

.18 

.21 

.09 

' 

* 

.35 

.07 

•  86 

•  30 

•  12 

■ 

'14 

■ 

.63 

2.71 

'77 

2  .74 

.07 

.  1 1 

.29 

!20 

.50 

2,50 

i!4e 

.05 

.01 

•  70 

•  62 

.  18 

,03 

•  63 

2.83 

Z  ,64 

,  69 

.56 

.32 

.02 

!63 

.^1 

,06 

.61 

2.96 

4,39 

10.13 

.11 

.27 

T 

.15 

.  14 

.30 

.  13 

.02 

.11 

•  45 

.73 

2.60 

2.30 

.04 

T 

.31 

.45 

.46 

.25 

.07 

.05 

.79 

1.43 

1.37 

2.93 

T 

.34 

1 .02 

3 .95 

8.08 

.68 

.35 

,86 

1  •  66 

.06 

.02 

.02 

.21 

2.01 

.  84 

.97 

K04 

.51 

1.02 

1.33 

2.75 

T 

2.25 

•  60 

* 

•  62 

1 .02 

.95 

1,46 

.30 

' 

•  J  ^ 

.25 

•  ^2 

.02 

.53 

.  12 

1 .62 

1.91 

,  06 

1.33 

.55 

.07 

.85 

•  25 

.  2  3 

,  18 

,  89 

.  12 

•  28 

2  ,66 

*  ' 

1  .04 

.18 

.72 

1 . 67 

4  ,05 

4,26 

.06 

.15 

2.29 

,11 

.26 

.46 

.55 

.07 

,06 

1.03 

1.16 

2.90 

6,69 

.21 

• 

.03 

.02 

.04 

.51 

.56 

.64 

.02 

.91 

.06 

.  17 

.24 

.34 

.03 

.  36 

,  09 

.07 

.  7 1 

1 .63 

•  89 

2  •  00 

.01 

.26 

'  4  8 

*  44 

.45 

.5b 

.  45 

•  01 

.74 

1 .64 

1 .73 

3 .82 

.02 

.32 

.40 

is* 

.13 

.09 

,76 

2.67 

2.93 

4.57 

.43 

.63 

.  14 

.  10 

>6C 

2.73 

3  ,00 

4.67 

•  57 

.42 

.70 

.68 

.  60 

.03 

.  2  1 

1 .  i6 

.  79 

.  10 

3.  14 

,39 

2.81 

,03 

78 

* 

•  '*! 

.29 

2.64 

3.91 

5.35 

6*78 

.33 

.54 

.  13 

.45 

.88 

,32 

.16 

2.88 

2.50 

.78 

T 

•  10 

.25 

.35 

1,15 

1.52 

2 .50 

.01 

,0 

05 

.0 

* 

*20 

• 

01 

'  68 

2*36 

2  25 

'03 

* 

.  17 

1.35 

!75 

!o8 

.9*. 

!l8 

!26 

ii3 

!95 

.02 

*  2^ 

.05 

.  5 1 

1.12 

,78 

*04 

• 

.07 

,27 

,23 

.45 

1.13 

.76 

2.49 

1 .22 

'40 

90 

'44 

•  61 

*  83 

*26 

ioi 

!23 

.01 

.35 

.30 

.01 

.57 

1.32 

!92 

l!o5 

.04 

.46 

.  14 

,66 

•  12 

1  •  06 

.  0 1 

1 06 

•  ^7 

.  1 2 

.41 

• 

,46 

•  01 

.  60 

'to 

.46 

2  •  46 

■  ^1 

,46 

.06 

.  33 

.53 

* 

.89 

,08 

•  02 

1 '  04 

'  35 

.27 

.48 

•  05 

2.11 

.43 

1 '  24 

'  01 

*68 

.34 

.33 

.26 

.97 

2^37 

5.20 

,63 

.  16 

l!l2 

•  03 

1 1 1 

.  14 

• 

.43 

•  15 

l^lo 

'  1? 

'  0  3 

15 

*95 

*45 

■ 

^SO 

2  85 

*45 

3  OC 

1  05 

1*25 

645 

6  00 

1  75 

2  40 

.01 

.55 

.42 

!70 

.62 

.66 

^91 

2i30 

4)53 

6.08 

.09 

.  10 

.  10 

.36 

.07 

•  76 

2^74 

.93 

3. 13 

'ni 

'  fta 

t07 

.04 

* 

62 

'o9 

'3^ 

'50 

'  16 

*66 

!66 

.08 

1  *e5 

54 

.02 

.03 

.69 

.09 

.40 

.04 

.70 

.04 

.93 

1.88 

.03 

.0! 

.76 

.21 

.45 

2.59 

2.91 

3,53 

.91 

.02 

.99 

.06 

.76 

.46 

.13 

.89 

4.30 

6.92 

9.80 

.07 

.43 

.  Ifl 

.44 

.  OG 

.46 

.16 

1  .46 

.04 

.49 

.11 

.01 

T 

•  70 

2.02 

1.41 

'03 

T 

T 

.46 

.37 

.82 

.41 

.11 

1.10 

.45 

6.00 

5172 

3!83 

.23 

.16 

,06 

•  79 

.23 

1.33 

.94 

.08 

.02 

.35 

.63 

.46 

,37 

.06 

•  72 

1.69 

1.66 

2.25 

.03 

.  3  1 

.62 

.09 

•  60 

.67 

4.17 

.08 

*  na 

.72 

.02 

,09 

.07 

•  5 1 

.  10 

2,8910.00 

1  '45 

■  ° 

'  a  ^ 

.06 

1.10 

.26 

.27 

,11 

.17 

,50 

2.87 

2.50 

6.21 

!64 

.07 

.41 

.24 

.02 

•  20 

2.43 

.40 

.35 

1^35 

2.16 

.15 

.07 

.01 

*08 

*  56 

'77 

'o3 

*80 

.12 

.71 

57 

56 

T 

.01 

.03 

.09 

.51 

.79 

.  15 

.06 

.81 

.17 

.73 

,89 

!65 

T 

.03 

.30 

.70 

.  36 

,63 

•  02 

.  54 

.15 

2.60 

2,15 

.  16 

.09 

,62 

.  1 2 

.27 

•  01 

.  46 

•  35 

2.41 

^ '  86 

.06 

.03 

.01 

.  30 

.  0 1 

•  01 

2.34 

01 

.45 

.86 

.05 

,41 

.40 

.72 

1.05 

.17 

1.52 

!  17 

.43 

.07 

.01 

.29 

.22 

1.00 

.82 

.06 

,02 

•  49 

.82 

2.15 

3.65 

.  10 

.09 

.05 

.40 

.06 

.42 

.  16 

.43 

1.51 

1.60 

.14 

.25 

•  25 

.10 

.19 

.82 

1.61 

.01 

.07 

'''79 

.  14 

.21 

'56 

01 

Ob 

T 

.69 

.26 

.24 

.44 

.67 

.13 

2. 86 

3.02 

,87 

.20 

.02 

.2E 

.65 

1.95 

1.56 

.68 

.43 

.3£ 

.  57 

.  39 

•  02 

'I' 

2.35 

2,19 

A  *  1^ 

'  ftf 

■  |9 

T 

.  94 

.  46 

.4] 

3.49 

3,09 

.01 

.44 

,60 

.47 

*  23 

.03 

66 

1.59 

1,67 

320 

01 

'26 

.05 

,71 

.15 

.  10 

•  05 

156 

.33 

1  .00 

1.99 

.16 

.08 

T 

.05 

.06 

.  23 

.  16 

T 

T 

.75 

.70 

3.55 

« *  Oi 

.03 

.72 

.  54 

.73 

.83 

2 . 32 

3.43 

4,69 

* 

.17 

.24 

1.38 

'06 

.63 

1.76 

1  39 

27 

'13 

.26 

1.08 

.03 

.25 

.06 

.60 

.12 

1.73 

1,66 

!o7 

,22 

.96 

2.23 

1.66 

.  ^7 

2.00 

1.30 

3.60 

.90 

T 

1.35 

.32 

.07 

.34 

.  13 

.  2  7 

.  7  1 

.69 

2,26 

.68 

T 

.45 

.51 

.  13 

.  1 1 

•  65 

1,16 

.44 

'  J* 

.10 

.41 

.49 

.  12 

.04 

.  1 3 

.64 

1.17 

.45 

.02 

.07 

.73 

.01 

.45 

.32 

2,02 

1)70 

.13 

.07 

.07 

*64 

.23 

.09 

.24 

•  61 

.15 

3.13 

3.75 

.02 

.30 

.48 

.21 

.79 

,88 

1,13 

,08 

.7i 

.  10 

'5^ 

1 .68 

17 

.26 

.36 

,37 

.24 

.13 

•  oe 

.69 

1.06 

2.29 

2.48 

.09 

.40 

.25 

,40 

.  58 

.03 

.62 

.68 

1.65 

.50 

.43 

.49 

.07 

.04 

.  16 

,13 

.58 

.21 

2.10 

3.60 

.14 

.66 

.20 

1  .14 

.26 

.95 

3.23 

.81 

1,58 

.04 

,22 

.22 

.09 

T 

1.04 

1.11 

1.07 

1.03 

.07 

.05 

.04 

T 

.51 

.96 

1.31 

4.72 

1.77 

3.90 

.20 

.01 

.02 

.  10 

.26 

,05 

.13 

.01 

.52 

.24 

3,28 

1.31 

1,10 

.75 

.38 

.28 

T 

,42 

.46 

.16 

.71 

.70 

1,82 

.72 

,40 

.96 

.03 

.30 

.33 

.03 

.44 

.07 

2.05 

2.11 

1.13 

.17 

.04 

.58 

,47 

.11 

.01 

.02 

.64 

1.61 

,48 

1.05 

T 

.25 

BURBANK   VALLEY  PmP   PlT  R 

CACHUMA  D&M 

CAMPD 

CANQOA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC    24  0 

CHOLA  VISTA 
CLAREMQNT  POMONA  COL 
C0L6YS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA   TEMPLE    FC    193  B 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 
CUVAMA 
CUY AMAC A 

DEiCANSO  RANOER  STA 

DOWNEY   FO  FC107C 
DRV   CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  0AM 
ELUABETH   LAKE  FC12e8 
ELSINORE 

ESCONOIDO 
FILLMORE    I  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HiLLCREST  RV 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
&LENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENOORA  MESI   FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSMAM  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 

LA  CKESCENTA   FC    251  6 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 

LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC   560  6 
LECHUZA  PT   STA  FC  3526 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  H 
LOS   PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE   CREEK  RANGER  STA 

MQQRPARK 

MT  BALDY   FC  85& 

MT    BALOY  NOTCH 

MOUNI    WILSON  FC    336   B  // 

NEHBURY   PARK   4  SH 
NEWHALL   SOLEDAO  FC32CE 
NEWPURT  8EACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 

OJAI 

OPlDS  CAMP  FC   57  BE 
OXNARO 

PACOlMA  DAM  FC    33   A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 

RANChlTA 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  #  3 
RIVERSIDE   EXP   STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERG   PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN   DIEGO   HB   AIRPORT  R 
SAN  DIMA5   FIRE    WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL    DM  FC4258E 

SAN  GA8RIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB   AIRPORT  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS  PWR  PL   NO  1 
SIGNAL    HILL    FC  415 
SOMlS   3  NW 
SPAORA  PAC   FC  356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOKANCA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTlN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ASS 


9.33 
13.54 
5.67 
9.34 
5.89 

3.0 


6.43 
8,54 
U.32 
12.39 


9.55 

13,20 
16.76 

17.45 
6,61 
16.72 
26.34 
U,60 

9.72 


14.41 
9,06 
6.26 

5,62 
12.83 
8.63 
8.39 
5,67 

6.07 
9.47 
3.76 
6.03 
16.45 

21.62 
6.02 
22.34 
30,95 
20.74 


15,03 
30.58 
4,43 
9,45 
24.23 

4.95 
11,30 
11,40 
21.96 
18.47 

10.42 


9.91 
6.00 
6,97 


12.50 
9.82 
5.36 
4,34 

11. 19 

6.22 
14.78 
21.07 
11.36 

7.07 


8.95 
26.21 
6.35 
8.41 


5.84 
5.54 
7.67 


6,45 
lU.OO 
7.47 


9.32 
11  .99 

5.85 
16.25 


.94  1.92 

.72  2,  - 

.32  .94 

.37  1.49 
.87 


.03 


.01 


.72  1.72 

1,12  4.63 

.24  1.B7 

.43  1.25 


.65  ,07 
,26  1.19 
.  10 


.11  1.20 

.36  l.B 

1.42  3.0 

.76  2.16 


,08  i.l3 
,90  1 
.43  2.09 


.73  ,65 
1,45  4.51 
1.12  2.82 


.49  1.09 
.39  1.04 
.14  .76 


.01  1.53 

.73  2. 

1.36  4.35 

.37 

.26  1.20 

1.32  2.19 


.51 


.50 


1,01  1.90 

•43  1.75 

3^30 

.50  3.25 


.77  1.56 
.10  1.23 
.14  1.09 


.38  1.43 
.26  1.09 
.10  1.13 


.46  2.92 

.12  .67 
.53 

.59  1.34 


■9  lollowing  Slalion  Inde«. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10      11      12      13     14  15 


18 

1 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

1  nrt 

26  27 

I  I 
28     29  30 

31 

.66 

.70 

.20 

.60 

1.45 

3.65 

3,04 

.11 

.20 

.32 

.85 

• 

1.00 

.92 

.23 

2,77 

2.79 

.75 

,70 

2 .66 

1 .66 

1.37 

.07 

.  10 

.49 

1.30 

.95 

.16 

.19 

T 

T 

.10 

.32 

.74 

2.10 

.10 

.69 

.  16 

.28 

.03 

.93 

.06 

1.21 

1 .60 

.73 

.16 

1.05 

.25 

.06 

.59 

.15 

2  .  77 

2,62 

.97 

.05 

.62 

.11 

.  10 

1.23 

.33 

1.10 

.65 

.43 

.06 

.64 

1.57 

1.15 

2.06 

.17 

.  17 

.  12 

.30 

.02 

.95 

.  14 

3,01 

1.69 

.66  .06 

.09 

.12 

.13 

.05 

.65 

.84 

.06 

.17 

.03 

.20 

1.77 

1.84 

.Ztf 

.10 

.03 

.04 

.32 

.01 

.36 

T 

.18 

.05 

.03 

.03 

.49 

1.02 

T 

.67 

.  17 

T 

.33 

•  34 

3.90 

3. 14 

1 60 

.28 

T 

1 . 04 

5.16 

,  x? 

.30 

.06 

.05 

.37 

2.39 

4.33 

6.96 

.12 

.29 

.  13 

.O't 

.17 

.57 

3.50 

.14 

.45 

04 

T 

.01 

T 

.03 

.11 

.13 

•  01 

.03 

.01 

T 

T 

.07 

.  *  I 

.28 

.02 

.01 

1 66 

.21 

2.15 

3.65 

.  46 

.02 

.09 

T 

.06 

.27 

.16 

1 . 59 

T 

.13 

.10 

.03 

.34 

.13 

.70 

T 

.28 

.62 

.01 

T 

.10 

.61 

.01 

.07 

.02 

'11 

.01 

,4i 

.  12 

.02 

.09 

.  14 

.30 

,45 

.17 

.16 

.  16 

T 

.04 

.25 

.62 

.01 

.02 

.05 

.20 

.30 

.44 

.19 

3.09 

6. J* 

.22 

.03 

.07 

.38 

.40 

.  14 

1.05 

.03 

.  16 

1 .08 

2  .39 

2.40 

T 

.06 

T 

.07 

.15 

.31 

.31 

1.61 

.08 

.14 

T 

.06 

T 

T 

.01 

.22 

.03 

.38 

,17 

1.03 

.11 

T 

.U5 

.  05 

T 

T 

T 

.30 

.20 

.10 

T 

.34 

.30 

• 

• 

6.20 

.94 

1 . 52 

.  20 

.  12 

1.06 

3.56 

9.47 

9.75 

.94 

.10 

.22 

.01 

.01 

.16 

.76 

.23 

.6« 

,06 

T 

.  14 

.02 

1.00 

>  94 

.29 

.63 

T 

T 

.22 

34 

,  0  J 

.  10 

.02 

.69 

.99 

.19 

.09 

.02 

T 

.  16 

.02 

.82 

2.16 

.  06 

."65 

* 

1.00 

• 

2,30 

.02 

.22 

■  26 

T 

.66 

1.12  .92 

T 

.09 

.05 

.20 

.90 

.70 

.33 

.34 

.03 

.78 

.51 

4.71 

3.97 

.62 

.13 

T 

T 

.36 

.04 

.24 

.16 

.3! 

.  14 

.16 

T 

T 

1.09 

1.90 

,04 

.15 

.02 

.23 

.45 

.29 

.90 

.02 

T 

T 

.11 

.06 

.29 

.10 

.  10 

.09 

.03 

.06 

.22 

.25 

.02 

1,15 

1.46 

.16 

1 . 90 

3 .39 

'!o2 

.03 

T 

.13 

.08 

,78 

.61 

.07 

.02 

.12 

.08 

.11 

1.29 

.93 

.S3 

.21 

.26 

.07 

.20 

T 

.90 

1.05 

.10 

.49 

.34 

.22 

.16 

T 

.77 

1.16 

T 

.37 

.30 

.13 

.49 

,66 

l.»2 

.38 

UPlANO  3  N 

ViLLEr  CENTFfl  d  NN6 

V4N  NUrS  FC  15B 

Vir.CtNr  fIRF  5TA  FC120 

ViSTi  2  NNE 

h4LNL»T  PIL   STA  FC102C 

NARNEA  SPRINGS 

WHITT IE«  CTV  H  FC  106C 

TQK6&  LINOA 


aOtLANTO 
flPk'Lt  VALLEV 
eA«6B   9  NNW 
BAttSlOM 
BEAUr-ONT    1  E 

BENTOS   INSPECTION  STA 
810  KINES  PARK  FC  636 
BIbHUP  CREEK    INTAKE   2  / 
UlbMOP  MB  AIRPORT 
61:>H0P  UNION  CAReiOE 

BlyThE 

blytme  faa  airport 
borrecd  oesert  park 
boulevard 
brawlev  2  sw 

CAtlAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTlL 

COYOTE  WELLS 
DA&CETT   FAA  AIRPQRT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRIN&S  COLLEGE 

OUNN  SIDING 

EAULE  MOUNTAIN 

EL   CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

COLD  HOCK  RANCH 

HAIHEE 

HAvFiELO  Pumping  plant 

HESPERiA 

I MkERI AL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

INYDKERN 

INYOKERN  ARMITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE   RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LULEKNE  VALLEY 
MECCA  fIKE  STATION 
Ml  rCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONCQ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT   SAN  JACINIO  W5P 

NEEOlES   FAA  AIRPORT 
NIGHT INGALE 
Nl LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMLtALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPQRT 
TRQNA 

TWfeNTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VlCTURVILLE    PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  i 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 


14.57 
11.66 
10.66 


10.79 
6.65 
8.22 
9.28 


1.62 
2.20 
12.20 


.01 
.97 


.07 

11.30 
.05 
3,27 
.13 
1.50 

1.67 
.80 
2,56 
1.49 
.02 


14.69 
.10 
3.87 


6.07 
.08 
.07 


3.19 

4.89 
4.90 
4.93 
1.74 
16.65 

.  17 
3.54 
.  14 


30.12 
.05 
2.26 
.00 


.90  2.30 

.70  I. on 

.76  2.60 


,24  1.04 

.75  1.06 

,30  1.01 

.93  1.19 


.23  .36 
.09 
.20 


.96  3.16 
.07  .69 


,73  2.63 

T 

.11  .52 


.06  .28 
.35 
.01  .40 


,50 

.07 


SEE  MARCH  ISSUE  FOR  SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA. 

EXTREMES 


SDRKEGa  DeSERT  P4KK 

BO 

3ATE 

26 

LOWEST  TEMPERATURE 
SRIOGEPQRT 

-  29 

3ATE 

17 

liREAIEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAKE  ARROWHEAD 

35.94 

LEAST    TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIGiNS 

.00 

OREMEST  1  OAY  PRECIPITATION 
C0L9VS  FC   53  D 

10.  U 

DJTE 

25 

iREAl'-ST  TOTAL  SNOWFALL 
HUNTINr.TDN  LAKE 

191,1.1 

i;REAT65T  DEPTH  01=  SNuw 
lOiJuEPOlE 

197 

DATE 

26 

S«*  i*f«[anc«  nolai  loUowlng  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUaHY  1969 


Station 

Day  of  Month 

>rage  * 

2  1 

3 

4  j 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M  j 

15 

16  j 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

1 

23 

24 

25  1 

26 

1 

27 

28  1  29     30  1  31 

•          »  ♦ 

NORTH  C04S7 

UAAiNSGE  01 

ALOERf OINT 

MAX 
MIN 

33 

".6 
38 

55 
36 

60 
34 

54 
34 

47 
35 

49 
35 

52 
35 

49 
39 

55 
43 

59 
48 

55 
38 

51 
33 

47 
32 

47 
40 

51 
3  8 

57 

54 

56 

56 

49 

57 
29 

50 

47 

45 
3  5 

42 

56 

61 
4  I 

51.3 
36,3 

ANGdlH  PAC  UNION  COl. 

MAX 

Mm 

".5 
23 

46 
24 

47 
3? 

43 
29 

43 

30 

39 
32 

42 
28 

43 
29 

42 
34 

45 

42 

52 
43 

44 
30 

44 

30 

46 
34 

41 
35 

43 
33 

48 
34 

43 
3  5 

43 
29 

43 

42 

38 

42 

39 

39 

42 

42 

40 

43.3 
31.2 

BIG   BAR    RANOEK  STATION 

MAX 
MIN 

'tb 
29 

44 
33 

49 
34 

51 
28 

45 
29 

44 
3  3 

46 
32 

46 
34 

49 
3  6 

51 

54 

61 

49 

48 

44 

48 

52 

53 

54 

58 

47 
30 

46 
29 

45 
34 

47 
32 

42 
3 1 

40 
3 1 

49 
34 

46 
32 

48. 1 
33.4 

CALLAHAN   RANGtR  STA 

MAX 
MIN 

ill 
3 1 

41 

18 

38 
16 

46 
17 

41 
27 

40 
28 

44 

13 

44 
34 

52 

30 

51 
34 

52 
39 

43 

29 

42 
2  4 

45 
2  5 

50 
33 

50 

49 

45 

44 

42 

41 

43 
19 

40 
1 5 

43 

40 
2  0 

45 
14 

41 

40 
32 

44.0 
25.7 

CECILVILLE    5  SE 

MAX 
MIN 

39 
29 

46 
28 

48 
21 

34 

2 1 

40 
26 

40 
28 

45 
22 

41 
34 

50 
29 

51 
30 

51 
35 

43 
28 

44 
22 

45 

30 

47 

47 

50 

47 

47 

39 

41 

43 
1 8 

38 
25 

38 
28 

36 
2  5 

44 
2 1 

42 
3 1 

40 
30 

43.5 
27,1 

CLDVERDALE   3  iSE 

MAX 
MIN 

52 
32 

54 
37 

59 
36 

62 
35 

47 
36 

47 
36 

50 
31 

51 
33 

56 

4  1 

51 

58 
50 

55 
40 

52 

57 

49 

51 

57 
37 

52 
37 

54 

57 

53 

49 

50 

52 

52 
36 

48 
36 

52 

49 

52.7 
37,  8 

CDVfcLO 

MAX 
MIN 

39 
23 

43 

33 

49 
28 

52 
27 

47 
26 

42 
32 

41 
3 1 

50 
33 

48 
38 

51 
43 

56 
45 

51 
35 

49 
26 

46 
26 

43 
37 

48 
36 

53 

61 
34 

48 
37 

51 
39 

47 
2  8 

51 

42 
26 

46 

41 

38 

52 

52 

47.4 
32.5 

CRESCENT  cnv   1  N 

MAX 
MIN 

53 
38 

50 
36 

48 
32 

46 
37 

50 

34 

57 
45 

60 
46 

51 
38 

46 

30 

57 
42 

56 
39 

54 

55 

65 

54 

50 

49 
36 

53 

54 

54 

52.7 
38.2 

OUTTHNS  LANDING 

MAX 
MIN 

55 
38 

56 
36 

51 
38 

62 
40 

56 
35 

56 
36 

64 
46 

55 

56 
35 

54 
35 

59 

65 
45 

53 

55 

54 

61 

52 

54 

57 

52 

55.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

MIN 

32 

43 

29 

42 

30 

48 
27 

34 

27 

36 
29 

45 
27 

49 
33 

63 

'  36 

56 
3  2 

55 

35 

42 
29 

44 
26 

45 
32 

45 
32 

61 

30 

50 
29 

64 

30 

48 
33 

43 

46 

45 

46 

40 

43 

48 

45 

42 

46. 1 

EUREKA   WB  CITY 

MAX 
MUi 

*9 
'»3 

51 

40 

51 
36 

52 
37 

46 
35 

47 
40 

51 
36 

54 
46 

54 
43 

63 
48 

64 
46 

47 
4  1 

47 
34 

56 
44 

55 
45 

57 
4  2 

55 

52 
4 1 

51 
47 

48 

40 

46 
38 

49 

45 
37 

49 
36 

48 

55 

53 

55 

51.5 

FERNPALE  2  NU 

MAX 
MIN 

50 
39 

54 
36 

54 
37 

50 
35 

49 
36 

47 
37 

50 
35 

55 
46 

56 
41 

62 
44 

56 
47 

50 
40 

48 
32 

54 
4  1 

57 
44 

56 
40 

56 
47 

54 

38 

53 
43 

50 
39 

52 
38 

48 
35 

45 
35 

49 

38 

46 
37 

55 
38 

52 
43 

54 

39 

52.4 
39.4 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

"lO 
28 

40 
30 

45 
30 

47 
2  3 

47 
2  6 

40 
30 

42 
3 1 

46 
3 1 

44 
33 

47 
35 

4S 
36 

43 
32 

43 

30 

45 

32 

40 
32 

46 

3 1 

47 
29 

41 
34 

41 

34 

44 

32 

42 
2  5 

42 
26 

40 

40 

36 
29 

45 

30 

36 
3  2 

42.9 

FORI  BRAGG 

MAX 
MIN 

50 
34 

53 
37 

53 
36 

57 
36 

52 
37 

48 
34 

49 
38 

55 

39 

54 
47 

60 
48 

63 

50 

54 
42 

51 
32 

50 
34 

50 
44 

58 

59 

52 

64 

41 

64 

56 
36 

53 
35 

60 
35 

50 
36 

53 

51 
39 

56 
4 1 

50 

53.5 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

5« 

55 
35 

54 

52 

47 

52 
35 

56 
36 

53 

60 

63 
5  y 

53 
47 

54 

52 
3 1 

51 

59 
47 

58 

50 

49 
38 

51 

55 

50 

51 
3  5 

53 

53 

55 
39 

48 

52 

53.3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

44 

43 
5 

41 

42 

36 

39 

42 

50 

46 

50 
36 

45 
2  5 

42 
1 9 

44 

46 
3  3 

50 

52 

46 

51 

45 
2  5 

42 

42 

41 
1 8 

43 
2  6 

41 

46 

46 

41 

44.4 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

62 

57 

56 
39 

50 

50 

53 

53 

51 

59 

56 

57 
49 

54 
39 

52 

52 

57 
38 

56 

61 

56 

56 

52 
3  6 

50 

51 
3  6 

50 
36 

63 

49 

54 
38 

50 

54 

53.7 

GRATON 

MAX 

MIN 

55 
27 

59 

61 

56 

45 

49 

56 

53 

52 

62 
49 

61 
5 1 

59 
39 

59 
29 

57 

63 
44 

58 
39 

60 

51 

57 
4  3 

59 

56 

49 

62 
34 

53 
36 

55 
37 

56 
34 

54 
34 

51 
37 

55.4 
35.5 

HAPPY    CAMP    RANGER  STA 

MAX 
Mm 

35 
2  8 

40 

48 

49 

41 

43 

42 

50 

50 

42 
3  5 

46 
3  5 

50 

49 

40 
32 

44 
35 

51 

54 

56 
3  5 

55 

52 

49 

49 
3  3 

55 
32 

40 

47.2 

HEALDS6URG 

MAX 
MIN 

55 

63 
38 

60 
3  5 

50 

49 

55 

55 

49 

56 

61 

57 
5 1 

50 

60 
35 

50 

60 

60 

53 

57 
45 

61 
4  5 

57 
37 

51 

52 

61 
35 

55 

46 
37 

54 

35 

50 
38 

53 

55.0 
39.9 

HILTS 

MAX 
MIN 

38 
J  7 

42 
g 

42 

44 

42 

43 

42 

44 

42 

46 

49 

42 

39 

40 

41 

49 
27 

47 

49 

50 

45 

2  8 

36 

41 

47 
2  5 

40 
28 

42 

27 

38 

2 1 

42 
25 

44 
3  1 

43.1 
23,2 

HOOPA 

MAX 
MIN 

38 

41 

44 

51 
34 

45 
34 

45 
3  5 

45 

3 1 

55 
34 

50 

54 

59 

52 

50 

49 

51 

54 

57 

56 

58 

58 
36 

50 

54 
29 

49 

49 

49 

46 
3  5 

66 
38 

62 
38 

50.6 
3  5.3 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

51 

57 

57 

55 

52 

51 

54 

55 

55 

55 

63 
49 

55 

54 
3  5 

56 

54 

59 

60 

52 

57 
45 

55 

54 
39 

51 
37 

52 
38 

62 
43 

50 
39 

55 
35 

56 
36 

63 
45 

54.7 
39 . 9 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

Ul, 

51 

57 

49 

47 

48 

53 

53 

53 

60 

61 

60 

46 

53 

53 
4 1 

60 
37 

65 

64 
39 

56 
43 

51 
35 

50 
35 

50 
32 

46 
33 

49 

34 

49 
36 

54 

36 

52 
40 

52 
37 

52.0 
37 . 1 

KNIGHIS  VALLEY 

MAX 
MIN 

5<i 

59 

60 

49 

46 

53 

53 

54 

55 

60 

57 
5 1 

55 

63 
26 

50 
43 

56 
43 

58 
36 

58 
37 

64 

43 

54 
39 

53 
45 

47 
29 

50 
28 

49 
3 1 

49 
39 

52 
37 

52 
31 

49 

39 

50 
42 

53.3 
35,3 

LAKE   PILLS6URY   NO  2 

MAX 
MIN 

',7 

52 

52 

49 

43 

43 

48 

40 

51 

49 

51 

50 

49 
2  6 

46 
32 

47 
35 

51 
36 

49 
3 1 

47 
37 

50 
36 

46 

32 

44 
26 

43 

23 

42 
3 1 

39 
32 

41 
34 

45 
31 

48 

32 

42 

33 

46,6 
32 , 1 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

38 

35 

35 

41 

43 

34 

37 

40 

40 

46 

43 
34 

41 
2  5 

35 
12 

33 
19 

36 
29 

44 
2 1 

44 
26 

44 

26 

39 

30 

36 

24 

30 
1 5 

32 
1 3 

36 
16 

37 
19 

34 
2  1 

36 
1 1 

40 
19 

36 
25 

38,  2 
21,3 

MOUNT   HEBRON  KS 

MAX 
MIN 

37 

34 

35 

36 

39 

22 

36 

37 

43 

46 

30 

47 
35 

46 
26 

34 
1 0 

35 
1 5 

40 

30 

46 
22 

43 
3 1 

45 
29 

40 
29 

36 
27 

29 
3 

30 
7 

36 
12 

36 
1  4 

36 
.  7 

39 
5 

39 
26 

38. 
16,9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

59 

58 

61 

55 

63 

56 

56 

55 

58 

67 

59 
52 

60 
3  7 

58 
35 

55 

68 
48 

62 
42 

59 
39 

55 
4 1 

55 
45 

57 
46 

55 
32 

52 
39 

52 
38 

52 
43 

57 
39 

58 
35 

55 
39 

54 
44 

56,8 
40,5 

ORILK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 
MIN 

-.5 

30 

52 
34 

54 
32 

45 
33 

44 

3 1 

44 

36 

50 
3 1 

51 

51 
3'' 

55 

53 

50 

52 

62 

59 

65 
39 

50 
39 

65 

43 

50 
37 

51 
36 

48 
30 

49 
33 

50 
36 

55 
33 

51 
40 

57 
42 

51,1 
36,4 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

40 
29 

4« 
29 

50 
29 

50 
32 

50 
32 

43 
31 

47 
36 

46 
36 

49 
37 

53 
3  6 

53 

53 

46 

48 

48 

53 

53 

59 
37 

60 

60 

60 
32 

48 

48 
32 

50 
32 

50 
33 

64 

32 

50 
35 

62 
37 

51.2 
34 . 1 

PETALUHA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

55 
'»2 

57 
34 

55 
33 

53 
32 

51 
36 

53 
42 

53 
3 1 

52 
36 

56 

62 

60 

57 

57 

52 

56 

58 
37 

56 

56 

57 
45 

56 
38 

51 
3  3 

52 
33 

51 
38 

53 
43 

54 
37 

55 
34 

51 
40 

53 
46 

54.9 
39.5 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

53 

56 
42 

59 
37 

52 
46 

48 
38 

57 
42 

52 
36 

50 
45 

53 

61 

55 

58 

54 

49 

56 
47 

54 

55 

54 

50 
46 

52 
4  5 

49 
39 

50 
36 

48 
35 

50 
40 

51 
4  1 

53 
36 

50 
45 

57 
42 

53.1 
42,2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

50 
i8 

57 

30 

59 
26 

54 
27 

49 
35 

50 
32 

50 
31 

49 
36 

56 
45 

57 
47 

59 
49 

56 
36 

52 
27 

50 
40 

53 
40 

55 
36 

54 
39 

53 
36 

56 
42 

54 
37 

49 
29 

48 
27 

45 
32 

44 

33 

43 
37 

50 
35 

49 
40 

47 
36 

51.7 
35.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

32 

48 
38 

48 
38 

51 
35 

50 
35 

44 

32 

46 
33 

49 
35 

51 
44 

54 
44 

54 
49 

53 
38 

49 
32 

46 
32 

46 
41 

51 
36 

53 
36 

50 
43 

51 

43 

53 
41 

45 
36 

51 
33 

45 
33 

43 
34 

45 
34 

43 
36 

49 
41 

48.7 
37,3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

55 

<i-3 

62 
33 

63 
30 

50 
30 

48 
34 

55 

37 

53 

30 

54 

32 

55 
46 

62 
49 

58 
61 

57 
36 

58 

30 

50 
42 

66 
46 

69 
39 

51 
33 

54 
44 

55 
42 

56 
40 

49 
28 

51 
30 

51 
34 

51 
42 

54 
37 

55 
32 

50 
34 

51 
43 

54,4 
37,5 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

57 

58 
41 

58 
40 

55 
41 

54 
42 

53 
43 

56 
41 

56 
40 

59 
51 

63     60  56 
51  45 
See  Relerence  N 

60     55  60 
39     47  48 

3les  Following  Slati 

62 
44 
on  Index 

62 
42 

57 
46 

56 
49 

56 
43 

52 
42 

54 
39 

54 
40 

54 
43 

58 
42 

55 
36 

54 
42 

55 
46 

56.6 
43.4 

-  51  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 
FEBRUARY 


Slalion 

Day  of  Month 

Average 

J  j 

2  1 

g 

4  1 

5  1 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19 



20 



21 

22 

1 

23 


24 

25 



26 

 1. 

27 

28  1  29  I  30  1  31 

StNIl  R0S4 

55 

62 

60 

53 

51 

54 

56 

54 

59 

64 

59 

56 

59 

51 

59 

63 

57 

56 

59 

57 

52 

54 

53 

54 

58 

57 

53 

53 

56.4 

MIN 

33 

30 

37 

35 

40 

32 

36 

49 

49 

53 

34 

31 

45 

4  7 

40 

39 

45 

42 

36 

33 

39 

35 

44 

39.2 

SdHYEKS  64R  RANGER  ST4 

1.2 

40 

48 

47 

40 

43 

41 

46 

48 

47 

55 

43 

47 

47 

44 

44 

50 

54 

53 

55 

54 

55 

46 

39 

45 

45 

51 

47 

47.1 

MIN 

26 

26 

24 

22 

25 

30 

27 

28 

29 

30 

33 

30 

2  3 

24 

30 

30 

27 

28 

29 

26 

30 

27.7 

SLOTIA 

<.<. 

48 

53 

56 

50 

44 

46 

50 

55 

54 

58 

51 

47 

46 

53 

55 

57 

54 

52 

51 

45 

54 

47 

43 

45 

43 

53 

51 

50.2 

MIN 

a* 

38 

39 

37 

32 

34 

36 

36 

•.3 

46 

49 

40 

34 

34 

44 

41 

42 

40 

41 

40 

3  6 

35 

34 

37 

36 

37 

42 

36.5 

ShELltR  CUV6 

50 

52 

54 

48 

48 

49 

5  \ 

52 

56 

57 

55 

52 

53 

55 

54 

55 

54 

56 

53 

53 

49 

46 

49 

53 

53 

52.2 

MIN 

••3 

42 

43 

43 

41 

35 

42 

46 

49 

50 

50 

4  3 

39 

45 

46 

46 

45 

47 

4  3 

4 1 

42 

38 

39 

40 

42 

44 

43.2 

SUNUHA 

56 

56 

59 

54 

51 

55 

55 

54 

58 

65 

60 

56 

59 

54 

59 

61 

59 

55 

55 

56 

53 

53 

52 

54 

54 

56 

54 

55 

56.1 

MIN 

33 

31 

29 

38 

34 

40 

30 

33 

48 

49 

52 

35 

29 

44 

4? 

39 

33 

45 

44 

39 

30 

36 

35 

43 

36 

32 

36 

44 

38.0 

TRIfJITY    DAM   VISIA  PT 

37 

•.1 

39 

40 

39 

37 

37 

38 

36 

41 

39 

39 

43 

41 

35 

39 

40 

44 

41 

42 

40 

35 

37 

38 

42 

38 

38 

39 

39.1 

MIN 

21 

27 

24 

24 

25 

27 

27 

29 

30 

31 

33 

26 

26 

26 

30 

30 

3 1 

31 

3 1 

29 

2  5 

23 

23 

2  5 

28 

29 

30 

27.5 

Ti  J 1  LI  A  1/  t 
1  U  L  C  L  Mr  c 

55 

35 

35 

45 

40 

35 

42 

40 

44 

46 

47 

41 

34 

41 

46 

46 

47 

45 

44 

40 

47 

39 

36 

36 

37 

41 

42 

39 

41.0 

MIN 

25 

14 

7 

21 

26 

24 

15 

27 

30 

32 

36 

27 

16 

29 

3 1 

26 

29 

30 

27 

25 

2  5 

19 

19 

23 

23 

12 

23 

31 

24.0 

UK  I  AH 

MAX 

53 

58 

62 

56 

46 

49 

53 

49 

55 

57 

56 

56 

55 

52 

54 

57 

54 

53 

56 

54 

49 

49 

47 

51 

49 

53 

46 

47 

52.8 

MIN 

41 

32 

32 

37 

37 

35 

35 

40 

46 

48 

50 

4  1 

29 

41 

44 

41 

45 

41 

46 

36 

3 1 

29 

34 

37 

39 

42 

38.8 

WE4VFRV1LLE    RAN&ER  STA 

MAX 

".0 

44 

51 

51 

43 

tO 

45 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

38 

46 

49 

46 

52 

45 

40 

40 

41 

43 

43 

43 

42 

44.4 

MIN 

22 

28 

23 

22 

24 

30 

28 

31 

32 

35 

31 

24 

28 

33 

32 

35 

3  5 

30 

23 

21 

24 

27 

30 

29 

34 

28.5 

WEED  HRE   OEPAf!  I  NENT 

MAX 

39 

41 

44 

49 

40 

37 

39 

41 

42 

48 

45 

4'> 

45 

39 

36 

45 

43 

48 

44 

43 

33 

40 

40 

38 

39 

40 

40 

40 

41.6 

MIN 

23 

18 

18 

18 

27 

27 

28 

33 

30 

39 

39 

30 

21 

21 

32 

33 

35 

33 

33 

28 

16 

22 

21 

24 

27 

26 

29 

30 

27.2 

WILL II S   1  NE 

MAX 

46 

56 

56 

55 

45 

47 

48 

48 

54 

55 

55 

53 

49 

48 

50 

52 

52 

48 

53 

53 

47 

46 

42 

42 

42 

48 

47 

45 

49.4 

MIN 

36 

33 

30 

30 

35 

33 

35 

38 

44 

46 

48 

35 

27 

38 

42 

37 

44 

38 

4  2 

31 

29 

26 

31 

33 

34 

32 

39 

33 

35.7 

HlLLaw  CREEK   1  NH 

MAX 

3B 

38 

43 

55 

45 

45 

43 

53 

46 

50 

53 

48 

47 

52 

45 

48 

53 

56 

56 

59 

46 

50 

46 

42 

46 

46 

56 

50 

48.6 

MIN 

3 1 

33 

34 

31 

32 

33 

34 

34 

37 

40 

43 

37 

34 

35 

36 

36 

39 

36 

34 

39 

35.0 

YREKA 

MAX 

39 

45 

43 

44 

46 

41 

41 

45 

47 

54 

51 

43 

43 

40 

47 

51 

53 

53 

50 

48 

38 

42 

43 

45 

45 

42 

45 

48 

45.4 

»            •  « 

MIN 

22 

18 

15 

15 

17 

27 

20 

20 

31 

33 

35 

30 

23 

24 

34 

28 

28 

32 

^' 

2  8 

24 

22 

23 

29 

28 

24 

32 

25.8 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUIN  KANGER  SIATIUN 

MAX 

34 

32 

36 

41 

38 

39 

39 

43 

42 

46 

45 

43 

36 

37 

45 

42 

44 

57 

40 

32 

37 

40 

42 

42 

40.3 

MIN 

23 

8 

6 

8 

24 

24 

22 

8 

31 

27 

35 

27 

24 

27 

20 

17 

25 

24 

11 

14 

15 

28 

19.2 

ALTURAS   RANGER  bTATION 

MAX 

40 

36 

34 

44 

42 

41 

44 

44 

47 

47 

43 

43 

36 

44 

39 

40 

46 

46 

45 

40 

42 

39 

42 

41 

36 

40 

40 

40 

41." 

MIN 

12 

-  5 

-  2 

6 

2 1 

21 

22 

34 

32 

36 

3 1 

1 1 

17 

30 

32 

2 1 

26 

24 

18 

1 9 

1 5 

24 

2 1 

20 

14 

20 

25 

19.2 

AUBURN 

MAX 

48 

48 

55 

60 

54 

45 

50 

51 

55 

53 

64 

51 

49 

53 

47 

49 

60 

59 

45 

44 

46 

50 

50 

45 

45 

49 

54 

55 

51.? 

MIN 

26 

35 

33 

30 

36 

34 

33 

35 

35 

43 

43 

43 

32 

33 

40 

42 

38 

36 

40 

4  1 

33 

34 

32 

34 

36 

3  5 

36 

36 

36. C 

BERRYtSSA  LAKE 

MAX 

50 

55 

55 

56 

51 

48 

55 

51 

56 

51 

60 

53 

55 

54 

49 

56 

56 

49 

50 

52 

55 

47 

50 

46 

48 

51 

51 

50 

52.; 

MIN 

3 1 

36 

33 

33 

36 

40 

36 

36 

41 

42 

4  3 

36 

34 

34 

42 

40 

39 

40 

43 

40 

33 

35 

35 

39 

37 

36 

37 

40 

37.: 

BLUt    CANYUN   WU  AIRPURT 

MAX 

31 

42 

48 

38 

31 

31 

34 

35 

36 

44 

39 

33 

43 

32 

32 

36 

40 

36 

33 

32 

30 

34 

28 

29 

26 

32 

34 

32 

34.- 

MIN 

23 

23 

3 1 

27 

25 

23 

24 

26 

29 

34 

31 

23 

2 1 

26 

29 

29 

28 

30 

28 

19 

2 1 

21 

22 

22 

25 

22 

2  5 

25 

25. « 

BUWMAN  UAM 

MAX 

32 

41 

51 

43 

39 

33 

37 

39 

38 

48 

48 

35 

42 

39 

33 

40 

40 

44 

35 

34 

32 

35 

29 

30 

28 

34 

36 

35 

37.* 

MIN 

23 

17 

20 

20 

24 

22 

18 

15 

26 

28 

32 

28 

1 5 

26 

30 

27 

16 

27 

2  8 

26 

1 0 

1 1 

22 

23 

25 

2  0 

28 

22.: 

BKANNAN  ISLANU 

MAX 

50 

56 

54 

47 

45 

52 

56 

56 

56 

62 

65 

53 

58 

57 

51 

56 

62 

53 

52 

54 

53 

53 

52 

53 

54 

56 

57 

53 

54. t 

MIN 

33 

36 

3 1 

36 

40 

38 

39 

34 

38 

4! 

46 

4  3 

4  0 

4  3 

47 

40 

37 

40 

45 

42 

3  5 

40 

40 

42 

42 

38 

40 

44 

39. S 

SROOKb    FARNHAM  RANCH 

MAX 

54 

58 

58 

59 

48 

50 

55 

53 

57 

59 

53 

57 

57 

56 

51 

52 

51 

57 

53 

52 

50 

51 

52 

53 

49 

53. ? 

MIN 

40 

30 

29 

30 

38 

38 

29 

33 

48 

5 1 

38 

31 

42 

35 

44 

4  3 

34 

29 

30 

39 

40 

38 

30 

34 

44 

36.1 

BURNEY 

MAX 

39 

47 

46 

46 

49 

40 

41 

43 

45 

43 

46 

48 

41 

41 

36 

46 

46 

40 

47 

44 

34 

37 

36 

40 

40 

38 

41 

43 

42.2 

MIN 

12 

6 

8 

25 

29 

27 

32 

32 

36 

3 1 

16 

20 

3 1 

31 

26 

29 

32 

20 

23 

22 

24 

23 

27 

22 

19 

20 

22. e 

CAN<ON  0AM 

MAX 

34 

33 

31 

39 

37 

34 

36 

37 

39 

41 

40 

39 

37 

36 

36 

39 

38 

40 

40 

37 

30 

30 

31 

30 

30 

34 

36 

36 

35." 

MIN 

2  5 

12 

24 

24 

22 

12 

30 

30 

31 

30 

1  3 

26 

33 

27 

18 

29 

30 

19 

1 5 

24 

20 

24 

20 

1 1 

28 

21.: 

CENtERVILLE  PH 

MAX 

48 

59 

59 

59 

50 

52 

53 

54 

53 

57 

57 

57 

56 

53 

51 

59 

59 

54 

55 

48 

54 

51 

49 

48 

59 

55 

55 

49 

54. C 

MIN 

37 

32 

27 

26 

34 

37 

34 

34 

43 

45 

46 

40 

28 

39 

40 

42 

33 

41 

41 

32 

34 

27 

35 

36 

39 

36 

34 

40 

36.1 

CHESTER 

MAX 

38 

39 

37 

42 

36 

37 

39 

40 

45 

43 

42 

42 

38 

35 

37 

41 

36 

42 

39 

36 

31 

31 

33 

32 

33 

36 

39 

36 

37.- 

MIN 

26 

2 

-  1 

27 

26 

16 

6 

30 

33 

32 

30 

25 

31 

27 

1  4 

31 

29 

10 

17 

-  7 

22 

20 

19 

14 

4 

28 

18. e 

CHKO    EXPERIMENT  STA 

MAX 

50 

56 

56 

56 

46 

53 

53 

52 

54 

59 

56 

57 

55 

52 

52 

56 

58 

52 

52 

50 

49 

50 

49 

50 

51 

53 

53 

49 

53. C 

MIN 

42 

32 

30 

31 

40 

4  1 

39 

38 

47 

47 

5 1 

43 

29 

43 

4  3 

47 

37 

44 

4  5 

40 

35 

27 

39 

40 

40 

40 

35 

44 

39. J 

CLARKSBURG 

MAX 

49 

53 

54 

53 

45 

48 

55 

52 

54 

60 

64 

52 

56 

53 

50 

56 

60 

57 

50 

51 

55 

50 

50 

50 

52 

55 

56 

53 

53. « 

MIN 

33 

35 

33 

33 

39 

4  1 

38 

36 

39 

46 

49 

42 

40 

40 

45 

42 

39 

40 

4  5 

44 

35 

36 

40 

40 

42 

40 

41 

43 

39.'; 

CLFARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

48 

48 

56 

57 

54 

44 

48 

49 

50 

53 

55 

52 

50 

52 

45 

51 

52 

51 

49 

50 

49 

45 

47 

45 

47 

45 

46 

45 

49. < 

MIN 

30 

27 

23 

24 

30 

31 

26 

31 

36 

4  5 

37 

24 

26 

39 

29 

35 

39 

40 

29 

26 

23 

32 

34 

31 

29 

29 

40 

31.? 

CULFAX 

MAX 

44 

58 

60 

58 

4S 

48 

46 

52 

46 

59 

48 

46 

57 

56 

53 

44 

41 

43 

43 

37 

46 

48 

46 

49.1 

MIN 

34 

29 

31 

32 

35 

32 

33 

34 

32 

40 

42 

34 

35 

31 

37 

37 

38 

30 

30 

32 

31 

31 

33 

33. t 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

53 

55 

53 

47 

47 

55 

50 

52 

55 

60 

57 

59 

55 

48 

57 

58 

55 

53 

51 

58 

51 

52 

51 

53 

56 

55 

51 

53 

53. e 

MIN 

40 

36 

3  1 

34 

37 

39 

35 

33 

46 

47 

49 

40 

35 

4  3 

44 

41 

39 

44 

4  5 

41 

32 

30 

38 

40 

39 

33 

38 

45 

39. 

OAVIS    2  WSH 

MAX 

49 

59 

56 

55 

46 

49 

55 

53 

55 

58 

63 

52 

57 

55 

50 

59 

59 

54 

51 

53 

57 

50 

52 

51 

52 

55 

55 

50 

53.'; 

MIN 

40 

32 

3 1 

39 

41 

38 

32 

34 

47 

46 

50 

40 

38 

43 

44 

41 

35 

45 

4  1 

36 

31 

37 

40 

42 

40 

36 

36 

39. 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

Hi 

39 

44 

40 

39 

40 

41 

40 

43 

39 

42 

42 

38 

38 

42 

45 

41 

37 

38 

35 

40 

37 

36 

34 

37 

38 

36 

39. i 

Dt  SABLA 

MAX 

39 

50 

53 

50 

48 

43 

40 

44 

43 

46 

46 

46 

46 

42 

41 

48 

50 

45 

40 

40 

36 

42 

37 

40 

42 

44 

40 

43. i 

MIN 

30 

29 

2  5 

28 

31 

31 

30 

30 

33 

37 

39 

33 

25 

31 

30 

36 

32 

34 

35 

33 

23 

23 

30 

31 

30 

29 

3 1 

30." 

DUBBINS  COLGAie 

MAX 

58 

57 

58 

48 

54 

60 

59 

52 

52 

56 

56 

50 

56 

44 

47 

48 

45 

52 

58 

48 

53.; 

MIN 

30 

33 

35 

36 

33 

42 

45 

40 

30 

34 

36 

40 

39 

38 

32 

29 

35 

34 

35 

3  5 

35. ( 

OUWNIEVILLE    RANGER  STA 

MAX 

41 

43 

49 

37 

40 

47 

51 

41 

42 

46 

45 

46 

43 

4? 

45 

37 

32 

46 

45 

43.; 

MIN 

11 

22 

22 

32 

30 

2! 

33 

32 

25 

25 

26 

27 

35 

32 

20 

32 

28 

27 

26.5 

FAST   PARK  RESERVOIR 

MAX 

48 

54 

54 

55 

4! 

44 

52 

49 

50 

52 

56 

54 

52 

52 

46 

54 

53 

50 

50 

49 

51 

44 

46 

46 

48 

48 

48 

46 

49.'! 

MIN 

30 

27 

27 

27 

29 

33 

35 

34 

43 

45 

46 

37 

28 

33 

37 

32 

36 

40 

40 

36 

27 

28 

31 

34 

35 

29 

34 

36 

34. C 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

50 

58 

58 

57 

48 

54 

55 

55 

50 

59 

64 

54 

59 

56 

52 

59 

60 

57 

52 

54 

55 

51 

53 

55 

52 

56 

56 

51 

55.1 

MIN 

33 

32 

31 

35 

38 

39 

35 

34 

38 

36 

49 

41 

39 

39 

47 

42 

44 

43 

46 

41 

33 

35 

40 

39 

44 

35 

42 

45 

39. 

Sco  Releronce  Notes  following  SUtion  Index 


„      ,  DAILY  TEMPERATURES 

Conlmued  FFBHUaRY  1969 


Station 

Day  oi  Month 

-rage  | 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

1 

IS 

IE 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 

FOLSOH  D4M 

MAX 
MIN 

<.9 
27 

50 
38 

56 

58 

50 

48 
39 

52 
37 

S4 

56 

60 
47 

64 
46 

54 

52 

53 

53 

55 

61 

59 

48 

48 

53 

50 
37 

51 
38 

49 
39 

49 

40 

52 

55 
39 

56 
46 

53.4 
39,  4 

GEOR&ETQHN  RSNGtR  ST* 

MAX 
MIN 

50 

55 

50 

36 

42 
29 

47 

55 
37 

43 
37 

41 
2  7 

46 

51 

52 

38 

37 

40 
28 

36 
3  1 

36 
3 1 

44 

30 

46 
32 

44.5 
31.0 

GR4SS  VALLEY  NO  2 

MAX 
MIN 

<.5 

39 

53 

58 

53 

39 

44 

47 

46 

45 

57 

47 

47 

51 

42 

44 

53 
3 1 

55 
36 

42 
37 

40 
37 

40 
27 

42 
28 

44 
31 

39 
32 

39 

33 

38 
32 

46 
3 1 

48 
33 

45.9 
32.0 

HAT   CREEK   Ph  no  1 

MAX 
MIN 

"(O 
1 9 

40 
1 5 

41 

44 

48 

41 
2  3 

44 

45 
2  5 

47 

49 

46 

47 

42 
^  5 

41 

38 
29 

47 

44 

42 

48 

45 
19 

34 

38 
15 

40 
1  8 

41 

20 

40 
24 

44 
1 9 

41 
2 1 

45 
2  5 

42.9 
22.4 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

31 

40 

51 

44 

35 

33 

38 

43 

44 

44 

43 
35 

41 

40 

38 

40 

40 

47 

42 

37 

40 
1  8 

37 
2 1 

37 

34 
2 1 

33 

34 
16 

42 
16 

40 
12 

42 
27 

39.6 
20.6 

LAKEPORT 

MAX 
MJN 

51 
39 

51 
28 

53 
28 

53 
27 

45 
32 

50 
31 

47 
28 

47 
32 

50 
44 

56 
44 

55 

52 
34 

50 
26 

49 
38 

51 
4  1 

50 
32 

49 

4  1 

50 
40 

51 
41 

51 
31 

44 
27 

47 
27 

45 

30 

48 
33 

44 
33 

46 
30 

46 
39 

46 
38 

49.2 
34.3 

LAKESHORE 

MAX 

41 

54 
27 

57 

46 

44 
26 

46 

38 

46 

47 

52 

51 

54 
32 

52 
2  7 

41 

40 

49 

36 

53 
36 

55 
37 

55 
36 

47 
28 

39 
27 

47 
25 

44 
3 1 

46 
32 

44 
36 

43 
33 

45 

33 

38 
32 

46.9 
32  .  1 

LAKE  SPAULDINO 

MAX 
MIN 

31 

38 
1 1 

51 

43 

3! 

34 

39 
1 8 

40 
1 4 

37 
29 

50 

43 

36 
29 

48 
1 3 

34 

33 

42 
26 

45 
1 2 

37 
29 

34 
28 

32 
25 

34 
12 

36 

28 
22 

29 
2 1 

28 
24 

36 
18 

38 
14 

32 
27 

37.3 
21.3 

LAKE   SPAULDlNt.  0AM 

MAX 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

32 
1 1 

26 

42 

45 

38 
24 

29 
2 1 

30 
1  8 

34 
1 7 

36 
29 

39 
29 

42 

36 
2  5 

35 

37 
1 1 

35 
24 

38 
12 

40 

38 
26 

38 
26 

34 

27 
17 

28 

31 
-  2 

30 
1  5 

26 
16 

30 
2 

32 
4 

33 
24 

34.4 
14.5 

MARY5VILLE 

MAX 

52 

56 

59 

56 

52 

49 

58 

57 

56 

57 

67 

54 

57 

55 

52 

59 

62 
37 

68 

51 

50 

58 

54 
33 

55 
38 

55 

52 

56 

59 

56 

56.1 
39,8 

MC  CLOUD 

MAX 

36 

45 

48 
^  2 

52 

43 

37 

41 
2  8 

36 
32 

39 

40 
34 

41 
35 

43 

32 

47 
1 6 

45 
19 

37 
32 

42 

44 

49 
30 

45 

48 

35 

34 

42 

40 

36 

38 

39 

45 

MINERAL 

MAX 

32 

31 

39 

45 

39 

31 
2  5 

37 
2  5 

34 

35 

39 

41 
3  3 

39 

35 

36 

32 
27 

37 

36 

36 

37 

36 

27 

29 

31 

31 

30 

31 

33 

34 

34,6 

MDNTICELLD  0AM 

MAX 

50 

55 
35 

57 
32 

57 
35 

52 
3  5 

49 
39 

54 
34 

52 

55 
36 

55 
47 

61 
49 

51 
36 

57 
32 

55 
32 

49 
44 

56 
39 

57 

53 
43 

50 
4  3 

52 
36 

55 
30 

47 

52 
33 

50 
38 

49 

53 

50 
35 

49 

52.9 

MOUNT    SHASTA   W6  CITY 

MAX 

<iO 

45 

49 
1 8 

38 

33 

38 

37 

37 

42 

43 

43 
34 

37 
2  7 

42 

34 

39 

41 

45 

41 

40 

32 

33 

38 

25 

35 
27 

35 

37 

39 

37 

38.7 

NEVADA  CITY 

MAX 

38 

37 

45 

48 

48 
26 

36 

41 
2  8 

44 

2  8 

47 
29 

45 

55 

45 

44 

46 

41 

41 

49 

52 

42 

40 

41 

38 
26 

40 
28 

37 

37 

36 

41 

45 

43.0 

ORLAND 

MAX 

52 

50 

56 

58 

43 

46 

53 

52 

50 

51 

55 
48 

52 
39 

56 

54 

48 
4  2 

56 

57 

56 
39 

54 

52 

52 

51 

50 

51 
39 

54 

55 

52 
37 

49 
39 

52.4 

OROVILLE 

MAX 

49 

51 

57 

57 

49 

50 

54 

55 

55 

56 

63 

54 

57 

55 

50 

55 

60 

59 

50 

50 

54 

50 

53 

50 

49 

50 

55 

55 

53.6 

PARADISE 

MAX 

57 

57 

53 

56 

50 

41 

48 

48 

50 

48 

52 

48 

52 

40 
37 

44 
37 

46 

54 

54 

44 
38 

42 
38 

42 

42 

47 

42 

42 

46 

49 

49 

48.0 

35.2 

PLACERVILLE 

MAX 

41 
2  2 

42 
21 

49 
22 

53 
28 

54 
32 

42 
32 

44 
31 

47 
29 

52 
2  9 

53 
3  9 

58 
37 

52 

44 

2& 

48 

47 

49 

54 

57 

43 

41 

45 

47 

43 

46 

43 
34 

44 

47 

53 

47.8 

PLACERVILLE  IPO 

MAX 

36 

48 

57 

55 

48 

44 

44 

49 

50 

58 

54 

48 

49 

45 

43 
37 

53 

56 

47 

38 
3  5 

41 

43 

41 

39 
29 

39 
3  5 

39 

46 

49 
34 

46 

46.6 

PLATINA 

MAX 

45 

30 

40 
25 

51 
2 1 

39 
23 

40 
29 

37 
23 

35 
22 

36 
33 

43 

45 

47 

47 

47 

41 

42 

43 

42 

46 

49 

46 

41 

40 

39 

i.3 
2  8 

42 

39 
2  5 

37 

44 

42.4 

PDRTOLA 

MAX 

32 
14 

36 

37 

44 

2 

41 
29 

38 
23 

37 
10 

44 

43 

40 
2  5 

48 
29 

42 
2  9 

37 
1 7 

38 

36 

41 
1  8 

42 

42 

39 

38 

32 

37 

38 
1  6 

38 

34 

36 
J  5 

47 

50 
24 

39.9 
16 .  ] 

OUINCY 

MAX 

44 
14 

45 
20 

50 
24 

47 
14 

50 
15 

42 
29 

47 
25 

49 
23 

52 
2  5 

50 
33 

56 
34 

42 

33 

46 
22 

47 
25 

36 
3 1 

36 

3 1 

48 
2  7 

49 
27 

45 

48 

38 

31 
1 7 

35 

42 

36 

43 

47 

49 

44.6 
24.5 

RED   BLUFF    WB  AIRPORT 

MAX 

49 
38 

59 
34 

60 
32 

42 

30 

47 
36 

53 
38 

53 
40 

50 
39 

51 
47 

56 
4  8 

55 
50 

60 
4 1 

56 
35 

47 

53 

56 
4  1 

57 

54 

55 

54 

48 

30 

50 

52 

52 

53 

52 
39 

50 

52.6 
39.5 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

MAX 

48 
38 

58 
35 

60 
31 

56 
34 

42 
32 

51 
32 

49 
36 

47 
37 

50 

50 

52 

59 

55 

52 

50 

54 

59 

57 

55 

52 

45 

51 

49 

49 
32 

49 
39 

50 
39 

50 
40 

47 
36 

51,6 
37,5 

ROCKL  IN 

MAX 

49 

30 

52 
32 

55 
32 

56 
35 

50 
37 

49 
38 

55 
36 

5! 
36 

58 
39 

62 
46 

66 

54 
42 

55 
29 

53 
34 

52 

59 

63 

62 

50 

49 

58 

52 

52 

51 

50 

53 
37 

59 

56 

54.8 

SACRAMENTO  UB  AIRPORT 

MAX 

53 
40 

54 
36 

53 
33 

46 
40 

48 
42 

53 
39 

52 
39 

55 
37 

60 

63 

54 

56 

52 

50 

58 

60 

57 

49 

51 

54 
39 

50 

51 

50 

52 
45 

54 

55 
39 

52 
43 

51 
44 

53.3 
41*4 

SACRAMENTO  US  CITY 

MAX 

54 
42 

55 
39 

55 
34 

51 
41 

49 
43 

54 

43 

54 
42 

56 
43 

62 

65 

56 

56 

53 

51 

59 

62 

59 

49 

51 
47 

56 

51 

52 

51 
42 

62 

54 

59 
42 

55 
45 

52 
46 

54.8 
43.5 

SHASTA  DAM 

MAX 

40 
33 

43 
35 

50 
3  5 

52 
34 

45 

32 

40 
36 

46 
34 

41 
37 

48 
37 

54 

51 

50 

52 

50 

45 

45 

50 

53 

48 

54 
37 

48 

39 
3  3 

51 
32 

43 

3  \ 

45 
32 

46 
35 

43 

37 

44 
32 

47.0 
35.8 

SIERRA  CI  lY 

MAX 

40 
17 

39 

20 

46 
2  3 

49 
2 1 

48 

2 1 

34 

25 

39 
2  5 

45 

18 

45 
2 1 

42 

54 

41 

49 

35 

34 

48 

52 

42 
3  \ 

38 
2  6 

37 
\  5 

37 
^  5 

39 
22 

34 
24 

32 
27 

31 
25 

38 

20 

40 
20 

41.0 
23.5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

34 

0 

40 
13 

38 
-  1 

40 
I 

44 

7 

35 

25 

40 
14 

38 
7 

45 
13 

47 

28 

53 
29 

45 
29 

42 
1 4 

37 

38 

39 

44 

40 

38 

40 

40 

32 

33 

36 
^  \ 

34 
1 9 

32 
i2 

37 

47 
8 

39.6 
11.5 

SODA   SPRINGS   1  E 

MAX 

27 

20 

33 
1 1 

40 
1 2 

34 
1 3 

26 

25 

31 
1  3 

32 

34 

41 

33 
2  7 

32 

37 
9 

29 
9 

29 
25 

34 
1 6 

37 
7 

33 
7 

30 
22 

26 
9 

27 
\  1 

28 
7 

23 
7 

27 
19 

26 
19 

28 
7 

32 
11 

31 
18 

31.0 
14.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

52 
36 

55 
32 

57 
29 

56 
28 

44 
36 

52 
32 

52 
33 

49 
36 

50 
45 

50 
45 

55 
46 

54 
36 

53 
29 

51 
38 

57 

52 
32 

51 
37 

52 
4  1 

52 

62 

48 

49 
28 

48 

53 

51 

49 

48 

52 
37 

51.6 
35.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

33 
27 

46 
24 

54 
22 

46 
25 

39 

30 

36 

29 

41 
29 

40 
29 

41 
27 

50 
35 

45 
3  5 

40 
32 

46 
2 1 

37 

36 

45 

49 

40 

31 

35 

34 
^  7 

36 
1 8 

33 
27 

33 
26 

34 
2  8 

36 

28 

41 
2  5 

37 

30 

40.  I 
27,5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

40 
32 

46 
35 

50 
31 

59 
33 

46 
32 

40 
32 

45 
36 

41 
38 

47 
41 

47 
36 

52 
46 

50 
40 

53 
35 

51 
32 

45 
33 

47 
42 

49 

32 

54 
39 

55 

40 

51 
36 

40 
35 

40 
33 

51 
36 

51 
32 

47 
32 

43 
36 

43 
37 

45 
32 

47,4 
35.5 

THIN  LAKES 

MAX 
MIN 

VACAVIILE 

MAX 
MIN 

56 
43 

57 
31 

55 
29 

50 
38 

51 
38 

56 
39 

54 
31 

55 
38 

58 
46 

64 
46 

69 
49 

59 
36 

58 
33 

51 
42 

59 
47 

60 
38 

57 
39 

52 
45 

54 

42 

56 

40 

52 
30 

54 
37 

51 
36 

52 
41 

57 
40 

57 
33 

53 
41 

54 
45 

55.5 
39,1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

44 
33 

53 
30 

55 
29 

54 
28 

40 
32 

43 
34 

44 
35 

47 
36 

47 
38 

50     50  50 
44      44  36 
See  Reference  ^ 

50     47  49 
26     33  36 

oles  rollowing  Slat 

49  51 
36  33 
on  Index 

48 
37 

45 

39 

42 
32 

39 
31 

45 
27 

43 
32 

46 
32 

47 
33 

46 

31 

49 
32 

42 
33 

47,0 
33.7 

-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ClLIfORNU 
FEBRU4RV 


Slallon 

Day  of  Month 

erage 

J 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

1 

11  1 

12 

13  1 

u 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  j  29  1  30  1  31 

> 
< 

HHISHEVTOhN  BfcS 

MAX 

MIN 

<>0 
32 

45 

30 

53 
31 

56 

30 

42 
31 

38 

30 

49 
32 

43 
34 

47 
39 

48 
45 

51 
45 

49 
39 

54 
33 

52 
33 

44 

33 

49 
36 

50 
37 

53 
36 

50 
40 

52 
36 

47 

30 

44 
29 

46 

45 

51 

53 

46 

46 
34 

48.0 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

56 
29 

55 
35 

56 
29 

55 

30 

44 

36 

48 
39 

55 
35 

51 
37 

53 
35 

55 
47 

59 
49 

56 
34 

57 
35 

56 
36 

55 
37 

51 
37 

56 
38 

56 
38 

56 
40 

51 

40 

58 
33 

48 
32 

52 
33 

50 

56 
39 

54 

54 

50 
36 

36"' 

MIN 

•,7 
30 

52 
34 

56 
29 

58 
32 

43 
30 

46 
39 

51 
37 

49 
35 

51 
39 

51 
46 

57 
47 

53 
39 

58 
34 

54 
41 

49 
42 

58 
34 

56 
36 

54 

40 

56 
43 

52 
39 

56 
31 

49 
30 

51 
35 

51 
40 

53 
36 

53 
31 

52 
36 

48 
40 

52.3 
36.7 

WILLOMS  USSR 

MAX 
MIN 

50 
40 

56 
36 

57 

30 

57 
32 

46 
40 

56 
40 

54 
37 

51 
37 

52 
37 

57 
37 

58 
34 

59 
41 

57 
35 

56 
42 

57 
45 

56 
36 

58 
36 

56 
44 

56 
45 

57 
41 

54 
33 

51 
31 

51 
35 

54 

32 

54 
39 

54 
33 

51 
36 

53 

44 

54,6 
37.5 

HINTEKS 

MAX 
MIN 

52 
37 

59 
34 

59 
30 

57 
35 

48 
38 

50 
40 

5e 

32 

55 
34 

55 
40 

58 
48 

64 

50 

52 
43 

58 
37 

56 
43 

50 

61 
39 

61 
38 

56 

52 

38 

58 

38 

54 

52 

52 

57 

56 

48 
44 

39*° 

HOO0L4ND    1  WNh 

*            *  * 

MAX 
MIN 

50 
33 

58 
3! 

55 
32 

56 
34 

47 
40 

49 
39 

54 
32 

53 
34 

55 

40 

58 
44 

64 
51 

52 
40 

57 
39 

54 
43 

50 
45 

59 
42 

60 
36 

56 
41 

51 
45 

52 

40 

57 
32 

50 
37 

54 
40 

52 
43 

52 
42 

56 
35 

56 
38 

51 
42 

54.2 
39.1 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

3'. 
-22 

37 
-  6 

42 
-14 

41 
-13 

44 
-10 

35 
22 

34 
-  2 

40 
-  6 

44 
-  2 

43 
16 

54 
12 

44 

30 

40 
-  6 

40 
3 

39 
26 

40 
9 

42 
5 

40 
5 

38 
25 

38 
5 

41 
-20 

36 
-18 

37 

31 
1 

32 
14 

36 

39 

36 
_  I 

39.3 
2  .0 

eooiE 

MAX 
MIN 

26 
16 

31 
4 

38 
-15 

35 
-  9 

33 
23 

30 
21 

28 
-16 

40 
-12 

48 
5 

47 
5 

35 

43 
10 

33 
-16 

33 
6 

33 
17 

26 
-  6 

17 
-20 

31 

28 
17 

32 

33 

32 

19 

23 
14 

28 
1 1 

37 

21 

35 
8 

32.0 

BRIUCEPORI 

MAX 
MIN 

39 
-  7 

29 
-11 

25 
-20 

40 
-10 

36 
16 

36 
18 

22 
-28 

33 
-16 

44 
16 

40 
6 

47 

10 

50 
12 

30 
-11 

41 
9 

35 
20 

28 
-17 

35 
-29 

35 
15 

35 
1  5 

36 

0 

30 
-11 

31 
-  6 

29 

29 
16 

40 

32 

36 
- 17 

36 
12 

35.0 

CL0ARVILL6 

MAX 
MIN 

36 

2'! 

35 
24 

39 
10 

35 
12 

44 
IS 

40 
26 

36 
21 

42 
23 

50 
32 

45 
35 

45 
31 

34 
17 

36 
23 

41 
29 

44 
32 

43 
23 

43 
26 

36 
27 

35 

19 

33 
24 

39 

16 

36 
25 

35 
20 

37 
17 

39 
19 

40 
12 

36 
24 

39.1 
22.6 

DONNtR  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

38 
-U 

46 
2 

43 
-  6 

44 
-  1 

40 
9 

29 

20 

32 
4 

40 
3 

40 

35 
20 

47 
2 1 

41 
26 

3! 

0 

33 
2 

32 
25 

33 
16 

45 
-  4 

45 

0 

36 
25 

35 
13 

36 

36 

37 

28 
10 

26 
18 

32 
12 

40 

0 

26 
4 

37.1 

DOYLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

".2 
31 

40 
19 

36 
15 

46 
17 

40 
33 

39 

29 

40 
19 

47 
22 

44 
35 

52 
34 

51 
36 

44 

31 

40 
19 

40 
30 

43 
33 

45 

29 

47 
27 

43 
31 

39 

31 

38 
24 

36 
12 

41 
17 

36 
27 

35 
24 

36 
2 1 

42 
20 

42 
1 5 

43 
29 

41.7 
25.4 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

40 
30 

41 

20 

37 
1  3 

45 
15 

43 
32 

41 

29 

42 
19 

48 
20 

50 
36 

51 
31 

50 
3  5 

44 

31 

39 

1  9 

40 
29 

43 
36 

47 
26 

49 

23 

44 

32 

41 
2  6 

40 
21 

36 

40 
13 

36 
18 

36 
2  5 

40 
14 

44 
1 8 

42 
1 5 

44 

33 

42.7 

FQRT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

34 
25 

38 
25 

42 
6 

43 
7 

38 
26 

41 
25 

42 
24 

40 
17 

44 
35 

45 

32 

45 
35 

41 
29 

39 
15 

40 
25 

40 
32 

47 
31 

49 

23 

45 
24 

45 
25 

35 
1 5 

37 
21 

41 
28 

40 
26 

40 
20 

42 
1 5 

41 
2 1 

38 
1  3 

40 
25 

41.1 
23.0 

MUNO  LAKE 

MAX 
MIN 

43 
10 

37 
12 

26 
10 

35 
16 

34 

19 

33 
12 

28 
5 

32 
11 

43 
19 

33 

20 

40 
16 

40 

1  9 

38 

10 

43 
20 

41 
28 

36 
13 

34 

36 
18 

43 
2 1 

41 
1 5 

40 
14 

44 
16 

36 
20 

37 
18 

33 
1 1 

34 
10 

36 

35 
12 

36.9 
14  .6 

SaUAH  VALLEY 

MAX 
MIN 

35 
-  5 

31 
0 

40 
-  2 

43 
1 

38 
27 

34 
24 

30 
-  1 

31 
4 

41 
25 

40 
22 

47 
23 

28 

38 
3 

45 

10 

34 
26 

34 
12 

47 

-  1 

39 
3 

36 
20 

34 
18 

30 

a  4 

30 
5 

36 
14 

26 

20 

26 
19 

23 
17 

21 

32 
12 

34  .9 
11.6 

SUSANVILLt  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
25 

40 

21 

39 
6 

44 
8 

39 

30 

41 
23 

40 
24 

47 
14 

46 
34 

46 
34 

41 
32 

40 
35 

36 
14 

39 
27 

40 
32 

40 
27 

45 
19 

39 
32 

39 
30 

35 
18 

41 
24 

37 
20 

38 
26 

34 
2 1 

39 
29 

39 
16 

43 

41 
28 

40.3 
23.4 

T4H0E  CITY 

MAX 
MIN 

34 
10 

38 
12 

37 
12 

41 
11 

31 
24 

31 
21 

35 
8 

40 
14 

38 
18 

48 
24 

40 
27 

39 
28 

34 
13 

36 
19 

36 

30 

37 

20 

36 

10 

33 
15 

35 
25 

34 
15 

32 
6 

33 
11 

28 
19 

28 
19 

28 
19 

33 
17 

35 
12 

36 
27 

35.3 
17.4 

TAHOE    I/ALLEY    FAA  AP 

MAX 
MIN 

29 
10 

34 
-  7 

35 
-12 

37 
-  3 

35 
24 

28 
22 

31 
-11 

38 
-  2 

38 
30 

46 
19 

43 
18 

36 
29 

32 
-  2 

30 
22 

30 
28 

33 
7 

37 
-  8 

35 
21 

32 
26 

31 
23 

30 
-  5 

29 
1 

28 

20 

28 
15 

27 
16 

28 
6 

36 
-  2 

33 
24 

33.2 
11.1 

TERMD 

MAX 
MIN 

32 
26 

39 
-  9 

31 
-  6 

40 
4 

35 
24 

36 
23 

34 
12 

40 
11 

43 
29 

41 
29 

45 
34 

37 

24 

29 
-  3 

36 
21 

41 
29 

38 
13 

38 
16 

39 
26 

38 
22 

34 
10 

35 
17 

33 
-10 

31 
21 

30 
13 

33 
13 

36 
6 

34 
2 

37 
23 

36.3 
15.1 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

32 
-  7 

34 
2 

35 
-  3 

37 
-  2 

39 
22 

30 
22 

32 
9 

36 
9 

39 
21 

39 
21 

47 
28 

39 
27 

37 
Z 

37 
6 

34 
27 

35 

20 

37 

2 

37 
3 

35 
26 

35 
16 

33 
0 

31 
1 

31 
10 

28 
18 

27 
20 

27 
19 

34 
5 

32 
18 

34.6 
12.2 

WOOOFOROS 

•           *  * 

MAX 
MIN 

40 
15 

41 
17 

37 
IB 

45 
19 

37 
29 

35 
22 

32 
13 

47 
18 

45 
31 

50 
33 

48 
32 

44 
31 

42 
9 

40 
25 

38 
28 

40 
20 

41 
14 

35 
26 

42 
27 

42 
22 

34 
14 

41 

11 

33 
24 

39 
21 

35 

20 

38 
17 

45 
16 

43 
2  5 

40.3 
21.3 

CENTRAL  COASI 
DRAINAGE  C 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
38 

68 
38 

72 
41 

60 
38 

55 
40 

57 
32 

6! 
38 

69 
38 

67 
39 

67 
44 

59 
47 

62 
50 

67 
41 

63 
44 

61 
43 

67 
41 

69 
44 

69 
46 

57 
47 

61 
43 

62 
39 

59 
39 

56 
40 

55 
46 

62 
45 

60 
40 

60 
40 

61 
49 

62.6 
41.9 

BfcN   LOHONO  NO  3 

MAX 
MIN 

56 
35 

63 
34 

66 
30 

54 

30 

50 
39 

49 
42 

54 
37 

54 

33 

53 
45 

62 
45 

56 
48 

55 
38 

59 

32 

52 
43 

55 
45 

60 
41 

54 
37 

53 
42 

48 
43 

50 
40 

46 
35 

51 
37 

50 
39 

51 

43 

52 
38 

54 
36 

51 
36 

51 
42 

53.9 
38.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

57 
43 

56 

4l 

57 
40 

55 
38 

51 
41 

53 
41 

54 
41 

56 

41 

57 

51 

64 

51 

58 
4B 

56 
42 

60 
39 

53 
46 

57 
47 

60 
45 

56 
45 

52 
44 

53 
46 

52 
43 

50 
43 

51 
40 

51 
41 

51 
43 

54 

42 

55 
40 

55 

45 

53 
49 

54.9 
43.4 

BURLINOAME 

MAX 
MIN 

52 
42 

52 
41 

62 
36 

56 
40 

55 

40 

53 
41 

53 
40 

59 
36 

59 
51 

69 
50 

59 
5 1 

54 
45 

55 
36 

56 
47 

60 
48 

60 
41 

59 
38 

61 
45 

53 
48 

52 
41 

51 
41 

53 
41 

54 
39 

56 
43 

58 
43 

59 
37 

55 
42 

57 
45 

56.5 
42  .4 

CARHEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
33 

63 
39 

67 
33 

61 
33 

54 
38 

55 
42 

57 
34 

61 
30 

68 
40 

66 
39 

59 
46 

55 
37 

58 
31 

60 
37 

61 
47 

61 
39 

58 
32 

55 
42 

55 

42 

56 
40 

54 
33 

55 
35 

51 
39 

55 
41 

55 
35 

59 
33 

59 

35 

54 

43 

56.1 
37.4 

CROCKfcTT 

MAX 
MIN 

52 
34 

55 

37 

55 
36 

51 
38 

47 
39 

54 
41 

53 
37 

58 
48 

63 
50 

54 
43 

56 
36 

55 
41 

53 
46 

59 

41 

58 
43 

51 
44 

55 
46 

55 
42 

54 
36 

51 
40 

53 
39 

54 
41 

56 
36 

54 
42 

52 

54.3 
40.6 

FURT  URO 

ii 

53 
40 

58 
33 

61 
39 

55 
35 

55 
45 

51 
48 

53 
39 

55 

36 

61 
45 

61 
43 

55 
51 

53 
38 

54 
33 

56 
47 

58 
48 

57 
39 

55 
37 

53 
46 

52 
47 

51 
43 

51 
39 

52 
40 

49 
45 

53 
42 

53 
40 

57 
40 

55 
40 

54 
47 

54.7 
41.6 

CILROY 

MAX 
MIN 

52 
36 

54 
35 

57 
31 

63 
31 

60 
38 

54 
43 

54 

44 

56 
34 

58 
39 

65 
43 

68 
43 

57 
41 

57 
33 

58 
45 

57 
45 

60 
40 

63 
36 

62 
40 

55 
40 

53 
41 

57 
35 

54 
40 

53 
40 

52 
40 

51 
42 

52 
35 

57 
35 

59 
3  $ 

57.1 
38.6 

HALF    MOON  BAY 

MAX 
MIN 

55 
48 

54 

47 

55 

53 
38 

52 
39 

49 
42 

50 
42 

53 
40 

56 
42 

55 
42 

54 
49 

52 
46 

52 
36 

51 
45 

54 
46 

56 
46 

56 
41 

46 

40 

49 
38 

48 
39 

49 
40 

49 
47 

50 
43 

50 
46 

52 
40 

54 
42 

51 
45 

51 
42 

52.1 
42.9 

HDLLIbTER    I  SW 

MAX 
MIN 

55 

33 

58 
38 

60 
27 

60 
27 

54 
42 

53 
48 

55 
39 

61 
30 

67 
39 

57 
49 

56 
38 

57 
30 

59 
45 

60 
48 

61 
37 

60 
33 

52 
45 

51 
46 

55 

41 

53 
36 

54 
39 

52 
42 

52 
39 

52 
39 

58 
36 

59 

38 

55 
45 

56.5 
38.9 

KING  CITY 

MAX 

MIN 

54 

31 

59 
34 

65 
30 

64 
32 

56 
42 

58 
43 

58 
39 

61 
34 

67 
39 

69 

40 

67 
47 

57 
39 

60 
32 

60 
43 

65 

47 

63 
34 

65 
37 

59 
45 

66 
43 

59 
41 

55 
35 

56 
34 

55 
43 

54 
44 

57 
35 

56 
34 

59 
48 

60.1 
38.7 

LIVERMPRE    COUNTY    F  0 

MAX 
MIN 

58 
32 

55 
38 

54 
28 

59 
33 

56 
41 

53 
40 

57 
41 

56 

31 

63 
49 

68 
44 

64 

50 

56 
40 

58 
29 

54 
44 

56 
47 

62 
37 

60 
34 

52 
44 

50 
47 

52 
38 

52 
37 

54 
39 

49 
39 

50 
42 

56 
37 

56 
35 

56 
39 

53 
42 

56.3 
39.2 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

56 
38 

55 
37 

60 
30 

54 
31 

53 
38 

52 
42 

56 
37 

56 
35 

62 
50 

69 
4  5 

58 

50 

56 
37 

57 
34 

57 
45 

58 
46 

64 
3« 

58 
39 

52 
45 

50 
45 

54 
36 

50 
36 

53 
37 

53 
40 

53 
43 

55 
41 

57 
35 

56 
40 

55 
43 

56.0 
39.9 

Se«  n«ler»nc»  Nolei  FoUowUig  Staiion  Indox 
-    54  - 


.      ,  DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  i-EBBUHRY  1969 


Station 

Day  oi  Month 

irage  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  j 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  j  29  j  30  [  31 

> 
< 

MARTINEZ    fIRE  STATION 

MAX 

50 
33 

57 
37 

53 
38 

52 
39 

47 
39 

54 
42 

50 
4  1 

55 

37 

58 
40 

61 

50 

64 
52 

55 
43 

57 
35 

58 
37 

56 

48 

68 
39 

59 
42 

68 
46 

55 
48 

55 
45 

53 

36 

50 
42 

54 

40 

55 

44 

55 
41 

58 
36 

56 
40 

60 
45 

55.1 
41.4 

MONTEREY 

MAX 

57 
^2 

59 
40 

64 

56 
43 

54 
44 

53 
4  5 

56 
4  I 

56 
40 

63 

50 

64 

56 
60 

56 
42 

57 
39 

56 
46 

57 
50 

60 
42 

59 
41 

55 
45 

53 
45 

53 
45 

53 
39 

55 
39 

50 

42 

52 
45 

54 

4? 

57 

40 

57 
43 

55 
45 

56.4 
43.  1 

MONTEREY  N4LF 

MAX 

54 
40 

60 
40 

64 
34 

56 
39 

54 
46 

55 
46 

54 
43 

58 
39 

63 
5 1 

63 
47 

69 
5 1 

53 
44 

54 
40 

58 
49 

59 
53 

59 
42 

56 
42 

55 
46 

53 
46 

52 
46 

54 
46 

53 
41 

52 
45 

55 
46 

54 
42 

54 
41 

59 
42 

55 
46 

56.3 
44.0 

MDRRO  BAY  EIRE  UEPT 

MAX 

52 
38 

59 
4  3 

59 
33 

65 
39 

60 
47 

56 
46 

66 
39 

60 
40 

56 
40 

62 
43 

64 
46 

60 
50 

58 
40 

59 
42 

60 
49 

60 
44 

62 
41 

62 
43 

57 
4  5 

56 
47 

60 
40 

59 

40 

68 
42 

60 
46 

57 
45 

60 
41 

60 
42 

61 
46 

59.3 
42.8 

MOUNT   OUBLD  N  OATE 

MAX 

47 
34 

46 
36 

54 
37 

57 
37 

54 
34 

42 
33 

44 
31 

49 
37 

50 
4  1 

52 

62 
46 

46 
35 

50 
35 

51 
37 

48 
42 

49 

40 

57 
42 

51 
36 

45 
39 

45 
39 

46 
33 

42 
33 

45 
33 

45 
35 

43 
34 

47 

34 

48 
36 

47 
40 

48.7 
37.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

35 
27 

55 
29 

53 
40 

49 
3  5 

46 
29 

36 
28 

37 
26 

36 
29 

41 

33 

51 
36 

46 
38 

42 
27 

40 
26 

40 
26 

39 
32 

44 

31 

46 
32 

37 
29 

34 
29 

35 
27 

32 
23 

32 
26 

34 
26 

36 
27 

34 
27 

36 
23 

39 
29 

37 
28 

40.  ! 
29.3 

N4CIMIENT0  0AM 

MAX 

60 
29 

51 

33 

55 
33 

62 
31 

55 
35 

53 
45 

51 
35 

55 
35 

59 
35 

62 
37 

J9 

41 

54 

44 

57 
31 

57 
33 

56 
43 

57 
36 

60 
36 

56 
36 

55 
39 

51 
41 

57 
31 

50 
34 

64 
35 

53 
41 

55 
36 

53 
33 

55 
35 

55 
37 

55.3 
36.1 

NEWARK 

MAX 

50 
38 

55 
4  5 

57 
38 

57 
36 

56 
37 

52 
43 

53 
44 

60 
42 

67 
49 

61 
54 

69 
53 

55 
45 

54 
37 

57 
4  1 

56 

50 

59 
46 

64 
46 

56 
46 

53 
47 

51 
43 

51 
44 

52 
43 

53 
43 

52 
45 

52 
44 

56 
42 

57 
43 

55 
46 

55.7 
43.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

55 
45 

59 
43 

56 
42 

53 
41 

52 
46 

53 
45 

64 
45 

57 
43 

56 
54 

62 
54 

56 
50 

56 
46 

54 
41 

55 
49 

58 
51 

59 
46 

56 
47 

63 
49 

52 
48 

52 
45 

51 
44 

50 
43 

51 
45 

53 
45 

54 
45 

55 
44 

53 
47 

54 
48 

54.8 
46.2 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 

50 
33 

56 
36 

54 
32 

57 
34 

55 
41 

52 
42 

55 
39 

56 
36 

59 
51 

63 
52 

68 
54 

58 
40 

56 
34 

57 
39 

68 
50 

69 
38 

61 
36 

57 
40 

54 
47 

52 
40 

54 
44 

52 
42 

53 
42 

54 
46 

54 
43 

58 
38 

52 
42 

56 
46 

56.1 
41.3 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

55 
28 

54 
35 

65 

30 

63 
30 

55 
43 

55 
44 

57 
32 

61 
30 

65 
32 

66 
39 

56 
45 

57 
44 

59 
32 

59 
43 

59 
45 

61 

38 

61 

35 

54 
44 

53 
39 

66 
43 

55 
31 

56 
36 

52 
39 

54 
45 

57 
39 

58 
35 

58 
37 

56 
43 

57.8 
37.7 

PASO  RDBLtS   FAA  AP 

MAX 

54 
29 

55 
33 

64 
29 

57 
31 

54 
46 

53 
43 

55 
37 

60 
32 

63 

■^4 

65 
38 

65 
46 

55 
41 

56 
34 

66 
44 

57 
41 

62 
40 

61 
36 

53 
41 

51 
41 

56 
39 

52 
32 

55 
37 

62 
43 

54 
46 

56 
39 

57 
35 

59 
38 

54 
43 

56.5 
38.1 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

53 
29 

59 
38 

65 
27 

56 
28 

51 

38 

48 

40 

53 
35 

59 

30 

35 

67 

62 
36 

57 
33 

53 
4  I 

57 

61 
3 1 

56 
34 

55 
42 

49 
4  1 

51 
37 

42 
31 

50 
35 

48 
39 

50 
42 

52 
32 

55 
32 

54 
34 

53 
41 

54.5 
35 . 7 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

59 
49 

62 
5 1 

65 
31 

61 
41 

66 
48 

55 
46 

59 
37 

59 
37 

64 
37 

59 
42 

59 
49 

61 
50 

66 
42 

59 
45 

60 
38 

61 
40 

61 

40 

59 
40 

57 

58 
4  3 

56 
38 

58 
36 

55 
46 

57 
46 

59 
4  5 

59 
39 

60 
42 

58 
47 

59.4 
42.4 

POINT  PIEORAS  flLANCAS 

MAX 
MIN 

58 

40 

61 
42 

64 
45 

57 
46 

54 
48 

56 
44 

58 
40 

57 
41 

60 
47 

55 
4  7 

65 
6 1 

59 
48 

59 
40 

57 
47 

60 
48 

62 
44 

59 
4  5 

58 
45 

57 
4  5 

59 
43 

54 
38 

54 
39 

54 
43 

55 

46 

57 
43 

58 
40 

57 
43 

57 
46 

57.5 
44.1 

PORT    CHICAGO   NAVAL  OEP 

MAX 
MIN 

57 
43 

5! 
34 

54 
3 1 

48 
36 

49 
37 

54 

40 

56 
37 

59 
33 

62 
5 1 

64 

47 

60 
5  1 

56 
39 

58 
31 

55 
43 

60 
47 

59 
38 

57 
38 

63 
45 

54 
4  5 

54 
38 

51 
32 

55 
36 

54 
39 

55 
43 

56 
40 

57 
40 

57 
39 

54 
45 

55.9 
40.0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

51 
23 

49 
26 

57 
25 

50 
24 

47 
39 

45 

35 

48 
28 

55 
26 

59 
28 

64 
30 

57 
37 

51 
38 

53 
26 

52 
36 

52 
40 

57 
26 

55 
26 

50 
36 

45 
34 

51 
30 

47 
24 

47 
29 

45 

30 

47 
37 

47 
27 

53 
27 

52 
30 

48 
37 

51.2 
30.  5 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

60 
39 

59 
36 

59 
32 

57 
34 

56 
39 

55 
40 

68 
37 

58 
33 

63 

50 

69 
49 

60 
50 

57 
39 

60 
33 

57 
45 

64 
47 

62 
38 

59 
35 

54 
44 

53 
47 

52 
38 

52 
39 

55 
40 

53 
38 

53 
42 

60 
4  1 

60 
37 

55 
40 

55 
44 

57.7 
40.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

54 

37 

57 
41 

55 
38 

55 
37 

58 
39 

56 
43 

64 

4  1 

58 

40 

61 
49 

60 
52 

67 
53 

56 
39 

55 

40 

59 
43 

56 
4  5 

59 
38 

63 
38 

59 
46 

55 
47 

56 
4  5 

54 

42 

54 
41 

54 
41 

54 
45 

54 
4  5 

58 
40 

60 

58 

57.2 
42.8 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
36 

57 
3! 

51 
30 

54 
33 

49 
38 

50 
36 

51 
35 

64 
30 

57 
50 

64 
47 

56 
50 

54 
37 

53 
29 

50 
42 

53 
47 

6" 
37 

54 
32 

50 
43 

61 
43 

53 
45 

51 
44 

53 
43 

54 
35 

49 

41 

52 
40 

52 
39 

53 
36 

50 
43 

53.3 
39.3 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

57 
37 

63 
35 

66 
35 

59 
36 

55 
40 

55 
45 

58 
40 

63 
36 

63 
44 

68 
42 

57 
46 

66 
41 

58 
32 

54 
45 

61 
47 

65 
39 

60 
39 

55 
44 

64 
45 

63 
43 

54 
37 

51 
37 

52 
42 

52 
43 

53 
39 

59 
37 

67 
40 

57 

57.7 
40.4 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
36 

58 
37 

63 
37 

56 
37 

53 
41 

61 
43 

54 

40 

57 
38 

61 
45 

63 
43 

54 
49 

54 
38 

56 
34 

55 
46 

59 
44 

59 
40 

67 
41 

62 
45 

61 
46 

50 
41 

51 
39 

51 
39 

46 
43 

50 
43 

50 
40 

64 
39 

54 
41 

54 
45 

54.6 
41.] 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

50 
25 

56 
27 

60 
25 

58 
26 

51 
34 

48 
38 

52 
28 

57 
27 

62 
34 

63 
34 

68 
39 

55 
39 

61 
25 

56 
39 

56 
43 

61 
29 

59 
26 

58 

38 

52 
35 

55 
36 

50 
25 

53 
30 

49 

38 

52 
36 

56 
31 

52 
28 

67 
32 

54 

40 

55.5 
32.5 

S   F    RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
41 

65 
39 

62 
41 

58 
41 

52 
42 

52 
41 

55 
41 

56 
40 

60 
52 

61 
51 

59 
49 

53 
46 

56 
46 

53 
47 

58 
48 

69 
44 

56 
41 

54 
44 

52 
49 

52 
43 

50 
44 

52 
45 

52 
43 

52 
43 

57 
44 

56 
36 

53 
42 

53 
45 

55.5 

SAN    FRANCISCO   HB  AP 

MAX 
MIN 

55 
45 

54 

41 

55 
38 

54 
41 

53 
43 

62 
41 

52 
42 

57 
36 

59 

52 

65 
51 

56 
46 

56 
45 

54 
36 

53 
46 

58 
46 

67 

42 

65 

40 

54 
45 

52 
4  7 

52 
4  3 

49 
42 

50 
4  1 

52 
40 

54 
44 

55 

54 

54 

55 

54.  5 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

52 
48 

55 
46 

56 
44 

55 
41 

52 
44 

52 
43 

53 
47 

55 
45 

57 
52 

64 
53 

57 
49 

54 
47 

56 
43 

52 
48 

56 
49 

58 
48 

53 
46 

53 
47 

53 
50 

51 
46 

48 
44 

50 
44 

50 
43 

52 
45 

54 
45 

53 

53 

53 

53.6 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

55 
41 

56 
37 

63 
36 

58 

33 

52 
40 

51 
46 

56 
37 

56 
37 

56 
51 

66 
48 

66 
50 

64 
44 

56 
34 

55 
45 

59 
50 

61 
42 

55 

40 

54 

41 

52 
47 

60 
41 

50 
40 

53 
40 

51 
39 

52 
43 

56 
4  1 

57 
38 

53 
4 1 

65 
43 

55.4 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

55 
41 

55 

41 

57 
32 

59 
34 

57 
41 

51 
43 

56 
41 

59 
39 

61 
51 

70 
49 

65 
52 

55 
40 

56 
34 

59 
46 

59 
48 

62 
41 

61 
39 

63 
46 

52 
4  7 

53 

42 

53 

4  1 

53 
40 

64 

40 

53 
44 

57 
4  2 

58 
37 

59 

52 

57.0 

SAN  LUIS   OBiSPQ  POLY 

MAX 
MIN 

50 
38 

58 
41 

57 

45 

70 
37 

58 
38 

54 

4? 

53 
37 

58 
35 

60 
35 

63 
37 

65 
44 

57 
49 

56 
40 

60 
40 

56 

58 
40 

62 
39 

61 
39 

55 

42 

54 
42 

54 
36 

55 
38 

55 
38 

54 
44 

55 
44 

58 

56 

60 

57.8 

SAN  MATED 

MAX 
MIN 

57 
43 

59 
39 

62 
34 

59 
41 

54 
41 

53 
43 

67 

40 

59 
35 

64 
51 

66 
49 

60 
50 

55 
44 

60 
39 

56 
48 

60 
50 

61 
40 

59 
43 

54 
44 

53 

59 
4 1 

54 

54 

54 

54 

58 

57 

55 

55 

57.4 

SANTA   ':lARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

58 
42 

57 
42 

60 
34 

60 
37 

56 
41 

54 
45 

58 
43 

58 
41 

62 
52 

70 
50 

62 
52 

57 
40 

57 
36 

58 
47 

41 

64 
4  3 

60 
4  1 

55 
4  1 

54 

54 

52 

55 

5! 

53 

57 

57 

57 

67 

57.8 
4  3.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

55 
32 

59 
33 

65 
33 

60 
33 

52 
37 

53 
42 

55 

45 

56 
34 

59 
46 

65 
42 

56 
50 

58 
37 

58 
32 

55 
45 

60 
45 

60 
42 

58 
39 

66 
45 

61 

43 

55 
40 

51 
36 

58 
34 

52 
40 

53 
44 

56 
39 

57 
35 

53 
49 

56 
43 

56.6 
39.8 

UPR    SAN   LEANORO  FILTER 

MAX 
MIN 

53 
33 

60 
35 

58 
36 

58 
34 

52 
34 

54 
35 

55 
38 

58 
38 

65 
39 

62 
42 

66 
46 

57 
37 

54 
33 

58 
35 

50 
37 

56 
42 

66 
42 

40 

51 
42 

52 
40 

51 
40 

50 
39 

50 
39 

59 
39 

53 
40 

53 
38 

54 
39 

53 
42 

55.6 
38.4 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

60 
41 

56 
31 

56 
29 

54 

36 

62 
37 

57 
39 

59 
34 

60 
32 

62 
50 

65 
46 

60 
50 

60 
34 

59 
29 

52 
43 

59 
'»6 

64 
38 

54 
32 

53 
44 

53 

4  3 

57 
36 

51 
31 

56 
36 

54 
36 

55 

60 

53 

55 

55 

66.6 
38.2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
«          •  * 

MAX 

52 
33 

52 
34 

59 
32 

66 
34 

57 
37 

55 
38 

63 

40 

57 
36 

57 
38 

59 

44 

65 
45 

55 
40 

59 
34 

57 
36 

56 
42 

59 
43 

60 
36 

56 
40 

57 
4  1 

52 
4  3 

56 
34 

54 
38 

53 

55 

51 

54 

57 

57 

56.5 
38.7 

SAN  JDAOUIN 

DRAINAGE  05 

4NT10CH  FlBREflOARU  ML 

MAX 
MIN 

50 
40 

58 
38 

53 
33 

48 
37 

47 
38 

62 
40 

65 
37 

55 
33 

59 
44 

63 
45 

65 
49 

54 
43 

57 
43 

57 
44 

51 
44 

59 
41 

61 
37 

52 
42 

53 
46 

54 
42 

56 
35 

52 
43 

52 
39 

52 
41 

55 
39 

57 
35 

57 
40 

63 
43 

54.9 
40.4 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

52 
33 

58 
37 

53 
31 

50 
33 

45 
38 

50 
40 

54 
35 

64 
32 

63 
40 

57     65  53 
47     46  43 

See  Reference  ^ 

56     57  51 
40     45  45 

otes  Following  Suii 

60 
39 

60 
35 

53 
39 

53 
45 

54 
39 

54 
34 

52 
40 

52 
40 

51 
41 

54 

38 

56 
36 

57 
39 

54 
41 

54.6 
39.0 

-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4L!FDRNU 


Slalion 


ASH  FOUNTAIN 
AU6£«RV    1  NNE 
BAKEkSFIELJ   WU  AIRPCJRT 
BALCH   POUiR  HUUSE 
6L4CKWELLS  CORNER 
BUTIONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMH  fARDtE 

CATMEVb    VY    BULL    RUM  RH 
CHERRY    VALLEY  OaH 
COAL INGA 

CORCORAN   IRRIG  UIST 
OENAIK    3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNU  WB  AIRPORT 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HANFORO 

HtTCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER   PH  NO  1 
KERN   RIVER    PH   NU  3 
KETTLEHAN  CITY 
KETTLEMAN  STAIION 
KNIGHTS  ftRRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEHON  COVE 
L INDSAV 

LITTLE    PANOLHE    DET  DAN 

LUOGEPOLE 

LODI 

LUS  BANDS 

LdS   8AN0S   DET  RESV 

MADERA 

MANTf CA 


FEBRUARY 

1969 

Day  of  Month 

erage 

2  1 

3 

i  1 

5  1 

6 

7   1    8   1  9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30  ]  31 

> 
< 

MAX 

31 

48 

34 

52 

33 

62 
34 

67 
40 

47 
35 

47 
33 

54 
35 

61 
38 

62 
39 

68 
40 

61 
45 

59 
37 

52 
34 

55 
41 

52 
32 

59 
37 

65 

41 

42 
34 

47 
37 

5! 

28 

49 
29 

50 
33 

45 
35 

48 
34 

55 
34 

55 
35 

60 
42 

54.4 
35.7 

MAX 
MIN 

".7 

30 

47 
29 

50 
30 

57 
35 

65 
34 

43 
35 

47 

30 

51 

30 

59 
34 

60 
37 

65 
40 

61 
43 

51 
27 

49 
33 

52 
40 

50 
32 

56 
34 

61 
37 

40 
35 

43 
35 

49 

30 

46 
33 

48 
35 

48 
34 

46 
35 

50 
31 

56 
34 

51.9 
33.8 

MAX 
MIN 

53 
33 

58 

56 
34 

62 
38 

58 
47 

52 
45 

57 
45 

63 
38 

65 
40 

69 

40 

59 
48 

55 
44 

56 
40 

64 
46 

63 
47 

63 
41 

67 
40 

53 
48 

52 
47 

57 
47 

56 
38 

56 
43 

55 
47 

67 
47 

58 
46 

59 
45 

66 
40 

59 
46 

59.2 
42.9 

MAX 
MAX 

46 
35 

te 

36 

53 
35 

60 
38 

52 
40 

46 
36 

47 
31 

53 
35 

57 
38 

59 
39 

60 
44 

56 
44 

51 
36 

53 
42 

52 
42 

55 
37 

56 
39 

54 
39 

45 
37 

51 
39 

48 
38 

48 
30 

49 
36 

51 
39 

51 
34 

51 
37 

54 
36 

53 
42 

52.2 
37.6 

MAX 

".7 
26 

55 
3 1 

58 
36 

52 
38 

61 
42 

5! 
45 

56 
38 

56 
31 

61 
32 

65 

35 

67 
43 

57 
46 

54 
37 

57 
4  I 

61 
44 

69 
38 

65 
33 

68 
39 

51 

41 

55 
45 

59 
32 

55 
39 

56 
44 

61 
42 

64 
43 

57 
41 

59 

33 

65 

40 

58.8 
38.4 

MAX 

35 
9 

33 
12 

39 
18 

45 
23 

45 
25 

31 
27 

32 
15 

37 
17 

40 
21 

39 
28 

50 
29 

43 
31 

36 
16 

41 
19 

35 
31 

34 
28 

40 
25 

45 
26 

34 
29 

34 
30 

34 
17 

36 
22 

37 
22 

32 
25 

31 
2  1 

32 
25 

38 
19 

37 
21 

37.4 
22.6 

MAX 

'|6 
29 

47 
36 

53 
35 

52 
32 

49 
32 

47 
41 

50 
41 

52 
40 

57 
42 

61 
46 

67 
46 

54 
42 

52 
32 

53 
33 

51 

46 

50 
45 

60 
39 

62 
41 

46 
42 

45 
43 

51 
35 

50 
38 

46 
37 

47 
36 

48 
40 

51 
39 

55 
39 

56 
44 

52.1 
39.0 

MAX 
MIN 

46 
30 

46 
29 

49 

29 

54 
33 

62 
42 

45 
41 

49 
31 

53 
31 

60 
39 

62 
36 

65 
44 

65 
41 

55 
28 

52 
42 

55 
45 

53 
33 

56 
33 

62 
40 

62 
39 

47 
38 

52 
30 

50 
37 

48 
36 

47 
34 

46 
37 

51 
33 

53 
39 

58 
45 

53.8 
36.3 

MAX 
MIN 

41 
12 

40 
1  5 

50 
19 

56 
24 

14 

43 

48 
22 

49 

28 

56 
30 

12 

48 

39 
31 

36 
25 

45 
21 

48 
24 

37 
28 

36 
28 

37 
16 

42 
20 

32 
26 

33 
25 

44 

20 

43.0 
22.0 

MAX 

52 
26 

54 
31 

54 
30 

53 
41 

57 
39 

61 
42 

55 
37 

62 
44 

70 
41 

74 
3! 

61 
50 

57 
47 

53 
42 

60 
37 

63 
43 

60 
35 

65 
35 

63 
42 

56 
43 

56 
44 

57 
43 

56 
38 

54 

41 

55 

44 

55 
36 

57 
33 

59 
32 

62 
37 

58.7 
36.9 

MAX 
MIN 

45 
32 

52 
33 

54 
34 

44 

36 

56 
38 

54 
46 

55 

38 

55 
34 

62 
36 

62 

40 

66 
43 

59 
48 

54 
34 

54 
36 

60 
45 

62 
37 

62 
37 

65 
41 

52 
45 

53 
46 

58 
34 

53 
40 

55 
45 

52 
47 

56 
45 

56 
38 

57 
40 

60 
42 

56.3 
39.6 

MAX 
MIN 

53 
35 

52 
29 

45 

30 

53 
36 

51 
40 

56 
39 

57 
34 

59 
32 

62 
43 

66 
37 

54 
47 

57 
44 

57 
35 

54 
46 

62 
49 

62 
36 

63 
32 

57 
45 

50 
44 

58 
44 

53 
31 

52 
37 

53 
40 

51 
42 

54 
42 

59 
36 

56 
37 

56 
44 

55.9 
36.8 

MAX 
MIN 

44 
26 

48 
21 

59 
22 

54 
23 

42 

30 

41 

32 

43 
24 

52 
23 

54 
30 

60 
28 

56 

30 

46 
32 

47 
21 

49 
34 

42 
32 

50 
26 

55 
25 

44 
31 

37 
31 

41 
26 

44 
27 

43 
30 

37 

31 

40 
31 

41 
31 

43 
27 

51 
26 

44 

32 

46.7 
27.9 

MAX 
MIN 

47 
36 

•jb 
30 

59 

30 

63 
32 

57 
41 

52 

42 

55 

38 

60 
32 

62 

43 

67 
39 

64 
43 

51 
43 

55 
29 

52 
41 

51 
44 

61 
39 

64 
34 

61 
42 

47 
42 

53 
43 

52 
33 

50 
39 

49 

33 

50 
37 

50 
37 

56 
36 

58 
38 

57 
43 

55.7 
37.6 

MAX 
MIN 

28 

52 

61 
35 

58 
45 

54 
35 

62 
35 

65 
36 

64 
43 

55 
48 

55 
37 

61 
44 

63 
35 

67 
37 

62 
46 

52 
44 

58 
43 

57 
34 

56 
34 

56 
42 

54 
45 

57 
43 

59 
36 

61 
37 

64 
39 

56.8 
39.2 

MAX 

50 
31 

52 
35 

52 
33 

56 
35 

51 
46 

54 

42 

56 
36 

60 
34 

63 
38 

67 
38 

56 
45 

56 
36 

51 
33 

59 
44 

59 

41 

60 
36 

64 

37 

49 
44 

49 
43 

57 
42 

52 
33 

54 
41 

49 
45 

52 
45 

57 
44 

57 
36 

59 
40 

57 
44 

55.7 
39.3 

MAX 
MIN 

43 
29 

50 
30 

54 
27 

54 
27 

55 
31 

51 
44 

54 
33 

53 
33 

61 
39 

63 
41 

67 
42 

60 
48 

55 
30 

54 
29 

58 
43 

58 
36 

61 
36 

65 
41 

47 
42 

50 
41 

59 
32 

53 
33 

55 

42 

53 
43 

51 
4  1 

55 
37 

57 
36 

62 
36 

55.6 
36.6 

MAX 
MIN 

36 
23 

48 

32 

62 

23 

60 
32 

50 
29 

45 

30 

49 
28 

57 
24 

56 
24 

67 
26 

66 
34 

54 
46 

56 
28 

57 
31 

52 
42 

55 
32 

59 

30 

56 
34 

39 
29 

42 
25 

47 
27 

47 
26 

43 
30 

50 
32 

48 
32 

47 
32 

55 
27 

54 
33 

52.1 
30.2 

MAX 
MIN 

36 
11 

33 
19 

45 
20 

51 
26 

41 
24 

28 
21 

26 
14 

34 
15 

43 
20 

47 
25 

50 
30 

42 
29 

37 
16 

40 
18 

41 
27 

31 
16 

44 
19 

45 
27 

29 
22 

30 
16 

31 
1 1 

35 
14 

31 
19 

30 
19 

32 
20 

34 
15 

32 
17 

36 
23 

36.9 
19.6 

MAX 
MIN 

52 

30 

54 
37 

50 
33 

57 
36 

55 
44 

5! 
45 

57 
35 

63 
35 

63 
38 

67 
38 

65 
46 

56 
48 

53 
32 

61 
41 

62 
48 

62 
36 

65 
37 

61 
45 

51 
43 

60 
44 

55 

34 

56 
38 

52 
44 

55 
44 

58 
41 

58 
35 

61 
38 

56 
47 

58.0 
39.7 

MAX 
MIN 

39 
16 

39 
21 

43 
22 

45 
27 

50 
29 

36 
31 

35 
20 

40 
21 

41 
24 

47 
29 

48 
30 

49 
24 

46 
27 

38 
32 

40 
29 

44 
25 

50 
32 

34 

32 

36 

32 

38 
23 

42 
23 

44 
26 

46 
32 

42.3 
26.4 

MAX 
MIN 

31 
18 

43 
11 

47 
16 

44 
16 

35 

20 

25 

20 

34 
6 

40 
I! 

44 
18 

49 
21 

47 
24 

34 
27 

41 
6 

36 
22 

32 
26 

41 
1 1 

41 
12 

39 

25 

31 
21 

30 
10 

33 
6 

32 
18 

26 
20 

30 
20 

30 
19 

32 
1 1 

36 
15 

32 
24 

36.3 
17.  1 

MAX 
MIN 

47 
28 

60 
40 

54 
36 

44 
36 

41 
32 

46 
33 

55 
38 

58 
43 

62 
45 

52 
40 

49 
32 

48 
33 

52 
41 

50 
35 

53 
37 

54 
37 

42 
37 

45 
35 

48 
29 

45 
32 

45 
29 

46 
37 

45 

32 

47 
31 

46 
32 

52 

40 

49.5 
35.4 

MAX 
MIN 

46 
36 

56 
42 

56 
33 

62 
38 

56 
45 

56 
44 

57 
41 

64 

43 

62 
46 

68 
47 

65 
52 

55 

46 

54 
39 

63 
44 

57 
50 

61 
43 

63 
46 

66 
44 

46 
42 

50 
43 

54 
39 

51 
40 

49 
4  1 

61 
42 

56 
43 

56 
43 

70 
44 

63 
49 

58.0 

MAX 
MIN 

54 
25 

55 

27 

63 
27 

60 
40 

54 
36 

55 

32 

48 
30 

57 
31 

60 
30 

6! 
29 

57 
40 

57 

40 

54 
29 

64 
37 

58 
39 

60 
32 

61 
37 

57 
38 

45 

34 

49 
34 

51 
32 

46 
33 

44 
32 

41 
32 

51 
32 

52 
34 

56 
36 

52 
37 

54.6 
33.4 

MAX 
MIN 

47 
28 

52 
32 

54 
33 

45 
33 

60 
34 

55 
43 

56 
36 

5! 
35 

63 
36 

64 
38 

65 
46 

65 
49 

56 
34 

56 
34 

62 
33 

64 
31 

60 
33 

67 
44 

55 

43 

57 
44 

60 
32 

63 
35 

62 
42 

54 
43 

57 
44 

56 
39 

56 
39 

63 
42 

56.3 
37.7 

MAX 
MIN 

52 
30 

54 

42 

48 
34 

62 
32 

54 
45 

54 

46 

55 
39 

61 
38 

64 

41 

64 
46 

63 
51 

56 
48 

52 

40 

62 
40 

63 

46 

59 
43 

56 
42 

56 
44 

55 
45 

57 
45 

53 
35 

53 
36 

53 
44 

57 
45 

59 
43 

56 

40 

62 
42 

60 
46 

57.3 
41.8 

MAX 
MIN 

50 
35 

50 
34 

50 
31 

54 
33 

50 
38 

55 
44 

56 
39 

60 
34 

65 
44 

66 
39 

56 
48 

56 
45 

56 
31 

56 
32 

56 
49 

62 
37 

63 
34 

49 
36 

49 
44 

56 
45 

53 
35 

53 
41 

49 
41 

49 
42 

53 
43 

56 
40 

61 
41 

55 
47 

55,2 
39.4 

MAX 
MIN 

49 
35 

51 
39 

49 
33 

54 
37 

54 
46 

51 
46 

55 
38 

61 
33 

64 
44 

66 
39 

61 
45 

57 
42 

54 
42 

54 
42 

56 
47 

61 
38 

6! 
39 

62 
44 

49 

43 

58 
45 

55 
32 

53 
41 

50 
44 

51 
44 

55 

40 

57 
35 

56 
39 

56 
48 

56.0 
40.7 

11 

45 
34 

56 
35 

54 
30 

56 
33 

53 
35 

49 
44 

56 
40 

61 
36 

63 
37 

68 
42 

62 
44 

53 
41 

52 
33 

58 
42 

59 
46 

61 
39 

64 
40 

46 
45 

50 
42 

52 
42 

54 
36 

53 
40 

56 
44 

53 
45 

58 
41 

58 
41 

62 
40 

55 
47 

56.0 
39.9 

MAX 
MIN 

49 
32 

56 
34 

52 
34 

56 
30 

54 
41 

53 
44 

58 
39 

61 
33 

6'< 
35 

66 
36 

62 
42 

55 
46 

56 
32 

63 
41 

64 

46 

61 
38 

65 
37 

57 
45 

51 
42 

59 

45 

54 

39 

56 
42 

50 
42 

53 
43 

60 
42 

56 

40 

62 
36 

57 
46 

57.7 
39.6 

MAX 
MIN 

46 
34 

53 
34 

50 
31 

44 
35 

60 
36 

52 
42 

50 
36 

51 
37 

56 
39 

60 
41 

63 
48 

59 
45 

58 
34 

53 
43 

56 
45 

60 
36 

59 
36 

61 
44 

50 
44 

53 
46 

57 
33 

51 
35 

50 
41 

52 
42 

51 
35 

53 
35 

56 
38 

56 
43 

54.3 
38.9 

MAX 
MIN 

27 

3 

35 
8 

36 
10 

3S 
U 

39 
13 

28 
23 

27 
2 

34 

2 

32 
9 

35 
1 1 

38 

32 
24 

34 
5 

33 
6 

36 
20 

30 
7 

37 
2 

38 
13 

31 
23 

31 
2 

31 

2 

31 
4 

29 
21 

30 
21 

35 

22 

30 
16 

29 
14 

34 
24 

32.9 
11.9 

MAX 
MIN 

51 
39 

52 
31 

53 
31 

50 
36 

49 
38 

57 
41 

55 
36 

58 
35 

60 
46 

64 
43 

60 
40 

57 
42 

55 
32 

52 
44 

55 
48 

62 
40 

62 
38 

52 
45 

49 
45 

54 
45 

52 
31 

51 

40 

51 
40 

52 
41 

54 

41 

57 
37 

56 
39 

56 
45 

54.9 
39 . 6 

MAX 
MIN 

53 
35 

53 
3  3 

47 

58 

54 

54 

57 
36 

59 
31 

64 
42 

66 

64 
47 

64 

56 

56 

61 

63 

64 
33 

59 
4 1 

52 

59 

54 

52 
36 

52 

51 
42 

52 
40 

56 

56 

57 

57.0 
39.5 

MAX 
MIN 

47 
36 

53 
37 

50 
36 

44 
34 

52 
32 

52 
41 

51 

40 

51 
42 

57 
39 

57 

40 

62 
46 

5! 
45 

56 
41 

54 
45 

56 
47 

59 
41 

56 
41 

61 
45 

50 
42 

51 
44 

57 
37 

51 
36 

51 
41 

50 
42 

50 
39 

52 
39 

55 
42 

55 
42 

53.5 
40.  5 

MAX 
MIN 

49 
32 

53 

40 

52 
39 

46 
39 

55 
44 

52 
47 

54 

39 

56 
38 

62 
39 

62 
39 

66 
43 

57 
49 

57 
36 

55 
37 

61 
47 

62 
38 

62 
38 

65 
41 

46 
42 

50 

43 

60 
34 

52 
35 

52 
36 

52 
42 

52 
41 

55 
37 

59 
39 

59 
43 

55.9 
39.9 

MAX 
MIN 

51 
34 

54 
36 

48 

30 

45 

30 

48 
38 

5e 

43 

56 
40 

56 
38 

57 
38 

62 
44 

66 
46 

52 
44 

58 
37 

56 
40 

54 
47 

60 
40 

62 
40 

59 
43 

51 
46 

51 
44 

54 
34 

53 
40 

50 
42 

51 
43 

52 
42 

54 
37 

59 
41 

55 
44 

54.4 
40.0 

See  Relerence  Nolos  Following  Stdlion  Index 
-   56  - 


.      ,  DAILY  TEMPERATURES 

Conlmued  FEBRUttPY  1969 


Station 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  [ 

26  1 

27 

28  1  29  I  30  I  31 

> 
< 

M6RK0P4 

MAX 
MIN 

".3 
29 

54 
34 

55 
35 

5! 

46 

47 
37 

54 
37 

56 

60 

63 

68 
46 

59 

53 

55 

60 

66 

62 

66 

50 

53 

55 
4  I 

53 
40 

55 
39 

59 

38 

65 

4  1 

55 

40 

57 
39 

63 
46 

56.8 
40  •  1 

MfcRCED  FIRE  STATION  2 

I^X 
MIN 

53 
3  3 

53 

53 

55 

53 

65 

56 
3  J 

63 

65 

66 

58 

58 

57 

59 

61 

67 

67 
3  1 

62 

51 

58 

56 

52 
40 

51 
44 

52 
30 

52 
33 

58 
32 

59 
29 

57 
32 

57.8 

MODESTO 

MAX 
MIN 

54 
39 

46 

46 

49 
37 

51 

5! 

55 
39 

59 
37 

64 
47 

66 

54 
49 

58 

56 
38 

56 

61 
49 

63 

63 

51 

52 

58 

54 

51 

52 

52 

55 

43 

58 
37 

56 
42 

66 
45 

55,5 

NEHM4N    2  NH 

MAX 

MIN 

51 
36 

50 
32 

45 
28 

4! 

37 

52 

57 

55 
39 

57 

60 

6! 

61 
47 

58 

55 
35 

56 

63 

60 

60 

55 

50 

59 

52 

50 

51 

51 

4 1 

54 
4  1 

55 
35 

55 
40 

55 
42 

54.9 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

1 6 

48 

58 
29 

60 

39 

41 
2  5 

59 
27 

63 

56 

47 
2  7 

50 

54 

57 

38 

39 

45 
25 

45 
25 

46 
29 

49 
29 

55 
29 

49.9 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

43 

50 
39 

53 
28 

55 

56 

52 
4  5 

51 

56 

61 

63 

68 

60 

54 

55 

59 

56 

60 

65 

47 

52 

59 

52 
32 

54 

55 

53 
4  2 

56 
4  1 

57 
39 

61 

55.8 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

48 

52 

57 

50 

58 

55 

50 

SO 

63 

65 

70 

60 

51 

53 

65 

63 

64 

66 

50 

54 

59 

57 

56 

56 

56 
4  1 

60 

59 

65 
43 

57.9 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

42 

48 

53 

49 

37 

34 

44 

39 

39 

49 

49 

43 
29 

32 
2  8 

36 
26 

43 
20 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

40 

49 

54 

53 

47 

38 

44 

49 

45 

57 

48 

43 

50 

45 

36 

45 

52 

52 

38 

41 

42 

40 
30 

37 
26 

35 
29 

36 
29 

43 

46 

30 

43 
32 

44.6 

SAN   LUIS  0AM 

MAX 
MIN 

46 

57 
36 

50 

45 

53 

52 

52 

53 

58 

62 

63 

55 

57 

54 

55 

59 

60 

61 

60 

50 

62 

50 
35 

51 
39 

52 
3  5 

51 
4  1 

52 

56 

55 
35 

54  .8 
39  .5 

SONORA  RS 

MAX 

44 

43 

51 

61 

61 

45 

47 

51 

57 

58 

61 

57 

46 
25 

54 

52 

48 

56 
29 

59 
30 

42 
37 

45 

37 

48 
30 

49 

30 

47 
36 

44 
34 

46 
36 

43 
32 

50 
3  1 

55 
36 

50.7 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

36 

38 

46 

55 

47 

31 

33 

37 

4,4 

49 

53 

45 

36 

43 

40 

34 

42 

47 
23 

34 

29 

35 

34 
14 

34 
25 

34 

34 
27 

34 

38 

36 

39.4 
22.3 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

51 

47 

43 
2  9 

45 

46 

54 

53 

56 

61 

63 

5! 

55 

53 

51 

58 

59 

56 

50 

49 

52 

51 

48 

50 

50 

54 

55 

52 

53 

52.5 
40.2 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 

MAX 

50 

54 

50 

41 

47 

50 

56 

55 

58 

64 

65 

53 

58 

55 

54 

59 

62 

60 

60 

51 

53 

53 
29 

53 

52 

53 

55 

56 

54 

54.8 
37.6 

TEHACHAP I 

MAX 

36 

46 

50 

51 

44 

43 

45 

48 

52 

57 

53 

45 

48 

54 

50 

55 

57 

44 

30 

36 

45 

38 

42 

46 

41 

44 

49 

46 

46.6 
29  .  8 

TEJDN  PANCHO 

MAX 

48 

54 

55 

55 

53 

54 

58 

63 

63 

65 

63 

59 

53 

62 

62 

60 

66 

62 

50 

55 

52 

51 

50 

61 

58 

55 

64 

58 

57.5 
37.8 

THREE  RVRb  EDISON  PH  2 

MAX 

46 

53 

61 

65 

65 

50 

55 

58 

62 

66 

71 

63 

52 

56 

55 
4  5 

60 

63 

63 

47 

55 

50 

51 

52 

47 

56 

57 

60 

48 

56.6 
38.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

41 

48 
29 

50 

55 

46 

46 

48 

52 

49 
37 

60 

52 
36 

45 

49 
26 

48 
37 

44 
37 

56 
3  5 

58 

55 
37 

41 

46 
38 

45 

45 

41 

41 
33 

40 

48 
33 

50 
32 

46 
33 

48.1 
33.5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

52 

53 

49 

44 

48 

51 

55 

57 

56 

62 

64 

57 

60 

54 

52 

60 

62 

59 

52 

51 

55 

53 

50 

52 

54 

57 

57 

56 

54.7 
38.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 
41 

52 
39 

46 
30 

45 
37 

52 
42 

54 
41 

54 
42 

59 
32 

65 
46 

65 
41 

59 
50 

56 
44 

56 
38 

52 
45 

60 
46 

60 
36 

57 
36 

53 
46 

53 
47 

54 
39 

57 
36 

52 
41 

52 
41 

54 
41 

58 
38 

57 
35 

57 
40 

54 
43 

55.4 
40.5 

VISALIA 

MAX 
MIN 

46 
29 

50 
34 

50 
30 

48 
30 

56 
36 

54 
46 

53 
41 

56 
37 

59 
40 

62 
42 

66 
46 

59 
49 

52 
34 

54 
37 

60 
48 

58 
39 

60 
41 

64 
45 

48 
43 

51 
44 

56 
36 

53 
41 

55 
42 

55 
45 

55 
43 

56 
41 

57 
41 

61 
44 

55.6 
40.  1 

WASCO 

MAX 
MIN 

47 

52 

56 

45 

58 

56 

55 

57 

61 

66 

67 

57 

53 

58 

65 
4  5 

68 

63 

65 

52 

53 
4  5 

60 
36 

55 

58 
45 

52 
42 

64 

59 
4  1 

60 
38 

65 
47 

58.1 
40.4 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

MAX 

43 
1 1 

44 
2 1 

47 

20 

52 
23 

55 
23 

35 
31 

35 
16 

41 
16 

45 

20 

50 
27 

53 
27 

45 
30 

42 
2  3 

50 
23 

40 

34 
27 

40 
28 

54 
23 

36 

40 

42 

46 

22 

46 

35 

33 

42 

47 

44 
2  5 

43.4 
24.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

59 
3  5 

65 
37 

72 

69 

59 

52 

58 
37 

63 
36 

64 
39 

68 
39 

67 

57 

45 

57 

54 

62 

67 

60 

39 

5! 

50 

49 

53 

54 
46 

55 

57 
43 

65 
37 

62 
4 1 

59.3 
41. Z 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 

57 
42 

55 
46 

55 
46 

58 
47 

58 
35 

58 
54 

54 
4  5 

50 
45 

52 
4  5 

53 

55 

57 
5  2 

56 

60 

60 

56 

59 

60 

59 

52 

54 

55 

57 

60 
57 

61 

56 
4  5 

46 
43 

50 
45 

55.9 
46. 1 

BARRETT  DAM 

MAX 

57 
26 

56 
29 

66 
3 1 

66 
34 

65 
35 

5! 
44 

49 
37 

58 
32 

64 
32 

64 
31 

71 
32 

70 
35 

56 

58 

58 

56 

63 

67 

48 

50 

55 

51 

46 

50 

55 
48 

53 
45 

57 
3 1 

63 
32 

58.2 
36.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

51 
26 

51 
31 

57 
33 

60 
34 

61 
34 

51 
34 

47 
35 

53 
34 

57 

31 

5* 
32 

59 
36 

67 
35 

53 
35 

56 

51 

46 

59 

62 

42 

39 

48 

47 

39 

49 
36 

52.5 
33.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

41 

41 
14 

49 
1 1 

46 
2 1 

39 
2  5 

34 

23 

38 

48 

50 

55 

1 0 

54 

1 3 

43 

47 

46 

28 

48 

52 

43 

33 

39 

35 

30 
19 

33 
2  2 

36 
28 

40 
19 

42 
19 

42 
16 

42.3 
17.0 

BONITA 

MAX 

63 
33 

69 
35 

77 
34 

66 
36 

65 
39 

59 

50 

63 
42 

67 

38 

65 
3  8 

66 
3  8 

65 

62 

65 

66 

63 

67 

65 

56 

60 
46 

61 

59 

60 

60 
45 

62 
52 

60 
54 

63 
48 

62 
37 

65 
37 

63.7 
42.3 

BURBANK   VALLEY   PHP  PLT 

MAX 

64 
32 

69 
35 

72 
37 

73 
41 

70 
45 

56 
42 

60 
37 

68 
37 

67 
37 

70 

65 

59 

65 

62 

56 

64 

69 

60 

61 

57 

58 

54 

52 

58 
46 

57 
4  8 

62 
40 

65 
36 

60 
40 

62.6 
41.1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

57 
30 

61 
35 

67 
4  0 

71 
42 

57 

54 
4  5 

50 
36 

58 
34 

64 
35 

64 

70 

50 

58 

61 

60 

58 

63 

64 

55 

50 
3  5 

58 
3  6 

54 

55 

54 
4  3 

56 

56 
40 

59 
37 

59 
45 

58.7 
39.5 

CAMPO 

MAX 

55 
22 

57 
25 

59 
44 

64 
32 

52 
43 

48 
44 

56 
32 

59 
34 

65 
27 

69 
29 

69 
29 

53 

54 

55 

54 

64 

62 

55 

46 

53 

48 

42 

46 
34 

50 
43 

50 
47 

55 
4  1 

61 
29 

57 
33 

55.6 
35.6 

CANDGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

64 

66 
3  5 

70 

67 

59 

56 

61 
3  5 

69 

70 

72 

68 

57 

66 

62 

56 
48 

66 

69 
39 

65 
45 

55 
35 

56 
34 

56 
38 

56 
36 

53 
40 

56 
45 

56 
47 

62 
40 

64 
36 

60 
36 

62.2 
39.6 

CHULA  VISIA 

MAX 
MIN 

56 
40 

56 
40 

62 
40 

75 
44 

61 
47 

62 
51 

59 
45 

59 
40 

61 
41 

60 
42 

60 
45 

60 
51 

61 
51 

60 
47 

61 
53 

60 
47 

61 
47 

60 
46 

57 
45 

58 
46 

58 
46 

57 
41 

54 
42 

59 

50 

63 
56 

61 
51 

60 
40 

59 
44 

60.  1 
45.7 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

57 
35 

57 
35 

71 
35 

64 
40 

54 
40 

52 
42 

56 
36 

64 
38 

68 
38 

68 
38 

57 
44 

59 
47 

62 
40 

61 
42 

53 
43 

62 
39 

71 
44 

55 
41 

49 
39 

55 
37 

53 
43 

50 
35 

51 
41 

55 
45 

54 
48 

60 
39 

65 
38 

58 
38 

58.7 
40.  1 

CORONA 

MAX 
MIN 

60 
30 

69 
35 

71 
43 

67 
37 

61 
45 

59 
46 

60 
38 

67 
36 

66 
36 

69 
38 

66 
44 

61 
47 

65 

40 

62 
42 

59 
46 

64 
46 

71 
41 

60 
47 

54 
44 

59 

34 

56 
39 

55 

38 

49 
36 

62 
46 

56 
49 

60 
40 

61 
39 

60 
38 

61.8 
40.8 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

See 

Reference  ^ 

otea  Following  Stall 

-  57  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNIH 
FEBRUtRY 


Stalion 

Day  of  Month 

Average 

J  j 

2  j 

3 

4  1 

1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

3 

1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

IS 

19  1 

20 

 '- 

21 

22 

 '- 

23 

 '- 

24 

25 

 '- 

26 



27 

28  j  29  1  30  1  31 

CUYAHA 

MAX 

37 

49 

48 

64 

63 

53 

44 

48 

57 

59 

64 

50 

48 

50 

55 

55 

58 

55 

60 

55 

52 

53.5 

MIN 

22 

35 

27 

35 

36 

39 

35 

30 

30 

32 

42 

39 

36 

33 

30 

34.1 

41 

45 

44 

47 

54 

39 

35 

44 

41 

46 

56 

59 

48 

48 

49 

44 

51 

49 

40 

34 

43 

34 

41 

55 

56 

44 

42 

53 

45.8 

MIN 

26 

32 

35 

31 

33 

33 

27 

28 

26 

28 

29 

35 

35 

32 

30 

32 

35 

33 

29 

29 

22 

26 

33 

30 

30.6 

DRY  C4NYDN  RESeRI/OIR 

MAX 

53 

59 

65 

62 

63 

57 

56 

58 

61 

65 

72 

60 

55 

64 

57 

48 

63 

67 

50 

47 

54 

52 

51 

46 

54 

51 

59 

57.6 

Mm 

26 

27 

38 

32 

31 

42 

32 

31 

30 

29 

34 

38 

31 

31 

42 

35 

35 

37 

33 

33 

35 

33 

36 

41 

44 

36 

30 

31 

34.0 

EL  ciKiriN  oan 

MAX 

62 

63 

70 

77 

67 

62 

56 

62 

68 

68 

70 

66 

60 

63 

62 

57 

66 

69 

53 

55 

60 

56 

54 

57 

58 

58 

62 

64 

62.3 

MIN 

38 

38 

37 

41 

45 

49 

42 

41 

41 

42 

43 

46 

48 

44 

46 

44 

44 

46 

43 

43 

4 1 

33 

36 

52 

41 

42.6 

ELSIN0R6 

MAX 

MIN 

ESCUNUIDO 

MAX 

62 

66 

75 

67 

61 

55 

60 

67 

66 

66 

62 

62 

64 

62 

57 

63 

66 

59 

55 

58 

55 

55 

54 

57 

57 

60 

66 

63 

61.4 

MIN 

32 

33 

34 

38 

48 

48 

38 

35 

35 

38 

47 

47 

4  5 

41 

47 

45 

42 

45 

43 

40 

42 

36 

49 

40 

41.6 

F0NT4NA  KfllSEK 

MAX 

71 

77 

73 

60 

55 

57 

63 

69 

66 

72 

6B 

62 

66 

67 

56 

63 

76 

65 

53 

57 

54 

50 

50 

57 

54 

66 

66 

61 

62.7 

MIN 

39 

52 

40 

47 

46 

42 

44 

40 

41 

43 

44 

49 

50 

43 

48 

44 

44 

4  3 

44 

43 

46 

37 

43 

46 

46 

43 

39 

42 

44.0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

6<r 

69 

77 

68 

62 

57 

63 

69 

68 

69 

67 

63 

64 

63 

58 

66 

67 

59 

59 

62 

58 

56 

56 

60 

59 

63 

64 

67 

63.6 

MIH 

33 

33 

33 

38 

48 

50 

40 

37 

37 

37 

50 

49 

50 

42 

50 

47 

45 

45 

44 

44 

43 

46 

45 

52 

55 

48 

36 

42 

43.5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

5« 

53 

55 

58 

66 

49 

45 

55 

59 

62 

67 

67 

56 

55 

54 

50 

59 

58 

44 

42 

50 

44 

42 

48 

50 

51 

54 

59 

53.6 

MIN 

2'! 

28 

28 

29 

30 

41 

30 

30 

28 

29 

31 

31 

39 

38 

36 

34 

39 

34 

33 

33 

34 

30 

32 

36 

46 

38 

30 

3 1 

32.9 

lOYLLWILD   RAN&ER  5TA 

MAX 

46 

55 

59 

53 

44 

36 

47 

53 

66 

58 

50 

46 

48 

52 

35 

32 

43 

35 

40 

40 

44 

49 

50 

47.0 

MIN 

14 

22 

28 

26 

26 

26 

20 

15 

23 

26 

29 

25 

23 

23 

25 

24 

1 4 

16 

26 

19 

28 

23.5 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

50 

50 

54 

58 

46 

43 

51 

54 

60 

64 

64 

52 

53 

52 

45 

58 

54 

46 

37 

47 

40 

36 

39 

45 

46 

49 

55 

52 

50.1 

MIN 

23 

29 

30 

32 

38 

35 

33 

31 

30 

35 

33 

38 

36 

39 

35 

33 

40 

35 

32 

32 

32 

42 

26 

30 

33.5 

LACUNA  8EACH 

MAX 

60 

62 

71 

69 

62 

60 

59 

63 

63 

64 

62 

60 

63 

62 

59 

62 

68 

61 

57 

59 

59 

58 

55 

56 

58 

60 

61 

62 

61.3 

MIN 

34 

40 

40 

41 

49 

48 

41 

39 

41 

40 

4  8 

50 

44 

43 

48 

44 

45 

48 

46 

4 1 

40 

44 

50 

50 

42 

40 

41 

43.6 

LA  MESA 

MAX 

64 

68 

77 

67 

62 

59 

64 

67 

67 

67 

66 

62 

64 

62 

59 

66 

65 

59 

59 

60 

57 

56 

57 

60 

57 

64 

66 

63.0 

MIN 

37 

38 

40 

42 

62 

40 

44 

40 

41 

41 

50 

50 

49 

45 

50 

46 

45 

48 

42 

40 

4  5 

52 

4  8 

39 

38 

44. 1 

LOMPOC 

MAX 

58 

64 

70 

65 

58 

55 

59 

59 

64 

65 

62 

60 

62 

60 

6! 

64 

65 

57 

57 

60 

60 

57 

55 

57 

61 

59 

59 

61 

60.6 

MIN 

38 

41 

31 

39 

46 

50 

37 

36 

37 

48 

46 

56 

41 

44 

50 

42 

39 

46 

44 

39 

42 

42 

47 

49 

47 

4  2 

38 

48 

43.0 

LONG  bEACH 

MAX 

62 

67 

77 

67 

67 

65 

62 

69 

69 

67 

67 

61 

67 

67 

57 

64 

70 

64 

60 

61 

60 

60 

56 

60 

61 

66 

67 

54 

64.1 

MIN 

42 

45 

47 

48 

50 

48 

44 

45 

45 

49 

51 

53 

48 

54 

54 

47 

49 

49 

49 

45 

49 

43 

46 

50 

50 

47 

45 

53 

47.9 

LUNG  BEACH  N8  AP 

MAX 

61 

66 

74 

65 

62 

60 

60 

65 

65 

66 

61 

62 

67 

66 

62 

63 

70 

57 

57 

58 

58 

56 

55 

60 

56 

60 

64 

61 

62.1 

MIN 

37 

42 

42 

44 

52 

47 

42 

42 

42 

43 

48 

49 

45 

50 

53 

47 

47 

50 

47 

40 

43 

40 

47 

50 

42 

41 

45.3 

LOS   ANGELES  WB  AIRPQRT 

MAX 

57 

68 

73 

60 

59 

57 

60 

62 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

57 

60 

68 

56 

55 

56 

56 

54 

54 

61 

59 

57 

58 

60 

59.6 

MIN 

4  2 

47 

48 

52 

5 1 

48 

4  5 

46 

45 

47 

54 

50 

50 

46 

50 

5 1 

47 

46 

46 

45 

46 

45 

48.2 

LQS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

63 

70 

74 

64 

59 

59 

62 

68 

66 

68 

61 

59 

67 

62 

56 

65 

72 

56 

56 

58 

57 

55 

54 

60 

59 

62 

66 

61 

62.1 

MIN 

42 

44 

46 

49 

52 

49 

45 

46 

45 

47 

53 

53 

48 

50 

52 

46 

50 

50 

44 

46 

44 

43 

46 

5 1 

52 

47 

47 

46 

47.6 

MI    6ALDY  NOTCH 

MAX 

36 

34 

45 

42 

40 

30 

35 

34 

42 

38 

38 

34 

38 

38 

30 

35 

38 

36 

26 

29 

24 

26 

24 

30 

30 

32 

34 

32 

33.9 

MIN 

14 

12 

25 

26 

25 

20 

20 

20 

»8 

22 

24 

27 

24 

24 

22 

15 

20 

18 

1  8 

1 5 

12 

10 

27 

16 

20 

18 

18.9 

HUUNT  WILSON  FC   338  B 

MAX 

45 

49 

54 

50 

41 

35 

38 

48 

48 

57 

54 

46 

45 

42 

37 

47 

49 

48 

31 

35 

32 

33 

32 

39 

34 

42 

42.7 

MIN 

29 

3 1 

37 

38 

29 

29 

24 

31 

36 

4  1 

41 

32 

27 

3 1 

30 

28 

29 

2  5 

22 

24 

2 1 

2  5 

33 

26 

29 

30.2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

60 

67 

63 

63 

59 

59 

61 

69 

60 

60 

61 

61 

62 

59 

60 

66 

59 

57 

59 

57 

55 

56 

58 

59 

59 

60 

61 

60.3 

MIN 

40 

43 

44 

47 

52 

43 

42 

42 

44 

44 

49 

5 1 

46 

47 

53 

46 

48 

48 

47 

4  5 

5 1 

42 

46 

50 

50 

45 

4  1 

45 

46.1 

0CEAN5IDE 

MAX 

64 

64 

75 

66 

64 

61 

63 

64 

64 

65 

62 

62 

64 

66 

68 

65 

68 

62 

61 

61 

59 

57 

56 

58 

56 

63 

63 

64 

63.1 

MIN 

36 

38 

42 

42 

52 

41 

4  1 

39 

39 

40 

46 

49 

4  8 

45 

50 

47 

46 

4  8 

46 

43 

42 

42 

42 

53 

53 

46 

41 

45 

44.5 

OJAI 

MAX 

62 

66 

70 

68 

55 

51 

57 

62 

63 

67 

59 

57 

62 

60 

54 

62 

67 

56 

56 

56 

56 

50 

51 

55 

54 

56 

61 

54 

58.9 

MIN 

31 

34 

34 

33 

43 

45 

35 

35 

35 

38 

37 

47 

35 

42 

42 

36 

38 

42 

36 

37 

37 

37 

43 

46 

42 

36 

36 

38 

38.3 

OXNARO 

MAX 

62 

64 

69 

72 

6! 

61 

59 

60 

63 

64 

63 

59 

61 

66 

62 

57 

64 

67 

58 

69 

61 

56 

59 

55 

61 

59 

61 

62 

62.2 

MIN 

37 

38 

4  3 

42 

47 

50 

41 

40 

40 

42 

43 

48 

40 

45 

48 

43 

42 

46 

40 

41 

40 

41 

42 

48 

49 

42 

41 

4 1 

42.9 

RALQMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

44 

47 

50 

55 

54 

35 

44 

51 

56 

60 

59 

57 

50 

48 

43 

49 

53 

48 

35 

41 

42 

32 

33 

38 

39 

39 

50 

50 

46.5 

MIN 

21 

30 

31 

33 

30 

29 

23 

27 

32 

35 

34 

33 

30 

30 

30 

28 

34 

31 

26 

23 

26 

24 

24 

32 

36 

22 

28 

30 

29.0 

PASADENA 

MAX 

62 

69 

73 

69 

60 

55 

61 

67 

65 

68 

66 

58 

65 

62 

56 

66 

71 

62 

50 

54 

56 

52 

50 

57 

55 

62 

66 

59 

61.3 

MIN 

36 

36 

40 

43 

44 

47 

38 

40 

39 

41 

47 

50 

40 

44 

49 

40 

43 

46 

38 

39 

4  5 

39 

42 

47 

50 

40 

40 

40 

42.3 

PERRIS 

MAX 

58 

65 

68 

64 

57 

54 

55 

67 

66 

69 

62 

56 

59 

57 

52 

59 

69 

65 

47 

54 

54 

51 

46 

54 

54 

56 

64 

59 

58.6 

MIN 

36 

30 

37 

35 

44 

44 

33 

33 

33 

33 

40 

46 

41 

41 

42 

41 

36 

44 

39 

34 

39 

34 

34 

43 

50 

39 

34 

40 

38.4 

POMONA 

MAX 

59 

66 

72 

68 

59 

54 

59 

67 

67 

69 

65 

61 

65 

64 

57 

63 

73 

65 

50 

60 

57 

55 

50 

56 

55 

60 

67 

60 

61.5 

MIN 

32 

33 

34 

36 

47 

47 

37 

35 

35 

37 

47 

48 

41 

42 

48 

43 

41 

46 

38 

46 

43 

37 

41 

47 

49 

37 

36 

38 

40.8 

RAHQNA  SPAULDING 

MAX 

59 

63 

68 

65 

57 

52 

58 

65 

65 

69 

69 

58 

60 

58 

54 

62 

66 

62 

55 

57 

53 

49 

51 

54 

54 

59 

62 

61 

59.5 

MIN 

26 

29 

32 

33 

43 

42 

35 

33 

32 

33 

39 

45 

44 

43 

44 

39 

42 

40 

40 

38 

35 

32 

39 

46 

51 

43 

31 

36 

38.1 

REDLANDS 

MAX 

57 

68 

70 

65 

57 

52 

60 

67 

65 

71 

61 

59 

61 

61 

55 

63 

72 

60 

48 

57 

59 

47 

53 

58 

53 

59 

66 

60 

60.0 

MIN 

32 

34 

35 

39 

45 

4  5 

37 

36 

37 

38 

40 

4  5 

43 

43 

45 

40 

41 

44 

40 

34 

44 

33 

41 

45 

52 

40 

35 

37 

40.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

60 

68 

70 

66 

58 

58 

60 

68 

67 

69 

64 

62 

63 

63 

58 

64 

73 

67 

50 

59 

56 

55 

53 

62 

56 

61 

66 

62 

61.9 

MIN 

3 1 

36 

38 

37 

45 

47 

39 

36 

36 

38 

4  5 

48 

42 

44 

43 

41 

40 

48 

42 

35 

45 

38 

42 

47 

50 

40 

36 

39 

41.0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

56 

56 

67 

68 

64 

58 

55 

59 

66 

6! 

69 

54 

58 

60 

59 

53 

61 

71 

48 

45 

55 

52 

50 

50 

58 

54 

57 

64 

58.3 

MIN 

30 

3  1 

35 

36 

44 

44 

37 

34 

36 

36 

43 

40 

42 

42 

45 

40 

38 

44 

40 

33 

38 

34 

38 

46 

50 

39 

33 

37 

36.6 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 

59 

69 

72 

75 

57 

55 

60 

67 

67 

73 

65 

59 

61 

62 

55 

64 

73 

60 

48 

57 

55 

48 

58 

56 

57 

60 

68 

60 

61.4 

MIN 

30 

34 

36 

45 

45 

37 

35 

38 

37 

43 

4S 

42 

45 

32 

41 

39 

44 

42 

35 

45 

34 

42 

47 

46 

42 

35 

38 

39.7 

SANDBEPG  HB 

MAX 

34 

42 

44 

49 

35 

38 

44 

45 

52 

53 

53 

41 

50 

44 

39 

50 

53 

37 

35 

43 

38 

34 

34 

42 

43 

44 

48 

38 

42.9 

MIN 

2  3 

26 

33 

3  2 

28 

32 

28 

33 

40 

39 

38 

32 

28 

35 

34 

33 

37 

30 

26 

30 

28 

25 

30 

32 

32 

26 

35 

31 

31.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

64 

70 

63 

61 

59 

61 

62 

62 

63 

61 

62 

62 

62 

59 

62 

64 

58 

59 

59 

59 

55 

58 

61 

59 

61 

61 

64 

61.1 

MIN 

4  1 

43 

45 

48 

56 

52 

48 

45 

46 

46 

54 

5? 

52 

49 

54 

50 

51 

50 

46 

46 

50 

43 

48 

55 

51 

46 

45 

46 

48.7 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

62 

65 

66 

59 

57 

60 

62 

70 

73 

66 

58 

65 

60 

55 

64 

70 

63 

54 

56 

55 

54 

50 

56 

55 

61 

64 

60 

60.8 

MIN 

42 

43 

44 

47 

44 

44 

37 

40 

41 

41 

44 

49 

44 

41 

49 

45 

44 

43 

36 

36 

43 

39 

43 

45 

47 

39 

40 

36 

42.4 

SAN   GABRIEL    FIRE  OEPT 

MAX 

63 

69 

73 

72 

61 

57 

62 

69 

68 

70 

67 

59 

67 

64 

59 

65 

73 

64 

53 

57 

59 

55 

52 

55 

55 

64 

67 

60 

62.8 

MIN 

34 

36 

38 

40 

47 

47 

37 

38 

37 

39 

47 

50 

47 

43 

50 

39 

42 

47 

38 

38 

35 

40 

43 

47 

50 

39 

38 

41.6 

SAN  JACINIO 

MAX 

60 

69 

72 

65 

57 

56 

58 

67 

66 

72 

68 

60 

63 

61 

59 

65 

72 

57 

46 

56 

54 

52 

51 

55 

56 

58 

65 

61 

60.8 

MIN 

27 

30 

30 

36 

45 

45 

37 

34 

32 

32 

33 

47 

47 

44 

43 

42 

39 

42 

37 

32 

43 

34 

38 

43 

48 

42 

32 

34 

38.1 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

MIN 

Se«  n«(«rence  Nolos  Following  SUllon  Ind»: 


DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  of  Month 

Average  \ 

I  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

^  1 

9 

10  j 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  j 

17  j 

18 

19  j 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

2S  1 

26 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

SANTA  ANA   PIRE  STATION 

63 

68 

77 

71 

62 

61 

63 

67 

65 

68 

66 

63 

65 

64 

60 

66 

73 

61 

66 

61 

59 

56 

57 

59 

56 

63 

65 

64 

64  .0 

MIN 

38 

42 

43 

46 

50 

49 

43 

41 

43 

43 

50 

52 

47 

42 

51 

45 

47 

49 

46 

42 

45 

42 

45 

50 

50 

45 

41 

43 

45  •  4 

Samia  Barbara 

51 

65 

65 

72 

60 

58 

58 

58 

64 

60 

60 

58 

63 

62 

61 

54 

63 

63 

60 

56 

59 

58 

57 

55 

57 

60 

59 

59 

60.2 

MIH 

37 

40 

39 

39 

44 

47 

40 

39 

39 

42 

42 

47 

43 

49 

50 

41 

42 

42 

45 

39 

39 

39 

42 

45 

48 

41 

41 

45 

42i4 

S A N 1  A    BARbARA    FaA  AP 

t><> 

04 

73 

61 

58 

58 

57 

60 

61 

61 

58 

64 

61 

61 

59 

61 

62 

60 

60 

58 

57 

56 

55 

59 

58 

59 

58 

57 

60. 1 

MIN 

36 

42 

39 

42 

49 

47 

40 

39 

40 

43 

49 

50 

40 

50 

48 

42 

44 

47 

43 

40 

38 

43 

48 

50 

48 

43 

43 

46 

44.0 

CrtUTA     MADIA     un  AIDDnST 

60 

62 

68 

59 

57 

56 

58 

60 

63 

64 

59 

60 

62 

60 

62 

62 

64 

67 

55 

60 

55 

57 

56 

58 

59 

58 

60 

58 

59.6 

MIN 

33 

39 

34 

39 

48 

44 

37 

37 

38 

43 

48 

44 

40 

44 

46 

39 

39 

46 

46 

41 

43 

41 

50 

49 

47 

42 

41 

45 

42.3 

SANTA- MONICA  PIER 

59 

64 

78 

67 

60 

57 

62 

59 

60 

59 

62 

61 

61 

61 

58 

60 

64 

62 

56 

59 

56 

55 

55 

59 

59 

56 

60 

57 

60.2 

MIN 

43 

49 

48 

51 

51 

49 

44 

46 

44 

44 

51 

54 

49 

50 

53 

47 

49 

50 

45 

46 

48 

45 

45 

50 

49 

49 

46 

45 

47.9 

SANTA  Paula 

62 

68 

70 

67 

67 

57 

61 

66 

65 

66 

59 

62 

67 

65 

64 

67 

61 

58 

61 

69 

68 

53 

60 

62 

56 

62.5 

MIN 

30 

32 

49 

45 

42 

44 

35 

37 

39 

41 

44 

44 

35 

38 

39 

39 

44 

45 

35 

37 

37 

43 

45 

39 

39 

39.9 

torranc  e 

60 

67 

75 

71 

61 

61 

65 

64 

63 

63 

60 

60 

64 

61 

60 

61 

68 

65 

56 

59 

57 

55 

55 

61 

60 

58 

67 

58 

62.0 

MIN 

37 

40 

39 

44 

51 

50 

46 

42 

40 

44 

47 

52 

44 

45 

52 

45 

47 

49 

50 

49 

47 

42 

44 

49 

49 

44 

41 

42 

45.4 

TU  J  U  NG  A 

62 

65 

59 

62 

53 

50 

56 

63 

69 

68 

57 

55 

62 

58 

50 

60 

67 

56 

46 

51 

53 

50 

47 

53 

52 

58 

62 

55 

57.1 

MIN 

3'< 

36 

45 

42 

42 

43 

35 

38 

39 

42 

40 

42 

36 

41 

45 

36 

41 

41 

37 

35 

41 

35 

39 

44 

44 

41 

38 

38 

39.6 

TllCTTN     IDUTUP  RAMTU 
iw3iii»    if^viric  i^Mi'n.n 

60 

64 

75 

68 

61 

59 

59 

64 

64 

66 

65 

60 

64 

62 

57 

62 

71 

62 

56 

59 

57 

54 

52 

56 

55 

59 

61 

60 

61.1 

MIN 

32 

35 

41 

39 

49 

49 

38 

36 

38 

36 

47 

49 

43 

42 

48 

42 

42 

48 

42 

37 

40 

36 

43 

47 

50 

42 

37 

38 

41.8 

twitchell  dam 

MAX 

59 

58 

69 

62 

54 

53 

58 

60 

62 

64 

58 

57 

60 

60 

60 

61 

63 

54 

52 

57 

56 

53 

55 

58 

57 

59 

58 

58.4 

MIN 

38 

42 

41 

37 

45 

44 

38 

38 

38 

39 

44 

48 

38 

41 

49 

40 

38 

44 

43 

40 

35 

44 

44 

44 

40 

38 

41 

41.1 

UCLA 

MAX 

60 

66 

74 

67 

58 

58 

67 

67 

64 

67 

62 

59 

62 

61 

56 

64 

70 

61 

57 

60 

58 

54 

53 

59 

57 

61 

64 

61 

61.7 

MIN 

49 

55 

51 

49 

48 

47 

47 

48 

52 

47 

49 

47 

47 

51 

46 

49 

47 

43 

43 

46 

41 

41 

47 

49 

45 

46 

44 

47.1 

UPLAND   3  N 

MAX 

56 

63 

68 

66 

54 

51 

56 

62 

63 

68 

63 

57 

60 

59 

53 

62 

68 

60 

46 

62 

53 

50 

47 

54 

55 

67 

65 

57 

58.0 

MIN 

34 

33 

38 

40 

44 

43 

35 

34 

36 

38 

37 

46 

37 

40 

45 

38 

40 

43 

38 

36 

41 

35 

40 

45 

46 

36 

35 

36 

39.0 

UICTA     "5  WMC 
V  I  i  1  M     £  iNPtC 

MAX 

59 

64 

74 

68 

60 

59 

59 

63 

62 

64 

59 

60 

62 

60 

59 

62 

66 

63 

56 

58 

56 

54 

54 

57 

56 

59 

60 

63 

60.6 

MIN 

33 

38 

43 

40 

49 

47 

41 

39 

39 

39 

44 

47 

44 

43 

48 

46 

44 

46 

41 

40 

42 

40 

45 

50 

52 

42 

39 

42 

43.0 

MAX 

63 

57 

60 

59 

55 

52 

58 

59 

63 

70 

65 

55 

54 

51 

51 

59 

57 

50 

42 

51 

46 

40 

43 

48 

51 

51 

58 

55 

MIN 

20 

24 

30 

29 

29 

40 

39 

36 

33 

40 

34 

34 

32 

34 

33 

30 

32 

31 

41 

38 

28 

29 

3215 

YQRBA  LINQA 

MAX 

60 

70 

73 

69 

61 

61 

62 

66 

70 

67 

64 

59 

65 

63 

62 

6! 

71 

59 

56 

60 

55 

57 

55 

58 

57 

61 

65 

62 

MIN 

30 

31 

31 

31 

32 

33 

32 

33 

39 

33 

33 

34 

39 

35 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

38 

36 

38 

37 

37 

tl'.i 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

6AK£R    9  NNH 

MAX 

55 

60 

62 

62 

63 

53 

57 

60 

61 

65 

66 

67 

63 

66 

64 

6! 

69 

55 

57 

58 

62 

55 

57 

63 

56 

61 

65 

69 

61.3 

MIN 

31 

34 

35 

35 

43 

33 

33 

34 

37 

37 

4  0 

39 

40 

43 

39 

40 

42 

43 

42 

43 

41 

35 

39 

46 

41 

36 

40 

43 

39.8 

B AR  S  TQW 

MAX 

56 

56 

57 

57 

56 

53 

55 

56 

63 

63 

63 

60 

60 

66 

58 

63 

65 

63 

53 

66 

55 

61 

53 

61 

59 

60 

60 

61 

56.5 

MIN 

27 

28 

25 

31 

40 

40 

31 

28 

29 

32 

34 

33 

34 

36 

42 

35 

32 

42 

36 

32 

39 

33 

27 

38 

42 

32 

31 

33 

33.8 

MAX 

54 

56 

60 

62 

59 

50 

55 

57 

63 

64 

67 

58 

58 

58 

61 

61 

62 

61 

41 

52 

46 

45 

44 

50 

50 

54 

60 

58 

MIN 

i9 

30 

34 

35 

41 

41 

36 

38 

31 

35 

36 

43 

42 

41 

40 

41 

42 

40 

36 

31 

39 

32 

35 

41 

47 

39 

32 

33 

s'li 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

45 

49 

46 

46 

39 

37 

42 

46 

46 

49 

49 

43 

49 

40 

48 

49 

42 

46 

47 

45 

46 

35 

38 

44 

44 

39 

34 

43 1 8 

MIN 

9 

9 

7 

9 

15 

12 

-  2 

•  2 

6 

9 

13 

25 

17 

17 

26 

15 

12 

33 

28 

23 

26 

28 

27 

32 

19 

17 

13 

15 

16.4 

BISHOP    UNION  tARSIDE 

MAX 

40 

38 

50 

40 

33 

42 

43 

36 

42 

40 

33 

40 

35 

32 

36 

34 

MIN 

11 

20 

24 

20 

20 

13 

19 

31 

32 

14 

16 

18 

9 

9 

12 

BLYTHE 

MAX 

65 

67 

70 

72 

71 

66 

65 

68 

71 

73 

76 

72 

71 

71 

69 

73 

71 

68 

65 

65 

66 

64 

65 

72 

76 

73 

71 

76 

69.7 

MIN 

28 

34 

39 

42 

48 

48 

39 

39 

36 

36 

37 

49 

45 

41 

49 

43 

45 

46 

45 

36 

43 

43 

36 

45 

45 

55 

38 

44 

42.0 

BLYTHE  FAA  AIRPURT 

MAX 

61 

65 

67 

68 

68 

64 

62 

65 

68 

72 

73 

69 

70 

68 

65 

70 

69 

63 

63 

62 

63 

61 

62 

70 

74 

66 

68 

72 

MIN 

30 

39 

39 

45 

49 

47 

41 

41 

41 

41 

41 

52 

47 

44 

51 

47 

48 

49 

43 

39 

44 

44 

36 

46 

50 

52 

41 

46 

44.0 

BORRECiD  DESERT  PARK 

MAX 

62 

65 

66 

74 

73 

66 

60 

65 

66 

71 

75 

74 

70 

71 

72 

68 

71 

70 

67 

65 

63 

62 

56 

55 

67 

70 

68 

80 

67  6 

MIN 

34 

40 

40 

44 

60 

49 

42 

42 

40 

44 

44 

51 

43 

46 

48 

48 

49 

42 

45 

40 

43 

42 

40 

49 

47 

52 

42 

46 

44)4 

BRAWLEY   2  Srt 

MAX 

63 

66 

68 

70 

72 

70 

70 

67 

68 

72 

75 

75 

67 

71 

69 

70 

73 

71 

66 

66 

65 

68 

62 

66 

74 

77 

71 

72 

69  4 

MIN 

30 

33 

35 

40 

49 

43 

44 

36 

35 

36 

36 

44 

44 

43 

46 

47 

47 

48 

41 

36 

39 

41 

36 

42 

44 

54 

41 

44 

41)2 

C  ANT  I L 

MAX 

50 

57 

60 

53 

55 

57 

56 

59 

60 

65 

57 

60 

61 

67 

58 

63 

65 

56 

50 

57 

58 

51 

46 

55 

54 

66 

60 

55 

57. 3 

MIN 

35 

30 

25 

33 

36 

38 

35 

31. 

28 

33 

31 

43 

44 

44 

43 

40 

43 

40 

42 

35 

40 

31 

39 

37 

42 

33 

30 

32 

36.2 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

58 

57 

58 

57 

60 

57 

55 

58 

64 

63 

61 

61 

61 

66 

60 

63 

66 

52 

56 

58 

60 

53 

55 

63 

60 

58 

62 

66 

59.6 

MIN 

33 

35 

28 

36 

47 

43 

37 

34 

37 

37 

39 

48 

40 

43 

48 

43 

36 

44 

44 

39 

46 

36 

37 

44 

49 

40 

35 

39 

40.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

62 

67 

70 

68 

69 

67 

65 

67 

67 

71 

69 

73 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

53 

62 

65 

63 

59 

68 

67 

66 

66 

64 

67  0 

MIN 

32 

35 

36 

39 

45 

48 

39 

37 

39 

39 

44 

51 

56 

49 

56 

47 

45 

47 

44 

47 

48 

49 

49 

45 

52 

43 

44 

44 

44.7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

39 

39 

36 

38 

41 

38 

35 

36 

40 

40 

42 

47 

39 

37 

43 

43 

45 

40 

37 

43 

43 

41 

34 

38 

44 

45 

36 

40  0 

MIN 

7 

11 

3 

9 

9 

26 

2 

4 

5 

7 

17 

25 

21 

18 

25 

24 

14 

28 

29 

26 

23 

26 

27 

19 

30 

13 

20 

n'.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

58 

58 

63 

65 

66 

65 

60 

62 

65 

68 

73 

69 

67 

67 

65 

65 

69 

64 

62 

60 

62 

62 

60 

58 

64 

68 

65 

66 

64  1 

MIN 

37 

39 

46 

46 

49 

49 

44 

42 

42 

44 

46 

50 

49 

48 

52 

48 

48 

50 

43 

40 

44 

45 

43 

43 

51 

51 

44 

47 

45i7 

EL   CENTRO  2  SSH 

MAX 

68 

66 

70 

72 

68 

72 

68 

67 

72 

74 

75 

68 

72 

71 

72 

72 

72 

65 

64 

67 

66 

66 

67 

74 

77 

70 

73 

74 

70 . 1 

MIN 

30 

33 

35 

42 

46 

42 

41 

34 

36 

36 

40 

44 

42 

42 

45 

43 

46 

46 

46 

39 

39 

40 

38 

44 

46 

62 

39 

44 

41.1 

FAIRMONT 

MAX 

47 

46 

49 

51 

57 

45 

45 

48 

50 

58 

56 

62 

53 

57 

50 

44 

56 

56 

44 

41 

46 

45 

42 

46 

48 

45 

50 

54 

49.7 

MIN 

30 

33 

33 

33 

35 

37 

35 

34 

34 

36 

37 

41 

36 

36 

41 

36 

37 

36 

34 

35 

35 

31 

30 

36 

43 

35 

33 

33 

35.3 

GOLD  KOCK  RANCH 

MAX 

65 

65 

68 

71 

69 

68 

65 

67 

70 

74 

78 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

66 

65 

66 

66 

60 

64 

71 

76 

72 

72 

70 

66  .9 

MIN 

35 

42 

49 

50 

46 

44 

41 

45 

42 

44 

45 

52 

45 

47 

51 

46 

50 

50 

45 

40 

43 

44 

35 

49 

52 

53 

51 

49 

45.9 

HAIWEt 

MAX 

39 

48 

47 

46 

53 

52 

45 

41 

43 

46 

56 

52 

55 

46 

55 

47 

50 

54 

39 

45 

45 

50 

49 

36 

47 

50 

50 

50 

47.7 

MIN 

22 

22 

23 

22 

22 

21 

26 

23 

23 

25 

28 

22 

25 

28 

28 

30 

26 

27 

31 

28 

28 

29 

28 

31 

30 

32 

28 

29 

26.3 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 

6  2 

62 

66 

71 

65 

60 

63 

65 

68 

71 

73 

68 

67 

65 

64 

70 

66 

59 

59 

61 

56 

57 

55 

66 

66 

67 

69 

64.3 

MIN 

27 

33 

41 

35 

45 

50 

38 

37 

31 

33 

33 

45 

34 

39 

47 

42 

40 

39 

41 

32 

33 

40 

35 

46 

49 

46 

39 

39 

38.9 

IMPERIAL 

MAX 

67 

68 

70 

72 

70 

72 

68 

68 

73 

7! 

76 

69 

71 

70 

70 

73 

72 

66 

64 

66 

68 

62 

67 

75 

76 

70 

72 

75 

70.2 

MIN 

36 

39 

40 

46 

47 

44 

44 

40 

40 

41 

42 

48 

51 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

39 

42 

41 

38 

47 

47 

57 

44 

48 

44.9 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

67 

67 

70 

73 

69 

71 

67 

68 

72 

74 

76 

67 

72 

72 

70 

73 

70 

65 

65 

65 

70 

62 

65 

7! 

77 

72 

72 

73 

70.0 

MIN 

32 

34 

36 

42 

50 

44 

42 

37 

37 

40 

39 

46 

45 

47 

48 

46 

47 

49 

46 

40 

41 

42 

39 

46 

47 

51 

39 

46 

42.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

48 

47 

51 

53 

37 

45 

45 

45 

53 

48 

52 

54 

38 

43 

49 

43 

52 

48 

48 

47.3 

MIN 

IB 

20 

22 

30 

15 

12 

23 

28 

27 

26 

23 

24 

32 

29 

30 

32 

29 

24 

27 

24.8 

See  Reference  Notes  Tollowing  Slation  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 

FEBRUtRV  1969 


Slalion 


INDIO  U  S  DATE  GIRDEN 

IN/QKERN 

IRDN  MOUNTAIN 

LAKE  ARROUHEAU 

LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY 

MECCA   fIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 

MOUNTAIN  PASS 

MT    SAN   JACINTO  nSR 

NEEDLES    FA4  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMOALE    FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL    FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTVNINE  PALMS 
VALVERHO   RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WILDRDSE  RANGER  STA 


Day  of  Month 

Si 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  I  29  1  30  1  31 

> 

MAX 
MIN 

65 
28 

66 
37 

73 
41 

75 
38 

74 
49 

71 
51 

64 
46 

69 

38 

73 
41 

77 
39 

79 
43 

74 
52 

75 
54 

74 
55 

72 
53 

69 
54 

77 
40 

74 
42 

64 
39 

66 
35 

69 
36 

69 
42 

64 
37 

60 
51 

72 
55 

69 

52 

71 
42 

74 
44 

70.7 
44.  1 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

59 
<.2 

59 
42 

63 
48 

64 
46 

66 
47 

67 
47 

56 
42 

65 
39 

65 
39 

69 
46 

71 
43 

72 
53 

73 
55 

69 
44 

69 
52 

66 
52 

70 
50 

69 
47 

62 
42 

63 
41 

63 
41 

65 
45 

60 
39 

58 
49 

66 
52 

71 
51 

67 
41 

69 
44 

65.6 
45.7 

MAX 
MIN 

20 

20 

25 

25 

40 
30 

34 
29 

35 
23 

36 
23 

44 
25 

50 
29 

52 
34 

41 
35 

42 
26 

42 

30 

39 
30 

43 
28 

48 
26 

45 

30 

34 
26 

37 
21 

34 
25 

31 
24 

36 
26 

38 
30 

40 
32 

39 
29 

44 
23 

40 
30 

40.3 
26.9 

MAX 
MIN 

52 
27 

56 

30 

58 
25 

60 
30 

51 
36 

49 
36 

52 
30 

55 

28 

62 
29 

61 
30 

61 

33 

53 
35 

58 
35 

61 
38 

54 

41 

59 
33 

63 
32 

52 
36 

49 
36 

53 
32 

53 
36 

49 
36 

48 

33 

58 
38 

53 
37 

56 
32 

57 
27 

56 
34 

55.3 
33. 1 

MAX 
MIN 

50 
27 

54 
27 

57 
23 

62 
29 

57 
45 

57 
35 

57 
37 

56 
26 

62 
26 

64 
37 

60 
29 

58 
41 

57 
37 

63 
35 

56 
35 

63 
35 

65 
37 

63 
35 

63 

63 

63 

64 

57 

54 

56 
42 

56 
35 

59 
25 

62 
30 

59.3 
33. 1 

MAX 
MIN 

65 
28 

72 
34 

77 
36 

73 
38 

73 
46 

70 
52 

71 
40 

73 
38 

76 
41 

77 
37 

76 
36 

71 
47 

77 
46 

74 
44 

70 
43 

76 
41 

78 
42 

66 
41 

66 
44 

68 
31 

70 
34 

65 

44 

65 
38 

70 
55 

72 
59 

74 
53 

75 
39 

74 
44 

72.1 
41.9 

ii 

29 

50 
31 

56 
34 

56 
41 

50 
35 

46 
35 

46 
31 

51 
33 

57 
34 

59 

38 

60 
40 

56 
43 

54 

40 

52 
37 

48 

40 

55 
37 

56 
40 

51 
37 

36 
30 

37 
31 

47 

30 

41 
30 

38 
28 

42 
34 

47 
35 

47 
34 

52 
32 

54 
37 

49.9 
34.9 

MAX 
MIN 

49 
31 

45 

28 

53 
28 

56 
34 

57 

33 

50 
39 

47 
34 

50 
30 

56 
26 

60 
31 

61 
33 

58 
38 

58 
38 

59 
39 

62 
41 

52 

40 

57 
37 

60 
37 

47 
37 

48 
35 

50 
35 

53 
31 

46 

34 

42 
34 

51 
36 

47 
33 

52 

30 

55 

34 

52.9 
34 . 3 

MAX 
MIN 

57 
32 

58 
31 

59 
27 

58 
34 

55 
38 

55 
42 

59 
40 

58 
29 

57 

30 

56 
32 

58 
36 

59 
46 

58 
44 

59 
43 

58 
42 

59 
43 

58 
42 

55 

44 

56 
36 

56 
38 

58 
40 

57 
41 

54 
42 

52 
44 

53 
44 

55 
35 

57 
27 

56 
29 

56.6 
37.6 

MAX 
MIN 

".7 
2'. 

44 

20 

45 
22 

52 

30 

51 
27 

43 
32 

40 
30 

46 

30 

51 
31 

56 
30 

59 
32 

58 
38 

52 
30 

56 
37 

55 
35 

53 
31 

52 
32 

33 
23 

40 
30 

43 
25 

45 

22 

47 
23 

48 
24 

46 
40 

44 

30 

50 
25 

56 
31 

55 

30 

46.9 
29.  1 

MAX 
MIN 

'.2 
12 

37 
18 

47 
11 

41 
19 

35 

20 

29 
6 

36 
20 

44 
10 

49 
13 

49 
16 

46 
17 

36 
24 

41 
7 

42 
19 

37 
26 

45 
12 

45 
16 

32 
19 

25 
13 

30 
1 

36 
6 

26 
13 

25 
13 

33 
21 

32 
28 

39 

12 

45 
5 

43 
14 

36.1 
14.6 

ii 

61 
32 

64 
35 

65 
44 

68 
45 

65 
49 

60 
44 

60 
39 

64 
37 

65 
37 

72 
41 

72 
41 

70 
52 

69 
46 

69 
43 

67 
55 

69 
47 

70 
44 

59 
46 

58 
43 

63 
45 

63 
44 

56 
40 

56 
37 

69 

50 

72 
56 

68 
50 

68 
40 

72 
41 

65.6 
43.8 

MAX 
MIN 

53 
26 

56 
44 

59 
31 

53 
41 

55 
44 

57 
34 

62 
35 

61 
39 

46 
36 

50 
35 

53 
37 

47 
32 

46 
39 

58 
40 

53 
45 

54 
38 

58 
31 

56 
35 

MAX 
MIN 

53 
27 

56 
29 

57 
25 

60 
27 

54 
39 

43 
37 

53 
31 

57 
29 

61 
29 

60 
30 

61 
33 

58 
40 

59 

30 

60 
39 

56 
41 

58 
31 

65 
32 

46 
37 

50 
35 

51 
33 

54 
36 

48 
32 

46 
36 

60 
40 

53 
38 

55 
35 

59 
29 

56 
34 

55.7 
33.4 

MAX 
MIN 

65 
33 

71 
38 

73 
39 

72 
42 

71 
46 

63 
35 

67 
39 

69 
39 

71 
40 

7! 
35 

75 
42 

72 
50 

72 
44 

71 
48 

64 
47 

75 
43 

73 
47 

70 
42 

59 
36 

67 
36 

65 

40 

62 
41 

58 
38 

61 
36 

66 
55 

68 
42 

72 
45 

72 
44 

68.5 
41.6 

MAX 
MIN 

59 
37 

60 
39 

64 
41 

66 
46 

73 
48 

66 
46 

61 
40 

62 
42 

65 
43 

68 
43 

71 
44 

76 
46 

70 
51 

70 
47 

69 
49 

69 
49 

69 
48 

70 
48 

65 
42 

60 
43 

64 

44 

63 
46 

56 
39 

54 

41 

63 
48 

75 
55 

67 
46 

71 
49 

65.9 
45.1 

MAX 
MIN 

<i6 
27 

49 

30 

52 
36 

51 
37 

49 
35 

42 
26 

49 
31 

52 
31 

55 
34 

59 
35 

54 
39 

54 
41 

53 
34 

59 
33 

49 
37 

53 
36 

57 
37 

54 
34 

45 
35 

50 
33 

49 
34 

44 
27 

41 
32 

49 
31 

49 
36 

51 
34 

52 
33 

51 
35 

50.6 
34.0 

MAX 
MIN 

".6 
22 

44 
2? 

45 
27 

44 
29 

34 
26 

32 
24 

34 

30 

40 
29 

47 

30 

53 
33 

49 
40 

42 
33 

43 

26 

40 
32 

35 

30 

40 
28 

47 

32 

43 
28 

32 
25 

33 
22 

31 
26 

30 
21 

36 
20 

38 
29 

39 
29 

41 
24 

40 
25 

43 
26 

40.0 
27.6 

MAX 
MIN 

6'> 
28 

71 
34 

74 
35 

71 
36 

71 
46 

68 
48 

69 
42 

71 
38 

75 
36 

76 
3! 

74 
38 

71 
48 

74 
55 

69 
48 

68 
50 

76 
44 

73 
42 

64 
43 

64 
40 

67 
31 

66 
35 

63 
40 

62 
37 

74 
55 

71 
56 

71 
49 

73 
38 

72 
42 

70.1 
41.8 

MAX 
MIN 

53 
26 

59 
25 

62 
26 

56 
28 

60 
33 

52 
38 

55 
30 

56 
29 

60 
31 

63 
32 

58 
36 

64 
40 

60 
34 

63 
39 

57 
45 

63 
34 

65 
32 

50 
39 

56 
36 

56 
35 

60 
39 

53 
36 

50 
38 

59 
35 

56 
39 

58 
35 

62 
34 

55 
35 

58.0 
34.3 

MAX 
MIN 

MAX 

57 
27 

59 
33 

62 
30 

69 
34 

66 
43 

59 
41 

59 
36 

60 
24 

65 

30 

67 
33 

71 
36 

71 
46 

71 
38 

71 
36 

66 
45 

66 
39 

67 
30 

67 
42 

66 
40 

56 
2S 

61 
32 

56 
39 

55 
33 

62 
45 

64 
52 

64 
39 

65 
31 

69 
36 

64.1 
36.4 

MIN 

MAX 
MIN 

26 

57 
29 

58 
27 

59 
31 

61 
37 

52 
39 

48 
32 

52 
29 

55 

30 

62 
32 

63 
33 

60 
42 

57 

32 

57 
36 

61 
42 

58 
33 

60 
32 

65 
39 

45 
36 

49 
31 

51 
36 

51 
32 

47 
35 

52 
37 

56 
45 

46 
33 

54 
29 

59 
32 

55.2 
33.9 

MAX 
MIN 

25 
-  6 

24 
3 

26 
6 

33 
-  1 

27 
7 

21 
8 

20 
-  4 

25 
5 

32 
6 

36 
7 

40 
17 

30 
18 

24 
-  1 

30 
12 

34 
16 

22 
-  3 

27 
-  4 

27 
9 

22 
18 

21 
6 

24 
-  2 

21 
3 

23 
2 

22 
3 

22 
11 

16 
-  1 

22 
-  9 

27 
5 

25.6 
4.7 

MAX 

MIN 

18 
7 

12 
5 

26 

7 

31 
4 

16 
2 

9 
2 

9 

-  3 

16 
9 

21 
10 

23 
12 

26 
13 

17 

10 

20 
2 

17 

10 

19 
11 

14 
-  5 

20 
4 

16 
5 

10 
5 

9 
5 

17 
.  6 

10 
-  4 

16 

0 

10 
1 

11 

0 

12 
-  4 

12 
0 

16 
1 

16.4 
3.7 

MAX 
MIN 

<.l 
26 

49 

28 

53 

30 

51 
32 

47 
37 

42 
35 

45 
26 

46 
30 

46 
32 

51 
32 

52 
35 

52 
40 

51 
34 

50 
34 

49 
38 

50 
29 

51 
30 

48 
33 

39 
32 

40 
29 

45 

31 

43 

30 

37 
31 

46 
29 

46 
38 

46 
29 

47 

30 

44 

32 

46.6 
31.9 

Seo  Relerencs  Noles  Following  SUIion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Ft6RlJ4RV  1969 


Day 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Zo 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      ♦  « 

NORTH  COAST 

A  t  ki  A  r  c 
UK  A  I  NR  ir  C 

01 

DUTTONS  LANQING 

EVAP 

05 

04 

.11 

07 

07 

.  04 

.03 

.12 

.06 

• 

.21 

■  02 

.02 

.  10 

.  12 

.03 

.07 

.06 

1.45 

MIND 

• 

* 

231 

100 

'*l 

140 

'60 

* 

* 

165 

45 

70 

65 

* 

* 

213 

24 

'52 

20 

94 

♦ 

4 

247 

79 

55 

33 

1  ?e 

1935 

MAX 

- 

- 

98 

98 

50 

51 

57 

- 

- 

57 

64 

57 

60 

59 

■ 

59 

54 

54 

55 

60 

- 

- 

54 

53 

50 

61 

4S 

57.3 

MIN 

38 

38 

40 

43 

39 

39 

42 

39 

37 

49 

45 

47 

46 

39 

■ 

3G 

43 

40 

39 

43 

41.9 

FcRNDALc   Z  NM 

EVAP 

01 

02 

04 

05 

02 

01 

01 

01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.04 

.05 

.04 

.04 

.01 

.04 

•  03 

.03 

.05 

.04 

.02 

•  02 

,06 

.03 

.63 

WIND 

'«2 

"22 

'35 

'32 

'59 

'90 

'so 

109 

41 

69 

36 

18 

20 

97 

56 

9 1 

17 

99 

61 

38 

37 

45 

64 

53 

50 

70 

1360 

MAX 

48 

57 

57 

95 

43 

45 

50 

51 

52 

59 

56 

55 

52 

58 

56 

53 

54 

55 

54 

52 

57 

55 

47 

51 

51 

58 

56 

53.4 

MIN 

39 

40 

39 

40 

36 

^"^ 

A2 

42 

47 

46 

't'i 

36 

41 

44 

41 

43 

40 

45 

41 

39 

38 

35 

37 

37 

36 

42 

41 

40.4 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

10 
■- 

10 

08 

.04 

04 

02 

05 

05 

02 

03 

05 

06 

.  00 

.00 

.02 

.05 

.03 

.05 

.05 

.05 

.05 

.02 

,00 

•  01 

.05 

.02 

.09 

1.19S 

WIND 

*19 

18 

17 

'67 

22 

* 

76 

'» 

46 

68 

6 

65 

69 

31 

45 

18 

20 

48 

45 

33 

50 

82 

39 

31 

58 

6C 

11706 

55 

59 

58 

56 

55 

55 

5^ 

53 

56 

57 

56 

51 

55 

54 

54 

57 

52 

95 

51 

53 

50 

52 

51 

95 

50 

50 

50 

54.1 

MIN 

36 

40 

39 

40 

42 

39 

39 

38 

40 

49 

51 

39 

35 

43 

45 

43 

42 

41 

44 

43 

39 

38 

39 

41 

40 

41 

40 

44 

41.1 

LAKE   PILLSBURY  NQ 

2 

EVAP 

.01 

.02 

.03 

.01 

.00 

.06 

.02 

.01 

.03 

.00 

.01 

.03 

•  00 

.  00 

.  04 

.  02 

.01 

.03 

.06 

.05 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

,01 

•  50 

WIND 

5 

8 

3 

2 

2 

3 

5 

4I 

3 

6 

6 

23 

6 

6 

3 

1 1 

9 

1 

4 

24 

20 

5 

3 

7 

19 

6 

12 

214 

44 

'0 

49 

5  L 

44 

5 1 

50 

4fi 

51 

52 

5C 

41 

42 

42 

55 

47 

44 

42 

4B^1 

MIN 

35 

36 

38 

37 

36 

33 

36 

38 

36 

43 

43 

39 

37 

38 

37 

38 

39 

39 

41 

39 

37 

35 

36 

36 

37 

35 

37 

37 

37^5 

«       *  * 

SACRAMENTO 

DRA  i NaCE 

02 

berryessa  lake 

EVAP 

.03 

.04 

.06 

.07 

.09 

.09 

.07 

.03 

.05 

.04 

.00 

.06 

.04 

.05 

.04 

.05 

.10 

.00 

.02 

.05 

.05 

.05 

.05 

.09 

.04 

.02 

.05 

,01 

K32 

80 

7 1 

53 

48 

52 

120 

53 

29 

26 

16 

55 

62 

102 

120 

65 

59 

39 

9G 

1795 

MAX 

51 

56 

97 

97 

53 

48 

56 

53 

55 

51 

60 

53 

57 

46 

^? 

49 

52 

55 

57 

48 

51 

49 

51 

50 

52 

46 

53.0 

MIN 

36 

38 

38 

37 

39 

40 

40 

40 

40 

41 

49 

41 

38 

37 

44 

43 

43 

43 

45 

43 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

38 

4C 

40.1 

6RANNAN  ISLAND 

.02 

.03 

■  12 

.00 

.05 

•  05 

•  10 

.05 

.06 

.05 

.05 

.03 

.02 

.03 

.  06 

.  07 

.  06 

■  03 

.02 

.04 

.07 

,03 

1.25 

WIND 

40 

105 

25 

90 

'  29 

'  84 

'  23 

35 

'  32 

65 

53 

102 

30 

U 

3 1 

24 

93 

43 

55 

102 

71 

51 

36 

55 

1930 

CHiCa  EXPERIMENT   STA  (A) 

EVAP 

.04 

« 

.07 

.02 

.03 

.04 

.10 

- 

- 

_ 

_ 

.04 

.02 

.01 

.02 

.03 

* 

4 

.  14 

.07 

.06 

.06 

,02 

- 

WIND 

37 

138 

« 

210 

66 

65 

12 

• 

4 

164 

23 

29 

36 

292 

109 

59 

61 

115 

1746 

DAVIS   2  WSW 

EVAP 

.13 

.00 

.04 

.06 

.02 

.14 

.05 

.05 

.03! .03 

.07 

.08 

.08 

.07 

.16 

.02 

.06 

.03 

.00 

.03 

.09 

.05 

.08 

.  10 

.07 

.06 

.09 

.00 

1.70 

149 

69 

59 

242 

115 

12 

73 

153 

131 

68 

36 

174 

2694 

MAX 

S3 

59 

57 

98 

48 

48 

56 

56 

55 

56 

65 

92 

62 

57 

46 

61 

54 

55 

52 

S3 

59 

51 

56 

53 

52 

59 

60 

4S 

55.5 

MIN 

37 

40 

38 

38 

»l 

41 

39 

39 

41 

47 

49 

43 

37 

38 

46 

43 

42 

42 

46 

44 

39 

39 

41 

40 

41 

39 

40 

43 

41.2 

FDLSOM  DAM 

.  04 

•  02 

.00 

.04 

•  02 

.03 

.  12 

.00 

.03 

.08 

.00 

.00 

.10 

.  10 

.  OC 

.  00 

.00 

.  OS 

.  OG 

.  OC 

.  OC 

.  00 

.09 

.05 

•  89 

UTNn 

94 

92 

'57 

*36 

'56 

113 

95 

42 

87 

65 

29 

161 

96 

42 

42 

34 

45 

82 

52 

135 

196 

1  OS 

103 

4S 

161 

2309 

L  AK  E  Shore 

EVAP 

- 

.09 

.06 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

•  06 

•  04 

_ 

_ 

_ 

.04 

.04 

.03 

.04 

.03 

- 

- 

- 

.03 

.03 

- 

WIND 

30 

10 

19 

10 

48 

45 

21 

55 

23 

14 

11 

6 

13 

19 

25 

19 

16 

' 

42 

39 

24 

59 

15 

12 

9 

63u 

MQNTICELLO  uAM 

EVAP 

.05 

.04 

.06 

.06 

.04 

.00 

.04 

.03 

.00 

.00 

.03 

,00 

.06 

.06 

_ 

.04 

.05 

.00 

.01 

.02 

.07 

.04 

.02 

.06 

.05 

.04 

.04 

,01 

.956 

10 

20 

20 

60 

11 

7 

12 

2 1 

10 

14 

55 

507 

MAX 

54 

99 

60 

60 

5S 

49 

55 

49 

51 

56 

62 

54 

52 

54 

51 

53 

52 

57 

45 

50 

54 

49 

54 

51 

47 

53.5 

MIN 

38 

39 

38 

39 

40 

39 

39 

41 

41 

46 

48 

41 

38 

36 

43 

41 

41 

42 

45 

42 

37 

35 

38 

39 

39 

39!  36 

41 

40.3 

placervule  ifg 

EVAP 

* 

.10 

4 

.04 

.05 

_ 

•  00 

.  06 

.01 

.00 

.00 

4 

4 

.03 

.01 

.01 

•  05 

- 

.523 

WIND 

• 

4 

99 

32 

60 

62 

12 

• 

* 

83 

36 

44 

46 

20 

* 

4 

151 

6 

6 

32 

4 

4 

4 

165 

36 

55 

34 

63 

1106 

EVAP 

,00 

.07 

.09 

.07 

.00 

.00 

.06 

,00 

,00 

.00 

.00 

.06 

.00 

.  00 

.  00 

.04 

.00 

.06 

.04 

.03 

.00 

.09 

.00 

.00 

.11 

.12 

.93B 

WIND 

92 

43 

74 

39 

22 

29 

23 

23 

95 

27 

40 

49 

46 

38 

43 

30 

34 

53 

43 

22 

30 

46 

71 

43 

94 

34 

38 

43 

1186 

TURNTABLE  CkEEK 

* 

* 

.10 

.09 

.17 

.08 

.03 

.  00 

" 

,11 

.01 

* 

4 

.07 

.04 

.OG 

.07 

* 

* 

* 

•  07 

.  11 

.03 

.00 

,03 

L  .  136 

WIND 

36 

1 5 

20 

* 

76 

23 

22 

33 

60 

28 

133 

26 

12 

28 

25 

KHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.00 

.  03 

.  02 

.00 

.  02 

•  01 

,01 

.00 

.03 

.07 

.05 

.01 

.04 

•  01 

.03 

.04 

.01 

.01 

•  00 

•  00 

.01 

.02 

.01 

,00 

.  45B 

WIND 

67 

25 

20 

20 

19 

20 

17 

29 

94 

21 

46 

39 

28 

26 

32 

29 

26 

25 

25 

29 

24 

17 

47 

36 

46 

30 

23 

36 

860 

WILL0M5  USSR 

EVAP 

• 

• 

.17 

.00 

.13 

.06 

.15 

* 

* 

.01 

.03 

.03 

,12 

.02 

■ 

•  03 

.00 

.02 

4 

4 

4 

.35 

.07 

.05 

.04 

,05 

1.498 

WIND 

• 

* 

1*6 

25 

59 

167 

24 

* 

* 

231 

103 

39 

63 

31 

• 

* 

198 

47 

20 

31 

4 

• 

4 

361 

139 

49 

28 

123 

1860 

MAX 

56 

92 

59 

57 

56 

55 

52 

61 

60 

51 

55 

96 

94 

56 

56 

50 

55 . 5 

MIN 

36 

38 

40 

39 

43 

39 

50 

45 

37 

34 

_ 

41 

44 

47 

44 

" 

36 

38 

39 

41 

43 

40.9 

*      t  t 

CENTRAL  COAST 

DRAINACE 

04 

BURLINGAHE 

EVAP 

.03 

.13 

.00 

•  00 

.04 

,04 

.02 

.05 

.00 

.12 

.  07 

.05 

.  06 

.02 

.04 

.03 

,03 

WIND 

31 

32 

24 

34 

47 

75 

60 

20 

47 

21 

38 

122 

63 

43 

53 

20 

'36 

195 

'53 

'54 

34 

36 

'46 

'21 

19 

32 

91 

1312 

MAX 

60 

60 

98 

55 

55 

52 

55 

55 

98 

66 

62 

95 

6 1 

62 

56 

51 

59 

55 

MIN 

45 

49 

39 

45 

45 

44 

43 

41 

92 

53 

53 

45 

39 

47 

48 

47 

42 

47 

47 

45 

41 

42 

42 

44 

44 

42 

45 

45 

44.9 

NACIMIENTO  0AM 

EVAP 

_ 

_ 

. 

.04 

• 

.12 

« 

.08 

.04 

.03 

.01 

.01 

,07 

.07 

.05 

.10 

.07 

•  04 

_ 

.02 

.04 

.08 

.06 

_ 

_ 

.02 

,02 

1.31B 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

.04 

« 

.12 

.07 

.01 

.06 

.07 

* 

* 

.29 

.12 

.02 

,08 

.  10 

♦ 

.11 

•  01 

.05 

.04 

.10 

* 

4 

.10 

.03 

.12 

.10 

,02 

1 .62 

HINO 

107 

* 

174 

113 

97 

220 

137 

* 

* 

344 

145 

163 

149 

104 

* 

4 

421 

74 

175 

97 

175 

4 

4 

429 

141 

141 

108 

266 

3762 

•      *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH    PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.05 

.06 

.03 

.02 

.02 

.  10 

.06 

.05 

.04 

.04 

.  05 

.05 

.  10 

.09 

.03 

.05 

.04 

•  03 

.03 

.05 

.0 

.11 

■ 

.0 

.07 

.08 

,04 

1.41 

CAMP  PARDEE 

(81 

EVAP 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02 

.04 

.01 

.02 

.05 

.02 

.07 

.05 

.05 

.03 

.04 

.04 

.04 

•  09 

.00 

.00 

.03 

.03 

.07 

,04 

.00 

.00 

.05 

.03 

.89 

WIND 

23 

8 

13 

15 

26 

53 

16 

14 

23 

12 

17 

19 

1 0 

17 

45 

17 

12 

19 

* 

20 

36 

43 

30 

31 

21 

49 

613 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.03 

.02 

.04 

.02 

.06 

.04 

.06 

.09 

.06 

.07 

.11 

.05 

.06 

.04 

.07 

.06 

.06 

.10 

.04 

.01 

.06 

.09 

.09 

.06 

.11 

.09 

.10 

.04 

1.79 

(£) 

WIND 

13 

30 

22 

16 

49 

170 

82,  46 

61 

84 

66 

83 

43 

24 

79 

96 

33 

126 

98 

45 

47 

MAX 

43 

50 

53 

50 

52 

46 

51 

52 

58 

60 

62 

52 

52 

52 

55 

55 

62 

62 

47 

46 

50 

54 

56 

55 

52 

55 

60 

54 

53.9 

MIN 

33 

36 

36 

36 

37;  42 

36 

39 

38 

40 

42 

45 

35 

36 

43 

40 

39 

41 

41 

41 

36 

37 

40 

41 

41 

39 

40 

40 

39.0 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.071  .06 

.06 

.02 

.08 

.04 

.06 

.02 

.14 

.07 

.  10 

.  10 

.03 

.08 

.13 

.06 

.12 

.10 

.04 

.03 

.08 

*  ^ 

.08 

.11 

.04 

•  13 

WIND 

73 

106 

11 

36 

110 

129 

97 

16 

76 

27 

55 

62 

43 

42 

99 

100 

31 

85 

17 

32 

63 

107 

'  87 

65 

24 

S3 

1809 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.03 

.02 

.06 

.05 

.05 

,06 

.05 

.07 

.04 

♦ 

.09 

* 

.10 

.09 

.07 

.04 

.05 

.09 

4 

.09 

.07 

1.51B 

WIND 

3S 

95 

23 

12 

25 

15 

20 

41 

* 

14 

105 

9 

19 

4 

4 

65 

17 

4 

65 

4 

115 

61 

4 

62 

9598 

LITTLE   PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 

.07 

.04 

.04 

.04 

.06 

.10 

.05 

.05 

.07 

.07 

.13 

.04 

.19 

.05 

.15 

.08 

.09 

.03 

.05 

.13 

.06 

.09 

,00 

.00 

.04 

.09 

•  06 

1 .946 

WIND 

62 

60 

73 

50 

108 

191 

159 

68 

60 

64 

57 

98 

62 

65 

177 

153 

70 

73 

67 

65 

185 

60 

110 

93 

76 

63 

49 

144 

2614 

MAX 

52 

51 

52 

48 

57 

50 

46 

46 

54 

60 

65 

53 

50 

57 

49 

51 

57 

54 

52 

51 

52 

55 

63 

52 

54.4 

MIN 

37 

37 

37 

37 

39 

41 

36 

38 

40 

42 

45 

46 

42 

44 

45 

39 

39 

45 

44 

44 

36 

39 

41 

40 

49 

39 

41 

43 

41.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNU 
FEBRUiRV  1969 


Day   Of  Month 


Station 

2 

g 

10 

12 

13 

n 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Cam  inAOIItU 

01 

EVAP 

•  07 

•  01 

•  07 

« 

.02 

.  10 

.03 

•  09 

.05 

.08 

.06 

,09 

,07 

•  03 

.07 

.09 

_ 

.06 

.06 

.06 

.05 

.10 

•  07 

•  01 

,06 

.10 

•  07 

1 .738 

WIND 

70 

34 

21 

39 

62 

92 

24 

45 

69 

33 

56 

71 

29 

50 

131 

24 

39 

44 

46 

44 

61 

40 

86 

106 

81 

40 

64 

93 

1596 

MAX 

AS 

47 

43 

43 

42 

95 

55 

92 

45 

61 

47 

53 

55 

45 

50 

61 

55 

54 

45 

50 

50 

50 

50 

47 

54 

61 

45 

50 

50.6 

MIN 

39 

37 

37 

36 

40 

40 

40 

37 

35 

45 

47 

42 

38 

44 

45 

41 

40 

40 

45 

45 

36 

41 

41 

42 

40 

40 

41 

44 

40.7 

LUS  SANOS  OET  RESv 

EVAP 

.03 

,06 

•  03 

.02 

.09 

.05 

.06 

•  05 

.07 

.07 

,12 

,02 

•  24 

•  04 

.03 

.17 

.08 

.05 

.04 

.Oi 

.15 

.10 

.Oj 

•  02 

•  02 

.03 

.12 

.05 

1.86 

WIND 

96 

149 

112 

52 

138 

312 

328 

108 

90 

98 

111 

143 

298 

61 

179 

9C 

116 

16] 

356 

13( 

17! 

lis 

76 

143 

4296 

MAX 

93 

92 

53 

47 

59 

51 

52 

50 

58 

56 

64 

50 

56 

57 

52 

58 

58 

58 

50 

51 

55 

53 

52 

51 

46 

55 

59 

51 

53.8 

MIN 

37 

39 

39 

33 

39 

43 

39 

39 

40 

40  45 

45 

39 

43 

46 

41 

41 

44 

46 

45 

38 

40 

40 

43 

40 

39 

41 

42 

40.9 

MANTEC4 

EVAP 

.05 

.03 

.02 

.03 

.03 

.04 

.05 

•  05 

.06 

.06 

.06 

,04 

.07 

.06 

.04 

.06 

.06 

.05 

.03 

.01 

.06 

.06 

.07 

.05 

.06 

.06 

.09 

.06 

1.45 

WIND 

50 

38 

38 

64 

59 

217 

33 

35 

55 

97!  66 

71 

61 

36 

165 

72 

2G 

32 

IS 

3 1 

63 

40 

135 

161 

101 

113 

30 

165 

2071 

MAX 

51 

53 

46 

44 

46 

47 

54 

55 

56 

49 

59 

56 

50 

56 

62 

57 

51 

51 

53 

54 

52 

52 

49 

56 

62 

49 

53.3 

MIN 

37 

41 

38 

37 

39 

42 

42 

39 

46 

44 

45 

45 

36 

38 

46 

46 

44 

43 

46 

46 

39 

39 

44 

43 

42 

41 

41 

43 

41.9 

sail  SPRINGS  PHR  M  (01 

EVAP 

- 

- 

.09 

.04 

.00 

.00 

.00 

•  02 

.03 

,02 

.00 

,00 

.07 

.00 

.00 

.04 

,00 

,00 

.00 

.03 

.05 

- 

- 

- 

- 

- 

,00 

- 

S4N  LUIS  DAM 

EVAP 

.07 

.04 

•  04 

.02 

.04 

.12 

.10 

•  07 

,06 

07 

07 

.00 

,  14 

.11 

.05 

.14 

.07 

,00 

,00 

.05 

.14 

.  14 

.14 

.05 

•  01 

.00 

.10 

.01 

1.85 

WIND 

30 

71 

46 

32 

84 

277 

144 

34 

38 

60 

'79 

66 

169 

40 

194 

117 

46 

64 

65 

flS 

16& 

110 

60 

132 

71 

64 

29 

103 

2562 

MAX 

54 

94 

53 

48 

57 

52 

52 

56 

56 

60 

65 

94 

59 

60 

53 

61 

65 

53 

50 

61 

59 

56 

53 

52 

46 

53 

64 

51 

55  .6 

MIN 

34 

34 

37 

38 

41 

43 

41 

38 

39 

45 

48 

45 

39 

42 

46 

42 

42 

43 

45 

43 

36 

39 

41 

43 

40 

36 

39 

43 

40 .9 

TRACY   PUHPINC  plant 

EVAP 

.09 

.06 

•  01 

* 

.07 

•  03 

.09 

•  06 

,08 

08 

00 

.09 

.12 

•  00 

.04 

.05 

.05 

,00 

.01 

.12 

.06 

.08 

.04 

•  06 

•  00 

.01 

.07 

.06 

1.45 

WIND 

AO 

34 

4 

13 

48 

69 

45 

8 

21 

'l4 

'27 

75 

40 

28 

98 

14 

7 

25 

42 

38 

48 

19 

39 

73 

20 

25 

26 

69 

1009 

•        «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.08 

.08 

.04 

,06 

,08 

*  1  2 

,  12 

■  00 

.06 

.06 

_ 

.04 

,06 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

WIND 

11 

2 

20 

23 

44 

16 

15 

11 

9 

20 

9 

6 

8 

4 

14 

13 

16 

5 

10 

1 

14 

22 

_ 

_ 

_ 

_ 

376B 

MAX 

40 

52 

53 

53 

56 

56 

56 

55 

52 

54 

54 

52 

62 

60 

51 

51 

61 

61 

43 

43 

50 

50 

41 

43 

_ 

_ 

52.0 

MIN 

32 

32 

33 

33 

41 

33 

34 

34 

36 

35 

36 

36 

36 

41 

43 

38 

39 

38 

37 

36 

36 

32 

35 

37 

- 

- 

- 

- 

36.0 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.07 

.09 

•  09 

.  15 

.12 

.07 

.01 

.08 

.07 

.  08 

,11 

•  04 

.09 

.  10 

.03 

.08 

,13 

.03 

.04 

.04 

.10 

.14 

•  20 

.06 

.04 

.11 

.16 

2.42 

UINO 

39 

77 

41 

57 

74 

71 

60 

24 

33 

48 

62 

42 

134 

56 

24 

40 

50 

24 

56 

49 

79 

73 

70 

29 

49 

104 

1541 

MAX 

51 

95 

56 

59 

51 

51 

48 

56 

59 

65 

59 

53 

56 

58 

54 

52 

62 

60 

95 

4« 

52 

55 

56 

47 

51 

56 

62 

56 

55.2 

MIN 

34 

33 

36 

35 

41 

42 

36 

36 

36 

43 

38 

4S 

36 

36 

32 

38 

38 

40 

40 

36 

36 

34 

36 

42 

42 

40 

38 

40 

37.9 

CMULA  VISTA 

EVAP 

.11 

* 

.22 

.17 

.11 

.  17 

.06 

* 

* 

.33 

.10 

,09 

.09 

.  13 

.18 

.14 

,05 

.14 

.12 

.15 

.21 

.08 

.10 

.17 

.05 

.18 

•  12 

3.29 

WIND 

72 

* 

124 

55 

91 

154 

164 

4 

« 

193 

79 

59 

53 

75 

142 

72 

53 

156 

98 

91 

105 

59 

219 

259 

175 

79 

69 

2696 

MAX 

63 

_ 

67 

70 

68 

70 

63 

_ 

_ 

68 

69 

67 

65 

73 

_ 

69 

71 

65 

60 

65 

69 

66 

64 

63 

69 

65 

72 

70 

67. 1 

MIN 

41 

- 

42 

44 

46 

52 

47 

- 

- 

44 

45 

52 

52 

51 

- 

50 

50 

50 

47 

48 

49 

47 

47 

47 

55 

53 

44 

44 

47.8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.50 

.40 

.47 

.55 

.71 

L.03 

.70 

.26 

.26 

,31 

.33 

,32 

.26 

.33 

.56 

.69 

,39 

.41 

.57 

.53 

.43 

.90 

1.13 

1.12 

.90 

.73 

.40 

•  44 

15.65 

MIND 

12 

5 

15 

17 

7 

16 

10 

a 

10 

3 

3 

4 

9 

6 

7 

12 

12 

4 

2 

8 

13 

5 

0 

0 

0 

14 

13 

225 

MAX 

58 

64 

64 

63 

59 

55 

64 

67 

66 

66 

59 

59 

67 

61 

53 

67 

71 

53 

49 

61 

55 

56 

49 

57 

53 

67 

69 

66 

60.7 

MIN 

39 

40 

40 

41 

48 

47 

41 

42 

43 

44 

50 

49 

46 

47 

49 

45 

45 

46 

43 

39 

47 

40 

43 

48 

52 

45 

43 

45 

44.6 

TvilrCHELL  DiM 

EVAP 

.  15 

.15 

.15 

.08 

.25 

.00 

.06 

.06 

.07 

,07 

.05 

,  10 

,11 

.10 

4 

.09 

.11 

.12 

.16 

.02 

* 

.15 

.02 

.28 

.10 

.09 

.06 

•  19 

2.79 

rilND 

108 

113 

76 

66 

45 

92 

46 

44 

91 

40 

26 

33 

87 

38 

91 

63 

47 

35 

26 

36 

• 

56 

84 

63 

32 

43 

57 

44 

1546 

MAX 

59 

99 

65 

64 

95 

52 

61 

63 

64 

68 

65 

59 

63 

61 

61 

67 

74 

62 

57 

57 

- 

62 

61 

60 

63 

67 

64 

65 

62.1 

MIN 

38 

41 

39 

39 

46 

48 

38 

39 

39 

44 

46 

49 

39 

46 

48 

41 

42 

47 

45 

43 

39 

45 

47 

45 

44 

42 

44 

43^1 

»      »  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.13 

.10 

.12 

.20 

.32 

.37 

.11 

.15 

.15 

.15 

.15 

,15 

.32 

.19 

.  30 

.15 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,04 

•  00 

.00 

.  10 

.15 

.15 

3.65 

WIND 

30 

20 

26 

18 

117 

242 

39 

24 

20 

29 

21 

22 

108 

33 

129 

57 

32 

28 

47 

24 

28 

60 

100 

87 

164 

53 

32 

26 

1616 

MAX 

61 

63 

73 

74 

74 

63 

66 

67 

73 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

70 

65 

72 

68 

68 

63 

61 

75 

73 

72 

69 

70^2 

MIN 

39 

39 

42 

44 

50 

49 

42 

43 

45 

45 

48 

51 

50 

47 

54 

44 

47 

50 

46 

49 

49 

51 

47 

47 

55 

45 

48 

46 

47^0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.12 

.10 

.13 

.09 

.15 

.15 

.10 

.09 

.13 

.13 

.12 

.09 

•  15 

.20 

.11 

.12 

.16 

.11 

.05 

.09 

.11 

.13 

.12 

•  11 

.11 

.13 

.18 

.23 

3. S3 

WIND 

23 

17 

19 

11 

23 

64 

8 

54 

16 

9 

6 

22 

33 

59 

20 

35 

15 

21 

13 

18 

12 

30 

27 

46 

40 

46 

46 

25 

760 

MAX 

69 

64 

69 

70 

70 

72 

64 

70 

72 

74 

75 

70 

70 

74 

72 

71 

76 

72 

59 

66 

69 

71 

71 

57 

73 

68 

76 

76 

69.9 

MIN 

40 

42 

44 

45 

47 

'I 

46 

46 

47 

48 

45 

50 

53 

53 

55 

51 

52 

• 

44 

44 

44 

46 

46 

46 

« 

51 

45 

46 

47.6 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 
(O  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C4LIF0RNI6 
FEfRUiRV  1969 


Station 


Day  of  moath 


10     11     12     13     14     IS    16     17    19    19    20    21    22    23    24    25    26    27    29    29    30  31 


NORTH  CD4ST 
DRAINAGE 


01 


CUVELU 

FOREST  GLEN 

HAPPY    CAMP   RANGER  STA 

SKACG5    SPGS    LAS  LUMAS 

TULELAKE 

VREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAH 
CHESTER 
COLFAX 
OE  SA6LA 
JESS  VALLEY 
HANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

PLACERVILLE 
QUINCY 
SHASTA  DAM 
SIERRA  C I TY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

*       •  * 

NDRTHEASr  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLF   5  SiE 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOOUFOBDS 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E0UIV13, 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


ol«.  113, 713.71'!.  115. 215. 615. 616.  U6. 916. 918.  3|18. 
7.012.0 


SN  ON  GND  51 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GNU  57 


SNOWFALL 
SN  ON  CNDl  35 


SNOWFALL 
SN  ON  GNOl  55 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


7,513 
63 


13.0 

«0 


e.o 

olio 


15.5 

2B 


12.0 
25 


10,0 
3b 


5|19,5 
96 


6  3 
1.51 

58 

7|  6 


5 

,01B, 


7.0 

67|  73 


7.0 

97  91 


3.0 

70  68 


32     30  32 


30 

30 

T 

.5 

T 

1 

1.4 

1 

T 

10. 
58 

^18 


1.5 

72 

2|20. 3 19. 9120.  120. 120.2120.820. 7|21.  12 1.72  2. 9l2<i 


.610.91* 

80 


2.017.0 
!2 


1.014 
71 


11.0 
71 


BO 
Oil 


.524.525.2 
9.0 


5.C 

0|12 


6.0 
84 

19.0 


3. Si  3.0 
8 


10.0 
15 


2.5 

94  91 


3.710.2 

32 


30  28 
12 


18     18|  17 

.5 

5 


23  32 
3.0  4.0 


30     24  24 


48 


64 


24.0 

148 


147 


5.012 
21 


.0 
32  26 


6.0  8.0 

37  42 


12.0 

27 


1.0|14 
82 


015.5 

94  105 


20.0 
60 


12.0 
21 


0|20.015 
2  37 

022.025 


11. 

33 


46 


010 
8 

036.010 
48 

5.4  3 


6,0 


12.0 
51 


13.012,0{18.0{21 
106 


6.012.012.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1969 


Day  of  month 


8      9     10    11     12     13     14     IS    16     17    18    13    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


CENTRAL  COASI 

drainage  0<. 
huunt  hamilton 

san  jhaouin 

drainage  05 

calaveras  big  trees 
clennville 
grant  grove 
hetch  metchy 
huntington  lake 

KtRN   RIVER   PH   NO  3 
NORTH   FORK   RANGER  STA 
SO   ENTRANCE  YDSEMITE 
TEHACHAP I 

YDSEMITE    NATIONAL  PARK 


SOUTH  COAST 
DPAINAOE 


lOYLLWILO   RANGER  STA 
MI    BALPy  NOICH 
MOUNT  WILSON  ^C  33S  8 
PALOMAB    MT  OBSERVATORY 
SANOBEBG  W6 

SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
HAIbEE 

INDEPENDENCE 
SOUIRREL    INN  i 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


SNQWFAlL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 

3«  31 


1,0  S.O  6.0 

32     3«  40 


6.C|10.0 

72  69 


4.012.0  3.0 


54     66  78 


qii.c 

86 


4.015.036.0 

83l     85|     86l     9^     96  108  138 


146   146  150 


13.0 
94 


8.011 

100  106 


4.014.015.0 


5.0 

29  26 


4.017,042.022,0 


7,0 

147  142 


13.0 
148 


8.021,014,0 


72     80  80 


.211,0 

17 


6.010,015.018,0 

24     26  38 


See  Relerence  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1969 


Station 

Day 

Ol  Month 

3  ^  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  i 

 L 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O  0  > 
H  < 

BRAWLEY    2  SW 

I 

k  INCHES 

9  AM 

48 

49 

60 

51 

54 

54 

52 

51 

51 

51 

52 

54 

54 

54 

65 

55 

55 

65 

53 

62 

53 

63 

61 

55 

55 

57 

64 

66 

63.0 

MAX 
MIN 

S6 

55 

56 

58 

57 

68 

69 

58 

69 
49 

58 

56 
46 

56 

60 

60 
53 

62' 
64 

62 
55 

61 
54 

56 
.  56 

58 
52 

61 
60 

58 
52 

67 
52 

66 
50 

56 
52 

60 

53 

62 
56 

52 
53 

52 
64 

68.8 
61.5 

8       1 NCHE  S 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

55 

65 

66 

66 

57 

67 

57 

56 

56 

56 

55 

66 

55 

56 

56 

57 

57 

56.6 

MIN 

58 

60 

60 

59 

57 

M 

65 

66 
54 

5  8 
54 

59 
54 

69 
55 

57 
54 

56 
54 

58 
54 

68 
55 

59 
56 

59 
56 

66 
56 

56 
55 

69 
54 

57 
65 

68 
54 

67 
55 

66 
55 

59 
55 

60 
67 

60 
56 

50 
56 

59.1 
55.5 

12  INCHES 

9  AM 

56 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

67 

57 

57 

67 

58 

56 

66 

69 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

59 

20  INCHES 

58 

56 

56 

68 

68 

56 

56 

56 

66 

59 

59 

69 

59 

59 

69 

58 

58 

59 

58 

69 

59 

59 

58.3 

39  INCHES 

9  AM 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

51 

61 

51 

51 

61 

61 

51 

61 

60 

61.0 

79  INCHES 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

57 

57 

67 

57 

67 

67 

67 

67 

57 

57 

67 

57.3 

DAVIS   2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
42 

50 
40 

49 
40 

50 
43 

46 
40 

45 
42 

51 
38 

50 
40 

49 
46 

52 
48 

56 
60 

50 
44 

55 
42 

60 
46 

47 
46 

53 
44 

55 
43 

61 
47 

51 
46 

51 
46 

52 
39 

46 
41 

50 
43 

49 
45 

48 
43 

52 
41 

53 
43 

47 
45 

60.3 
43.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

47 

35 

50 
41 

49 

39 

52 
41 

47 
44 

49 
43 

53 
38 

55 
36 

55 
40 

59 
41 

51 
46 

61 
47 

61 
39 

53 
45 

64 
44 

59 
41 

56 
42 

49 
46 

48 
44 

64 
44 

53 
39 

54 
43 

48 
44 

48 
44 

52 
44 

55 
45 

53 
45 

52 
46 

52.1 
42.4 

RIVERSIDE  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
47 

48 
47 

48 
47 

48 

47 

49 
48 

49 
49 

60 
49 

51 
49 

51 
49 

51 
49 

51 
50 

51 
50 

62 
51 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

52 
51 

53 
62 

52 
51 

51 
49 

65 
50 

50 
49 

49 
49 

50 
49 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 

60 

50.7 
49.5 

STATION  2 

IB  INCHES 

MAX 
MIN 

53 

52 

54 

52 

55 

53 

53 
51 

51 

50 

50 

50 

53 
50 

54 

52 

54 
52 

54 

53 

64 

63 

63 

62 

53 
52 

54 

53 

55 

:  64 

54 
53 

64 
53 

65 
54 

56 
54 

54 
53 

53 
62 

54 

53 

54 
53 

53 
52 

62 
52 

62 
51 

62 
61 

55 
52 

53.6 
52.2 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


-  HOLTVILLE  SILTV  CLAY     LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN 
GROWTH.     MAXIMUM  ANo'mINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9   A.M.      READINGS   AT  9  A.M.    ARE  FROM 
MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS.  ,  „   .  .. 

-  SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX   AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS   ENDING  AT  8  A.M. 

-  ATWATER  SANDY  LOAM,    LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,    FULL  SUN.      DATA  FROM  THERMOGRAPH.     MAX   AND  MIN  TEMPERATURES, 

MID  TO  MID. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY   LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

ll^ljoN  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE.     SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 

DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  IB-INCH  DEPTH     (NONE  NECESSARY  THIS  MONTH) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


SUbon 

Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

1  .  1 
e  8  3 

.  •! 

III 

aesultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

§  1 

&  1 

PACIFIC  STANDARD 
4    AM      10   AM        4  PM 

T  IMF 

10  PM 

f- 

01-09 

.10-.49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

4 

1.3 

5.3 

24++ 

15 

15 

74 

55 

55 

70 

1 

5 

8 

1 

0 

0 

15 

6.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

70 

50 

0 

2 

5 

2 

0 

1 

10 

5.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

54++ 

18 

27 

83 

0 

3 

7 

4 

7 

1 

22 

6.8 

EUREKA  WB  CITY 

35 

N 

19 

1 

6 

9 

6 

1 

0 

22 

35 

9.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

13 

4.2 

7.2 

22 

SE 

06  + 

84 

78 

63 

81 

6 

4 

10 

2 

1 

0 

22 

42 

8.0 

LONG  BEACH  wB  AIRPORT 

22 

3.0 

7.3 

24++ 

19 

23+ 

81 

68 

52 

73 

0 

3 

5 

2 

2 

0 

13 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

21 

2.9 

8.5 

37  « 

S 

06 

78 

70 

69 

74 

1 

5 

5 

3 

n 

0 

15 

5.7 

LOo  ANGELES  CIVIC  CENTER 

20 

S 

05 

1 

3 

5 

1 

3 

1 

14 

75 

5.0 

MOUNT   SHASTA  W8  CITY 

78 

5 

4 

4 

9 

2 

0 

25 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

17 

3.5 

9.4 

32++ 

23 

05 

85 

81 

74 

82 

3 

4 

6 

7 

2 

0 

22 

7.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

6.5 

11.0 

42 

S 

24 

86 

61 

59 

85 

6 

4 

7 

3 

3 

0 

23 

29 

8.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

15 

5.6 

8.7 

35 

SE 

24 

66 

81 

68 

82 

2 

3 

8 

3 

2 

0 

18 

40 

8.4 

SANOBERG  WB 

55++ 

18 

24 

73 

71 

70 

75 

2 

1 

7 

3 

1 

0 

14 

6.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

21 

2.3 

8.4 

35 

S 

25 

77 

57 

63 

75 

3 

5 

3 

4 

0 

0 

15 

65 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

21 

3.7 

11.4 

47 

S 

24 

87 

75 

72 

eo 

4 

2 

8 

4 

3 

0 

21 

8.0 

SAN  FRANCISCO  FED     OFFICE  BL 

34 

SE 

24+ 

0 

4 

10 

4 

1 

0 

19 

51 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

74 

67 

63 

2 

3 

6 

4 

0 

1 

16 

5.6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

15 

6.2 

9.8 

32++ 

14 

05 

90 

88 

76 

89 

3 

6 

9 

2 

I 

0 

21 

8.6 

»  PEAK  GUST 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

ci 

U 

OBSERVATION 

o 

U 

Z 

0 

TIME  AND 

z 

U 

U 

TIME  AND 

STATION 

1 

COUNTY 
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A  S  MENDICHI 

CAMP  PARDEE 

1*28 

CALAVERAS 

16 

120  51 

658 

8A 

SA 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

FERGUSON  Ranch 

3020 

02 

TEHAMA 

2! 

*0  21 

122  27 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CAMP  PIONEER   SKI  SmlTR 

02 

SIERRA 

39  36 

120  3* 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

FERNDALE  e  SSW 

01 

HUMBOLDT 

*0  30 

12*  20 

8A 

CONNICK  LIVESTOCK  CO 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1*56 

01 

OEL  NOftlE 

17 

*I  50 

123  52 

3700 

STATE  OF  CALIFORNIA 

FERNDALE  2  Nw 

3030 

01 

HUMBOLDT 

*0  36 

12*  17 

5P 

5P 

5P 

ROLL  I N  I  BOYTON 

CAHPTONVILLE  «S 

1*62 

02 

39 

39  27 

121  03 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

30  38 

05 

AMADOR 

38  32 

120  *2 

eA 

WENTWORTh  lynch 

CANBY   U  SM 

1*75 

02 

MOOOC 

21 

*1  22 

SA 

ELMER  J.  EBERSOLE 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

30*8 

06 

SNTA  BARBARA 

3*  ** 

120  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

02 

21 

*1  27 

120  52 

*312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

06 

VENT JRA 

3*  2* 

118  56 

*39 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1*88 

06 

LOS  ANGELES 

13 

790 

*P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

FIVE  POINTS  9  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

289 

6P 

RAYMOND  Thomas  RAnCh 

CANTIL 

07 

KERN 

35  le 

117  58 

2010 

6P 

POSTMASTER 

FLEMING  F ISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

le 

*0  22 

120  19 

*000 

5P 

5P 

5P 

CAL    OEPT    FISH  ♦  GAME 

CANYON  DAM 

02 

8 

*0  10 

*555 

5P 

9P 

P  0  •  E  COMPANY 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

37  16 

118  58 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CARSON  CANTON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOLSOH  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  *2 

121  to 

390 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CARBON  CANYON  MOCKMAN 

1520 

06 

SAN  BEROINO 

26 

1  180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FONTANA  9  N 

3UB 

06 

SAN  BEROINO 

28 

3*  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

CARIBOU  POMER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

8 

*0  05 

121  09 

2986 

P  C  *  e  COMPANY 

fontana  kaiser 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

26 

3*  05 

1J7  30 

KAISER  STEEL  CORP 

CARMEL  VALLEY 

0* 

MONTEREY 

36  29 

*25 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

*0  23 

123  20 

2  3*0 

BA 

MRS  e  E  ESLICk 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

15*0 

06 

SANTA  BARBARA 

3*  2* 

I  19  29 

COUNTt  of  SANTA  BARBARA 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

39  01 

3190 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CATMEYS  VY  BULL  RUN  RM 

05 

MARIPOSA 

27 

37  2* 

t*25 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

12 

*1  16 

123  19 

12*0 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  66  - 


STATION  INDEX 


STATION 


FORT  BIOWELL 
FORT 

FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  OICR. 
FORT  JONE&  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ORD 
FORT  R06S 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  Ma  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FOLLERTON  0AM 
FJLLERION  HILLCREbT  flV 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GA60UET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
CERSER  RANCH 

GEfiLE  CREE<  CAMP 
GIBRALTAR  OAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNINCE  STA 
GILLESPIE  FTELO 
GILROr 
GILROr  8  NE 
GILROY  1*1  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLE'tOORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FUlTON  RS 
GOLD  ROCf.  RANCH 

golo  run 
golostone  echo 
gonzales  ene 
grace  meaoqw 
granite  springs 
grant  grove 
grass  valley  no.  ! 

GRATON 
GREENVIEW 

GREENVILLE  HANGER  STA 
6ROVELAN0  I 
GROVELAND  RANGER  STA 
GJERNEVIULE 

HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIKEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 

MANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   ENGLEDBIGmT  QAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEo.  PM  NO  1 

havfielo  pumping  Plant 
hayfork  ranger  station 

MAYitARO  6  ESE 
HEALDSBURG 

healdsburg  no  2 

HELL  hole 
HE  ME  I 

henshaw  dam 


HERNANUEZ    7  SE 
HESPERI A 
METCH  HETCHY 

HIOOEN  VALLEY  Ranch 

HIGMLANO  LAKES 

HILTS 

hOBERGS 

HOCl^ETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 

hogbaci^  road 
mollister  1  sw 
hollister  2 
hollister  10  ene 

HONCYOEH  2  WSW 
HOOPA 

HOPLANO  8  NE 

hopland  largo  station 
hossack. 

HUASNA 

HUCtLEBERRV  LAKE 
HUNTER  OlSr  GRAVES  RCh 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURH-EY  CEEK  PARS. 

HYA-IPOM 
IOLEhILD  mm 
IDRIA 

ioyllmild  Ranger  sta 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

independence  onion  vl 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

INYOKEfiN  ARMITAGE 
lONE 

lOWA  HILL 
[RON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHN   BULL  FLAT 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 


STA 


JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KECSEYVILLE 

KCNTFIELO 

KERLINGER 

lltERN  RIVER  PH  no  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY 

kettleman  station 

kilarc  power  house 
king  city 

KLAMATH 

kneelano  10  sse 

KNIGHTS   FERRY    2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KOfiSEL 

KYBJRZ  STRAWBERRr 

LA  CRESCENTA  FC  251  I 

LAFAYETTE  2  NNE 

ILAGUNA  eCACH 

LACUNA  BEACH  2 

LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 


01[ DEL  NORTE 
01!  SISKIYOU 
Oil  SISKIYOU 
0<t  MONTEREY 
3191  01  SONOMA 
3232  Oi>  SANTA  CRUZ 
32A2  02  SHASTA 

3257  OS  FRESNO 
3261  05  FRESNO 
32SS  06' ORANGE 
32881 06  ORANGE 
33201 Oi' HUMBOLDT 
02i EL  DORADO 
NORTE 

OJ  MONO 
02  EL  DORADO 
SANTA  CLARA 


3357 
3369 
3380 
3387 

3388  02 
3»02  06 
3*05  02 
i-lO 
3*17 
3<tl9 
3422 
3450 
3452 
3463 

OS: 

0T| 

J491  02l 
3493  OTI 
3S02i  041 
3S29i  OS; 


3T10| 07 
37141  04 
3725  02 


EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 

SAN  01  EGO 

Santa  clara 
santa  clara 
santa  clara 
los  angeles 
los  angeles 

KERN 

KERN 
IMPERIAL 
PLACER 
SAN  BERDINO 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
I  PLUMAS 
I  TULARE 
j  MEVAD* 
I  SONOMA 

j  SISKIYOU 

TUOLUMNE 
I  TUOLUMNE 
SONOMA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 

SAN  MATEO 
PLUMAS 


3747  05  KINGS 
3751  06  LOS  ANGELES 
376l! 01  SISKIYOU 
37911 02  SHASTA 
3800] 02|  NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 


SONOMA 
SONOMA 
PLACER 
RIVERSIDE 
SAN  01  EGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 


I  3954|  051  ALPINE 
I  39871 01. SISKITOU 
I 4010| 02  LAKE 

4012, 05<  TULARE 

4017' 06  LOS  ANGELES 

4019' 02'  TEHAMA 

4022^  04  SAN  BENITO 

■  4025'  04  SAN  BENITO 
I  4035,  04:  SAN  BENITO 

■•074,  Oil  HUMBOLDT 

I  4082j  Oil  HUMBOLDT 

■  4097]  02'  LAKE 

I 4i00i OJ' MENDOCINO 
I 4;2o| osl  TULARE 

'  411.4;  06|  SN   LUIS  OBPO 
4148   051  TUOLUilNE 
4166    O2I  TEHAMA 
41  70  05i  CALAVERAS 
4176  05I  FRESNO 
4181   06  RIVERSIDE 

■  4191  Oil  TRINITY 

4204,  05  SAN  BENITO 
"211  06  RIVERSIDE 
, 422JJ  07  IMPERIAL 
. 4224| 07  IMPERIAL 
I  4232' 07I  INYO 
, 4235: 07I  [NYC 
; 4259i OT  RIVERSIDE 
; 4278, 07  KERN 


I  42901  07 
I  4283  05 
I  4288  02 

4297| 07 
I  4374; 02 
I  4)88'  07 

4389 


071 


AMADOR 
PLACER 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULAftE 

SAN  6EfiOINO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 


44421  051  FRESNO 
I  44671  07;  SAN  BEROINO 
'  44801  01'  SONOMA 
I  44881  02  LAKE 
'  4500; 01  MARIN 
j  4508:  05'  SAN  JOAQUIN 
I 4S20  05  KERN 

4523  05  KERN 
I  4534  05j  KINGS 
!  4536j  osl  KINGS 

, 454^' 02  SHASTA 
I  4555,  04  MONTEREY 
■  45771  01   DEL  NORTE 
'  45871  Ol|  HUMBOLDT 
4590' 05,  STANISLAUS 

46021  Oil  HUMBOLDT 
. 4616, 02'  EL  DORADO 
;  4628,  06'  LOS  ANGELES 

4633]  C.  CONTRA  COSTA 


4698 
4701 
4705 


06  ORANGE 
06  ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

02 


117  53 
117  55 
123  48 


121  3* 

121  27 

121  20 

lie  16 


120  55 
120  42 
117  18 


118  37 
120  23 

119  45 

122  33 

120  22 
119  13 
116  41 

123  27 


115  34 
118  12 
118  20 

116  15 

117  49 

117  41 


120  18 

116  53 

118  32 

116  19 


122  50 
122  33 
121  26 


123  54 

120  39 

122  40 

123  57 
120  09 

118  14 
122  06 

117  *7 

117  48 

122  16 
120  01 

in  11 

119  53 

123  24 
122  59 
122  55 

118  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


^1 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  H 

U  S  W8  OBSERVER 

BENNY  I,  BEASlEY 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARMY  A|R  FORCE 

C  A  CALL 

MESTMINSTER  PfiOJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  bur  reclamation 
corps  of  engineers 
FULLERTuN  mun  util  oept 
MRS  N  E  PANCOAST 
fl  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.   CALIF.  EDISON  CO. 
U  S  FOHEST  SERVICE 
MPs   HILDA  ORAGHI 

DEPT    rfATER  RESOURCES 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

t^YRON   F.  CLARKE 

SAN  OIEGO  COUNTY 

GIlROY  fire  DISTRICT 

HENRY  MANTELLI 

SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHOfiST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  NURTON 
MRS  ALTA  M  BOGUe 
METCH  hETCHY  WTS  sup 
CALIF  oePT  OF  WATEK  RE 
U  S  NAT  PARK  SESvlCE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  5  FOREST  SERVICE 
FRED  M.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  eUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 


STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
u  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 

hEALOSBUHG  fire  DEPT 

WALDO  F  IvERSON 

PLACER  COUNTY  wTR  AGCY 

LAKE   MEMET   MUN  WATER 

VISTA   IRfilG  OIST 

MAK  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

HOY  £  WALTERS 

HETCH  hETChY  'rfTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAT 

DEPT  OF  NTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  DWH 
RADIO  STATION  kMPG 
CITY  OF  MOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  T06IN 
ANTHONY  LUCCHETTl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  0  BROWN 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  MWYS 
NEW   lOPI*  MINE   ♦  CMtM 
O  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN   CO   FIRE  DEPT 

U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 
PIER50N  TUTTLE 
METRO  WATER  01  ST 
WALTER  CAnTRALL 
STATE   OF  CALIFORNIA 
U  S  PUREST  SERVICE 
JOSHUA  6SN  CTT  WTR  DIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECHO  COUNTY  IVTR  OP 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  Ruth  f  Rubinow 

CO  FARW  *  HOME  AOV 

mEnRY  h  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

P  G  *  E  COMPANY 

P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  U 
ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERTRUDE  REEDY 
OEPT  WATER  RESOURCES 

:  ARROWHEAD  F  0 
METCH  HETCMY  WIR  sup 

lARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EOlSON 


LAKESMORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LAKE  wOHLFORD 

LA  MESA 

LAhCASTER 

LA  PAN2A  RANCH 

LA  PORte 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HIS  FC  560  6 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECMUZA  PT   STA  FC  352B 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 


4709 
4710 
4712 
4713 
I  4714 
4726 
4735 


01 

4851 
4863 
486?!  0^ 
4880  02 
4884  05 
4886  05 
4890  05 


COUNTY 


SHASTA 

SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  OIEGO 

SAN  OIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

MODOC 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

El  DORAOO 

Tulare 


40  53 

32  51 
38  29 


34  07 
39  42 
34  50 
34  05 
39  09 

37  14 

38  36 
36  2  3 


122  00 
120  38 
120  3B 
U7  00 

117  01 

118  07 
120  10 
120  59 

120  15 

121  31 
117  45 

123  29 
lie  52 

lie  53 

122  26 


LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

02 

PLUMAS 

: 

'  39 

50 

120 

573C 

i 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

05 

FRESNO 

36 

120 

67 

9a 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

1  LOS  ANGELES 

34 

19 

118 

18 

LITTLE  VALLEY 

4981 

02. LASSEN 

21 

53 

417( 

L 1 VERMORE  COUNTY  F  D 

4997 

1  ALAMEDA 

37 

40 

46 

49C 

5P 

5P 

eA 

LOCKHOOD  2  N 

5017 

■  MONTEREY 

24 

58 

121 

1  104 

LODGEPOLE 

5026 

05;  TULARE 

36 

36 

lie 

6735 

8A 

SA 

LODI 

5032 

OS 

1  SAN  JOAOUIN 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

LOG  SPRING 

5043 

02 

l23 

39 

50 

122 

47 

5050 

5064 

06 

SNTA  BAHbAHA 

I  32 

34 

39 

120 

27 

5P 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

38 

121 

24 

330 

BA 

I'LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33 

118 

12 

3P 

lOP 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

33 

118 

MID 

LONG  BELL  STATION 

5086 

MODOC 

41 

2e 

121 

25 

4375 

LOOKOUT   3  WSW 

0. 

MODOC 

21 

12 

121 

12 

4180 

9A 

LORAI NE 

509f 

01 

KERN 

35 

IB 

lie 

2720 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

^3 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

LOS  ANGELES  we  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

lie 

24 

105 

MID 

MID 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 

LOS  ANGELES 

34 

03 

14 

270 

Mil 

MID 

LOS  BANDS 

5116 

01 

MERCED 

2" 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

LOS  BANDS  AR6UPUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

860 

SS 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

eA 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37 

121 

58 

365 

5P 

5P 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04'  SANTA  CFUZ 

11 

02 

2415 

LOS  PRiETus  Ranger  sta 

5147 

06l SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1.9 

1029 

5P 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

10 

35 

37 

41 

285 

LOWER  KI6BEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

37 

38 

01 

119 

53 

6500 

LOWER  MEADOW 

5161 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

LOWER  OlAY  RESERVOIR 

5162 

01 

SAN  DIEGO 

32 

37 

U6 

56 

540 

LOYAL TON 

5171 

02 

SIERRA 

8 

120 

15 

4936 

8A 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

0: 

SAN  BERDINO 

34 

27 

U6 

2957 

5P 

5P 

LUCiA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

53 

27 

355 

LYTLE  CR  FOOTHILL  9LVD 

SAN  BERDINO 

28 

34 

117 

20 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

l\ 

SAN  BERDINO 

28 

117 

29 

2730 

MADELINE    MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

41 

120 

28 

5300 

MADERA 

5233  05 

MADERA 

27 

36 

120 

268 

8A 

8A 

MAD  RIVER  HANGER  STA 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

MAHNKE 

5258 

02' LAKE 

2i 

38 

51 

122 

47 

2390 

MAMMOTH  PASS 

07 

MONO 

19 

37 

02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

528E 

05 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

MANTECA 

05;  SAN  JOAOUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

MAN2ANA  SCHOOL 

SANTA  BARBARA 

34 

120 

00 

1200 

manzanita  lake 

5311 

0: 

SHASTA 

23 

32 

121 

34 

5850 

SA 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

38 

06 

122 

16 

52 

MID 

MARICOPA 

5338 

35 

05 

119 

23 

8A 

8A 

MARIPOSA 

5346 

0! 

MARIPOSA 

27 

29 

2011 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

MARTINEZ  J  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

58 

122 

06 

243 

6P 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

04 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122 

oe 

26 

8A 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

121 

35 

60 

9A 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

4516 

' MC  carTmy  point 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

12i 

41 

3600 

, MC  CLOUD 

5*49: 02 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

BA 

MEADOW  LAKE 

5496^  05 

FRESNO 

27 

OS 

26 

4480 

7a 

MECCA  FIRE  STATION 

5502' 07 

RIVERSIDE 

33 

34 

116 

04 

5P 

5P 

MEDICINE  LAKE 

5505; 01 

SI  SKI  YOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6  726 

MENDOTA  DAM 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

14 

18 

120 

29 

169 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

5550 

05; FRESNO 

27 

36 

42 

120 

52 

1165 

5P 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

03 

El  dorado 

39 

51 

120 

01 

6342 

2P 

MICHIGAN  BLUFF 

02 

PLACER 

39 

03 

120 

44 

3650 

MI  DOLE TOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

45 

122 

37 

1  122 

eA 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

40 

08 

120 

21 

4860 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  SEHOINO 

28 

34 

116 

56 

4945 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

36 

17 

lie 

46 

3400 

MINERAL 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

SA 

MINERAL  KING 

TULARE 

26 

118 

35 

7975 

MIRANDA   4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

11 

123 

263 

MIRANOA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

12 

123 

370 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

36 

45 

118 

43 

9700 

5738 

OS 

STANISLAUS 

39 

121 

00 

MID 

MID 

MODESTO  2 

OS 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

00 

89 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

31 

03 

118 

2735 

BA 

8A 

MOJAVE  2  ESE 

5758 

07 

KERN 

02 

118 

09 

2680 

SS 

S3 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

36 

13 

118 

7900 

MONO  LAKE 

5779 

38 

38 

00 

119 

6450 

5P 

5P 

MONTAGUE   3  E 

5785 

01 

S 1 SK 1  YOU 

12 

41 

122 

2580 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

36 

121 

54 

38  5 

6P 

6P 

MONTEREY  NALF 

munticello  dam 

5818 

NAPA 

23 

38 

122 

505 

MOOR PARK 

5823 

06 

VENTURA 

34 

17 

US 

53 

580 

MORAINE  CREEK 

5832 

Tulare 

11 

36 

118 

8840 

MORENA  DAM 

Ob 

SAN  DIEGO 

33 

41 

116 

3075 

MORGAN  HILL  2  £ 

5844 

04' SANTA  CLARA 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MORGAN  MILL  6  WSW 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

MORGAN  MILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

OB 

121 

39 

350 

MORONCO  VALLEY 

5863 

07 

SAN  BERDINO 

34 

116 

34 

2580 

mORRO  Bay  fire  oept 

5866 

04,  SN  LUIS  OBPU 

35 

23 

120 

51 

55 

8A 

MORRO  Bat   3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

MOUNTAIN  HUME                     1  5897 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

lie 

43 

5  360 

MOUNTAIN  PASS 

07 

SAN  BERDINO 

35 

28 

lis 

32 

4790 

3P 

3P 

MT   BALDY  FC  85G 

5900 

SAN  BERriNO 

28 

34 

39 

BA 

mt  saluy  notch 

SAN  BERDINO 

28 

17 

117 

37 

4P 

4P 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

120 

40 

eA 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

Ml  GIVENS 

5927 

05 

27 

37 

17 

119 

05 

9500 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

20 

121 

39 

4206 

4P 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

122 

4250 

8A 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

02 

PLUMAS 

8 

02 

120 

53 

6  760 

MOUNT  MADONNA 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

5978 

07 

RIVERSIDE 

33 

46 

38 

8417 

5P 

5P 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

SI  Ski  YOU 

23 

41 

22 

122 

7500 

MOUNT    iHASTA  wB  CITY 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

122 

19 

MID 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

MARIN 

17 

37 

122 

36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

5709 

4P 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

171 

mumBo  basin 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 

05 

FRESNO 

27 

36 

119 

19 

5522 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35 

120 

770 

eA 

8A 

'NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

122 

60 

5P 

6105 

01 

MENDOCINO 

39 

10 

123 

34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

50 

36 

480 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

37 

MIO 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

eA 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX  IRRIGATION  OIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  *  £  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  wTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
MARVIN  FOSTER 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  L1B8EY 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  F IRE  D£PT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
1  VAN  fi  LEHMAN 
KAWEAm  LEMON  CO 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
FRANK    DE  CHAINS 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
BUREAU  OF  HECLAMATIUN 
CURPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLUVERINE  COROER 
LlvERMOHE  ALMDA  CTY  f  [ 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT,  PL. 
L  A  WIR  ♦  PWR  DEPT 
JOHN  aoHGES 
JOHN  w  TEEO 
U  S  "EAlHEfJ  OUKEAU 

dept  of  water  Resources 
charles  shepherd 
burrell  h££d 
lauren  payne 

u  s  weather  bureau 
la  co  air  pol  cun  disi 
roger  c  h|ce 
A^BURuA  Ranch 

BUREAU  Of  RECLAMATION 
CITY  OF  LOS  GAIOS 
ALLEN  MELENIUS 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY   f  F  0 
HETCH  HEICMY  WTR  SUP 

INTERMDUNTAIN   F    *  RES 
SAN  OIEGO  WIR  DEPI 
ROlLO  laRsen 
CALIF  DIV  OF  FERESTRY 
STATE  DIV  Of  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M  £  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SO.  CALIF,  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
PARk  SERVICL 


SYD 


SAN  I 

STANDARD  OIL  OF  CAlII 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARGARET   S  PLUMMEH 
BRIAN  BENSON 
CITY  FIRE  OEPART.^ENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 

u  s  weaTmer  bureau 

GINO  L.  2ANN1 

RADIO  STATION  KFRE-FM 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

u  s  WEATHER  Bureau 

ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRlG  DISI 

INACTIVE  6/30/67 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

U    S   NAT   PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINtERi 
EUREKA  WBO 
WALTER  N.  PEOERSEN 
CAL  OlV  BEACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL  RADIO  STATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARD 

u  s  BUR  Reclamation 

VEN1URA   COUNTY    fire  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  DOWNER 

SILL  R.  BRUNER 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  F  P  OIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN   PASS  MINL 

JUDI TM  M.  RAOY 

MT  8AL0Y  SKI   LIFT  INC 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CAL  DlV  oEACH  f  PARK 
SO.CALIF.   £01  SON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF,  OEPT,  OF  rfATER 
JACK   I  SChELL 
MT    SAN  JACINTO  WSP 
DEPT  WATER  RESOURCES 

S  HEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  *  PKS 

S  WO  OBSERVER 
S  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RIGGS 
MONTEREY  CTY  PARKS  OEPT 

HOSP.FIRE  OtPI 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLEb 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  LlTY 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


H6URV  PARK  «  Skf 

MHAUL  SOLEOAO  rciicc 

mport  beach  HARSOR 

COlAUS  Z 
OhT INOALC 
LAND 

POMO  2 


OAK  KNOLL    HANGER  blA 
OAKLAND  MB  AIRPORI 
OARi/lLLE    1  WNW 

oakville  4  sh  «  ; 
occidental 

OCEAN510E 
OCEAN&lDt  I 


ONION  vALLET 


ORLEANS 
OftOVILLE 
OfiOVILLE  BRIDGE 
OROViLLE  RANGER  SU 
OSPITAL  RANCH 
OSIflANDER  lahe 

PACHECO  PASS 
PACIF IC  MOUSE 
PACOIMA  DAM  fC  33 


PAICINES  OHRWALU  ranch 

palmoale 

pal^dale  faa  airport 

palm  springs 

palo  alto  city  mall 

PALOMA 

PALJMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC430 
PANAMINT  CUT 
PANOChE 

PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESEHVOIS 
PARKFIELD 

parkfield  7  mv 

PASADENA 

PASKENTA  RANGER  SlA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTERSON  MEADOW 
PATT IWAT 
PAYNES  C»E£K 
PEAR  LAKE 
PEPPERDINES  CAMP 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST   SUMMIT  R  S 


MONUMENT 


:  Ese 


PISMO  8EACM 

P I  I  Rl VER  POWER  MOOSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFC 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

PLASKETT 

PLAT INA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY   3  S£ 
POTTER  VALLEY  Ph 
POWAY  VALLEY 

PRAOO  Dam 
PRIEST  VALLEY 
QUAKrNG  ASPEN 
OUINCY 

RAILROAD  FLAT 
RAMONA  SPAULDING 

RANCMI TA 
RANOSeURG 
RATTLESNAKE  CREEn 
RED  8LUFF  WO  AIRPORT 
REDOING  »  SSE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
I 'RICHMOND 
RIG  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 
RIVERSIDE  txp  STA 
ROeeS  REAK  P  H 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKL  IN 
ROGERS  CAMP 

POSE  MAfiie  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  wa  A. 
SACRAMENTO  we  CI 
SADDLE  CAMP  Ra< 
SAGEhEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  A 


SALT  SPRINGS  PWI 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO 


RPORT 


OaI  ALAMEDA'  [ 

06  VENTURA 

06|  LOS  ANCELES 
O^j  STANI SLAUS 

Ot'  SAN  SEROINO 
02{  SUTTER  ' 

ot;  riverside  j 

07  IMPERIAL 

06  SN  LUI s  oepo 


GLEN 
MADERA 
01 1  MARIN 
Oli  SISKIYOl' 
35(  0*.j  ALAMEDA 

56!  Oil  NAPA 


SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

Shasta 

los  angeles 

ORANGE 
FRESNO 
HUMBOLDT 
GLENN 

HUMBOLDT 

BUIIE 

BUTIE 

BUTTE 

CALAVERAS 

MARIPOSA 

VENTURA 

MERCED 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
INYO 

SAN  BENITO 

euTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 


6610  0*. 
662't  07 
6627  07 
663S  07 


668S  02 
6666  OS 
6699  07 
6703  OA 
6706  0*1 
6719  06 
6726  o; 
6730  04 
6736  OA 
67i.2l  OA 


LOS  ANCELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


67511  MODOC 
675A| 05[  KERN 
6T61    Q2\  TEHAMA 
67671  051  TULARE 
6303' 021  MODOC 
6816|  06  RIVERSIDE 
6B26; Ol!  SONOMA 
68621  06|  VENTURA 
6891 1  06.  LOS  ANGELES 
6893! TUOLUMNE 


FRESNO 
VENTURA 
SAN  BEN  I  TO 
VENTURA 

sn  luis  obpo 
Shasta 
el  dorado 
el  dorado 
el  dorado 

GLENN 

SHASTA 
Plumas 
mendocino 
snta  barbara 
sn  lui s  obpo 
los  angeles 
contra  costa 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDDC INO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

CALAVERAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 
TEHAMA 

Shasta 

SHASTA 
SAN  BERDINO 
SAN  MATEO 
MENDOC INO 
SACRAMENTO 


Ot  CONTRA  COSTA 
02  SOLANO 
06  RIVERSIDE 

06  RIVERSIDE 
02  EL  DORADO 
05  PLACER 

07  INYO 


02  SACRAMENTO 
02  SACRAMENTO 

02  TEHAMA 

03  NEVADA 
01  NAPA 

01  NAPA 

02  NAPA 

0".  CONTRA  COSTA 
OA  MONTEREY 

04  MONTERY 

OA  SN  LUIS  OBPO 
06  SNTA  BARBARA 

05  AMADOR 

05  CALAVERAS 
04  MONTEREY 


33  36 
35  14 
38  55 


38  27 

38  24 

38  25 

33  12 

33  13 

33  09 


41  18 
39  30 
39  31 

38  07 

37  38 
3a  12 


39  09 

37  27 

38  48 
36  06 


38  30 

38  34 

37  50 

36  40 


21  03 

17  53 

15  18 

21  33 

16  27 
15  31 
20  30 

22  40 


22  51 

22  12 

22  25 

22  28 


22  37 
18  06 
17  53 


20  41 
20  45 
20  38 


21  11 
20  38 


22  15 
22  22 
22  24 

17  11 

22  14 

23  12 
21  10 

23  47 


20  24 
20  13 

20  40 

21  15 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 


LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCMO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
RICHARD   A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPI 
C.   T.  SNYDER 
RECLAMATION  DIST  iOOl 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  I 


CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONOlO 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  6LANEY 
OCEANSlOE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPI 

EARL  G.  CARTIER 
PACIFIC   TEL-tTEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
J.   T.  SAILORS 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  ClT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  *  PARKS 
ORlANO  unit  WU  ASSN 

E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSIRY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWR  +  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARO 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  6ARR 

JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IftRlG  DIST 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  8£LL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPl.  OF  STREETS  e  PKS. 
C.   T,  SNYDER 
MISS  LILY  dERG 

PACIFIC  OAS+ELEC  CO 
hETCH  hETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
ROBERT   M.  DURHAM 
RAULSTON  P  MORR 1  SON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  RGBLtS 
FRANCI S  F  NLLSON 
FED  AVI  AT [ON  AGENCY 

OEPT   OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
OAVIO  W.  ALLWARDT 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CALIF  OfPT  WATER  RES 
STATE  DiV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  FIRE  OEPI 
USFSt    DISTRICT  RANGLft 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMULOS  Ranch 

POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  £  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
INST   FST  GENET  ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  OEPT  WTR 

PLAT INA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAY3ELL 

F.  W.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  MTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  •■  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
V  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  S  SPAULDING 

B.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  Fire  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  Redding 

REDOING  FIRE  OEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 


RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  ♦  AG  EXP  STA 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RtSOUflCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

So  CALIF  EOlSON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  OIV  OF  HWYS 
METCH  HETCHY   WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 

EOWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A8REU 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CA6RAL  JR 
P  G  t  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN   ANTONIO  MISSION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  t 

LATITtTOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

SPECIAL 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36  02 

460 

BA 

MRS  JEAN  6RINAN 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

121  05 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  clemente  dam 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

CALIF  WTR  t  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FCl3'jB 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

16 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELE& 

116  44 

4517 

MID 

MID 

U   S   WEATHER  BUREAU 

ISAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

33 

32  44 

117  10 

13 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE   WO  FC95 

06 

LOS  ANGELES 

26 

J4  06 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS  lANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE  OIV  OF  HWYS 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

lis  28 

965 

6P 

6P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN   FE«NANUO  PH  3 

LOS  ANGELES 

^4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

6P 

MIO 

CITY  San  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MAIEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IS  F  FEUERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

122  25 

52 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

3i,  09 

117  5*, 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC4258E 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1461 

ORBIN  R.  wATKINS 

SAN  GABRI EL  F IRE  UEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

275 

7P 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33  47 

116  68 

1535 

7P 

7P 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

R 1  VERS  I D£ 

33 

33  47 

116  58 

1660 

STftlE  DIV  OF  FSIRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

t. 

37  21 

121  54 

67 

4P 

4P 

-  J 

CITY  OF   SAN  JOSE 

SAN   JUAN  BAUTlSTA  3SSe 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

WALTER  fl.  wRIGmT 

SAN   JUAN  GUARD  STATION 

7837 

06 

ORANGE 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  0AM 

7846 

05 

MERCEO 

27 

37  03 

121  04 

277 

eA 

8A 

8A 

U  S  Bur  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUI S  OBPO 

35  18 

120  40 

316 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7659 

SAN  BARBARA 

32 

34  32 

119  49 

2  300 

ClY  OF  SANIA  BARBARA 

ISAN  HATEO 

7864 

37  32 

122  18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  D£PART-^£NT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  27 

602 

HID 

HID 

U  S  WEAlMER  auREAU 

ISAN  RAFAEL 

7690 

01 

MARIN 

37  S8 

122  32 

40 

1 NOEPENOENT  JOURNAL 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PM  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  06 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA   FERN  FC432 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  01 

2035 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  eARBABA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

34  2  5 

8A 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  60 

MID 

HID 

FEO   AV|AT ION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   Tw  PEAF. 

06 

SNTA  BARBARA 

119  67 

4000 

5P 

TV   STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNlVERSlTl 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

5P 

5P 

UN|v  OF  Santa  clara 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRuZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

6P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA   FE  0AM 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANIA   MARGARITA   2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  09P0 

24 

35  22 

120  38 

120D 

6P 

JOSEPH  C  MC  KuSlCK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  W6  AIRPORT 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

12D  27 

236 

MID 

MID 

:  J 

0  S  wEAlHER  dUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

06 

LOS  ANGELES 

33 

118  29 

4P 

CITY    SANTA  MONICA 

(SANTA  MONICA  PlEfl 

7963 

06 

LOS  ANGELES 

116  30 

15 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7967 

06 

VENIuRA 

29 

34  21 

119  06 

263 

4P 

6A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

6P 

5P 

CLARENCE   S  NEWbERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  05 

600 

SANTA  BARBARA  COUNTY 

SANTIAGO  0AM 

7987 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  27 

2105 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  HANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  06 

2169 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

*SCOT[A 

HUMBOLDT 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8063 

04 

SAN  MATEO 

37  2" 

122  14 

350 

eA 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAMMENS 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

40  31 

6A 

MRS  GEORGE  W  RUMQO 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

3h  10 

118  28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  0AM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHEEP  RANCH 

8145 

CALAVERAS 

27 

38  13 

120  28 

2370 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SMELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

40  02 

124  04 

232 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1  375 

THEODORE  8  mEUSNER 

SHIN6LET0WN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

121  61 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

39  34 

LEE  WIIHYCOMBE 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

li 

8/ 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

33  48 

116  10 

100 

GEORGE   1  0S80RN 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

28 

33  45 

117  39 

1075 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

04 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  62 

U6  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

DEPI  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E 

02 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6A 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONT  ERE Y 

24 

36  26 

121  20 

195 

8A 

JOHN  N  FRANCIONI 

SOMERSET  5  ESE 

EL  DORADO 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

S349 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

610 

aA 

SERYLWOOU   INVEST  CO 

SONOMA 

01 

38  17 

122  27 

70 

6P 

LAURENCE  H  DICKEY 

SONORA  RS 

8353 

TUOLUMNE 

37  69 

120  23 

1749 

STATE  OIV. OF  FORESTRY 

SO^ORA  JUNCTION 

8365 

38 

38  21 

119  27 

6886 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

35 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

MAfilPOSA 

119  38 

5120 

8A 

8A 

U  S  NAI  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

07 

37  11 

118  34 

9580 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

680 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

8A 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SPfilNGVILLE  7  ENE 

TULARE 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

sPRiNGviLLE  Ranger  sta 

8460 

05 

TULARE 

36  08 

118  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPftlNGVlLLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36  12 

4070 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6235 

eA 

SUUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL   INN  2 

07 

SAN  BERDINO 

16 

117  14 

5680 

6P 

5P 

LEROT  KEMP 

STANOISH  1  E 

8487 

LASSEN 

40  22 

120  24 

4030 

eA 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH-HICKEY   ST  PK 

MENDOCINO 

123  44 

850 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

6499 

05 

TUOLUMNE 

J4 

38  08 

120  22 

1060 

IP 

P  6  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

6510 

06 

11 

36  66 

118  35 

10300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3618 

STATE  DIV  OF  F  STRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

05 

SAN  JOAQUIN 

^\ 

CITY  OF  STOCMON 

fSTOCKTON  W6AP 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  5« 

121  16 

22 

MID 

MID 

■  J 

U   S   WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

38  00 

121  19 

12 

SA 

8A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

23 

39  15 

122  40 

3015 

eA 

FRED  H  COOLET 

STONYFORD  RANGER  iTA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

122  32 

791 

6P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

SIOUTS  MEADOW 

02 

SHASTA 

41  10 

121  56 

5300 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

39 

121  06 

380S 

5P 

5P 

MRS.    LILLIAN  MAGRODtR 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMM 1 T  MEADOW 

05 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

6240 

DEPI  OF  wTR  RESOURCES 

SUNSET  BEACH  STATE  Pn 

86S0[ 04 

SANiA  CRUZ 

CAL  OIV  BEACH  *  PAftn 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

110 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

1085 

SUSANA  kN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

40  2  3 

120  34 

4146 

MID 

MID 

DAvIO  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  OIV  OF  fSTRY 

SUTTER  MILL  Ranger  sta 

8713 

0'- 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1686 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Swain  mountain 

8716 

02 

8 

40  27 

121  06 

6160 

CALIF  DEPI  WATER  RES 

tafi 

8752 

0^ 

10 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSIRY  *  fO 

TAHOE  CITY 

8758 

PLACER 

36 

39  10 

120  08 

6230 

BA 

DARTL   K   OE  WALT 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

6762 

EL  DORADO 

36 

36  64 

120  00 

6254 

4P 

FED   AVIATION  AGENCY 

TALBOT  CAMP 

Oi 

PLACER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35  08 

lie  27 

3975 

6P 

5P 

HARRY  M.  COWAN 

TEHACMAPI  AIRPORT 

8832 

o; 

KERN 

10 

35  08 

lie  26 

3960 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8639 

10 

35  02 

lie  45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

LASSEN 

18 

40  62 

120  27 

6300 

6P 

SULO  E  LAk,SO 

THE  CEDARS 

6881 

o; 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

888^ 

SONOMA 

22 

38  48 

1600 

MRS  FAYE  OEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

33  38 

116  10 

-  120 

MID 

Mlt 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

33 

116  61 

610 

VENIURA  CO  f IRE  OEPI 

THREE  MILE  VALLEY 

02 

8 

39  54 

12D  34 

s 

CALIF  DEPI  WATER  RES 

Three  rivers  6  se 

89i; 

05 

TULARE 

36  22 

118  51 

220C 

GLENN  BA^ER 

Three  rvrs  eoison  ph  z 

05 

TULARE 

36  28 

118  63 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF   EOISON  CO 

Three  rvrs  eoison  pm  1 

05 

36  26 

118  62 

1140 

SO  CALIF   EOISON  CO 

TIGER  CREEK  Ph 

892£ 

05 

AMADOR 

38  27 

120  29 

2355 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

lOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8961 

06 

LOS  ANGELES 

3: 

34  05 

118  36 

741 

61 

L  A  CO  f IRE  OEPT 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

Torrance  mun  airport 

trasuco  canyon 

Ot 

ORANGE 

33 

33  39 

1  17  36 

ORANGE  Co  PARK  OEPT 

TRACY  2  SSE 

6991 

SAN  JOAUUIN 

27 

121  25 

10! 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CAR80NA 

8999 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

6A 

6A 

3ANIA  CAR80NA   IR  CU 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9D01 

05 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  36 

6P 

6P 

u  s  BUR  Reclamation 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

TRINITY 

35 

122  46 

2501 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BEROINO 

35  47 

117  23 

1696 

8A 

BA 

AMERICAN  P  +  C  CURP 

TROUGH  SPRING 

903  i 

02 

COLUSA 

23 

39  18 

122  39 

4000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IRUCKEE  RANGER  STATION 

03 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

6996 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

lUJ JNGA 

06 

13 

34  15 

118  17 

1790 

MRS.   VIRGINIA  STEVENS 

TJJJNGA  MILL  CR  FC  47u 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

IJLEf  ULD 

10 

35  09 

119  01 

295 

KERN  COUNIT   LAND  CU 

IJLELAKE 

905; 

SISKIYOU 

i; 

41  66 

121  26 

40i5 

6P 

5P 

TULELAKt    IRRIG  DIST 

TJNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

36  22 

118  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STATION  INDEX 


TiJOLUMNE  "RrADOwS 
TUfiLOCK 

Turntable  cree^ 
ijst in  irvine  ranch 

IttlUJI  MILE  HOLLOW 
r<(£.STrniN£  PALMS 
TrtJN  LAKES 
I-UCMELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 


UNION  UIL  STEARNS  ABS 

'UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAK.E  7 

UPPER  MATTULE 

UPR   SAN  LtANDRO  FILTER 

UPPER  IRES  PINOS 

UPPER  WOuDCMUC^ 

i/ACAVlLLE 

VALLETUN 

VALLEY  CLNTtR  2  NNE 
valyermo  ranger  STA 

NUTS  FC  ISB 
VENAOO 

VENTUCOPA  R  S 
VENTURA 

VEftniLlON  VALLET 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VIDETTE  MEADOW 


IRE   SIA  FCliO 


VINCENT 
VINTON 
VISALI A 

:  NNE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
WAL.IAfi  SCHOOL 
WALNUT  CRECfc  2  ESE 
WALNUT  CREEt  2  ENE 

WALINUT  CREEK  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL  STA  FCi02C 
MARNER  SPRINGS 


PHOENIX  RANCH 
WATSONVILLE  WA^£RwOfi^S 
WAWONA  RANGER  STATION 

weaverville  ranger  sta 
i^LLJ  FiRL  depawtment 


9156 

9167 
VIT7 

9ies 

9189 

9191  OS 
9200 


TUULUMNE 
SIANI SLAUS 
SMAST* 
ORANGE 

SAN  eeRoiNo 

SNTA  QARUARA 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 
ORANGE 
LOS  ANGELES 
SAN  8ER0INO 

HUMBULOT 
ALAMEDA 
SAN  BENITO 
FRESNO 
SOLANO 


LUS 
LOS  ANGELES 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  6ER0IN0 

FRESNO 

Oe.  LOS  ANGELES 


CALAVERAS 
CONTRA  tOSTA 
CUNIRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIECO 
KERN 

SNTA  aARBARA 
Santa  cruZ 
mariposa 

TRINI TT 
SISMTUU 


3<.  29 
39  (.9 
36  20 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


J96S 
2050 
3593 


DEPl  WAltfi  HEsuUftiES 
CARL   A  PEARSON 
U   S  BU»  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANT 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  HCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRt  DEPARTMENT 

MRS  MARJOfilE  S  DORY 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCMUETTt 
WESLEY  C  fiOSCOE 
£  BAY  MUN  UIL  DIST 
ELDON  FANCHEft 
CORPS  OF  ENGINEERS 
"  FIRE  UlST 


HISS  JUDY  A.  WOLF 
VALLEY  CNI  MUN  WATER 

u  s  Forest  service 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
SONOMA  CFC   AND  WTR  CI 
U  S  FOREST  SERVICE 
STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 

VISALIA   FIRE  DEPARTMENI 
VlSTA   F1R£  OEPT 
W.  FREO  BORING 
P  C  ♦  £  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCHAICK 
MRS.  JOAN  THOMAS 
JOHN  F.  IERRy 
TOMAS  S 


.  BETTT  B.  FAIRCLOUG 
INACTIVE  <./20/61 
CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  t  F  0 
PHOENIX  RANCH 
CITY  OF  WATSONVILLE 
NAT  Park  service 
FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 


WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
w£ilHAVEN 

west  point  3  sw 
westville 
wet  meadow 
wheatland  2  ne 
wheeler  springs  2  ssw 
wmiskettown  res 

WMl TE  MOUNTAIN  1 
WHITfc  MOUNTAIN  Z 
WHITfc  MIN  STORAGE 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WILOROSE  RANGER  STA 

NE 

'ILLITS  HOWARD  FOR  SS 
(ILLOW  CREEK    1  NW 
'ILLOWS 


USBH 
WINCHESTER 
WINTERS 
WOFFORO 
WOODFORDS 
WOOOlAND  1  I 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKi 
YOfidA  LINDA 
TORICVILLE 


COUNTY 


SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 


COLUSA 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
IRINI TY 
02  GLENN 

GLENN 
RIVERSICE 
YOLU 
KERN 


EL  DORADO 
ORANGE 
MENOOC INo 


121  23 
119  IB 

122  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I    DRAINAGE  CODEt 


1-AMERICAN  Z-CALAVERAS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGEL 
2I-PIT    2Z-RUSS1AN  23-SACBAMENTO 
30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
38-WALKER     J9-  VUBA-BEA 


CARSON  4-CENTBAL  COAST  6-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER 
H-MERCED   15-MOJAVE    16-MOKEHJMNE    17-NORTH  COAST  JS-N. 

SALINAS  2S-SAN  DIECO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-: 
33-SANTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS  35-TRimTY 


KERN  U-KINGS 
■OWENS  20-PAJARO 
PA  ANA    29-SANTA  CLARA 
TRUCKEE  37-' 


REFERENCE  NOTES 


VERNON  J  BLOUNT  ~ 

ED  FILIPELLI 

O  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  Ranch  co 

W  e  MANKEH 

OEPl   WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF   SAMUEL  DAMON 
VENTURA  CO  FC  DIST 
0  S  BUR  RECLAMATION 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVEflSI IT  OF  CALIF 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  BAILEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUiS  L  OERIAIN 
SIAIE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 


OSBR  MATERIAL  CONlL  DIV 
■■MM  BLACKMORE 
NEmTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
WiLMA  C  BARH 
AGR  tXTEN  SEBV 
MARVIN  i  HARE 

s  WEATHER  Bureau 

YORBA  LINDA  WATER  Ct 
MRS.    V.    SYLVIA  MOLBERI 


AddltlODal  Information  r«gardlaK  tbe  cllaate  of  California  mAj  be  obtained  bj  wrltlag  1 
557  Federal  Offlc*  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  i 
n  "HOimLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA'  add  "Storage-Gage  Precipitation  Dai 


I  Envtronnental  Science 
tatber  Bureau  Office  nei 
I  United  States' 


ITNITS  Unlei 


table  directions 
OBSERVATION  TII£E 


table,  and  a 
EVAPORATION 


a  WB*Clty  ai 
lowfall  In  tl 


"Snowrall  and  Sno*  on  Ground'-  t^ 
it  400  a.m.,    P.S.T.,   emcept  for 
P.S.T.    Data  In  the  "Estreines*' 
and  Snow  on  Ground"  table,  wbei 


f,    precipitation  and  e' 
:eiBperature9  from  65''F. 
<  and  speeds  divided  by  i 


■■  on  dayllgbt 
I  Bind" 


"Snowfall  and  Snoi 


I  of  ; 


ao-ffall 


■'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Beasonal  Snowfall"  tabls,  Include 


NORMALS  fo: 
DIVISIONS. 
STATION  NAMES; 


cllfflatologlcal  standard  normals  based  on  tbe  period  1931-1960. 
used  In  this  publication,  bacane  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSH,  indicate  distance 
aeasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  12  months  ending  i 


I  troD  tbe  p< 
icedlng  June  data  will  I 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIOHS  will  be  carried  only  In  the  Jxine  and  December  Issue: 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WEEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-    No  record  In  tbe  "Supplemental  Data"  table.    'Dally  Precipitation'  table.  ' 

"Dsliy  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  tbe   "Cllmatologlcal  Data"  table  and  tbe    "Daily  Temperature" 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4     Highest  observed  one  minute  wlndapeed.     This  station  is  not  equipped  with 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  wltb  a  windsbield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of 


of  1 


.  bulletin. 

this  publication. 


water  equivalent  ' 


age  1 


for  detailed 


recording  gage. 


are  essentially 


:  may  vary  slightly  from  t 


V    Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AB     This  entry  In  time  of  obeerVHtioa  column  in  Station  Indei  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the    "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"'  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amouatn  nay  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  tbe   "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     CnisBlon  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  neasuremanls ,   made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  In    "Precipitation  Data  from  Storage- 

S3    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbls  reference  Indicates  that  the  tbermoraeters 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  tbe  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  0.  3.   for  each  month  are  described  In  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,    price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summnry.)  Chechs  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  tbe  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAl'RICF,  H  STANS,  Secreiary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTR 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of 


CLIMATOLOGICAL  DATA  \ 


CALIFORNIA 

MARCH  1969 
me  73       No.  3 


Temperature 

^eci^^Ni^iv^^ 

SiBHaa 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Q 

Lowest 

2 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Normal  ^ 

Greatest  Day  l\ 

Date  I- 

Soow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Mio. 

_ 

Max.  Depth 
On  Ground 

Q 

1    .10  or  More  ] 

0 
0 

° 

1.00  or  More 

°  1 

5  S 

♦      »  ♦ 

NORTH  COAST 

AL  UERr  0 1  NT 

63.7 

50.0 

29 

?f 

11 

f 

AN&wiN  pac  union  Col 

56.5 

37,7 

47,1 

76 

26 

25 

11 

548 

2.08 

•  6  ' 

1 

'  n 
.  0 

0 

0 

BIC  BAR   RANGER  STATION 

61.9 

30,9 

46.4 

62 

31* 

21 

1  i 

569 

0 

0 

19 

0 

1 .79 

CALLAHAN  RANGER  STA 

57 . 5 

26.3 

41.9 

76 

12 

10 

706 

0 

0 

27 

0 

.  15 

3  0 

6 

1 

0 

56.8 

27,0 

41.9 

75 

2  8+ 

16 

10 

710 

Q 

Q 

27 

0 

.55 

.  16 

18 

sli 

6 

1 

3 

0 

0 

CLQvcRDALE   3  55E 

^'  •  1 

2.0 

28 

3 1 

11 

t  *  V-j 

-2,4 

.  67 

.  0 

2 

62 .  7M 

32  •  IM 

fin 
80 

29+ 

24 

14  + 

538 

20 

\  * 

CRESCENT  CITY   I  N 

M 

31 

\  1 

0 

0 

1 

0 

'  0 

DUTTQN5  LANDING 

40  4M 

52  4M 

81 

?a 

14 

385 

0 

0 

3 

0 

I  50 

78 

1 

ELK  VALLEY 

59.3 

3o!3 

44.6 

78 

* 

23 

10 

619 

0 

0 

25 

0 

3.10 

1.20 

16 

!o 

0 

8 

2 

1 

EUREKA   HB   CITY  R 

55.0 

* « 

48.3 

.  4 

25  + 

8 

Q 

Q 

1  * 

3,69 

• 

.  0 

1 

56.0 

39,0 

48.5 

26+ 

31 

10 

Q 

Q 

3 

0 

.  0 

1 

FOREST  Glen 

55.7 

23,0 

-  1.9 

73 

29 

20 

11  + 

,  a 

0 

0 

25 

0 

2.02 

-  5,70 

Q 

2.0 

1 6 

2 

FORT  BRAGG 

48*3 

27+ 

32 

11  + 

508 

0 

0 

2 

0 

88 

3 

.  0 

5 

2 

FORT   BRAGG  AVIATION 

57. 2H 

39'.6M 

48. 4H 

72 

24 

31 

^5 

508 

0 

0 

3 

2.30 

.78 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

t no T    inwcc    DAwrco  cTa 

59 .  CM 

26 .  3M 

42. 7M 

26  + 

16 

11 

- 

*  ?^ 

• 

Z. 

^  5 

3 

0 

tflDT  Rn^^L 
r  Uf^  1       U  J  J 

56.1 

41,7 

49.9 

26 

36 

15+ 

459 

^ 

2.54 

*^ 

.  0 

OUATON 

65 . 1 

36,0 

50,6 

-  1.6 

fit 

28 

11  + 

0 

0 

8 

0 

.  0 

2 

HftPPV  CMP  RANGER  STA 

63  ■  OM 

3 1 ,  6M 

-  1.2 

81 

28 

26 

1 1 

540 

0 

0 

0 

1  *60 

80 

18 

,0 

1 

Q 

68,6 

39.8 

54.3 

.5 

85 

27 

30 

13+ 

323 

0 

0 

2 

0 

2.02 

-  2,87 

.5^ 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

H I  L  TS 

5*t.6M 

25 .  9M 

40. 3M 

75 

30 

16 

10 

762 

26 

.38 

.  19 

1 

2.0 

0 

62.7 

35.7 

49 . 2 

8 1 

29 

27 

11  + 

480 

9 

2 . 30 

1.29 

.  0 

1 

KENTFIELO 

6't .  1 

40.1 

52.1 

.  d 

28+ 

17+ 

0 

0 

0 

0 

-    ?  67 
• 

.0 

5 

3 

KLAMATH  R 

56.5 

37 . 6 

48.2 

76 

26 

26 

10 

514 

0 

0 

8 

0 

3*80 

1  *  30 

.0 

g 

3 

LAKE   PILLSBURY  no  2 

62.2 

30.0 

46.1 

80 

26 

20 

14 

578 

^ 

^ 

1.74 

.78 

17 

0 

10+ 

4 

\ 

0 

LAVA  BEOS   NAT  MONUMENT 

47.7 

24,8 

36.3 

29 

5 

10 

26 

9 

10*0 

7 

2 

0 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

46. 7M 

18. 5M 

32. 6M 

69 

28 

4 

^  \ 

996 

0 

1 

31 

0 

ijl 

!  12 

9 

4 . 5 

7 

1 

1 

0 

0 

NAKA   STATE  HOSPITAL 

0 

0 

4 

0 

1.03 

-  2,29 

.31 

12 

.  0 

0 

5 

0 

0 

r\o  J  r  u    ddatdtc    r  o  ecu  ou 

59.6 

ii'.i 

47.6 

80 

74 

27 

10 

534 

0 

0 

11 

0 

3.73 

1.25 

3 

.0 

0 

8 

3 

1 

ORLEANS 

65,1 

34,1 

49.6 

81 

27 

26 

11 

472 

0 

0 

13 

0 

1.53 

4,72 

.0 

1 

□  CTAMImA     CTBC     CTA  1 

64,3 

39 . 2 

51.6 

-  1*1 

82 

27 

30 

8 

403 

0 

0 

4 

0 

1 . 63 

1,69 

*  ^ 

5n 

.0 

J: 

7 

0 

POINT  ARENA 

58.4 

41.6 

50.0 

78 

26 

34 

10 

461 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.  5" 

on 

.0 

2 

POTTER   VALLEY  PH 

66 ,  9M 

35 .  OM 

51 ,0M 

83 

26 

^  \ 

441 

0 

0 

11 

0 

1.87 

3 

17 

.0 

1 

RICHARDSUN  GROVE   ST  PK 

61.8 

37.3 

49.6 

82 

29+ 

30 

11  + 

473 

Q 

3 

0 

3.07 

r.o5 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

SAINT  HELENA 

66 . 7 

37 . 0 

51.9 

-     .  5 

83 

28+ 

27 

11 

399 

0 

^ 

1 . 58 

2,76 

.  0 

Q 

^ 

0 

0 

CAM  BACACL 

66.6 

44.0 

55.4 

82 

27+ 

37 

13 

290 

1 . 69 

•  z\ 

17 

.  0 

5 

0 

SANTA  ROSA 

67.2 

38.7 

53.0 

.2 

62 

27+ 

30 

366 

0 

0 

6 

0 

1 . 79 

2,19 

'  ^2 

.  0 

7 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

60,3 

28.7 

44 . 5 

6 1 

29 

22 

628 

0 

0 

25 

0 

1.21 

.  5 

3 

3 

0 

Q 

SCOT  1  A 

56.6 

39.6 

49.2 

-  1.3 

81 

25 

31 

11  + 

481 

3 

Q 

2.08 

-  4,24 

'.99 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

SHELTER  COVE 

56. 7M 

45. 7M 

52 .  2M 

75 

26 

40 

11+ 

384 

^ 

2,56 

.  66 

.  0 

1 

^ 

SONOMA 

67.9 

37.3 

52.6 

83 

27 

27 

11 

377 

1.66 

.  0 

0 

Q 

TRINITY   0AM   VISTA  PT 

51.0 

28.5 

39,8 

70 

29 

22 

10+ 

775 

0 

0 

24 

0 

^  *55 

.35 

1 . 6 

20 

1 

6 

0 

0 

TULELAKE  //R 

52.0 

24 . 4 

38.2 

73 

2  8 

16 

1  i* 

826 

0 

0 

26 

0 

41 

.39 

1 

5 . 0 

1 

2 

0 

Q 

UK  I  AH 

67.3 

36.9 

52.1 

-  .3 

85 

27 

30 

14  + 

392 

9 

l!29 

-  3,08 

.38 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

uEAV/CDUTl  1  Q    DAN  r.  CO  CTA 

59,2 

27.  IM 

43 .  2M 

-  1.8 

79 

29 

18 

10 

669 

Q 

0 

27 

0 

- 

2 , 

.44 

1 

1.0 

0 

4 

0 

0 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

52.2 

27.3 

39,6 

73 

29 

13 

10 

774 

25 

Q 

1.0 

3 

1 

0 

WILLITS    1  NE 

62.8 

34.0 

46.4 

80 

26 

507 

0 

0 

16 

0 

*  75 

17 

.0 

Q 

7 

2 

Q 

WILLOW  CREEK   1  NW 

61,7 

35.4 

46.6 

60 

29 

28 

11  + 

0 

0 

10 

0 

240 

T 

0 

YR6KA 

57.3 

28.8 

43. 1 

-  ,2 

76 

29+ 

20 

672 

^ 

° 

25 

,45 

-  1,16 

.38 

1 

T 

T 

9 

I 

0 

0 

U 1  V  i  ^ 1 UN 

47.4 

-  1,7 

_  3  ^  n 

.  7 

•        *  ♦ 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  Ranger  station 

49, OH 

22. IM 

35. 6M 

67 

29+ 

4 

10 

905 

0 

0 

30 

0 

.72 

3.5 

10 

3 

0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

52.8 

22.4 

37.6 

-  .6 

75 

29 

U 

10 

841 

0 

0 

29 

0 

.53 

-  ,84 

.19 

3 

4.3 

T 

16+ 

2 

0 

0 

AUBURN 

62.3 

39.1 

50.7 

-  .7 

79 

29 

30 

6  + 

438 

0 

0 

4 

0 

2.94 

-  2,44 

1.25 

1 

.0 

0 

6 

2 

I 

BEKRYESSA  LAKE 

63.0 

39.7 

51.4 

79 

28  + 

32 

11 

415 

0 

0 

1 

0 

2.09 

.81 

1 

.  0 

0 

7 

0 

QIIIC     f^AUVnU     VJD  AIDOnDT//U 

DLUt    UAHiTUrj    Wo  AiKrUKI//K 

43,6 

31.3 

37.5 

-  2.0 

62 

28+ 

21 

7 

848 

0 

3 

19 

0 

2.24 

-  6,21 

.42 

20  + 

13.1 

125 

1 

8 

0 

0 

BDHMAN  DAM 

48,9 

26.0 

37.5 

-  1.7 

66 

28 

13 

8 

848 

0 

0 

25 

0 

2.29 

-  7,84 

.69 

21 

24.0 

146 

I 

5 

2 

0 

BR4NNAN  ISLAND 

63,8 

42.4 

53.1 

60 

29 

32 

8 

363 

0 

0 

1 

0 

1.45 

.56 

1 
10 

.0 

0 

5 

1 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

65,4 

37.6 

51.5 

-  1.4 

79 

28 

29 

14+ 

414 

0 

0 

9 

0 

1  .60 

-  1,03 

.62 

.0 

0 

5 

1 

0 

BURNEY 

53,9 

22.9 

38.4 

73 

29+ 

3 

10 

817 

0 

0 

28 

0 

1.09 

.31 

1 

6.0 

10 

3+ 

6 

0 

0 

CANYON  DAM 

43, 2M 

19. 6M 

31. 4M 

-  5.9 

60 

29 

7 

14 

1035 

0 

1 

31 

0 

1.02 

-  4.04 

.28 

9 

6.5 

82 

3+ 

5 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

67,4 

35.3 

51,4 

-  1.6 

81 

27 

26 

7 

416 

0 

0 

15 

0 

2.01 

-  3.95 

.72 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

CHESTER 

48,6 

17.8 

33,2 

64 

27 

2 

10 

979 

0 

0 

31 

0 

.73 

-  3,29 

.24 

9 

11.5 

61 

2  + 

4 

0 

0 

CHICB  EXPERIMENT  STA 

65,6 

38.7 

52.2 

-  .8 

80 

28+ 

29 

13+ 

392 

0 

0 

7 

0 

1.77 

-  1,52 

.69 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLARKSBURG 

63.3 

40.3 

51.8 

80 

28 

32 

13 

402 

0 

0 

1 

0 

1.74 

.42 

I 

.0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

61.6 

32.4 

47.1 

80 

29+ 

23 

8 

546 

0 

0 

20 

0 

1.26 

.0 

0 

4 

0 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

78 

28 

28 

13+ 

0 

0 

0 

1.53 

-  5,60 

.39 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSM 

65.7 

39.7 

52,7 

-  1.4 

80 

27 

30 

13 

374 

0 

0 

3 

0 

1.91 

-  ,15 

.0 

0 

7 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

64,7 

39.8 

52.3 

-  l.l 

81 

28 

31 

15+ 

388 

0 

0 

2 

0 

1.46 

-  ,66 

.53 

1 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

48,3 

29. 6M 

39. OM 

-  3.1 

62 

24 

22 

10 

770 

0 

0 

0 

2.99 

-  6,92 

.68 
.94 

17.0 

65 

1 

5 

3 

0 

DE  SABLA 

58.2 

33.0 

45.6 

-  .6 

74 

25 

25 

7 

592 

0 

0 

17 

0 

2.45 

-  5,99 

21 

3.5 

8 

2 

5 

2 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

83 

28 

28 

15 

0 

0 

0 

1.78 

-  4,16 

.61 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

DQWNIEVlLLE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

75 

27 

21 

10+ 

0 

0 

0 

2.88 

15 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  78 
SUPPLEMENTARY  FEBRUARY  PRECIPITATION  DATA 
TABLE  ON  PAGES  79-82  OF  THIS  ISSUE. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Conlinu^d  Llil 


SUOon 

Temperature 

Precipitation 

.1 

©  a 
<z 

"J 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

% 
O 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

°  1 
gl 

5  * 

S£ 

o  o 

EAST  PARK.  RESERVOIR 

61.2 

36,4 

48.8 

-  1.6 

77 

28 

27 

8  + 

493 

0 

0 

9 

0 

2.54 

.29 

1.25 

10 

.5 

1 

10 

5 

2 

1 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

65  •  2 

40,8 

53.0 

81 

33 

14  + 

367 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.85 

.0 

0 

6 

1 

0 

FOLSOH  DAM 

63.1 

42,2 

52.7 

81 

29 

32 

7 

378 

0 

0 

1 

0 

2.13 

.95 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

M 

M 

M 

74 

28 

26 

13 

Q 

3.37 

11 

3 

GRASS   VALLEY  NO  2 

58,5 

34,3 

46.4 

77 

29+ 

26 

7 

570 

0 

0 

14 

0 

2.91 

1.43 

1 

1.1 

1 

1 

6 

1 

1 

HAT   CREEK   PH  NO  1 

55.6 

23.8 

39.7 

-  3.9 

76 

29  + 

9 

10 

775 

0 

0 

27 

0 

.73 

-  1.29 

.23 

9 

2.5 

3 

1 

3 

0 

0 

JESS  VALLEY 

. 5 

19,3 

33.4 

65 

28 

-  1 

10 

973 

0 

I 

29 

1 

-  .27 

.80 

3 

16.5 

12 

3 

3 

2 

0 

LAKEPORT 

6't.3 

33,5 

48.9 

80 

28 

25 

11 

491 

0 

0 

16 

0 

.95 

-  2.41 

.0 

0 

0 

0 

63.2 

34.9 

49.  1 

84 

30 

25 

8 

487 

Q 

Q 

12 

0 

.93 

.44 

2 

2.0 

1 

2  + 

2 

0 

0 

LAKE  SPAUL0IN6 

*9,5 

23.9 

36.7 

-  1.7 

66 

26 

9 

8 

871 

0 

0 

27 

0 

2.34 

-  7.10 

.70 

21 

21.0 

139 

2 

6 

1 

0 

LAKE   SPAULDING  0AM 

MAN2ANITA   LAKE  // 

41.4 

17.3 

29.4 

57 

2 

11  + 

1098 

0 

5 

29 

0 

1.52 

30.5 

99 

3 

7 

1 

1 

MARYSVILLE 

66,8 

41.5 

54.2 

-  .6 

83 

29 

33 

10 

338 

0 

0 

0 

0 

l!79 

-  .89 

.70 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

MC  CLOUD 

S4.4 

25.9 

40.2 

-  .7 

75 

29 

14 

10 

762 

Q 

Q 

26 

1.78 

-  4.25 

.67 

1 

5.0 

52 

1 

5 

1 

0 

MINERAL 

45.8 

22.1 

34.0 

-  2.2 

64 

27 

7 

10 

95B 

0 

1 

29 

0 

2.20 

-  4.40 

.73 

3 

22.0 

92 

3 

5 

2 

0 

MONTICELLO  DAM 

62.3 

38.3 

50.3 

78 

29  + 

30 

12 

448 

0 

0 

5 

0 

1.98 

.82 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNT   SHASTA  MB   CITY  //R 

50.6 

28,6 

39.7 

-  1.5 

71 

27 

17 

8 

775 

0 

0 

21 

0 

.  82 

-  3,64 

.45 

7.2 

38 

1 

2 

0 

0 

NEVADA  CITY 

55.4 

29.9 

42.7 

-  2.1 

73 

29 

24 

15+ 

685 

0 

0 

25 

0 

2.94 

-  4.98 

1.47 

1 

T 

13+ 

5 

2 

1 

□RLAND 

64.4 

39.5 

52.0 

-  1.7 

80 

28 

29 

8 

397 

Q 

Q 

1.90 

-  ,47 

1.05 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

□ROVILLE 

64,9 

42.4 

53.7 

81 

29 

32 

13+ 

350 

0 

0 

2 

0 

1,97 

.75 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

PARADISE 

60.3 

39.8 

50.1 

79 

29 

32 

13+ 

459 

0 

0 

3 

0 

3,04 

1.30 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLACERVILLE 

59,1 

46.6 

-  .6 

76 

27 

14+ 

555 

0 

0 

14 

0 

-  2,85 

1.28 

.0 

0 

6 

2 

1 

PLACERVILLE  IF6 

57,5 

38.9 

48.2 

76 

28 

29 

13+ 

512 

0 

0 

8 

0 

2.41 

T 

0 

0 

PL AT  I NA 

56.9 

31.5 

44.2 

76 

29+ 

22 

8 

638 

Q 

L  6 

Q 

1.76 

.50 

20 

4.0 

10 

1 

1 

0 

PDRTOLA 

47. B 

18.8 

33.3 

-  4.0 

66 

28 

0 

10 

974 

0 

0 

29 

1 

.83 

-  1,74 

.43 

3 

9.2 

45 

3 

2 

0 

0 

aUINCY 

59.3 

25.7 

42.5 

.3 

79 

29+ 

13 

14+ 

691 

0 

0 

27 

0 

1.45 

-  3.93 

.78 

1 

5.5 

16 

3 

3 

1 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

65 « 6 

41.5 

53.6 

-  .5 

79 

2  5 

31 

8 

347 

0 

0 

1 

0 

1.39 

-  1.31 

.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

67.5 

43.0 

55.3 

1.3 

82 

27+ 

33 

6 

298 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  2,89 

.52 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROCKLIN 

63.8 

38.8 

51.3 

.4 

79 

29 

29 

7 

417 

Q 

2.04 

-  1.49 

1.00 

1 

.0 

0 

1 

1 

SACRAMENTO  HB   AIRPORT  R 

63.2 

41.6 

52.4 

-  l.O 

79 

28 

33 

13 

384 

0 

0 

0 

0 

.94 

-  1.42 

.41 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

65.7 

45.0 

55.4 

1.2 

83 

28 

35 

13 

298 

0 

0 

0 

0 

1.13 

-  1.33 

.42 

12 

3 

0 

0 

SHASTA  DAM 

60.7 

41.5 

51.1 

78 

2  7 

34 

12  + 

425 

0 

0 

0 

0 

3  •  92 

1.93 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

SIERRA  CITY 

54.9 

27.1 

^  1  •  0 

7 1 

28+ 

Q 

737 

0 

0 

24 

0 

2.51 

1.01 

1 

14.0 

65 

3 

^ 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

47.0 

15.7 

31.4 

-  6.4 

65 

31 

2 

15+ 

1034 

Q 

29 

.64 

-  2.20 

.24 

3 

9.1 

33 

3+ 

3 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

41,7 

18,7 

30.2 

58 

26 

4 

8 

1071 

0 

6 

30 

0 

3.06 

.65 

1 

44.8 

180 

3 

6 

2 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

53.5 

37, 2M 

50. 4M 

-  l.l 

76 

27+ 

27 

8 

451 

Q 

Q 

1.58 

-  .69 

.62 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

52.8 

29,5 

41.2 

70 

28 

19 

8 

730 

0 

0 

22 

0 

3.13 

.89 

2 1 

20.5 

52 

2 

7 

3 

0 

TURNTABLE  CREEK 

64.0 

40,6 

52.3 

8  3 

29 

32 

0 

0 

1 

0 

3.35 

Q 

TWIN  LAKES 

36, OM 

15, 8M 

25. 9M 

-  2.4 

52 

30 

-  3 

11 

1203 

0 

30 

3.35 

-  3.73 

.95 

3 

7 

1 

0 

VACAVILLfc 

39,2 

52.7 

-  .6 

81 

2  8 

29 

13 

375 

0 

0 

6 

0 

.98 

-  2.14 

.24 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

60,9 

37,1 

49.0 

76 

27 

28 

8  + 

485 

Q 

7 

Q 

1.55 

-  2.52 

.40 

3 

3.6 

0 

7 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

61.5 

39.3 

50.4 

78 

30+ 

32 

12  + 

447 

0 

0 

2 

0 

3.94 

1.65 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

WILLIAMS 

64.8 

39.9 

52,4 

80 

31  + 

32 

13+ 

0 

0 

2 

0 

1.79 

10 

^ 

WILLOWS 

64.5 

38.0 

51,3 

-  2.3 

79 

29+ 

28 

8 

418 

0 

0 

5 

0 

1.65 

-  .48 

.68 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLOWS  USBR 

56.8 

53.3 

79 

28  + 

29 

8 

355 

0 

0 

2 

0 

1  • 

.53 

2 1 

.0 

0 

1 

0 

WINTERS 

66.3 

41,6 

54.0 

81 

29+ 

32 

13 

340 

1.46 

.61 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

WOODLAND   1  WNW 

65.0 

40,7 

52.9 

-  2.2 

83 

28 

30 

8 

375 

0 

0 

2 

0 

2.18 

.00 

1.04 

1 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

45.7 

-  1.3 

1.97 

-  2.88 

4.9 

»       »  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

45.5 

6,9 

26.2 

65 

29 

-13 

9  + 

1196 

0 

1 

31 

9 

.73 

.30 

10 

10.0 

50 

1 

3 

0 

0 

BODIE 

39.5 

4,1 

21.8 

54 

30 

3 

1332 

0 

9 

31 

12 

.  79 

4 

BRIDGEPORT 

39,3 

-  .4 

19.5 

58 

31 

-26 

8 

1404 

0 

5 

31 

16 

,79 

.29 

21 

12!3 

41 

1 

2 

0 

0 

CEOARVILLE 

46. 8M 

23. 7M 

35. 3M 

-  4.5 

70 

29 

11 

11 

913 

2  6 

,60 

-  .85 

.24 

3 

7.9 

9 

3 

3 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

45.7 

12,2 

29.0 

57 

23 

-  4 

8 

nil 

0 

1 

30 

4 

2.34 

1.04 

21 

114 

1 

5 

1 

1 

DOYLE  5  SSfc 

52. OM 

27, 5M 

39. BM 

71 

28 

18 

14 

776 

0 

0 

24 

0 

.21 

.05 

3 

1.9 

1 

1 

0 

0 

0 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

5  3,7 

25,6 

39.7 

73 

28 

16 

1 1 

777 

0 

0 

26 

0 

.07 

.  05 

9 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

51.2 

23,7 

37.5 

-  2.1 

72 

30+ 

7 

11 

849 

0 

0 

27 

0 

.60 

-  1.04 

.35 

3 

5.0 

3 

3 

1 

0 

0 

MONO  LAKE 

18,2 

29,7 

58 

3 

8 

1085 

0 

1 

30 

0 

.31 

.31 

1 0 

4.0 

47 

10 

1 

0 

0 

SaUAW  VALLEY 

40,6 

16.0 

28.3 

55 

31  + 

1 

14 

1131 

0 

6 

30 

0 

3.93 

.73 

3 

33.3 

128 

4  + 

9 

3 

0 

SU5ANVILLE  AIRPORT 

52,8 

24.1 

38.5 

-  2.1 

75 

28 

4 

10 

814 

0 

1 

24 

0 

.36 

.35 

9 

4.0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

40,9 

19,4 

_  2.0 

57 

30  + 

0 

5 

30 

0 

1 .96 

■  ^'11 

•  8  1 

3 

2  5.0 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

41.2 

13,0 

27.1 

62 

28 

-  7 

11  + 

1165 

0 

9 

29 

5 

TERMO 

14,6 

29.4 

64 

28 

-  9 

11  + 

1097 

0 

2 

30 

8 

.23 

.09 

3 

15 

12  + 

0 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

44,5 

15.4 

30.0 

-  2.7 

61 

29 

-  2 

8 

1081 

0 

2 

30 

1 

1.55 

-  2  .46 

.  37 

21 

22 . 5 

94 

3  + 

4 

0 

0 

WOODFOROS 

47. 8M 

24. 7M 

36. 3M 

69 

28 

10 

11  + 

886 

0 

0 

25 

0 

1.51 

.59 

10 

17.0 

22 

12  + 

3 

1 

0 

DIVISION 

31.4 

-  4.7 

1.07 

-  1,19 

13.6 

♦       »  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0'> 

AVILA  BFACH 

69,5 

42.2 

55.9 

83 

23 

35 

8 

274 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

65,5 

38.1 

51.8 

85 

25 

29 

8 

399 

0 

0 

8 

0 

1.97 

.57 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

BERKELEY 

62.1 

45.0 

53.6 

.4 

79 

27 

39 

12  + 

349 

0 

0 

0 

0 

1.44 

-  1,75 

.60 

12 

T 

0 

5 

1 

0 

BURLIN6AME 

63.0 

42.4 

52.7 

79 

27 

36 

15  + 

374 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.42 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

64,6 

37.3 

51.0 

84 

27 

30 

9 

427 

0 

0 

6 

0 

1.31 

.43 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

CROCKETT 

63, 2M 

42. IM 

52. 7M 

80 

28 

35 

10 

371 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

-  ,98 

.65 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  MARCH  1969 


Stallan 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mia. 

Tolal 

3-d 
a  q 
«  3 
a  o 

S  § 

o 
a 

0 

2 

0 

2 

s 

0 

° 

1.00  or  More 

•°l 

s< 

"  * 

0  I 

o« 

PORT  ORD 

60,  i 

41.2 

50,7 

61 

25 

34 

9  + 

436 

0 

0 

0 

0 

,66 

.46 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

GILROY 

66 , 

39,  1 

52 . 6 

85 

27 

32 

16  + 

373 

0 

0 

3 

0 

1,62 

.95 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

HALF   MOON  BAY 

59,2 

43,2 

51.2 

77 

25 

38 

13 

416 

0 

0 

0 

0 

2,07 

.65 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

HQLLISTER   1  SW 

55,9 

36,3 

51.1 

-  4.0 

84 

27+ 

28 

8 

422 

0 

0 

11 

0 

,83 

-    1  .04 

.32 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

KING  CITY 

68.5 

37,9 

53.2 

.8 

86 

28  + 

29 

8 

358 

0 

0 

6 

0 

•  23 

-  1,38 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIVERMORE   CauNTY   F  D 

66,7 

37.3 

52.0 

-  .4 

82 

29  + 

29 

14+ 

397 

0 

0 

7 

0 

,  55 

-  1.39 

.22 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOS  tATDS 

66,2 

40,0 

53. 1 

.2 

85 

25 

33 

15  + 

360 

0 

0 

0 

0 

1,04 

-  2.85 

.38 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

64,2 

45,8 

55.0 

80 

28 

37 

13 

301 

0 

0 

0 

0 

1,09 

.46 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

MONTEREY 

62.1 

44,2 

53.2 

82 

26 

37 

13+ 

352 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.54 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONTEREY  NALF 

59,9 

44.9 

52.4 

82 

26 

36 

15+ 

380 

0 

0 

0 

0 

.86 

.39 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

MDRRD  BAY  FIRE  DEPT 

62.6 

42.8 

52.7 

83 

28 

26 

4 

378 

0 

0 

1 

0 

.87 

.29 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

59.8 

40 , 9 

50  ■  4 

76 

29+ 

32 

10 

453 

0 

0 

1 

0 

1 .56 

.52 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

M 

M 

M 

69 

28  + 

0 

0 

0 

1.52 

-  2.41 

.31 

1 

17.7 

9 

2 

8 

0 

0 

NACIMIENTD  DAM 

65.4 

37,6 

51.5 

85 

29 

31 

8 

411 

0 

0 

1 

0 

.49 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

62.6 

45,0 

53.8 

78 

28  + 

36 

6  + 

340 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.49 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

R 

60.9 

46,0 

53.5 

-  .1 

76 

27+ 

39 

13 

350 

0 

0 

0 

0 

.98 

-  1.44 

.44 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALO  ALTU  CITY  HALL 

64.2 

41  ,4 

52.6 

61 

28 

34 

14  + 

368 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.  39 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

PASO  RDBLES 

68. 1 

36.6 

52.5 

85 

28 

29 

9 

365 

0 

0 

9 

0 

.35 

.  13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

66.2 

37.9 

52. 1 

85 

28 

31 

14+ 

396 

0 

0 

4 

0 

.  17 

.08 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

66.8 

35.  5 

51.2 

86 

28  + 

28 

10+ 

420 

0 

0 

12 

0 

.  75 

.32 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMQ  BEACH 

64,8 

41.4 

53.1 

78 

30 

33 

11 

360 

0 

0 

0 

0 

.57 

.23 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

59,9 

44.3 

52, 1 

71 

26 

37 

6 

390 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.48 

12 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

66,4 

38.5 

52.5 

82 

28 

29 

13 

384 

0 

0 

6 

0 

.91 

.38 

1 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

61,9 

30.6 

46.3 

80 

28 

23 

8 

573 

0 

0 

20 

0 

.  86 

-  2.23 

.  15 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

66,9 

39.8 

53,4 

-  ,5 

83 

27+ 

33 

14+ 

355 

0 

0 

0 

0 

1.42 

-  1.13 

.54 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

RICHMOND 

63,9 

44.3 

54,1 

81 

28 

34 

13 

331 

0 

0 

0 

0 

1 . 50 

.38 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

62,3 

36,4 

49.4 

78 

28+ 

29 

13 

478 

0 

0 

9 

0 

1.34 

.  46 

12 

.  0 

0 

5 

0 

0 

SALINAS   2  E 

66.2 

39,0 

52.6 

-  l.O 

88 

26 

32 

13 

378 

0 

0 

1 

0 

1.21 

-  .85 

.53 

12 

.0 

0 

3 

0 

SALINAS   FAA  AP 

62,3 

40.2 

51.3 

84 

26 

33 

13 

418 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.59 

12 

.0 

0 

3 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

68.  IM 

31. 4M 

49. 8M 

85 

28 

24 

7 

465 

0 

0 

19 

0 

.20 

.12 

1 

.0 

0 

1 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

60.4 

45,3 

52.9 

79 

26 

38 

9 

380 

0 

0 

0 

0 

1 .00 

.35 

20 

.0 

0 

4 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

50 . 7 

43,5 

52 . 1 

-  1.2 

76 

27+ 

38 

21  + 

391 

0 

0 

0 

0 

1.34 

-  1.35 

.  75 

1 2 

.  0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

50 . 3 

46 , 2 

54,3 

.4 

76 

25 

43 

13 

333 

0 

0 

0 

0 

l.Ol 

-  1.92 

.31 

12 

.0 

0 

5 

0 

SAN  GREGORIO  2  5E 

60.4 

40,4 

50.4 

77 

26 

32 

14 

447 

0 

1 

2.45 

.60 

12 

.0 

0 

7 

0 

SAN  JOSE 

R 

65.4 

42,3 

53.9 

.  9 

81 

28+ 

33 

8 

341 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.  64 

.  33 

12 

.  1 

0 

3 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

64,1 

40,8 

52.5 

-  2.5 

85 

28 

33 

9+ 

384 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.22 

.66 

1 

.0 

0 

4 

0 

SAN  MATEO 

65,4 

43,5 

54.5 

84 

27+ 

36 

13  + 

320 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.  35 

12 

.  0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65,0 

43,5 

54.8 

.5 

82 

25 

35 

10 

312 

0 

0 

0 

1,09 

-  .99 

.44 

12 

.0 

0 

3 

0 

SANTA  CRUZ 

65,6 

38,0 

51.8 

-  l.l 

87 

27 

32 

14+ 

400 

0 

0 

3 

0 

1,99 

-  2.16 

.51 

20 

.0 

0 

6 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

67.4 

36.2 

51.8 

62 

27 

29 

13 

399 

0 

0 

6 

0 

,99 

-  1.74 

.42 

12 

.0 

0 

5 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

63,7 

40.0 

51.9 

85 

27 

34 

11  + 

400 

0 

0 

0 

0 

1 ,62 

.86 

1 

.0 

0 

4 

0 

DIVISION 

52.3 

-  .5 

1,15 

-  1.69 

.4 

*       *  » 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

53,9 

41.5 

52.7 

-  1.2 

79 

29  + 

31 

31 

372 

0 

0 

1 

0 

.  99 

-  .95 

.35 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

65,6 

40.8 

53.2 

81 

29 

32 

15  + 

357 

0 

0 

2 

0 

1,14 

.42 

1 

.  0 

0 

5 

0 

ASH  MOUNTAIN 

51.9 

40.6 

51.4 

-  1.6 

65 

30 

31 

4 

423 

0 

0 

2 

0 

3.49 

.79 

1 . 04 

1 

.  0 

0 

^ 

1 

AUBERRY   1  NNE 

59, 4M 

35. OM 

47. 7M 

-  1.6 

60 

31 

26 

4 

530 

0 

0 

10 

0 

3.  35 

.  50 

.  94 

21 

3.0 

2 

10 

5 

3 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

66.5 

44.8 

56.7 

-  .2 

92 

29 

36 

14  + 

274 

1 

0 

0 

0 

.29 

.  77 

.13 

21 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

61.9 

40.7 

51.3 

81 

29 

32 

14  + 

420 

0 

0 

2 

0 

3.43 

.75 

21 

.0 

0 

9 

3 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

.  1 5 

2 1 

.  0 

BUTTONWILLDW 

68. 1 

38.3 

53.2 

90 

30 

29 

8 

367 

1 

0 

4 

0 

.45 

3 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

4S,9 

25.1 

37.0 

-  4.4 

57 

30+ 

13 

13 

659 

0 

1 

30 

0 

4.42 

-  3.84 

1 . 70 

1 

35.0 

92 

1 

^ 

1 

CAMP  PARDEE 

62.3 

41.0 

51.7 

-  1.3 

78 

28 

33 

7 

405 

0 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.02 

.80 

1 

.0 

0 

5 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

60,8 

38.5 

49.7 

60 

30 

30 

14  + 

469 

0 

0 

4 

0 

3.51 

1.21 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

M 

M 

M 

70 

30+ 

11 

4 

0 

14 

0 

4.89 

1  . 57 

1 

4  3.0 

64 

2 

COALINGA 

66.9 

39,1 

53.0 

-  1.3 

67 

29 

31 

9 

369 

0 

0 

2 

0 

.05 

-  1 .03 

.  06 

3 

.  0 

^ 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

66,7 

38,3 

52.5 

67 

29 

34 

10  + 

385 

0 

0 

0 

0 

,  51 

.  19 

21 

.  0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

65.7 

35,3 

51.0 

-  2.8 

82 

28 

28 

14  + 

426 

0 

0 

10 

0 

,  86 

-  1.11 

.  30 

20 

.  0 

0 

DUDLEYS 

54. 8M 

26, 8M 

41. 8M 

-  2.5 

75 

29 

22 

14  + 

711 

0 

0 

24 

0 

3,84 

-  2.04 

1.59 

21 

22.0 

6 

1 

6 

3 

1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

54.8 

37.8 

51.3 

-  1.6 

80 

28 

29 

14 

417 

0 

0 

4 

0 

2,99 

-  1,59 

.98 

2  1 

.  0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

67, 3M 

40. 2M 

53. BM 

65 

30  + 

31 

8 

345 

0 

0 

2 

0 

,84 

.50 

10 

.  0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

55.8 

40.3 

53.1 

-  1.9 

67 

29 

30 

7 

356 

0 

0 

2 

0 

1.16 

-  .60 

.52 

9 

.0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

54.2 

39.3 

51.6 

83 

30 

32 

5  + 

405 

0 

0 

2 

0 

2 , 69 

1.02 

10 

.0 

0 

1 

CLENNVULE 

59,5 

31.1 

45.3 

76 

29 

22 

8 

603 

0 

0 

22 

0 

2,17 

.78 

1 

53.5 

2 

13  + 

7 

1 

0 

GRANT  GROVE 

42,9 

22.2 

32.6 

64 

31 

11 

14  + 

997 

0 

8 

25 

0 

5,62 

2.94 

1 

^ 

^  3 

g 

3 

2 

HANFORD 

66,8 

39.5 

53.2 

-  1.5 

88 

29 

33 

8 

365 

0 

0 

0 

0 

.79 

-  ,55 

.22 

21 

.0 

0 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

55, 6M 

29. 5M 

42. 6M 

-  1.7 

74 

30+ 

20 

13 

590 

0 

0 

0 

3.17 

-  1.85 

1.10 

1 

52.0 

32 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

43.8 

18.6 

31.2 

-  1.4 

62 

30 

6 

13  + 

1040 

0 

7 

30 

0 

155 

1 

IDRIA 

57. 8M 

38. 6M 

48. 2M 

-  2.8 

77 

30+ 

26 

13 

517 

0 

0 

7 

0 

1.32 

-  1.28 

.65 

13 

2.0 

0 

3 

2 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

66.0 

46.6 

56.3 

-  2.1 

87 

29 

37 

10 

292 

0 

0 

0 

0 

1.63 

-  .20 

.73 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

64.5 

37.2 

50.9 

84 

29 

28 

14+ 

435 

0 

0 

8 

0 

1.17 

.52 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY 

66.7 

41.1 

53.9 

89 

30 

32 

8 

353 

0 

0 

1 

0 

.42 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

66.3 

45.3 

55.8 

89 

29 

36 

10 

302 

0 

0 

0 

0 

.14 

.11 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

64. 4M 

40. 3M 

52. 4M 

80 

28 

30 

14 

372 

0 

0 

1 

0 

1.62 

-  .47 

.74 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

LE  GRAND 

66,0 

39,9 

53.0 

-  .6 

61 

29  + 

31 

8 

369 

0 

0 

4 

0 

1.50 

.59 

1 

.0 

0 

4 

I 

0 

LEMON  COVE 

65,7 

42.9 

54.3 

-  1.5 

86 

29 

33 

7 

329 

0 

0 

0 

0 

.75 

-  1,31 

.25 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CAL IFORNIA 


Continued   "^"^"^  


StaHoa 

Temperature 

Precipitation 

la 
*  J 

<2 

Averago 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

•°i 

^< 

0  i 

si 

•00 

LINDSAY 

67.5 

40.2 

53.9 

-  .6 

69 

29 

32 

7 

345 

0 

0 

1 

0 

.74 

-  1.12 

.19 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

62  1 0 

40.0 

51.0 

81 

29 

30 

9+ 

427 

0 

0 

3 

0 

.20 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LaDCEPaLE 

M 

M 

M 

0 

0 

5.09 

2.43 

1 

50.0 

196 

1 

6 

3 

1 

LOOI 

66.3 

39.5 

52,9 

.1 

82 

30 

31 

14+ 

371 

0 

0 

4 

0 

1.13 

-  1.28 

.36 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOS  BANDS 

66.6 

38.7 

52.7 

-  2.2 

64 

28 

30 

14 

378 

0 

0 

3 

0 

.40 

-  .95 

.25 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

LDS   BANDS   DET  RESV 

63.1 

43.1 

53.1 

60 

29 

35 

10 

365 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAUERA 

6S  ■  2 

41.2 

53.2 

-  1.3 

65 

30 

34 

14  + 

369 

0 

0 

0 

0 

1.60 

-  .13 

.62 

2 1 

.0 

0 

4 

1 

0 

MANTECA 

65.8 

40.6 

53,3 

83 

29 

32 

11 

358 

0 

0 

1 

0 

.77 

.28 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARICOPA 

65.6 

42.6 

54.1 

-  3.6 

90 

30 

35 

14+ 

342 

I 

0 

Q 

0 

.57 

-  .31 

.18 

21 

T 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

67.4 

41.0 

54,2 

.7 

63 

29+ 

32 

8 

335 

0 

0 

1 

0 

.69 

-  .97 

.35 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MODESTO 

66.3 

41.3 

53.8 

-     .  1 

85 

28 

32 

9+ 

341 

0 

0 

2 

0 

.56 

-  1.26 

.17 

20  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

39.0 

52.7 

-  3.1 

62 

28 

31 

8 

376 

0 

0 

2 

0 

.18 

-  1 .40 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RAN6ER  STA 

M 

M 

M 

79 

29 

25 

14  + 

0 

0 

0 

4.50 

-  .67 

1.76 

3 

5 

3 

2 

ORANGE  COVE 

65.5 

41.7 

53.6 

-  .5 

67 

30 

33 

4 

354 

Q 

0 

0 

0 

1.01 

-  1.07 

.37 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

PORTERVILLE 

67.4 

42.2 

54.6 

-  .4 

91 

30 

33 

7 

326 

1 

0 

0 

0 

1.03 

-  .88 

.34 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

POSEY  3  E 

56. 2M 

M 

M 

71 

30 

14 

14+ 

0 

1 

0 

4.63 

1.59 

1 

32.0 

8 

4 

1 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

34,4 

74 

28 

23 

13+ 

607 

0 

0 

16 

0 

2.72 

.84 

1 

28 . 3 

16 

1 

6 

3 

0 

SAN   LUIS  DAM 

63 '.9 

43)5 

53.7 

79 

29+ 

33 

11  + 

344 

0 

0 

0 

0 

.46 

.42 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SONORA  RS 

59.6 

33,9 

46.8 

-  3.6 

76 

30+ 

26 

14 

555 

0 

0 

17 

0 

3.02 

-  2.04 

.94 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

45.3 

25,1 

35.2 

65 

31 

16 

14+ 

917 

0 

1 

28 

0 

5.43 

1.76 

1 

45.0 

95 

1 

6 

4 

3 

STOCKTON  WBAP 

63.9 

39,6 

51.8 

-  1.9 

80 

28 

30 

14 

407 

0 

0 

3 

0 

.91 

-  1.14 

.38 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  A 

36.1 

51.7 

■  1*5 

8  2 

29 

27 

0 

0 

4 

0 

1*02 

•  33 

21  + 

TEHACHAPl 

55!2 

30,7 

43.0 

76 

29 

20 

14  + 

673 

0 

0 

18 

0 

1,60 

.44 

12 

7)5 

6 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

65.2 

42,1 

53.7 

-  1.9 

87 

29 

33 

10 

358 

0 

0 

0 

0 

1,54 

-  ,48 

.48 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

THREE   RVRS   EOISON  PH  2 

65.3 

39,6 

52.5 

-  1.3 

34 

30+ 

30 

6 

384 

0 

0 

5 

0 

1,87 

-  1.45 

.43 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

TIGER   CREEK  PH 

60.1 

34,7 

47.4 

-  .9 

77 

28 

29 

15  + 

539 

0 

0 

13 

0 

3.09 

-  3.86 

.92 

21 

10.0 

1 

1 

5 

3 

0 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

65.6 

41,4 

53.5 

81 

26 

34 

15  + 

350 

0 

0 

0 

0 

.29 

.  19 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISALIA 

65  5 

44, OM 

54. 8M 

-  1,6 

85 

30 

292 

0 

0 

0 

0 

.85 

-  .75 

.21 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

MASCO 

67. B 

42.1 

55.0 

-  ,2 

92 

30 

33 

14 

321 

1 

0 

0 

0 

.57 

-  .54 

.24 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

57.6 

26.9 

42.3 

-  2,9 

79 

30+ 

IB 

14 

697 

0 

0 

28 

0 

3.36 

-  1.71 

1.85 

1 

30.5 

52 

1 

7 

1 

1 

DIVISION 

50.4 

-  .6 

1.85 

-  1.15 

7.0 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALP INE 

67.0 

42.6 

54.8 

88 

30 

34 

14 

332 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.76 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

64.8 

37.4 

51.1 

-  2.6 

86 

31 

30 

8 

426 

0 

0 

6 

0 

2.31 

-  .53 

.46 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

60. 5M 

36. BM 

46. 7M 

80 

30+ 

29 

15  + 

500 

0 

0 

10 

0 

1.56 

-  1.72 

.49 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

46,6 

15.3 

31.0 

63 

30 

-  6 

12 

1050 

0 

2 

31 

1 

2.54 

1.11 

10 

11.0 

6 

2 

1 

BONI TA 

BURBANK   VALLEY  PMP   PLT  R 

70  ■  8 

42.5 

56.7 

-  1.2 

69 

27 

34 

11 

268 

0 

0 

0 

0 

.92 

-  1.24 

.47 

2 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

66.5 

39,4 

53.0 

85 

28 

32 

14  + 

368 

0 

0 

2 

0 

1.28 

.40 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

CAMPO 

63.6 

33.0 

46.3 

83 

30+ 

24 

8 

512 

0 

0 

15 

0 

1.96 

.75 

10 

T 

T 

13+ 

5 

1 

0 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

71.5 

39.8 

55.7 

90 

27 

31 

11 

294 

1 

0 

3 

0 

,71 

.36 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHULA  VISTA 

62.1 

45.2 

53.7 

-  1,5 

77 

27 

38 

18  + 

342 

0 

0 

0 

0 

1,08 

-  .43 

.39 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

66.9 

41.6 

54.3 

-  1,0 

85 

27 

34 

11  + 

331 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  1.88 

.46 

1 0 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORONA 

70.0 

39. 6M 

54. 6M 

-  1.2 

68 

27 

30 

4 

319 

0 

0 

2 

0 

1,10 

-  ,79 

.43 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

CULVER  CITY 

6B.6 

47,3 

58.0 

67 

25 

40 

11 

228 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

62. 3M 

32, 6M 

47. 5M 

62 

29 

23 

8 

535 

0 

0 

0 

.53 

.17 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

CUYAMACA 

54.3 

31.8 

43.1 

-  1,2 

77 

30 

21 

11 

672 

0 

0 

18 

0 

4.15 

-  2.17 

1.23 

11 

18.0 

11 

11 

6 

4 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66  ■  6 

35.6 

51.1 

86 

29+ 

28 

11  + 

423 

0 

0 

13 

0 

1.2B 

-  .75 

.41 

.0 

0 

4 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

68,7 

43.3 

56.0 

87 

31 

35 

4 

288 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.60 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

ELSINORE 

68  ■9M 

38, 9M 

53. 9M 

-  1,5 

90 

29 

30 

15 

351 

1 

0 

3 

0 

1,06 

-  ,77 

.34 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

ESCONDIDU 

68.9 

40.3 

54.6 

-  1.1 

86 

27 

33 

15  + 

317 

0 

0 

0 

0 

1,91 

-  ,65 

.55 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

FONTANA  KAISER 

71.3 

47.7 

59.5 

92 

26 

37 

3 

228 

1 

0 

0 

0 

1,13 

.85 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

GILLESPIE  FIELD 

69.8 

41.7 

55.8 

68 

27 

34 

15 

284 

0 

0 

0 

0 

2,02 

.51 

.0 

0 

6 

1 

0 

HENSHAW  DAM 

60.9 

33,1 

47.0 

80 

31 

25 

7 

551 

0 

0 

16 

0 

2,84 

1.09 

22 

.0 

0 

7 

1 

1 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

54. 5M 

22, 2M 

38. 4M 

74 

30 

9 

11 

817 

Q 

0 

29 

0 

3,36 

.85 

10 

13.5 

7 

3 

0 

JULIAN  WYNDLA 

57.3 

33,0 

45.2 

75 

30+ 

23 

11 

606 

0 

0 

18 

0 

3,02 

1.00 

22 

4.0 

0 

6 

2 

1 

LACUNA  BEACH 

64.9 

43,2 

54.1 

-  2,2 

82 

25 

37 

11 

332 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-  .60 

.49 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

LA  MESA 

69,1 

44,5 

56. B 

86 

27 

38 

15+ 

257 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.54 

.0 

0 

5 

1 

0 

L  OMPOC 

64 '.8 

41.4 

53.1 

83 

27 

34 

11 

362 

0 

0 

0 

0 

.81 

.26 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

LONG  BEACH 

M 

M 

M 

91 

27 

I 

0 

0 

0 

.32 

-  1.50 

.20 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

66.7 

45.7 

56.2 

-  .5 

85 

27 

37 

14 

270 

0 

0 

0 

0 

.66 

-  .71 

.34 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  K 

63,4 

49.4 

56.4 

-  ,6 

80 

25 

40 

11 

266 

0 

0 

0 

0 

.42 

-  1.37 

.23 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  ANGELES   CIVIC   CTR  R 

69.6 

49,7 

59.7 

,3 

88 

27 

41 

11 

186 

0 

0 

0 

0 

1,49 

-  .77 

1.24 

2  1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MT   BALDY  NOTCH 

38.5 

24.0 

31.3 

56 

29 

14 

10 

1045 

0 

9 

28 

0 

4.65 

1.70 

10 

5 

4 

2 

MOUNI    WILSON   FC   336   B  // 

52,2 

34.9 

43.6 

72 

30 

19 

13 

656 

0 

1 

16 

0 

2.23 

.57 

21 

4 

3 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBuR 

62.7 

46,4 

54.6 

-  2,0 

74 

26 

36 

6 

316 

0 

0 

0 

0 

.68 

-  1.03 

.25 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCEANS  I DE 

65.8 

44.6 

55.2 

81 

24 

38 

15+ 

29B 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.46 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

OJAI 

66,0 

39.0 

53.5 

-  1.3 

86 

27 

31 

9 

352 

0 

0 

3 

0 

.43 

-  2.76 

.31 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

OXNARD 

66,2 

44.0 

55.1 

-  .1 

86 

27 

37 

11 

304 

0 

0 

0 

0 

.97 

-  1.30 

.61 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

54,9 

32.6 

43.8 

75 

30 

20 

7 

651 

0 

0 

16 

0 

3.07 

1.08 

10 

17.2 

8 

11+ 

6 

3 

1 

PASADENA 

70,6 

43,6 

57.2 

.0 

88 

27 

36 

11 

249 

0 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.02 

.70 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

PERRIS 

66.3 

37.1 

51.7 

85 

29+ 

28 

17 

404 

0 

0 

9 

0 

,92 

.33 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

POMONA 

70.4 

40.0 

55.2 

.0 

89 

27 

33 

14  + 

308 

0 

0 

0 

0 

1.64 

-  1.19 

.46 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

66,  1 

36.2 

51,2 

84 

30 

29 

8 

422 

0 

0 

10 

0 

2.01 

.66 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

REDLANDS 

69.1 

41.4 

55.3 

-  .2 

86 

30 

33 

7 

309 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  .79 

.55 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued   MARCH  1969 


Slallan 

Temperature 

Precipitation 

|i 

2  S 
<2 

Average 

Miniiniim 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

2 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

o 
(S 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

%% 

■A 

si 

s » 
si 

■ol 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

69,9 

41  4 

55,7 

.6 

88 

27 

^  a 

7 

Q 

0 

Q 

0 

~  .96 

•  37 

10 

•  0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

66,8 

39.7 

53.3 

87 

30  + 

32 

8  + 

369 

0 

0 

2 

0 

.82 

* 

10 

Q 

^ 

SAN  BERNARDIND  CO  HOSP 

69,3 

42  1 

55,7 

_      ^  g 

89 

30 

11  + 

0 

0 

0 

0 

1  34 

.  57 

1 

*  0 

0 

3 

2 

0 

SANDBERG  WB  //R 

53,1 

36 , 7 

44.9 

,  1 

76 

30-f 

24 

13 

618 

0 

0 

12 

0 

.  56 

_       ^  gg 

•  2 1 

3 

3.0 

4  + 

2 

SAN  OIEGO  WB   AIRPORT  R 

6^  5 

49,1 

56,8 

-  2.2 

78 

26+ 

44 

1 5 

248 

Q 

0 

0 

0 

.94 

-  ,63 

.37 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

70,8 

42,7 

56*8 

-  ,3 

90 

27 

3 1 

11 

270 

1 

0 

1 

0 

1,60 

•  56 

21 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

71,3 

43,2 

57  *  3 

90 

27 

34 

11 

243 

1 

0 

0 

0 

1 , 76 

.51 

21 

Q 

1 

SAN  JACINTO 

68 . 7 

37.7 

53.2 

.  1,4 

88 

29 

29 

14 

363 

0 

0 

6 

0 

1.07 

,94 

.  64 

10 

.  0 

Q 

3 

1 

Q 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

69,2 

46.2 

57.7 

,6 

88 

26 

40 

14  + 

235 

0 

0 

0 

0 

.68 

-  1.48 

.20 

2 1 

.0 

0 

4 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

65.4 

43,4 

54 . 4 

-  1 

84 

27 

36 

12 

324 

0 

0 

0 

0 

1 . 00 

-   1 .74 

■  60 

1 

.  0 

0 

1 

Q 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

64.7 

44.2 

54.5 

79 

26 

36 

8 

320 

0 

0 

0 

0 

.42 

.26 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

63,0 

39,  5 

51.3 

-  2.0 

81 

27 

32 

8 

419 

0 

0 

1 

0 

.66 

-   1 . 40 

.  19 

12 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62 . 2 

48,1 

55.2 

78 

25 

41 

14 

300 

0 

0 

0 

0 

,67 

.33 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  PAULA 

69  •  3M 

39,6 

54. 6M 

87 

26 

31 

7 

315 

0 

0 

1 

0 

.89 

.65 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

TORRANCE 

66,6 

45  6 

56.1 

_  ^ 

82 

27 

36 

14  + 

272 

0 

0 

0 

0 

.26 

-  1.53 

15 

10 

Q 

2 

Q 

TUJUNG& 

67.9 

41,6 

54.6 

86 

27 

3 1 

11 

327 

0 

0 

1 

0 

1,04 

*  69 

21 

.  0 

Q 

2 

1 

Q 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

67.5 

41,2 

54.4 

_  2.1 

87 

27+ 

34 

14  + 

327 

0 

0 

0 

0 

.  90 

-  1.03 

•  46 

22 

■  0 

Q 

Q 

Q 

TWITCHELL  DAM 

65. 6M 

40. 9M 

53. 3M 

83 

27 

35 

11 

357 

0 

0 

0 

0 

1.09 

.51 

21 

!o 

0 

3 

1 

0 

UCLA 

68.2 

46.9 

58.6 

85 

27 

41 

11 

214 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.52 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

UPLAND  3  N 

67.4 

39.9 

53.7 

85 

30  + 

31 

7 

357 

0 

0 

2 

0 

1.45 

■  52 

10 

•  0 

0 

1 

0 

VISTA  2  NNE 

65.2 

42,3 

53.6 

81 

27  + 

31 

15 

344 

0 

0 

1 

0 

2.49 

.60 

10 

.  0 

Q 

7 

3 

0 

WARNER  SPRINGS 

63  3 

33.2 

46,3 

_  .3 

82 

31 

25 

14+ 

512 

0 

0 

19 

0 

1 , 99 

_     ^  ^  ^ 

.60 

10 

1.5 

2 

10 

1 

Q 

YORBA  LINDA 

69,1 

35.6 

52.5 

-  4.7 

88 

27+ 

33 

11 

382 

0 

0 

0 

0 

1.01 

-  1.35 

.35 

2  1 

!o 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

52.5 

-  2.0 

1.42 

-  1.21 

1.1 

*       «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

71,7 

45.4 

58.6 

93 

30 

36 

10+ 

236 

3 

0 

0 

0 

,26 

.  19 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARS  TOM 

69.3 

37.6 

53.5 

87 

30+ 

28 

8 

359 

0 

0 

9 

0 

■  24 

.  12 

10 

T 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

64,7 

38,7 

51.7 

84 

30 

29 

14 

410 

0 

0 

7 

0 

1.83 

.  70 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

55.4 

24,7 

40,1 

_  7,5 

81 

31  + 

9 

1 

765 

0 

0 

24 

0 

.66 

.13 

.  58 

2  1 

2.0 

13 

1 

I 

1 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

M 

M 

M 

56 

27 

0 

0 

blythe 

77.8 

45  3 

_    ^  ,  g 

97 

30 

33 

8 

161 

5 

0 

0 

0 

.05 

.35 

.  05 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

76.5 

62,5 

97 

31 

35 

8 

153 

5 

0 

0 

0 

.03 

.  02 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

75.9 

50 '  2 

63,1 

97 

31 

37 

11 

149 

4 

0 

0 

0 

.37 

•  17 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

76,7 

45.9 

61,3 

_  2,8 

95 

31 

35 

1 1 

161 

4 

0 

0 

0 

.05 

.08 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

66.8 

37.9 

52.4 

86 

30+ 

24 

8 

391 

0 

0 

5 

0 

.41 

.35 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

66.4 

56.5 

9 1 

30 

35 

8 

291 

1 

0 

0 

0 

■  28 

.  15 

10 

T 

0 

2 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

77.1 

51,9 

_  2.8 

9  7 

3 1 

40 

11 

110 

5 

0 

0 

0 

*  25 

•  08 

.22 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

50.5 

22,1 

36*3 

75 

31  + 

*  3 

12 

682 

0 

1 

27 

I 

.  75 

.  46 

10 

6 . 6 

13 

10 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

73.9 

52  8 

63.4 

92 

31  + 

42 

8 

145 

2 

0 

0 

0 

,  04 

.  04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

78  2M 

44,5 

61. 4M 

-  2.2 

97 

30 

35 

15  + 

162 

5 

0 

0 

0 

,00 

-  ,20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

58,6 

38,9 

48.8 

62 

31 

26 

14 

505 

0 

0 

5 

0 

.95 

-  1,37 

.54 

1 

T 

0 

3 

1 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

76,7 

62*6 

97 

30  + 

36 

12 

159 

5 

0 

0 

0 

*  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

57,1 

32,2 

44 . 7 

_ 

—  9.2 

80 

\  \ 

2 1 

10 

0 

0 

16 

0 

1.01 

.  36 

■  57 

13 

.  0 

0 

3 

1 

0 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

46.0 

59,6 

3 1 

30 

12  + 

214 

4 

0 

3 

0 

.01 

.  01 

10 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

77,3 

49.4 

63.4 

-  .2 

96 

30 

38 

1 1 

121 

4 

0 

0 

0 

,02 

-  .16 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

78.0 

46,2 

62.1 

30+ 

35 

11 

149 

5 

Q 

0 

0 

.01 

•  01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

75 

26 

16 

10 

Q 

Q 

0 

.37 

-  .01 

.21 

22 

T 

2 

0 

0 

INDIQ   U  S   DATE  GARDEN 

79 , 5 

50 , 6 

65.1 

•  0 

3 1 

37 

15 

111 

s 

0 

0 

0 

.01 

.  24 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

67.1 

36  •  3M 

5 1  •  7M 

^89 

30 

25 

8 

0 

0 

8 

0 

•  4 1 

.21 

13 

1.0 

2 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

73.8 

49.1 

61.5 

95 

31 

37 

8 

164 

3 

0 

0 

0 

,02 

.01 

1 1  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

51,1 

29.4 

40.3 

70 

3  0 

c» 

1 6 

11 

761 

Q 

0 

22 

0 

9.34 

1.76 

1 

22.0 

36 

15+ 

6 

3 

3 

LANCASTER 

65,2 

34.7 

50.0 

87 

2  9 

24 

14  + 

0 

0 

12 

0 

.18 

.  08 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

31  9 

48,7 

86 

30 

2 1 

14 

501 

0 

0 

18 

0 

.09 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

??•  z 

47 ,  7M 

64  •  2 M 

99 

30  + 

36 

15+ 

117 

6 

0 

0 

0 

.04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

59 » 7 

40.5 

50.1 

81 

30 

29 

470 

0 

0 

7 

0 

.17 

.06 

10 

T 

0 

0 

0 

0 

Mn  1 A  u  P 
n  u  J  H  V  c 

61, 7M 

35 ,6M 

48  •  7M 

8  7 

3 1 

25 

8 

494 

0 

0 

8 

0 

.14 

.07 

11 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

10 

MOUNTAIN  PASS 

58  •  0 

34  •  6 

46 . 4 

74 

31  + 

c  5 

11 

567 

0 

0 

13 

0 

.55 

.30 

89 

10  + 

2 

0 

0 

MT  SAN   JACINTO  WSP 

14.6 

30.4 

58 

30 

0 

14 

1067 

0 

1 

31 

1 

1  .60 

.94 

10 

26.8 

4 

1 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

*  3 

47.3 

60.8 

95 

30 

34 

8 

183 

4 

0 

0 

0 

.04 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

65.0 

36,9 

51.0 

-  1.5 

85 

30 

27 

14  + 

435 

Q 

0 

7 

0 

.26 

-  1.14 

.  14 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

64.5 

34.4 

49.5 

86 

30 

24 

14 

477 

0 

0 

12 

0 

.15 

.  12 

2  1 

T 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

*  K 

47.2 

63.3 

.6 

99 

30 

38 

11 

143 

6 

0 

0 

0 

T 

-  .72 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

73.5 

50.5 

62.0 

95 

31 

40 

e 

160 

3 

0 

0 

0 

.20 

.  13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANOSBURC 

61.7 

39.3 

50.5 

83 

29 

29 

13+ 

454 

0 

0 

6 

0 

.38 

.  13 

11 

1.5 

0 

1 

0 

0 

CQlITQDCI      TMKl  7 
dWUlKKCL'     INN  L 

47,9 

31.5 

39.7 

-  3.7 

66 

30 

19 

13 

777 

0 

2 

19 

0 

4.81 

-  1.73 

1.50 

1 

22.5 

38 

10 

6 

3 

3 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

79,2 

48,7 

64.0 

98 

30 

37 

15 

115 

6 

0 

0 

0 

T 

-  .36 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  RQNA 

66,5 

40.6 

54.6 

.  2.8 

89 

30 

30 

8 

335 

0 

0 

1 

0 

.14 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  STA 

VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 

63.5 

35.9 

49.7 

87 

31 

27 

14  + 

471 

0 

0 

8 

0 

.18 

.12 

10 

.0 

0 

14  + 

1 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

31.5 

4,1 

17.8 

49 

31 

-13 

11 

1456 

0 

16 

31 

11 

2.81 

.90 

10 

26.5 

94 

6 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

21.2 

5,1 

13.2 

40 

30 

-10 

8 

1*02 

0 

23 

31 

13 

4.01 

1.20 

22 

40.5 

123 

22 

8 

3 

1 

WILDROSE   RANGER  STA 

57,1 

35.2 

46.2 

76 

31  + 

22 

11 

578 

0 

0 

14 

0 

.97 

.56 

10 

14.5 

3 

10 

3 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

-  2.2 

.67 

-  ,36 

3.6 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     MARCH  1969 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  first  two-thirds  of  March  continued  the 
persistent  pattern  of  cold  weather  over  the 
entire  State,  but  warmer  weather  took  over 
during  the  last  10  days.  The  monthly  mean 
temperature  was  about  2°  below  normal  in  the 
Santa  Maria  and  San  Diego  areas  and  over  much 
of  the  Sierra  Nevadas  and  was  7,5°  below  normal 
at  Bishop,  east  of  the  mountains.  Mt.  Shasta 
City  reported  the  eighth  consecutive  month  of 
below  normal  temperatures,  and  around  Red 
Bluff  some  freeze  damage  was  reported  to 
early  almonds.  Bishop's  temperature  averaged 
16°  below  normal  during  the  first  15  days  of 
the  month,  and  the  minimum  at  Fresno  on  the 
7th  equalled  the  record  low  for  that  date.  San 
Diego  had  the  coolest  March  since  1962,  and 
Long  Beach  reported  the  coldest  since  1964. 
However,  with  the  warming  trend  later  in  the 
month,  Sandberg  reported  temperatures  aver- 
aging 16°  above  normal  during  the  last  6  days. 
Bakersfield  set  a  new  maximum  temperature 
record  for  March,  and  Fresno  set  a  new  high 
record  for  the  date  on  the  29th,  while  Los 
Angeles  equalled  the  previous  high  record  for 
the  26th  and  27th,  and  Sacramento  did  the  same 
on  the  28th. 

Light  precipitation  over  most  of  the  State  was 


most  welcome  following  the  heavy  amounts  re- 
ceived during  January  and  February.  Monthly 
totals  ranged  from  20  percent  to  60  percent  of 
normal  in  most  areas,  but  parts  of  the  Owens 
Valley  received  greater  than  normal  amounts 
during  March.  The  seasonal  precipitation  to 
date  is  well  ahead  of  normal  in  all  areas.  The 
snowpack  at  high  elevations  is  the  greatest  in 
recent  years.  In  the  central  and  southern  Sierra 
Nevadas  it  is  near  or  above  the  all-time  record. 

The  low  temperatures  and  light  precipitation 
helped  to  hold  the  heavy  snowpack  in  the  moun- 
tains. This  has  permitted  drawdown  of  many 
reservoirs  to  facilitate  flood  control  during  the 
snowmelt  period  later  in  the  year.  An  exception, 
however.  Is  the  San  Joaquin  Drainage,  where  heavy 
early  runoff  has  encroached  on  flood  control  re- 
serves of  some  reservoirs.  Flooding  of  low- 
lands in  the  southern  San  Joaquin  Valley  is  a 
definite  possibility  during  the  heavy  snowmelt 
period  expected  in  May  and  June. 

During  the  month,  funnel  clouds  were  reported 
at  Coronado  on  the  3d  and  near  San  Rafael  on 
the  12th.  A  severe  local  thundersquall  on  the 
21st  damaged  some  gliders  parked  at  Brown 
Field  in  San  Diego. 

C.  R.  Elford 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA  californ.a 

MARCH  1969 

STORM  OF  FEBRUARY  22-26.  1969 
REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT   REGULARLY  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOG I CAL  DATA  OR  HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  -  CALIFORNIA 


DAILY  AMOUNTS 


LOCATION 

LAT. 

LONG, 

ELEV. 

TIME 

22 

23 

24 

25 

26 

OBSERVER 

CALAVERAS  COUNTY 

TULLOCH  DAM 

37 

53 

120 

36 

515 

- 

8A 

.04 

.56 

2.22 

.94 

.68 

OAKDALE   IRRIGATION  OIST. 

EL  DORADO  COUNTY 

COLOMA 

36 

48 

120 

54 

770 

_ 

9A 

0 

.48 

2.47 

74 

.78 

CALIF     DIV     PARKS  &  BEACHES 

ECHO  SUMMIT 

38 

49 

120 

02 

7375 

8 

4P 

0 

1.35 

3.07 

1. 

.04 

.  83 

CALIF     DIV  HIGHWAYS 

MEYERS  RS 

38 

51 

120 

01 

6342 

2P 

0 

« 

3.98 

.83 

.53 

U     S     FOREST  SERVICE 

TAHOE  PARADISE  COLLEGE 

38 

5  1 

120 

02 

6355 

8 

4P 

0 

1.30 

3.21 

.  44 

.  92 

JIM  SCHMIDT 

FRESNO  COUNTY 

ACADEMY 

36 

53 

119 

32 

545 

_ 

PM 

0 

.80 

2.02 

,  16 

0 

EDWIN  W  SIMPSON 

BIG  CREEK  «  1 

37 

12 

119 

15 

4878 

8 

5P 

.  15 

.53 

3.65 

\  ^ 

72 

.46 

SO  CAL  EDISON 

BLASINGAME 

36 

58 

119 

27 

1030 

e 

8A 

.50 

1.48 

.22 

z'. 

.28 

.51 

J  D  HURLEY 

CLOVIS  5  NE 

36 

52 

1 19 

37 

360 

1 

7A 

.33 

.81 

.  10 

2 , 

.  41 

.21 

VERNON  L  ALCORN 

COALINGA  CDF 

36 

08 

120 

22 

690 

8A 

.06 

.69 

.56 

2. 

.25 

.04 

CALIF  DIV  FORESTRY 

COALINGA  ROBERTS  RANCH 

36 

02 

120 

27 

1350 

9A 

.  19 

1.30 

2.23 

3. 

.06 

.  20 

ROBERT  J  ROBERTS 

DOMENGINE  RANCH 

36 

20 

120 

22 

1090 

- 

6P 

.11 

.62 

2.55 

.05 

.09 

V  CESIELSKI 

FRESNO  VA  HOSPITAL 

36 

45 

1 19 

47 

325 

3 

7A 

.25 

.  55 

.22 

2 , 

.  00 

.26 

H  C  ROSENSTIEL 

GIANT  FOREST 

36 

34 

118 

46 

6650 

12 

8A 

.6 

.6 

2.2 

6 . 

.  8 

.4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRAMONTE 

36 

40 

1 19 

05 

3005 

8A 

.40 

.24 

.85 

4, 

.24 

.53 

MR  JULIAN 

NEW  AU6ERRY 

37 

05 

119 

30 

2100 

1 

8A 

.40 

.50 

.85 

3, 

.90 

.50 

MRS  A  B  MYERS 

PINEHURST  RS 

36 

42 

119 

00 

4050 

IP 

0 

0 

2.13 

4, 

,44 

.45 

FLORENCE  ROCHE 

REEDLEY 

36 

37 

119 

24 

345 

8A 

.26 

.21 

.27 

2, 

.40 

.  12 

DAN  SUDERMAN 

REEOLEY  5  N 

36 

41 

119 

24 

400 

3 

8A 

.  16 

.41 

2, 

.68 

.  10 

F  J  SEIPLE,  JR 

SANGER   1  NE 

36 

44 

1 19 

33 

375 

8A 

.  25 

.  43 

.  24 

2 , 

.  03 

.07 

JAMES  S  MINTER 

SANGER  2  NW 

36 

43 

119 

34 

375 

4 

8A 

.  49 

.  19 

2. 

,08 

JOHN  GEBHART 

TRIMMER  RS 

36 

54 

119 

17 

736 

.37 

.35 

1.02 

3, 

,78 

.35 

LAWRENCE  RYAN 

KERN  COUNTY 

BACKUS  RANCH 

34 

57 

118 

2645 

8 

5P 

.  14 

.64 

.74 

1, 

,31 

0 

GEORGE  L  TURCOTT 

BEAR  TREE  CANYON 

34 

53 

118 

46 

3250 

8 

0 

0 

2.25 

2. 

.21 

0 

DEPT  WATER  RESOURCES 

DINUBA  ALTA 

36 

33 

119 

23 

334 

PM 

.  18 

.39 

2.40 

,11 

0 

J  R  INGLE 

MIL  POTRERO  PARK 

34 

5  J 

119 

\  \ 

5800 

8 

8A 

.  33 

.  04 

.  74 

3. 

,48 

.  10 

HOWARD  6  FAGAN 

WOODY 

35 

42 

118 

5 1 

1630 

8A 

.50 

T 

.59 

2. 

,55 

.26 

WOODY  CREW 

KINGS  COUNTY 

AVENAL  6  SSW 

35 

56 

120 

10 

1565 

- 

6A 

.  18 

.30 

.74 

2, 

,79 

.  16 

LESLIE  SAGASER 

AVENAL  8  SW 

35 

58 

120 

13 

1424 

.  34 

5.10 

J  A  SAGASER 

LOS  ANGELES  COUNTY 

ACTON  FC  120 

34 

29 

118 

08 

3300 

8 

5P 

.  10 

.32 

.74 

2. 

,  10 

0 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

ALISO  CANYON  FC  423A 

34 

25 

118 

05 

3910 

8 

5P 

.55 

;.3i 

2.00 

4. 

,  10 

.04 

EARL  W  SCRIBNER 

8AILY  DEBRIS  DAM 

34 

10 

118 

04 

1 180 

8 

5P 

.  89 

2.93 

2.45 

4, 

,82 

0 

LACFCO 

BUCKHORN  RS 

34 

2  \ 

117 

55 

6760 

8 

5P 

1.43 

5.42 

4.45 

9, 

,02 

.24 

U  S  FOREST  SERVICE 

CASTRO  LOOKOUT 

34 

1 8 

118 

36 

1240 

8 

2P 

0 

1.00 

2.30 

2. 

,  10 

.05 

LACFCD 

CHI  LAO  FC  492 

34 

19 

118 

01 

5280 

8 

5P 

.  89 

3.39 

2.78 

5. 

,64 

.  15 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

COGSWELL  DAM 

34 

15 

117 

58 

2300 

8 

5P 

.  89 

4.  12 

5.21 

10. 

,08 

0 

HORACE  E  WILSON 

COLDBROOK  RS 

1 1 

117 

50 

3280 

8 

8A 

.  64 

0 

6.  32 

8, 

,45 

.  73 

STEVEN  ARNEY 

COLDWATER  CYN-WIDMAN 

117 

43 

3960 

8 

5P 

.  83 

2  .  83 

3.  67 

8, 

,22 

0 

F  W I  OMAN 

DEER  PARK  FC  304 

■^i 

17 

11758 

2690 

e 

5P 

1.28 

3.  67 

4.29 

4, 

.52 

.08 

J  J  MCGOWAN,  JR 

EATON  CYN 

34 

12 

118 

06 

975 

8 

2P 

_ 

.79 

1.64 

3, 

.  86 

0 

LACFCD 

ELDER  RANCH 

34 

09 

117 

46 

1680 

8 

5P 

.73 

1.83 

4.  62 

3, 

.63 

.05 

HAROLD  GEHRE 

FAIRMONT  RESERVOIR 

118 

26 

3050 

8 

8A 

0 

0 

4.  00 

• 

6.  75 

H  MARADA 

FENNER  CANYON  FC  1167 

23 

117 

46 

5380 

8 

5P 

.  57 

2  .  34 

4.33 

6, 

,99 

.  12 

STANLEY  LYNCH 

GLENDALE-MELWOOD  DR 

34 

10 

118 

15 

760 

8 

6P 

.  59 

1.45 

.  82 

1. 

,97 

T 

GEORGE  BICKLEY,  JR 

LA  CRESCENTA  1  E 

34 

14 

118 

14 

1668 

8 

5P 

.  80 

2.21 

2.25 

4, 

.48 

.01 

ROBERT  L  GREGG 

MALIBU  LAKESIDE 

34 

06 

118 

45 

800 

8 

5P 

1.01 

3.69 

1.  16 

2, 

,34 

0 

GEORGE  H  LEWIS 

MINT  CANYON  FC  1005B 

34 

31 

118 

22 

2300 

8 

5P 

.  47 

1.04 

1.25 

3, 

,90 

0 

LA  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  RANCH  FC  593 

34 

24 

118 

44 

67  5 

8 

5P 

.62 

2.85 

1.08 

3, 

.40 

0 

LACFCD 

RIDGE  ROUTE  FC  409 

34 

41 

118 

47 

2505 

8 

5P 

.  50 

2.17 

1.26 

3, 

,27 

0 

1.1    tJk     D  D  T  f'C 
W    M     KK  J  t.t 

SAN  GABRIEL  CYN-E  FK 

1  4 

117 

48 

1600 

8 

5P 

.83 

2 .  84 

3.  69 

8, 

,26 

0 

LACFCO 

SANTA  ANITA  CYN  -  1046B 

34 

118 

01 

2175 

8 

5P 

.  99 

.  15 

3.87 

7, 

,69 

.72 

MRS  LI  LA  ADAMS 

SANTA  ANITA  DAM 

34 

1  1 

lie 

01 

1400 

8 

5P 

1.  10 

2.24 

3.64 

5, 

.64 

0 

ERNEST   R  WINDER 

SANTA  ANITA  FC  477B 

34 

13 

117 

59 

4655 

8 

5P 

,85 

3.95 

5.00 

9, 

,67 

0 

H  E  WILSON 

SAUGUS  -  LOCKHEED 

34 

27 

118 

34 

1235 

8 

MID 

.02 

1 .  68 

1.45 

1, 

,56 

0 

SAM  MILLER 

SAWMILL  MT   FC  277 

34 

43 

lie 

35 

3700 

8 

8A 

1.04 

1.40 

3.65 

5, 

,35 

0 

DICK  FLOOR 

SIERRA  PH  FC  619 

34 

12 

117 

40 

3110 

8 

5P 

1.09 

.27 

10.94 

7 

,70 

0 

SO  CAL  EDISON 

SOLEDAD  CYN  FC  405 

34 

26 

118 

18 

2150 

8 

5P 

.54 

2.00 

1.60 

3, 

,73 

.03 

B  E  CHAPMAN 

SWITZER  RS  FC  52C 

34 

16 

118 

09 

3300 

8 

5P 

1.23 

2.22 

3.07 

7, 

,46 

.03 

U  S  FOREST  SERVICE 

SYLMAR  FC  30B 

34 

19 

118 

28 

1250 

8 

8A 

.  65 

1.71 

1.95 

3, 

,26 

.35 

MIKE  FUSANO 

WHITTIER 

33 

59 

lie 

02 

300 

4P 

.25 

2.  10 

.65 

1, 

,  69 

0 

BOB  KAHN 

MADERA  COUNTY 

AHWAHNEE  2  NNW 

37 

23 

119 

44 

2680 

7A 

.  12 

.34 

1.00 

2, 

,59 

.74 

ELEANOR  CROOKS 

CRANE  VALLEY 

37 

20 

119 

30 

3400 

8 

5P 

1.05 

3.83 

1 

,39 

.67 

SO  CAL  EDISON 

OAKHURST 

37 

20 

119 

39 

2250 

9A 

.40 

0 

2.20 

3 

.25 

.78 

-  79  - 


CONT INUED 
LOCATION 


MARIPOSA  COUNTY 

BEAR  VALLEY 
CATHEYS  VALLEY 
HIDDEN  VALLEY 
JERSEYDALE  GS 
MARIPOSA  8  ESE 


RAYMOND  12  NNE 
TRIANGLE  STORE 

MERCED  COUNTY 
PFIEFFER  RANCH 

MONTEREY  COUNTY 
SAN  ANTONIO  DAM 

ORANGE  COUNTY 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF     FEBRUARY  22-26,  1969 
REPORTS   FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  REGULARLY  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOG I CAL  DATA  OR  HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  -  CALIFORNIA 


CALIFORNIA 
MARCH  1969 


ELEV 


TIME 


DAILY  AMOUNTS 
23  2^  25 


37 

35 

120 

07 

2026 

STONEH 

37 

25 

120 

05 

1210 

37 

26 

119 

56 

1750 

37 

33 

119 

50 

3605 

37 

27 

119 

50 

2780 

STN 

37 

3* 

119 

56 

2430 

37 

23 

119 

50 

1600 

37 

29 

119 

49 

3150 

BA 
5P 
5P 
8A 
9A 

8A 
8A 


ANAHEIM  AG  LAB 

33 

49 

117 

55 

147 

8  BA 

.73 

.  10 

2 

78 

2 

21 

57 

BREA 

33 

55 

117 

55 

350 

8A 

.  14 

2 

60 

2 

50 

62 

CORONA  DEL  MAR 

33 

37 

117 

51 

300 

8  8A 

.76 

.  19 

3 

84 

1 

23 

1 

04 

COSTA  MESA 

33 

40 

117 

54 

55 

8  8A 

.63 

.22 

2 

46 

2 

03 

90 

EL  TORO 

33 

38 

117 

41 

455 

8  8A 

.  69 

.  19 

4 

31 

2 

15 

1 

54 

FULLERTON  AIRPORT 

33 

52 

117 

58 

100 

8  8A 

.  59 

.  10 

2 

30 

1 

82 

45 

HICKEY  CANYON 

33 

41 

117 

34 

1720 

2  6A 

* 

« 

8 

23 

2 

25 

1 

80 

IRVINE 

33 

41 

117 

46 

200 

8  8A 

.  65 

.  18 

4 

74 

1 

68 

1 

24 

MODJESKA 

33 

42 

117 

38 

1300 

1  8A 

.75 

.25 

5 

75 

3 

75 

4 

00 

NORTH  FULLERTON 

33 

53 

117 

55 

271 

1  BA 

.09 

2.60 

2 

69 

51 

0 

ORANGE 

33 

45 

117 

51 

195 

8  8A 

* 

* 

3 

99 

2 

25 

1 

10 

SAN  CLEMENTE 

33 

26 

117 

37 

260 

8  MID 

.56 

1.14 

2 

58 

1 

50 

0 

SANTA  ANA 

33 

45 

117 

52 

180 

8  8A 

.72 

.20 

2 

97 

1 

70 

79 

SANTIAGO  PEAK 

33 

43 

117 

32 

5660 

8  BA 

.92 

.41 

6 

36 

♦ 

« 

SILVERADO  2  E 

33 

45 

117 

36 

1600 

2  8A 

1.10 

.19 

7 

50 

6 

15 

2 

54 

TRABUCO 

36 

36 

117 

36 

1000 

8  BA 

5 

01 

3 

66 

VILLA  PARK  DAM 

33 

49 

117 

46 

572 

8  8A 

.52 

.  16 

3 

84 

2 

67 

1 

23 

WESTMINSTER 

33 

45 

117 

59 

38 

8  BA 

.74 

.06 

2 

18 

1 

59 

48 

YORBA  RESERVOIR 

33 

52 

117 

49 

300 

8  8A 

.55 

.  13 

3 

15 

2 

22 

72 

OBSERVER 


.70 

1 

42 

1 

57 

.  89 

HAROLD  TRABUCCO 

.  18 

.89 

1 

84 

29 

.57 

S  SPURGEN 

.30 

1.36 

2 

70 

1 

90 

1.40 

PAUL  T  HANEY 

.25 

1.20 

2 

50 

2 

25 

1.48 

R  M  HULBERT 

.20 

.70 

1 

74 

2 

04 

1.42 

CLARA  BOYCE 

« 

4 

05 

2 

50 

1.32 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

.  10 

.40 

1 

20 

1 

85 

.95 

L   E  SCHATZ 

* 

* 

5 

19 

1 

75 

0 

G  L  YORK 

R  B  OCHSNER 


OCFCD 

M  WOLFSBERGER 

OCFCD 

OCFCD 

OCFCD 

OCFCD 

MR  STRIPE 

OCFCD 

MRS  NELSON  MC  ARTHUR 
ARTHUR  V  DOUGLAS 

CALIF  DIV  FORESTRY 
POLICE  DEPT 
OCFCD 

OCFCD  (27TH  11.38) 
B  FELDER 

CALIF  DIV  FORESTRY 
G  YOUNGBERG 
OCFCD 
OCFCD 


PLACER  COUNTY 

DRUM  FOREBAY  CAMP 

RIVERSIDE  COUNTY 

ARL INGTON 
BEAUMONT 
BUNDY  CANYON 
CAJALCO 
CALIMESA 

CHERRY  VALLEY 

CORONA 

EDGEMONT 

EL  CARISO  GS 

ELSINORE  STATE  PARK 

GILMAN  HOT  SPRINGS 
GLEN  AVON 
HOMELAND 
HOWELL  RANCH 
KEENWILO 

LAKELAND  VILLAGE 
LA  SIERRA 
NUVIEW 
PEDLEY 

PERRIS  RESERVOIR 

PINE  COVE 
QUAIL  VALLEY 
RECHE  CANYON 
RIVERSIDE 
RU6I00UX 

RUBIDOUX  LAB 

SUNNYMEAD 

TEMECULA 

WEST  RIVERSIDE 

SAN  BERNAROINA  COUNTY 

DEVIL  CANYON 

OEVORE 

ETIWANDA 

GOLDSTONE  TRACKING  STN 
HESPERIA 

LAKE  GREGORY 
LAS  FLORES  RANCH 
MENTONE 
MILL  CREEK 
PHELAN 

PILOT  ROCK 

SAN  ANTONIO 

SAN  BERNARDINO 

SAN  BERNARDINO  -  CDF 

YUCAIPA 


G  E  LINOHOLM 


33 

55 

117 

26 

830 

33 

56 

116 

57 

2600 

33 

38 

117 

13 

1790 

33 

50 

117 

21 

1520 

34 

00 

117 

03 

2400 

33 

59 

116 

58 

2860 

33 

55 

1  17 

33 

538 

33 

55 

117 

17 

1555 

33 

39 

117 

25 

2660 

33 

41 

117 

22 

1265 

33 

50 

116 

58 

1648 

34 

01 

1  17 

30 

253 

33 

45 

117 

06 

1600 

33 

36 

117 

17 

1300 

33 

42 

116 

42 

4800 

33 

38 

117 

20 

1500 

33 

55 

117 

29 

720 

33 

49 

117 

08 

1467 

33 

59 

117 

29 

710 

33 

50 

117 

12 

1448 

33 

46 

115 

44 

6200 

33 

42 

117 

14 

1590 

34 

00 

117 

14 

1750 

34 

00 

117 

23 

820 

34 

00 

117 

24 

776 

33 

59 

117 

23 

850 

33 

55 

117 

15 

1641 

33 

30 

117 

09 

1020 

34 

01 

1  17 

27 

900 

34 

14 

117 

20 

2800 

34 

05 

117 

12 

2000 

34 

08 

117 

32 

1120 

35 

18 

116 

48 

3220 

34 

24 

117 

18 

3190 

34 

15 

117 

15 

4540 

34 

18 

117 

18 

3165 

34 

05 

117 

08 

1700 

34 

05 

117 

06 

2950 

34 

26 

1  17 

34 

4097 

34 

15 

117 

17 

3640 

34 

09 

117 

39 

2500 

34 

06 

117 

14 

1073 

34 

22 

117 

21 

1227 

34 

03 

117 

02 

2670 

4  BA 

8  8A 

3  8A 

8  8A 

8  8A 

3  8A 

3  8A 

3  BA 

8  8A 

3  8A 

1  5P 

3  8A 

4  8A 
3  7A 
8  2P 

8  8A 

3  8A 

8  8A 

3  BA 
8  7A 

4  8A 

3  8A 
8  8A 
8  8A 

4  8A 

8  8A 

3  8A 


BA 
8A 
8A 
7A 
8A 


3P 
8A 
2P 
BA 


BA 
BA 
BA 
BA 


.45 

.02 

2 

54 

65 

1. 

19 

E  J  STONE 

.56 

.03 

3 

05 

1 

65 

2. 

55 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.70 

.15 

4 

20 

5 

44 

2. 

04 

ROBT  FRANCISCO 

.50 

.01 

3 

04 

1 

15 

1. 

10 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.61 

.  11 

3 

93 

2 

42 

2. 

35 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.34 

.20 

3 

17 

2 

02 

3. 

40 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.51 

.07 

2 

86 

1 

20 

1. 

15 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.60 

.05 

2 

38 

86 

1. 

39 

FIRE  DEPT 

0 

.87 

4 

47 

4 

00 

2. 

05 

U  S  FOREST  SERVICE 

.  14 

2.97 

2 

40 

1 

58 

0 

PARK  RANGERS 

T 

.32 

1 

45 

2 

45 

25 

DON  M  VIELE 

.52 

.09 

3 

05 

1 

33 

1. 

25 

FIRE  DEPT 

.47 

.04 

2 

06 

1 

76 

1. 

68 

EARNEST  M  CAOWELL 

.59 

.  11 

3 

62 

3 

96 

1. 

30 

KENNETH  HOWELL 

1.70 

1 

40 

1 

70 

1. 

65 

U  S  FOREST  SERVICE 

» 

* 

5 

20 

3 

25 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.56 

.03 

2 

47 

57 

89 

FIRE  DEPT 

.49 

.03 

2 

60 

1 

10 

z. 

84 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.58 

.05 

3 

10 

1 

00 

1. 

25 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.45 

.08 

4 

08 

1 

80 

2. 

28 

M  C  FARRELL 

.48 

.09 

2 

21 

2 

29 

2. 

92 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.51 

.09 

2 

30 

1 

75 

1. 

60 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.73 

.05 

2 

83 

1 

00 

1. 

46 

MARIE  MANTON 

.  47 

.04 

2 

47 

1 

62 

1. 

63 

RCFCD 

.53 

.05 

2 

50 

1 

60 

2. 

25 

FIRE  DEPl 

0 

2.42 

1 

13 

1 

53 

0 

LELAND  FRANCIS 

.61 

.04 

2 

10 

72 

1.25 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.62 

.05 

3 

52 

2 

88 

2. 

12 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.50 

.05 

3 

20 

1 

57 

1. 

31 

CALIF  DIV  FORESTRY 

« 

5 

62 

6 

82 

1.57 

H  TAYLOR 

* 

4.50 

5 

20 

1 

85 

.60 

CALIF  DIV  FORESTRY 

4 

22 

2 

18 

1,18 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.09 

.03 

1 

10 

52 

.26 

ALBERT  0  BURTON 

« 

3 

15 

3 

02 

.73 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.48 

5.89 

7 

36 

3 

50 

0 

BOB  EASTON 

0 

0 

2 

90 

6 

52 

0 

BOB  EASTON 

« 

* 

3 

02 

1 

75 

2.06 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.92 

3 

24 

3 

55 

1.25 

U  S  FOREST  SERVICE 

« 

* 

3 

55 

1 

75 

.74 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.45 

7.06 

7 

97 

7 

87 

0 

BOB  EASTON 

* 

# 

4 

20 

4 

62 

1.78 

CALIF  DIV  FORESTRY 

.48 

.03 

2 

41 

2 

15 

1.67 

BOB  MC  COLLUM 

* 

3 

40 

3 

25 

2.02 

CALIF  DIV  FORESTRY 

3 

48 

2 

46 

2.56 

CALIF  DIV  FORESTRY 

-  80  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  FEBRUARY  22-26,  1969 


CALIFORNIA 
MARCH  1969 


REPORTS   FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  REGULARLY  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOG KAL  DATA  OR  HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  -  CALIFORNIA 


LOCATION 


ELEV 


33 

27 

117 

19 

465 

1 2 

117 

00 

1331 

35 

28 

120 

40 

915 

35 

07 

120 

37 

45 

35 

40 

121 

18 

69 

35 

18 

120 

40 

35 

18 

120 

03 

2016 

35 

33 

120 

42 

773 

34 

34 

120 

08 

470 

34 

51 

120 

22 

900 

34 

28 

120 

07 

650 

34 

37 

120 

1 2 

360 

34 

37 

120 

12 

360 

34 

24 

119 

^5 

34 

25 

119 

30 

240 

34 

27 

119 

37 

S50 

^4 

^7 

1 9 

680 

34 

1  iq 

41 

2140 

34 

28 

120 

01 

30 

34 

42 

120 

00 

3150 

34 

32 

119 

41 

1400 

1  ?n 

Qnn 

34 

50 

120 

01 

1 100 

34 

39 

120 

27 

100 

34 

44 

120 

17 

580 

3  4 

35 

120 

30 

1080 

34 

27 

1 19 

37 

500 

34 

25 

119 

34 

50 

34 

27 

119 

33 

1950 

34 

26 

119 

38 

250 

34 

32 

120 

I  \ 

720 

34 

52 

120 

27 

340 

34 

52 

120 

27 

340 

34 

29 

119 

48 

1200 

34 

25 

119 

42 

100 

34 

2  7 

1  19 

43 

710 

34 

26 

1 19 

45 

160 

34 

32 

119 

57 

2350 

34 

27 

119 

45 

300 

34 

46 

119 

39 

4960 

34 

27 

119 

41 

700 

34 

26 

1 19 

44 

250 

_ 

34 

30 

119 

50 

2200 

34 

57 

120 

26 

220 

34 

57 

120 

27 

200 

34 

54 

120 

15 

800 

5I 

?i 

119 

5nn 

34 

33 

55 

880 

34 

27 

119 

47 

160 

3800 

118 

5  J 

1000 

119 

00 

570 

36 

38 

2  3 

1 1360 

36 

24 

119 

12 

350 

?n 

1 0 

4570 

48 

119 

37 

57 

120 

31 

900 

38 

11 

119 

59 

5620 

34 

19 

lie 

59 

800 

34 

15 

lie 

50 

1030 

34 

25 

118 

46 

720 

34 

23 

119 

14 

800 

34 

22 

119 

20 

369 

34 

25 

119 

20 

592 

34 

26 

119 

12 

1320 

34 

26 

119 

06 

960 

34 

24 

lie 

53 

470 

34 

09 

lie 

54 

1030 

34 

18 

118 

41 

1200 

34 

20 

119 

08 

335 

34 

44 

119 

06 

5150 

34 

30 

119 

18 

1000 

34 

31 

119 

22 

1450 

22 

DAILY 
23 

AMOUNTS 
24 

25 

26 

OBSERVER 

.83 

.  19 

6.68 

5.74 

2.54 

FELIX  R  GARNSAY 

* 

* 

1.72 

.6e 

2.  10 

CALIF  DIV  FORESTRY 

* 

* 

1.95 

1.50 

2.06 

CALIF  DIV  FORESTRY 

0 

0 

3.48 

4.42 

.  19 

J  S  ELLIS 

.51 

.09 

2.03 

.  30 

0 

CHIEF  B  J  ALLISON 

.39 

.92 

3.17 

.28 

0 

U  S  COAST  GUARD 

.82 

1.  19A 

2.04B 

.90 

.23 

J  B  TAYLOR  (A-NOON, 

e-4P) 

0 

* 

.81 

2.26 

.30 

E  L  BARO 

.57 

1.08 

1.41 

3.98 

.11 

A  H  WILLHOIT 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GARNSAY  RANCH 
JULIAN 

VALLEY  CENTER 

SAN  LUIS  OBISPO 

ATASCADERO  LAKE  YARD 
GROVE R  CITY 
PIEDRAS  BLANCAS  LORAN 
SAN  LUIS  OBISPO-ROCKVIEW 
SIMMLER  MAINT  STN 

TEMPLETON 

SANTA  BARBARA  COUNTY 

ALISAL  RANCH 
ALMAR  RANCH 
BALLARD 
BUELLTON 
BUELLTON  1  N 

CARPINTERIA 
CARPINTERIA  RESERVOIR 
COLD  SPRINGS  DEBRIS  B 
CONFAGLIA  RANCH 
CUYAMA  MAINT  STN 

EL  CAP  I  TAN  BEACH 
FIGUEROA 
GIBRALTAR  DAM 
GOLETA  4  NW 
GOODCHILD  RANCH 

HORSE  GULCH 
LOMPOC  2  NW 
LOS  ALAMOS 
MIGUEL  I  TO  CANYON 
MONTECITO  2  NW 

MONTECITO  4  SE 
MONTECITO  4  NE 
MONTECITO  5  N 
NOJOQUI   FALLS  CO  PARK 
ORCUTT 

orcutt  -  union  oil 
san  marcos  trout  club 
santa  barbara 
santa  barbara  botanic 
santa  barbara  maint 

santa  barbara  kgud 
santa  barbara  -  phillips 
santa  barbara  potrero 
santa  barbara  2  n 
santa  barbara  2  nw 

santa  barbara  4  n 
santa  barbara  b  nw 
santa  maria  maint  stn 
santa  maria  1  w 
santa  maria  12  e 

santa  ynez  1  e 
summerland  2  ne 
tms  ranch 
tuckers  grove 

tulare  county 

camp  wishon 
deer  creek  ranch 
terminus  dam 
tynoal  creek 
vi  sal  i a  6  ne 

tuolumne  county 

audrey  meadows 
hodgdon  meadow 
melones  dam 
pinecrest  strawberry 

ventura  county 

balcom  canyon 
bard  reservoir 
camulOs  ranch 
canada  larga 
casitas  dam 

casitas  reservoir 
oennison  park 
fernoale  ranch 
fillmore  fish  hatchery 
lake  sherwood 

las  llajas  canyon 
limoneiro  ranch 
lockwood  valley 
los  prietos 
matilija  canyon 


BA 
8A 


8A 

lOA 


2 

8A 

1.00 

1.60 

2.45 

2.75 

.20 

DALE  STONE 

2 

8A 

.76 

.68 

.32 

2.60 

.26 

M  SANDERS 

*  7? 

2  8 

96 

2  65 

A  n  1  \yri  Rl  I 

8A 

i^^ 

• 

3 

6  A 

1  72 

2  07 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

8 

8A 

.67 

.40 

1.77 

1.66 

.16 

COUNTY  FIRE  OEPT 

8 

8A 

.78 

.40 

2.05 

1.83 

.15 

SBCFCD 

^  * 

• 

f 

RA 

'  II 

• 
* 

?*  4fi 
i  *  ni 

SBCFCD 

3 

QA 

.16 

.31 

.0 

(wML  I  r   u  1  V   n  1  onww  1  3 

2 

8A 

.82 

1.04 

1.29 

1.93 

.20 

CALIF  DIV  BEACHES 

8 

8A 

- 

- 

2.58 

3.62 

- 

U  S   FOREST  SERVICE 

^ 

1 '^p 

ED  LOWE 

2 

RA 

1.22 

? '  n? 

^RCFCn 

8 

8A 

■ 

■ 

■ 

*  4 

8 

8A 

.8 

.8 

1.0 

4.7 

.3 

SBCFCD 

3 

8A 

.51 

.73 

.04 

2.40 

.21 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

8 

8A 

.  83 

.93 

.36 

2.11 

.35 

SBCFCD 

8 

8A 

.94 

1.03 

2.40 

1.48 

.  16 

LOMPOC  WATER  (,  POWER 

2 

8A 

.86 

.74 

2.55 

2.25 

.  15 

J  LATHIM 

2 

BA 

.70 

.80 

1.90 

1.35 

.20 

MR  BALDWIN 

8 

8A 

1.10 

.50 

3.31 

2.71 

.09 

MONTECITO  WATER  CO 

3 

8A 

1.16 

1.05 

3.10 

2.78 

.12 

MONTECITO  WATER  CO 

8 

8A 

1.03 

2.42 

1.01 

2.14 

.12 

C  WOLFORD 

2 

8A 

.76 

.54 

2.50 

.  19 

0 

D  LARSON 

8 

8A 

* 

♦ 

1.61 

2.45 

.18 

D  DUNLOP 

6 

BA 

.68 

.55 

2.31 

2.14 

.  15 

J  MAITLAND 

8 

eA 

.60 

.93 

1.47 

1.70 

.  15 

SBCFCD 

8 

8A 

.95 

.71 

2.50 

2.29 

.  15 

D  F  EMERY 

3 

8A 

« 

* 

5.03 

2.50 

.  19 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

8 

BA 

.96 

.69 

2.68 

4.  12 

.23 

SBCFCD 

2 

8A 

« 

* 

3.55 

1.65 

.20 

M  PHILLIPS 

8 

8A 

0 

.43 

.  84 

2.71 

.21 

SBCFCD 

8 

SA 

1.00 

.62 

2.20 

2.  10 

.06 

FIRE  OEPT 

8 

8A 

.81 

.54 

1.97 

1.74 

.  12 

WATER  OEPT 

2 

8A 

1.10 

.96 

2.50 

2.60 

.20 

M  C  RICHTER 

2 

8A 

* 

* 

4.05 

3.80 

.21 

MRS   R  S  TENNEY 

3 

8A 

l.C- 

2.12 

.24 

CALIF  DIV  HIGHWAYS 

8 

8A 

.60 

.49 

.  14 

2.07 

.34 

CO  ROAD  DEPT 

2 

8A 

.72 

.54 

.32 

2.40 

.28 

MRS  U  E  SMITH 

2 

8A 

* 

2.00 

2.75 

.  10 

CO  ROAD  DEPT 

2 

8A 

.90 

.68 

2.25 

1.65 

.  16 

F  FLOYD 

2 

8A 

1.48 

* 

4.55 

5.68 

.23 

T  M  STORKE 

2 

8A 

.78 

.  62 

1.68 

1.52 

.  15 

CO  PARK  OLPT 

7A 

8A 
8A 


8A 
8A 
8A 


MID 
MID 
MID 
MIO 
8A 

BA 

8A 

MID 

MID 

MID 

MID 

8A 

MID 

SA 

MID 


70 

.40 

.80 

3 

20 

.80 

VIVIAN  M  CAYA 

49 

.05 

.50 

3 

00 

.20 

S  E  WILLIAMS 

24 

.05 

.35 

3 

06 

.28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

2.4 

3 

4 

.  8 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32 

.  10 

.27 

2 

42 

.11 

IVANHOE    1RRI6  OIST 

T 

.03 

0 


.76 
.72 
.50 
1.00 


2.10 
1.51 
1.96 
2.75 


2.40 
2.23 
1.06 
.55 


1.39 
.76 
.87 

1.25 


U  S  FOREST  SERVICE 
RANGERS 

OAKDALE  IRRIG  DIST 
JOHN  L  SARDELLA 


.02 

1.97 

.66 

.90 

.09 

HUMPHREY  RANCH 

.04 

1.80 

1.79 

1.  10 

.03 

A  L  ALGAR 

0 

2.31 

2.71 

1.  18 

0 

CAMULOS  RANCH 

.03 

2.07 

2.99 

.63 

.  14 

R  E  BARRETT 

.73 

.44 

2.91 

3.07 

.20 

JOHN  DEMMITT 

.75 

.37 

3.20 

3.80 

.  17 

PARK  RANGERS 

.62 

2.65 

7.39 

.  14 

0 

BESSIE  FAIRBANKS 

.02 

2.64 

5.59 

1.34 

.02 

VCFCD 

0 

2.04 

1.85 

1.09 

0 

CALIF  FISH  6  GAME 

.05 

2.78 

2.55 

1.52 

.  10 

WM  D  FERGUSON 

.01 

1.71 

.84 

1.12 

.02 

VCFCD 

.  66 

2.02 

.20 

1.16 

.  16 

CONSTANCE  K  WELLS 

.48 

.42 

3.96 

.76 

0 

REX  RECORD 

3.98 

5.16 

U  S  FOREST  SVC 

.09 

4.00 

« 

« 

20.50 

S  T  STEWART 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA  California 

MARCH  1969 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 
STORM  OF  FEBRUARY  22-26,  1969 
REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  REGULARLY  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOG ICAL  DATA  OR  HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  -  CALIFORNIA 

CONTINUED 

DAILY  AMOUNTS 

LOCATION  LAT  LONG  ELEV  H         TIME  22  23  2'>  25  26  OBSERVER  

VENTURA  COUNTY  (CONT) 


MATILIJA  0AM 

34 

29 

119 

19 

1040 

8 

8A 

.47 

43 

3 

41 

10 

21 

.12 

C  T  JOHNSON 

MEINERS  OAKS 

34 

27 

1 19 

17 

760 

8 

eA 

.  53 

60 

2 

53 

5 

62 

.  18 

COUNTY  FIRE  OEPT 

MOORPARK  3  NNW 

34 

20 

118 

54 

1050 

8 

MID 

.02 

1. 

78 

1 

84 

1 

18 

.  88 

GEORGE  H  MERRIKEN 

MOORPARK  3  SE 

34 

16 

118 

51 

635 

8 

MID 

.02 

1. 

84 

1 

48 

92 

.04 

MONROE  EVERETT 

NEWHALL  3  SE 

34 

24 

118 

44 

750 

8 

8A 

.62 

2. 

85 

1 

08 

3 

40 

0 

NEWHALL  LAND  CO 

OAK  VIEW 

34 

24 

119 

18 

520 

8 

8A 

.61 

47 

2 

77 

4 

42 

.17 

COUNTY   FIRE  DEPT 

OZENA  RS 

34 

41 

119 

21 

3500 

8 

MID 

.  13 

1. 

80 

3 

01 

67 

0 

U  S   FOREST  SERVICE 

PIRU 

34 

25 

118 

48 

700 

8 

8A 

.55 

10 

2 

00 

3 

30 

T 

COUNTY  FIRE  DEPT 

SANTA  SUSANA  AIRPORT 

34 

16 

118 

43 

920 

8 

MID 

.02 

2'. 

14 

1 

06 

1 

01 

.20 

CHESTER  FOSTER 

SELBY  RANCH 

34 

26 

119 

21 

660 

8 

MID 

.02 

2. 

46 

3 

54 

54 

.  15 

JOHN  L  SELBY 

SIMI  HILLS 

34 

14 

118 

42 

1875 

4 

4P 

.64 

2. 

37 

1 

33 

3 

21 

0 

J   R  GLANTZ 

STEWART  CANYON 

34 

28 

119 

15 

920 

8 

MID 

.04 

2. 

23 

4 

18 

76 

.  14 

VCFCD 

TAPO  CANYON 

34 

20 

118 

42 

1520 

8 

MID 

.01 

2. 

60 

1 

29 

1 

30 

.09 

RAY  M  HAMMER  LEE 

TERRA  REJADA 

34 

15 

118 

51 

680 

8 

8A 

.52 

2 

01 

2 

60 

.07 

MONROE  EVERETT 

UPPER  OJAI 

34 

26 

119 

08 

1560 

8 

8A 

.69 

70 

3 

32 

9 

39 

.11 

COUNTY   FIRE  OEPT 

WHEELER  CANYON 

34 

24 

119 

09 

900 

8 

MID 

.03 

2. 

38 

4 

84 

91 

.  10 

CURRY  V  MC  CARTY 

YOUNG  RANCH 

34 

22 

118 

57 

400 

8 

8A 

.22 

1 

2 

41 

1 

83 

.06 

A  W  MOULTON 

AGENCIES  SUCH  AS  THE  CALIFORNIA  DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  COUNTY  FLOOD  CONTROL  DISTRICTS,  AND  IRRIGATION  DISTRICTS  MAY  HAVE  ADDITIONAL  DATA 
WHICH  DO  NOT  APPEAR   IN  THIS  TABLE. 


COLUMN  MARKED  TIME  SHOWS  HOUR  OF  OBSERVATION,  PST. 


COLUMN  MARKED  *  SHOWS  DIAMETER,    IN   INCHES,  OF  COLLECTOR  PORTION  OF  GAGE.      (AN  EXCEPTION   IS   THE   12'   SNOW  PILLOW  AT   TYNDAL  CREEK). 

DATA  SECURED  FROM  COOPERATING  AGENCIES  AND  INDIVIDUALS  AND  PUBLISHED  AS  RECEIVED.      IT  HAS  NOT  BEEN  POSSIBLE   FOR  THE  ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 

TO  CHECK  THE  ACCURACY  OF  THE  REPORTED  DATA  OR  TO  TRACK  DOWN  MISSING  DATA  WHICH  COOPERATORS  FAILED  TO  REPORT.  USERS  SHOULD  BE  ALERT  TO  POSSIBLE 
ERRORS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CAIIFORNU 
MARCH  1969 


station 

Day  of  Month 

0 
t- 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  8 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14  1  15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22     23  {  24 

25     26  27 

28  1  29 

30 

31 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPQINT 

ANCHIN  PAC   UNION  COL 
61G  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE  MNTNC  STA 
SRANSCOMB  2  NW 

l.BA 
2. OB 
1.79 
1.94 
2.7A 

.23 
.67 
* 

.83 
.38 
1.12 

i.oe 

.95 

.05 
.04 
.01 

T  T 

,03 

.04 

.08 

T 

.26 
.06 

.12 

.16 
.36 
.09 
.33 

.28 
.04 
.28 
.07 

.04 

T 

.03 

.26 
.25 
.19 
.23 

1.64 

7 

.03 
.04 

T 
T 

,05  . 

BRIDGEVULE  <•  NNH 
BURNT    RANCH    1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

2.72 
1.87 
1.91 
.4A 
3.70 

.21 
.18 
.06 

.49 
.01 
.94 

1,57 
.90 

.05 

.07 

.11 

.54 

T 

.10 
.15 

.08 

T 

.28 
.09 
.73 

.02 

T 

.07 

.32 
.05 
.41 

.42 
.07 

.06 
.52 

.03 
.07 
.29 

T 

.19  . 
.11  . 

CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  OAH 
COVELO 

.55 
1.75 
2.30 

.67 
1.87 

.07 

.67 
.50 
.41 

.11 
T 

* 

.15 
.45 
.47 
.09 
.62 

T 
T 

T 

.05 
.02 

.03 

T 
T 

T 

.14 
,26 

.06 
.21 
.30 

.46 

.  16 
.88 
.07 
.03 
.13 

T 

.53 
.23 

T 

.02 

T  ! 
,02  . 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUNNINGS 
DUITONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

2.A9 
3.47 
2.67 
1.50 
3.10 

.02 
.78 

.68 
.94 
.34 

.91 

.13 

.16 

.17 
.05 
.01 

.20 

.25 
.53 

.02 

.25 

.06 

.06 

.26 

.  14 

.12 
.24 

.  10 

.72 
.53 
.45 
.09 
.62 

.32 
.68 
.22 
.02 
1.20 

.01 
.04 

.29 

.24 
.21 

T 

* 

.03 
T 

.13 

,28  . 
.49  . 
.05  . 

.23  . 

EUREKA  MB  CITY  R 
FERNOALE  8  SSM 
FERNOALE  2  NM 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

1.56 

l.*5 
2.02 
1.40 

.04 

.11 
.22 
.19 

.86 
.73 

.02 

.09 
.57 
.65 

.20 
.01 

T 

.06 
.15 
.06 

.01 

T 

.01 
.04 
.03 

.09 

.06 
.06 

.06 
.01 

T 

.16 

.19 
.21 
.35 

.77 

T 

.09 

T 

.08 

T 

T 

.03 
T 

.01 

.08  . 

T  ! 
,03  . 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

2.33 
2.30 
3.17 
.23 
2.54 

.32 

.03 
.13 

.02 
.78 

.48 

.88 
.05 
.90 
.10 
.03 

T 

.05 

T 

.02 
.40 

T 

.03 
.33 

.36 

.10 

.06 

.60 
.46 
.60 
.01 
.95 

.06 

.67 
.09 

.10 

.02 
.02 

.  12 
.55 

.42 

.  16 
.03 

.04 

.01 

.02 

.03 

T 

,02 

.09  . 
.07  . 
,40  . 

GARBERVILLE 

GASOUEl   RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEH 

&UERNEVILLE 

2.50 
4.15 
2.63 

T 

2.95 

.05 
.52 
.58 

.60 
.03 

.52 

.50 

1.01 
.44 

T 

.05 

.06 
.60 

.29 

.08  .01 

.03 
.03 
.04 

.32 
.36 

.03 
.05 

.04 
.02 

.22 
.60 
.75 

1.05 

.06 
1.30 
.06 

.04 

.10 
.04 

.55 

.48 
.31 

.02 

.05 

.34  ! 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
hEALDSBURG  no  I 
HILTS 

1.60 
1.38 
2.02 
2.29 
.38 

.28 
.06 
.36 
■  19 

.54 

.46 
.38 
.02 
.54 
.14 

T 

.08 

T 

.03 
.0! 
.04 
.05 

.03 
T 

.24 
.24 

.  19 
.  11 
.51 
.47 

.80 
.  19 
.02 
.03 

.02 

.37 

.36 
.21 
.61 

.02 

.02  . 
.01  . 

HONEYDEM  2  MSW 
HODPA 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEhILO  HWV  MNTNC  STA 
KELLOGG 

3.49 
2.30 

3.83 
3.48 

.02 
.09 

.22 
.44 

.08 

T 

1.34 
1.29 

.58 
.55 

T 

.05 

.10 
.24 

.56 

.01 
.05 

.74  T 

.30 

.06  T 

T 

T 

.80 
.11 

.25 
,74 

.78 
.39 

1.46 
.04 

.04 
.  34 

.02 

.30 
.61 

T 

.08 

T 

.05  . 
.09  . 

.32  . 

KENTFIELO 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

3.23 
3.80 

2.53 
1.74 

.92 

T 

T 

1.30 

.78 
.46 

.43 

T 

.46 
.13 

.50 

.13 

.15 
.23 

.06 

T 

.02 

.05 

.31 

.06 

.20 
.12 

.60 
.75 

.09 
.78 

.06 
.40 

.60 

.04 

.08 

.60 
.06 

.09 

.15 

,30  . 
,18  . 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  R5 
MUIR  WOODS 

.59 

.69 
.21 
2.54 

.10 

.02 
.28 

.  17 
.22 

.06 
.04 

.04 

T 

.01 

.23 
.12 

.OS 
.03 

.23 
.38 

.16 

.07 
.79 

,0B 

.02 
.03 

.22 

.65 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL   RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

1.03 
.73 
1.37 
3.46 
3.73 

.19 
.32 
.  10 
.67 
.70 

.19 
.39 
.27 

.02 
.20 
.10 
.51 
1.25 

.15 

.35 

,04 

.01 

.01 
.09 

.31 
.0! 
.2! 
.57 

.12 

.14 

.  10 

.22 
.96 
.50 

.16 

.01 
.20 

T 

.03 
.02 

.20 

.20 
.03 

.01 
.37 

.03 

,28  . 

ORLEANS 

PEIALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POITER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

1.53 
1.63 
2.26 
1.87 
3.07 

.25 
.08 
.06 
.17 

.22 
.55 

.39 
.02 

.94 
.01 
.15 
.20 
1.05 

,04 

.01 
.03 

.04 

.01 

.07  I 

.22 
.04 

.24 
.04 

.  16 
.45 
.66 
.95 

.45 
,19 
,11 
.08 
.30 

T 

.33 
.59 
.09 

.29 

.14 
,32 

T 

.10  . 
.04  ! 
.04  . 

SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAMYERS   BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

1.58 
1.69 
1.79 
1.21 
2.08 

.16 
.27 
.21 
.42 
.  19 

.44 
.30 
.36 

.02 

,02 
,06 
,11 
,33 
.99 

T 

.46 

.04 

T 

.03 
T 

T 

.02 

.29 

,3- 

.0! 

.01 

.02 
.02 
.03 

.26 
.41 
.3! 
.02 
.05 

.40 
.  15 

.02 

.21 
.27 
.31 

.1* 
.09 
.10 

.06 

T 

.01 

.01  . 
.05  . 

SHELTER  COVE 

SKAGGS   SPGS  LAS  LDMAS 

SONOMA 

STANDISH  HICkEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 

2.56 
2.69 
1 .66 
4,74 
1.44 

.56 
.28 
1,85 
,35 

.66 
.27 

.17 
.70 

.87 
.31 

T 

T 

.03 

.04 

.10 
.08 

.o: 

.4( 
.3< 

.11 

.49 

.36 
.65 
.25 
1.07 
.22 

.  15 
.10 
.02 
.34 
.  17 

.21 

.29 

T 

,15 
.28 
.21 
,41 
,17 

T 
T 

.03 

.34  . 
.03  . 

lULELAKE  //R 

UKIAH  MSM 
UPPER  MATTDLE 
MEAVERVILLE  RANGER  STA 

.55 

2.34 
2.86 
1.50 

.39 
.05 

.38 
.98 

.11 
.11 

!36 
.43 

T 

T 

.18 

.03 

.03 
.01 

.02 
.07 

.01 
.01 

.06 
.25 

.28 
.70 
.64 
.OS 

.02 
.07 
.  14 
.06 
.17 

.22 

T 

.32 

,08 
.33 
,02 
.22 

.01 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 
MILLOW  CREEK   1  NM 
YREKA 

.76 
2.37 
2.40 

.45 

.55 

.05 

.38 

.50 

.11 
.21 

T 

T 
T 

T 

T 

.02 

T 

.10 
T 

T 
T 

T 

.30 

T 

.75 
.02 

T 

.25 
.51 

.07 

.  06 
T 

.12 

T 

,17 

T 
T 

T 

T 

T 

.08  . 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

.72 
.53 
2.94 
2.09 
3.08 

* 

.07 
1.25 
.81 
.85 

* 

.51 
.19 
.30 
.35 
.41 

.07 
T 

T 

T 

T 

.06 

.01 

T 

.41 
.23 
.80 

.03 
.02 

.36 

.26 

.05 

.15 
.12 
.27 

.07 

T 

.01 
.02 
.10 

T 

.17 

T 

.59 
,10 
,65 

.01 

BLUE   CANYON  W6  AIRPORT/ZR 
BDMMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

2.24 
2.29 
1.45 
1.60 
3.18 

.  10 
.3S 
.56 
.21 
* 

.36 
.06 

.20 
.52 
.04 
.23 
1.79 

.05 

.17 

.01 
.08 

.13 

T 

.02 
.OS  .10 

.62 

.08  .03 

.06 
.02 
.14 
.24 

.13 

.42 
.27 
.13 
.05 
.18 

.01 
.07 

T 

.  17 

.42 

,33 
,69 
,45 
,23 
,88 

.01 
.02 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY   11  Sw 

2.92 
2.40 
1.09 
2.43 
.45 

.35 
.45 
,31 
• 

,65 
.09 

• 

.69 
.22 
.96 

.  2 1 

.  1 1 

.01 

.70 
.08 
.10 

,05 

,20 

.23  T 
.05 

T 
T 

.04 

.70 
.18 
.10 
.25 

.27 
.05 
.  13 
.19 

T 
T 

T 

T 

.63 
.93 

.03 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

.47 
1.02 
1.15 
2.01 
3.74 

.10 
.23 
.13 
.46 
1.63 

.03 
.23 
.35 

.20 
,23 
,30 
.08 
.40 

T 

.05 
.28 
.09 

.14 
.08 

.12 

.01 
,05 

.  10 
.02 
.  17 
.42 

.11 
.01 
.18 
.03 
.21 

.15 

,10 
.72 
,95 

T 

.02 
.01 

CHESTER 

CMICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 

.73 
1.77 
1.50 

.07 
.40 
.31 

.  15 
,27 
.20 

.11 

T 

.24 
.29 

,05 

.02 
.03 

T 

.01 
.20 

.11 
.23 
.  14 

T 

.15 
.29 

T 

.69 
.04 

See  reference  noles  loUowmg  Slalion  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


U     15     16     17  18 


CLARKS  VALLEY  HUOO  RCH 
CLEARLAKt  HIGHLANDS 
COMASSET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 

COlPaX  1.53 

COLGATE  POmER  house  2.20 

COLUSA   1   SSW  X.91 

COOL  2,M9 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

DANA  2  SE 
DAVIS  2  MSM 
OAvIb  CREEK 

OE£R  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SaBlA 

DOBBINS  COlCATE 
OOMNIEVILLE  KANCER  STA 
OUNNICAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAiT  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 
FALL   RIVER  MILL  INTAKE 
FOlSCjM  OAH  2.13 
FOREiTMILL  RANGER  STA  2.81 
FRENCH  GULCH  1.93 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGEIDmN  ranger  STA 
GIBSUN  MKY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NQ  2 

GRtENVlLLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRV    ENGLEBHIGHT  DAH 
HAT   CREEK  PH  NO  1 
HlUOEN  VALLEY  RANCH 

H06ERCS 

HUNTER  OIST  CRAVES  RCH 
lOKA  HILL  2,61    1,01  .02 

jess  valley 
kel5eyvi lle 

kilarc  power  house  1.99 
lakeport  .95 
lakeshore  .93 
lake  spaulding  2.34 
lake  spaulding  dam 

leesville  keegan  ranch 
liitle  valley 
lookout  3  nsw 

LOtALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA   LAKE  / 
MARYSVULE 

MC  CLOUD  1.78 
MIDDLETOHN  2,35 
MINERAL  2.20 

MONTKELLD  DAM 
MOUNr  DANAHER 
MOUNT    SHASTA  WS  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICQlAUS  2 

QNU  3.16 
ORLANO  1.90 
ORUVILLE  1.97 
ORUVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKtNTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PI  r  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACtRVlLLE 

PLACERVILLE  IFG  2.41 
PLATINA  1.76 
PORTOLA  .83 
flUlNCY  l.i,5 
RED  bLUFF   WB  AIRPORT         H  1.39 

REDDING  FIRE    STA  NO  2  2.01 

REPRESA  1.19 

RlU  VISTA  1,09 

ROCKL IN  2,0* 

ROUND  MOUNTAIN   1    NNE  3.06 

SACRAMENTO  W6  AIRPQRT  R  .94 

SACRAMENTO  Wb  CITY  R  1.13 

SHASTA  DAM  3.92 

SHINGLE   SPRINGS  2.95 

SHINGLETQHN  2   £  2.46 

SIERRA  CITY  2.51 

SIERRAVILLE  RANGED  STA  .64 

SODA  SPRINGS   I   E              //R  3.06 

STUNYFQRD  COOLEY  RANCH  3.99 

STQNYFURD  RANGER   STA  2,34 

STONY  GORGE  RESERVOIR  1.58 

STkAwBERHY  valley  3,13 

TURNTABLE   CREEK  3.35 

TWIN  LAKES  3,35 
UPPER   LAKE   7  W 

VACAVILLE 
ViNToN 

vollmers 

volta  power  mouse 
whiskEytown  res 

hIllums 

WILLOWS  1.65 
WILLJHS  USBR  1.54 
WINTERS  1.46 
WOODLAND   1  WNH 


.20 
.16 
.19 


.11 

T 

1.25 

.32 
.03 
.39 
.26 


.03 
.20 


.05 

T 

.04 


,27 
.33 


.27 
.02 


.16 

T 

* 

.DS 

.41 
.42 


.02  T 
T 

.04  .03 


.03 
.19 

.oe 


19     20  21 


1.00 
.27 
1. 00 


.03  .49 
.02  ,71 
,39  .19 


.  13 
.06  .12 
.07  .13 


.99 
.66 


.11 
,13 


BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 
OONNER  MEMORIAL 


S««  i«l«iancB  notoi  loUowIng  Slat. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DOYLE 

OOTLE  5  SSE 

6LL6RY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  6IDWELL 

GEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
SAGEMEN  CREEK 
SECRET  VALLEv 

sOuam  valley 
standish  i  f 
susanville  airport 
tahde  city 

TERMD 

trciCkee  ranger  station 

MENOEL   10  SE 
MOOOt-ORDS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NJ  3 
BERKELEY 

BIG   SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SH 
BRADLEY 
eUKLlNGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  DRO 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILRQY  1«  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NH 
HOLLISTER   I  SH 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HQNUA 

LiVERMORE  COUNTY  F  0 

LQCKWOOD  2  H 

LOS  GATOS 

LOS   GATOS  k  SW 

MAHTiNEZ  3  SSE 

martinez  fire  station 
monterey 
monterey  nalf 
morgan  hill  z  e 
morro  say  fire  d£pt 

morrq  bay  3  n 
mount  diablo  n  gate 
mount  hamilton 
nacimiento  dam 
nEhahk 

OAKLAND  MB  AIRpQRT 
PAKINES   OHRHALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF lELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PI5M0  BEACH 

POINT    PUORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
R ICHMQND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  0AM 
S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  &P 
S   ^    FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGQRIQ  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 
HALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT   CREEK   *  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


05 


WRIGHTS 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


ANGIOLA 

ANI lOCH  FIBREBOARD  ML 
ANT lOCH  PUMP  I NG   PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NNE 

8AKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POMER  HOUSE 


,91  T 
.06      .18  .11 


.09 
.35 


2.66 

2.97 

1  .  18 
2.26 
2.71 

1.31 
2.03 
1.32 


1.  U 
.7*. 
.65 


l.<>0 
1.62 
1.7*. 
2.07 


1.09 
1.31 

.86 


.98 
1.72 
1.32 


.17 
.75 
.57 
1.13 


.05 
.05 


1.34 
1.01 


3.54 
1.55 


.42      .01  .07 


.10 


.18 


T 


.01 


10      U      12      13     U     15      16     17  18 


.27  .07  T 
.31 

.02     .08  T 


.01 

.21  .02  T 
.59     .04  T 


.32 
.06 
.12 


.59 


.23 
.42 
.08 


.10  .05 
.10  .03 


19     20  21 


22     23  24 


.  17 
.10 
.29 


.33 
.29 

.17 


29  30 


.13 
.20 
.10 


.38 
T 

.08 
.06 


1  (oUowing  Station  Indvz. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Tote 

J  1 

2  1 

2 

4   {  5 

g 

7  j 

g  j 

g 

10  1 

11  ] 

12 

13  1 

14  1  15 

16  ]  17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  I  23  {  24 

25     26  1  27 

 '  '  

28  {  29  I  30 

 '  '  

31 

.  13 

.03 

.19 

1  '70 

.  52 

.12 

.09 

T 

T 

.90 

T 

.37 

T 

.76 

T 

.46 

.24 

.02 

.69 

T 

1  '01 

.16 

.90 

.23 

1.21 

1.67 

T 

.82 

.16 

•  11 

.69 

.06 

.06 

T 

T 

T 

.01 

.01 

.04 

,04 

,05 

.08 

.07 

.16 

•  16 

T 

.19 

.57 

.24 

y 

T 

.12 

.06 

.15 

1.17 

T 

.20 

07 

20 

.66 

T 

.18 

'.1° 

T 

.30 

!o7 

.64 

.  I  I 

.  36 

.02 

.92 

.16 

.04 

T 

T 

1.59 

•  01 

'  87 

.01 

.17 

.49 

.43 

.03 

.98 

1.56 

.  50 

.12 

.02 

,24 

.09 

.59 

2. MB 

.81 

.01 

.15 

.67 

.12 

•  02 

3.C.'. 

.20 

•  43 

.30 

.03 

l!l6 

.6<. 

.09 

T 

.60 

.09 

.01 

.09 

01 

16 

T 

.92 

.08 

.08 

T 

.26 

.0! 

2.69 

1 .02 

.  12 

.17 

.60 

2.17 

.78 

.  12 

.16 

.19 

.02 

.37 

.06 

.27 

.07 

6.62 

2  .94 

T 

.49 

.40 

.29 

.01 

1.29 

.17 

.49 

T 

.53 

!o5 

'..64 

1 .40 

.06 

1.76 

.30 

i.oe 

.22 

.  _ 

• 

.  18 

.08 

3il7 

I '  10 

T 

.75 

T 

.04 

T 

.29 

.99 

3.31 

.66 

.56 

.11 

T 

.13 

.71 

.  17 

•  79 

1.32 

.  50 

T 

.  14 

T 

T 

.66 

•  02 

•  01 

2.00 

.15 

.63 

.28 

.06 

•  46 

3  .00 

1 .60 

.02 

.  11 

.  39 

.01 

.01 

.01 

T 

.49 

T 

.33 

•  03 

1.33 

.27 

.23 

.67 

.06 

•  10 

1.63 

.02 

.20 

•  17 

.03 

1.17 

.44 

.04 

T 

.52 

ill 

!o6 

.'•2 

.26 

.07 

.02 

.02 

.09 

.  14 

.11 

.01 

•  02 

1.62 

.07 

.12 

.36 

.26 

.03 

•  74 

1 .60 

.  29 

.  90 

.16 

.19 

•  03 

.07 

•  09 

•  11 

•  24 

1.50 

.59 

.06 

.36 

.11 

.01 

•  37 

2.94 

.99 

.27 

.77 

.22 

.14 

•  54 

•  01 

.75 

,08 

.  12 

.12 

.06 

.11 

.26 

.74 

.  19 

.19 

.13 

.06 

•  15 

.20 

.13 

2.43 

T 

.  10 

.26 

T 

.  17 

.09 

T 

.91 

.15 

.64 

•  24 

•  08 

l.U 

.11 

.10 

.01 

.36 

.09 

.27 

•  19 

T 

.96 

.31 

,54 

.06 

•  09 

.40 

.25 

T 

.  15 

T 

T 

T 

.10 

,08 

,02 

.10 

.  10 

T 

T 

1.60 

,  34 

.01 

.06 

.42 

.01 

T 

,  14 

.62 

.77 

.  14 

.07 

.04 

.19 

.05 

.21 

.57 

.05 

.08 

.17 

.  18 

.09 

4.58 

1  •  52 

.32 

,02 

1.35 

.27 

4.B3 

1.27 

T 

.62 

.26 

T 

.23 

.63 

T 

.53 

T 

l!29 

4.39 

1 . 20 

.06 

.34 

.10 

.15 

T 

T 

.80 

.15 

T 

1.19 

.7') 

.16 

.03 

.12 

.19 

.16 

.13 

.89 

,19 

,02 

.01 

.22 

.07 

.03 

.39 

.56 

.05 

.  17 

.  14 

.03 

.18 

T 

.16 

T 

4.50 

1.76 

.04 

.04 

.17 

.94 

.06 

T 

.43 

1.09 

.01 

1 .01 

.15 

.11 

.29 

.09 

.37 

.58 

.50 

.04 

.01 

.03 

.19 

.03 

.03 

.01 

.  12 

1.39 

.15 

T 

.  18 

.01 

.22 

.01 

.25 

.05 

.17 

.35 

1.93 

T 

.16 

T 

.51 

.03 

.20 

.57 

.34 

.01 

.29 

.20 

.01 

.06 

.12 

4!63 

1.59 

.25 

.<*2 

.63 

.  10 

.53 

.85 

•  26 

2.72 

,84 

.60 

.06 

.12 

.25 

.03 

.0! 

.18 

•  58 

•  01 

3.47 

.75 

.86 

.50 

T 

.42 

.02 

•  92 

.42 

.04 

T 

3.02 

,94 

.26 

.09 

.65 

.02 

.  14 

T 

•  90 

5.43 

1.76 

.22 

T 

.15 

.21 

1.04 

.26 

.96 

1.19 

•  04 

4.91 

1  ,59 

,34 

.41 

.65 

.  10 

.51 

.07 

.96 

.28 

2.59 

.52 

.39 

.06 

.74 

.07 

.02 

.79 

T 

.91 

.06 

.13 

.06 

.22 

T  .04 

.38 

.02 

1 .02 

.33 

.01 

.01 

.29 

.05 

.33 

T 

3.13 

1.01 

.16 

,46 

.48 

.09 

.02 

.88 

.03 

1.60 

.  12 

,29 

.06 

.26 

.28 

.  4* 

.13 

1.54 

.48 

.30 

.Ot 

.33 

.24 

•  13 

1.87 

.43 

T 

.35 

.21 

.04 

.02 

.29 

.13 

•  37 

•  03 

3.09 

.88 

.01 

.37 

.02 

.59 

.2* 

.92 

1°' 

.29 

.04 

.1' 

.02 

.04 

T 

.81 

.07 

.29 

,12 

.18 

•  15 

.74 

.04 

.  1 5 

.  2 1 

.85 

.20 

.21 

.12 

.15 

.17 

1 .86 

.57 

.09 

.43 

.34 

.03 

.40 

.57 

.24 

.02 

.19 

.03 

.  13 

.56 

.13 

.26 

.12 

.09 

.92 

.43 

.06 

T 

T 

.36 

,05 

.02 

3.36 

1.65 

.  10 

.  2E 

.  12 

.  28 

.32 

T 

.41 

T 

.66 

.21 

.49 

1.22 

.  12 

.22 

.33 

.46 

•  09 

2.91 

.36 

.05 

T 

.05 

.76 

.15 

.91 

.48 

•  55 

1.75 

.20 

.01 

.49 

.04 

.76 

•  25 

1.61 

,20 

.03 

•  13 

.33 

.  36 

.05 

.08 

•  43 

1.63 

.  14 

.42 

.06 

.98 

•  03 

2.62 

.  70 

.02 

.  30 

.07 

.10 

2.31 

.12 

.09 

.  12 

.07 

.37 

.46 

.  36 

.32 

!44 

1.78 

.24 

T 

.98 

.21 

.  20 

i95 

1.56 

T 

.30 

.49 

.36 

•  41 

.61 

2.54 

.66 

T 

.06 

T 

T 

1.11 

.24 

.12 

•  19 

•  14 

2.11 

.54 

.66 

.08 

•  40 

•  43 

1.83 

.05 

T 

T 

.35 

.15 

1. 11 

•  17 

1.13 

.12 

.34 

.24 

•  43 

1.42 

.12 

.20 

.16 

.01 

.24 

•  67 

1.04 

.02 

.49 

.05 

.01 

.47 

tlLACKMELlS  CORNER 
bUTTONHlLLQM 
CAlAvEH&S  eiC  TREES 
CAMP  PARDEE 

CAIHtVS  VY  8OLL  RUN  RH 

CHtRRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 
COALIN&a    14  WNX 
C0KC0R4N   IRRlC  DISI 
DELANO 

DEL   PUERTO  BQ40  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
OOULEVS 

ELECTRA  POmEK  HOUSE 
ELLIOTI 

EXCHEQUER  RESERVUIR 
HODuE'OKN   lyNCH  RANCH 

hv6  points  5  ssw 
fresno  »*6  airport 
friant  government  camp 

clennville 
grant  grove 
gruvtlano  ranger  sta 
manfuru 

mEKm  HEKHV 

HUNTERS  DAM 

IDRU 

lONE 

JOHNSDNOALE 
KERL INGER 

KERN  RIVER  PH  no  1 
KERN  RIVER  Ph  NO  3 
kE  I  TlEMAN  CITY 

kE'Tleman  station 

KNIGHTS  FERRt   2  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIITLE   PANQCmE   0£T  OAM 

LODCEPOLE 

LODI 

LONE    TREE  CANYON 
LOS  bANOS 

LOS  6AN0S  ARBURUA  ftCH 

L0:>  BANDS  OET  RESV 

MADER& 

MANTECA 

MARICOPA 

MAKIPOSA 

MAIMER 

mEaoum  lake 

menoota  dam 

merceo  fire  station  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 
PAITJWAY 
PINE    FLAT  D^M 
PQRTEflV I LLE 
POSEr  3  E 

SALT   SPRINGS  PHR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  tOSEMITE 

SPRINCVILLE    7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAK 
STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACr  CARBQNA 

TRACY    PUMPING  PLANT 

TULEHELO 

TURLUCK 

VISALIA 

HALLACt    1  SE 

WASCO 

HESTmAVEN 

HEbT  POINT   3  SW 

HOFFORU  HEIGHTS 

YOSEMl IE   NATIONAL  PARK 


OKAINACE  06 

AC  I ON-HUeBARD  RDFC261D 
ALISO  CN  OAT  MT    FC  446 
ALH INE 
AL I AUEHA 
ANl  A 

APROyQ  SECO  KS  FC  5060 

avalun  pleasure  pier 
azusa  city  Park  FC1438 

8AKRETI  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEL    AIR   FC    10  6 

BIC  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE    DAM  / 

BIG   DALTON  DAM  FC223Be 

8IG  TUJUNCA  OAM  FC460E 
BONI  TA 

BOUUUET  C4NYUN 
BREA  CITY 

8URBANK   l-D  FC226  B 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


Tot 

1 

1 

1 

2 

3 

1  1 

4       5  6 

7 

1 

9 

1 

10  1 

1 

u 

12 

1 

13  1 

1 

14  1  15 

1  1 

16  1  17  1  18 

 1  1 

19  1  20  1 

21 

 r 

22  1 

 1  

23  I  24 

1  1 
25  1  28  I  27 

 1  1  1 

28  I  29  I  30 

31 

92 

.06 

T 

.35 

.04 

T 

.47 

1*28 

.16 

.21 

I '.96 

.06 

.  04 

.01 

.75 

.19 

.36 

•  29 

.22 

.71 

.  04 

•  23 

•  06 

.36 

.  B  1 

.17 

.31 

.33 

.06 

T 

.05 

.03 

.18 

,39 

.06 

•  31 

,95 

•  45 

i.55 

•  01 

.  0  I 

.55 

.  40 

1. 10 

.25 

•  17 

•  20 

1 .69 

'21 

.0 

.04 

•  67 

■  20 

2.3* 

.23 

.15 

.62 

.11 

.05 

.83 

.15 

.00 

.53 

•  12 

'..IS 

*  53 

05 

94 

1  23 

39 

20 

•  81 

2 .  74 

T 

.71 

.57 

.51 

.10 

.85 

•  90 

.35 

.06 

.32 

.17 

1.29 

• 

'  ?o 

■  34 

.05 

2.02 

•  23 

.60 

■  ^  ^ 

.28 

.33 

1.12 

.43 

1 .06 

.14 

*^ 

.03 

.26 

1.91 

.22 

.55 

.02 

.93 

.03 

•  15 

.41 

,78 

.  56 

.  06 

.01 

•  15 

2.2B 

.37 

■ 

.  96 

.05 

.30 

.35 

1.13 

.95 

.  10 

.  18 

1  67 

1.01 

.17 

.18 

.14 

.  17 

2,02 

.16 

.03 

.05 

.23 

.44 

.15 

.36 

.02 

.05 

.51 

1.3A 

.29 

.04 

.31 

.70 

2.25 

• " 

.75 

.03 

.12 

•  54 

.20 

1.31 

.03 

•  15 

.  66 

.47 

.  eg 

.04 

.17 

.78 

.99 

83 

'  ^« 

' 

.08 

•  02 

.35 

.  1 1 

.27 

•  22 

1  .09 

.26 

'  a 

.65 

.  36 

3 .36 

.64 

*  OK 

* 

.11 

.74 

.42 

.23 

.67 

.39 

.31 

1,00 

1.46 

.31 

.05 

.03 

1 .09 

1.31 

.01 

.01 

.  33 

.06 

.28 

•  49 

.  13 

2.42 

.26 

.02 

.27 

.59 

.21 

.27 

.80 

.26 

.11  T 

.01 

•  07 

.47 

.04 

.46 

.02 

.54 

144 

.22 

.35 

,08 

.05 

.62 

.  12 

.36 

•  02 

.09 

'5' 

.  11 

.21 

.  18 

.26 

.32 

.  12 

20 

66 

.01 

.03 

.04 

•  3* 

1 . 33 

.56 

.30 

!o8 

.17 

•  20 

.42 

.12 

.07 

.23 

1.49 

.24 

.01 

1 . 24 

,  75 

.03 

.27 

,0 

•  36 

2  .02 

.45 

T 

.02 

.95 

.03 

.01 

•  36 

•  30 

.  90 

2.57 

.66 

.05 

•  78 

4.65 

1 . 70 

1.00 

•  • 

2.23 

.44 

.04 

*  * 

,0 

.0 

'  57 

56 

.  30 

,02 

.66 

■  06 

.  18 

'  i 

'if 

1.59 

.70 

.04 

•  04 

.  11 

.02 

•  24 

.09 

* 

* 

.03 

.09 

.31 

1*63 

.15 

•  53 

.97 

.61 

•  12 

•  13 

1 .49 

.  16 

T 

.02 

•  02 

.  52 

.51 

1.08 

*3* 

.66 

.08 

.13 

.09 

.36 

162 

.  30 

•  12 

•  25 

.92 

.10 

.33 

.26 

.  08 

.49 

.  15 

.15 

.19 

.  to 

•  10 

.06 

25 

04 

.49 

.10 

•  19 

.18 

T 

1 '  02 

.08 

.17 

1 .64 

.40 

.48 

•  14 

1.99 

.17 

.01  .01 

.39 

.  15 

01 

■ 

'26 

'44 
.37 

.29 

.01 

.66 

•  24 

'34 

*09 

.96 

.29 

.11 

.27 

T 

.55 

.13 

.12 

!79 

.10 

.37 

.  1 5 

.  13 

'17 

.  16 

.01 

■  01 

.26 

.  06 

.06 

1.35 

.50 

.01 

.21 

.  27 

1 . 35 

.57 

.02 

.  52 

.02 

.17 

,06 

.15 

!l3 

'.5b 

T 

.21 

,04  T 

.01 

.06 

•  09 

.03 

.94 

.01 

.10 

T 

.07 

.  14 

.06 

.17 

• 

72 

* 

2 . 04 

.53 

.  39 

.  34 

.06 

.09 

.39 

•  96 

'  f ' 

2.62 

.  59 

.86 

.  04 

'  ?o 

2.43 

.30 

1.02 

1.76 

.46 

.09 

•  01 

.42 

.14 

T 

.64 

.07 

.  6 

.0 

"66 

- 

.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.  16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'06 

- 

- 

■ 

2.16 

.36 

.70 

.09 

.06 

[34 

1.00 

.60 

• 

•  15 

.20 

T 

.  1 1 

.0 

03 

* 

26 

.08 

.21 

T 

.50 

66 

.03 

09 

•  11 

.61 

.22 

•  14 

,40 

.67 

.  16 

•  1 1 

.05 

.65 

.06 

!l2 

'06 

.60 

.34 

.29 

.09 

.29 

•  07 

.67 

.03 

.09 

.97 

.61 

.20 

1.41 

.24 

.40 

.09 

42 

'26 

1.07 

.43 

.24 

.03 

.10 

.75 

.  16 

.25 

.06 

.23 

•  03 

.69 

.29 

.24 

•  16 

.66 

.16 

.23 

•  14 

•  39 

.28 

T 

.15 

,13 

.69 

1  .04 

.02 

T 

.33 

.90 

.  10 

.15 

.15 

.02 

.02 

•  46 

1.09 

.06 

.26 

.0*» 

.06 

.51 

.12 

1 .06 

.19 

.17 

•  70 

1.01 

.26 

,21 

.02 

T 

.52 

T 

BURBftNK  VALLEY  PmP  PLT 

CACHuMfl  DAM 

CAMPD 

CANO&A  PARK  PIERCE  COL 
CHAT5W0RTH  FC    24  D 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLByS  FC   53  0 
CORONA 

COVINA   TEMPLE    FC    193  B 

CRYSTAL    LAKE    FC  263C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANIjER  STA 

ODWNEY   FO  FC107C 
DRY   CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  OAM 
ELIZABETH  LAKE  FC126B 
EL^ INORE 

ESCONDIDQ 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERION  MiLLCREST  RV 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
CILLESKIE  FIELD 
GLENDALE    STAPEN  FC295G 
CLENDORA   WEST    FC  185 
HAINES   CYN   LOWER  FC364 

HAINES   CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

hEnShah  dam 

HDEOEEi   FC   60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNQLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA   FC    251  6 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 

LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   PC    560  6 
LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LDMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
IDS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIEI05  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MDDRPARK 

MT   6AL0Y   FC  65G 

MT  6ALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON   FC    336  6  /■ 

NEW6URY   PARK    4  Sw 
NEWHALL    SOLEDAD  FC32CE 
NEWPORT  eEACH  HARBOR 
NlPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 

OJAI 

OPIOS  CAMP  FC   57  BE 
OXNARD 

PflCOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES   EST  FC43D 

PASADENA 

PEKRIS 

PIEDRA  6LANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  Ese 

PT   ARGUELLO   LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAHONA  SPAULOING 

RANCHITA 
REOLANDS 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 
RIVERSIDE   EXP  STA 
SALSlPUEOES   GAGING  STA 

SAN  6ERNARDIN0  CO  HOSP 
SANOBErtG   PTL  FC130e 
SANDBERG  W6  //R 
SAN  DIEGO  we  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC99 

SAN  FERNANDO 
SAN  OABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA   ANA   FIRE  STATION 
SANTA   ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  8AR6ARA   TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS   PWR  PL   NO  1 
SIGNAL   HILL    FC  4l5 
SOMIS   3  NW 
SPADRA  PAC    FC    356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THUUSAND  OA<b 

TOPANGA  PATHOL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


 1  

I   1  2 



3 

4 

5 

6 

7 

1  1  

8   1  9 

 r 

10 

 r 

11 

12 

J  r 

13  1 

I 

14  1  15 

1     _  1 

16  I  17  1  18 

 1  1  

19  1  20  1  21 



22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

1  [ 
28  1  29  1  30 

.34 

.07 

.52 

.07 

.27 

.16 

.19 

.49 

.10 

.79 

.02 

.20 

T 

■  25 

.29 

.01 

,1)6 

.16 

T 

.16 

.60 

.09 

T 

.59 

.10 

.2* 

.55 

.29 

.31 

.04 

.19 

.70 

.2e 

T 

.02 

I 

.60 

.IB 

.29 

.*7 

.  06 

.  16 

.09 

,57 

.18 

.09 

.19 

.17 

.35 

.21 

T 

.10 

.03 

T 

.06 

.19 

.01 

T 

01 

.11 

T 

.25 

.01 

.07 

.70 

.15 

.59 

.10 

T 

.10 

.13 

.30 

.27 

.18 

.73 

.31 

.03 

.51 

.09 

.02 

.12 

.22 

.04 

01 

T 

.58 

.01 

T 

.05 

.02 

.01 

.06 

.12 

.17 

.09 

.46 

.03 

.01 

.09 

.18 

.02 

.02 

T 

.  35 

T 

.06 

T 

.15 

.10 

T 

.03 

.22 

.03 

.06 

.03 

.01 

.05 

■  48 

.09 

>12 

*04 

T 

T 

T 

.09 

,06 

.10 

.04 

.:<• 

T 

.11 

.03 

.09 

<15 

.03 

.27 

.02 

.  57 

T 

.13 

.01 

.26 

.03 

,06 

.02 

.01 

T 

T 

.16 

T 

.21 

T 

.01 

.05 

.03 

.21 

.11 

.01 

T 

T 

T 

.29 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.70 

T 

1.76 

T 

.08 

1.98 

.09 

.31 

.16 

1.2B 

.12 

.03 

.03 

.03 

.01 

.06 

.06 

.03 

.04 

.02 

.0! 

.01 

T 

.01 

.06 

T 

.02 

.02 

.01 

.07 

T 

.03 

T 

.01 

T 

.11 

.13 

T 

T 

.05 

.30 

.20 

.21 

T 

T 

T 

.94 

.09 

.11 

.06 

.19 

T 

.01 

.03 

.03 

.29 

.29 

.20 

.03 

.05 

.02 

.  14 

.02 

.01 

.02 

T 

T 

.12 

T 

.06 

T 

.13 

.01 

.08 

.08 

.13 

.09 

.35 

.28 

1.50 

1.49 

.29 

.14 

1.23 

.20 

T 

T 

.06 

.07 

.01 

T 

.03 

.  12 

.01 

.02 

.50 

T 

.40 

T 

T 

T  T 

.90 

T 

.40 

.30 

.31 

.*7 

.OS 

.65 

.30 

.24 

T 

.98 

T 

.14 

.35 

1.20 

T 

.03 

.03 

.96 

.10 

T 

.22 

.02 

.01 

UPLAND  }  H 

VALLCV  CtNTEft  2  NNe 

VAN  NUVS  FC  1?8 

VENTUHA 

VlNCtNI   HRE   Sia  FC120 

ViSTi  2  NNE 
MALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
KHlTtlER  CTV  H  FC  106C 
YOKBA  LINDA 


AoeLAsro 

APKLfc  V4LLEV 
SAKER  9  NNw 
BAKS I OM 
6EAUM0NT   1  E 

BENTQN   INSPECTION  STA 
BIG  fINES  PARK  FC  836 
BlbMQP  CREEK    INTAKE   Z  I 
BIbHUP  MB  AIRPORT 
ai^HQP  UNION  CARBIDE 

BLYIHE 

BLTThE   FAA  AIRPORT 
BCJKRECU  DESERT  PaAK 
BOULEVARD 
BRAWLET  2  5W 

CAbA^ON 
CALExICO  2  Nfc 
CANTR 

COTOIE  HELLS 
DAbCETI    hAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIOINC 

EAGLE  MOUNTAIN 


bSM 


EL  CENTRD 
FAIRMONT 
COLO  RQCK  RANCH 
HAIMEE 

HAYFIEuO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   PAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOtCERN 

INTDkERN  ARMITAGE 
IflUN  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE   RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVtRNS 

MQJAVE 

MQJAVE  Z  ESE 
MORGNGQ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT   SAN  JACINID  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

Nl  LAND 

OCOTlLLD  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNUH  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPQRT 
TRONA 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERMD  RANGER  STA 

VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
HiLDRDSE  RANGER  STA 


2.*9 
1.3* 
1.99 
1.18 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INDia  U  S  DATE  GARDEN 

100 

DATE 

31 

LOWEST  TEMPERATURE 
BRIUGEPDRT 

-  26 

DATE 

08 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
GRANT  GROVE 

6,62 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
6  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPIIATION 
GRANT  GROVE 

2.9'! 

DATE 

01 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GRANT  GROVE 

53.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LQOGEPOLE 

196 

DATE 

01 

Sm  t*l«i*nc«  not«i  lollowlng  Siailon  Indu. 
-  88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1969 


Station 

Day  of  Month 

jrage 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

e 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  1 

24 

27 

> 
< 

*         «  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

MAX 

52 
ib 

60 
36 

48 
36 

53 
31 

58 
31 

55 
35 

54 
33 

55 

32 

59 
32 

51 
29 

60 
28 

56 
29 

61 
36 

66 
31 

67 
32 

74 
34 

52 
39 

58 
43 

53 
35 

66 
38 

63 
43 

63 
43 

67 
38 

72 
35 

80 
34 

79 
37 

80 
39 

83 
39 

65 

43 

72 
47 

75 
51 

63,7 
36.3 

ANGHIN  PAt   UNION  COL 

MAX 
MIN 

40 
29 

45 
31 

41 
31 

46 
35 

54 
35 

54 
27 

48 
27 

47 
27 

47 
29 

45 
29 

48 
25 

48 
30 

40 
31 

55 
40 

65 
42 

62 
34 

55 
37 

55 
41 

55 
45 

62 
42 

47 
35 

60 
40 

66 
45 

71 
50 

67 
46 

70 
49 

75 
53 

75 
52 

75 
41 

55 

44 

67 
44 

55,5 
37.7 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

54 
29 

43 
36 

44 
30 

57 
30 

59 

32 

55 
32 

52 
26 

50 
28 

57 
29 

47 
28 

59 
21 

55 
23 

57 
27 

64 
25 

60 
30 

73 
37 

65 
28 

62 
37 

65 
27 

64 
34 

54 
38 

55 
36 

65 
37 

75 
30 

73 
29 

79 
30 

81 
33 

82 
34 

80 
35 

82 
34 

82 
33 

61.9 
30.9 

CALLAHAN  RANGER  STl 

MAX 
MIN 

43 
22 

43 
22 

40 
23 

51 
19 

51 
24 

47 
28 

49 
25 

50 
18 

42 

31 

46 
12 

49 
16 

48 
30 

55 
19 

60 
29 

67 
24 

66 
33 

65 
41 

61 
32 

57 
29 

61 
27 

64 
27 

65 
27 

65 

24 

65 
22 

70 
24 

71 
26 

76 
31 

75 
29 

74 
31 

71 
34 

64 
37 

57.5 
25.3 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

45 
27 

41 
26 

42 
28 

53 
20 

51 

27 

45 

29 

48 
22 

49 

19 

44 
25 

50 
18 

49 
19 

45 
29 

57 

20 

62 
23 

66 
26 

57 
28 

51 
33 

48 
31 

58 
28 

50 
31 

64 

30 

62 
28 

66 
26 

67 
26 

74 
21 

75 
29 

75 
31 

75 
31 

67 
34 

67 
34 

58 
37 

56.8 
27.0 

CLOVERDALE  3  bSE 

MAX 
MIN 

49 
35 

60 
36 

53 
36 

55 
37 

63 
40 

61 
37 

57 
35 

59 
32 

68 
33 

60 
34 

61 
31 

60 
34 

50 
36 

61 
37 

71 
35 

67 
37 

60 
39 

62 

40 

62 
37 

70 
40 

50 
40 

60 
40 

74 
45 

81 
46 

79 
43 

79 
47 

62 
46 

64 
47 

82 
45 

72 
45 

74 
47 

65.0 
39.1 

COVELD 

MAX 
MIN 

41 
33 

54 

31 

41 
31 

50 
27 

58 
30 

58 
32 

58 
24 

56 

30 

57 
25 

65 
24 

68 
27 

71 
30 

49 
37 

49 
41 

56 
28 

65 
34 

52 
39 

60 
32 

68 
31 

75 

30 

76 
30 

79 
33 

79 
36 

80 
35 

60 
38 

75 
41 

74 
37 

62.7 
32.1 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

53 
37 

54 
34 

52 
40 

50 
41 

51 
33 

56 
33 

53 
31 

55 
33 

58 
35 

57 
37 

55 

33 

65 
44 

56 
37 

54 
43 

57 
42 

76 
40 

73 
41 

73 
41 

73 
45 

68 
41 

67 
47 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

52 
44 

57 
37 

57 
38 

65 
38 

63 
38 

58 
35 

58 
35 

58 
34 

57 
35 

49 
32 

62 

30 

65 
38 

61 
49 

62 
37 

66 
45 

62 
41 

32 

78 

74 
45 

76 
45 

78 
47 

81 
47 

79 
47 

66 
46 

72 
52 

64.4 
40.4 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
29 

50 
29 

48 

31 

55 
29 

52 
31 

46 
32 

51 
27 

52 
24 

49 
25 

54 

23 

50 
24 

55 
29 

60 
24 

65 
25 

69 
26 

61 
31 

50 
43 

48 
34 

55 

31 

64 
35 

68 

30 

62 
30 

63 
28 

72 
32 

75 
27 

78 
29 

76 
31 

76 
31 

67 
36 

65 
40 

57 
44 

59.3 
30.3 

EUREKA  UB  CITY 

MAX 
MIN 

54 
39 

51 
42 

49 
41 

49 
38 

51 
43 

48 
41 

48 
37 

49 
34 

50 
39 

51 
35 

50 
36 

50 
37 

53 
37 

51 
41 

52 
37 

58 
41 

58 
49 

52 
41 

51 
37 

52 
44 

66 
45 

52 
47 

56 
41 

71 
44 

71 
43 

69 
43 

66 
46 

56 
45 

61 
48 

64 
49 

57 
46 

55.0 
41.5 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

57 
38 

52 
38 

52 
40 

53 
36 

54 
39 

51 
41 

50 
35 

51 
32 

53 
40 

54 
31 

53 
33 

54 
34 

56 
35 

56 
36 

58 
32 

56 
36 

60 
48 

55 
43 

53 
35 

61 
42 

58 
41 

55 
46 

58 
41 

71 
40 

72 
41 

72 
37 

69 
43 

52 
36 

69 
47 

71 
47 

62 
47 

58,0 
39.0 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

41 
31 

48 
29 

40 
30 

44 
25 

49 
27 

49 

30 

47 
25 

51 
25 

52 
23 

46 
20 

52 
20 

50 
21 

49 
22 

55 
21 

54 
24 

63 
28 

60 
33 

61 
34 

60 
27 

67 
33 

48 
35 

58 
31 

63 
30 

66 
26 

66 
25 

67 
27 

68 
29 

70 
29 

73 
30 

72 
38 

69 
40 

55.7 
28.0 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

52 
35 

56 
38 

52 
38 

53 
40 

54 
39 

54 
42 

52 
39 

52 
35 

53 
32 

53 
34 

56 
32 

52 
36 

55 
34 

57 
35 

55 
36 

54 
41 

53 
44 

58 
47 

49 
35 

55 
40 

50 
43 

55 
40 

55 
39 

64 
44 

73 
46 

65 
45 

73 
48 

64 
43 

51 
45 

60 
49 

63 
50 

56.4 
40.2 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

52 
39 

54 
39 

56 
48 

57 
41 

55 
42 

55 
36 

55 
35 

55 
32 

56 
32 

56 
39 

52 
38 

54 
31 

52 
41 

56 
50 

55 
33 

50 
44 

56 

41 

58 
38 

60 
37 

72 
39 

65 
39 

57 
39 

62 
38 

60 
46 

62 
48 

66 
44 

57.2 
39.6 

FDRT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

33 
30 

44 
27 

45 
26 

52 
22 

53 
27 

47 

33 

50 
26 

52 
20 

51 
16 

49 
32 

55 

18 

61 

19 

66 
22 

64 
29 

54 
33 

50 
33 

58 
21 

57 
35 

65 
28 

65 
26 

65 
27 

64 
21 

70 
21 

75 
24 

76 
27 

76 
27 

72 
32 

70 
30 

70 
32 

59.0 
26.3 

FURT  ROSS 

MAX 

Mm 

58 
37 

50 
41 

54 
39 

58 
38 

57 
42 

53 
40 

54 
37 

53 
36 

53 
36 

57 
37 

56 
36 

51 
•,2 

60 
36 

56 
37 

54 
36 

53 
40 

65 
49 

58 
46 

58 
39 

63 
44 

56 
44 

58 
40 

61 
42 

70 
46 

70 
45 

74 
48 

70 
49 

56 
45 

59 
48 

63 
47 

60 
50 

58.1 
41.7 

GRATON 

MAX 
MIN 

55 
33 

58 
35 

54 
34 

59 
31 

68 
32 

66 
36 

60 
35 

6! 
29 

58 
30 

61 
34 

61 
29 

60 
31 

46 
31 

65 

30 

72 
33 

66 
33 

66 
39 

62 
45 

65 
33 

67 
37 

51 
39 

63 
33 

68 
36 

80 
60 

77 
36 

77 
39 

80 
39 

61 
39 

76 
44 

69 
43 

75 
47 

65.1 
36.0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

45 
33 

55 
32 

46 
32 

52 
30 

59 
31 

55 
33 

54 
29 

59 
27 

60 
26 

59 
28 

59 
28 

67 
28 

72 
29 

55 
36 

55 

32 

62 
34 

62 
33 

73 
30 

72 

30 

77 
31 

78 
33 

31 
34 

60 
35 

75 
45 

63.0 
31.6 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

62 
35 

55 

38 

59 
35 

67 
40 

65 

38 

61 
37 

64 
39 

62 
33 

61 
33 

63 
37 

62 

30 

51 

40 

69 
30 

72 
35 

69 
34 

63 
39 

66 

50 

66 
47 

73 
39 

60 
45 

65 

40 

73 
37 

64 
44 

63 
42 

80 
42 

93 
44 

85 
45 

62 
44 

73 
48 

77 
46 

78 
48 

68.6 
39.8 

HILTS 

MAX 
MIN 

42 
25 

43 
23 

42 
28 

42 
27 

48 
28 

49 
31 

42 
29 

47 

21 

47 
20 

40 
18 

45 
19 

47 
23 

49 
21 

55 
20 

59 
24 

64 

23 

57 
25 

52 
32 

51 
24 

55 

30 

57 
29 

64 
29 

60 
24 

60 
25 

62 
24 

68 
28 

73 
30 

74 

30 

75 

33 

56 
33 

54.6 
25.9 

HDOPA 

MAX 
MIN 

48 
39 

57 
35 

51 
34 

52 
33 

60 
35 

53 
35 

50 
35 

51 
31 

59 
30 

54 
27 

58 
27 

57 
29 

60 
31 

64 

30 

63 
32 

70 
37 

60 
42 

56 
41 

66 
36 

61 
39 

56 
40 

65 

43 

68 
36 

74 
32 

78 
33 

76 
35 

78 
38 

80 
38 

81 
40 

72 
45 

75 
50 

62.7 
35.7 

KENIFIELD 

MAX 
MIN 

55 

38 

57 
38 

54 

36 

58 
41 

66 
39 

66 
41 

60 
38 

60 
34 

57 

34 

59 
3! 

60 
35 

59 

40 

50 
34 

62 
35 

70 
34 

64 

35 

60 
34 

60 
48 

63 
36 

67 
44 

50 
39 

63 
40 

66 
41 

79 

48 

71 
43 

75 
43 

78 
45 

79 
44 

75 
48 

70 
50 

74 
50 

64. 1 
40.1 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

55 
35 

51 
36 

52 
36 

55 

32 

51 
38 

50 
37 

51 
33 

52 
31 

58 
31 

54 

28 

53 
30 

56 
33 

59 
32 

54 
32 

56 
32 

55 

40 

56 
46 

54 
43 

55 

33 

54 
42 

56 
41 

56 
48 

67 
35 

75 
37 

73 
38 

75 
42 

74 
43 

70 
42 

62 
47 

65 
47 

50 
50 

68.5 
37.8 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

LAKE  PILLSBUR*  NO  2 

MAX 
MIN 

53 
31 

44 

30 

50 
30 

62 
25 

58 
27 

52 
33 

54 
25 

55 
26 

49 
25 

54 
26 

52 
22 

52 
28 

62 
23 

67 
20 

69 
23 

57 
26 

56 
43 

57 
39 

64 
28 

59 
40 

58 
36 

73 
31 

75 
29 

73 
29 

76 
27 

79 
29 

79 
32 

60 
31 

76 
35 

74 
40 

60 
41 

62.2 
30.0 

LAVA   UFDS   NAT  MQNUHENT 

MAX 
MIN 

40 
25 

42 
17 

39 
26 

32 
21 

43 
24 

49 
25 

34 

18 

40 
12 

38 
22 

28 
5 

34 
11 

39 
19 

39 
15 

46 

20 

62 
24 

57 

34 

51 
32 

47 

30 

41 
17 

45 
29 

46 

30 

64 
30 

55 
28 

50 
24 

52 
24 

59 
26 

66 
31 

69 
34 

70 
38 

61 
37 

62 
40 

47.7 
24.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

40 
17 

39 

10 

39 
25 

35 
11 

45 
17 

44 
25 

34 
12 

37 
9 

39 
21 

30 
5 

36 
4 

38 
15 

39 
12 

44 

13 

52 

20 

54 

30 

53 

30 

51 
26 

42 
16 

49 
26 

46 
27 

54 
23 

55 
21 

54 
IB 

56 
16 

64 
21 

67 

20 

69 
24 

46.7 
18.5 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
38 

56 
37 

62 
34 

67 
44 

67 
37 

63 
35 

61 
33 

60 
31 

57 
32 

61 

40 

58 
31 

52 
38 

65 
29 

68 
34 

70 
37 

65 
39 

62 
50 

64 
49 

67 
36 

65 
46 

65 
39 

66 
37 

80 
40 

79 
56 

80 
43 

64 
43 

82 
45 

83 
45 

73 
47 

75 
47 

71 
51 

67.4 
40.1 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 
MIN 

54 
34 

54 
35 

52 
34 

54 
28 

51 
35 

51 
38 

53 
31 

54 

29 

55 
29 

58 
27 

52 
30 

55 
30 

60 
28 

66 
29 

59 
28 

55 
35 

55 
45 

55 
36 

57 
31 

54 
40 

59 
38 

56 
46 

65 
33 

80 
37 

78 
37 

78 
38 

75 
40 

72 
40 

64 
46 

65 
45 

60 
48 

59.6 
35.  5 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

57 
39 

55 
35 

54 
34 

62 
33 

58 
36 

55 

35 

55 
32 

60 
30 

55 
29 

59 
29 

58 
26 

60 
36 

66 

30 

65 
32 

64 

30 

60 
35 

72 
28 

55 

40 

60 
35 

61 
39 

67 
39 

70 
42 

74 
33 

75 
32 

77 
32 

80 
33 

81 
31 

80 
32 

78 
40 

76 
41 

70 
38 

55. 1 
34 . 1 

PETALUMA  HRE   SIA  2 

MAX 
MIN 

59 
33 

55 
36 

60 
37 

64 
39 

62 
37 

58 
40 

58 
36 

58 

30 

57 
32 

58 
32 

56 
31 

51 
40 

65 
34 

60 
34 

65 
35 

60 
37 

63 
49 

61 
48 

68 
36 

61 

44 

60 
37 

69 
37 

78 
38 

74 
49 

75 
39 

76 
40 

62 
42 

77 
41 

66 
49 

71 
48 

64 
55 

54.3 
39.2 

POINT  ARENA 

MAX 

MIN 

58 
36 

54 
42 

52 
43 

56 
42 

55 
46 

54 
43 

54 
38 

56 
36 

55 
35 

58 
34 

56 
38 

56 
37 

59 
35 

57 
37 

54 
36 

54 
47 

55 
48 

55 
43 

57 
36 

53 
43 

55 
39 

57 
37 

62 
45 

68 
46 

71 
45 

78 
47 

72 
45 

57 
45 

69 
45 

63 
49 

60 
50 

58.4 
41.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

56 
31 

56 
35 

51 
33 

62 
29 

62 
33 

63 
33 

58 
30 

59 
28 

67 
29 

59 
26 

57 
33 

66 
28 

69 
27 

72 
30 

71 
35 

70 
44 

60 
43 

68 
31 

67 
45 

68 
40 

74 
34 

80 
34 

35 

83 

63 
40 

83 
39 

62 
44 

74 
42 

72 
48 

66.9 
35.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

47 
37 

50 
37 

45 
36 

50 
34 

55 
36 

55 
39 

50 
35 

53 
33 

58 
33 

53 
30 

57 
30 

55 
31 

58 
33 

65 
33 

66 
34 

68 
38 

64 
44 

56 
42 

57 
36 

63 
37 

51 
42 

60 
43 

66 
39 

70 
38 

80 
34 

79 
35 

60 
38 

82 
40 

62 
40 

68 
47 

72 
51 

61.8 
37.3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

59 
34 

54 
34 

59 
33 

65 

34 

65 
34 

64 

33 

61 
30 

61 
29 

59 
30 

60 
35 

58 
27 

46 
35 

68 
31 

71 
30 

69 
31 

60 
35 

63 
49 

64 
46 

70 
34 

59 
44 

62 
37 

70 
34 

79 
38 

77 
55 

80 
36 

83 
39 

63 
41 

83 
41 

73 
47 

75 
46 

67 
46 

66.7 
37.0 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

60 
41 

59 
41 

56 
41 

66 
45 

61 
43 

57 
44 

60 
40 

61 
38 

64 
39 

61 
42 

59 
38 

54 
44 

65 
37 

69 
41 

66 
39 

65 
36 

63 
51 

62 
50 

69 
42 

69 
46 

63 
47 

68 
44 

78 
44 

77 
43 

77 
48 

82 
48 

82 
50 

81 
49 

73 
48 

75 
53 

70 
51 

65.8 
44.0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 
HAUCH 


Day  oi  Month 


Station 

0 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

'  1 

E 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  I 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

StNli  ROSA 

MAX 

62 

58 

59 

66 

65 

61 

61 

6 1 

60 

6 1 

52 

67 

69 

65 

70 

62 

62 

72 

62 

60 

78 

62 

62 

79 

69 

75 

67 

67.2 

MIN 

33 

37 

33 

37 

36 

39 

35 

30 

31 

36 

30 

40 

30 

31 

32 

40 

50 

46 

36 

45 

38 

36 

39 

55 

39 

41 

42 

43 

47 

46 

47 

38.7 

SAMYERS  8AR  RANGER  STA 

MAX 

43 

50 

35 

48 

51 

57 

52 

52 

57 

65 

65 

73 

62 

54 

54 

56 

57 

69 

69 

69 

74 

75 

79 

78 

61 

70 

74 

60 . 3 

MIN 

31 

30 

28 

27 

29 

28 

24 

24 

25 

22 

22 

26 

23 

23 

25 

31 

33 

33 

28 

25 

29 

29 

27 

30 

27 

29 

32 

33 

38 

38 

41 

28.7 

SCOTIA 

MAX 

52 

57 

48 

49 

51 

51 

51 

53 

5 1 

53 

58 

55 

60 

54 

59 

49 

59 

55 

60 

81 

77 

78 

76 

72 

70 

72 

58.8 

MIN 

39 

40 

39 

39 

39 

40 

3J 

33 

34 

31 

31 

32 

37 

37 

39 

43 

48 

43 

36 

37 

43 

45 

42 

37 

38 

39 

43 

44 

46 

50 

49 

39.6 

SH6LT6II  COVE 

MAX 

5A 

49 

52 

58 

58 

54 

56 

59 

5  5 

50 

54 

54 

55 

62 

71 

73 

75 

69 

60 

57 

59 

57 

58.7 

MIN 

<.3 

40 

41 

44 

46 

43 

40 

44 

45 

43 

44 

49 

45 

42 

45 

45 

46 

50 

52 

56 

50 

54 

44 

46 

42 

49 

45.7 

SONOMA 

MAX 

62 

58 

59 

70 

68 

65 

6  1 

61 

58 

5 1 

69 

70 

67 

63 

68 

8 1 

77 

79 

6 1 

63 

6  2 

76 

75 

7 1 

67.9 

MIN 

32 

3! 

37 

42 

34 

33 

39 

28 

29 

40 

27 

36 

28 

29 

32 

32 

49 

45 

33 

44 

37 

33 

37 

56 

36 

37 

39 

40 

47 

45 

46 

37.3 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

MAX 

36 

40 

45 

52 

45 

45 

48 

5 1 

49 

53 

54 

63 

60 

65 

67 

67 

70 

62 

64 

51.0 

MIN 

30 

30 

27 

24 

26 

28 

23 

22 

23 

22 

23 

26 

23 

24 

26 

28 

34 

33 

26 

27 

34 

32 

30 

30 

27 

28 

31 

33 

35 

37 

41 

28.5 

TULELAKE 

MAX 

40 

37 

4  3 

47 

37 

41 

37 

48 

47 

58 

5  5 

5  5 

70 

70 

7  3 

^2 

65 

62 

52.0 

MIN 

25 

28 

28 

21 

21 

28 

19 

20 

23 

16 

16 

22 

24 

18 

22 

32 

32 

30 

IB 

29 

33 

25 

23 

19 

17 

19 

20 

22 

26 

35 

42 

24.4 

UK  I  AH 

MAX 

57 

56 

59 

55 

66 

70 

61 

70 

64 

62 

72 

62 

78 

82 

6  5 

6  3 

60 

73 

82 

67 . 3 

MIN 

31 

37 

37 

32 

37 

40 

34 

33 

30 

32 

30 

36 

30 

30 

32 

37 

48 

44 

32 

45 

36 

35 

37 

36 

37 

37 

42 

41 

47 

44 

44 

36.9 

WEAVERVULE   RANGER  STA 

MAX 

48 

49 

55 

40 

54 

50 

52 

59 

65 

69 

52 

54 

5 1 

63 

53 

62 

66 

70 

68 

75 

78 

77 

79 

70 

69 

59 . 2 

32 

30 

30 

24 

28 

30 

22 

19 

18 

20 

29 

20 

19 

22 

20 

28 

38 

23 

28 

38 

31 

28 

25 

23 

25 

29 

29 

35 

37 

32 

27.  1 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

39 

42 

44 

50 

56 

49 

50 

50 

5  3 

59 

61 

53 

63 

63 

7 1 

72 

73 

63 

63 

52.2 

26 

26 

28 

27 

26 

30 

27 

17 

18 

13 

17 

22 

22 

19 

25 

26 

36 

33 

21 

24 

35 

29 

29 

25 

24 

28 

32 

32 

37 

47 

44 

27.3 

HILLITS   1  NE 

MAX 

54 

5  3 

62 

67 

66 

57 

57 

64 

63 

52 

66 

76 

75 

77 

78 

80 

79 

73 

69 

67 

62.8 

MIN 

33 

34 

32 

31 

31 

34 

28 

30 

26 

28 

26 

35 

28 

26 

28 

32 

46 

43 

32 

41 

38 

37 

31 

30 

32 

34 

36 

36 

41 

48 

48 

34.0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MAX 

60 

57 

58 

62 

70 

57 

58 

56 

62 

54 

66 

72 

77 

76 

78 

79 

60 

7 1 

72 

61.7 

36 

34 

32 

34 

35 

35 

33 

31 

30 

28 

28 

29 

30 

30 

30 

36 

43 

40 

35 

40 

40 

42 

40 

32 

33 

34 

37 

38 

41 

44 

48 

35.4 

YREK4 

MAX 

47 

4  2 

48 

5  3 

4  7 

48 

41 

46 

52 

5  1 

56 

60 

66 

59 

56 

50 

55 

58 

65 

65 

64 

65 

69 

73 

76 

76 

70 

72 

57 . 3 

«            «  • 

26 

28 

31 

25 

26 

32 

28 

22 

29 

23 

20 

25 

25 

21 

25 

30 

33 

35 

24 

29 

36 

29 

26 

29 

26 

28 

32 

32 

36 

37 

44 

28.8 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

38 

^9 

39 

I2 

49.0 

MIN 

13 

18 

15 

23 

20 

21 

4 

11 

22 

10 

12 

19 

22 

30 

27 

22 

29 

29 

27 

31 

21 

25 

28 

30 

30 

32 

38 

22.1 

ALTURAS   RANGER  STATION 

MAX 

3B 

45 

47 

50 

58 

54 

45 

49 

47 

58 

61 

63 

70 

70 

52.8 

MIN 

28 

20 

25 

18 

17 

2! 

20 

20 

23 

11 

13 

20 

16 

13 

18 

20 

32 

31 

17 

25 

33 

19 

22 

27 

19 

21 

22 

23 

25 

30 

42 

22.4 

AUBURN 

MAX 

45 

76 

78 

62.3 

MIN 

37 

36 

36 

39 

35 

33 

30 

30 

33 

33 

32 

33 

32 

33 

tl 

36 

40 

45 

39 

38 

39 

38 

42 

43 

46 

46 

48 

50 

51 

53 

51 

39. 1 

BERRYESS4  LAKE 

MAX 

50 

55 

59 

59 

58 

57 

59 

65 

67 

79 

79 

63.0 

36 

38 

39 

•«1 

39 

35 

35 

33 

34 

35 

32 

33 

33 

36 

36 

39 

42 

47 

37 

43 

40 

40 

41 

46 

40 

41 

44 

46 

49 

50 

52 

39.7 

BLUE    CANYON   KB  AIRPORT 

MAX 

33 

32 

37 

47 

38 

43.6 

25 

25 

25 

26 

23 

22 

21 

22 

25 

23 

22 

25 

25 

29 

36 

35 

32 

32 

30 

28 

27 

38 

38 

34 

38 

43 

45 

48 

46 

42 

36 

31.3 

BOMMAN  DAM 

MAX 

40 

38 

35 

38 

48 

42 

42 

38 

36 

42 

39 

41 

36 

49 

57 

48 

53 

42 

58 

5  5 

62 

65 

61 

58 

48,9 

25 

16 

18 

26 

24 

18 

17 

13 

22 

22 

17 

23 

24 

25 

26 

24 

32 

33 

24 

30 

27 

32 

35 

26 

28 

34 

35 

31 

34 

36 

26 

26.0 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

56 

58 

5  7 

58 

59 

5^ 

58 

47 

65 

69 

63  .  8 

<.! 

35 

40 

42 

42 

40 

38 

32 

41 

38 

^0 

40 

33 

35 

36 

42 

45 

50 

43 

45 

38 

44 

44 

50 

45 

44 

46 

47 

48 

52 

58 

42.4 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

54 

57 

53 

56 

62 

67 

60 

5  g 

58 

58 

60 

58 

57 

63 

70 

65 

65 

66 

69 

67 

73 

78 

79 

78 

78 

78 

65.4 

MIN 

39 

35 

31 

42 

34 

30 

30 

29 

31 

36 

30 

36 

29 

29 

30 

34 

43 

49 

33 

46 

43 

36 

39 

49 

39 

35 

40 

42 

45 

49 

53 

37.6 

BURNEY 

MAX 

41 

45 

40 

44 

46 

49 

46 

4  5 

47 

36 

47 

44 

45 

49 

60 

62 

50 

49 

57 

58 

67 

58 

69 

72 

68 

53.9 

22 

22 

27 

24 

20 

24 

22 

u 

21 

3 

15 

24 

15 

14 

18 

24 

31 

36 

19 

29 

31 

23 

21 

23 

18 

22 

25 

25 

27 

33 

42 

22.9 

CANYON  DAM 

MAX 

33 

35 

36 

40 

37 

35 

35 

3  7 

39 

40 

52 

43.2 

19 

20 

14 

24 

15 

15 

14 

10 

21 

8 

17 

19 

18 

7 

12 

16 

31 

31 

15 

25 

22 

24 

18 

22 

23 

2! 

25 

29 

30 

19.6 

CENTERVILLE  PM 

MAX 

55 

56 

56 

67 

67.4 

35 

42 

32 

28 

32 

28 

26 

34 

31 

29 

30 

31 

28 

29 

29 

30 

29 

48 

31 

42 

40 

33 

35 

39 

39 

38 

40 

42 

47 

49 

49 

35  ,  3 

CHESTER 

MAX 

36 

36 

37 

43 

45 

42 

39 

42 

45 

48.6 

18 

18 

17 

20 

10 

12 

10 

7 

23 

2 

12 

9 

9 

4 

9 

13 

32 

31 

12 

25 

30 

19 

20 

26 

17 

19 

21 

23 

23 

30 

31 

17.8 

CHICO   EXPERIMENT  STA 

MAX 

55 

54 

56 

63 

61 

59 

59 

59 

56 

58 

56 

57 

6  8 

68 

80 

65.6 

MIN 

40 

35 

34 

33 

34 

32 

29 

29 

36 

30 

38 

40 

29 

30 

39 

43 

48 

43 

32 

46 

43 

37 

38 

37 

36 

41 

43 

45 

48 

52 

54 

38.7 

CLARKSPURG 

MAX 

52 

56 

52 

58 

61 

62 

58 

57 

57 

54 

58 

57 

46 

62 

64 

6  5 

62 

64 

66 

5  5 

60 

70 

75 

77 

60 

78 

72 

78 

63.3 

39 

37 

34 

40 

37 

34 

36 

35 

36 

38 

38 

41 

32 

34 

34 

36 

41 

46 

42 

46 

43 

39 

40 

47 

44 

42 

44 

46 

49 

49 

51 

40.3 

CL6ARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

48 

54 

48 

5 1 

62 

56 

4  3 

54 

5  5 

52 

57 

55 

45 

60 

68 

69 

62 

60 

60 

66 

75 

80 

79 

76 

61 .8 

MIN 

30 

31 

36 

30 

29 

37 

25 

23 

27 

30 

25 

32 

24 

25 

26 

29 

47 

42 

27 

37 

37 

30 

31 

30 

33 

30 

32 

34 

38 

43 

50 

32.4 

COLFAX 

MAX 

46 

58 

56 

52 

50 

51 

48 

47 

55 

62 

53 

57 

63 

60 

50 

74 

74 

77 

78 

MIN 

32 

35 

34 

32 

28 

29 

29 

34 

28 

29 

32 

34 

31 

42 

33 

39 

4! 

46 

49 

41 

49 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

56 

54 

57 

63 

61 

61 

66 

59 

56 

59 

57 

63 

70 

65 

69 

65.7 

MIN 

42 

36 

33 

43 

36 

32 

36 

33 

35 

36 

35 

39 

30 

32 

34 

35 

47 

47 

40 

43 

43 

39 

44 

48 

41 

40 

39 

45 

46 

51 

52 

39.7 

OAVIS  !  HSW 

MAX 

53 

57 

54 

58 

62 

63 

60 

59 

59 

57 

60 

59 

4$ 

62 

69 

64 

63 

63 

66 

6  8 

54 

61 

70 

76 

60 

61 

80 

75 

80 

64.7 

MIN 

43 

36 

35 

42 

36 

34 

33 

33 

33 

37 

33 

39 

31 

33 

31 

36 

49 

44 

38 

47 

43 

38 

41 

51 

41 

40 

44 

46 

47 

50 

51 

39.8 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

40 

40 

39 

45 

45 

43 

42 

42 

42 

43 

42 

41 

4  6 

49 

54 

47 

59 

56 

48.3 

MIN 

30 

22 

26 

30 

24 

25 

28 

28 

34 

33 

26 

31 

28 

30 

29 

30 

28 

29 

34 

32 

34 

34 

35 

29.6 

DE  SABLA 

MAX 

46 

46 

45 

57 

56 

5 1 

49 

47 

4  5 

4  8 

46 

48 

56 

62 

60 

53 

55 

70 

69 

73 

73 

69 

58.2 

MIN 

31 

29 

30 

27 

30 

26 

25 

26 

31 

27 

29 

31 

29 

27 

30 

33 

37 

40 

29 

37 

32 

34 

33 

36 

33 

37 

39 

40 

44 

43 

47 

33.0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

52 

61 

58 

59 

58 

5! 

59 

66 

MIN 

33 

37 

30 

3t 

35 

32 

36 

32 

29 

35 

28 

45 

35 

40 

37 

37 

42 

42 

44 

45 

54 

OOWNItVILLE   RANGER  STA 

MAX 

45 

44 

50 

52 

42 

48 

48 

46 

48 

48 

61 

48 

50 

60 

50 

65 

63 

69 

75 

72 

MIN 

27 

28 

26 

29 

21 

21 

26 

30 

26 

24 

25 

35 

27 

30 

32 

29 

27 

29 

34 

33 

FAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

50 

52 

49 

55 

61 

60 

56 

54 

55 

52 

52 

51 

51 

58 

68 

63 

60 

62 

60 

64 

48 

60 

72 

70 

69 

74 

76 

77 

75 

71 

73 

61.2 

MIN 

36 

35 

34 

39 

33 

33 

27 

27 

32 

32 

29 

36 

28 

28 

31 

33 

41 

48 

32 

43 

38 

35 

36 

50 

35 

37 

41 

42 

45 

44 

49 

36.4 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

55 

58 

55 

62 

65 

69 

62 

61 

58 

57 

59 

57 

57 

64 

68 

66 

60 

63 

64 

69 

53 

60 

68 

78 

75 

77 

78 

61 

79 

70 

76 

65.2 

MIN 

38 

38 

40 

44 

39 

38 

40 

33 

36 

36 

34 

34 

33 

33 

36 

38 

43 

42 

38 

47 

42 

40 

44 

57 

4? 

42 

45 

48 

43 

51 

51 

40.8 

S«e  Heteience  NoleH  roUowLng  Station  Indei 


-  90  - 


„   .    ,  DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Conlmued  HARCH  196? 


Station 

Day  of  Month 

jrage  ; 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

'  i 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

'M 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1 

31 

< 

FULSDM  DAM 

MAX 
MIN 

52 
41 

56 
39 

53 
36 

54 
37 

60 
38 

60 
34 

58 
32 

59 
36 

58 
38 

54 
37 

56 
40 

56 
41 

50 
38 

62 
38 

63 
40 

6  5 
42 

46 

46 

40 

43 

41 

39 

43 

44 

47 

50 

13 

54 

50 

52 

52 

63.1 
42.2 

GEORGETawN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

41 

30 

4  1 
29 

55 
34 

52 
29 

49 
27 

49 
27 

48 
28 

45 
29 

4  1 
26 

51 
31 

60 
33 

54 
34 

54 
39 

6 1 
41 

55 
32 

70 
32 

45 

47 

72 
49 

49 

GRASS  VALLEY  NO  2 

lYlAX 
MIN 

43 
33 

46 

30 

45 
33 

44 
30 

58 

30 

58 
29 

5  1 
26 

52 
28 

53 
32 

46 

30 

50 
30 

46 

34 

45 
27 

56 
27 

63 
28 

32 

59 

40 

52 
42 

53 

30 

38 

56 
39 

35 

35 

35 

36 

37 

40 

41 

44 

45 

50 

ll'.l 

HAT  CREEK   PH  ND  1 

MAX 
MIN 

43 
2<. 

45 

20 

40 
26 

41 

22 

49 
21 

53 
23 

45 
22 

47 
14 

47 
26 

37 
9 

45 
16 

46 
25 

47 
17 

50 
16 

59 
17 

64 
23 

58 
35 

52 

33 

52 
19 

57 

30 

55 

32 

66 
23 

66 
22 

58 
26 

19 

69 
22 

74 
25 

76 
26 

27 

35 

43 

23.8 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

39 
27 

41 
14 

32 
21 

42 
14 

49 
6 

36 
20 

36 
12 

35 
7 

33 
14 

37 
-  I 

42 
B 

18 

44 

6 

50 
8 

55 
16 

23 

31 

26 

47 
14 

26 

30 

21 

20 

14 

19 

24 

26 

30 

30 

33 

39 

19!3 

LAKEPOPT 

MAX 
MIN 

53 
29 

53 
33 

54 
33 

62 
28 

61 
30 

56 
32 

56 

30 

55 

26 

55 
28 

60 
30 

56 
25 

53 
32 

60 
26 

69 
26 

69 
29 

66 

32 

60 
47 

62 
42 

64 

30 

63 

42 

60 
33 

73 
32 

74 
34 

70 
34 

72 
33 

79 
36 

79 
38 

80 
36 

76 
41 

73 
43 

68 
47 

64.3 
33.5 

LAKESHDRE 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 

30 

53 
32 

63 
33 

61 
32 

56 
27 

57 
27 

56 
25 

46 
36 

57 
34 

53 
29 

57 
35 

64 
28 

70 
29 

65 
28 

5  5 

35 

49 
43 

52 
44 

67 
32 

57 
39 

65 
37 

74 
33 

70 
39 

39 

39 

39 

79 
38 

36 

39 

43 

48 

tl'.l 

LAKE  SPaULOING 

MAX 
MIN 

42 
22 

37 
13 

34 
21 

46 
25 

53 
18 

41 
17 

41 
17 

43 
9 

34 
21 

43 
17 

39 
17 

39 
24 

22 

54 
16 

56 
22 

5 1 
22 

5 1 
22 

33 

25 

47 
27 

27 

26 

26 

33 

26 

34 

30 

31 

29 

32 

34 

23.9 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

34 

10 

33 
2 

33 
19 

30 
21 

35 
18 

38 

6 

3  1 

5 

34 

2 

37 

6 

29 

8 

36 

2 

30 
7 

30 
6 

36 

8 

45 
14 

16 

31 

28 

37 

10 

17 

28 

26 

25 

30 

16 

24 

27 

26 

28 

35 

35 

17)3 

MARY5VILLE 

MAX 

MIN 

53 

40 

58 
37 

54 
36 

59 
39 

64 
36 

65 
35 

62 

38 

61 
34 

61 
35 

57 
33 

62 
39 

61 
41 

50 

66 
34 

70 
36 

68 
41 

66 
46 

66 
47 

76 
36 

70 
49 

58 
44 

62 
40 

72 
44 

75 
47 

78 
43 

78 
43 

B 1 
50 

82 
51 

83 
52 

72 
51 

62 
52 

41.5 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

42 
Zk 

45 
23 

36 
27 

45 

21 

51 

24 

50 
26 

46 
18 

48 
17 

49^ 

30 

42 
14 

49 
20 

42 
28 

50 
18 

54 
17 

61 
22 

64 
27 

49 

34 

44 
34 

48 
22 

57 
27 

54 
34 

62 
27 

65 
25 

60 
30 

58 
25 

69 
28 

74 
27 

72 
29 

7  5 
30 

6 1 
36 

38 

25!9 

MINERAL 

MAX 
MIN 

33 
25 

36 
22 

35 

24 

36 
17 

42 
18 

4  1 
19 

38 

10 

40 
8 

37 
11 

31 
7 

39 
14 

35 
16 

36 
15 

42 
15 

50 
18 

52 

22 

45 

31 

41 
32 

42 

20 

51 
26 

46 
30 

50 
23 

55 
29 

56 
29 

50 
23 

56 
27 

64 
26 

6 1 
27 

62 
28 

57 

33 

59 
37 

4  5.8 
22.1 

HDNTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

4B 
37 

55 
36 

51 
37 

56 
37 

59 
37 

64 
36 

63 
33 

57 

31 

57 
32 

55 

36 

57 
31 

56 

30 

40 
33 

59 
32 

66 
34 

36 

41 

44 

62 
36 

66 
39 

51 
39 

40 

70 
42 

7 1 
46 

39 

74 
39 

76 
41 

76 
44 

78 
47 

73 
50 

73 
53 

62.3 
38.3 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

40 
23 

34 
26 

34 
27 

45 
28 

52 
30 

39 

30 

42 
25 

46 
17 

34 
23 

42 
19 

39 

20 

44 
29 

46 

26 

55 
21 

59 
25 

44 
36 

43 
34 

47 
28 

53 
23 

51 
36 

56 

34 

59 
35 

59 
32 

56 
24 

64 
27 

69 
31 

71 
34 

70 
34 

60 
37 

62 
41 

59 
35 

50.6 
26.6 

NEVADA  CITV 

MAX 
MIN 

4  1 
32 

43 
29 

43 
29 

42 
29 

53 
27 

51 
27 

46 
24 

46 
24 

47 
25 

45 
27 

45 

27 

49 
29 

4  5 
25 

51 
24 

56 
24 

56 
26 

59 

30 

52 

39 

51 

26 

60 
29 

56 
35 

5 1 
31 

64 
30 

68 
29 

69 

30 

69 
31 

7  1 
32 

72 
35 

73 
36 

72 
39 

71 
46 

55.4 
29.9 

□RLANO 

MAX 
MIN 

51 

40 

5 1 
35 

51 
32 

58 
35 

63 
38 

61 

36 

60 
39 

57 
29 

59 
32 

52 

40 

61 
32 

57 
37 

60 
35 

65 
32 

69 

32 

69 
37 

6  1 
44 

63 

43 

60 
36 

69 
46 

55 
43 

62 
38 

73 
43 

72 
51 

74 
46 

78 
39 

79 
44 

80 
46 

79 
47 

76 
46 

76 
52 

64.4 
39.5 

ORDVILLE 

MAX 
MIN 

53 
40 

56 
38 

53 
36 

56 
37 

39 

6  1 
33 

59 
33 

58 

33 

5  g 
39 

32 

59 
40 

57 

41 

56 
32 

65 

34 

70 
41 

6  9 
46 

6  9 
49 

51 

65 
36 

68 

50 

57 
44 

60 
41 

68 
45 

73 
46 

80 
47 

77 
44 

79 
50 

80 
54 

8 1 

53 

76 
55 

78 
56 

64.9 
42.4 

PARADISE 

MAX 
MIN 

34 

52 
35 

47 
32 

5 1 

34 

41 

5 1 
33 

56 
32 

5  5 

33 

54 

36 

50 
33 

53 

33 

52 
36 

53 
32 

36 

68 
35 

59 
40 

59 
42 

53 
42 

57 
37 

63 
43 

55 
37 

58 
40 

67 

40 

74 
48 

73 
48 

74 
46 

74 
49 

74 

50 

79 
54 

7 1 
53 

69 
50 

60.3 
39.8 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

57 
37 

52 
31 

50 
35 

31 

56 
29 

56 
29 

50 
27 

5 1 
27 

52 
27 

50 
27 

48 
29 

49 
33 

43 

29 

56 
27 

58 
29 

29 

63 
35 

59 
43 

57 
30 

62 
39 

60 
35 

54 
37 

65 
36 

70 
39 

66 
37 

71 
36 

73 
42 

75 
41 

76 
43 

73 
46 

72 
49 

59.1 
34.4 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

32 

34 

33 

34 

5  5 
36 

31 

29 

32 

33 

30 

30 

33 

29 

37 

39 

6 1 
42 

42 

43 

40 

42 

32 

39 

41 

48 

47 

47 

53 

51 

51 

50 

47 

fall 

PL  AT  I NA 

MAX 
MIN 

24 

49 
31 

31 

30 

36 

33 

29 

22 

32 

23 

50 
24 

32 

57 

24 

56 

33 

57 
32 

5  5 
25 

49 
37 

50 
33 

50 
37 

49 

34 

60 
33 

59 
39 

62 
33 

67 
29 

73 
30 

76 
30 

75 
38 

74 
36 

76 
34 

75 

36 

65 
36 

56.9 
31.5 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

14 

7 

12 

17 

8 

14 

4 

8 

14 

0 

17 

32 

26 

16 

12 

9 

32 

33 

47 
14 

4  8 
26 

4  6 
26 

5 1 
16 

55 
21 

49 
28 

16 

62 
20 

65 
23 

66 
25 

65 
26 

64 
29 

63 
37 

47.6 
16.8 

QUINCY 

MAX 
MIN 

30 

27 

45 
29 

26 

20 

21 

49 
IB 

17 

28 

13 

52 
25 

29 

22 

52 
13 

63 

20 

67 
29 

63 
35 

53 
37 

53 
22 

67 

30 

52 
33 

56 
26 

71 
26 

70 
25 

63 
21 

73 
24 

79 
23 

77 
28 

79 
29 

73 
31 

73 
43 

59.3 
25.7 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 

37 

35 

42 

42 

38 

36 

31 

36 

39 

57 
35 

41 

39 

36 

63 
36 

40 

49 

69 
42 

69 
37 

57 
49 

65 
49 

75 
40 

74 
45 

77 
50 

79 
40 

77 
42 

77 
46 

77 
48 

74 

50 

72 
51 

70 
63 

69.6 
41.5 

REDOING   FIRE   STA  ND  2 

MAX 
MIN 

35 

54 
39 

42 

6 1 
34 

58 
36 

33 

42 

39 

5  8 
42 

39 

39 

38 

39 

39 

40 

43 

41 

45 

42 

67 
49 

44 

77 
44 

75 
47 

76 
53 

6 1 
45 

82 
45 

82 
51 

80 
51 

78 
52 

76 
51 

73 
55 

67.  5 
43.0 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

39 

35 

33 

39 

35 

30 

29 

32 

34 

33 

5  6 
35 

39 

49 
37 

30 

65 
37 

67 
40 

67 
49 

45 

65 
33 

67 
41 

57 
40 

59 
36 

69 
36 

71 
35 

74 
41 

73 
44 

75 
46 

77 
47 

79 
49 

74 
51 

78 
53 

63.8 
38.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 

38 

34 

45 

37 

34 

38 

37 

36 

39 

56 
38 

4  9 

39 

62 
33 

34 

64 

40 

41 

49 

63 
46 

69 

40 

59 
46 

59 
43 

68 
38 

71 
46 

72 
48 

73 
45 

76 
44 

78 
47 

79 
46 

71 
50 

76 
52 

69 
47 

63.2 
41.6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MIN 

43 

41 

40 

45 

42 

42 

39 

41 

40 

42 

59 
42 

47 
42 

62 
35 

68 
37 

67 
42 

45 

50 

66 

50 

68 
42 

58 
47 

61 
46 

72 
46 

73 
47 

75 
48 

76 
46 

80 
46 

82 
52 

83 
55 

76 
53 

80 
54 

72 
53 

65.7 
45.0 

SHASTA  DAM 

MIN 

35 

36 

34 

34 

42 

34 

36 

36 

37 

39 

37 

34 

39 

40 

39 

41 

43 

5 1 
41 

60 
41 

43 

55 
41 

65 

42 

75 
47 

66 
50 

69 
49 

75 
50 

78 
48 

77 
49 

72 
45 

72 
50 

70 
53 

60.7 
41.5 

SIERRA  CITY 

MIN 

38 
25 

54 
19 

38 
22 

49 
27 

50 
24 

56 
22 

16 

50 
14 

23 

20 

22 

24 

23 

22 

25 

26 

32 

33 

47 
29 

59 
29 

31 

30 

66 
27 

59 
36 

56 
34 

70 
34 

7  1 
35 

71 
35 

70 
31 

67 
32 

67 
37 

54.9 
27.1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MIN 

14 

""2 

""s 

38 
20 

39 
6 

14 

10 

34 
2 

34 
B 

11 

'3 

11 

40 

^2 

^9 

19 

36 

46 
13 

48 
21 

28 

45 

22 

53 
22 

50 
19 

49 

16 

55 

20 

6 1 

23 

58 
26 

63 

26 

64 

31 

65 
40 

47,0 
15.7 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

34 
15 

34 
12 

29 
16 

33 
20 

4  1 
15 

30 
13 

30 
6 

3  2 
4 

2  B 
12 

14 

12 

14 

18 

20 

17 

19 

22 

35 
21 

15 

24 

38 
24 

5 1 
21 

53 
26 

5 1 
19 

52 
16 

56 
25 

56 
26 

57 
27 

53 
27 

54 
27 

44 
33 

41.7 
18.7 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

54 
36 

50 
35 

57 
35 

63 
42 

60 
35 

59 
35 

50 

30 

56 
27 

5 1 

30 

57 
33 

28 

40 

30 

31 

31 

39 

46 

47 

33 

59 
41 

40 

73 
38 

72 
37 

70 
49 

75 
35 

76 
35 

76 
42 

74 
42 

72 
47 

73 

71 
52 

63.5 
37.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

41 
30 

37 
25 

39 
26 

50 
25 

50 
26 

44 
21 

46 
23 

19 

38 
26 

21 

29 

30 

27 

29 

2* 

28 

34 

35 

57 
26 

32 

50 
31 

32 

63 
29 

6 1 
40 

69 
30 

69 
34 

69 
33 

70 
33 

65 
35 

65 
35 

58 
44 

52.8 
29.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

43 
36 

50 
36 

49 
33 

53 
33 

58 
40 

59 
32 

57 
33 

59 
35 

61 
41 

62 
34 

60 
35 

51 
36 

54 
36 

60 
40 

72 
39 

69 
41 

61 
38 

50 
44 

62 
40 

66 
44 

55 
42 

64 
43 

79 
49 

79 
4  1 

67 
49 

80 

82 

82 

83 

75 

81 

64.0 

TWIN  LAKES 

MAX 

25 
5 

25 

2 

26 
13 

26 
-  3 

26 

10 

24 
14 

30 
15 

32 
12 

32 
10 

32 
25 

32 
15 

34 
4 

34 
19 

32 
23 

36 
20 

37 
18 

38 
21 

45 
10 

51 
18 

50 
16 

50 
19 

49 
24 

52 
35 

47 
31 

36.0 
15.8 

VACAVULE 

MAX 
MIN 

58 
34 

55 

33 

59 
40 

64 
47 

66 
35 

60 
38 

60 
30 

59 

30 

58 
32 

59 

40 

58 
30 

53 
39 

62 
29 

66 
31 

65 

33 

65 
33 

63 
48 

66 
46 

69 
35 

63 
44 

62 

41 

70 
35 

75 

43 

74 
50 

76 
43 

79 
36 

80 
42 

81 
49 

76 
50 

78 
50 

71 
52 

66. 1 
39.2 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

49 

34 

48 
31 

50 
32 

58 
33 

57 
36 

55 
28 

53 
28 

52 
29 

52 
33 

53     52  49 
34     31  32 

See  Relerenc©  ^ 

60     64  69 
38     35  3* 

oles  Following  Slati 

60 
35 

on  Index 

52 

40 

54 
41 

64 
36 

63 
40 

57 
38 

71 
40 

71 
41 

73 
39 

74 
38 

75 
42 

76 
47 

74 
45 

72 
44 

69 
47 

67 
51 

60.9 
37.1 

-  91  - 


DAILY  TEMPERATURES   'V^l^cT' 


Slation 

Day  of  Month 

o 
« 

1 

2  j 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  [ 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HHISKEYTOHN  RES 

MAX 

Mm 

<•! 
33 

50 
35 

42 
34 

52 
36 

62 
39 

62 
36 

54 
34 

56 

32 

56 
37 

47 

35 

57 

33 

53 
32 

57 
33 

63 
33 

72 
36 

64 
39 

52 
41 

53 
36 

56 
36 

66 
42 

53 
42 

66 
43 

70 
43 

71 
43 

69 

43 

76 
47 

78 
46 

76 
46 

77 
46 

78 
48 

72 
52 

61.5 
39.3 

HILLUXS 

MAX 
MIN 

55 

If} 

55 

36 

54 
34 

56 
37 

53 
39 

66 
34 

60 
34 

59 
32 

59 
33 

59 
36 

58 

33 

56 
36 

55 

32 

63 
33 

69 
35 

65 
36 

62 
42 

6! 
49 

64 
38 

66 
40 

52 
44 

62 
39 

72 
44 

73 
49 

73 
41 

77 
44 

60 
45 

60 
45 

BO 
46 

76 

52 

60 
5! 

64  .  8 
39.9 

HRLOMS 

MAX 

52 
41 

55 
35 

53 
32 

58 
36 

64 
37 

60 
33 

61 
33 

58 
26 

59 
31 

54 
39 

59 
31 

55 
36 

59 
33 

61 
31 

72 
33 

64 
35 

61 
45 

62 
38 

63 
35 

66 
35 

54 
42 

62 
36 

73 
42 

73 
50 

74 
41 

79 
39 

78 
43 

77 
45 

79 
47 

76 
47 

77 
50 

64.  5 
38.0 

WILIOHS  USSR 

MAX 
MIN 

55 

'iS 

55 

38 

58 
34 

64 
45 

64 
39 

64 
34 

61 
33 

58 
29 

59 
32 

60 
39 

60 
33 

59 
39 

65 
35 

71 
33 

70 
33 

62 
36 

70 
47 

64 
39 

69 
37 

69 
45 

62 
44 

72 
37 

72 
43 

74 
47 

77 
41 

79 
41 

79 
44 

79 
46 

76 
48 

74 
47 

72 
51 

66.8 
39.7 

WINTERS 

MAX 
MIN 

53 
39 

59 
37 

56 
39 

59 
48 

64 
39 

66 
42 

63 
37 

61 
33 

59 
34 

59 
36 

60 
33 

59 
39 

50 
32 

64 
34 

71 
34 

66 
36 

66 
48 

63 
49 

67 
39 

70 
47 

52 
43 

63 

40 

73 
45 

76 
54 

75 
43 

79 
41 

61 
44 

81 
47 

61 
48 

79 
54 

79 
55 

66.3 
41.6 

WaOOLANO    1  HNH 
•  • 

« 

MAX 
MIN 

54 
43 

57 
37 

55 
37 

57 
43 

60 
36 

65 
35 

60 
36 

58 
30 

58 
34 

59 
37 

59 
33 

58 
38 

46 
32 

62 
33 

68 
33 

65 
36 

66 
48 

65 
46 

65 
41 

69 
48 

55 
42 

61 
39 

73 
43 

73 
50 

74 
45 

71 
41 

80 
46 

63 
49 

82 
49 

76 
50 

80 
51 

65.0 
40.7 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

41 
4 

40 
-  4 

45 
6 

36 
5 

36 
-  3 

37 
.  3 

35 
-  6 

35 
-13 

31 
-13 

33 
7 

40 

0 

45 
14 

39 
13 

38 
-  8 

40 
-  8 

50 
5 

54 

20 

46 
24 

44 
4 

49 

10 

47 
19 

46 
10 

53 
12 

48 
10 

54 
3 

51 

10 

53 
13 

51 

16 

65 
18 

62 
19 

64 
29 

45.5 
6.9 

BODIE 

MAX 
MIN 

29 
6 

41 
7 

32 
15 

36 
-  5 

32 
.10 

38 
-  4 

26 
4 

29 
-22 

30 
-10 

21 
7 

35 
.  3 

42 

0 

27 
2 

45 
2 

49 
-12 

42 
1 

47 
11 

34 
11 

41 
-  3 

36 
0 

32 
21 

40 
17 

40 
16 

42 
1 

49 
-  1 

50 

0 

49 

8 

52 
11 

53 
6 

54 
21 

52 
25 

39.5 
4.1 

BRIOGERORT 

MAX 
MIN 

43 
5 

36 
-20 

36 
-  1 

36 
19 

39 
-17 

36 
15 

33 
2 

26 
-26 

30 
-13 

36 
9 

25 
-22 

29 
-  8 

35 
5 

31 
-19 

33 
-21 

48 
-10 

44 
15 

48 
12 

39 
-  6 

42 
-  1 

39 
23 

42 
3 

50 
3 

42 
-  1 

39 
-  9 

40 
-  5 

42 
-  1 

44 
6 

46 
9 

50 
14 

59 
29 

39.3 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

40 
24 

42 
16 

38 
26 

39 
26 

39 
16 

48 
25 

35 
22 

40 
19 

38 
17 

3! 
13 

34 
U 

40 
20 

43 
19 

41 
14 

45 
20 

50 
26 

53 
35 

48 
36 

41 
20 

46 
28 

41 
32 

55 
24 

50 
23 

59 
27 

65 
29 

67 
32 

70 
32 

69 

32 

46.8 
23.7 

DONNER  HEH0RI4L   ST  PK 

MAX 
I'lIN 

43 
16 

45 
-  2 

45 
5 

46 
19 

41 
1 

51 
8 

38 
-  1 

40 
.  4 

39 
5 

31 
3 

40 
8 

42 

12 

40 
8 

37 
-  2 

48 
3 

54 
10 

54 
18 

46 
31 

45 

10 

51 
15 

45 
22 

42 
21 

57 
21 

51 
12 

50 
8 

55 
13 

47 
18 

48 

20 

51 
21 

47 
26 

47 
34 

45.7 
12.2 

DOYLE  !  SSE 

MAX 
MIN 

43 
24 

44 
20 

35 
23 

41 
29 

52 
20 

42 
27 

38 
24 

40 
29 

40 
19 

41 
21 

40 
27 

43 
21 

49 
16 

55 
22 

60 
29 

51 
35 

49 
37 

51 
21 

52 
34 

61 
27 

54 
31 

53 
25 

62 
24 

70 
31 

66 
26 

71 
34 

69 
37 

70 
39 

63 
44 

52.0 
27.5 

FLEMING  FISH  AND 

GAME 

MAX 
MiN 

46 
24 

42 
21 

37 
26 

44 
27 

53 
20 

44 
24 

42 
24 

43 
18 

38 
23 

40 
19 

44 
16 

40 
25 

46 
23 

50 
17 

57 
19 

62 
22 

57 
35 

51 
33 

53 
22 

53 
30 

56 
36 

65 
23 

60 
27 

54 

26 

62 

20 

69 

24 

72 
28 

73 

30 

71 
32 

72 
34 

67 
42 

53.7 
25.6 

FORT  BIDH6LL 

MAX 
MIN 

45 
28 

40 
15 

45 
27 

45 

22 

40 
18 

43 
25 

35 

20 

38 
22 

38 
16 

40 
10 

42 
7 

46 
20 

48 
14 

47 
12 

54 
20 

54 

23 

49 
35 

46 

30 

49 

20 

45 
26 

54 
34 

60 
24 

51 
29 

54 
20 

62 
22 

67 
25 

72 
26 

72 
29 

71 
29 

72 
35 

62 
45 

51.2 
23.7 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

38 
18 

43 
22 

36 
15 

36 
21 

37 
14 

35 
17 

32 
10 

35 
3 

36 
11 

40 
17 

38 
14 

41 
19 

35 
17 

36 
7 

35 
8 

35 
14 

39 
20 

39 
21 

38 
15 

43 
18 

42 
19 

46 
26 

47 
24 

45 
17 

46 
20 

45 
16 

46 
21 

46 
24 

50 
27 

52 
31 

58 
36 

41.2 
18.2 

SQUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

32 
18 

32 
8 

34 
17 

34 
12 

33 
7 

38 
16 

29 
4 

30 
2 

44 
13 

38 
7 

42 
10 

32 
15 

33 
10 

31 
1 

44 
7 

43 
18 

41 
29 

39 
32 

37 
12 

42 
20 

40 
25 

37 
14 

47 
16 

43 
17 

42 
10 

50 
15 

51 
21 

55 
23 

55 
24 

55 
29 

55 
41 

40.6 
16.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
22 

38 
22 

36 
34 

4! 
26 

50 
14 

38 
26 

42 
22 

45 
12 

32 
24 

40 
4 

44 

9 

40 
29 

44 
13 

47 
14 

54 
12 

60 
24 

57 
34 

50 

34 

53 
18 

50 
29 

54 
36 

65 
24 

64 
33 

54 
27 

59 
21 

66 
25 

73 
29 

75 
29 

72 
31 

69 
38 

66 
33 

52.8 
24.1 

TAHDE  CITY 

MAX 
MIN 

35 
17 

37 
11 

31 
19 

34 
19 

36 
12 

32 
16 

28 
11 

31 
15 

27 
16 

35 
14 

37 

10 

34 
17 

30 
14 

41 
9 

43 
12 

46 
1' 

43 
2! 

42 
30 

42 
11 

41 
23 

42 
25 

45 
27 

47 
23 

43 
25 

45 
16 

49 
21 

50 
24 

52 
26 

57 
27 

57 
30 

53 
37 

40.9 
19,4 

TAHOE    VALLEY  F-AA 

AP 

MAX 
MIN 

34 
10 

39 
.  4 

29 
15 

31 
20 

42 
-  7 

39 
20 

26 
6 

30 
.  6 

29 
10 

29 
4 

32 
.  7 

32 
13 

29 
12 

39 
-  2 

42 
6 

47 
8 

42 

30 

40 
33 

41 
8 

43 
16 

35 
24 

51 
17 

50 
10 

47 
13 

44 
11 

50 
15 

66 
16 

62 
20 

55 

21 

56 
29 

54 
43 

41.2 
13.0 

TERMO 

MAX 
MIN 

38 
14 

39 

0 

33 
IB 

38 
21 

44 

0 

33 
19 

38 
16 

39 
•  9 

25 
12 

31 
.  7 

40 
.  9 

35 
17 

39 
-  1 

39 
-  5 

43 
-  1 

47 
11 

44 
31 

39 
15 

40 
2 

41 
24 

50 
26 

52 
21 

46 
25 

42 
19 

49 
23 

57 
21 

63 
23 

64 
26 

62 
27 

62 
31 

56 
39 

44.2 
14.6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

35 
17 

38 
6 

37 
10 

32 
19 

40 
6 

46 

10 

35 
3 

38 
-  2 

39 

4 

29 
6 

36 
6 

40 
13 

41 
12 

38 
7 

52 
10 

50 
16 

50 
30 

43 

30 

44 
12 

46 
21 

40 
25 

40 
18 

51 
19 

48 
16 

48 
11 

50 
16 

56 

22 

59 

23 

61 
25 

57 

30 

58 
37 

44,5 
15.4 

WDODFORDS 

«  * 

MAX 
MIN 

48 
18 

37 
26 

34 
25 

37 
24 

39 
26 

45 
20 

34 
16 

34 
10 

33 
17 

38 
10 

35 
21 

37 
20 

45 
14 

49 
19 

57 

30 

53 
33 

46 

30 

48 
20 

42 
26 

40 
27 

56 
26 

51 
31 

49 
21 

55 

22 

62 
28 

6S 
34 

69 
33 

62 
37 

67 
39 

61 
38 

47.6 
24.7 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
42 

65 
42 

62 
45 

70 
36 

72 
39 

65 

39 

64 
38 

61 
35 

62 
37 

57 
39 

64 
37 

59 
37 

60 
39 

73 
38 

72 
39 

70 
37 

76 
39 

77 
47 

81 
50 

65 

50 

60 
41 

71 
43 

83 
43 

71 
45 

81 
45 

82 
41 

82 
46 

66 
49 

70 
51 

71 
47 

75 
54 

69.6 
42.2 

BEN  LOMQNO  NO  3 

MAX 
MIN 

56 
41 

55 
34 

53 
37 

62 
37 

62 
35 

56 
42 

58 
36 

59 
29 

55 
32 

56 
32 

57 

31 

58 
36 

59 
32 

69 

30 

69 
30 

6! 
30 

61 
45 

62 
43 

71 
34 

6! 

40 

61 
36 

6! 
42 

75 
40 

75 
46 

79 
40 

65 
42 

81 
45 

80 
41 

71 
46 

80 
46 

69 
48 

65,5 
38.1 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

59 
42 

53 
46 

57 
40 

65 
41 

63 
44 

58 
41 

56 
39 

56 

40 

63 
41 

59 
41 

54 
40 

49 
39 

61 
43 

65 
42 

62 
42 

57 
44 

59 
46 

60 
46 

63 

43 

54 
43 

60 
43 

61 
44 

75 
46 

71 
58 

74 
52 

76 
52 

79 
54 

71 
49 

62 
46 

70 
51 

61 
51 

62.1 
45.0 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

55 

40 

57 
39 

56 
44 

59 
44 

58 
39 

55 
45 

56 
42 

56 
39 

57 
36 

59 
41 

56 
37 

53 
42 

59 
37 

64 
37 

61 
36 

62 
37 

67 
49 

59 
49 

65 
40 

59 
39 

60 
38 

64 
44 

71 
41 

71 
48 

73 
45 

78 
46 

79 
48 

77 
47 

70 
46 

72 
49 

66 
51 

63.0 
42.4 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

58 
40 

61 
34 

54 
37 

60 
32 

58 
33 

55 
43 

57 
38 

57 
31 

57 
30 

57 
34 

56 
35 

53 
33 

59 
32 

67 
31 

62 
33 

63 
32 

68 
45 

63 
43 

71 
34 

62 
35 

61 
33 

64 

40 

77 
37 

74 
38 

77 
43 

62 
41 

84 
44 

75 
40 

66 
45 

79 
45 

67 
46 

64,6 
37.3 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

55 

38 

58 
39 

55 

42 

57 
40 

65 
42 

63 
42 

56 
37 

60 
42 

5! 
37 

54 
35 

47 
38 

56 

41 

49 
36 

64 
36 

66 
39 

64 
41 

59 
44 

64 

50 

63 
38 

67 
46 

53 
42 

76 
44 

72 
46 

76 
43 

77 
46 

80 
47 

79 
49 

69 

50 

71 
52 

63.2 
42.1 

FORT  DRD 

MAX 
MIN 

55 
43 

57 
40 

52 
42 

56 
37 

56 
36 

54 
44 

53 
36 

53 
34 

52 
34 

53 
39 

53 
36 

50 
36 

54 
35 

59 
35 

61 
36 

60 
39 

60 
49 

59 
51 

63 
37 

54 

40 

56 
37 

55 
44 

74 
46 

71 
41 

76 
43 

61 
43 

76 
44 

69 
46 

56 
50 

66 
47 

61 
54 

60. 1 
41.2 

GILROY 

MAX 
MIN 

55 

42 

60 
36 

56 
36 

55 
36 

63 
35 

64 
43 

58 
37 

56 
33 

60 
35 

60 
34 

59 
33 

59 
33 

52 
37 

60 
32 

67 

32 

71 
32 

68 
46 

68 
51 

64 

36 

70 
36 

59 
39 

62 
42 

69 
42 

76 
38 

76 
42 

60 
42 

65 
42 

64 
45 

64 
47 

75 
49 

79 
50 

66.4 
39.1 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

52 
43 

51 
44 

51 
44 

52 
43 

52 
39 

51 

40 

51 
42 

51 
45 

54 
42 

52 
39 

51 
42 

51 
44 

53 
36 

54 
39 

56 

42 

58 
46 

60 
44 

59 
45 

58 
41 

63 
42 

64 
43 

68 
41 

70 
40 

71 
44 

72 
50 

77 
46 

72 
48 

70 
47 

61 
45 

64 
46 

67 
45 

59.2 
43.2 

HOLLISTER    1  Sw 

MAX 
MIN 

58 
42 

59 
38 

54 
41 

61 
30 

62 
33 

59 
40 

57 
32 

59 
26 

56 
31 

57 

30 

56 
29 

53 
35 

57 
35 

69 
29 

68 

30 

68 

30 

69 
48 

63 
49 

71 
31 

68 
36 

61 
32 

66 
35 

73 
40 

74 
33 

77 
38 

84 
37 

84 
37 

82 
39 

69 
46 

76 
40 

74 
50 

65.9 
36.3 

KINO  CITY 

MAX 
MIN 

60 
37 

62 
34 

61 
36 

61 
37 

63 
32 

59 
40 

59 
37 

59 
29 

60 
32 

59 
34 

60 
34 

59 
36 

60 
34 

69 
31 

71 
31 

70 
32 

73 
44 

70 
49 

73 
39 

72 
39 

64 
37 

70 
41 

77 
43 

79 
35 

80 
39 

64 
38 

66 
39 

66 
41 

74 
47 

72 
43 

73 
54 

66.5 
37.9 

LIVERMORE  COUNTY 

F  0 

MAX 
MIN 

58 
39 

59 
33 

58 
38 

65 
37 

63 
32 

58 
36 

58 
33 

60 
29 

56 
30 

60 
32 

56 
35 

52 
36 

63 
31 

67 
29 

70 
30 

70 
33 

64 

48 

64 
44 

68 
33 

67 
43 

60 
35 

70 
36 

76 
36 

74 
49 

75 
39 

80 
36 

82 
36 

82 

40 

62 
46 

79 
48 

73 
53 

66.7 
37.3 

LOS  GATDS 

58 

42 

59 
36 

55 
40 

63 
39 

63 
35 

58 
40 

57 
35 

61 

33 

57 
34 

59 
33 

59 
35 

53 
36 

59 
38 

67 
33 

68 
33 

68 
35 

67 

48 

63 
49 

69 

36 

66 
43 

59 
39 

72 
38 

74 
39 

74 
45 

76 
43 

85 
42 

63 
46 

64 

45 

72 
50 

76 
49 

70 
52 

66.2 
40.0 

See  Rfllerence  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  oi  Month 

jrage 

1 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 1 

11  1 

12 

13  1 

u 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1 

31 

MARTINEZ   FIRE  STSTIDN 

MIN 

55 

56 
39 

56 

56 

66 

64 

58 

58 

57 

60 

59 

58 

48 

63 
4 1 

67 

65 

62 

63 
5 1 

64 

67 

48 

53 

61 
48 

66 
47 

78 
49 

72 
55 

75 

54 

77 
53 

80 
53 

78 
52 

70 
55 

73 
56 

64,2 
45.8 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

57 

57 

55 

59 

55 

55 

56 

57 

55 
39 

55 

56 

52 

57 

64 

64 

60 
39 

62 

60 

67 
42 

56 

59 
38 

58 
47 

74 
42 

72 
49 

77 
49 

82 
52 

80 
53 

67 
48 

63 
46 

70 
49 

65 
52 

62.1 
44.2 

MDNTERFV  N4LF 

MAX 
MIN 

55 
47 

59 
42 

53 

56 

56 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

42 

53 

60 

59 

57 

63 

58 

63 
42 

57 
46 

59 
39 

55 
49 

66 
41 

72 
49 

75 
48 

82 
49 

75 
52 

64 
47 

60 
49 

68 
50 

61 
53 

59.9 
44.9 

MORRO  BUY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

59 
47 

59 
44 

59 

54 
28 

60 
40 

61 
4  1 

56 
36 

57 
37 

59 
39 

60 
40 

65 
37 

58 
38 

56 
39 

57 
40 

62 
4 1 

62 
40 

62 
46 

63 
48 

62 
45 

72 
43 

61 
45 

59 
4 1 

60 
46 

72 
47 

63 
45 

71 
47 

74 
50 

83 
49 

63 
48 

61 
46 

68 
52 

62.6 
42.8 

MOUNT  DUaLO  N  G4TE 

MAX 
MIN 

44 
35 

54 
36 

49 
33 

49 
33 

57 
40 

60 
33 

52 
33 

54 
33 

52 
35 

52 
32 

54 
33 

53 
33 

43 
33 

53 
36 

66 
39 

65 
38 

62 
4  4 

59 
43 

59 
43 

65 
4  5 

49 
37 

55 

36 

67 
48 

68 
49 

59 
48 

72 
52 

77 
59 

78 
59 

78 
51 

76 
49 

72 
47 

59,8 
40.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

36 
31 

48 
35 

56 
35 

54 
32 

41 
29 

56 
33 

55 
48 

62 
43 

65 
36 

66 
52 

69 
53 

69 
56 

65 
52 

64 
48 

58 
39 

NACIMIENTO  DAH 

MAX 
MIN 

54 
3*5 

59 
37 

60 
34 

56 
33 

60 
33 

65 
35 

57 
33 

57 
31 

59 

33 

56 
33 

55 

34 

57 
34 

52 
33 

56 
33 

62 
34 

69 
36 

70 
40 

70 
45 

67 
35 

67 
37 

60 
39 

60 
37 

67 

40 

70 
41 

75 
42 

76 
42 

79 
44 

83 

43 

85 
44 

82 
42 

79 
49 

65.4 
37.6 

NEWARK 

MAX 
MIN 

54 

57 

57 

55 

61 
4 1 

60 

57 

57 

38 

49 
4 1 

55 

4 1 

57 

60 

52 

60 

66 

6! 

61 

64 

50 

60 

66 

57 
43 

60 
47 

63 
4  5 

74 

71 
46 

75 

50 

78 
5  3 

78 
52 

76 
52 

65 
55 

72 
56 

62  .6 
45.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
43 

55 
45 

55 
46 

62 
44 

58 
41 

57 
4  5 

55 
41 

55 
42 

54 
42 

56 
4  1 

54 
44 

51 
4  5 

59 
39 

60 
41 

62 
42 

59 
42 

60 
5  1 

59 
49 

62 
43 

53 
48 

60 
43 

60 
46 

68 
45 

72 
57 

76 
53 

75 
50 

76 
5  1 

67 

50 

63 
51 

69 
52 

60 
54 

60.9 
46.0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

58 
44 

56 
38 

56 
41 

56 
36 

62 
36 

62 
41 

57 
40 

58 
35 

57 
37 

56 
38 

59 
34 

59 

51 
37 

61 
34 

67 
36 

64 
4  1 

58 
49 

68 
5 1 

62 
38 

69 
46 

63 
46 

63 
39 

63 
38 

75 
46 

72 
44 

75 
42 

60 
47 

81 
46 

77 
53 

69 
51 

75 
44 

64.2 
41.4 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

59 
41 

63 
35 

56 
36 

61 
31 

67 
31 

61 
40 

58 
32 

60 
32 

60 
29 

58 
35 

59 
30 

56 
33 

59 
35 

64 

30 

72 
30 

73 
31 

74 
40 

71 
50 

68 
37 

67 
37 

60 
39 

69 
37 

72 
42 

73 
39 

77 
37 

80 
38 

84 
39 

85 

40 

83 
40 

80 
40 

80 
54 

68.1 
36.8 

PASO   ROBLES    FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
42 

61 
3  5 

55 

59 
33 

65 
32 

57 
40 

57 
35 

57 
31 

58 
33 

55 
36 

56 

52 
35 

58 
37 

62 
31 

69 
33 

71 
35 

71 
41 

67 

67 
37 

65 
36 

58 
39 

67 
37 

71 

77 
39 

76 
38 

61 
39 

83 
41 

85 
4  1 

80 
42 

79 
41 

74 
52 

66.2 
37,9 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

57 
36 

60 
32 

53 
40 

60 
31 

60 
31 

55 
38 

55 
37 

56 
28 

54 
31 

55 

28 

57 
3 1 

53 

30 

61 
30 

72 
29 

71 
30 

69 
32 

71 
43 

68 
43 

71 
33 

58 
37 

60 
33 

72 
35 

74 
35 

76 
35 

76 
36 

82 
38 

86 
40 

86 
40 

80 
41 

81 

44 

76 
50 

66.8 
35.5 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

59 
40 

61 

39 

60 
4  2 

62 
3  5 

61 
36 

61 
4 1 

59 
38 

58 
34 

58 
37 

56 

39 

58 
3  3 

56 

3^ 

56 
39 

66 
37 

63 
36 

64 

36 

69 

70 

76 

73 

60 

62 
4 1 

70 

71 

70 
45 

72 

72 

61 

71 

78 

74 

64.6 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

59 
48 

61 
42 

55 
4  1 

60 
41 

61 
44 

56 
41 

56 
39 

58 
37 

58 
39 

56 
38 

56 
39 

56 
40 

53 
38 

59 
42 

63 
42 

59 
43 

63 
4  5 

60 
50 

63 
46 

50 
46 

58 
46 

60 
43 

59 

48 

60 
47 

69 
50 

71 
50 

62 
49 

58 

48 

64 
49 

65 
47 

63 
52 

59.9 
44.3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  UEP 

MAX 
MIN 

58 
37 

56 
35 

57 
40 

64 
32 

63 
33 

58 
38 

58 
33 

57 

32 

59 
30 

60 
40 

60 
35 

52 
36 

66 
29 

68 
30 

65 
32 

63 
35 

65 

67 
4  5 

67 
3  5 

66 

62 
38 

73 
40 

78 
38 

76 
52 

75 
4  1 

77 
38 

81 
39 

82 
41 

78 

73 

71 
5 1 

66.4 
38.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

53 
35 

59 
32 

51 
33 

52 
33 

61 
26 

53 
33 

51 
34 

50 
23 

53 
24 

49 
25 

61 
24 

46 
29 

51 
28 

60 
24 

66 
25 

68 
28 

66 
38 

64 

38 

61 
28 

59 
29 

62 

33 

66 
28 

68 
26 

69 
26 

70 
30 

77 
3 1 

79 
32 

80 
32 

77 
35 

76 
36 

79 

61,9 
30,6 

REOHODO  CITY 

MAX 
MIN 

59 
4  1 

60 
37 

60 
4 1 

63 
36 

64 
35 

58 
42 

60 
39 

60 
34 

69 
33 

60 
34 

61 

34 

53 
40 

63 
37 

69 
33 

67 
35 

65 
37 

''e 

65 
47 

70 
36 

65 

62 

68 
37 

77 
39 

75 

78 

33 

83 

81 

72 

77 

66 

66,9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

56 
41 

59 
4  1 

56 

43 

57 
44 

63 
42 

65 
44 

;e 

43 

61 
35 

56 
40 

5' 

39 

60 
42 

67 
40 

52 
34 

63 
39 

69 
42 

61 
42 

60 
44 

61 
51 

63 
43 

70 

55 
42 

61 
46 

61 

75 
52 

72 
47 

75 

78 

81 
5 1 

74 
5 1 

67 

74 

63.9 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

54 
34 

54 
33 

54 
36 

62 

31 

61 

32 

55 
37 

55 
30 

54 
32 

52 
30 

56 
33 

53 

30 

50 
36 

53 
29 

65 

30 

64 
32 

61 
33 

60 

59 

64 

61 
3  5 

58 
33 

64 
38 

70 
37 

73 
37 

76 
36 

78 

78 

78 

75 

73 

62 

62.3 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

60 
42 

61 
37 

58 
36 

63 
33 

65 
35 

56 
35 

58 
34 

61 
33 

57 
34 

58 
34 

58 
34 

53 
36 

59 
32 

65 
34 

67 

52 

65 
37 

67 
4  8 

64 
49 

70 
36 

60 
39 

62 
36 

62 

41 

75 
4 1 

79 
4 1 

82 
45 

88 

85 

80 

66 
42 

77 

68 

66.2 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
42 

57 
40 

53 
37 

59 
35 

57 
36 

57 
37 

54 
35 

55 
34 

54 

35 

54 
38 

53 
38 

48 
36 

54 
33 

62 
35 

64 
37 

62 
38 

63 
4  8 

61 
44 

66 
37 

54 

40 

59 
37 

59 
42 

73 
45 

75 
4 1 

80 
46 

84 

80 

77 

63 

74 

64 

62,3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

60 
35 

63 

30 

60 
30 

60 

30 

62 
26 

66 
28 

57 
24 

57 
25 

57 
26 

57 

31 

60 
26 

57 
30 

58 
28 

68 
25 

70 
26 

72 
29 

72 
37 

70 
36 

71 

30 

70 
34 

61 
32 

76 
29 

76 
33 

79 
37 

79 
34 

82 
37 

65 
37 

82 
37 

81 
36 

74 

66.1 
31.4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
40 

54 
42 

53 
44 

56 
45 

55 

42 

60 
43 

54 
42 

55 

40 

57 
38 

57 
41 

56 
42 

53 
S9 

58 
40 

59 
39 

57 
4  1 

67 

40 

57 
42 

56 
49 

61 
4  1 

56 
45 

60 
41 

57 
44 

67 
4  3 

75 
5 1 

73 
49 

79 

75 

65 

63 

67 

61 

60.4 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

MAX 
MIN 

56 
42 

55 
40 

53 
43 

60 
44 

56 
43 

57 
45 

54 
41 

5! 

4u 

53 
38 

55 

42 

53 
40 

47 
40 

59 
38 

63 
36 

63 
39 

61 
39 

62 

50 

59 
45 

64 
40 

52 
43 

59 
38 

62 
46 

69 
43 

70 
5 1 

73 
47 

76 
47 

76 
50 

68 

63 
47 

66 
5 1 

60 
52 

60.7 
43.5 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

56 
46 

53 
46 

55 
44 

61 
47 

59 
48 

56 
46 

53 
44 

54 
44 

51 
45 

55 
44 

53 
45 

50 
44 

59 
43 

64 
48 

62 
47 

56 
46 

56 
49 

58 
49 

64 
48 

53 
46 

57 
47 

57 
48 

71 
49 

72 
58 

74 
5  5 

78 

77 

71 

59 

66 

56 

60,3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

57 
44 

56 
39 

52 
4? 

59 

40 

54 
36 

53 
45 

54 
42 

56 
37 

54 
33 

57 
33 

55 
36 

54 
38 

57 
35 

62 
32 

58 
35 

59 
33 

60 
48 

60 
46 

65 
35 

50 
40 

60 
40 

56 
42 

72 
37 

72 

75 

39 

77 

75 

64 

62 

68 

60 

60,4 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

57 
43 

60 
39 

56 
39 

62 
40 

61 
37 

59 
42 

56 
35 

58 
33 

56 

36 

57 
34 

57 
35 

55 
39 

60 
39 

66 
34 

66 
36 

65 

36 

67 

65 

66 
38 

67 

61 

66 

73 

73 

76 

81 

60 

81 

72 

73 
5  J 

71 
54 

65,4 

SAN   LUIS   JBISPD  POLY 

MAX 
MIN 

55 
42 

59 
43 

58 
4  1 

56 
37 

59 
37 

64 
36 

57 
37 

55 

33 

59 
33 

56 
36 

66 
35 

58 
35 

53 
39 

55 

64 

66 

64 

67 

67 
49 

70 

64 

57 

61 

72 

70 

76 

82 
50 

85 
45 

70 
47 

66 
45 

81 
46 

64,1 
40 , 8 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

59 
42 

58 
39 

55 
43 

64 

46 

60 
40 

56 
44 

57 
41 

61 
37 

55 
36 

61 
38 

57 
38 

51 
43 

59 
36 

69 
42 

67 

50 

62 
42 

63 
55 

61 
49 

70 
40 

70 
49 

62 

40 

64 
49 

77 
42 

77 
42 

79 
44 

84 
45 

84 
42 

75 
46 

69 
47 

73 
51 

69 
49 

6S.4 

43.5 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

59 
44 

60 
40 

56 
42 

63 
41 

63 
39 

56 
43 

59 
37 

60 
37 

39 
39 

60 
35 

56 
39 

55 
41 

60 
39 

68 
37 

66 
36 

65 

40 

66 
50 

63 

50 

69 
39 

65 
47 

61 
44 

68 
43 

74 
4  3 

74 
50 

77 
47 

82 

81 

61 

70 

73 

70 

66.0 

SANTA  CRUi 

MAX 
MIN 

60 
38 

57 
36 

56 
34 

64 
32 

65 
32 

61 
40 

60 
33 

66 
33 

58 
34 

59 
34 

56 
33 

52 
34 

55 
34 

60 
32 

64 
33 

61 
34 

62 
47 

66 
46 

68 
35 

65 
36 

66 
36 

64 
33 

72 
40 

75 
42 

78 
42 

85 
45 

87 
45 

72 
43 

68 
46 

80 
47 

69 
48 

65.6 
38.0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 
MIN 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

59 

33 

58 
33 

60 
35 

64 

30 

68 
34 

62 
33 

62 

30 

62 
33 

60 
32 

63 
36 

61 

30 

51 

37 

62 
29 

67 
38 

68 

37 

69 

31 

67 

38 

70 
33 

70 
3  3 

60 

34 

75 
37 

77 

71 

75 

79 

82 

81 

76 

80 
46 

70 
49 

67,4 
36 , 2 

WATS0NV1LL6  WATERWORKS 
«          *  « 

MAX 
MIN 

55 

41 

56 
38 

57 
34 

56 
34 

64 
37 

63 
35 

61 
34 

59 
34 

57 
35 

57 
34 

55 
34 

57 
38 

50 
35 

58 
36 

62 
35 

64 
36 

62 
40 

63 

50 

65 
38 

68 
43 

58 
40 

62 
38 

60 
45 

71 

75 
4  5 

80 

85 

82 

73 

62 

75 

53 

63,7 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

MIN 

57 
41 

59 
36 

56 
42 

57 
46 

64 
33 

64 
38 

58 
41 

57 
33 

59 
36 

5? 
39 

58 
39 

59 

40 

50 
36 

66 
38 

65 
36 

67 
41 

61 
41 

62 
48 

62 
40 

67 
46 

55 
36 

62 
49 

71 
45 

76 
51 

73 
46 

77 
44 

79 
47 

77 
42 

79 
50 

68 
55 

64 
31 

63.9 
41.5 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

55 

36 

57 
35 

56 
39 

58 
44 

63 
37 

63 
42 

65 
41 

60 
32 

59 

33 

62     60  60 
36     33  41 

See  Reference  ^ 

47     63  67 
33     35  32 

otes  Following  Slat 

66  63 
36  44 

on  Index 

64 
43 

64 
39 

68 
49 

69 
47 

61 
40 

73 
43 

75 
49 

72 
45 

76 
42 

78 
42 

80 
43 

81 
48 

73 
54 

77 
51 

65.6 
40.8 

-  93  - 


Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 
MtBCH 


L96'9 


Day  of  Month 


Station 

1  j 

2  1 

3 

4  1 

^  1 

'  i 

°  1 

g 

10  j 

J 1  j 

12 

13  j 

14  j 

15 

16  j 

17  ] 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

< 

ASH  MOUNTAIN 

<,<> 

53 

61 

43 

53 

60 

45 

51 

57 

55 

46 

56 

56 

51 

57 

67 

69 

69 

65 

65 

68 

60 

61 

66 

71 

74 

76 

76 

76 

65 

76 

61.9 

MIN 

37 

35 

37 

31 

33 

39 

34 

32 

38 

36 

36 

36 

35 

33 

35 

41 

45 

46 

43 

41 

40 

38 

42 

43 

46 

48 

50 

51 

56 

53 

56 

40.8 

AUBERRY   1  NNE 

MAX 

47 

54 

55 

50 

50 

56 

51 

50 

55 

47 

47 

53 

45 

47 

52 

67 

69 

65 

63 

60 

62 

62 

69 

73 

78 

78 

78 

80 

59.4 

MIN 

3'. 

33 

31 

26 

29 

35 

31 

29 

31 

32 

33 

34 

30 

27 

32 

33 

43 

35 

35 

35 

34 

36 

47 

47 

50 

46 

51 

48 

36.0 

bakersfield  wb  airport 

MAX 

60 

63 

56 

57 

64 

57 

56 

60 

62 

56 

60 

61 

53 

63 

72 

74 

74 

66 

66 

77 

62 

66 

70 

62 

81 

83 

83 

85 

92 

81 

78 

MIN 

45 

40 

43 

42 

41 

41 

37 

36 

41 

42 

39 

39 

40 

36 

40 

43 

45 

47 

45 

46 

49 

45 

45 

47 

52 

49 

51 

53 

55 

55 

60 

44  .  6 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

51 

58 

56 

49 

56 

56 

57 

54 

51 

47 

52 

51 

48 

55 

66 

68 

66 

65 

63 

62 

57 

59 

64 

70 

72 

76 

77 

76 

81 

60 

73 

61.9 

MIN 

35 

36 

32 

33 

41 

36 

34 

37 

37 

36 

36 

34 

32 

34 

41 

46 

44 

41 

44 

39 

39 

44 

41 

45 

46 

49 

49 

51 

53 

54 

40.7 

BL4C*<wELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOH 

MAX 

56 

61 

64 

57 

60 

66 

60 

56 

62 

62 

55 

61 

61 

55 

63 

70 

74 

74 

74 

67 

77 

63 

66 

70 

79 

76 

80 

83 

85 

90 

79 

66.  1 

MIN 

39 

33 

41 

37 

35 

37 

33 

29 

33 

37 

31 

31 

36 

30 

33 

35 

39 

42 

42 

36 

43 

36 

40 

36 

37 

41 

43 

42 

49 

52 

56 

38.3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

35 

40 

36 

34 

39 

47 

39 

38 

36 

32 

38 

40 

35 

44 

52 

54 

54 

48 

46 

56 

45 

45 

58 

64 

64 

65 

64 

61 

67 

67 

66 

48. 9 

MIN 

27 

23 

24 

20 

22 

23 

19 

17 

21 

18 

20 

23 

13 

23 

23 

26 

3D 

31 

24 

27 

25 

26 

27 

31 

27 

26 

31 

31 

32 

32 

35 

25.1 

CAMP  PARDEE 

53 

55 

56 

53 

60 

61 

56 

56 

57 

54 

53 

55 

43 

61 

59 

64 

67 

64 

62 

64 

59 

58 

65 

72 

70 

74 

76 

76 

77 

74 

76 

62.3 

MIN 

41 

36 

37 

35 

35 

34 

33 

34 

38 

38 

36 

37 

34 

34 

36 

45 

48 

46 

38 

40 

37 

40 

45 

41 

43 

50 

51 

52 

51 

51 

52 

41.0 

CATH6YS   VY   BULL   RUN  RH 

53 

53 

57 

49 

54 

59 

52 

51 

55 

5! 

50 

55 

50 

50 

58 

65 

67 

67 

60 

64 

60 

57 

62 

65 

69 

70 

72 

75 

77 

80 

74 

60.8 

MIN 

35 

35 

38 

34 

35 

36 

33 

30 

35 

35 

32 

37 

32 

30 

34 

36 

46 

45 

35 

44 

34 

37 

41 

41 

41 

41 

43 

47 

49 

49 

53 

38.5 

^UCDDV     V/Al  1  CV  riAM 
LntKKT     VHLLC'  UUn 

38 

43 

45 

40 

40 

36 

43 

45 

51 

57 

60 

58 

54 

65 

60 

65 

66 

66 

70 

70 

MIN 

29 

17 

21 

11 

22 

23 

17 

14 

23 

27 

33 

24 

29 

2B 

34 

32 

34 

35 

35 

36 

COAL  I NGA 

56 

63 

56 

62 

62 

60 

58 

59 

57 

55 

55 

56 

55 

62 

66 

71 

70 

73 

67 

61 

64 

68 

71 

76 

76 

81 

82 

84 

87 

82 

76 

66.9 

MIN 

36 

33 

34 

40 

36 

34 

34 

33 

31 

32 

33 

41 

35 

33 

34 

37 

45 

46 

37 

40 

41 

39 

40 

41 

40 

45 

44 

47 

47 

48 

54 

39.  1 

CORCORAN  IRRIO  DIST 

59 

60 

59 

56 

61 

61 

57 

59 

60 

54 

59 

59 

55 

60 

67 

71 

70 

68 

66 

70 

66 

65 

68 

72 

76 

78 

60 

B3 

67 

84 

77 

66.7 

MIN 

43 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

35 

36 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

40 

42 

40 

40 

39 

40 

41 

44 

45 

46 

47 

47 

38.3 

DENAIR   3  NNE 

59 

61 

55 

62 

65 

58 

53 

61 

61 

57 

59 

50 

55 

61 

67 

70 

70 

65 

68 

59 

60 

68 

72 

73 

76 

80 

60 

62 

76 

79 

74 

65.7 

MIN 

42 

32 

34 

39 

30 

32 

30 

28 

31 

31 

29 

36 

32 

28 

33 

34 

49 

42 

33 

37 

34 

34 

37 

39 

39 

35 

36 

40 

45 

50 

54 

36.3 

OUOL  E  Y  S 

50 

48 

40 

51 

51 

47 

44 

42 

36 

38 

46 

35 

42 

45 

60 

65 

63 

58 

61 

55 

49 

60 

66 

66 

68 

70 

73 

75 

72 

65 

54.8 

MIN 

31 

24 

30 

25 

22 

27 

23 

22 

28 

26 

28 

26 

29 

22 

26 

27 

37 

33 

26 

31 

26 

29 

29 

26 

29 

31 

33 

36 

38 

42 

28.8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

54 

55 

52 

63 

62 

60 

57 

58 

55 

55 

55 

54 

61 

61 

67 

68 

67 

64 

66 

65 

60 

66 

73 

73 

74 

77 

78 

80 

79 

76 

75 

64.8 

MIN 

36 

34 

40 

32 

34 

33 

30 

30 

33 

3* 

35 

36 

33 

29 

37 

36 

47 

46 

33 

42 

37 

37 

38 

34 

38 

40 

41 

44 

47 

49 

51 

37.8 

FIVE  POINTS  5  SSH 

62 

61 

57 

63 

61 

58 

60 

60 

57 

58 

58 

55 

61 

66 

72 

71 

69 

67 

71 

61 

67 

69 

72 

75 

80 

80 

83 

85 

85 

76 

67.3 

MIN 

35 

36 

36 

35 

36 

33 

31 

34 

36 

35 

41 

37 

32 

37 

40 

46 

51 

37 

41 

41 

40 

37 

42 

44 

46 

44 

47 

48 

49 

57 

40.2 

FRESNO   WB  AIRPORT 

58 

60 

54 

57 

61 

57 

58 

59 

56 

52 

59 

56 

55 

60 

66 

72 

72 

66 

67 

6! 

59 

65 

68 

74 

76 

80 

81 

84 

87 

79 

75 

65.8 

MIN 

40 

35 

39 

34 

34 

38 

30 

31 

34 

40 

37 

38 

37 

33 

35 

39 

47 

46 

38 

42 

43 

40 

46 

45 

43 

43 

45 

45 

51 

49 

52 

40.3 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

55 

57 

59 

54 

68 

62 

56 

56 

59 

57 

52 

59 

57 

54 

60 

66 

70 

70 

65 

67 

63 

60 

65 

66 

73 

73 

76 

77 

82 

83 

77 

64  .  2 

MIN 

42 

38 

37 

32 

32 

37 

33 

33 

35 

35 

35 

36 

34 

35 

38 

39 

44 

44 

35 

37 

39 

36 

39 

47 

42 

44 

47 

48 

51 

48 

46 

39.3 

GLENN VILLE 

MAX 

45 

58 

51 

45 

60 

58 

48 

50 

49 

47 

47 

48 

41 

53 

69 

63 

62 

60 

61 

69 

64 

57 

59 

66 

66 

71 

74 

75 

76 

76 

69 

59.5 

MIN 

32 

26 

32 

33 

26 

31 

28 

22 

26 

32 

28 

27 

31 

25 

25 

29 

31 

33 

30 

32 

36 

34 

31 

32 

3! 

31 

33 

34 

31 

39 

47 

31.1 

GRANT  GROVE 

MAX 

30 

34 

39 

25 

38 

42 

24 

27 

33 

29 

28 

33 

31 

29 

42 

45 

50 

49 

46 

48 

4! 

39 

52 

56 

55 

56 

56 

59 

61 

63 

64 

42.9 

MIN 

21 

16 

a 

11 

16 

19 

U 

U 

14 

16 

U 

13 

11 

11 

15 

23 

26 

26 

25 

29 

23 

22 

28 

32 

32 

33 

35 

36 

36 

35 

37 

22.2 

HANPORD 

MAX 

58 

61 

56 

56 

63 

60 

56 

59 

60 

56 

60 

59 

55 

60 

67 

72 

72 

69 

67 

69 

60 

65 

68 

73 

75 

79 

80 

83 

88 

86 

78 

66.6 

MIN 

44 

34 

39 

35 

36 

37 

38 

33 

35 

38 

34 

36 

37 

34 

35 

37 

45 

50 

37 

37 

40 

38 

40 

38 

41 

39 

43 

43 

51 

47 

51 

39.5 

HETCH  HETCHY 

MAX 

39 

47 

52 

40 

44 

44 

45 

36 

45 

57 

59 

60 

60 

56 

47 

61 

70 

70 

71 

72 

74 

74 

55.6 

MIN 

31 

24 

22 

25 

24 

24 

25 

20 

21 

25 

28 

32 

33 

29 

29 

32 

34 

34 

37 

39 

42 

40 

29.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

33 

40 

34 

38 

40 

38 

29 

32 

27 

26 

31 

31 

29 

44 

46 

51 

48 

46 

46 

45 

38 

50 

53 

55 

54 

56 

58 

59 

61 

62 

59 

43.6 

MIN 

19 

12 

8 

14 

10 

16 

6 

6 

10 

1! 

6 

13 

6 

7 

17 

23 

23 

23 

19 

23 

21 

21 

27 

27 

25 

26 

30 

31 

29 

32 

33 

16.6 

I DR I A 

MAX 

46 

49 

56 

45 

51 

58 

46 

48 

46 

49 

45 

50 

46 

46 

65 

63 

58 

59 

60 

62 

63 

65 

69 

73 

73 

77 

77 

72 

57.6 

MIN 

32 

34 

32 

35 

37 

34 

31 

31 

33 

29 

29 

33 

26 

34 

39 

44 

38 

43 

35 

35 

41 

46 

47 

52 

53 

58 

51 

50 

36.6 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 

58 

64 

60 

55 

62 

55 

47 

59 

59 

51 

57 

57 

57 

61 

69 

70 

71 

65 

63 

75 

67 

61 

67 

77 

80 

80 

81 

81 

67 

60 

71 

66 . 0 

MIN 

44 

44 

43 

42 

42 

44 

42 

38 

42 

37 

40 

40 

39 

36 

44 

39 

46 

47 

46 

48 

47 

45 

47 

51 

56 

59 

59 

59 

61 

58 

59 

46.6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

53 

60 

60 

50 

59 

56 

52 

55 

53 

46 

53 

52 

50 

60 

68 

68 

72 

66 

68 

71 

67 

64 

67 

70 

73 

80 

BO 

62 

84 

81 

78 

64.5 

MIN 

33 

34 

34 

32 

30 

34 

34 

31 

34 

32 

28 

32 

33 

28 

32 

33 

35 

46 

40 

43 

42 

34 

36 

35 

41 

47 

46 

44 

46 

50 

53 

37.2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

58 

60 

59 

57 

59 

64 

59 

59 

58 

60 

52 

59 

60 

55 

60 

65 

72 

71 

67 

67 

73 

69 

77 

68 

72 

76 

81 

81 

80 

89 

81 

66.7 

MIN 

43 

39 

38 

35 

38 

42 

37 

32 

35 

35 

36 

34 

40 

33 

36 

39 

46 

53 

36 

37 

41 

37 

40 

42 

46 

46 

42 

47 

57 

54 

59 

41.1 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

57 

60 

56 

57 

62 

57 

56 

59 

58 

52 

58 

58 

54 

61 

64 

71 

72 

65 

67 

71 

60 

67 

70 

74 

78 

81 

81 

82 

89 

81 

76 

66.3 

MIN 

42 

41 

40 

37 

40 

42 

39 

39 

40 

36 

41 

42 

40 

38 

40 

46 

52 

52 

45 

45 

44 

41 

52 

48 

53 

55 

56 

54 

56 

52 

57 

45.3 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

MAX 

55 

56 

56 

61 

55 

59 

58 

5! 

61 

48 

55 

60 

66 

68 

69 

67 

66 

57 

60 

66 

71 

71 

73 

77 

77 

80 

75 

7! 

70 

64 . 4 

MIN 

41 

47 

43 

40 

37 

35 

34 

33 

30 

34 

35 

51 

35 

35 

41 

34 

37 

41 

39 

44 

41 

45 

47 

46 

51 

53 

40.3 

LE  GRAND 

MAX 

58 

60 

57 

56 

62 

62 

63 

60 

56 

55 

60 

55 

54 

60 

67 

70 

71 

70 

67 

66 

60 

65 

68 

72 

74 

76 

80 

81 

81 

78 

75 

66.0 

MIN 

42 

36 

41 

32 

38 

37 

34 

31 

32 

37 

33 

39 

40 

32 

37 

37 

49 

4B 

35 

43 

37 

37 

41 

41 

42 

42 

43 

46 

50 

50 

55 

39.9 

LEMON  COVE 

MAX 

58 

61 

51 

56 

62 

53 

56 

59 

61 

52 

58 

J8 

54 

60 

66 

71 

72 

66 

67 

68 

62 

64 

69 

74 

76 

80 

80 

81 

86 

78 

74 

65.7 

MIN 

45 

39 

38 

34 

40 

41 

33 

36 

37 

41 

40 

38 

38 

38 

40 

44 

47 

49 

40 

43 

44 

40 

47 

49 

47 

46 

50 

50 

49 

50 

56 

42.9 

LINDSAY 

MAX 

58 

62 

55 

56 

64 

58 

58 

61 

61 

53 

58 

58 

55 

61 

70 

72 

72 

69 

69 

73 

70 

67 

70 

74 

77 

81 

81 

83 

69 

81 

78 

67.5 

MIN 

42 

35 

40 

35 

37 

40 

32 

34 

35 

35 

37 

37 

38 

36 

36 

36 

43 

43 

38 

39 

40 

40 

40 

41 

44 

43 

45 

47 

49 

50 

56 

40.2 

LITTLE  PANOCHE  DET  0AM 

MAX 

57 

57 

57 

56 

54 

53 

51 

50 

57 

52 

59 

50 

52 

54 

59 

65 

68 

69 

63 

63 

63 

55 

60 

68 

70 

71 

78 

78 

81 

77 

75 

62.0 

MIN 

42 

36 

36 

41 

33 

41 

42 

30 

30 

33 

32 

38 

35 

34 

35 

38 

48 

49 

39 

38 

41 

43 

42 

36 

43 

45 

43 

44 

51 

48 

54 

40.0 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

LOOl 

MAX 

57 

57 

56 

62 

64 

61 

59 

60 

60 

59 

59 

57 

62 

63 

67 

67 

64 

64 

67 

64 

59 

70 

73 

71 

75 

76 

79 

61 

60 

82 

78 

66.3 

MIN 

41 

34 

36 

42 

32 

37 

35 

32 

35 

36 

35 

40 

31 

31 

37 

37 

49 

46 

37 

43 

35 

38 

42 

40 

43 

41 

44 

45 

48 

51 

53 

39.5 

LQS  8AN0S 

MAX 

57 

60 

57 

61 

65 

65 

58 

59 

56 

56 

60 

55 

56 

61 

68 

70 

70 

69 

66 

66 

59 

68 

72 

72 

74 

77 

79 

84 

82 

79 

78 

66 . 6 

MIN 

41 

34 

35 

41 

34 

40 

37 

32 

32 

36 

33 

36 

33 

30 

33 

37 

46 

46 

35 

36 

36 

37 

40 

38 

41 

40 

41 

44 

48 

47 

56 

36.7 

LOS  6AN0S  DET  RESV 

MAX 

55 

56 

57 

55 

52 

57 

63 

57 

57 

57 

56 

56 

51 

55 

58 

64 

68 

68 

64 

65 

60 

58 

67 

70 

70 

72 

77 

78 

80 

76 

77 

MIN 

43 

39 

40 

45 

38 

43 

42 

36 

36 

3! 

38 

39 

38 

39 

39 

41 

45 

46 

44 

45 

42 

42 

46 

42 

48 

48 

48 

50 

54 

51 

53 

43!  1 

MADERA 

MAX 

58 

58 

60 

55 

59 

62 

59 

58 

60 

57 

56 

60 

51 

54 

60 

65 

71 

72 

66 

66 

63 

60 

65 

69 

72 

77 

79 

81 

61 

85 

80 

65.2 

MIN 

45 

37 

41 

34 

35 

36 

34 

34 

35 

39 

36 

38 

39 

34 

36 

40 

43 

46 

37 

41 

43 

39 

43 

43 

44 

45 

46 

50 

55 

49 

56 

41.2 

MANTECA 

MAX 

55 

58 

59 

57 

63 

65 

60 

59 

61 

60 

59 

59 

49 

62 

65 

68 

66 

67 

65 

69 

56 

60 

72 

75 

72 

76 

81 

81 

63 

76 

81 

65.6 

MIN 

43 

37 

40 

37 

36 

41 

39 

33 

35 

37 

32 

41 

38 

33 

35 

39 

46 

46 

41 

44 

39 

39 

40 

43 

44 

42 

45 

47 

49 

51 

53 

40.8 

See  Reference  Notes  FoUowlng  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continuea  


station 

Day  of  Month 

irage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  I 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1 

31 

> 
< 

NAR1C0P4 

MAX 
MIN 

61 
".2 

59 
39 

60 
39 

54 
38 

57 

38 

64 
44 

56 
37 

53 
35 

59 

41 

61 
36 

53 
35 

56 
35 

59 
37 

51 

35 

61 
39 

68 

44 

72 
44 

72 
51 

64 
43 

65 
42 

75 
44 

58 
42 

65 

42 

68 
46 

78 
45 

SO 
51 

72 
49 

82 
48 

82 
57 

90 
55 

76 
47 

65.6 
42.6 

MERCEU  FIRE  ST4TIUN  2 

MAX 
MIN 

59 
••i 

60 
37 

59 
39 

62 
39 

65 
35 

62 
39 

57 
36 

60 
32 

59 
34 

57 
37 

60 
34 

56 

40 

56 

40 

62 
34 

67 
34 

70 
40 

71 
50 

69 
46 

69 
40 

72 
42 

60 
40 

72 
38 

73 
42 

73 
44 

76 
42 

80 
42 

80 
44 

83 
49 

83 
52 

SO 
52 

77 
57 

67.4 
41.0 

MDDESTD 

MAX 
MIN 

58 
40 

61 
36 

57 
38 

63 

40 

65 
36 

59 
40 

59 
39 

60 
32 

60 
32 

56 
38 

59 
35 

49 
42 

59 
36 

64 
33 

68 
40 

66 
42 

69 

50 

65 
46 

68 
41 

59 

46 

60 
39 

70 
40 

74 
42 

74 
43 

76 
44 

ei 

43 

61 
44 

85 

48 

74 
50 

80 
51 

73 
55 

66.3 
41.3 

NEWMSN  2  NW 

MAX 

MIN 

57 
38 

62 
35 

56 
34 

61 
45 

63 
33 

60 
35 

57 
34 

61 
31 

62 
33 

58 
3S 

59 
33 

56 
38 

57 
35 

63 
32 

65 
35 

70 
38 

69 
49 

65 
44 

66 
41 

65 
41 

59 
39 

69 
37 

72 
40 

72 
36 

75 
41 

80 
40 

81 
42 

82 
45 

81 
49 

80 
47 

74 
54 

66.4 
39.0 

NORTH  FORK  R4NCER  STA 

MAX 
MIN 

55 
28 

43 
25 

50 
25 

55 
31 

45 
28 

52 
26 

43 
29 

49 
31 

47 
25 

43 
25 

64 

65 
38 

62 
31 

61 
34 

60 
31 

63 

67 
39 

70 
39 

73 
42 

74 
43 

79 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

56 
hi 

58 
37 

60 
39 

54 
33 

56 
37 

62 
39 

56 
34 

56 
35 

56 
36 

59 
41 

53 
41 

59 
39 

59 
36 

56 
35 

60 
37 

68 
38 

72 
47 

72 
46 

69 
38 

67 
42 

66 
43 

62 

40 

65 
49 

69 
45 

74 
44 

76 
49 

80 
46 

82 
49 

83 
51 

87 
52 

60 
55 

65.5 
41.7 

purterville 

MAX 
MIN 

56 

<|3 

60 
35 

63 
41 

54 
37 

56 
37 

64 
40 

55 
33 

57 
37 

61 
37 

61 
40 

51 
37 

60 
37 

60 
40 

55 

38 

62 
37 

70 
40 

74 
43 

74 
45 

68 
42 

69 
43 

72 
45 

64 
42 

68 
45 

73 
44 

78 
46 

80 
45 

83 
48 

83 
50 

85 

52 

91 
53 

61 
57 

67.4 
42.2 

PPSEV  3  E 

MAX 
MIN 

42 

32 
26 

38 
14 

39 
26 

41 
21 

36 
24 

48 
14 

52 
23 

38 
27 

55 
33 

62 
26 

63 
28 

61 
30 

64 
31 

67 
29 

68 
29 

68 
28 

69 
29 

69 
27 

70 
30 

71 
32 

63 

30 

56.2 

SALT  SPRINCS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

46 
30 

44 
29 

43 
32 

46 
25 

54 
29 

53 
29 

44 
28 

44 

28 

42 

31 

44 

23 

46 
29 

44 

31 

43 

23 

55 
26 

59 
38 

59 
35 

55 
36 

53 
33 

60 
37 

60 
39 

50 

30 

63 
31 

64 
33 

63 
47 

69 
41 

71 
41 

72 
42 

74 

50 

73 
49 

72 
45 

70 
44 

56.0 
34.4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

55 
42 

56 
39 

58 
43 

57 
46 

60 
37 

63 
44 

58 
33 

66 
38 

59 
40 

56 
34 

56 
33 

57 
40 

53 
36 

56 
36 

60 
38 

64 
41 

66 
45 

65 

50 

63 
47 

65 
47 

59 
42 

58 
47 

67 
45 

71 
42 

69 
49 

73 
49 

77 
60 

79 
54 

79 
51 

74 
54 

78 
56 

63.9 
43.5 

SGNORA  RS 

MAX 
MIN 

48 

30 

51 

30 

52 
34 

53 
29 

57 
28 

56 
29 

51 
27 

53 
27 

53 
32 

49 
32 

52 
30 

52 
32 

43 

30 

50 
26 

55 

30 

62 
32 

65 

36 

53 

40 

59 
32 

62 
33 

60 
31 

56 
33 

61 
35 

72 
35 

69 
36 

72 
39 

75 
41 

76 
43 

75 
42 

76 
47 

71 
51 

59.6 
33.9 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

34 

27 

36 
22 

40 
23 

40 
22 

41 
18 

46 
22 

37 
19 

37 
18 

40 
U 

32 
23 

33 

20 

35 

20 

36 
16 

35 
16 

42 
19 

45 
25 

47 
28 

47 
31 

46 
26 

48 

27 

45 
28 

40 
27 

49 
29 

47 
29 

57 
29 

57 
30 

59 

31 

60 
34 

63 

32 

64 

33 

65 

39 

49.3 
29.1 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

56 
41 

57 
34 

55 
37 

61 
42 

61 
32 

56 
36 

57 
35 

57 
31 

56 
34 

57 
35 

67 
35 

48 
40 

61 
35 

62 
30 

64 
38 

64 
36 

64 

50 

62 
44 

65 
36 

5! 

43 

58 
37 

68 
37 

72 
40 

69 
39 

77 
41 

78 
42 

79 
43 

60 
47 

73 
51 

76 
52 

71 
51 

63.9 
39.6 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MAX 
MIN 

56 
35 

58 
33 

59 
34 

58 
34 

62 
36 

63 
34 

59 
33 

58 
27 

61 
36 

56 
37 

59 
37 

59 
31 

50 
31 

62 
32 

64 
39 

67 
40 

66 
48 

69 
42 

65 
35 

68 
44 

55 

36 

60 
39 

70 
39 

73 
36 

72 
41 

75 
41 

60 
44 

80 
45 

82 
50 

73 
42 

79 
51 

65.2 
38.1 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

43 
27 

58 
25 

40 
29 

39 
28 

51 
24 

39 
28 

38 
25 

49 
21 

44 
29 

44 
27 

43 

28 

49 
26 

36 
20 

51 
20 

62 
27 

60 
27 

61 
32 

46 
36 

65 
35 

65 
34 

53 
34 

53 
34 

59 

34 

61 
37 

66 
38 

74 
34 

74 
32 

75 

34 

76 
37 

73 
43 

61 
46 

55.2 
30.7 

TEJON  RANCHD 

MAX 
MIN 

60 
39 

64 
35 

56 
37 

54 
39 

60 
38 

56 
40 

49 
35 

56 
35 

62 
39 

51 
33 

55 
36 

55 

36 

46 
35 

58 
37 

65 
37 

66 
41 

69 
42 

65 
46 

72 
42 

76 
41 

69 
43 

64 
42 

72 
45 

72 
44 

79 
47 

76 
48 

77 
53 

80 
55 

87 
60 

84 
51 

73 
54 

55.2 
42.1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

55 

40 

61 
37 

61 
39 

55 

32 

60 
32 

61 
41 

51 
32 

56 

30 

57 

38 

56 

40 

53 
40 

57 
35 

53 
38 

58 
32 

66 
33 

70 
36 

70 
42 

70 
42 

66 
43 

68 
38 

66 

42 

60 
43 

67 

42 

73 
44 

73 
42 

76 
41 

78 
43 

80 
44 

84 
47 

84 
47 

79 
54 

65.3 
39.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

48 
33 

48 
31 

44 
34 

59 

30 

57 

30 

55 
31 

49 
30 

49 
29 

43 
31 

44 

30 

49 
31 

48 
33 

55 
29 

61 
29 

63 
29 

63 
33 

61 
41 

57 
42 

62 
33 

63 
33 

59 
32 

65 
36 

72 
35 

71 
36 

72 
36 

74 
39 

75 
41 

77 
42 

76 
44 

75 
46 

72 
46 

60. 1 
34.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

TR4CV  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
41 

59 
35 

57 
41 

63 
47 

65 
36 

59 
41 

58 
39 

59 
36 

58 
40 

59 
34 

56 
38 

49 
39 

63 
36 

66 
36 

66 
34 

66 
36 

65 
49 

63 
49 

67 
40 

66 
44 

61 
40 

72 
47 

76 
42 

72 
47 

74 
43 

78 
40 

79 
44 

81 
45 

73 
49 

74 
48 

67 
48 

65.6 
41.4 

VISALIA 

MAX 
MIN 

44 

5& 
39 

40 

36 

41 

42 

57 
37 

39 

53 

59 

59 

55 

60 

67 

7  ^ 

72 
40 

69 
38 

68 
42 

69 
40 

6 1 
46 

67 
44 

69 
44 

73 
47 

77 
46 

80 
49 

60 
52 

82 
55 

85 

51 

79 
65 

65.9 
44.0 

WASCO 

MAX 
MIN 

59 

42 

60 
36 

64 

42 

56 
38 

60 
37 

65 
37 

59 
36 

58 
35 

61 
41 

62 
42 

56 
39 

61 
36 

61 
38 

54 

33 

63 
36 

70 
39 

74 
48 

75 
49 

69 
41 

68 
42 

78 

44 

61 
41 

70 
43 

71 
42 

70 
44 

76 
44 

81 
47 

62 
49 

65 
51 

92 
54 

80 
59 

67.8 
42.1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
*          •  * 

MAX 
MIN 

36 

30 

48 
23 

48 
25 

43 
21 

52 
22 

54 
22 

47 
24 

47 
24 

49 
24 

41 
28 

45 
25 

48 
25 

42 
19 

46 
16 

57 
21 

62 
26 

66 
28 

59 
29 

61 
26 

60 
29 

55 

30 

50 
29 

65 
29 

71 
29 

74 
32 

72 
32 

74 
31 

77 
31 

79 
34 

79 
33 

78 
34 

57.6 
26.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

56 
41 

64 
38 

60 
38 

57 
36 

62 
37 

55 

38 

55 
3! 

59 
35 

57 
36 

50 
40 

56 
35 

57 
36 

50 
37 

60 
34 

66 
37 

71 
42 

70 
42 

73 
46 

75 
46 

71 
48 

65 
45 

59 
40 

66 
41 

78 
44 

81 
54 

62 
46 

85 
52 

85 
52 

85 
54 

88 
55 

SO 
57 

67.0 
42.6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

60 
39 

55 
32 

66 
33 

54 
32 

54 
32 

61 
33 

56 
34 

52 

30 

56 
36 

55 

38 

50 
37 

54 

32 

57 
34 

43 
33 

57 
31 

66 
33 

71 
36 

72 
40 

72 
40 

77 
46 

75 
43 

59 
40 

57 

40 

66 
40 

70 
40 

76 
38 

81 
40 

64 
42 

82 
44 

84 
46 

86 
44 

64.8 
37.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
34 

50 
33 

50 
34 

54 
35 

59 
31 

58 
31 

56 
30 

50 
29 

53 
29 

50 
33 

41 
31 

46 
31 

51 
29 

46 
29 

58 
29 

66 
36 

66 
39 

66 
40 

69 
45 

74 
47 

73 
36 

46 
35 

54 
36 

61 
42 

69 

41 

72 
45 

76 
46 

80 
48 

80 
48 

80 
51 

60.5 
36.8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

35 
19 

49 
1 

44 
18 

34 
17 

44 

20 

45 
15 

34 
15 

35 
1 

33 

16 

31 
11 

37 
14 

40 
-  8 

32 
1 

33 
16 

46 
16 

55 

3 

54 
11 

55 
17 

50 
16 

56 

20 

50 
25 

49 
25 

52 
16 

49 

21 

52 
14 

55 
17 

56 
16 

57 
19 

59 

22 

63 
26 

60 
31 

46.6 
15.3 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURbANK    VALLEY    PHP  PLT 

MAX 
MIN 

64 
39 

68 
36 

63 
40 

67 
42 

68 
37 

62 
48 

61 
40 

60 
38 

62 
38 

56 
42 

62 
34 

58 
36 

61 
39 

70 
38 

73 
37 

75 
38 

71 
41 

72 
44 

80 
44 

74 
49 

63 
45 

70 
42 

67 
43 

60 
42 

62 

43 

87 
49 

89 
49 

84 
47 

82 
49 

83 
51 

76 
57 

70.8 
42.5 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

5! 

41 

59 
34 

61 
41 

56 
40 

63 
35 

64 
42 

60 
38 

58 
32 

61 
35 

58 
3! 

53 
33 

59 
33 

55 
33 

56 
32 

66 
36 

71 
36 

70 
39 

70 
46 

72 
39 

75 
39 

70 
40 

52 
39 

66 
45 

70 
41 

75 
43 

76 
43 

81 
49 

65 

41 

63 
44 

79 
47 

78 
61 

56.5 
39.4 

CAMPO 

MAX 
MIN 

55 
41 

69 
26 

57 
27 

58 
30 

60 
27 

53 
25 

49 
32 

54 

24 

54 
32 

44 
36 

53 
29 

56 
28 

45 
33 

55 
27 

62 
25 

69 
27 

70 
29 

71 
33 

75 
33 

76 
43 

62 
35 

56 
37 

65 

32 

62 
39 

68 
52 

74 
36 

81 
33 

81 
37 

S3 
36 

83 
33 

75 
46 

63.6 
33.0 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

61 

38 

70 
34 

65 
38 

66 
36 

68 
40 

65 
41 

60 
32 

58 
32 

58 
34 

57 
38 

61 
31 

57 
35 

57 
35 

66 
36 

75 
36 

78 
35 

7! 
38 

75 
42 

79 
43 

78 
43 

66 
48 

76 
39 

73 
40 

75 
41 

80 
45 

89 

43 

90 
44 

87 
44 

69 
46 

85 

49 

60 
56 

71.5 
39,8 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

64 
47 

59 
41 

62 
46 

59 
46 

69 
42 

60 
47 

58 
45 

58 
42 

60 
44 

59 
48 

56 
41 

56 
41 

57 
44 

54 
40 

59 
38 

64 
43 

66 
38 

60 
38 

61 
50 

58 
51 

59 
50 

60 
44 

65 
47 

60 
45 

70 
45 

75 
46 

77 
51 

73 
47 

63 
52 

69 
49 

67 
54 

62.1 
45.2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

59 
39 

65 

39 

61 
40 

61 
34 

63 
38 

63 
40 

59 
34 

58 
38 

59 
39 

50 
39 

56 
34 

55 
37 

55 
35 

65 
35 

69 

40 

71 
42 

68 
42 

71 
45 

75 
46 

70 
47 

56 
42 

62 
36 

61 
43 

76 
42 

79 
44 

83 
47 

85 
49 

61 
46 

80 
50 

83 
51 

76 
64 

66.9 
41.6 

CORUNA 

MAX 
MIN 

61 
41 

67 
37 

62 
31 

64 

30 

66 
36 

63 
36 

62 
34 

60 
33 

62 
36 

60 
40 

59 
34 

58 
37 

58 
39 

70 
35 

72 
36 

76 
36 

73 
39 

73 
43 

77 
39 

73 
43 

70 
44 

65 
41 

64 
44 

74 

83 

50 

87 
49 

88 
44 

63 
35 

83 
47 

SO 
48 

76 
49 

70.0 
39.6 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

63 
44 

65 
43 

62 
46 

64 
44 

65 
45 

63 
48 

60 
42 

63 
46 

62 
44 

57     60  59 
45     40  44 

Se«  Reference  f 

59     73  72 
43     41  42 

oles  Following  Stal 

73  73 
46  46 
on  Index 

66 
48 

70 
51 

69 
54 

64 

50 

70 
45 

70 
50 

76 
48 

87 
50 

84 
54 

66 
55 

70 
51 

69 
53 

75 
52 

77 
56 

68,6 
47.3 

-  95  - 


DAILY  TEMPERATURES  'V.lir' 


Station 

Day  of  Month 

Average 

>  1 

2  1 

3 

*  1 

s  1 

6 

7  j 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

r 

14  1 

15 

IE  1 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1 

31 

CUVAMA 

MAX 

60 

48 

53 

56 

66 

66 

68 

58 

58 

62 

53 

62 

62 

69 

70 

72 

75 

62 

81 

72 

62. 

MIN 

23 

31 

32 

27 

26 

30 

25 

25 

30 

33 

33 

36 

32 

34 

32 

33 

32 

31 

32 

37 

36 

39 

46 

46 

32 , 

CUr4MAC4 

MAX 

51 

46 

54 

41 

43 

51 

38 

4 1 

47 

53 

59 

62 

63 

64 

64 

49 

59 

63 

53 

59 

66 

72 

74 

77 

76 

54. 

MIN 

30 

26 

29 

26 

26 

29 

27 

23 

27 

30 

21 

25 

26 

22 

25 

25 

31 

39 

37 

38 

34 

30 

34 

37 

40 

39 

39 

39 

40 

43 

48 

DRY  C4NVQN  RESERVOIR 

MAX 

49 

5» 

66 

53 

61 

65 

58 

55 

57 

57 

57 

56 

5  3 

74 

74 

56 

73 

69 

70 

74 

79 

86 

86 

85 

64 

66. 

MIN 

32 

31 

32 

32 

32 

35 

35 

26 

30 

33 

28 

29 

30 

29 

30 

32 

33 

34 

39 

40 

41 

35 

35 

36 

46 

50 

41 

39 

41 

45 

49 

EL   CSPIT4N  04M 

MAX 

65 

61 

68 

59 

61 

67 

57 

60 

62 

65 

74 

72 

75 

77 

72 

59 

63 

68 

79 

63 

64 

66 

84 

86 

87 

66. 

MIN 

'•Z 

41 

41 

3! 

40 

42 

38 

36 

40 

44 

38 

40 

39 

39 

39 

43 

44 

46 

51 

44 

42 

41 

47 

39 

47 

50 

53 

46 

53 

51 

elsinore 

MAX 

62 

67 

62 

61 

67 

60 

62 

60 

57 

70 

74 

75 

79 

78 

62 

63 

64 

74 

79 

64 

87 

68 

90 

79 

68. 

MIN 

38 

35 

39 

31 

34 

38 

38 

34 

44 

40 

33 

35 

37 

32 

30 

34 

37 

42 

45 

44 

42 

42 

47 

35 

44 

41 

42 

43 

46 

45 

38 . 

ESCONDIDO 

MAX 

59 

67 

62 

60 

65 

61 

59 

62 

69 

74 

70 

65 

62 

68 

80 

83 

83 

86 

63 

61 

6  5 

79 

66. 

MIN 

".I 

35 

39 

3! 

36 

42 

34 

34 

41 

43 

33 

35 

36 

35 

33 

36 

38 

41 

46 

49 

45 

40 

41 

44 

40 

40 

43 

44 

47 

48 

52 

F0NT4NA  KJISER 

MAX 

66 

63 

63 

66 

63 

64 

60 

60 

53 

74 

74 

76 

6  5 

77 

68 

6  5 

62 

60 

89 

92 

89 

87 

86 

88 

63 

71. 

MIN 

'i2 

46 

37 

41 

44 

38 

39 

41 

41 

39 

36 

43 

40 

41 

53 

47 

48 

51 

49 

52 

50 

45 

48 

48 

63 

67 

58 

57 

54 

60 

59 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

61 

67 

61 

63 

67 

61 

61 

62 

60 

56 

6 1 

54 

67 

81 

65 

88 

83 

87 

80 

69. 

MIN 

37 

42 

39 

36 

43 

36 

35 

41 

46 

35 

36 

43 

38 

34 

37 

38 

42 

48 

52 

47 

43 

41 

49 

39 

38 

42 

44 

49 

46 

53 

HENSHAW  DAM 

MAX 

56 

52 

6 1 

52 

51 

58 

45 

52 

55 

66 

7  5 

72 

5 1 

5  5 

65 

61 

69 

78 

79 

76 

79 

80 

60. 

MIN 

35 

30 

31 

26 

29 

29 

25 

27 

30 

34 

27 

28 

31 

29 

27 

29 

31 

35 

37 

39 

36 

31 

37 

37 

46 

35 

34 

37 

39 

40 

46 

33 . 

IDVLLWILO  RANGER  STA 

MAX 

52 

4  1 

""S 

40 

56 

64 

65 

64 

5  5 

65 

69 

70 

72 

73 

74 

54. 

MIN 

20 

20 

22 

22 

20 

23 

18 

16 

24 

l' 

12 

12 

16 

20 

24 

26 

27 

26 

25 

26 

29 

31 

30 

31 

35 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

58 

47 

48 

36 

53 

69 

67 

5  3 

49 

63 

57 

63 

7 1 

75 

73 

75 

75 

70 

57. 

MIN 

35 

29 

29 

27 

28 

28 

30 

25 

30 

32 

23 

26 

30 

25 

27 

31 

33 

36 

36 

33 

38 

31 

32 

30 

38 

46 

41 

39 

42 

44 

48 

LACUNA  BEACH 

MAX 

59 

66 

67 

63 

62 

62 

61 

62 

64 

73 

82 

60 

77 

72 

67 

69 

67 

64. 

MIN 

39 

44 

41 

42 

43 

36 

39 

41 

41 

37 

36 

41 

38 

39 

40 

41 

44 

50 

49 

47 

41 

44 

42 

47 

43 

46 

48 

52 

49 

52 

LA  MESA 

MAX 

62 

68 

63 

63 

66 

60 

61 

61 

60 

57 

62 

61 

55 

66 

7 1 

69. 

MIN 

45 

40 

43 

42 

39 

46 

39 

38 

43 

46 

36 

40 

42 

40 

38 

42 

41 

46 

49 

51 

48 

42 

44 

49 

46 

48 

51 

50 

49 

50 

54 

LQHPOC 

MAX 

59 

60 

6 1 

58 

68 

66 

67 

61 

73 

79 

8 1 

83 

70 

65 

70 

64. 

MIN 

37 

41 

35 

38 

44 

38 

35 

36 

39 

34 

37 

37 

37 

37 

37 

40 

50 

41 

39 

43 

43 

49 

45 

46 

45 

45 

46 

47 

46 

51 

41. 

LONG  BEACH 

MAX 

66 

67 

67 

79 

69 

91 

70 

MIN 

49 

45 

50 

48 

46 

47 

46 

52 

54 

54 

51 

47 

49 

47 

53 

56 

53 

54 

54 

56 

LONG  BEACH  HS  AP 

MAX 

59 

57 

70 

67 

70 

63 

64 

79 

84 

85 

69 

74 

7 1 

66. 

MIN 

45 

41 

48 

47 

40 

49 

43 

43 

44 

43 

38 

41 

43 

37 

41 

41 

44 

49 

54 

53 

48 

43 

46 

43 

47 

46 

49 

51 

53 

50 

55 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

60 

60 

60 

66 

'9* 

MIN 

48 

45 

50 

48 

46 

53 

46 

47 

47 

45 

40 

45 

45 

42 

45 

47 

48 

52 

54 

54 

49 

48 

52 

50 

52 

55 

55 

54 

55 

55 

58 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

59 

67 

79 

87 

88 

81 

79 

76 

69. 

MIN 

46 

46 

50 

52 

46 

52 

47 

47 

45 

45 

41 

45 

45 

44 

46 

47 

49 

52 

53 

55 

49 

47 

51 

50 

53 

56 

57 

54 

55 

57 

59 

HT   6ALDY  NOTCH 

MAX 

34 

32 

26 

34 

26 

28 

37 

38 

46 

44 

42 

36 

26 

42 

40 

42 

52 

54 

56 

54 

54 

38. 

MIN 

24 

24 

22 

18 

16 

24 

16 

22 

16 

14 

16 

16 

20 

16 

26 

26 

28 

28 

30 

28 

20 

16 

27 

22 

24 

26 

32 

34 

32 

36 

40 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

38 

49 

49 

42 

47 

46 

39 

36 

33 

3 1 

40 

40 

35 

40 

51 

56 

60 

60 

62 

60 

55 

50 

62 

6 1 

62 

6  5 

66 

66 

72 

68 

52. 

MIN 

24 

28 

26 

24 

29 

29 

22 

2! 

25 

23 

22 

26 

19 

25 

33 

39 

45 

43 

44 

45 

31 

27 

41 

42 

40 

44 

46 

52 

54 

55 

53 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

59 

63 

70 

62. 

46 

45 

39 

46 

43 

36 

43 

47 

47 

43 

40 

42 

44 

45 

44 

45 

44 

48 

52 

50 

47 

45 

48 

48 

50 

48 

50 

52 

52 

54 

55 

OCFANSIOE 

MAX 

si 

56 

80 

65. 

46 

42 

45 

38 

41 

47 

39 

39 

40 

47 

41 

42 

39 

36 

42 

44 

44 

51 

49 

48 

44 

48 

44 

48 

49 

50 

47 

52 

49 

52 

OJAI 

MAX 

60 

65 

59 

65 

60 

59 

56 

59 

59 

59 

56 

65 

7  \ 

69 

70 

70 

70 

79 

85 

86 

81 

79 

76 

68. 

35 

33 

37 

43 

36 

36 

35 

33 

31 

38 

32 

34 

34 

32 

35 

36 

38 

42 

40 

42 

46 

38 

42 

39 

41 

41 

45 

45 

46 

51 

50 

OXNARO 

MAX 

58 

61 

64 

63 

61 

56 

60 

6 1 

68 

67 

81 

86 

79 

66. 

MIN 

40 

41 

41 

44 

42 

43 

38 

38 

41 

42 

37 

3' 

40 

38 

43 

44 

41 

48 

44 

45 

50 

42 

46 

43 

55 

44 

50 

49 

51 

50 

54 

PALOMAR    HT  OBSERVATORY 

MAX 

47 

54. 

25 

27 

29 

21 

25 

28 

20 

23 

25 

26 

21 

25 

21 

22 

27 

33 

41 

43 

42 

38 

33 

25 

38 

36 

38 

38 

43 

49 

47 

53 

50 

32. 

PASADENA 

MAX 

67 

59 

70. 

39 

39 

44 

44 

41 

43 

41 

41 

39 

40 

36 

38 

37 

38 

41 

41 

44 

46 

45 

47 

48 

41 

44 

44 

4! 

48 

53 

50 

50 

54 

56 

43. 

PERRIS 

MAX 

5t 

8 1 

6 1 

82 

66. 

MIN 

38 

33 

32 

31 

33 

39 

30 

30 

34 

37 

30 

37 

35 

31 

30 

29 

28 

40 

42 

43 

42 

41 

45 

37 

41 

39 

41 

44 

36 

47 

52 

37. 

POMONA 

MAX 

67 

7 1 

8 1 

70. 

MIN 

38 

35 

42 

33 

37 

39 

33 

34 

37 

40 

33 

35 

35 

33 

34 

37 

39 

42 

46 

44 

43 

38 

42 

40 

40 

41 

43 

46 

46 

57 

55 

40 . 

RAMDNA  SPAULDING 

MAX 

59 

56 

50 

6 1 

7 1 

72 

63 

56 

66 

69 

6 1 

83 

6 1 

83 

66. 

37 

32 

33 

30 

31 

34 

30 

29 

36 

40 

30 

30 

36 

31 

31 

32 

34 

38 

38 

41 

40 

37 

36 

40 

47 

41 

38 

40 

40 

43 

48 

36 . 

REDLSNDS 

MAX 

59 

58 

80 

69, 

40 

37 

41 

34 

37 

38 

33 

36 

39 

38 

34 

41 

37 

38 

36 

38 

41 

44 

45 

46 

45 

42 

45 

43 

40 

44 

47 

47 

49 

52 

56 

41  . 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

62 

66 

62 

63 

67 

63 

62 

55 

59 

72 

69. 

41 

37 

42 

36 

36 

41 

33 

37 

41 

42 

35 

39 

39 

35 

36 

37 

41 

43 

45 

45 

46 

42 

46 

42 

40 

42 

43 

47 

49 

51 

55 

41. 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

58 

57 

65 

58 

60 

63 

56 

56 

5 1 

56 

57 

52 

63 

74 

86 

66. 

40 

36 

39 

34 

34 

39 

32 

32 

37 

40 

33 

36 

36 

34 

36 

35 

39 

41 

46 

42 

44 

39 

44 

39 

36 

43 

47 

44 

47 

51 

53 

39. 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

59 

68 

60 

65 

62 

59 

52 

56 

69, 

43 

36 

43 

35 

37 

40 

33 

34 

40 

38 

33 

42 

37 

42 

39 

38 

42 

44 

45 

46 

46 

43 

45 

42 

39 

45 

47 

46 

49 

54 

59 

42  . 

SANDBERG  WB 

MAX 

37 

5  2 

36 

37 

3  3 

40 

35 

34 

43 

35 

57 

53. 

MIN 

29 

36 

27 

26 

33 

26 

27 

28 

31 

27 

29 

26 

24 

29 

38 

44 

44 

40 

35 

37 

33 

33 

43 

39 

41 

47 

54 

54 

56 

55 

47 

36. 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

6 1 

64 

60 

60 

63 

60 

60 

59 

59 

55 

65 

64. 

MIN 

49 

45 

49 

49 

46 

51 

46 

46 

48 

48 

45 

46 

46 

45 

44 

46 

49 

50 

54 

53 

46 

46 

50 

50 

51 

52 

54 

53 

54 

51 

55 

49. 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

60 

58 

6! 

69 

64 

60 

60 

56 

56 

62 

56 

59 

75 

76 

74 

74 

80 

74 

65 

65 

70 

76 

76 

82 

85 

90 

88 

87 

87 

81 

70. 

MIN 

35 

37 

39 

39 

44 

41 

44 

35 

40 

43 

31 

35 

35 

35 

41 

39 

42 

48 

49 

45 

44 

43 

42 

43 

46 

49 

50 

46 

52 

56 

55 

42. 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

66 

69 

65 

68 

68 

65 

65 

61 

63 

62 

60 

57 

59 

70 

74 

74 

72 

73 

79 

72 

67 

70 

67 

80 

83 

87 

90 

63 

61 

83 

77 

71. 

MIN 

39 

37 

44 

45 

40 

43 

40 

42 

39 

41 

34 

37 

44 

37 

36 

40 

41 

45 

47 

51 

47 

41 

44 

43 

44 

44 

46 

47 

51 

52 

57 

43. 

SAN  JACINTO 

MAX 

59 

68 

58 

61 

60 

61 

60 

59 

59 

50 

57 

60 

54 

63 

69 

74 

74 

76 

80 

76 

58 

63 

63 

77 

81 

85 

84 

85 

68 

86 

80 

66, 

MIN 

41 

33 

40 

31 

32 

39 

33 

31 

39 

38 

31 

37 

37 

29 

30 

33 

37 

36 

40 

41 

41 

42 

41 

36 

37 

36 

39 

43 

45 

47 

51 

37, 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

Dtea  following  SUU 

on  Index 

-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

!rage  ^ 

1 

2  1 

3 

4 

s  1 

e 

7  1   8  1  9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26  1 

27 

28  1 

29 

 ^ 

30 

 ^ 

31 

> 
< 

SANT4  4NA   FIRE  STATION 

MAX 

67 

63 

66 

66 

62 

63 

62 

60 

60 

62 

59 

69 

71 

70 

69 

70 

72 

67 

62 

67 

67 

80 

66 

88 

86 

77 

75 

76 

73 

69.2 

IHIN 

*! 

42 

41 

41 

43 

43 

41 

43 

44 

4! 

40 

42 

43 

40 

42 

44 

46 

46 

51 

52 

50 

44 

41 

45 

60 

50 

50 

5 1 

55 

53 

46.2 

SANTA  BARBARA 

I4AX 

66 

64 

62 

65 

63 

64 

63 

59 

6 1 

60 

62 

61 

62 

64 

70 

64 

62 

62 

73 

62 

57 

71 

61 

76 

73 

84 

78 

63 

63 

7! 

65.4 

MIM 

'fl 

40 

48 

42 

41 

45 

44 

37 

40 

40 

37 

36 

37 

38 

39 

42 

42 

46 

44 

46 

45 

44 

42 

44 

4f 

43.4 

SAN1A   BARBARA    FAA  AP 

MAX 

65 

65 

62 

65 

65 

64 

62 

57 

59 

55 

62 

60 

63 

63 

66 

64 

64 

62 

72 

62 

57 

71 

61 

69 

77 

79 

7C 

61 

62 

66 

74 

64.7 

MIN 

".5 

41 

48 

47 

41 

47 

44 

36 

4  1 

40 

33 

38 

39 

38 

39 

42 

41 

46 

44 

46 

46 

43 

46 

46 

45 

53 

52 

44.2 

SANTA  HARIA  W6  AIRPORT 

MAX 

58 

58 

55 

59 

60 

57 

55 

59 

56 

5^ 

56 

54 

56 

61 

66 

63 

65 

69 

74 

65 

57 

61 

66 

67 

74 

79 

81 

69 

65 

70 

65 

63.0 

MIN 

'il 

34 

38 

33 

34 

38 

34 

32 

35 

37 

33 

34 

38 

34 

34 

36 

39 

49 

44 

39 

40 

37 

46 

4 1 

46 

50 

39.5 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

59 

60 

6  1 

60 

61 

58 

61 

58 

57 

56 

55 

55 

52 

72 

70 

66 

65 

60 

60 

60 

57 

61 

66 

68 

78 

69 

67 

65 

60 

66 

bt 

62.2 

MIN 

'|6 

46 

45 

4! 

45 

52 

47 

48 

46 

46 

46 

43 

42 

41 

42 

50 

47 

50 

51 

52 

50 

49 

52 

49 

5  3 

53 

53 

53 

49 

SANIA  PAULA 

MAX 

63 

65 

6  5 

67 

66 

65 

62 

62 

58 

61 

60 

60 

66 

74 

71 

68 

69 

78 

76 

62 

70 

67 

76 

63 

87 

86 

77 

77 

7! 

69.3 

MIN 

36 

39 

39 

39 

38 

38 

3 1 

36 

37 

38 

35 

37 

35 

34 

39 

42 

40 

40 

4  I 

40 

46 

49 

44 

4  1 

4  2 

4  1 

4  5 

39.8 

TORRANCE 

MAX 

60 

63 

61 

60 

60 

62 

59 

61 

60 

58 

60 

59 

56 

66 

71 

71 

66 

67 

69 

66 

63 

66 

64 

78 

81 

81 

62 

77 

67 

78 

72 

66.6 

MIN 

«6 

42 

48 

42 

46 

42 

41 

42 

45 

38 

41 

43 

38 

41 

42 

48 

44 

50 

51 

50 

46 

46 

46 

49 

49 

5 1 

46 

50 

50 

54 

TUJUN6A 

MAX 

58 

66 

54 

62 

65 

56 

58 

55 

56 

50 

58 

57 

58 

65 

73 

74 

72 

72 

77 

73 

55 

70 

69 

75 

79 

64 

66 

85 

84 

83 

77 

67.9 

MIN 

37 

37 

38 

36 

38 

40 

39 

38 

37 

36 

31 

35 

35 

36 

40 

40 

40 

44 

43 

46 

40 

38 

39 

44 

49 

52 

52 

50 

5 1 

53 

56 

41.6 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

65 

62 

63 

65 

64 

61 

60 

61 

56 

57 

59 

57 

65 

69 

68 

65 

69 

71 

68 

64 

64 

65 

76 

64 

67 

87 

77 

76 

75 

73 

67.5 

MIN 

*1 

36 

42 

35 

37 

41 

34 

36 

38 

43 

34 

36 

37 

34 

35 

37 

39 

42 

49 

49 

45 

40 

42 

40 

54 

44 

44 

45 

5 1 

47 

5 1 

41.2 

THITCHELL  DAM 

MAX 

6 1 

61 

57 

61 

61 

59 

57 

56 

53 

56 

54 

56 

66 

70 

64 

68 

72 

74 

68 

57 

64 

73 

75 

61 

83 

75 

73 

73 

70 

65.6 

MIN 

43 

37 

43 

37 

41 

40 

37 

38 

38 

35 

36 

38 

38 

39 

41 

40 

47 

49 

39 

40 

42 

42 

45 

46 

39 

UCLA 

MAX 

SB 

60 

61 

65 

65 

62 

61 

60 

63 

57 

60 

59 

59 

69 

73 

72 

67 

69 

72 

69 

59 

69 

75 

77 

63 

63 

S5 

79 

75 

75 

72 

68.2 

MIN 

47 

44 

45 

44 

50 

46 

44 

45 

44 

41 

44 

42 

48 

46 

49 

49 

49 

49 

51 

46 

44 

49 

54 

59 

61 

5  5 

UPLAND  3  N 

MAX 

58 

65 

60 

60 

63 

62 

58 

57 

59 

51 

56 

54 

53 

62 

69 

72 

70 

71 

76 

73 

64 

63 

60 

75 

60 

83 

85 

63 

64 

65 

78 

67.4 

t^lIN 

36 

34 

35 

32 

35 

37 

31 

34 

35 

37 

33 

35 

33 

34 

39 

38 

40 

42 

44 

45 

43 

37 

41 

39 

45 

46 

43 

50 

51 

54 

53 

39.9 

VISTA  2  NNE 

MAX 

59 

63 

61 

59 

62 

59 

56 

59 

58 

56 

58 

57 

55 

61 

67 

67 

64 

66 

67 

66 

63 

64 

64 

76 

79 

61 

81 

74 

74 

72 

70 

65.2 

MIN 

41 

38 

42 

36 

♦  0 

47 

35 

37 

42 

44 

35 

38 

39 

37 

31 

39 

40 

44 

47 

48 

46 

41 

44 

43 

47 

50 

48 

47 

46 

46 

50 

42.3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

50 

60 

58 

50 

51 

53 

58 

54 

52 

47 

50 

54 

47 

58 

65 

68 

70 

72 

75 

73 

65 

60 

65 

63 

72 

75 

76 

79 

61 

80 

82 

63.3 

MIN 

32 

32 

30 

25 

30 

43 

26 

25 

3 1 

32 

25 

28 

29 

25 

31 

28 

30 

35 

38 

41 

32 

32 

30 

39 

40 

40 

40 

42 

4  1 

33.2 

VQRBA  LINDA 

MAX 

62 

65 

63 

64 

66 

64 

62 

58 

62 

60 

60 

60 

57 

66 

75 

71 

68 

72 

74 

66 

63 

66 

65 

77 

83 

S6 

S8 

60 

60 

78 

78 

69.1 

*           *  * 

MIN 

37 

37 

37 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

33 

34 

34 

34 

38 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

36 

38 

3  g 

35.8 

SOUTHEAST  OESEKT 

BASINS  07 

BAKER  '  NNW 

MAX 

64 

66 

60 

6! 

66 

62 

61 

62 

63 

55 

58 

62 

57 

65 

69 

75 

78 

63 

73 

76 

69 

75 

63 

70 

75 

81 

88 

89 

90 

93 

90 

71.7 

MIN 

39 

43 

42 

44 

47 

40 

36 

42 

41 

36 

38 

40 

40 

37 

41 

44 

50 

47 

46 

51 

44 

48 

49 

46 

45 

46 

51 

55 

56 

61 

59 

45.4 

BARSTOW 

MAX 

57 

63 

62 

62 

63 

63 

57 

57 

55 

52 

59 

60 

51 

59 

67 

73 

79 

75 

74 

73 

70 

74 

60 

78 

78 

77 

84 

86 

67 

67 

S6 

69,3 

38 

32 

39 

37 

31 

41 

36 

28 

40 

35 

30 

30 

30 

30 

29 

32 

36 

45 

39 

37 

42 

38 

40 

47 

35 

36 

39 

43 

45 

52 

53 

37.6 

BEAUMONT   I  E 

MAX 

53 

63 

62 

57 

60 

60 

54 

55 

54 

52 

50 

54 

49 

59 

66 

69 

69 

70 

71 

74 

65 

56 

62 

63 

70 

76 

82 

62 

82 

64 

83 

64.7 

MIN 

38 

31 

37 

34 

31 

38 

32 

31 

35 

35 

34 

35 

32 

29 

30 

33 

37 

41 

41 

45 

40 

37 

40 

40 

50 

51 

51 

45 

45 

51 

52 

38.7 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 

38 

48 

39 

40 

49 

39 

39 

40 

42 

41 

47 

46 

39 

47 

57 

59 

66 

67 

57 

60 

52 

61 

63 

59 

63 

68 

74 

75 

81 

60 

81 

55.4 

MIN 

9 

10 

18 

29 

17 

25 

18 

11 

13 

20 

13 

16 

2* 

20 

19 

22 

27 

29 

30 

27 

33 

30 

39 

32 

27 

30 

33 

33 

35 

36 

40 

24,7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

35 

33 

32 

40 

49 

46 

45 

38 

50 

40 

36 

46 

51 

55 

56 

55 

53 

55 

46 

MIN 

9 

9 

10 

3 

9 

12 

9 

22 

21 

20 

21 

18 

11 

20 

23 

23 

2 1 

23 

28 

BLYTHE 

MAX 

74 

70 

70 

66 

70 

68 

65 

67 

70 

65 

67 

71 

69 

64 

72 

78 

84 

69 

85 

82 

60 

78 

87 

85 

61 

85 

90 

94 

95 

97 

95 

77.8 

MIN 

51 

48 

37 

39 

40 

45 

39 

33 

42 

50 

37 

35 

42 

43 

38 

35 

4  1 

45 

58 

54 

47 

53 

48 

56 

45 

47 

50 

47 

50 

51 

57 

45.3 

BLVTHE  FAA  AIRPURT 

MAX 

69 

71 

65 

65 

68 

68 

64 

65 

67 

64 

65 

70 

65 

64 

72 

77 

82 

68 

83 

81 

79 

78 

68 

74 

82 

86 

91 

93 

94 

96 

97 

76.5 

MIN 

51 

46 

41 

46 

44 

47 

41 

35 

42 

47 

38 

39 

44 

47 

42 

39 

44 

49 

60 

58 

52 

54 

46 

57 

54 

56 

52 

52 

55 

57 

62 

48  .4 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

74 

68 

73 

66 

68 

73 

65 

63 

65 

69 

57 

65 

69 

61 

69 

74 

81 

64 

69 

83 

82 

74 

77 

66 

76 

79 

86 

91 

94 

95 

97 

75.9 

MIN 

51 

42 

46 

61 

46 

49 

43 

40 

45 

44 

37 

39 

43 

41 

47 

41 

49 

54 

59 

56 

59 

50 

50 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

62 

67 

50.2 

BRAWLEY  2  SH 

MAX 

74 

72 

73 

70 

70 

72 

71 

68 

68 

70 

63 

67 

70 

63 

66 

73 

79 

62 

85 

84 

62 

76 

78 

84 

77 

60 

87 

90 

94 

94 

95 

76.7 

MIN 

50 

39 

39 

41 

47 

43 

40 

38 

45 

45 

35 

33 

50 

42 

36 

36 

45 

47 

54 

53 

54 

48 

45 

55 

48 

44 

45 

50 

56 

55 

59 

45.9 

CANTIL 

MAX 

58 

63 

52 

57 

65 

55 

56 

56 

57 

49 

56 

56 

50 

54 

67 

73 

76 

66 

71 

73 

66 

72 

79 

68 

73 

79 

83 

85 

68 

68 

78 

66.8 

MIN 

42 

28 

42 

38 

30 

43 

35 

24 

39 

34 

34 

33 

36 

33 

35 

29 

45 

52 

45 

39 

40 

36 

38 

37 

32 

36 

36 

39 

40 

50 

55 

37.9 

DAGCFTT  FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

63 

55 

62 

64 

58 

57 

57 

55 

51 

58 

62 

50 

60 

66 

74 

60 

76 

70 

76 

63 

76 

80 

65 

72 

77 

83 

86 

88 

91 

66 

68.4 

MIN 

44 

38 

46 

43 

40 

46 

40 

35 

44 

38 

36 

38 

37 

38 

37 

42 

46 

51 

48 

42 

46 

45 

48 

45 

38 

46 

50 

53 

55 

60 

63 

44 . 5 

DEATH  VALLEY 

MAX 

68 

70 

68 

70 

72 

71 

67 

67 

65 

62 

64 

65 

63 

72 

75 

76 

79 

SO 

79 

79 

78 

86 

69 

85 

81 

69 

91 

92 

94 

96 

97 

77,1 

MIN 

45 

52 

46 

53 

53 

5 1 

45 

43 

51 

46 

40 

43 

46 

50 

46 

45 

5  1 

54 

59 

52 

59 

53 

53 

56 

59 

55 

57 

56 

59 

61 

65 

51.9 

DESP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

44 

42 

39 

39 

44 

39 

39 

39 

36 

38 

31 

33 

34 

43 

46 

48 

56 

61 

51 

55 

49 

56 

57 

54 

61 

67 

70 

70 

75 

74 

75 

50.5 

MIN 

1 3 

14 

20 

26 

16 

23 

15 

10 

17 

25 

6 

.  3 

20 

13 

9 

16 

24 

25 

28 

25 

32 

24 

27 

30 

25 

28 

29 

33 

34 

36 

42 

22. 1 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

70 

68 

69 

63 

66 

68 

65 

62 

62 

64 

60 

63 

65 

61 

63 

70 

78 

81 

81 

78 

77 

73 

77 

85 

85 

66 

68 

69 

89 

92 

92 

73.9 

MIN 

49 

47 

49 

49 

48 

46 

42 

44 

47 

44 

44 

44 

47 

51 

49 

52 

57 

62 

61 

59 

54 

55 

55 

56 

56 

6  1 

60 

69 

66 

70 

52.8 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 

71 

73 

72 

70 

72 

71 

67 

70 

69 

66 

68 

72 

69 

71 

73 

80 

85 

87 

85 

83 

78 

76 

65 

84 

80 

86 

95 

96 

97 

96 

78.2 

MIN 

51 

37 

39 

40 

40 

40 

47 

39 

44 

45 

35 

38 

48 

39 

35 

37 

45 

46 

52 

51 

41 

41 

46 

48 

42 

43 

46 

51 

55 

56 

62 

44.5 

FAIRMONT 

MAX 

48 

46 

59 

40 

46 

60 

40 

41 

50 

51 

43 

51 

48 

48 

56 

59 

69 

66 

63 

63 

72 

50 

62 

74 

61 

65 

70 

78 

60 

77 

82 

58.6 

MIN 

35 

33 

33 

34 

33 

34 

35 

30 

33 

33 

32 

32 

29 

28 

33 

4  1 

43 

47 

40 

40 

41 

38 

41 

36 

39 

41 

47 

52 

57 

57 

57 

38,9 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

73 

71 

69 

67 

67 

65 

64 

63 

67 

63 

64 

69 

64 

64 

70 

78 

83 

67 

87 

64 

77 

74 

63 

82 

80 

85 

90 

95 

97 

97 

94 

76.7 

MIN 

49 

44 

4  4 

43 

40 

42 

41 

43 

37 

46 

40 

36 

43 

42 

42 

45 

47 

50 

55 

60 

50 

47 

52 

51 

56 

57 

62 

59 

57 

59 

59 

46  ,4 

HAIWEE 

MAX 

43 

48 

53 

46 

47 

57 

45 

43 

48 

45 

46 

47 

45 

43 

52 

58 

62 

71 

70 

58 

61 

48 

63 

65 

62 

64 

70 

74 

77 

78 

60 

57.1 

MIN 

31 

28 

E9 

31 

31 

33 

25 

24 

25 

2 1 

24 

25 

26 

24 

29 

31 

33 

36 

39 

32 

34 

35 

36 

34 

35 

35 

34 

42 

42 

45 

48 

32.2 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

68 

70 

65 

63 

68 

66 

62 

63 

63 

58 

63 

65 

61 

62 

69 

78 

63 

66 

92 

81 

72 

76 

85 

70 

76 

82 

88 

91 

93 

94 

73.6 

MIN 

39 

35 

43 

4  1 

49 

39 

49 

55 

48 

55 

53 

57 

57 

6 1 

67 

52 

51 

55 

57 

46 . 0 

IMPERIAL 

MAX 

71 

73 

70 

70 

72 

71 

68 

68 

70 

63 

67 

69 

64 

66 

73 

61 

63 

85 

63 

82 

77 

77 

84 

77 

79 

65 

89 

93 

94 

96 

95 

77.3 

MIN 

51 

44 

47 

4! 

46 

46 

45 

42 

49 

50 

38 

42 

48 

43 

39 

40 

49 

51 

58 

55 

58 

51 

47 

53 

48 

49 

54 

57 

60 

61 

64 

49.4 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

72 

74 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

63 

66 

70 

63 

66 

73 

81 

63 

88 

85 

84 

78 

76 

S3 

76 

80 

66 

91 

95 

97 

97 

95 

78.0 

MIN 

48 

41 

42 

41 

43 

47 

44 

40 

45 

42 

35 

38 

43 

40 

36 

40 

46 

46 

54 

53 

55 

49 

46 

46 

43 

45 

48 

54 

56 

58 

63 

46.2 

INDEPENDENCE 

MAX 

51 

46 

50 

56 

46 

48 

43 

45 

45 

47 

63 

68 

73 

62 

64 

67 

64 

66 

74 

75 

MIN 

23 

33 

28 

32 

23 

18 

;9 

21 

26 

32 

27 

34 

34 

28 

35 

34 

29 

37 

38 

40 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES   californu 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1   S  1  9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

INOIO  U  S  OATe  GARDEN 

MAX 

74 

71 

77 

71 

72 

76 

70 

70 

69 

69 

65 

69 

68 

8° 

63 

76 

69 

85 

9 1 

96 

99 

99 

'7° 

79  5 

MIN 

53 

43 

43 

46 

42 

49 

46 

46 

42 

43 

42 

48 

44 

45 

37 

40 

53 

53 

62 

50 

57 

52 

55 

54 

51 

50 

57 

64 

65 

66 

50.6 

INVOKEHN 

MAX 

58 

62 

59 

56 

63 

60 

54 

55 

52 

47 

57 

56 

46 

63 

70 

83 

64 

89 

86 

MIN 

32 

27 

29 

35 

39 

33 

25 

36 

35 

26 

29 

32 

36 

36 

32 

38 

40 

34 

34 

42 

41 

40 

46 

34 

36 

41 

42 

44 

48 

46 

36!3 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

73 

65 

70 

65 

66 

68 

64 

67 

64 

66 

62 

64 

68 

6 1 

6 1 

69 

S 1 

76 

85 

69 

84 

89 

91 

95 

MIN 

52 

50 

42 

46 

44 

42 

47 

37 

47 

45 

42 

40 

40 

48 

45 

44 

55 

59 

59 

56 

51 

50 

42 

53 

60 

57 

55 

57 

56 

54 

49.  1 

LAKE  ARROHHEAO 

MAX 

<.! 

47 

43 

43 

46 

42 

36 

38 

37 

33 

41 

38 

34 

41 

50 

56 

62 

MIN 

29 

25 

30 

26 

27 

29 

23 

22 

28 

26 

16 

24 

22 

24 

29 

28 

30 

34 

30 

32 

33 

30 

30 

33 

30 

35 

34 

35 

36 

40 

40 

29.4 

LANCASTER 

MAX 

5* 

61 

47 

55 

64 

50 

51 

65 

54 

51 

57 

58 

49 

61 

65 

74 

71 

6 1 

6  5.2 

MIN 

33 

27 

36 

34 

27 

38 

30 

24 

38 

34 

30 

29 

29 

24 

27 

30 

35 

45 

36 

34 

39 

38 

40 

36 

30 

32 

36 

40 

43 

48 

54 

34.7 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

62 

63 

51 

54 

59 

57 

58 

58 

46 

49 

53 

59 

4  8 

55 

63 

70 

7  3 

71 

7 1 

73 

72 

72 

72 

63 

68 

60 

62 

82 

6  3 

65.5 

MIN 

".l 

26 

29 

35 

30 

41 

34 

24 

24 

23 

28 

28 

28 

21 

23 

38 

34 

40 

32 

32 

36 

36 

36 

35 

34 

30 

30 

29 

29 

31 

49 

31.9 

MECCA   FIRE  STATION 

MAX 

70 

72 

69 

71 

70 

68 

60 

66 

89 

84 

80 

8 1 

86 

62 

87 

93 

97 

99 

96 

99 

95 

80.7 

MIN 

51 

42 

39 

47 

46 

41 

44 

39 

42 

45 

36 

40 

48 

49 

36 

38 

48 

47 

61 

51 

51 

51 

57 

53 

45 

49 

59 

58 

58 

00 

47.7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

51 

56 

51 

46 

54 

51 

44 

49 

43 

48 

49 

MIN 

34 

35 

35 

29 

32 

36 

31 

33 

38 

33 

30 

30 

32 

30 

36 

40 

45 

46 

46 

41 

48 

38 

39 

38 

39 

45 

52 

60 

60 

62 

62 

40.5 

MOJAVE 

MAX 

53 

50 

60 

4  5 

50 

61 

46 

49 

52 

52 

52 

MIN 

36 

28 

37 

35 

28 

33 

25 

26 

33 

33 

32 

33 

29 

30 

33 

39 

49 

38 

35 

37 

40 

39 

34 

36 

40 

46 

50 

36 

43 

35.6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

MIN 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

54 

53 

54 

53 

50 

49 

42 

53 

52 

4  5 

42 

50 

43 

60 

62 

65 

63 

62 

64 

63 

62 

62 

6 1 

57 

72 

72 

73 

58.0 

MIN 

33 

30 

30 

32 

30 

30 

28 

34 

28 

26 

25 

30 

26 

29 

37 

39 

38 

35 

39 

33 

37 

36 

34 

30 

34 

39 

41 

50 

46 

49 

51 

34.8 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

MAX 

36 

38 

40 

45 

44 

38 

36 

34 

25 

39 

'7 

MIN 

15 

9 

19 

8 

5 

23 

7 

4 

7 

4 

3 

! 

0 

13 

1! 

23 

27 

24 

20 

25 

17 

15 

19 

10 

17 

17 

20 

21 

24 

29 

14.6 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

68 

67 

62 

67 

66 

61 

64 

69 

62 

64 

69 

59 

62 

69 

76 

8  2 

87 

9 1 

74.3 

MIN 

50 

44 

42 

45 

40 

46 

38 

34 

46 

40 

35 

39 

43 

44 

42 

42 

44 

49 

57 

53 

50 

51 

51 

52 

51 

57 

58 

50 

54 

59 

61 

47.3 

PALMDALE 

MAX 

52 

61 

59 

54 

62 

60 

49 

54 

51 

5  3 

7 1 

69 

MIN 

36 

31 

37 

36 

30 

37 

35 

27 

38 

33 

31 

34 

32 

27 

30 

34 

39 

41 

36 

38 

39 

38 

42 

34 

33 

36 

40 

45 

47 

50 

58 

36.9 

PALHDALE    FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

6  1 

48 

54 

64 

49 

50 

54 

52 

52 

57 

59 

48 

59 

63 

74 

V  5 

65 

68 

72 

5  5 

69 

75 

62 

7  3 

6 1 

6 1 

65 

66 

81 

64.5 

MIN 

33 

27 

38 

33 

28 

3« 

29 

25 

36 

33 

29 

30 

30 

24 

26 

29 

34 

40 

35 

35 

39 

38 

37 

37 

32 

31 

36 

38 

44 

47 

55 

34.4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

71 

75 

74 

69 

75 

74 

66 

66 

68 

61 

66 

69 

66 

69 

78 

84 

87 

87 

65 

84 

60 

6  5 

63 

64 

98 

96 

79.4 

MIN 

50 

39 

39 

41 

43 

41 

42 

40 

45 

42 

38 

39 

41 

40 

42 

42 

48 

51 

55 

59 

52 

43 

47 

56 

50 

55 

54 

53 

56 

57 

63 

47.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

69 

59 

66 

67 

62 

64 

68 

62 

67 

8 1 

6 1 

70 

93 

95 

73.5 

MIN 

50 

48 

47 

45 

42 

45 

41 

40 

45 

49 

41 

43 

48 

43 

43 

46 

50 

55 

60 

55 

56 

52 

52 

56 

55 

54 

53 

57 

63 

66 

67 

50.5 

RANOSbURC 

MAX 

5 1 

56 

56 

5 1 

51 

51 

47 

52 

66 

72 

65 

64 

66 

6 1 

60 

61.7 

MIN 

34 

34 

36 

34 

33 

38 

34 

29 

35 

31 

31 

33 

29 

32 

35 

40 

44 

49 

40 

42 

41 

30 

41 

44 

40 

43 

50 

54 

55 

53 

54 

39.3 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

40 

44 

42 

39 

44 

41 

37 

36 

35 

31 

43 

40 

31 

38 

45 

54 

56 

54 

51 

53 

47 

49 

56 

54 

53 

57 

60 

63 

65 

66 

62 

47.9 

MIN 

2  5 

25 

29 

23 

25 

28 

20 

22 

28 

2  5 

27 

20 

19 

20 

2  8 

32 

39 

33 

3 1 

28 

37 

34 

32 

37 

40 

46 

49 

50 

31.5 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

75 

71 

71 

75 

72 

70 

68 

69 

62 

69 

69 

64 

71 

79 

82 

65 

87 

86 

84 

77 

79 

87 

79 

84 

90 

94 

97 

97 

98 

92 

79.2 

MIN 

50 

43 

40 

47 

48 

44 

47 

43 

46 

46 

41 

44 

44 

47 

37 

38 

51 

48 

56 

48 

54 

53 

50 

55 

49 

45 

50 

55 

65 

61 

65 

48.7 

TRONA 

MAX 

64 

63 

62 

58 

57 

57 

54 

59 

5  5 

63 

67 

7 1 

74 

70 

62 

72 

60 

70 

72 

8 1 

84 

86 

89 

86 

66 . 5 

MIN 

35 

33 

40 

37 

34 

36 

33 

30 

42 

38 

40 

42 

33 

37 

36 

36 

41 

42 

44 

41 

44 

40 

43 

47 

39 

41 

43 

47 

51 

56 

59 

40.6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

viCTORviLLE  Pump  plant 

MAX 

50 

52 

53 

5  5 

56 

57 

62 

72 

75 

7 1 

68 

73 

56 

75 

62 

70 

75 

80 

83 

65 

67 

63  •  5 

MIN 

35 

29 

36 

35 

29 

38 

35 

27 

38 

34 

27 

34 

30 

27 

28 

31 

36 

40 

36 

37 

43 

39 

37 

41 

33 

35 

38 

42 

44 

48 

52 

35.9 

WHITE   MOUNTAIN  I 

MAX 

25 

27 

31 

31 

19 

29 

21 

15 

18 

14 

22 

22 

21 

17 

28 

41 

42 

37 

30 

35 

33 

26 

39 

35 

3! 

40 

47 

45 

48 

46 

49 

31.5 

MIN 

-  3 

-  7 

7 

8 

3 

6 

-  3 

-  7 

-  3 

8 

-13 

-  7 

1 

-  2 

-  2 

6 

11 

10 

0 

15 

8 

15 

2 

-  2 

4 

8 

12 

12 

12 

23 

4.1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

12 

19 

25 

3 

17 

24 

5 

6 

5 

10 

6 

8 

13 

8 

24 

33 

25 

25 

24 

22 

23 

18 

25 

20 

33 

38 

39 

36 

35 

40 

35 

21.2 

MIN 

-  3 

1 

-  8 

-  1 

0 

-  I 

.  7 

-10 

-  6 

-  5 

-  5 

-  4 

-  7 

-  6 

5 

16 

15 

15 

9 

9 

10 

4 

11 

12 

9 

14 

14 

14 

18 

22 

23 

S.l 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

49 

48 

47 

47 

51 

48 

44 

44 

42 

45 

46 

46 

43 

48 

57 

58 

64 

63 

58 

61 

60 

64 

67 

65 

63 

69 

71 

75 

75 

76 

76 

57,1 

MIN 

29 

30 

32 

30 

31 

31 

25 

24 

33 

26 

22 

30 

29 

27 

34 

32 

39 

39 

36 

34 

42 

36 

42 

40 

36 

37 

43 

48 

49 

50 

55 

35.2 

S«e  R«l«t«ncfl  Notoa  rollowLng  Slatloa  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1949 


SlaUon 


Day  of  montli 


9     10     11     12     13     14     IS    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


BIG  6AR   RANGER  STATION 

FOREST  GLEN 

TULELAKE 

VREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
SLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
HANiANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  KB  CITY 
OUINCV 

sierra  city 

5ierraville  ranger  sta 
soda  springs  1  e 
strawberry  valley 
Twin  lakes 

♦       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOVLE  5  SSE 
FORT  BIDHELL 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WDODFOROS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MUUNT  HAMILTON 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


CALAVERAS  BIG  TREES 
GLENNVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  E0UIV27.9l27.9b6.'tbe.  1^7. 9b 6. ob 8. ofe 8. 0i27.6b7.6b7. 7t7.7|27WZ7. 4^7. Jz? ,4^7.4^7.9^7.* 


125 


ICi 


101 


98 


96 


96  93 


92 


90 


80 


2.2 

79 


2.3 

83 


80 


76 


76 


76 


76 


73 


67 


65 


59 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


12.0 

99 


10,0 

ISO 


10{  9 
93 
28 
85 


5 
86 
13 
75 


T 

60 


58 


3.0 

28 


U.O 

159 


139 
22 


5 

137 
20 


12 
2 

131 
14 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


13.0 
'2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


2.0 

34 


3.0 

24 


6.0 

107 


5.0 

75 


3.0 

12 


7.0 

69 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaUon 

Day  of  montK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRANT  OROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

17.0 
167 

T 
167 

4.0 

169 

4.0 

171 

169 

168 

4.0 

171 

T 

170 

169 

11. 0 
178 

2.0 
177 

174 

9.0 

179 

T 
178 

176 

174 

164 

155 

146 

137 

6.0 

136 

.9 

126 

118 

112 

101 

96 

91 

88 

85 

83 

80 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

24 

20 

18 

16 

15 

17 

20 

14 

12 

10 

_ 

_ 

4 

T 

9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

_ 

HJNrlNGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS.O 
156 

152 

9.0 

151 

1.0 

148 

144 

2.0 

143 

T 
142 

T 

140 

3.0 

140 

7.0 

144 

1.0 

143 

2.0 

142 

6.0 

144 

139 

136 

133 

129 

127 

124 

123 

10.0 
126 

T 
123 

121 

118 

114 

111 

109 

106 

103 

101 

98 

NQRIH   FORK   RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SO  ENTRANCE  YCJSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

15.0 
95 

87 

5.0 

78 

77 

75 

T 

72 

1.0 

73 

72 

T 

72 

12.0 
84 

T 

74 

72 

4.0 

76 

72 

67 

64 

62 

62 

57 

54 

8.0 

55 

50 

48 

43 

40 

38 

35 

29 

28 

27 

26 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

3.5 

YOSEMITE  NATIUNAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

U.U 
52 

T 

48 

2.0 
48 

,S 

46 

42 

T 

39 

T 

33 

T 

32 

30 

3.0 

33 

30 

28 

4.0 

32 

29 

27 

24 

21 

19 

17 

16 

3.0 

18 

15 

13 

10 

7 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

•       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CUYAHACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

8.0 

11 

7 

1.9 

7 

3.9 

10 

2.0 

2 

IDVLLHILO   RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7.0 

9.0 

1.9 

T 

HI   84LDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOUNT  WILSON  fC  338  6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PALQMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

7 

5 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

1 

T 

8.0 

8 

1.0 
8 

6 

2.0 

7 

1.0 
6 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

.7 
T 

4.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SANDBERG  W8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1.4 

T 

,2 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.6 
T 

T 

.6 

.1 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP   KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

13 

11 

10 

10 

9 

6 

6 

6 

.3 

6 

1.7 
6 

5 

T 

4 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

T 

9 

8 

8 

8 

7 

.6 

8 

9.9 

13 

T 

10 

10 

T 

10 

9 

9 

8 

9 

4 

3 

2 

.9 

2 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SilUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3* 

34 

33 

33 

31 

30 

30 

29 

29 

12.0 
38 

35 

33 

2.0 

35 

1.0 

33 

31 

30 

29 

28 

24 

22 

2.0 

23 

1.0 

20 

20 

18 

17 

16 

14 

12 

9 

3 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

B5 

84 

T 

83 

4.0 

87 

T 

87 

85 

T 

B3 

T 

82 

T 

82 

10.0 
92 

T 

92 

90 

4.0 

94 

94 

92 

90 

88 

86 

84 

82 

3.9 

86 

2.0 

87 

89 

83 

81 

78 

76 

74 

72 

70 

68 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

99 

98 

1.0 

99 

6.0 

105 

2,0 

107 

1.9 
109 

108 

108 

T 
108 

9.5 

113 

T 

113 

113 

2.0 

119 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

3.9 

112 

12.0 

123 

121 

120 

119 

118 

116 

114 

112 

110 

108 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  100  - 


EVAPORATION  AND  WIND 

MARCH  1969 


1 

Day 

01  Month 

"3  ^  01 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTH  COAST 

ORAINACE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.02 

* 

.13 

.15 

,16 

.13 

.14 

* 

• 

.32 

.12 

.11 

.02 

.10 

• 

I 

.07 

.14 

.13 

.01 

* 

* 

.57 

.25 

.23 

.19 

.16 

.20 

.20 

.21 

4.05 

WIND 

60 

* 

102 

107 

56 

96 

63 

* 

• 

134 

50 

46 

29 

19 

* 

'54 

34 

33 

19 

34:  • 

« 

234 

69 

46 

39 

28 

Bl 

159 

144 

1738 

49 

65 

63 

68 

- 

76 

53  - 

69 

81:  80 

7C 

71;  68.6 

HIN 

44 

40 

39 

43 

40 

39 

. 

. 

37 

39 

39 

39 

39 

- 

39 

52 

44 

40 

4] 

" 

43 

46 

45 

50 

50 

50 

46 

53 

43.4 

FERNOALE   2  NW 

EVAP 

.04 

.03 

.05 

.07 

,04 

.05 

.08 

.10 

.10 

.10 

.08 

.09 

.09 

.07 

.08 

•  OC 

.00 

.07 

.09 

.04 

.04 

.  10 

.11 

.17 

.15 

.18 

.14 

.14 

.13 

.14 

.13 

2.70 

WIND 

33 

43 

59 

42 

28 

51 

32 

29 

36 

35 

32 

23 

25 

31 

25 

52 

47 

47 

30 

IS 

25 

43 

48 

59 

43 

31 

26 

32 

26 

37 

36 

1131 

MAX 

60 

6 1 

62 

62 

62 

64 

67 

67 

67 

66 

64 

6£ 

62 

68 

67 

7C 

7] 

62 

70 

76 

75 

72 

76 

72 

65.5 

MIN 

40 

43 

40 

40 

45 

41 

40 

37 

43 

36 

38 

40 

42 

45 

40 

44 

49 

46 

40 

46 

44 

49 

55 

42 

40 

35 

47 

46 

51 

J7 

52 

43.7 

LAKE  PILLSBURV 

NO 

2 

EVAP 

• 

.03 

.04 

.07 

,10 

.12 

.10 

.10 

.04 

.07 

.11 

.09 

.10 

.10 

.11 

.04 

.01 

.11 

.10 

.07 

.02 

.10 

.  19 

.25 

.14 

.15 

.16 

.20 

.17 

.  17 

.20 

3.28 

{  UINO 

B 

2 

40 

25 

28 

59 

19 

11 

19 

19 

20 

13 

15 

13 

12 

4 

11 

25 

16 

16 

33 

11 

29 

91  8 

13 

9 

22 

22 

30'  570 

MAX 

48 

51 

56 

62 

59 

59 

59 

56 

52 

60 

60 

57 

63 

63 

69 

65 

67 

68 

66 

70 

71 

70 

74 

75 

75,  77 

75 

74 

73 

64.6 

MIN 

38 

3B 

36 

37 

36 

38 

38 

37 

36 

37 

38 

38 

36 

36 

36 

38 

45 

43 

36 

40 

41 

40 

41 

38 

39 

43 

45!  45 

49 

50 

51|  40.3 

TRINITV  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.05 

.08 

_ 

WIND 

13 

26 

16 

36 

24 

'-I 

37 

23 

27 

41 

30 

37 

34 

36 

37 

39 

36 

37 

44 

51 

42 

37 

46 

64 

73 

50 

43 

52 

58 

45 

29 

1206 

•      *  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

■  02 

.15 

•  26 

■  15 

.15 

.11 

■  13 

.  06 

.15 

.04 

iOl 

.15 

.11 

.11 

.06 

.  09 

.  15 

.13 

.01 

.  15 

.10 

>  3C 

.25 

.  16 

.15 

•  15 

.15 

.15 

.28 

4,04 

WINO 

S7 

'37 

"70 

118 

lU 

76 

65 

60 

39 

81 

76 

58 

38 

66 

26 

37 

46 

29 

47 

42 

32 

129 

62 

29 

21 

20 

29 

68 

64 

1724 

MAX 

92 

63 

52 

63 

64 

65 

63 

67 

66 

61 

66 

63 

52 

59 

67 

71 

62 

64 

73 

74 

51 

66 

76 

74 

76 

79 

60 

62 

82 

78 

62 

67.6 

MIN 

39 

39 

41 

38 

38 

36 

39 

38 

44 

36 

41 

45 

50 

44 

42 

42 

42 

44 

46 

46 

45 

46 

50 

52 

53 

53 

42.6 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.IB 

• 

.12 

.12 

.14 

.18 

.15 

.16 

.16 

.11 

.15 

.16 

.04 

.09 

.15 

.10 

.06 

.09 

.15 

.14 

.19 

.13 

.15 

.33 

.22 

.11 

.15 

.17 

.18 

.25 

.18 

4.45 

WIND 

50 

SO 

94 

126 

107 

133 

127 

66 

45 

76 

86 

64 

35 

65 

25 

56 

87 

23 

36 

99 

35 

210 

50 

38 

12 

18 

77 

123 

125 

2263 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A)  EVAP 

'bI 

1 12 

'11 

.11 

.  09 

.11 

* 

.25 

'e' 

'2! 

.  06 

.  46 

.  14 

.  15 

.17 

•  26 

• 

.59 

3.56 

WIND 

'29 

« 

53 

• 

'27 

* 

• 

"93 

56 

38 

37 

'22 

* 

161 

* 

24 

* 

♦ 

112 

5 

18 

11 

30 

• 

* 

171 

1163 

DAVIS  2  MSW 

EVAP 

■  10 

.09 

.06 

.  26 

.  32 

.06 

.  19 

.16 

09 
.09 

.  12 

.  13 

.09 

.02 

.19 

.  15 

.10 

.09 

"is 

.03 

.  13 

.24 

.25 

.17 

•  19 

.20 

.26 

.26 

5.11 

WIND 

111 

29 

65 

246 

194 

89 

102 

106 

23 

132 

73 

72 

27 

132 

52 

*73 

'61 

47 

67 

'se 

346 

107 

62 

16 

30 

47 

139 

112 

2776 

MAX 

55 

66 

55 

62 

61 

67 

64 

63 

67 

61 

66 

66 

46 

63 

66 

72 

64 

66 

74 

73 

54 

69 

77 

68 

74 

75 

81 

84 

64 

76 

85 

68.1 

MIN 

44 

42 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

4  1 

36 

40 

36 

39 

40 

46 

50 

42 

44 

45 

44 

43 

45 

48 

52 

54 

53 

52 

43.8 

fdlsoh  dam 

EVAP 

.00 

.07 

.00 

.10 

.15 

.05 

.14 

.13 

.12 

.00 

.12 

.10 

.00 

.15 

.12 

.12 

.06 

.07 

.10 

.13 

.00 

.12 

.13 

.24 

.17 

.19 

.20 

•  21 

.16 

.14 

.21 

3.52 

WIND 

UJ 

24 

49 

75 

69 

56 

26 

26 

43 

84 

53 

66 

20 

42 

33 

28 

38 

21 

53 

32 

34 

31 

31 

33 

44 

44 

6 

2 

6 

1260 

LAKESHORE 

EVAP 

.  10 

.  11 

.13 

.10 

.06 

.11 

.  06 

.10 

.11 

.  12 

.12 

.07 

.01 

.02 

.10 

.  14 

.  2C 

.14 

.12 

.20 

.32 

.11 

.07 

.26 

3.628 

WIND 

15 

5 

'35 

35 

39 

34 

34 

'30 

31 

36 

25 

31 

33 

31 

30 

33 

22 

'39 

'27 

32 

32 

'61 

51 

49 

39 

26 

49 

27 

32 

29 

1014 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.01 

.  09 

.02 

.14 

•  17 

.12 

.  1 1 

.  1 1 

,  10 

.  06 

.11 

.  09 

.01 

.  1 1 

.06 

.10 

.09 

.03 

.12 

.13 

.01 

.06 

.11 

.21 

.19 

.15 

.15 

.15 

.17 

.  16 

.22 

3,46 

WIND 

11 

6 

13 

40 

40 

9 

17 

6 

9 

22 

7 

10 

10 

5 

9 

3 

9 

3 

5 

12 

3 

35 

12 

2 

7 

6 

14 

11 

14 

371 

MAX 

50 

61 

53 

65 

69 

67 

67 

66 

66 

61 

67 

64 

44 

67 

72 

71 

64 

60 

73 

75 

52 

69 

77 

75 

77 

60 

60 

83 

62 

61 

S3 

68.3 

MIN 

39 

39 

38 

38 

40 

39 

38 

39 

36 

39 

38 

31 

36 

36 

37 

41 

44 

42 

41 

42 

43 

45 

45 

45 

45 

46 

49 

53 

53 

54 

42.2 

PLACBRVULE  IFC 

EVAP 

- 

- 

- 

.06 

.10 

.10 

.10 

* 

• 

.06 

.04 

.03 

.07 

.11 

* 

• 

.24 

.06 

.10 

.07 

.08 

« 

« 

.47 

.18 

.15 

.19 

• 

* 

* 

.60 

3.11B 

WINO 

Bl 

79 

36 

58 

25 

_ 

4 1 

20 

22 

29 

49 

• 

74 

26 

40 

27 

24 

- 

184 

41 

27 

47 

* 

« 

81 

11618 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.00 

.04 

.00 

.09 

.09 

.11 

.01 

.06 

,05 

.06 

.11 

.00 

.10 

.11 

.24 

.13 

.09 

.02 

.15 

.16 

.OS 

.16 

.19 

.20 

.26 

.24 

.  15 

•  22 

.2C 

.10 

.  14 

3,47 

WIND 

32 

37 

20 

46 

61 

60 

37 

43 

80 

41 

29 

57 

67 

59 

47 

34 

29 

6S 

96 

43 

44 

8E 

105 

78 

59 

64 

60 

41 

44 

1618 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.00 

,00 

.00 

.10 

.16 

.10 

.16 

« 

• 

.33 

.12 

,08 

.13 

.19 

* 

* 

.29 

.00 

.11 

.16 

.03 

* 

* 

.57 

.35 

.22 

.19 

.20 

* 

• 

.46 

3,97 

WINO 

* 

* 

19 

44 

35 

25 

29 

* 

• 

130 

42 

13 

46 

64 

* 

* 

65 

2 

21 

29 

8 

* 

* 

122 

115 

41 

32 

35 

* 

* 

100 

1015 

WHISKEYTOKN  RES 

EVAP 

,00 

,02 

.02 

.09 

.06 

.11 

.10 

.08 

,12 

.05 

.11 

.09 

,12 

.11 

.10 

.09 

.06 

.02 

.10 

.12 

.02 

.06 

.12 

.26 

.20 

.  19 

.19 

.20 

.16 

.10 

.17 

3,26 

WINO 

15 

28 

33 

42 

34 

46 

34 

36 

31 

33 

31 

27 

32 

39 

31 

34 

37 

35 

30 

23 

29 

32 

37 

57 

46 

40 

35 

37 

40 

25 

26 

1057 

MILLOMS  USBR 

EVAP 

* 

* 

.18 

.26 

.13 

.17 

.15 

* 

* 

.24 

.15 

.10 

.14 

.19 

* 

« 

.13 

.27 

.15 

.02 

.04 

« 

• 

.92 

.23 

.16 

.15 

- 

- 

- 

4.35B 

WINO 

147 

* 

145 

* 

147 

55 

* 

59 

21 

20 

20 

93 

1646 

_ 

62 

61 

63 

62 

60 

_ 

62 

62 

60 

63 

66 

- 

66 

71 

70 

70 

65 

- 

75 

72 

78 

79 

80 

MIN 

_ 

• 

38 

39 

40 

38 

36 

37 

39 

44 

38 

41 

- 

42 

45 

41 

49 

44 

- 

- 

44 

45 

46 

52 

54 

- 

- 

- 

»       •  • 

CENTRAL  COAST 

DI«AINAGE 

04 

BURLINSAME 

EVAP 

.09 

.08 

.02 

.09 

.09 

.15 

.15 

.15 

.19 

.06 

.06 

.02 

« 

.12 

.06 

.07 

* 

.15 

.13 

.02 

.  10 

.  12 

.14 

.20 

.12 

.12 

.23 

.19 

.15 

.15 

.15 

3.33 

WIND 

34 

127 

52 

131 

106 

212 

135 

53 

59 

84 

40 

26 

52 

52 

53 

45 

23 

61 

49 

40 

39 

62 

32 

53 

27 

33 

36 

69 

74 

SO 

22 

1973 

MAX 

61 

60 

62 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

65 

65 

59 

65 

65 

66 

63 

61 

67 

71 

71 

70 

73 

76 

72 

7 1 

80 

80 

79 

72 

76 

77 

66.1 

HIN 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

44 

49 

39 

42 

43 

43 

53 

53 

44 

43 

42 

42 

48 

50 

51 

51 

54 

53 

52 

55 

56 

46.1 

NACIMIENTD  DAM 

EVAP 

.03 

.02 

.04 

.11 

.11 

.09 

.13 

.10 

,12 

.11 

.07 

.16 

,46 

.11 

.06 

.15 

.13 

.10 

.16 

.15 

.09 

.09 

.14 

.14 

.15 

.16 

.16 

.25 

.12 

.19 

.13 

4.09 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

.01 

* 

.18 

.17 

.16 

,16 

.16 

* 

* 

.37 

.16 

.14 

.01 

.16 

* 

• 

.37 

.09 

.15 

.16 

.01 

* 

4 

.51 

.25 

.22 

.16 

.20 

* 

# 

.57 

4.41 

WINO 

116 

* 

223 

173 

l23 

220 

161 

360 

132 

120 

69 

97 

* 

240 

78 

96 

334 

137 

130 

16 

20 

39 

3109 

*       »  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

0! 

ANTIOCH  PUMPING 

PL 

3 

EVAP 

.07 

.  10 

.07 

.15 

.17 

.24 

.19 

.15 

,06 

.13 

.15 

.13 

.05 

.15 

.12 

.11 

.11 

.06 

.15 

.15 

.07 

.10 

.15 

.26 

.20 

.22 

.17 

.17 

.16 

.21 

.25 

4.53 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.01 

,05 

.02 

.06 

.09 

.06 

.08 

.06 

.06 

.03 

.06 

.09 

.00 

.09 

.06 

.08 

.07 

09 

08 

.06 

.  06 

06 

.10 

.13 

.13 

•  13 

.  13 

10 

.13 

2.46 

WINO 

30 

11 

17 

25 

26 

25 

23 

16 

16 

24 

12 

17 

16 

21 

17 

'l2 

*12 

'16 

26 

22 

'l4 

'16 

16 

15 

14 

13 

13 

'16 

11 

546 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.09 

.09 

.  12 

.14 

.06 

.  12 

.  13 

.09 

.  10 

.  14 

.  04 

.10 

.07 

.09 

.  10 

.11 

.11 

to 

.10 

.12 

.13 

.15 

.16 

•  14 

.17 

.13 

3.56 

(E) 

WIND 

110 

45 

47 

99 

63 

57 

73 

36 

24 

76 

27 

33 

45 

47 

53 

'24 

'63 

'40 

74 

55 

'26 

'62 

31 

30 

31 

21 

34 

'25 

22 

1497 

MAX 

50 

58 

61 

56 

60 

63 

60 

61 

63 

54 

50 

63 

53 

57 

63 

66 

71 

71 

67 

66 

56 

64 

68 

70 

76 

76 

80 

60 

81 

83 

81 

65.5 

MIN 

41 

40 

40 

36 

36 

40 

37 

38 

39 

38 

38 

41 

36 

38 

38 

41 

43 

41 

41 

47 

46 

50 

51 

53 

55 

55 

43.1 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.  12 

.  13 

.  10 

.17 

.13 

.14 

.21 

.  14 

.15 

.19 

.11 

.11 

.10 

.06 

.14 

.  16 

.15 

.15 

.19 

.14 

.28 

.  19 

.14 

.14 

.20 

.23 

.20 

•  23 

.21 

.36 

.27 

5.20 

NINO 

127 

42 

46 

93 

66 

36 

69 

46 

23 

60 

38 

32 

64 

24 

27 

29 

43 

50 

27 

107 

41 

18 

25 

24 

23 

20 

21 

21 

42 

39 

1373 

KNIGHTS   FERRY  2 

SE 

EVAP 

* 

* 

• 

* 

.27 

.05 

♦ 

• 

■  33 

.04 

.10 

.07 

.06 

.19 

.09 

.04 

.11 

'I2 

.11 

.13 

.12 

•  11 

.13 

14 

.15 

2.75B 

WINO 

* 

• 

* 

* 

• 

64 

64 

* 

* 

* 

131 

* 

160 

10 

5 

11 

7 

34 

• 

28 

26 

4 

10 

13 

5 

5 

5 

'25 

24 

650 

LITTLE  PANOCHE 

OET 

0AM 

EVAP 

.03 

.08 

.  10 

.18 

.25 

.20 

.15 

.17 

.  14 

.07 

.11 

,14 

.10 

.09 

.14 

.14 

.15 

.19 

.19 

.20 

.09 

.16 

.17 

.21 

.  16 

.23 

.24 

.25 

.25 

.27 

.24 

5.05 

WINO 

168 

90 

96 

148 

140 

167 

156 

90 

77 

100 

84 

64 

68 

60 

74 

68 

56 

70 

115 

60 

82 

112 

77 

101 

70 

65 

66 

76 

67 

85 

59 

2693 

MAX 

56 

59 

63 

58 

60 

52 

61 

45 

50 

55 

62 

65 

56 

62 

67 

71 

70 

72 

69 

70 

59 

61 

74 

73 

75 

76 

79 

68 

82 

81 

64 

55.7 

MIN 

45 

38 

40 

39 

36 

39 

39 

36 

36 

37 

39 

42 

40 

37 

36 

41 

47 

53 

41 

42 

45 

42 

45 

41 

45 

46 

46 

49 

54 

54 

57 

43.1 

LOCI 

EVAP 

.07 

.10 

.11 

,23 

.06 

.22 

.13 

.06 

.12 

.05 

.13 

.07 

•  05 

.13 

.12 

.12 

.06 

.  10 

.13 

.12 

.07 

.11 

.24 

.13 

.17 

.16 

.14 

.19 

.20 

.15 

.28 

4.08 

WINO 

55 

42 

69 

124 

46 

106 

41 

52 

35 

39 

35 

41 

32 

40 

32 

24 

36 

23 

64 

37 

46 

36 

56 

44 

28 

16 

19 

22 

58 

41 

100 

1443 

MAX 

58 

59 

62 

61 

64 

62 

61 

64 

65 

62 

62 

62 

60 

65 

70 

70 

65 

65 

71 

46 

61 

75 

72 

75 

75 

81 

82 

85 

82 

82 

71 

67.6 

MIN 

42 

40 

39 

38 

36 

38 

37 

36 

40 

40 

37 

42 

37 

36 

40 

45 

50 

51 

47 

46 

40 

42 

48 

42 

42 

48 

51 

51 

51 

51 

53 

43.3 

S 

be  Re 

leren 

:e  No 

les  Followi 

ng  Station 

Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


SlatloD 

Day 

Oi  Month 

0  0 

1 

2 

4 

** 

_ 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

LOS   BANOS   DET  RESv 

6VAP 

.12 

.12 

.18 

.20 

.21 

.20 

.15 

.19 

.  09 

.14 

.13 

.  05 

.  10 

.13 

.14 

.17 

.14 

1& 

18 

07 

18 

14 

24 

16 

.22 

16 

.20 

.31 

.21 

.23 

5.088 

WIND*  287  122 

259 

311 

187 

353 

323 

168 

HO 

221 

146 

149 

149 

107 

105 

104 

109 

130 

167 

il6 

126 

171 

'84 

160 

104 

116 

122 

124 

117 

101 

100 

4968 

MAX 

56 

57 

57  57 

56 

57 

56 

56  42 

56 

57 

56 

55 

56 

56 

61 

66 

67 

62 

61 

58 

61 

65 

60 

65 

66 

66 

67 

70 

70 

56 

59.8 

HIN 

40 

40 

39 

3B 

47 

39 

42 

40 

39 

40 

41 

40 

39 

40 

40 

44 

50 

44 

44 

44 

43 

46 

42 

46 

46 

46 

49 

53 

53 

53 

43.8 

MANTECA 

EVAP 

.07 

.05 

•  04 

.  15 

.  13 

.  14 

•  17 

.15 

.10 

.04 

.  10 

.  10 

.06 

•  u6 

.15 

.13 

.05 

.06 

*  is 

• 

• 

■ 

*  ^ 

■ 

*  }^ 

•  IG 

■  ^\ 

.18 

.  1 G 

.23 

3.79 

WIND 

94 

55 

44 

90 

54 

81 

96 

44 

20 

20 

30 

32 

14 

20 

20 

18 

19 

14 

33 

7^ 

15 

1 9 

12 

18 

16 

36 

52 

1175 

MAX 

54 

60 

58 

62 

6* 

66 

63 

62 

63 

57 

63 

63 

91 

64 

66 

70 

67 

6G 

7C 

62 

8C 

62 

75 

62 

66 . 7 

MIN 

44 

42 

41 

40 

*0 

42 

41 

41 

41 

43 

42 

49 

42 

42 

42 

45 

46 

51 

45 

50 

43 

45 

51 

47 

47 

50 

50 

54 

55 

53 

53 

45.6 

SALT  SPRINGS  PWR  ri  <D) 

EVAP 

,00 

.03 

.01 

.02 

•  07 

.  05 

.  07 

.08 

.00 

•  04 

.  07 

.03 

.00 

« 1 1 

.  17 

.12 

.04 

.11 

.05 

.31 

.23 

•  18 

.24 

*  23 

■  IG 

.27 

3  •  40 

SAN  LUIS  0AM 

EVAP 

.  12 

.11 

.  10 

.16 

.21 

.30 

.15 

.19 

.14 

.13 

.  13 

.17 

•  10 

■  09 

.  16 

.12 

.21 

.14 

.19 

.09 

.17 

'12 

.  16 

•  1 9 

.21 

•  22 

*  3C 

•  31 

•  29 

5^38 

WIND 

175 

50 

143 

150 

113 

199 

216 

106 

66 

114 

104 

114 

93 

53 

41 

51 

97 

147 

68 

'»e 

72 

155 

57 

41 

44 

50 

44 

101 

104 

116 

2986 

MAX 

56 

66 

62 

63 

65 

74 

72 

70.3 

MIN 

43 

41 

40 

40 

39 

46 

39 

45 

39 

38 

36 

40 

39 

39 

40 

46 

52 

49 

49 

47 

44 

45 

4e 

45 

46 

51 

91 

54 

53 

52 

55 

44.6 

TRACY  PUMPING  P L ANT 

EVAP 

.04 

.14 

.19 

.23 

*  19 

.  22 

.21 

.  14 

.16 

.  19 

.19 

.06 

•  12 

■  15 

.  14 

.13 

.10 

.11 

.01 

.07 

•  ^ 

•  l"? 

.22 

•  15 

.27 

.  25 

.  17 

•  43 

5.27 

WIND 

11 

21 

64 

67 

31 

71 

56 

33 

40 

20 

39 

1 1 

20 

14 

2 

14 

24 

IC 

35 

76 

615 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

,06 

.06 

« 06 

.  06 

_ 

_ 

•  06 

.09 

.09 

10 

10 

10 

06 

06 

^2 

•  14 

•  16 

16 

.15 

WIND 

_ 

27 

19 

20 

12 

17 

20 

13 

3 

23 

3 

0 

11 

23 

13 

20 

26 

6 

7 

'23 

26 

7 

18 

IG 

'42 

40 

13 

60 

'26 

15 

993B 

MAX 

61 

59 

59 

59 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

50 

49 

56 

63 

67 

71 

69 

72 

73 

73 

50 

56 

71 

67 

72 

77 

77 

71 

76 

- 

64.4 

HIN 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

39 

36 

39 

42 

44 

43 

36 

39 

42 

40 

40 

40 

41 

42 

38.7 

cachuma  dam 

EVAP 

.OB 

.  10 

.13 

.15 

•  1 5 

.  15 

.  17 

.13 

.10 

.07 

.07 

•  11 

•  04 

.  13 

.  12 

.20 

.  14 

15 

^2 

.11 

06 

14 

^2 

24 

.26 

22 

.  17 

.  17 

4.26 

WIND 

34 

66 

88 

117 

54 

105 

92 

69 

33 

39 

47 

41 

32 

53 

58 

50 

43 

'53 

'51 

'35 

41 

64 

'60 

29 

'36 

46 

56 

30 

'30 

28 

25 

1607 

MAX 

54 

62 

60 

58 

62 

63 

62 

61 

60 

55 

52 

60 

52 

60 

64 

67 

66 

66 

68 

72 

70 

54 

67 

73 

74 

75 

79 

76 

76 

78 

76 

65.4 

MIN 

41 

35 

37 

36 

38 

36 

36 

35 

37 

36 

35 

36 

36 

39 

42 

43 

41 

43 

43 

41 

39 

41 

49 

43 

46 

46 

49 

53 

40.9 

l-nUL  A   V  1  9  r  A 

EVAP 

.16 

* 

.33 

.22 

•  16 

.15 

.  21 

.19 

.17 

.  17 

.  15 

.  16 

i  16 

.11 

* 

.52 

15 

15 

.  12 

14 

.33 

.26 

.27 

.  27 

*  24 

.  52 

5.46 

WIND 

99 

173 

183 

82 

89 

176 

120 

80 

126 

121 

83 

97 

74 

* 

* 

269 

'75 

'63 

'71 

70 

115 

• 

166 

80 

70 

64 

88 

* 

* 

256 

2908 

MAX 

74 

_ 

72 

68 

71 

71 

68 

70 

72 

68 

65 

71 

66 

64 

- 

_ 

75 

75 

74 

71 

69 

- 

74 

76 

79 

84 

80 

- 

- 

80 

72.5 

MIN 

48 

- 

45 

48 

44 

45 

49 

43 

44 

49 

43 

43 

45 

42 

■ 

- 

- 

50 

56 

46 

46 

46 

46 

50 

52 

53 

47.7 

EVAP 

.04 

.11 

.16 

.16 

•  14 

.15 

.  14 

.13 

.11 

.05 

.06 

.12 

•  1 1 

.10 

.29 

.21 

.20 

.19 

23 

*  23 

.03 

.11 

07 

.35 

.26 

.24 

•  30 

.  26 

.25 

.27 

5 . 20 

WIND 

51 

51 

66 

100 

63 

69 

70 

53 

39 

73 

46 

44 

58 

76 

140 

65 

49 

43 

'54 

'49 

79 

50 

56 

106 

13 

43 

79 

56 

49 

47 

46 

1863 

MAX 

64 

69 

60 

64 

67 

61 

63 

63 

62 

57 

69 

63 

60 

63 

71 

73 

73 

77 

56 

71 

79 

62 

61 

83 

81 

79 

69.0 

MIN 

46 

43 

46 

39 

41 

49 

39 

41 

46 

44 

40 

44 

43 

41 

41 

43 

47 

49 

51 

51 

50 

45 

49 

45 

49 

48 

49 

52 

55 

57 

58 

46.2 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.10 

.15 

.12 

.13 

.15 

.18 

.  19 

.17 

* 

.31 

.19 

.04 

.09 

.15 

.18 

.16 

.15 

.17 

.29 

.18 

.09 

.12 

* 

.39 

.21 

.22 

.29 

.20 

.16 

.18 

.17 

5.01 

WIND 

38 

56 

93 

70 

70 

65 

78 

42 

• 

76 

69 

45 

61 

53 

55 

50 

52 

63 

109 

40 

30 

69 

132 

51 

59 

54 

45 

24 

63 

45 

1773 

MAX 

66 

67 

66 

67 

I3 

66 

^\ 

64 

66 

7 1 

74 

76 

II 

74 

Is 

It 

^0 

«^ 

6 1 

72.2 

MIN 

45 

41 

43 

39 

42 

42 

40 

41 

41 

39 

40 

40 

39 

39 

44 

45 

48 

46 

45 

42 

47 

47 

46 

49 

50 

50 

50 

57 

44.5 

*       ♦  ♦ 

SOUTHEAST  DESERT 

EVAP 

.13 

.30 

.30 

.40 

.  45 

.39 

.33 

.28 

.19 

•  00 

.90 

.20 

.76 

.35 

.45 

.20 

.20 

.  30 

30 

30 

19 

25 

.53 

.72 

.45 

.  34 

.  36 

•  30 

.37 

.  35 

.  38 

10.91 

WIND 

43 

92 

93 

203 

135 

115 

96 

72 

36 

69 

27 

20 

63 

159 

111 

38 

21 

21 

'95 

'25 

44 

'74 

76 

209 

98 

48 

31 

31 

23 

26 

31 

2243 

MAX 

73 

74 

73 

66 

70 

73 

70 

71 

69 

76 

73 

69 

70 

67 

75 

79 

80 

79 

78 

80 

79 

83 

82 

76 

80 

65 

66 

69 

90 

92 

90 

77.9 

MIN 

45 

48 

49 

49 

46 

49 

42 

43 

51 

50 

49 

47 

49 

43 

47 

49 

54 

55 

53 

51 

56 

52 

56 

50 

50 

54 

56 

58 

60 

61 

65 

51.1 

INDID  U  S  DITE  GARDEN 

EVAP 

.18 

.20 

.19 

.18 

.29 

.21 

.28 

.20 

.16 

.14 

.13 

.18 

.20 

.23 

.22 

.21 

.26 

.26 

.29 

.28 

.28 

.26 

.27 

.30 

.30 

.29 

.32 

•  34 

.33 

.36 

.35 

7.69 

WIND 

50 

47 

14 

53 

44 

49 

65 

50 

30 

30 

41 

49 

35 

49 

34 

24 

23 

32 

53 

19 

30 

81 

54 

35 

27 

16 

26 

32 

36 

29 

27 

1182 

MAX 

78 

72 

78 

75 

74 

79 

71 

75 

70 

70 

71 

75 

76 

73 

74 

79 

63 

66 

64 

86 

85 

76 

82 

67 

82 

86 

87 

92 

93 

94 

93 

80^3 

MIN 

51 

45 

52 

46 

47 

49 

46 

47 

50 

48 

45 

46 

49 

46 

45 

49 

52 

56 

59 

56 

56 

51 

54 

54 

52 

54 

96 

59 

59 

62 

69 

51.8 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 


See  Relerenco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CAUIFDRNU 


Station 

t 

<V 

Day  of  month 

<1> 

Q 

(INI 

Tim 

2 

3 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

9AM 

Je> 

55 

55 

53 

55 

55 

53 

54 

54 

54 

51 

52 

54 

53 

52 

53 

56 

57 

61 

60 

60 

56 

59 

60 

59 

60 

60 

61 

63 

65 

67 

56.9 

MAX 

60 

63 

59 

59 

60 

60 

64 

65 

63 

57 

57 

60 

6 1 

65 

71 

72 

73 

73 

64.5 

Mlr^ 

55 

53 

53 

51 

53 

52 

52 

51 

54 

54 

49 

50 

52 

49 

50 

53 

54 

57 

57 

59 

57 

57 

58 

55 

54 

56 

60 

61 

61 

63 

54.7 

B 

9AM 

58 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

63 

64 

63 

62 

62 

61 

6U 

59 

56 

58 

58 

60 

61 

61 

59 

6U 

61 

60 

60 

67 

65 

64 

65 

66 

60.4 

MAX 

60 

60 

59 

58 

60 

59 

61 

63 

64 

63 

63 

64 

62 

62 

62 

63 

61 

62 

64 

65 

63 

62 

64 

63 

64 

64 

67 

67 

68 

66 

68 

63.0 

M I N 

57 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

57 

60 

59 

59 

60 

60 

59 

56 

56 

57 

56 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

59 

59 

58 

62 

63 

64 

65 

56.6 

U 

9AM 

59 

59 

59 

58 

59 

59 

58 

56 

59 

59 

56 

58 

58 

58 

57 

57 

56 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

61 

6'. 

65 

66 

67 

60.3 

20 

56 

59 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

60.2 

39 

9AM 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

58 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

67 

67 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

61.7 

79 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 . 4 

DAVIS  2  W5H 

MAX 

50 

58 

6 1 

6  5 

72 

74 

75 

73 

61.3 

MIN 

43 

51 

50 

5  1 

5  1 

5  1 

55 

57 

56 

59 

60 

4  6.1 

FRESND  HB  AIRPORT 

MAX 

56 

57 

52 

54 

56 

5  5 

55 

59 

56 

50 

56 

56 

69 

M  I  ^ 

45 

4 1 

39 

39 

39 

39 

63 

RIVEPSIDE  EXP  ST4 

SUB-STA  1 

12 

MAX 

5 1 

5 1 

5  1 

51 

50 

5^ 

50 

50 

tl 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

54 

55 

56 

57 

57 

56 

56 

57 

59 

54.4 

MIN 

51 

50 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

50 

49 

50 

50 

49 

49 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

54 

55 

54 

55 

57 

59 

60 

62 

63 

62 

53.0 

SUB-STA  2 

IB 

MAX 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

54 

54 

52 

51 

52 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

59 

59 

58 

57 

57 

58 

60 

63 

(.4 

63 

56.0 

MIN 

53 

53 

53 

51 

51 

52 

53 

53 

54 

54 

52 

50 

50 

51 

52 

54 

54 

53 

53 

55 

56 

57 

57 

54 

54 

56 

57 

60 

61 

62 

54.2 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


GRASS  MOWED  AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
READINGS  AT  9  A.M.  ARE  FROM  MERCURY-IN- 


HOLTVILLE  5ILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M 
GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A  M 
ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,  BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   FULL  SUN.     DATA  FROM  THERMOGRAPH.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES 
MID  TO  MID. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

■ 

1  8  i 

s  >.  1 

<   <a  « 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANOAPD 
4    AM      10   A^'        4  PM 

T  IMF 

10  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAXERSFIELD  WB  AIRPORT 

1.7 

5.5 

26++ 

13 

24  + 

67 

50 

39 

59 

3 

3 

2 

0 

0 

8 

4.6 

BISHOP  WB  AIRPOPT 

44 

36 

1 

3 

n 

1 

0 

0 

5 

3.8 

BLUE   CANYON  WB  AIPPOPT 

28++ 

8 

24  + 

51 

0 

5 

8 

0 

13 

5.3 

EUREKA  WB  CITY 

34 

N 

Oo 

8 

2 

1 

0 

0 

15 

77 

5.7 

FRESNO  WB  AIRPOPT 

33 

2.1 

5.9 

30 

NW 

01 

81 

64 

44 

75 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

9 

83 

4.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

2.0 

7.2 

29  +  + 

34 

03 

74 

60 

50 

64 

1 

3 

2 

0 

n 

0 

6 

3.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

3.4 

7.9 

32  % 

NW 

OA 

76 

58 

64 

70 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

3.7 

LOi  ANGELES  CIVIC  CENTER 

33 

NW 

03 

0 

1 

1 

0 

1 

n 

3 

B2 

3.5 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

3 

6 

2 

0 

0 

0 

11 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

4.1 

8.8 

25++ 

6 

24 

77 

70 

63 

76 

3 

1 

4 

0 

n 

0 

8 

3.9 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

33 

3.3 

6.3 

30 

N 

04 

72 

53 

40 

66 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

75 

4.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPOPT 

2n 

2.4 

9.2 

31 

N 

04 

80 

65 

50 

71 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

9 

84 

4.1 

5ANDBEPG  W>1 

52++ 

35 

04 

54 

50 

48 

56 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

4.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPOPT 

29 

4.1 

7.5 

23 

NW 

13  + 

73 

58 

55 

68 

1 

3 

4 

0 

0 

1 

■16 

3.9 

SAN  FRANCISCO  Wp  AlPPORT 

29 

6.R 

10.7 

36 

WNW 

05 

81 

69 

59 

74 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

3.9 

SAN   FRANCISCO   FED.    OFFICF  BL 

29 

SW 

02 

0 

1 

5 

0 

n 

0 

6 

87 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

64 

65 

B8 

1 

4 

? 

0 

0 

fl 

3.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

3.3 

7.2 

25++ 

36 

04 

83 

71 

52 

76 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

n 

%   PEAK  GUST 


See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


g   I  COUNTY 

D  S 


A0I1  RJtNCCR  STATION 

*UPC<»  SPfilNOS 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  '.itl) 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTJftA^  RANCER  ^TaTIOM 

AMftOr 
AHOIOLA 

ANCrflH  PAC  U><IOPt  COL 
ANTIOCH  FlQREeOARO  ML 

AsTiocM  Pumping  pl  3 

ANZA 

apachC  camp 
apple  valley 
ARROVO  GRANDE 
AftRpTO  SECO 

A<»fiO»0  seCO  RS  FC  toto 

ASH  MOUNTAIN 
ATlAS  Roao 
AlWELL 

AJBERRT  1  N'*E 

AU&JRN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVtLA  BEACH 

AiUSA  CITT  PARK  FCl<.)8 
8ADGER 

BADGER  PASS 
eAlLET  RIDGE 
BAKER 

BAKER  9  NNm 

BAHERSFIELO  we  AIRPOfiT 

balCh  power  house 

BALL   MUONTAIN  LOOmJUT 
BARRETT  0AM 
BARSTOh 
BARTON  FLAT 

BATES  RIOOE 

aEAATRAP  MEADOW 
BEAUMON  T 

BEAUMON!    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    I  £ 

BEEMIVE  MEADOW 

BEL  Alfi  FC   10  e 

BEN  LOMOND  NO  3 

BENTON  INSPECTION  STA 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
6ESKICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  Ranger  sTA^IO^ 

BIG  BEAR  LARE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BIG  DALTDN  DAM  FC22)6E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

BIG  SUA  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  wa  AIRPOfiT 
BISHOP  UNION  CARBIOE 
BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BLACKS  MOUNTAIN 


BLUE   CKEEK   MT^*  10 
BLUE  MOUNTAIN 
BLVThE 
BLYThE   7  W 

blythe  faa  airport 
board  camp  mountain 

BOCA 
eODIE 
BONITA 

BOONVILUE  MMTnC  STa 
SORON 

80RBEC0  OESERT  PARK 

BOULDER  C  LOCaTELLI  f 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWXAN  DAM 

BRADLEY 

BRANNAN  ISLAND 
BRANSCOMB  2  NW 
BRAitLEY  2  Sw 

BRAY  10  wSW 

BREA  DAM 
BRfNTWOOD  6  Sw 
6RI0GEPORT 

BRIJGEPORT  RANGER  STA 
BRJOGEVILLE   t>  NNM 
BROCKWAT  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  Ranger  sTa 


OOl"!  OfttufS  ANGELES 
002<>;  07  SAN  8ER0IN0 
002?;  02I  MODOC 
OOC^i CONTRA  COSTA 
OOeS'  oil  HUMQULDt 
'  02I  GLENN 

ANOElES 


'  STfl 


BRUSHY  SPRGS  < 
BRYSON 
BUCKHORN 

BUCKS  LAKE 

BJENA  VISTA 

eyRBANK  FD  FC226  8 

Burbank  valley  PMP  PLT 

BURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  Ranch  1  s 

BURTON  RANCH 
BOTTE  LAKE 
BMTTONWILLOW 
CABAZON 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STa 
Calaveras  reservoir 

calexico  2  ne 
cali stoga 

CALLAHAN  RANGE«  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  11  SW 

CAN8r  RANCEd  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKHAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEl  VALLEY 
CARPINIERIA  RESERVOIR 
CATHEYS  VY   OJLL   RUN  RM 


O61  : 


05I  CONTRA  COSTA 
' CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 

VENTURA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
S  LUIS  OBISPO 
LOS  ANGELES 
TULARE 


OS 

MARIPOSA 
Oii  CALAVERAS 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
SAN  DIEGO 
£AN  BERDINO 
FRESNO 

SNTA  barsaRa 

TULARE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

04  SANTA  CRU2 

OTi  MONO 

0<>|  ALAMEDA 

02 

SISKIYOU 
LASSEN 
TRINITY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
PLACER 


MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANOELES 


SANTA  CLARA 


DEL  NOBTE 
CALAVERAS 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
HUMBOLDT 
NEVADA 


KERN 

SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
SACRAMENTO 
MENDOCINO 
IMPERIAL 

SISKIYOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 

HUMBOLDT 
PLACER 
YOLO 
BUTTE 

02| PLACER 

0*.,  MONTEREY 

02.  SHASTA 
PLUMAS 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
LOS  ANOELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 


TRINITY 
CONTRA  COSIA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 
ALAMEDA 


IMPERIAL 
312  Oi' NAPA 
)16   01:  SISKIYOU 
}69] Ob]  SAN  BERDINO 
SAN  01  EGO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 


IS  )A  35 
21  41  12 
)7  S2 


30  I 


MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
PLUMAS 
MONTEREY 
SANTA  BANBARA 
MARIPOSA 


37  59 
33  33 
3a  52 
3A  31 

35  07 
36 

ik  13 

36  29 

38  25 
36  28 

38  54 

33  21 

35  10 

34  08 

36  39 

37  4C 

38  2<v 

35  16 
35  23 


39  56 
32  41 
34  5<< 


36  00 
34  05 

37  05 


36  21 
33  37 
33  37 


34  35 
39  27 
3^  52 

38  07 

39  41 
32  57 

41  34 


37  53 

38  15 
36  17 


34  35 
3A  23 
36  17 


119  55 
UB  52 

116  58 


122  04 

lis  29 

122  15 

122  14 

122  14 

121  08 


lie  43 

122  10 

121  12 

119  52 


119  01 
117  02 
123  22 

117  39 

122  12 

lie  22 

120  39 

120  48 

121  42 

123  40 
115  33 

122  08 
117  54 


121  20 

120  35 

121  05 
121  51 
121  20 
121  12 
121  11 

lie  IS 


OBSERVATION  I 
TIME  AND  I 
TABLES 


5  '  S3 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK   J  CUZZILLO 
MRS.    ROSE   M,  WbBa 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANYON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ElEV  ♦  WMSE 

pacific  union  col 
fibreboard  corporation 
u  s  BUR  reclamation 

CALIf  DIV  OF  forestry 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS.  KAREN  A.  GOULD 


U  S  FOREST  ■ 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
GLADYS  A  DUTRA 
COSPS  OF  ENGINEERS 
J.   E.  LONG 
DAN  BARBER 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS   MARSHALL    C    ELL  I S 
A2USA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  WEODlE 

U   5   NAT    PARK  SERVICE 

E   BAY   MUNICIPAL   U  OlST 

L   E  METMENY 

L  A  WTft  ♦  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW   F [RE  0  1 STRI ;I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IPRIG  OlST 
BEAUMONT    IRRIG  OlST 
U  S  W6  OBSERVER 
METCH  HETCMY  WTR  SUP 
A.   E.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUR. OF  PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  dUREAU 

EARL  R.  ELZEA 

U  5  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  OlST 

SEAR  VALLEY  MUT  WIR  CU 

U  5  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  THRASHER 

DEPl   WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

STalE  PARK  SERVlCt 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF,  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  eUREAU 
UNION  CARBIOE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 

u  s  WEATHER  Bureau 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
EASl    BAY  MUNIC  UTL  ulS' 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  MRbT 
BODIE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BtACH  ♦  PKS 
VINCENT   0  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA   IfifilG  OlST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT    R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  a  WEFERLING 
MRS-  ANNA  HOWE 
P       •  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  OUIEN  SABE 
R.   V.  CHRlSTOFFERSEN 
BURBANK  PUBLIC  SERVICE 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  c  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN   VOLCANIC   NATL  P' 

BUENA  VISTA  W  5  OlST 

WiLLARD  HAGER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  8ERD1N0  CO  FCD 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  OEPT 

IMPERIAL    IRfilG  OlbT 
CITY   OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBERSOLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  0  ♦   £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY   OF    bANTA  BARBARA 
WM  H  AL I  SON 


CAZADERO 
CECILVILLE  5  SE 
CEOARVlLLE 
CENTERVILLE  PH 
CHAOOOPA 

CHALLENGE  RANGER  iTJ 
CHAMPS   FLAT    W£ST  MD> 
ChATSWORTM  FC  24  0 
CHATSWORtH  I 
CHERRY  VALLEY  I 


chico  Experiment  sta 
chijuito  creek 

CHITTENDEN  PA-iS 
CHOLAME  ALLEY  RANCH 
ChuCHUPATE    ranger  STA 
ChULA  VISTa 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKS  PEAK   1  NE 


clarks  valley  mudo  rch 
clear  creek 
clearlake  highlands 

CLOVEROALE   3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
CLOVER  VALLEY 
COALINGA 
COALINGA  i  SE 

COALINGA  14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVElO  eel  RIVER  RS 

covina  temple  fc  193  b 

coyote  canyon 
coyote  wells 
crabtree  meadow 
crawford  ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
crescent  city  mntc  sta 
crestline  fire  sta  2 
crockett 
crowoer  flat 

crystal  lake  fc  283c 

ilCULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUYAmACA 

DAGGETT   1  £N£ 
DAGGETT    FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 


DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAH   HORSE  CAMP 
DOBBINS 
CONNER 
DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FO  FC107C 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

OHY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 


DUTTONS  LANDING 

EAGLE  CREEK 

EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  dam 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC12eB 

ELK  VALLEY 

ELLERT  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MOOENA 
ELSINORE 
ESCONOlOO 
ESCONDIDO  NO  2 
ET I  WANDA 
ETNA 
.'EUREKA  we  CITY 

ekcheouer  reservoir 
gxeter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  fire  station 

fairmont 

fallbrook 

fall  river  mill  intake 
feather  falls 
FERGUSON  Ranch 
ferndale  e  SSW 

FERNDALE  2  Nw 
fidoletown  lynch  ranch 


FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTaNA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESThILL  ranger  STA 

FORKS  Of  salmon 


1614  03 

1624  02 

16A7  05 

165J  02 

1680  06 

1682  06 

1697  05 


OBSERVATION  ' 
TIME  AND 
TABLES 


SONOMA 

SISKIYOU 

MOOOC 

BUTTE 

TULARE 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 


1985 


2012 
2027 
2031 
2048 
2069 
2081] 01 
20841  01 
2090  06 


GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 


C2 
05  KERN 


MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 


41  06 
I  41  32 
I  39  47 
I  36  30 


ITOO  02  PLUMAS 

1715  02  BUTTE 

1737  05  MADERA 
1739; 04   SAN  BENITO 

1743  04    SN   LUIS  OBPO 

1754  051  VENTURA 

1758  06| SAN  DIEGO 

1773  02  SACRAMENTO 

1779  06  LOS  ANGELES 

1783  02  PLUMAS 


1784  02 

1785  02 
IT99I 01 
18O6I 02 
1836 

1844 
1845 
1864 
1867 

1869  05 
1866  01 
1891  02 


FRESNO 
TRINITY 
OUTTE 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 
CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 
SI  SKI  YOU 
KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MOOOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SAN  01  EGO 
SN  LUIS  06P0 
SAN  6ERDIN0 
SAN  BEROINO 

SANTA  CRUZ 

02  YOLO 

MODOC 

MODOC 

MOOOC 

INYO 
07|  RIVERSIDE 
O7I  INYO 
02  TEHAMA 


39  47 
39  50 
.  34  05 


34  15 
38  02 
41  53 


34  52 
41  06 
37  01 


SAN  01  EGO 
SAN  BERDINO 
SI SKITOU 
HUMBOLDT 
MARI POSA 
TULARE 


LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 


FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINI TY 
PLACER 
SISKIYOU 


29 

38  53 

35  03 
■  4]  13 

37  06 

36  12 

35  59 

.  33  48 

39  22 
32  53 


41  28 
40  4  6 
37  35 


34  24 
36  21 
40  22 


121  40 

L18  27 

L21  13 

120  58 


121  14 
121  47 
119  23 


121  18 
117  43 

120  30 

121  32 

122  24 

123  27 


120  27 
120  21 
120  21 


121  11 

122  01 
121  59 

121  01 

122  20 
119  34 
122  22 


115  58 
US  21 

116  17 
124  12 
124  05 
124  12 

117  15 
122  13 


1820 
7002 
5500 


1640 
2500 
3160 


4900 

5175 

5370 
108 

2255 

2170 


1200 
5225 
1910 
3700 


121  12 

120  14 

118  36 

lia  08 


120  05 
lis  32 
120  06 


122  31 

115  34 

120  40 
lie  34 

123  43 
119  14 

121  12 


122  54 
124  10 
120  16 


121  26 

121  16 

122  27 


2075 
1711 
9645 


1972 
1090 
2340 
3190 


MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
RS.  RUBY  L.  ROSE 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G  *   E  COMPANY 
S   ARMY  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
WR-NORTHERN  DIST 
LONNIE  BATWAY 

>S  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

NED  EARL 

;  Plant  intro  grdn 
•t  of  wtr  resources 

VICTOR  L  hASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDCE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
;  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

ameR  crystal  SUG  CO 
DICK  MUDO 

•i  R  JARDINE 
C   IVAN  CLENDINNING 
ELMER   W  OLSON 

iM,  J,  eusic 

I  S  FOREST  SERVICE 
i  CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 

CHARLES  HOWELL 

S  FOREST  SERVICE 

WALTER  RuACm 

ELMERTa  B.  BENNETT 
'  S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  t  W  L  SERVICE 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R 


[  B  THRELKEL 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

,  5  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 

S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  a  TEMPLE 

i  howard  f  bailey 

coyote  wells  svc  sta 
,  st  of  calif  snow  survey 
robert  a  crawfuro 
pac  power  +  light  co 
oiv  beach  +  pks 
state  div  of  hwys 
crestline  fire  sta  no  . 
Sugar  refining  co 
,  california  owr 

s  forest  service 
culver  city  fire  dept 
mary  s.  ingram 

MElIX   IRRIGATION  DIST 

county  of  santa  barjara 
cool  water  ranch 

Aviation  agency 
DALE  s.  aosE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
MERMAN  L  LORENZEN 

I  CALIFORNIA  OMR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RM 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

I  CALIFORNIA  OwR 

♦  E  COMPANY 
DELANO  FIBE  DEPT 

:  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 
KEN  C.  8RATT0N 
G  ♦  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  .  PKS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  Rowland 

i  d  mc  lean 

irs.  nancy  lynn  goodman 

:arl  wOBSER 
wallace  e.  marshall 
.  state  of  calif-snow  sy 
dan  steele 

.  corps  of  engineers 
metro  water  district 
orlano  unit  wu  ASSN 
san  diego  water  oept 
el  centro  water  dept 

♦  £  COMPANY 
HUR  L.  STEWART 

CALIF  DEPT  OF  AGR 
.0.   CALIF.  EOISON  CO. 
.  NORMAN  ADAMS 


ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  8UCMNER 
EUREKA  W50  MIRANDA 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STAT l( 
WTR  ♦  PWR  OtPT 

oept  special  dist  servs 
'  g  ♦  e  company 
.  s  mendichi 
bureau  of  reclamation 
connick  livestock  co 
rollin  z  80tt0n 
wenTworth  lynch 
i  forest  service 

ventura  co  fire  oept 
RAYMOND  Thomas  ranch 

CAL  DEPT   FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  a  E  ESLICk 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


ORT  BIOWELL 

OftI  BfiAGG 

ORT  BftkQQ  AVIATION 

ORT  OICK 

ORT  JONES  6  ESE 

ORT  JONES  RANGER  STA 

ORT  ORD 

ORT  ROSS 

REEDOH  e  NNW 

RENCM  GULCH 

RESNO  H8  AIRPORT 

RIANT  GOVERNMENT  CAMP 

ULLEHTON  OAH 

ULLEHTON  HILLCREST  Rv 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GA&OUET  RANGER  STATION 
GEH  LAKE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GER6ER  RANCH 

GERLE  CREEH  CAMP 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROT 
CRROY  8  NE 
GILROT  U  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC29»G 
GLENDORA  MEST  FC  IBS 
GLCNNVILLE 

GLEHNVILLE  FULTON  RS 
COLO  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 

goldstone  echo 
gonzales  9  ene 
grace  meadow 
granite  springs 
grant  grove 
grass  valley  no.  2 
graton 

greenview 

greenville  ranger  sta 
groveland  2 
groveland  ranger  sta 
guerneville 

haines  cyn  lower  fcj6* 
haines  cyn  upper  fc367 

HAWEE 

HALF   HOON  BAT 
HAMILTON  BRANCH  PH 


HANSEN  0AM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HAHRt  ENGLE6RIGHT  0AM 

hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
hayfielo  Pumping  plant 
hayfork  ranger  station 

HAYWARD  b  ESE 

HEALOSBURG 
HEAL0SBUR6  NO  2 
HELL  HOLE 
HEMET 

hEnshaw  dam 
hernandez  2  nw 
hernandez  7  se 
hesperia 

HETCH  HETCMT 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

HIGHLAND  LAKES 

MILTS 

HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOGBACK  ftOAD 
HOLLISIER  1  Sw 
HOLLISTER  2 
HOLLISTEfi   10  ENE 
HONETDEW  2  WSW 

HOOPA 

HOP LAND   S  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVFS  HCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MURKEY  CREEK  PARK 

HTAMPOM 

IDLEWILD  HMY  MNTNC  STA 
lORIA 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INVOKERN 

INYOKERN  APmITAGE 
lONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 

JOHN  BULL  Flat 

JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 


kelseyville 

hentfielo 

kerlinger 

ikern  river  ph  no  1 
kern  river  ph  no  3 
kettleman  city 

KETTLEHAN  STATION 

KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERPY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KY6URZ  STRAWBERRY 

LA  CRESCENTA  FC  251  6 

LAFAYETTE  2  NNE 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBUHY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 


01 
01 

DEL  NORTE 
SISK I  YOU 

Oil  SISKIYOU 

0*l'  MONTEREY 

01  SONOMA 

04  SANTA  CPUZ 
SHASTA 


FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 


02.  EL  DORADO 
06  SNTA  BARBARA 
02I SHASTA 
061  SAN  DIEGO 
04  SANTA  CLARA 
041  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 
06  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

05  KERN 

KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

PLUHAS 

TULARE 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 


INYO 

SAN  MATEO 
02  PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

Shasta 
riverside 

TRINITY 
ALAHEOA 


i;  01  SONOMA 
02  PLACER 


Ob!  RIVERSIDE 

06  SAN  DIEGO 
04  SAN  BENITO 

04  SAN  BENITO 

07  SAN  BERDINO 
0^  TUOLUMNE 

02  NEVADA 

05  ALPINE 

01  SISKIYOU 

02  LAKE 

05  TULARE 

06  LOS  ANGELES 

BLNITO 
SENITO 
BENITO 
01  HUMBOLDT 

01 

LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

5N  LUIS  06PO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 
DEL  NORTE 
SAN  BENI TO 
RI VERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 

INYO 

RIVERSIDE 
KEfiN 


07  KERN 
05  AMADOR 
02  PLACER 
07  SAN 
02'  MODOC 

4388  07,  SAN  BERDINO 

4389  05  TULARE 
BEROINO 


4422 


4671 
4679 
4690 
4696 
4701 
4705 


SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MAflIN 

SAN  JOAQUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 


SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUM6OL0T 
STANISLAUS 
SONOMA 
HUMBOLDT 
EL  DOftAOO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 

I  ORANGE 
1  ORANGE 

I  MATEO 
■  ALPINE 

I  BERDINO 
TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKE 
'  LAKE 


41  36 

36  41 
38  31 

37  03 


36  59 
33  54 
33  53 

40  06 
38  50 

41  52 

37  45 

38  55 


37  00 
37  02 
37  06 


41  33 
40  08 

37  50 


36  08 

37  28 

40  16 

56  20 
34  16 

41  46 


33  42 

40  33 

37  39 

38  37 

38  37 

39  04 


36  50 
36  51 
36  55 


36  11 

38  06 
40  11 
38  12 

37  14 
33  41 

40  37 


38  21 

39  05 
34  06 
41  16 


37  55 

33  33 

33  33 

37  19 

38  29 

34  15 
37  58 

I  01 

39  25 


119  43 

119  43 
JIT  53 
117  55 
123  48 

120  51 
123  58 

119  08 

120  47 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U6  40 
114  52 

120  52 
116  48 

121  16 
1:9  36 

120  21 
118  58 

121  04 


123  22 

122  58 
121  16 
121  30 
121  33 

115  38 

123  10 

121  59 

122  52 
122  52 
120  25 

116  57 


119  46 
122  38 
122  43 
116  39 
118  02 

122  00 
121  25 
121  24 

121  14 
124  09 

123  40 
123  00 
123  07 

118  37 

120  23 
U9  45 

122  33 
120  22 

119  13 
116  41 


117  41 
120  56 
120  50 


121  52 
121  08 
124  02 


122  16 
120  01 
117  11 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  ft 

U  S  WB  OBSERVER 

BENNY  L.  BEASlEY 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARMY  AlR  FORCE 

C  fl  CALL 

WESlMINSIEfi  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLEflTON  MUN  UTIL  DEPT 
MRS  H  E  PANCOAST 
ft  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO,  CALIF.  EDISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MILOA  ORAGHI 

DEPT    WATER  RESOURCES 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

FYRON  F.  CLARKE 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

HENRY  MANTELLI 

SETH  £  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  ^STRY  ♦  F  D 


ALBERT  0.  NORTON 
MRS  ALTA  M  BOCUE 
HETCH  metchy  wtr  Sup 
CALIF  DEPT  OF  WATER  R£ ; 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLSERG 

MRS  EMMA  ft  PEPEIHA 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRECf  H.  OSBORNE 
U  S  FORtST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  K-INORED 
JAMES  P  KJNDfiEO 
L  A  WTR   *  Pwfi  DEPT 
SAN  MATEU  OEPI  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

STATE  DIV  OF  FSIRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

p  G  ♦  E  Company 

METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BtTTENCOURT 


HEALDS8URG  FIRE  DEPT 

WALDO  F  IvERSON 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE   HEMET   MUN  WATER 

VISTA    IHRlC  OIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLOKESE  AKEfiS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  hETcmy  WTR  SuP 

CLARENCE  E  GAS50WAY 

DEPT  OF  WTH  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOaERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  K.MPG 
CITY  OF  MOLLISTER 
MRS  EDA  C  MU8BELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TOBIN 
ANTHONY  LUCCHETTI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS    LURL I NE   R  BROWN 
HETCH  MEICHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  CRAVES 


MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  MWYS 
NEW   lORIA  MINE  *  CHt.M 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTP  ♦  PWR  DEPT 
AGH  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
PIEHSON  TUTTLE 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANIRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSHUA  Bin  CTY  WT«  DIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  □ 

SO  CALIF   EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  Ruth  f  RueiNow 

CO  FARM  ♦  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPl 
P  G  ♦  E  COMPANY 

p  G  ♦  e  Company 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.   FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS   L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  w  0 
ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
8  WATER  DISTRICT 
S.  GERTRUDE  REEDY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HEICHT  wTR  Sup 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  fi  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 


LAKE SHORE 

LAKESIDE   2  E 

LAKE  SOLANO 
' LAKE  SPAULDING 
I  LAKE    SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HIS  FC  560  B 
LAYTONVILLE 
LE6EC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 


LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VT 
LITTLE  PANOCME  DET  OAM 
LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOOO  2  N 
LODGE POLE 
LOO  I 

log  spring 

lone  pine  ctnwood  ph 
i  lone  tree  canton 
i'LOng  beach 

long  beach  w8  ap 

long  bell  station 

lookout  3  wsw 

LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANOS  DET  RESV 

LOS  GAIOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  MILLS 

LOWER  KI88EY  RIDGE 

LOWER  MEADOW 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  9LVD 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTECA 

manzana  school 
manzanita  lake 
mare  island 
maricopa 
mariposa 

MARKLELVItLE 

martinez  3  s 
martinez  3  sse 
martinez  fire  station 
marysville 
maTmeR 

MC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  FIRE  STATION 
MEDICINE  LAKE 

HENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOI  SPRINGS 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLEIOWN 
MILFORD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 

Ml NERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA   4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MUNUCELLO  OAM 
MOOR PARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL    2  E 

MORGAN  HILL   6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  6AY  FIRE  OEPI 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS  ] 
MT  6ALDY  FC  85G  I 
MT  SALUY  NOTCH  I 
MOUNT  DANAmER  I 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MT  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MT  HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 
MT   SAN  JACINIO  WSP 
MOUNT    SHASIA  SLOPE 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MUSICK  CREEK  GUARD  ST* 
NACIMIEnTO  DAm 
'NAPA    STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 


SHASTA 

SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

MODOC 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

El  DORADO 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

PLUMAS 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

LASSEN 


MONTEREY 
05  TULARE 
05  SAN  JOAUUIN 


SAN  JOAOUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MODOC 
MOODC 
KERN 

SNTA  BARBARA 


LOS  ANGELES 
51151 06: LOS  ANGELES 
5iie|  05j  MERCED 
05  MERCED 
05  MERCEO 
04  SANTA  CLARA 
O4I  SANIA  CFUZ 
06l  SNTA  BARBARA 
05' KERN 
OS'  TUOLUMNE 


03  ; 


'  SAN  BERDINO 
.  MONTEREY 
,  SAN  BERDINO 
>  SAN  BERDINO 

LASSEN 
'  MADERA 

TRINITY 


SALANO 
KERN 
MARIPOSA 
ALPINE 

.1  CONTRA  COSTA 
,  CONTRA  COSTA 
.[  CONTRA  COSTA 


051  TUOLUMNE 
5444: 02  TEHAMA 
5449; 02'  SISKITUO 

05' FRESNO 
5502  07  RIVERSIDE 
5505  01  SISKIYOU 


FRESNO 
MERCEO 
MEHCeO 
FRESNO 
EL  DORADO 
PLACER 
LAKE 
LASSEN 
SAN  BERDINO 
TULARE 

02i lEHAMA 
05l  TULARE 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
STANI SLAUS 
STANI SLAUS 
KERN 
KERN 

05I  TULARE 
Oi  MONO 
01  SISKIYOU 
04  MONTEREY 

NAPA 
VENTURA 

TULARE 
SAN  DIECO 
SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 
04, SANTA  CLARA 
07|  SAN  BEROINO 
04!  SN  LOl S  OePO 
04,  SN  LUI S  OBPO 

05  TULARE 
07   SAN  BERDINO 
0*1  SAN  BERriNO 
06j  SAN  BERDINO 

5909  02!  EL  DORADO 


40  53 
32  51 

38  29 

39  19 


33  49 
41  26 
41  12 
35  18 


118  07 
120  10 
120  59 


121  31 
117  45 
123  29 


122  26 

120  15 

121  01 
119  02 


122  47 

120  27 

lie  03 

121  24 


120  56 

120  56 

121  58 

122  02 


41    16  I  122  ( 


OBSERVATION 
TIME  AND 
I  TABLES 


I  5982 
5983 
5996 


6027 
6032 
6048 
6056 


04  CONTRA  COSTA 

05  FRESNO 

04    SANIA  CLARA 

01  SISKIYOU 

02  PLUMAS 

04  SANIA  CRUZ 
07  RIVERSIDE 
02  SISKIYOU 
02  SISKIYOU 
01, MARIN 

06j  LOS  ANGELES 

01  TRINITY 
05| FRESNO 
041  SAN  LUIS  OBPO 
01 1  NAPA 
01 ; menooc ino 
07  SAN  BERDINO 
07  SAN  BERDINO 
.  02  NEVADA 


37  38  I 
31  03 

35  02  .' 


37  06 
37  08 

34  03 

35  23 

35  25 

36  15 
35  28 
34  14 


36  ' 


34  14 
37  54 
41  12 


lis  10 

122  28 
121  54 

121  52 

122  07 
118  53 

1  16  31 


121  45 
121  39 
116  34 
120  51 


119  05 

121  39 

122  00 


120  53 

122  16 

123  34 


2395I  6P 

15501 

4975 

6775 
4770! 
t235| 


OBSERVER 


U  S  BUR  RECLAMATION 
melia  irrigation  DIS' 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  *  £  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONOIDO  MIL    WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
MARVIN  FOSTER 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  H.  BROWN 
KERN  CO  FiRE  OEPI 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
MAITHEW  J  KEEGAN 
MERCED  Co  FIRE  DEPT 

KAwEAH  LEMON  CO 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FRANK   0£  CHAINS 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  CLOVEfllNE  COHOER 

LJVERMORE   ALMOA  ClY   F  [ 

ARCHIE  M  WEFERLING 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  LOOl 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 
L  A  WIR  *  PWR  OEPI 
TRACY  COUNTRY  CLUB 
JOHN  w  TEEO 
U  S  WEATHER  ouhEAO 
DEPT  OF  *AT£R  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BUflRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR  POL  CON  OIST 

ROGER  c  Rice 
arburua  Ranch 
bureau  of  reclamation 
city  of  los  gatos 
allen  helenius 
u  s  forest  service 

KERN  CO  FSTRY  t  F  0 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

INTERMOUNIAIN  F    *  RES 
SAN  DIEGO  wTR  OEPI 
ROLLO  LARSEN 
CALIF   OIV  OF  FEBESIRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  6£RNflRD(N0  FCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   M  E  MAMNKE 
DEPI   WATER  RESOURCES 
SO,  CALIF.  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBAR) 
U  S  NAT  Park  SERVICE 
SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYO 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARGARET    S  PLUMMEH 
BRIAN  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARI.'IENI 
HARYSVILLE  fire  DEPI 

city  san  francisco 
u  s  weather  bureau 
gino  l.  zanni 
Radio  station  kfre-fm 

CALIF  OIV  OF  forestry 
u  s  wEAlHEP  Bureau 

ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRlG  DISI 

INACTIVE  6/30/67 
STATE  OF  CALIFORNIA 


U   S   NAT    PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINtERS 
EUREKA  WBO 
WALTER  N.  PEDERSEN 
CAL   OlV   BEACH   t  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
CITY   OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPI 
KOOL   RADIO  SIAT ION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  REWARD 

u  s  8UH  Reclamation 
venIuRa  County  fire  dep 
corps  of  engineers 
san  diego  water  co 
MRS  thelma  f  downer 


BILL  R.  BRUNER 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY    F   P  OCST 
STANDARD  OIL  OF  CAL 1 1 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN   PASS  MINt 
JUDITH  M.  RflOY 
HI  BALDY  SKI  LIFT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 


NC 


CAL  DIV  dEACM  *  PARK 
SO. CALIF.  EDISON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPT.  OF  WATER 
JACK   I  SCHELL 


MT 


)  WSP 


DEPI    WATER  RESOURCES 

WEATHER  Bureau 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 


NAT  PARK  SERVICE 
DEPI   WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RIGGS 
MONTEREY  CTT  PARKS  OEPT 

ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 

OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
OF  NEVADA  CITY 


-  105  - 


STATION  INDEX 


IncmbuR*  par*,  k  ii 
|f(EwHALL  SOLEDAD  FC)2CC 

' NEWMAN  J  HD 

NEhPORI  BEACH  HARBOR 
I  NEta  YORK.  MTH$ 
NICOLAIJS  2 
NIOMllNCALt 
NILANO 
NIPOMO  2  H» 

NOEL  SPRING 

NORTH  fori:  Ranger  sta 

NOVA  TO   a  WNkf 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

OAKVILLE    1  WNW 

OAKVILLE    1.  ■  2 

OCCIDENTAL 

OCEANSlOe 

OCEANilOE  PUMPING  PL 


OCOTtLLO  k 
OILFICLOS 
OJAI 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  47  Bt 
ORANCE  COUNTY  RESVfi 

orange  cove 

orick  prairie  C»EEK  PK 
ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGEfi  STA 

OSPITAL  RANCH 

O&TRANDER  LAKE 

OXNARD 

pacheco  pass 
pacific  house 
pacoima  0am  fc  33  a-e 

PAiciNES  OhHmall  Ranch 
PALMDALE 

PAL.^DALE   FAA  airport 

palm  springs 

palo  alto  city  hall 

PALOMA 

PALOKAfi  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FCtiO 
PANAMINT  CITY 
PANOCME 

PARADI SE 
PARADISE  M^ADOM 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PARKFIELO  7  NNW 
PASADENA 

PASKENlA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  %  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTERSON  MEADOW 
PATTIWAV 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PEPPERDINES  CAMP 
PERRIS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 
PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  R  S 

PINE   FLAT  0AM 

PINE  MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  esE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POlKEfl  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

PLASKEIT 


frlkh  Okj  ALAMEOA 
61<>9  06;  VENTURA 
OltZ  Ob-  LOS  ANGELES 

I  6J(.ai  041  STANISLAUS 

I  6175  06.  ORANGE 
6184: 07  SAN  BEROINO 

I  619*1 02.  SUTTER 

6196  07| PJVERSIOE 

6197  07  IMPERIAL 

{ 620T  06  SN  LUI S  OBPO 

'  6212'  02'  GLEN 
' 6iljl 04  MADERA 
I 6290; 01  MARIN 
I  6)28  Oil  SISKIYOV 
I  6334  04  ALAMEDA 

6341   Ol!  NAPA 

6356  01  NAPA 
. 637J: 01  iUNUM* 
I  6377]  06.  SAN  DIEGO 
I  6379  06!  SAN  DICGO 


I  63951  I 
'  6399|  I 

I  6'.73 
I  6'.76j 
I  6'>9e{ 


llOTi 


6408  01 
6421  02 
6424|  02 
6428; 02 
6441J  04 
6442  04 
6569  06 
04 


SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENToflA 


LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTle 

CALAVERAS 

MARIPOSA 

VENTURA 

MERCEO 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 


PLU^*AS  EUPtKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 

PT  arguEllu  light  STA 
POINT  PIEDRAS  6LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

POPTOLA 

MEADOW 


POSEY  3  £ 

POTTER  VALLEY   3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PfiAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCT 

railroad  flat 
ramona  spauloing 

ranchita 
ranosburg 
rattlesnake  creek 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 
REDOING  4  SSE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
RED-OOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 


Riverside  Flrt  Sta  No.  3 

RIVERSIDE  fcXP  STA 

ROBBS  HEAK  P  H 

ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 

flOCKLIN 

ROGERS  CAMP 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

Running  springs  i  e 

SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
.'SACRAMENTO  WB  CI  TY 
SADDLE  CAMP  RANGEfi  STA 

sacehen  creek 
saint  helena 

saint  helena  a  wsw 
saint  helena  t  ne 
saint  marys  college 
salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salinas  dam 

salsipuedes  gaging  sta 
salt  springs  phr  house 
san  andreas  2  s 
san  antonio  mission 


662<>.  07{  LOS  ANGELES 
6627j  07  LOS  ANGELES 
66341 07  RIVERSIDE 
66i.6j  Oi>|  SANTA  CLARA 
6650^  Ot.!  MONTEREY 
6647. 06;  SAN  DIEGO 
6663  06'  LOS  ANGELES 
66711 07j  INYO 
6674  Os!  SAN  BENITO 


7479  04 
7  580  02 
7600  07 
7623 
7630  02 
7633 
7637  02 
7641  03 
76*3  Ot 

76*6  01 
761.9  02 
7661 ! 01 

7669 
7672 
7681 
7689 
7702 
TTl* 


02  BUTTE 

0  4  TUOLUMNE 

07  SAN  BERDINO 

0*  MONTEREY 

0*  MONTEREY 

06  LOS  ANGELES 

02  TEHAMA 

0*  SN  LUIS  OSPO 

0*  SN  LUIS  OBPO 

0*  SN  LUIS  OBPO 

0  3  MODOC 
041  KERN 
021  TEHAMA 
041  TULARE 

MOOOC 

RIVERSIDE 

SONOMA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 


FRESNO 

VENTURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

GLENN 

SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

CALAVERAS 

SAN  DIECO 

SAN  DIEGO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BEROINO 

SAN  MATtO 


SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

EL  DORAOO 

PLACES 

INYO 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

lUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 


.  COSTA 


MONTERY 

SN  LUIS  uaPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

CALAVERAS 

MONTEREY 


38  25 
33  12 
33  13 

33  09 
36  IS 
3*  27 


37  27 
36  21 
33  21 


39  53 
35  38 
35  *1 
34  *0 


3*  36 

36  29 

34  2* 

34  08 


34  48 
39  18 
39  22 

32  57 

33  53 
36  1  1 
36  07 
39  56 
38  19 
33  04 


40  35 
3*  03 
37  29 


22  02 
18  58 
18  32 
21  03 
17  43 
14  la 


22  40 
19  30 
22  43 
22  41 
22  12 
22  26 
22  28 
22  59 
17  23 


16  08 
20  24 

19  14 

20  43 
22  37 

le  06 

17  53 
19  18 
2*  01 
22  12 


21  34 
21  34 

20  47 
19  33 

19  11 

21  n 

20  30 
18  2* 


18  23 
17  06 
20  50 


20  1* 
17  1* 
22  38 


19  20 

19  21 
21  11 
18  44 

20  36 

21  49 
20  48 
20  44 


18  21 
21  46 
17  04 

19  41 
21  30 

21  30 

22  48 


22  32 

22  22 

22  06 

21  37 

21  36 

20  30 

20  24 

20  13 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LESLIE   ^ALT  company 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPI 
C.    T.  SNYDEft 
RECLAMATION  OIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IftfilC  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 

corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
marin  county  fire  dept. 
u  s  forest  service 
u  s  weather  bureau 
mrs  lillian  del  oondio 
klaus  huckfeldt 
andrew  j  blaney 
oceanside  fire  DEPT 
oceansioe  water  dept 

earl  g.  cartier 

PACIFIC    TELtTEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
DEPI   OF  WTR  RESOURCES 
J.    T.  SAILORS 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  *  PARKS 
ORLAND  unit  WU  ASSN 

E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWR  ♦  NAIL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNAftD 
CALIF  DEPT  OF  WATER 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 


PALMOAlE    IRRIG  DIST 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
PALM  SPGS  Fl RE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  fl  BELL 
PAlOMAB  CeSERVATOHY 
SUPT .  OF   STREETS  «  PK 
C.   T.  SNYDER 
MISS  LILY  dERG 

PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
hETCM  heICHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  Dl STRICT 
ROBERT   H.  DURHAM 
PAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY   OF    PASO  RObLtS 
FRflNClS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 

DEPI  OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
OflVID  W.  ALLWAROT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  OEPT  WATER  RES 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VENTURA  COUNTY  FCO 
L  fl  CO  FIRE  DEPT 
USFS.  DISTRICT  RflNGfcR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURfl  CTY  FLD  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 


P  G  ♦  E  COMPANY 
INST   FST  GENET  ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  5  F  S+  CAL  DEPT  wTR 

PLATINA  MWY   MTC  STN 
PLUMAS   EUREKA    ST.    PK . 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 


U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYoELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
O  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 

B.  W.  PATTERSON 
KERN  CO  F [RE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  Redoing 

REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS   DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOlSOM  STATE  PRISON 

CALIF   OlV  BtACH  *  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  *  AG  EXP  STA 
SAC  MUNIC  UIL  OIST 
DEPI  OF  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SJ  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCMY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  UEAIMER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 


EDWIN 
MRS  CLARA  B  ABREU 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FEO  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  •  E  COMPANY 

CEMENT  CU 


SAN 


SAN  ARI^ 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 


SAN06EMG  PTL  FCl 30B 
SAND6ERG  WB 
SAN  OlEGU  w6  AIRPORT 
SAN  DIMAS   FIRE    WO  FC94 
SAN  DIMAS    TANBARK  FLAT 
SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 
SAN   FENNANDu   PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
I  SAN  FRANCISCO  W8  AP 
fS  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC4248E 
SAN  GABRIEL  F iRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN 


I  LUIS  OBISPO  POLY 
I  MARCOS  PASS 
I  MATEO 

I  NICOLAS  ISLAND 

I  RAFAEL 

ANA  FIRE  STATION 
ANA  RIVER  PH  3 
ANITA  FERN  FC432 
BARBARA 

BARBARA   FAA  AP 
BARBARA  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 
CRUZ 


margarita  2  sw 
margaRi ta  boost 
maria  w6  airport 

MONICA 
MONICA  PIER 


A  ROSA 
A  YNEZ 
lAGO  DAM 
SAUGUS 


PL  I 


SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
.•SCOTIA 
SEARSVlLLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
ERRA  CITY 

ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL  MILL  FC  414 
LVERADO  RANGER  STA 
AGGS    SPGS  LAS  LOMAS 


SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   I  E 

SOLEDAD 

SOMERSET   S  ESE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

5  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  Y05EM1TE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC   346  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE    TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL   INN  2 

ANOISH  1  £ 

ANOISH-HICKEY    SI  PK 

ANISLAUS  POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLING  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 

ON  WBAP 
OCKTON  FIRE  STA  NO  * 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SURF  2  ENE 

SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 

SUTTER  MILL  Ranger  sta 

SWAIN 


AHOE  CITY 

AHOE   VALLEY    FAA  AP 
ALBOT  CAMP 
EHACMAPI 

EHACHAPI  AIRPORT 
EJON  RANCHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL   FAA  AlRPoRT 
MOUSANO  UAKS 

HREE  MILE  VALLEY 
HfiEE  RIVERS  6  SE 
HREE  RtfflS  EDISON  PH 
HREE  RVRS  EDISON  PH 
IGER  CREEK  PH 
OPANGA  PATROL    STA  F 
ORRANCE 
RABUCO  CANYON 
RACY  2  SSE 
RACY  CAftBONA 


JJJNCA  MILL  CR  FC  47v 

JLEFIELO 

^LELAKE 

UNNEL  RANGER  STAl ION 


OBSERVATION  ' 
TIME  AND 
TABLES 


is 


01 

03 
8092 
8135 
8145 
ei62| 01 
81731  02. 


WHTZWn  

SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
,'  LOS  ANGELES 
,,  LOS  ANGELES 
,.;  SAN  OIEGO 
,  LOS  ANGELES 
,  LOS  ANGELES 
,  SANTA  CLARA 


06  LOS 
06  LOS  ANGELES 
04  SAN  FRANCISCO 
04  SAN  MATEO 
04  SAN  FRANCISCO 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
04  SAN  MATEO 
06  RIVERSIDE 

06  RIVERSIDE 

04  MADERA 

04  SANTA  CLARA 

04  SAN  BENITO 
06  ORANGE 

05  MERCED 

0*  SN  LUIS  OBPO 

06  SAN  BARBARA 
04  SAN  MATEO 
06  VENTURA 

01  MARIN 
06  ORANGE 
06  SAN  BERDINO 
06  LOS  ANGELES 
06  SNTA  BARBARA 
06  SNTA  BARBARA 
06  SNTA  BARBARA 
0*  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CfiUZ 
06  LOS  A.NGELES 

04  SN  LUI S  OBPO 
0*  SN  LUI S  OBPO 
06  SNTA  BARBARA 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
06  VENTURA 
01  SONOMA 
06  SNTA  BARBARA 
06  ORANGE 

LOS  ANGELES 


SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

CALAVERAS 

HUMBOLDT 

EL  DORAOO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

MONTEREY 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISCOj 

MARIPOSA 

INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

8UTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 
SANTA  CRuZ 
SNTA  BARBARA 
VENToRA 
LASSEN 

AMADOR 
PLUMAS 
KERN 
PLACER 


KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 


TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 
TfilNl TY 
SAN  BERDINO 

NEVADA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

siskiyou 
Tulare 


37  56 

37  4* 

38  00 


122  30 
122  23 
122  25 


119  *3 
121  5* 
121  31 


120  38 

120  38 

120  27 

lie  29 


36  23 
I  *0  27 

34  09 
10 

38  54 

39  12 

35  08 
35  08 
35  02 

52 


33  39 
37  42 


L21  20 
121  14 
121  19 


122  32 

121  46 

121  06 

120  23 


120  40 

120  48 

121  06 


118  42 

120  29 

lie  36 

ll7  36 

121  25 
121  24 

121  35 


3535 
4170 
4974 
100 
1055 
1930 
1730 


2470 
4070 


ioe5 

41*8  I 

4444 

1486 

6160 

1024 

6230 


3960 
1*24 
5300 
S900 


'  MRS  JEAN  SRINAN  ~ 
JOHN  M  SHIELDS 
S   B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  wTR  +  TEL  CO 
A  CO  FIRE  OEPT 
S  WEATHER  BUREAU 
'   S   WEATHER  bUREAU 
AN  DIMAS  FIRE  STA 
'  S  FOREST  SERVICE 
STAlE   OIV  OF  HWYS 

FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  SAN  FRANCISCO 
.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  ttUREAU 

PASADENA  WATER  OEPT 
ORBIN  fl.  WAIKINS 

T  FIRE  DEPARTMENT 

BYRON  JOHANSEN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 

V  OF  San  JOSE 
WALTER  ft.  wRIOhT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  BUR  RECLAMAI ION 
CAL  STATE  POLY  COL 

OF  SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  S  WEATHER  dUREAU 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LOEBKERT 
SANiA  BAHBARA  SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 

STATION  KEyI 
UNIV  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C  MC  KUSICk 
RICHARD  S  PlLECKl 
I  S  WEATHER  OUftEflU 
CITY    SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEbBERRY 
SANIA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
A  WTR  +  PWR  OEPT 

I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUST I N  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUM60 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  SUR  RECLAMAT [ON 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYC0M8E 
I  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   1  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
i  OEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MfljGHAN 

N  N  FRflNCIONI 
K  A.  HASELEY 
8ERYLW00D  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  OIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 

I  s  NAT  Park  service 

.  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
;  S  HUTCHISON 

I   S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 

.  FOREST  SERVICE 
,  ♦  E  COMPANY 
SUUAW   VALLEY    STATE  PK 
LEROY  KEMP 

■  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
+  E  COMPANY 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
ITY  OF  STOCKTON 

I  5  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  M  COOLEY 

I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UN| T  WU  ASSN 
>  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
DIV  8EACH  +  PARK 
AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  CALIF  DEPT  WATER  RES 
KERN  Co  FSTRY  ♦  FO 
DARYL   K   OE  WALT 

AVIATION  AGENCY 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
RY  COWAN 
TEHACmAPi  CUMMINGS 
ON   RANCH  COMPANY 
O  E  LAkSO 
.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

.  CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EOlSON  CO 

>  CALIF  EDISON  CO 

G  *  E  COMPANY 

A  CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CU  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CAR80NA   IR  Co 

,  BUR  Reclamation 
,  BUR  Reclamation 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
PS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
MRS.   VIRGINIA  STEVENS 

,  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CU 
TULELAKE  iRfilG  OIST 
<  S  WEATHER  BUREAU 


-  106  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  \ 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LAniUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

> 
u 

1  SPECIAL  j 

TuCiLuhNE  MEadOhS 

9063 

06 

TUOLUMNE 

J7 

53 

119  20 

S 

OEPI  WAFtR  HtitOOkCEi 

37 

29 

UO  51 

115 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEIs 

lU&T IN    IRW 1 NE  RANCH 

06 

Oka NGE 

33 

The    IfiVlNe  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

02 

5P 

5P 

tm]n  lakes 

02 

38 

4P 

TUITCHELL  OAH 

SNTA  BARBARA 

120  19 

582 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

tUKl AH 

01 

MENDOCINO 

123  12 

CITY  FIRE  OEPAHIMENT 

UMAH  h  WSW 

912<. 

01 

MENOUCINO 

IZ 

39 

OS 

123  16 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  L>]L   SIEARnS  ABS 

913B 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  52 

71C 

ONION  OIL  CO 

9152 

33 

34 

UPLAND   3  N 

06 

SAN  8ERDIN0 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAHE  7  tl 

9167 

123  02 

1524 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

5P 

WESLEY  C  ftOSCOE 

UPfi  SAN  LEANORO  FILTER 

ALAME DA 

6A 

6A 

UPPER  TfiES  PINOS 

SAN  BENITO 

ELDON  FANCHER 

UPPER  WOODCHUCK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i/ACAVILLE 

S  LANO 

VACAVILLE  FIRE  OlST 

VALLETON 

9221 

04 

MUNTERET 

24 

35 

53 

120  42 

957 

MISS  JUDY  A,  WOLF 

9232 

06 

33 

33 

14 

117  01 

1390 

vALtERMO  RANGER  STA 

LOS  ANGELES 

u  s  Forest  sehvice 

LOS  ANGELES 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  6ERU1N0 

VICTOR  CO  WATER  iJlST 

tflDETTE  MEADOW 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE   STA  FCl^O 

93ii5 

06 

LOS  ANGELES 

'I 

29 

Ua  OS 

3135 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

39 

9367 

O'i 

20 

119  le 

06 

33 

33 

117  14 

VISTA  FIRE  DEP1 

02 

23 

67 

122  26 

131C 

02 

23 

40 

28 

121  52 

4P 

9'.ia 

2 

120  58 

91.20 

04 

122  05 

i2C 

53 

122  02 

WALNUT  CfiEEK  2  ENE 

122  01 

220 

WALNUT  CREEK,  A  E 

CONTRA  COSTA 

400 

MRS«  SETlY  6<  FAIRCLOUG 

WALNUT  GROVE 

•>i,za 

02 

SACRAMENTO 

23 

3e 

14 

121  31 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FC 102B 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

te£ 

BA 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNER  SPRINGS 

Ot 

SAN  DIEGO 

33 

3iao 

'WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

KERN 

35 

119  20 

3A 

KERN  CO  fSTRY  +  F  D 

WASIOJA  PMOENIK  RANCH 

9458 

SNTA  0AftBARA 

2370 

PMOENU  Ranch 

WATSONVILLE  WATERWORnS 

SANTA  CfiU2 

36 

121  46 

OA 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

32 

119  40 

3965 

U   S  NAT    Park  SERVICE 

WEAVEBVILLE  RANGER  STa 

THINITT 

;05C 

U  S  FOREST  SERVICE 

MtlO   F1H£  DEPARTMENT 

SISKIYUU 

122  23 

WEED  FIRE  OEPABTmENI 

UELMU  1  WSW  '  

WENDEL    10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESThAVEN 

WEST    POINT    3  SW 

WESTvlLLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND   2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

WHISKEYTOWN  RES 


WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  MIN  STORAGE 
WMITTIER  CTY  H  FC  106C 
LDRUSE  RANGER  STA 


LLITS  HOWARD  FOR  I 
LLOW  CREEK  1  NW 
LLOWS 

LLOWS  USSR 

NCHESTER 

NTERS 
WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFOROS 
WOCDLANO   1  WNW 
WRlGMTS 
WRIGHTS  LAKE 
YOfidA  LINDA 
Y0RK.V1LLE 


KfRN  ' 
LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 


MENDOCINO 
MENDOC INO 
THINIlr 
GLENN 


RIVERS  ICE 

ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
UBANGE 


123  21 
123  19 
123  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Si 


VERNON  J  BLOUNT 
£0  FJLIPELLI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
aoSlON  RANCH  CO 

OEPI   WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
VENTURA  CO  FC  DIST 
U  S  BUR  RECLAMATION 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSI Ty  of  CALIF 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  BAlLEf 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


LOUIS  L  bEHTAlN 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 

USSR  MATERIAL  CONTL  D. 
JIM  M  BLACKMORE 

JAMES  H  JORGENSEN 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  E«1£N  SERv 
MARVIN  E  WARE 

u  s  WEATHER  Bureau 

YURBA  LINDA  WATER  CU 
MRS.    V.    SYLVIA  HOLBERT 


J     DBAINAGE  CODE: 


2-CALAVERAS  3-CARSON 
14-MERCED  15-MOJAVE  16- MOtCELU  MNE 
26-bAN  GABRIEL  27-SAN  JOnQUiN  2  8-SA 
36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 


-CENTRAL  COAST    5-COLOFlADO   6-DESERT  7-EEL    8-FEATHER   9-KAWEAH   lO-KERN   II-KINGS  12-KUAMATH  13-LOS  ANGELES 
17-NORTH  COAST   18-N.  E.  INTERIOR   19-OWENS   20-PA.JARO  21-PIT  22-RUSSlAN   23-t,ACRAMENTO  24-SALlNAS  2S-SAN  DIEGO 
TA  ANA    29-bANTA  CLARA    30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST   34-STANISLaUS  35-TRINITY 
39-YUBA-BEAR 


AdditlODal  tDformatloD  regarding  tbe  cl 
557  Federal  Office  Building,  50  Pulton 
contained  In  -HOiraLY  PRECIPITATION  DAT, 

DUtEWSIONAL  UNITS       Unless  otherwise  li 


OBSERVATION  TIME  The 
saving  time.     Snow  on  ( 

and  Mt,  Shaata  wB^lty 
table,  and  snowfall  in 


Day  be  obtained  by  writing  to  tbe 
ICO,  California  94102,  or  to  any  He 
Itorage-Gage  Precipitation  Data  for 


Science  Servi 
United  States",  ^ 


ireclpt  tat  ion  aai 
speeds  divided  I 


the  "Snowfall  i 


During  tbe  summer  moaths  some  obser< 
■atloD  t ime  for  all  except  Weather  Burl 
.ue  Capyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB,  wbl< 
■eclpltatlon"  table,    "Dally  Temperaturi 


ffflTEB  EQUIVALENT  values  published  in  the  "S: 
obtaining  measureraents  are  taken  from  dlffe: 


temperature  of  wale 
lowfall  and  Snow 


,n  pan  as  recorded  during  24  hi 
ited  6-8  Inches  above  the  pan. 

1  Ground"  table  are  the  «a' 


!d  sleet.     Entries  of 

 ;  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  c 

DIVI3I0HS,  as  used  In  tbls  publication,  became  effective  with  data  1 
STATION  NAMES-  Figures  and  letters  following  the  statlop  name,  such 
i-sonal  snowfall  and  hoaClng  degree  c 


.  in  tbe  "Seasonal  Snowfall"  table, 


1  the  period  1931-1960. 
jr  January  1941 . 

as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  1 
kys  for  the  12  months  ending  with  tbe  preceding  June  data  i 


I  post  office. 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIOHS  5 


only  i 


■  Juni 


and  Decembei 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  o' 
IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AJTO  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

"Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evapor; 


1  publication. 


"Daily  Soil  Ten 
No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data" 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
Highest  observed  one  minute  wlndspeed. 
Amount  Included  in  following  measureme 
Gage  Is  equipped  wltb  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  month. 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or 


table  and  the  "Dally  Temperature"  table  i 


fastest  mile  data. 


dally  ; 


lowtall . 

'  table  for  detailed 


ary  slightly  i 


published  later  1 


eludes  total 


STATION  INDEX  THE  SY¥BOLS  AND  LETTERS  t 


C    Recording  Rain  Gage  Station 
"  If  dally  ai 

"Soil  Temperature"  table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Groi 
"Supplemental  Data"  table 


SS  This  entry  In 
VAR    This  entry  In 


Statlo 


IS  appearing  1 


■  previous  i 


■  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


'  special  purposes,  an< 
Llletin  they  are  from  i 
recording  gage  In  the 


published  later  In  the  "Hourly  Preclpita' 
■arate  non-recording  gage,  except  wbere  Ini 
rly  Precipitation  Data"  bulletin. 


I  STORU  DATA, 


Subscription  Prl 
should  be  made  j 
Documents ,  Govei 


■  of  observation  ■ 
!  of  observation  ■ 


story  of  changes 
;e  $1.25.  Slmilai 
publications  may 


'  published  later  In  "Precipitation  Data  1 


I  Station  Indea 
L  Station  Indes 


ther  missing 
f  Superlntenden 


jvered  ground; 


lonthly  and 


;  subscription! 


USCXllOi-E3SA-AaHEVILLEi_i,/29/69-2B0O 


?|o:~  lie  sss.K 


CLIMATOLOGICAL  D0k 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAURICE  H  STANS,  Secretary  / 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRA'  ioN 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  Ca«loi-nia 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


'^XcALIFORNIA 

APRIL  1969 
e  73      No,  4 


Temperature 


Statloo 

•§ 

a  a 
S  3 
11 

<S 

Average 

Minimum 

e 

t 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

i 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

EM 

1 

s 
0 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
0 

z 

2 

1    .so  or  More 

1.00  or  More 

si 

S  k 

xl 

i  » 

'"I 

*       *  • 

NORTH  COaST 

ORilNAGt  01 

iLDERPQlNT 

65.0 

40,1 

52,6 

77 

12 

34 

4* 

366 

0 

0 

0 

0 

3,61 

1,09 

23 

•  0 
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85 

2 1 

40 

8* 

164 

0 

0 

0 

0 

2,64 

_  ^l^ 

"      .  ^  1 

1.33 

1 

R3C<LIN 

69.9 

43.7 

56.8 

-  .6 

84 

22 

35 

244 

2.38 

.40 

.70 

6  + 

.0 

0 

4 

3 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPQPT  R 

69.4 

44,8 

57,1 

-  1.3 

80 

28  + 

39 

4  + 

230 

Q 

1,63 

,23 

1.01 

5 

,0 

0 

2 

2 

1 

SACRAMENTO   WB  CITY  R 

71.1 

48.2 

59.7 

,4 

84 

21 

40 

7 

169 

0 

0 

0 

0 

1,32 

-  .30 

.88 

5 

2 

1 

0 

SHASTA  04M 

65.5 

46.4 

79 

29  + 

39 

24 

265 

0 

0 

0 

0 

4,70 

1,21 

23 

,0 

0 

6 

4 

2 

SIERKA  CITY 

59.4 

32.5 

46.0 

76 

21 

26 

7^ 

563 

0 

8 

15 

0 

4,57 

1.45 

24 

12.0 

8 

24 

7 

5 

I 

SIERRAVlLLE  RANGER  STA 

S7.3 

29,8 

43.6 

-  1,2 

75 

21 

?3 

7 

635 

0 

1,76 

.13 

.77 

24 

10.0 

10 

24 

5 

1 

0 

SOUA   SPRINGS   1   E  //R 

47 . 4 

25,0 

36,2 

62 

20 

11 

7 

858 

0 

0 

29 

0 

4,42 

1.65 

24 

42.0 

124 

7 

7 

4 

1 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

69.1 

39,8 

54,5 

-  2.6 

80 

28 

33 

13* 

311 

0 

0 

0 

0 

,61 

-  ,89 

.28 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

S9.4 

32. e 

46,1 

74 

20 

25 

7 

560 

0 

0 

15 

0 

5,79 

1,90 

5 

18,5 

4 

6 

6 

5 

2 

TJRNTABLE  CREEK 

66 . 4 

45.6 

56,0 

83 

1 1 

37 

24 

271 

0 

0 

0 

0 

5,69 

2,16 

,  0 

THIN  LAKES 

43.7 

19,4 

31,6 

_      3  ^  Q 

2  0 

~  2 

7 

0 

3 

30 

1 

5,21 

1,38 

2,49 

5 

5 

3 

2 

VACAVILLE 

71.5 

42*9 

57  2 

"  1,1 

84 

2  8 

7 

231 

0 

n 

0 

0 

1,22 

-     ,  57 

,71 

5 

,  0 

0 

3 

1 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

65.9 

40.3 

53.1 

76 

22* 

32 

13 

350 

0 

1 

5.24 

2,09 

1.69 

5 

.0 

0 

8 

4 

1 

WHISKEYTDWN  RES 

65.9 

44.6 

55,3 

80 

21 

38 

7 

284 

0 

0 

3.58 

.91 

23 

,0 

0 

5 

4 

0 

taJ  T  1  1  T  A  M  C 

72 . 2 

44 .  ? 

^8,2 

66 

29 

37 

4 

206 

Q 

*  3 1 

•  13 

2  3 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WILLOWS 

71.2 

42,2 

56 , 7 

-  2,9 

85 

28 

35 

13  + 

245 

0 

0 

^9 

•  ,80 

.  24 

5 

.  0 

c 

2 

c 

0 

MILLOMS  USBR 

73.9 

42,6 

5  6,2 

83 

36 

8  + 

198 

0 

0 

0 

0 

,59 

.0 

0 

n 

0 

WINTERS 

72.6 

45.9 

59,3 

65 

29* 

36 

176 

0 

0 

1,33 

,52 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

wnOOLAND   1  WNW 

71.9 

45.1 

58,5 

-  2,2 

86 

22 

38 

196 

0 

^ 

1,43 

,06 

,49 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

51,3 

"  1*7 

2,92 

,  04 

4.5 

♦       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

55.7 

22,7 

39,2 

73 

22  + 

13 

767 

0 

0 

29 

0 

1,35 

,70 

24 

8,0 

20 

1 

3 

2 

0 

BOUIE 

48.5 

15,1 

31,6 

59 

29* 

-  9 

991 

0 

I 

30 

2 

,32 

.29 

5 

4.0 

63 

B* 

1 

0 

0 

BRIn&EPORT 

53,0 

17.6 

35,3 

70 

2U 

4 

_ 

882 

0 

0 

29 

0 

,42 

.42 

5 

T 

10 

3* 

1 

0 

0 

CEDARVILLF 

59 .  3M 

33, 2M 

46. 3M 

-  2.1 

76 

23 

25 

_ 

556 

0 

n 

13 

0 

1,00 

.01 

,50 

18 

4.3 

3 

24 

3 

1 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

94.3 

21,1 

37  ■  7 

69 

21 

7 

811 

0 

0 

30 

0 

3,13 

1.45 

24 

24.0 

63 

6 

4 

2 

1 

DDYLE  5  SSE 

62.0 

33.2 

47.6 

77 

21* 

21 

518 

0 

0 

17 

0 

,79 

.41 

18 

3.1 

1 

23 

2 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAMu 

63  7 

31  6 

2 1 

22 

515 

0 

0 

19 

0 

,22 

.06 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

cntiT   oif\i.jci  1 

62.5 

30,  3 

46,4 

» 6 

79 

2  2* 

24 

9  + 

551 

0 

0 

19 

0 

1,12 

,11 

.37 

1 8 

5 , 0 

0 

4 

0 

0 

MONO  LAKE 

57.3 

30,2 

4  3,8 

7  3 

2  0 

20 

631 

0 

0 

22 

0 

,54 

.  47 

5 

2.0 

24 

1 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

49.9 

24,3 

37  1 

2 1 

1 0 

7 

828 

0 

0 

28 

0 

3,  14 

1.25 

24 

23.6 

69 

1 

5 

3 

1 

SUSANVILLF  AIRPORT 

62.5 

31,1 

46,8 

-  1.2 

79 

21 

20 

538 

0 

le 

.  54 

-  ,28 

.20 

24 

,0 

0 

3 

n 

0 

1  a  nu  c    L 1  IT 

46. 4M 

26.7 

36, 8M 

-  2.0 

64 

22 

18 

7 

819 

^ 

2  9 

1,56 

-  ,54 

.68 

24 

14,0 

51 

1 

3 

1 

0 

TAHOfc   VALLEY   FAA  Ap 

49. 7M 

24. 3M 

37, OM 

66 

21 

10 

832 

0 

0 

29 

TERMO 

57.4 

27.3 

42,4 

73 

2 1 

20 

30 

(^7  J 

0 

0 

28 

0 

.31 

1 B 

1 , 5 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

50.7 

23,6 

37.2 

-  2.5 

68 

22 

10 

7 

824 

0 

0 

30 

0 

li'I 

-  ,35 

.97 

24 

14,5 

40 

1 

5 

1 

0 

WOOOFHRPS 

59.6 

31  ,6 

45.6 

75 

20 

19 

S74 

0 

6 

18 

0 

1,26 

.90 

5 

T 

T 

23 

3 

1 

0 

DIVISION 

41,4 

"  2.2 

1,19 

-  ,12 

6.9 

Central  coast 

nRAINASE  04 

AVILA  BEACH 

72.2 

46.8 

59,5 

86 

19 

40 

4 

171 

0 

0 

0 

c 

BEN  LIMONn  NO  3 

*8.  1 

40.6 

54,4 

81 

27 

34 

4« 

312 

0 

0 

0 

0 

3,92 

1.93 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

BERKELEY 

62.4 

46.5 

54.5 

-  1.4 

74 

27 

41 

6 

307 

0 

n 

0 

0 

2,46 

,7B 

1,44 

5 

.0 

0 

5 

1 

1 

BJRLINGAME 

65.1 

44.4 

54.6 

76 

27 

39 

4 

301 

0 

0 

0 

0 

1,13 

,57 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

CARMEL  VALLEY 

65.5 

3B,9 

52,2 

79 

27 

33 

25 

375 

0 

0 

0 

0 

1.74 

,79 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

CROCKETT 

68. IM 

46, 9M 

57. 5M 

79 

28  1 

39 

7 

219 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.31 

5 

,0 

0 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

C4L IFQBNIt 


Continued  ''P^H  1969 


SUtlOB 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

•3 

,1 

li 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 

a 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

5  » 

0  » 

r  □  K  T    U  R 

59,1 

4  4,1 

~  i  .  0 

1  ^ 

0 

0 

0 

2.32 

1.25 

5 

*  0 

0 

5 

1 

69  6 

4  2  6 

56,2 

6  3 

29  + 

3  b 

2  5  + 

>  5  7 

Q 

n 

1.72 

.  60 

i 

'  ^ 

0 

HALF   MQni\j  B"Y 

50,1 

6  1 

439 

0 

0 

0 

0 

2  . 76 

1.2' 

5 

•  0 

0 

1 

67 '  *M 

39   1 M 

53   3  M 

-  5,1 

80 

2 

33 

30+ 

0 

0 

0 

0 

1  9 

0 

KING  CITY 

72!6 

41.? 

56,9 

1.0 

P6 

21 

35 

6 

234 

Q 

Q 

Q 

n 

1.12 

.20 

.54 

5 

.0 

0 

4 

0 

t  ?  *  n 

55,2 

-  1.7 

90 

9  7 

\h 

15  + 

291 

1 

0 

1.24 

.   1  1 

.3? 

5 

.  0 

J? 

6 

0 

1  n  c    r  A  T  n  c 

6fl  *  S 

^5  3 

-  1.9 

A  2 

27 

7 

f  f  ^ 

Q 

0 

Q 

n 

2.13 

.05 

• 

5 

0 

MACTTMCT     CTDC  CTATIHM 

*: ' 

5n  ? 

fl  1 
"  i 

2  A 

27 

16? 

0 

0 

0 

0 

1.64 

*  50 

5 

«  0 

0 

uHMTCOCV 
nUn 1  t  K  t  " 

6  I  t  1 

45  *  4 

^3  3 

6  8 

42 

2  5  + 

0 

0 

0 

n 

1.34 

5 

7 

1 

MONTEREY  NALF 

59.5 

46.  3 

52)9 

67 

4 

41 

16  + 

355 

g 

0 

Q 

n 

2.50 

1.2? 

^ 

*0 

n 

6 

1 

Mnoon   BAv   ctdp  ncDT 
nUKKU    D«T    rlKt  UC"I 

Kt  ?  S 
04  •  3 

45  3 

53  9 

7  g 

2 1 

30 

327 

1.2? 

6 

1 

76 

2  ?  + 

34 

4  + 

Q 

Q 

n 

?  *  08 

5 

•  ^ 

MDllKIT    M&MTl  TDM 

54  •  6M 

37  t  BM 

46,2^ 

-  1,8 

A9 

20 

27 

14  + 

556 

0 

0 

10 

0 

1.90 

_  ,35 

9  0 

5 

3  2 

3 

6  + 

4 

MArfMTCUTn  HAM 

8  5 

2 1 

30 

311 

0 

0 

0 

n 

1.99 

.90 

NEWARK 

64.6 

48.8 

56,7 

78 

23 

44 

25  + 

243 

Q 

0 

Q 

0 

1.15 

*0 

n 

0 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

61,2 

46  ,  S 

55,0 

-  1.6 

7  ^ 

27 

44 

25* 

2  92 

^ 

- 

1.82 

,44 

.  97 

5 

•  0 

Q 

5 

BAin     AlTn     ^TTV  UAII 

rfiLD    aU'U    trllT  MflLL 

^6,2 

80 

£  ~ 

7 

0 

0 

« 0 

0 

41.7 

56  8 

8  5 

2  0 

0 

0 

0 

0 

1*68 

91 

5 

3 

QACn     DHRlCC     CAA  AD 

70  •  0 

4 1 ,  R 

8  4 

£  0  ♦ 

36 

26  + 

267 

0 

0 

0 

n 

1*78 

9  8 

5 

*  Q 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

71,2 

39,3 

55)3 

83 

21 

34 

25  + 

286 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.66 

5 

.0 

0 

5 

0 

□  TCun  BCA^iJ 

rlj"U  btflun 

■  ft  *  ' 

?t  *  1 

It 

1  9 

3 

^ 

5 

•  ^ 

POINT   PIEHRAS  BLANQAS 

45,6 

52,4 

6  3 

7 

42 

376 

Q 

Q 

Q 

?  *  88 

1*79 

5 

1 

DHDT    ruTTArn    MAWAI  HCD 

70 1 2 

41,8 

8  3 

28  + 

34 

7 

0 

0 

0 

n 

1.32 

5 

*  0 

DDTC^T    UA1 1  Cv 

49  5 

79 

20 

2  7 

2  5* 

459 

0 

0 

12 

n 

3.37 

1.62 

1  *  80 

5 

g 

REDWOOD  CITY 

69.5 

56,0 

"  1*2 

83 

27 

37 

7  + 

262 

Q 

Q 

Q 

n 

1.79 

.46 

.50 

.0 

0 

6 

0 

RICHMn^n 

65  1 9 

47,7 

56(6 

82 

28 

39 

240 

0 

0 

0 

^ 

2.05 

•  84 

5 

SAINT   MARYS  COLLECE 

64,3 

40,7 

52.5 

78 

27 

33 

12  + 

3b8 

?.?7 

1.21 

5 

*.o 

n 

4 

1 

SALINAS   2  E 

66,0 

41,4 

"i3.7 

_  2,0 

75 

27 

37 

10  + 

332 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.54 

.69 

5 

.0 

n 

5 

0 

SALINAS   FAA  AP 

62.4 

43,8 

53.1 

73 

27 

39 

26  + 

347 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.69 

5 

.0 

0 

3 

0 

7 1  •  5 

34  9 

53.2 

84 

2 1 

30 

15  + 

348 

0 

0 

10 

0 

2.09 

•  62 

5 

.  0 

0 

5 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

59,5 

46,0 

52 . 8 

64 

40 

1 3 

360 

0 

p 

0 

0 

1.87 

*  7  5 

5 

SAN  FRANCISCO   we  AP 

R 

61,4 

46.6 

54,0 

-  1.7 

75 

27 

41 

6 

322 

0 

0 

0 

n 

1.87 

.57 

.74 

5 

!o 

n 

! 

0 

S  F  FEDERAL  8UILDIN0 

R 

59.8 

48.5 

54,2 

-  1.5 

73 

27 

45 

6 

315 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.30 

.64 

5 

.0 

0 

5 

0 

60*0 

if  *  K, 

51.3 

7Q 

27 

36 

26+ 

0 

0 

0 

0 

3,^2 

1*21 

5 

,  0 

5 

I 

CAM    1  n  c  c 
9  a  i<4  just 

68.2 

• 

56  , 4 

-  1.6 

79 

5  fi  J. 

40 

0 

0 

n 

1  , 70 

.  64 

7  3 

5 

0 

4 

Q 

SAN   LUIS   OBISPO  PuLY 

66*1 

4  5.2 

55,7 

-  1.3 

8  1 

2  8 

39 

272 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1 .  p  1 

2.4^ 

^ 

^ 

^ 

SAN  MATfQ 

66.2 

46.2 

56,2 

82 

27 

40 

6+ 

26? 

Q 

Q 

0 

0 

1  .90 

.45 

5 

!o 

0 

6 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

68.3 

49,9 

57,1 

•  5 

81 

28  + 

41 

7 

233 

0 

0 

Q 

0 

1.63 

.52 

.64 

5 

.0 

0 

3 

0 

67  5 

40  6 

54.2 

-  1.1 

77 

26+ 

35 

25 

319 

Q 

0 

0 

2.87 

*  76 

1*63 

5 

.  0 

0 

5 

1 

UPR  SAN  LEANQRQ  filter 

64.0 

41,8 

52.9 

79 

28 

3  8 

14  + 

357 

Q 

0 

0 

0 

2.27 

.91 

6 

Q 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

70.7 

39,9 

55 1 3 

63 

27 

3 1 

284 

0 

0 

1 

0 

1*59 

•  1  5 

.  6  - 

5 

Q 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 

63. a 

43.1 

53,5 

74 

28 

37 

3 

335 

0 

0 

0 

n 

2.39 

.93 

5 

!o 

0 

6 

0 

UlVlSIQN 

54,5 

-  1.3 

2  f  04 

•  5  3 

*       •  ♦ 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

antioch  fibrebqard  ml 

69,5m 

*  5 

5 8 ,  7M 

-  .5 

8 1 

2  8 

191 

0 

0 

^  *  68 

■•  .01 

.  39 

6 

« 0 

5 

0 

0 

antiqch  Pumping  pl  3 

70 , 6 

44.2 

57,4 

8  1 

29  + 

^  = 

7^ 

2  21 

f) 

Q 

.  34 

6 

.  0 

n 

2 

n 

ash  mountain 

68.5 

46,3 

57,4 

_  I 

8  1 

29  + 

3  5 

7^ 

235 

0 

0 

0 

n 

4*44 

1  44 

2.27 

6 

.  0 

0 

3 

3 

2 

AIIQEDDV      1  MML 

67.8m 

_  2.1 

8  1 

2  2 

2  5* 

0 

0 

0 

n 

4.12 

t  •  7t 

2.5? 

tf 

.  0 

n 

4 

2 

2 

BAKER5FIELD  HB  AIRPORT 

R 

75.6 

5l!4 

63)5 

90 

21 

39 

7 

88 

1 

0 

n 

1 .10 

.29 

.65 

5 

.0 

n 

2 

1 

0 

BALCH   PnwFR  HOUSE 

67.6 

4  5.4 

56 . 5 

77 

29  + 

35 

24  9 

Q 

g 

3  . 70 

1*3 

6 

Q 

Q 

5 

3 

2 

BLACKWELL"^  CORNER 

75.  IM 

43  ,  5M 

59 .  3M 

89 

22 

1  79 

Q 

n 

n 

BUTTQNWlLLOW 

7^.9 

4  5,6 

60.3 

2? 

2  2 

3  7 

0 

0 

0 

0 

*  54 

•  3 1 

3 

•  c 

0 

2 

0 

fAI    AUCOAC      QT^  TOCCC 

L»*L**VtK05    DIu  THttS 

55.5 

29,0 

42.7 

-  4.1 

'I 

2 1 

7 

66^ 

0 

0 

25 

0 

5  *  4 1) 

.85 

2.4? 

6 

?4 , 0 

50 

6 

5 

4 

2 

CAMP  PARDEE 

68,6 

'•S,  1 

56,9 

"  4.0 

84 

29 

39 

25 

244 

n 

2.98 

1 .08 

1.01 

5 

.0 

n 

5 

2 

1 

CATMEYS   VY   BULL   RUN  RH 

67,0 

41.7 

54,4 

80 

22 

32 

^ 

312 

0 

^ 

1 

^ 

1  72 

6 

.  0 

Q 

4 

2 

2 

CHERRY   VALLfY  DAM 

60 , 9" 

31  .9M 

46 , 4 M 

77 

2  1 

1 9 

55' 

1  6 

0 

5  *  32 

2  5? 

6 

19.0 

I  5 

6 

5 

3 

2 

C^AL INGA 

7<. ,  0 

4  3,6 

56,6 

.  2.1 

8  8 

29  + 

37 

191 

0 

0 

0 

0 

.  8  C 

.  2  1 

t  29 

6 

*  0 

0 

3 

0 

0 

75,1 

89 

2 1 

3  6 

7 

159 

0 

0 

0 

0 

.75 

.51 

5 

.  0 

0 

2 

1 

0 

DfNAIR   3  NNE 

72,9 

41.0 

57!o 

■  2,8 

88 

21 

32 

12 

235 

0 

0 

1 

n 

1.43 

.16 

.98 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUDLEYS 

61,6 

33,5 

47,6 

-  1.6 

75 

2 1 

25 

^ 

517 

0 

^ 

1  J 

^ 

4,32 

.88 

1.41 

5 

J 

2  3  + 

4 

2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

70 ,  9 

41,9 

56,4 

-  1.9 

82 

22  + 

33 

254 

Q 

n 

Q 

n 

.  9lJ 

1.6? 

5 

^  Q 

D 

4 

4 

I 

FIVE  POINTS  5  SSW 

75. 5M 

43,  IM 

59, 3M 

89 

28  + 

34 

7 

160 

0 

0 

0 

0 

!73 

!3f> 

5 

".0 

n 

3 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

73,5 

45,8 

59,7 

■  1.6 

87 

28  + 

37 

7 

168 

0 

0 

0 

0 

1  ,64 

.51 

1.21 

5 

.0 

n 

i 

1 

1 

FRIANT  SOVERNMENT  CAMP 

71.7 

43,7 

57,7 

87 

22 

35 

25  + 

219 

Q 

(5 

2.34 

1 . 6" 

6 

1 0 

1 

GLENNVILLE 

64,2 

35,6 

49.9 

77 

21 

26 

7 

445 

0 

0 

6 

0 

1  .94 

.98 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

GRANT  GROVE 

<i9,B 

29,7 

39.6 

66 

21 

17 

7 

749 

0 

0 

21 

C 

4.53 

2.67 

6 

29.0 

93 

6 

3 

? 

2 

HANFURO 

74,8 

45,0 

59.9 

-  1.5 

89 

21 

36 

7 

16" 

0 

0 

c 

.85 

.08 

.3" 

5 

.0 

0 

3 

ft 

0 

HETCH  HETCHY 

43, 5M 

36. ?M 

49,9" 

84 

22 

29 

7 

449 

0 

0 

7 

fl 

4.42 

1.33 

2.21 

5 

1.5 

117 

4 

3 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

50,7 

25.7 

36.2 

.1 

65 

20 

10 

7 

796 

0 

n 

27 

0 

44.0 

6 

lORIA 

64, 5M 

43. 7M 

54, IM 

-  2.6 

79 

22 

32 

3 

324 

0 

0 

1 

0 

1.92 

.45 

,60 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

73,2 

51  ,n 

62,5 

-  2.3 

86 

28  + 

43 

7  + 

113 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.36 

.85 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

71.3 

42,7 

57.0 

85 

21  + 

36 

25  + 

?4? 

0 

0 

0 

n 

1.06 

.5" 

3 

,0 

0 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY 

74,5 

46.4 

60.5 

89 

22 

39 

25  + 

15? 

0 

0 

0 

n 

,67 

.41 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

74,0 

49.0 

61.5 

69 

21 

42 

1* 

134 

0 

0 

0 

n 

.61 

.34 

5 

,0 

0 

2 

ft 

0 

KNISHTS   FERRY   2  SE 

69.9 

41,5 

55,7 

.84 

21 

34 

26+ 

274 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.92 

1.22 

5 

,0 

0 

2 

1 

1 

LE  GRAND 

72,6 

44,2 

58.4 

-  1.6 

84 

28 

35 

7 

194 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.35 

5 

,0 

n 

3 

2 

1 

LEMON  COVE 

72.6 

47,8 

60.2 

-  2.2 

85 

28  + 

39 

25 

156 

0 

0 

0 

0 

2.43 

.92 

1.37 

5 

.0 

0 

3 

7 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  113  - 
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SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

From  Nonnal 

UghesI 

Dale 

Lowest 

0 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•\ 

Si 

S  1 

"i 

0  t 

0  0 

■ol 

Total 

LINDSAY 

7(t,8 

46 , 0 

60  , 4 

•  8 

97 

284. 

38 

7 

14! 

0 

0 

0 

0 

2 

,37 

1 ,15 

1,13 

5 

■ 

; 

2 

LiTTLf   P4N0CHE   DET  DAM 

71.0 

45.3 

58,2 

95 

22 

37 

7 

S07 

0 

0 

0 

0 

,  59 

,  3C 

6 

,c 

c 

; 

r 

0 

30i2 

22.9 

36,6 

61 

21 

13 

I* 

849 

0 

0 

29 

p 

4 

.17 

2.7; 

27, C 

136 

6 

2 

^ 

LOOI 

72.8 

43.9 

58.4 

.3 

95 

22  + 

37 

7* 

196 

0 

0 

0 

0 

1 

.44 

,03 

.6e 

•  C 

C 

■ 

: 

0 

LOS  tints 

73.0 

44,9 

59,0 

1.9 

86 

28 

36 

7 

185 

0 

0 

0 

0 

.77 

.10 

.6' 

.c 

C 

z 

0 

LOS  B4N0S  UET  RESV 

70.7 

49,0 

59,9 

86 

29 

42 

18  + 

164 

0 

0 

0 

0 

,  44 

.  3' 

,c 

c 

; 

Q 

MADEKA 

72.9 

45,8 

59,4 

_ 

1,5 

"7 

29* 

38 

7 

177 

0 

< 

0 

( 

1 

.74 

,57 

1.39 

.  c 

; 

M  AN  TE  C  A 

72.0 

46,4 

59,2 

86 

22 

39 

7 

179 

c 

c 

1 

,36 

.86 

.C 

0 

; 

0 

MARICnPA 

M 

M 

H 

,60 

.04 

.27 

.C 

C 

2 

0 

MERCED   FIRE   STATION  2 

74 .  5M 

44 ,  9f 

59.7^ 

,  3 

96 

21 

37 

7 

164 

1 

0 

0 

0 

2 

,9i 

,84 

1 .35 

.C 

0 

! 

1 

MODeSTO 

72.7 

46.2 

59.5 

,  1 

86 

28* 

39 

7+ 

167 

0 

0 

0 

0 

1 

.  44 

•  18 

1.32 

.C 

0 

2 

NEWMAN  2  NK 

73.5 

43. T 

56,4 

3.3 

86 

28 

36 

3 

200 

0 

0 

0 

0 

1 

,16 

.  1; 

,99 

,  ( 

0 

; 

Q 

•■<(.3M 

37, 8M 

51, IM 

78 

29* 

28 

7 

411 

c 

c 

c 

4 

,45 

1  .40 

ORANGE  COVE 

72.6 

47,0 

59,8 

- 

.6 

«6 

29 

38 

7 

167 

0 

0 

0 

0 

1 

.97 

.66 

1.47 

6 

.c 

0 

2 

1 

PDRTERVILLE 

75.2 

47,2 

61 ,2 

.  4 

90 

22 

37 

7 

136 

1 

0 

0 

0 

1 

.50 

.31 

.97 

6 

.c 

0 

2 

0 

POSEY  3  E 

37. 2M 

34 ,  OM 

45 ,  6M 

69 

21 

577 

0 

0 

0 

3 

•  10 

1.5! 

3 

7,5 

4 

5* 

3 

2 

2 

SALT  SPRINttS  PWO  HOUSE 

38,0 

51,1 

79 

20 

30 

24  + 

411 

0 

0 

6 

0 

4 

.44 

1.59 

5 

17, C 

4 

5 

6 

4 

1 

SAN   LUIS  DAM 

69.2 

4«,0M 

58. 6M 

92 

29 

39 

30 

183 

0 

0 

0 

0 

.78 

.52 

6 

.0 

0 

3 

I 

Q 

SDNORA  PS 

65.9 

38,1 

52.0 

- 

4.6 

90 

22 

30 

7 

385 

0 

0 

3 

0 

3 

,12 

.29 

1.76 

6 

.C 

0 

: 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTF 

55.7 

30,4 

43  ,  1 

70 

21 

21 

7 

652 

0 

f 

2  1 

c 

5 

.52 

3.15 

2  2 .  C 

24 

2 

STOCKTON  MBAP 

71.0 

44,9 

58,0 

1.7 

85 

21 

38 

7 

210 

0 

0 

0 

0 

1 

.60 

,46 

1.04 

5 

.0 

0 

3 

1 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 

71.4 

43,? 

'7,4 

1.2 

85 

29* 

32 

8 

225 

0 

0 

1 

0 

.89 

,37 

.51 

6 

,  0 

0 

3 

0 

TEHACHAPI 

*1.6 

35, 4M 

48, 5M 

81 

20 

26 

480 

0 

0 

11 

0 

1 

.  16 

.67 

5 

2,0 

2 

5 

i 

Q 

TEJON  RANCHD 

71,1 

46, e 

59.0 

2,9 

«5 

21 

36 

4 

191 

0 

a 

0 

0 

1 

.69 

,06 

,70 

3 

1 0 

0 

4 

Q 

72.3 

44.6 

56,5 

1,2 

83 

29* 

33 

7 

191 

0 

0 

0 

0 

2 

,96 

.62 

1.93 

.  C 

f 

2 

^ 

TIGER  C"EEK  PH 

67.2 

38. e 

53,0 

i6 

78 

21  + 

31 

7 

355 

0 

0 

1 

0 

4 

^51 

,66 

1.89 

S 

12.5 

T 

S 

5 

1 

TRACY  CARBQNA 

72. BM 

46 .  7M 

59 ,  8M 

95 

29  + 

38 

6 

162 

0 

0 

0 

0 

,72 

49 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

70.6 

45.3 

58,0 

88 

22 

35 

30 

209 

0 

0 

0 

0 

,*5 

!25 

5 

,c 

c 

3 

0 

VISALtA 

72.5 

48.6 

60,6 

_ 

2,3 

85 

29 

41 

7 

14» 

0 

0 

0 

0 

1 

.08 

,  05 

.  72 

6 

.  0 

0 

; 

Q 

72.6 

49,4 

61,0 

1.0 

88 

29 

42 

25  + 

133 

0 

0 

0 

0 

,78 

,05 

.50 

6 

,c 

0 

; 

0 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

67.7 

33.1 

50.4 

1,4 

83 

21 

28 

15 

432 

0 

0 

15 

0 

2 

,52 

,77 

1.61 

6 

6.5 

6 

6 

3 

2 

I 

OIVISION 

55.7 

1.3 

2 

,16 

.26 

3 .4 

SOUTH  COAST* 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

71.9 

47,9 

59.9 

85 

27 

36 

7 

158 

0 

0 

0 

0 

,33 

.14 

0 

AVALON   PLEASURE  PIER 

65.3 

55,6 

60.5 

2.6 

79 

28 

46 

4 

135 

0 

0 

0 

0 

.29 

.79 

.2' 

5 

•  C 

BARRETT  0AM 

70.9 

44.7 

57.6 

_ 

,6 

94 

21 

36 

7 

210 

0 

0 

0 

0 

31 

1 . 36 

.  16 

3 

t  c 

Q 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

68.8 

40.9 

54.9 

84 

21 

34 

12  + 

299 

0 

0 

0 

0 

1 

09 

- 

.90 

.58 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

56.1 

2  7.7 

41,9 

68 

20 

20 

7 

664 

0 

0 

29 

0 

1 

39 

.73 

3 

2 

2 

0 

BONITA 

eUKBANK   VALLEY   PMP   PLT  R 

74.5 

48.6 

61,6 

,4 

96 

28 

40 

7+ 

112 

0 

0 

0 

0 

66 

,55 

.  27 

3 

•  c 

Q 

3 

- 
0 

C4CHUMA  DAM 

70.7 

44,7 

57,7 

94 

21 

37 

7 

213 

0 

0 

0 

0 

2 

40 

1.65 

•  c 

0 

2 

2 

CAMPD 

>'9.6 

36,3 

53.0 

83 

20 

26 

7 

353 

0 

0 

11 

0 

10 

.05 

6  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

76 . 4 

46 , 1 

61.3 

89 

20 

36 

7 

123 

0 

0 

0 

0 

56 

.20 

5  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHULA  VISTA 

65.2 

51,9 

58.6 

,5 

78 

28 

43 

4 

188 

0 

0 

0 

0 

25 

_ 

.  60 

.  09 

1 0 

1  c 

0 

Q 

0 

Q 

CLAREMONT   POMONA  COL 

69.8 

47,2 

58.5 

- 

,6 

94 

20 

39 

7 

195 

0 

0 

0 

0 

89 

- 

■  67 

.49 

3 

.G 

0 

3 

0 

0 

CORONi 

75. OM 

46. 9M 

61, OM 

.  6 

86 

28  + 

36 

8 

121 

0 

0 

0 

0 

09 

.  67 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

CULVER  CITY 

72. 7M 

52. 6M 

62. 7M 

85 

27 

45 

6 

67 

0 

0 

0 

0 

61 

.33 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CUYAMA 

66 .  1 

37 , 8 

52.0 

92 

29 

32 

7+ 

364 

0 

0 

3 

0 

1 

50 

.6' 

10 

.0 

0 

3 

2 

0 

CUYAMACa 

63.4 

40,7 

52.1 

2.4 

73 

22  + 

30 

8 

380 

02 

2.76 

0 

DRY  CAMVQN  RESERVOIR 

71.3 

40,7 

56.0 

93 

21 

32 

7 

260 

0 

0 

1 

0 

68 

.39 

4  9 

'  0 

2 

0 

£L   CAPJTAN  DAM 

74.4 

49,4 

61,9 

89 

29 

42 

18  + 

109 

0 

0 

0 

0 

33 

.17 

3 

Q 

2 

ELSINORE 

75, OM 

45, 9M 

60, 5M 

.1 

99 

20 

35 

27 

129 

0 

0 

0 

0 

44 

- 

.40 

,24 

3 

!o 

0 

2 

0 

0 

ESCONDino 

72 , 7 

47,6 

60,2 

.6 

85 

27 

39 

7 

141 

0 

0 

0 

0 

52 

,84 

,27 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

fontana  kaiser 

76.0 

52,4 

64,2 

88 

27  + 

44 

7 

73 

0 

0 

0 

0 

66 

,32 

3 

Q 

fl 

2 

Q 

GILLESPIE  FIELD 

73.1 

4fl,7 

60,9 

87 

27 

40 

7  + 

118 

0 

0 

0 

0 

22 

,in 

10* 

!o 

0 

2 

n 

0 

hfnsham  dam 

67.0 

3S,8 

52,9 

82 

21 

32 

7 

356 

0 

0 

1 

0 

49 

,27 

3 

Q 

2 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

63. 3M 

30, 6M 

47, OM 

74 

20 

25 

16  + 

531 

0 

0 

0 

1 

36 

!89 

3 

!o 

0 

2 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

64.5 

37,1 

50  *  8 

75 

29+ 

28 

7 

419 

0 

0 

3 

0 

63 

,42 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  REACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  REACH 

68.0 

48.6 

58,3 

.7 

80 

28 

42 

7+ 

195 

0 

0 

0 

0 

80 

.31 

,40 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

72.4 

51.3 

61.9 

99 

27 

42 

7 

101 

0 

0 

0 

n 

39 

.26 

6 

.0 

0 

1 

c 

0 

65.9 

44,8 

55.4 

78 

27 

39 

4 

262 

0 

0 

0 

0 

r 

95 

1.25 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

LONG  REACH  MB  AP 

70.3 

50,9 

60.6 

.6 

95 

29 

44 

7  + 

136 

0 

0 

0 

0 

46 

.29 

.25 

2 

.  0 

0 

2 

0 

Q 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  R 

66.0 

54,6 

60.3 

.9 

81 

27 

47 

6 

143 

0 

0 

0 

0 

36 

.67 

.24 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LPS  ANGFLES  CIVIC  CTR  R 

72.3 

55,2 

63.8 

2.0 

85 

2R  + 

47 

6 

69 

0 

0 

0 

0 

63 

.54 

.34 

5 

.0 

0 

2 

c 

0 

MT   BALOY  NOTCH 

47.7 

30.3 

39.0 

58 

30  + 

18 

7* 

776 

0 

0 

19 

0 

1! 

30 

.45 

3 

4 

0 

0 

MOUNT  bIlSON  FC   318  B  // 

59,5 

40.1 

49,8 

70 

11 

26 

6 

449 

0 

0 

5 

0 

1 , 

83 

.89 

3 

3 

2 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

65,6 

52.8 

59,2 

,2 

75 

27 

45 

20 

169 

0 

0 

0 

0 

64 

.54 

.30 

6 

.0 

0 

2 

n 

0 

0CEAN5IDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OtiSERVATORY 

69.  IM 

50. 6M 

59, 9M 

79 

27 

41 

27 

147 

0 

0 

0 

0 

52 

.26 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

70.6 

44.9 

57,8 

1,0 

93 

27 

37 

7 

210 

0 

0 

0 

0 

1, 

75 

.10 

.99 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

68,8 
64,5 

48,5 
39,1 

'8,7 
'1,3 

1,5 

83 
75 

29 
21  + 

43 

28 

6 
* 

189 
403 

0 
0 

0 

0 

0 
4 

0 
0 

1. 
1, 

07 
32 

.06 

.6' 
.59 

6 
3 

.0 
1.0 

0 

T 

6 

2 
3 

1 
2 

0 
0 

PASAUENA 

73,1 

49,3 

61.2 

,8 

"5 

28+ 

41 

6 

127 

0 

0 

0 

0 

94 

,89 

.49 

6 

.0 

0 

2 

C 

0 

PERRIS 
P0M3NA 

RAMONA  SPAULDING 
REOLANDS 

74.5 

43,8 

59.2 

89 

20 

35 

7+ 

170 

0 

0 

0 
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CALIFORNIA     -     APRIL  1969 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  month  of  April  was  substantially  below 
normal  in  temperature  over  much  of  the  State 
except  for  small  positive  departures  in  the 
south.  Mt.  Shasta  reported  that  this  was  the 
9th  consecutive  month  with  temperatures  below 
normal.  In  general,  there  were  no  prolonged 
cold  or  warm  spells,  but  in  the  San  Francisco 
Bay  area  there  were  only  4  or  5  days  during 
the  entire  month  with  above  normal  temperature 
readings. 

Precipitation  was  below  normal  in  parts  of 
the  Sacramento  Drainage  and  over  most  of 
the  State  east  and  south  of  the  Sierras  and  the 
Tehachapis.  Elsewhere,  monthly  totals  were 
greater  than  normal.  Fresno  reported  a  new 
24-hour  precipitation  record  for  the  date  on 
the   5th.     Long  Beach  had  more  days  of  fog 


than  in  any  April  in  the  last  5  years,  but  San 
Diego  received  much  more  sunshine  than  normal. 

The  snowpack  in  the  mountains  contained  more 
water  content  at  the  end  of  the  month  than  ever 
before  in  our  records.  Reports  summarized 
by  the  California  Cooperative  Snow  Surveys 
indicate  that  the  San  Joaquin  Drainage  had  280 
percent  of  normal  water  content  in  the  snowpack 
at  the  month's  end,  while  the  Sacramento  Drainage 
had  215  percent  of  normal,  and  the  North  Coast 
Drainage  had  195  percent  of  normal.  At  the 
south  end  of  the  San  Joaquin  Valley,  In  the 
Buena  Vista  Lake  and  Tulare  Lake  area,  there 
are  more  than  85,000  acres  of  farmland  already 
flooded  by  more  than  750,000  acre-feet  of  water, 
with  much  more  to  come  as  the  heavy  snowpack 
melts  at  higher  elevations. 

C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologlst 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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T 

.27 

.51 

.98 

•  09 

.06 

.01 

,50 

1 .97 

.20 

T 

.  1 1 

,44 

.42 

.09 

.15 

.67 

.66 

.  16 

.29 

T 

.  12 

.41 

1 .06 

.21 

.06 

.20 

.11 

T 

.40 

T 

T 

.04 

.08 

.17 

,01 

.  02 

.  23 

T 

.41 

.07 

.04 

,04 

.76 

.02 

.93 

.07 

.22 

T 

.06 

.63 

.91 

•  11 

.25 

.05 

.07 

.36 

.11 

.02 

.07 

.03 

.3* 

.82 

2.20 

.09 

,02 

.23 

.03 

.12 

.11 

.06 

.04 

.  54 

.  70 

.  18 

.03 

.05 

.22 

.  03 

*06 

* 

*79 

.02 

.  19 

.93 

T 

1 .12 

.16 

.03 

.32 

.07 

.13 

.04 

.11 

.41 

.61 

.24 

.02 

.31 

.02 

.60 

1.00 

.80 

.20 

.10 

.55 

,08 

.72 

•  60 

.  26 

.21 

.13 

.  10 

.01 

.21 

,26 

T 

.09 

.  10 

.45 

.09 

.70 

.40 

.07 

.17 

.31 

.2* 

.09 

.80 

.06 

.  15 

.15 

.35 

.06 

.10 

.01 

.03 

.52 

.09 

.19 

T 

T 

.09 

.03 

.26 

.32 

.06 

.22 

.09 

.06 

.28 

.04 

.64 

.33 

.02 

.12 

.67 

1,19 

.22 

.27 

•  12 

.62 

1. 10 

.57 

.15 

.23 

,09 

.47 

,  95 

.04 

,35 

.38 

.01 

.94 

•  16 

.26 

.60 

.05 

1.63 

.50 

.09 

•  03 

.31 

.68 

.43 

.03 

.26 

.05 

,60 

1.16 

•  04 

.03 

.18 

.  17 

.13 

.08 

.42 

.03 

.51 

•  13 

.21 

T 

.31 

.04 

.77 

•  29 

.01 

.30 

.55 

.08 

.71 

•  39 

.24 

.02 

.  26 

.28 

.01 

•  12 

.22 

.01 

.74 

.71 

.18 

.03 

.  18 

.03 

.03 

.09 

.  15 

.64 

T 

1  .09 

T 

.16 

.20 

.09 

.26 

.66 

1  .30 

,40 

•  15 

,27 

.12 

.  16 

.07 

.67 

.50 

.23 

.04 

.58 

.93 

.  14 

.  03 

.30 

.03 

.  12 

T 

.32 

.01 

.20 
.06 

T 

T 

.05 

.01 

.01 
.06 

T 

.35 

.78 

.  12 

.24 

.05 

T 

T 

.08 

.34 

.70 

.  16 

.02 

.30 

.07 

.06 

.12 

T 

.88 

1.74 

.18 

.32 

.22 

.  14 

T 

.35 

T 

.17 

.04 

.02 

.09 

.53 

.05 

1,11 

•  27 

.28 

.11 

.07 

.05 

,43 

•  69 

,11 

.02 

.24 

T 

'T 

.37 

.05 

T 

.05 

T 

,11 

,01 

.06 

.14 

.22 

T 

.15 

• 

.35 

.05 

.66 

1,11 

.92 

•  16 

,17 

.22 

.55 

•  04 

.  04 

.06 

.02 

T 

.36 

1.24 

.92 

.03 

T 

,32 

.17 

1,94 

.17 

.06 

.04 

,27 

1 .75 

.38 

T 

T 

T 

•  13 

.10 

.46 

.37 

T 

T 

.07 

.17 

.72 

.31 

.01 

.84 

* 

* 

1 .99 

.09 

,05 

,13 

.40 

2.15 

.25 

T 

.09 

.03 

,02 

.64 

1.94 

•  17 

T 

,02 

.03 

.03 

.01 

T 

.90 

.  38 

T 

.64 

* 

2.25 

T 

.01 

.01 

.02 

T 

T 

.23 

T 

0 

.  10 

T 

T 

.03 

.09 

.02 

•  12 

Io4 

.02 

,21 

l!24 

!o3 

T 

!o2 

T 

.  10 

.47 

1 ,82 

•  35 

.60 

.02 

1.46 

.80 

.05 

T 

.01 

.04 

T 

.01 

.93 

•  05 

.11 

.02 

.21 

1 .05 

.48 

.19 

1.14 

.12 

.03 

.38 

.71 

S«e  r 

Station 

23     29  30 


DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 
ANOWIM  PflC   UNION  CQL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BDQNVILLE   MNTNC  STA 
BRANSC0M6  2  NW 

BRIDGEVILLE  4  NNU 

BURNT  Ranch  1  S 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE   5  S£ 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  OAH 
CDVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITV  7  ENE 
CUMMINGS 
OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY  R 
FERNDALE  8  SSM 
PERNDALE  2  NH 
FOREST  OLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

GRATDN 

GREENVIEH 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALOSeURC 
HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONErOEW  2  HSM 
HOOPA 

IOlEWILO  HMY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH  ft 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIft  MOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
DAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCDTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS   LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UK  I  AN 

UKIAH  <•  HSM 
UPPER  MATTOLE 
MEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MILLITS   1  NE 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT//R 
flOMMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RAf^GER  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLF  RS 
CANBY   n  Sm 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POmER  house 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIME.JT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


3.61 
3.53 
1.09 


S.i2 
3.08 
3.01 
1.43 


3.54 
1.50 
2.28 


3.57 
4.60 
2.35 

3.23 
3.23 
6.94 
.64 
2.'>4 

3.48 
5.80 
3.13 
.00 
3.55 

)  .40 
1.32 
3.13 
3.31 
1.01 


4.91 
4.69 
2.67 

6.20 

4.09 

1.11 


.37 


1.46 
2.44 
3.98 
4. BO 
2.99 

2.52 
3.62 
3.16 
4.64 
2.34 

2.45 
3.23 
1.77 
3.78 
3.74 

4.85 
2.27 
4.36 
1.30 
.59 

2.82 
3.15 
5.49 
1.40 


3.30 
2.73 
1.09 


1.73 
1.11 
3.67 
2.20 
5.17 

5. OB 
4.80 
1.13 
1.85 
4. 82 

5.51 
5.10 
2.40 


2.98 
3.82 
4.98 


.72  1.33 
.32 
1.08 


.01 


.45 


,60 
1.78 
.22 
.01  1.03 

.09  .40 


.31 
1.17 


1.15  1.01 

.41  .48 

.89  .32 

1.23  .45 

.61  .14 

.20     .90  .10 


.05  .32 
.67  1.30 


.09 
.05 
.  15 


1.03 
.68 

.65 


1.03 
.27 

.03 


.64  .19 
.44  .51 
.02  ,45 


.22 
.  19 
.20 

,  14 

,09 


,78 
.75 
1.00 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  15 


16   17  le 


19     20  21 


22     23  24 


CLABkS  VALtFY  MUDO  RCH 
CL£AHLA<E  HIGHLANDS 
C0M45SET   I  NNF 
COLEhAN  FtSHgRlES  STA 
COLf AX 

COLGATE  PQmEH  HOUSE 

COLUSA    I  5SW 

COOL 

CORNING  HOUCHTJN  RANCH 
DANA  2  5£ 

DAvlS  2  MSW 
OAVIS  CREEK 

OEEft  CREEK  PUMER  HOUSE 
DE  SABLA 
OOBfilNS  COLGATE 

oomnieville  ranger  sta 
dunnican 

ounsmuir  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  fire  station 

fall  river  hill  intake 
folsoh  dam 

foresthill  ranger  sta 
french  gulch 
garden  valley  2  s 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hhy  hntnce  sta 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
MARRY   ENGLEBHIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOeERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  «CH 
lOMA  HILL 

jess  valley 
kelse yvi lle 
kilarc  power  house 

lakepdrt 

lakeshore 

lake  spaulding 

lake  spaulding  dam 

leesville  keegan  ranch 

liitle  valley 
lookout  3  msw 

LOYAlTON 

MADELINE   MNTnC  STA 
MANZANITA   LAKE  /j 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
Ml DDLETOWN 
MINERAL 

MONTlCELLD  OAH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA   MB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

QNQ 

ORLAND 
QRDVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENtA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT   RIVER   POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  1F& 

PLATINA 
PORTULA 
QUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHIN&LETOWN  I  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 
STONYFORD  COULEY  RANCH 
STQNYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
THIN  LAKES 
UPPER  LAKE   7  H 
VACAVILLE 

VINTQN 
VOLLMERS 

VOLTA   POWER  MOUSE 
whiSkEYTQWn  res 
WILLI AHS 

WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNM 


03 

BOCA 
BQDIb 

BRIDGEPORT 
CEDARVlLLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 


•..93 
2.9* 


1 .99 
5.23 


3.2S 
5.16 
1.76 
1.35 


2.3fi 
6.09 
1.63 

1.32 
'..70 
<>.5'> 


1.7h 
'..'.2 
3.9S 
.67 


.59 
.59 

1.33 
I  .43 


.  02  2.  55  .'.8 


.06 

1 .9e 

?.30 
1.52 


«        .1*  .09 

,02  .03 


.39 
.61 
.54 
.94 


1.25  1.13 
1.05 


.25  .32 

1.35  .23 

1.08  .50 

.06  1.84 

1.92  .91 


.24 
.05  .67 
2.33 
1.43  .93 


.11 

T 

.15 


.02  .SB 

1.06 
1.41  1.17 
.11   1.32  1.02 
.95 

.46  .16 


.43  .32 
.28  .22 
,76  ,90 


,71  ,80 
1.90  .36 
.77  ,88 


.60  .24 
L.41  .21 
1.51  .81 


.19  .69 
.20  .29 
D  ,20D  .03 


.20 
1.75 
1.69 

.86 


TIT 
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1.03 

.03 

.93 

.99 

.19 

,08 

.31 

.09 

•  a* 

.02 

.83 

.01 

.61 

.22 

1.30 

LOT 

.30 

.26 

.09 

.61 

.06 

1.4B 

.67 

.89 

.48 

1.09 

.17 

.04 

.04 

.40 

.38 

.96 

1.18 

.46 

.70 

.09 

.94 

T 

.07 

.20 

.39 

.99 

1.29 

1.10 

.99 

.36 

1.21 

.37 

.80 

.39 

.80 

.18 

.61 

1.45 

.18 

.77 

.90 

1.69 

.73 

1.03 

.17 

.14 

T 

1.61 

.77 

.77 

2.16 

1.43 

.38 

1.02 

.30 

.19 

.09 

.19 

.11 

1.06 

.61 

.84 

.08 

.91 

.49 

.13 

.20 

.03 

.29 

.26 

.16 

.16 

.26 

T 

.70 

T 

T 

T 

T 

.01 

.27 

.24 

1.49 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 

1  ^ 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

1  ^ 

10  1 

U  1  12 

13 

14 

15 

16       17  ] 

IB 

19     20  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1  30 

.01 

T 

7 

.21 

.08 

T 

i" 

.41 

.09 

.17 

.08 

.10 

.06 

.10 

.08 

.01 

.05 

.05 

.05 

.06 

.27 

.05 

''' 

.  06 

.  1 1 

.37 

.05 

.21 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

» 

• 

» 

• 

• 

•  • 

• 

.          .  • 

• 

• 

• 

•      •  ♦ 

• 

•  1.10 

.09 

.32 

1.26 

.07 

7 

.04 

.01 

.69 

.68 

7 

.06 

.08 

.09 

.71 

.54 

T 

.06 

.15 

.34 

1.25 

.15 

.01 

.04 

.20 

.06 

.13 

.20 

.29 

.47 

.05 

T 

.05 

.02 

.68 

.13 

.02 

.01 

.31 

.07 

.05 

T 

.32 

.36 

7 

.04 

.11 

.12 

.97 

.  03 

.90 

T 

T 

.05 

.15 

.16 

.17 

.64 

.41 

.10 

.02 

.19 

.23 

.  69 

* 

1*19 

.10 

.01 

.01 

.11 

.12 

•  10 

.  33 

1.93 

.17 

.62 

.20 

.33 

.01 

1.44 

.05 

.  10 

.36 

.15 

.06 

.  66 

1.26 

.08 

.07 

.63 

.12 

.56 

.92 

.56 

.19 

.14 

.06 

.01 

.73 

.21 

.21 

.  12 

.  57 

.23 

.  24 

.93 

.39 

.09 

.01 

.53 

.11 

.56 

.33 

.98 

•  02 

.02 

.05 

.19 

.07 

.39 

.79 

.11 

.11 

7 

.04 

7 

.02 

.10 

.11 

7 

.26 

.51 

.85 

.01 

.06 

.13 

.06 

.16 

.45 

.62 

.  10 

,  .02 

.49 

.28 

.21 

.74 

.33 

.13 

T 

.13 

.07 

.21 

.93 

.44 

.24 

.02 

.13 

.13 

.41 

1.25 

.19 

.17 

T 

7 

7 

7 

.28 

.02 

7 

7 

.  1 1 

.07 

.09 

.  16 

.29 

.  10 

.19 

.07 

.26 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

1.95 

.62 

1.27 

.25 

.08 

.40 

.14 

.10 

.36 

1 .46 

.40 

.14 

.08 

.06 

.24 

•  54 

.22 

.  10 

.01 

.15 

.27 

.  54 

.14 

.07 

.10 

.21 

• 

1.41 

.  12 

7 

.37 

.23 

.2* 

.05 

1 .25 

.29 

.  19 

.60 

.09 

.20 

.32 

.31 

.12 

.01 

.15 

.13 

.90 

• 

.12 

.90 

.06 

.08 

.04 

.06 

.25 

.97 

.42 

.02 

.37 

.04 

.75 

1.65 

.50 

.20 

.92 

.20 

.12 

T 

.65 

.22 

7 

.27 

.12 

.20 

.50 

.41 

.10 

.02 

.16 

.23 

.  <fO 

.22 

1 . 34 

.18 

.27 

.01 

.14 

,14 

.  59 

.02 

1.23 

.24 

.  12 

7 

r 

T 

T 

.  19 

.11 

7 

.27 

.55 

.68 

.11 

.26 

.14 

.70 

.49 

1.22 

.02 

.02 

.10 

.04 

.52 

.02 

2.05 

.11 

.05 

.18 

.34 

.56 

.49 

.09 

.03 

.01 

.29 

.25 

.02 

.  33 

.90 

.  30 

.06 

.07 

.03 

.05 

.12 

.46 

.  35 

.90 

.05 

.01 

.16 

.06 

.32 

* 

.63 

.02 

.07 

.11 

T 

.21 

.05 

.97 

.11 

.  14 

7 

.01 

7 

.28 

.05 

.40 

.13 

.68 

.10 

.05 

.-40 

.34 

• 

.71 

.09 

.15 

.16 

.OB 

.48 

l.U 

.35 

7 

.07 

.03  .02 

.29 

.12 

.0* 

.39 

.91 

.06 

.26 

T 

.98 

.16 

.12 

T 

.  12 

.  10 

.33 

.66 

.  19 

.15 

.62 

1.09 

.35 

.08 

.02 

.01 

.21 

.62 

1.79 

.09 

.08 

7 

.27 

.03 

.02 

.02 

.52 

.27 

.02 

.08 

.20 

.19 

.45 

.51 

1.60 

.30 

.08 

.09 

.14 

.20 

.12 

.  50 

.44 

*  16 

.32 

•  05 

T 

.34 

.  64 

.34 

.20 

.28 

.05 

.22 

.07 

1.21 

.21 

.51 

.05 

.03 

.35 

.69 

.18 

.30 

.21 

.50 

.69 

.05 

.06 

7 

.06 

.12 

.  14 

.59 

.62 

.61 

.13 

.40 

.35 

1.20 

7 

.53 

.47 

.76 

.08 

.04 

.14 

.12 

.36 

.10 

.75 

.26 

.10 

7 

.01 

.27 

.02 

T 

.33 

.16 

.74 

.06 

T 

.23 

7 

7 

.  33 

T 

.31 

.05 

.64 

.19 

.17 

.02 

7 

.01 

.34 

.01 

7 

.52 

.03 

1.21 

.34 

.24 

.03 

7 

.01 

.05 

.53 

.06 

7 

T 

.44 

.73 

.29 

.04 

.16 

.02 

.76 

.12 

2.46 

.01 

.  14 

.11 

.  12 

.20 

.06 

.45 

.25 

.  33 

.  16 

.30 

T 

.53 

.64 

.28 

.04 

.08 

.06 

.  12 

.08 

1.63 

.34 

.19 

.43 

.  08 

.49 

.44 

2.31 

.41 

.10 

.26 

.96 

.20 

2.34 

.08 

.03 

.06 

7 

.10 

.11 

.53 

1 .00 

.58 

.02 

T 

.05 

T 

7 

.48 

.02 

.51 

.16 

.62 

.07 

.02 

.01 

.07 

.54 

.46 

.62 

.12 

.01 

.01 

.25 

.30 

.60 

.91 

.12 

7 

.26 

.06 

.16 

.01 

.61 

.02 

.36 

.  73 

.08 

.05 

.63 

.30 

.  15 

.10 

.50 

.36 

.07 

7 

.23 

.23 

.21 

.93 

.70 

.  19 

.09 

.02 

.19 

.  10 

.26 

.22 

2.12 

.43 

.  17 

.97 

.13 

.16 

.53 

.06 

.14 

.39 

.01 

.17 

.17 

•  10 

.03 

.07 

.34 

T 

.OS 

.07 

•  12 

1.61 

2.27 

.50 

.01 

7 

.05 

1.14 

2.52 

.  04 

T 

.07 

.13 

.22 

7 

.39 

T 

.65 

T 

.06 

T 

7 

1.00 

.90 

1.39 

.02 

7 

.06 

.14 

.19 

OCIVLE 

OOTLE   5  SSE 

ELLERY   LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  CAME 
FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SQUAW  VALLEY 
STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WOOOFORDS 


ALAHO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
SEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BUKLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCQRU  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORO 
GERBER  RANCH 
GILROY 

CILROY  14  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NM 
HOLLISTER  1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HDNOA 

LIVEHMORE   COUNTY   F  D 

LOCKMDOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  «.  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  2  E 
HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

HORRO  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMIENTQ  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTD  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  R06LES 

PASO  ROBLES    FAA  AP 

PlNNiiClES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEHENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPR£C<ELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  U  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANCIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  fL 
ANTIOCH  PUMPING   PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUbERRV    1  NNE 

bakersfield  w6  airport 
balcm  power  house 


.30 
.79 

1.02 
.22 

1.12 

1.10 


1.76 
2.23 
3.92 
2. '.6 
3.90 

3.40 


1.32 
1.12 
2.3* 
2.91 

1.24 
1.72 
2.13 


1.B2 
1  .76 
1.45 
2.55 


1.78 
1.43 
2.38 


1.79 
2.05 
2.27 


4.01 
3.90 
2.68 
1.48 
2.03 

2.27 
1.73 
1.59 
1.51 
2.39 

4.30 


lotlowing  SlaUon  led*!. 


-  119  - 


DAILY  PRECIPITATION 


BLACKtfELLS  CORNER 
CAL&VER&S  BtO  TREES 

CAMP  Pardee 

CAiMEVS  VY  Bull  run  rm 

CHERRY   VALLFy  dam 
COALlNCA 
COALINQA    U  MNH 
CORCLiRAN  IRRIC  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAHP 
DENAIR  3  NN€ 
DUDLEYS 

ELECIRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOHN  LVNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  MB  AlHPJRT 

friant  government  camp 

clennville 
grant  grove 
gruveland  ranger  sta 

HANPORO 
HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 
I  OR  I  A 
lONE 

JOHNSONDALE 
KERL  INGER 

KERN  RIvER  PH  NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  I  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  cove 

L INOSAY 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

LODGEPQLE 

LODI 

LONE    TREE  CANYON 
LOS  BANDS 

LOS  BANnS  AR6URUA  RCH 

LOS  BANQS  DET  AESV 

MADERA 

MANTECA 

MAKICOPA 


1.79 

i.26 

.73 

2.3* 

1.9A 
*..53 
•..72 
,85 


X.92 
3.2<. 
1.95 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


.09 
2,60 


.60 
.97 


1,22  .0* 


25     26  27 


.46  1.15 
.36  .37 
.15  .36 


.60 


MARIPOSA 

MATHER 

HEAOOM  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PAS5 

PANOCHE 
PATTlWAY 
PINE  FLAT  oaM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  1  S 
SAN  LJIS  DAH 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPRINGVILLE   7  ENE 
STANISLAUS   PUWfcR  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE    STA  NO  * 
SUITER   HILL   RANGER  STA 

TEHAC4API 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

TULEF  lELD 

TURLOCK 

VISAlIA 

WALLACE    I  SE 

HASCU 

WESTmAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WQFFORU  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


5.  LB 
5. OS 
1.07 
2. OB 

l,** 
1.16 
f  .45 
1.97 
.98 

.75 
2.31 
2.07 
1.50 
3,10 


3.47 
1.60 
.B9 
3.73 

1.  16 
1.69 
2.96 
4.53 
.73 

,65 
.77 
1.33 
1.08 
2,66 

,78 


.76 
.37 
1.30 


1.35 
1.32 


1 .42 
1.59 
.12 


1.00  .95 


.29 

.37 
,20  ,10 


.06 
.13 


DRAINAGE  06 

ACION-HUBBARD  R0FC261D 

AL I  SO  CN  OAT  MT   FC  446 

ALPINE 

ALT ADENA 

AN£A 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC143B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKt   DAM  / 

BIG  UAtTON  0AM  FC223BE 

BIG  TJJJNCA  DAM  FC46DE 
BONI T A 

BOUQUET  CANYuN 
BRfcA  CITY 

BURBAN^   FO  FC226  B 


.31 
.68 

1.09 
.55 

1.39 

1.49 
1.90 

1.07 
.78 
.68 


•■  loUowjng  SiiUon  lodu. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


eURBfiNK  VALLEY   PMP  PLT 

CaCHUMA  DAM 

CAMPQ 

CANO&A  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  EC    li*.  D 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLSyS  FC   53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE    EC    193  B 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 
CUV AMA 
CUYAMACA 

DESCA-'ISO  RANGER  STA 

DOWNEV  FO  FC107C 
DRY    CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FCU8B 
ELS  INDRE 

ESCONDIOO 
FILLMORE    I  WNW 
FQNTANA  5  N 
FONTAHA  KAISER 
FULLERTON  HILLCR6ST  RV 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE    STAPEN  FC295C 
GLENDORA  WEST  FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAM  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOYLLMlLO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  Ft   251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 


.66 
2.<tO 
.10 


2.29 
1.09 
1.01 


.74 
1.15 
1.58 


1.34 
.80 
.23 


.18 
1.65 
.05 
.16 


.09 
.10 
.07 
T 

.19 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20  21 


LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC   560  8 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPQC 
LONG  eEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPQRT 
LGS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS    PRIETOS   RANGER  STA 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

MOORPARK 

Ml  8ALDY   FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC    338   B  / 

NEWBURY   PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 

OJAI 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC430 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  8LANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  esE 

PT  ARGUELLD  LIGHT  STA 
POMONA 

POHAY  VALLEY 
RAMDNA  SPAULDING 

RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE   FIRE    STA  |V3 
RIVERSIDE   EXP  STA 
SALSIPUEDES   GAGING  STA 


1.05 
1  .06 
1.95 


1.25  .10 


SAN  BERNAROIND  CO  HDSP 
SANDBERG   PTL  FC130B 
SANDBERG  MB  / 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS   FIRE   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL    DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 


1.20 
1.29 
1.74 


SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA   FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAfi  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 


2.02 
1.92 
1.66 


SAUGUS  PWR   Pl    no  I 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SQMIS    3  NW 
SPADRA  PAC   FC    356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  DAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  A6S 


.03 

.12 


See  releience  notes  following  Siaiion 
-  121  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

3 

Day  of  Month 

Tol 

'  i 

2 

3 

1  1  

4  1  5 

6 

7  1  8 

1  ^ 

10  1 

U  1  12 

13     14  15 

16 

17  1  18 

19  20 

21 

22  1  23  24 

2S  {  26  27 

28  1  29  30 

31 

UPLAND  3 

VAtLtr  CeNTER  2  NNE 
VAN  NliYS  FC  13B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  SlA  FC120 

l.Ok 
.29 
.53 

.57 

.13 

.72 
.02 
.20 

.20 

.26 
.27 
.36 

.17 

.06 
.02 

VISTA  2  NNE 

MALNUT  f>TL   SIA  FC102C 

WARNER  SPRINOS 

WHITT IE«  CTY  H  FC  106C 

TOKBA  LINDA 

.58 
.60 
.53 
.79 
.79 

.25 
.26 

.to 

.33 
.29 

.31 
.32 
.07 
.44 
.31 

.02 
.10 
.06 
.02 
.19 

SOUTHEAST  DtSERT 
BASINS  07 

ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNn 
BAKSTOH 
BEAUHONT    1  E 

.11 
.29 
T 

.36 
.96 

T 

.05 
.06 

.20 
.36 

T 

.06 
.19 

.16 
.46 

.04 

T 

.14 

T  T 

bentqn  inspfction  sta 
bio  pines  park  fc  s3b 
bishop  creek  intake  2  //r 
bishop  mb  airport  r 
bishop  union  carbide 

.30 
1.77 
.  It 
.11 

.05 

.57 

.25 
.03 

.le 

.10 

.99 

.11 

T 

T 

7  T 

.01 

T 

blytme 

blythe  faa  airport 
eorregd  desert  park 
boulevard 

BRAWlEY  2  SW 

.00 
.  00 
.05 

T 

.02 
T 

.03 

CABA2C1N 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  ^ELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPQRT 

.63 

.00 
.09 
.00 
.17 

T 

.IS 

.09 
.10 

.07 

.44 

T 

.04 

T 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

.00 
T 

.01 
.15 
T 

.15 

T 

.01 

T 
T 

EL  CENTRO  2  SSM 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAIMEE 

MAYFIELD  PUMPING  PLANT 

,00 

loo 

.  16 
.00 

.3<> 

T 

.61 
.16 

T 

HESPERI A 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDE^-ENDENCE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

.26 
.00 
.00 
.07 
.01 

.22 

.07 

.04 

T 
T 

.01 

INVDKERN 

INYOKEKN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE   RANCH  // 

.00 

.  10 
T 

.00 
.00 

T 

T 

.10 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

2.67 
.'.2 

.oa 

.00 
.33 

.10 

1.36 
.11 

.33 

.19 

1.24 
.05 

T 

.27 
.02 
.03 

T 

MQJAve 

MOJAVE   2  ESE 
MORONCD  VALLbY 
MOUNTAIN  PASS 
MT   SAN  JACINTO  MSP 

.62 
.06 
.  16 

.02 

.IB 

T 

.44 
.04 

T 

T 

.16 

NEEDLES  FAA  AIRPQRT 

NIGHTINGALE 

NILANO 

QCQTILLO  MELLS 
PALMOALE 

.00 
.  12 
.00 
.00 
.67 

.25 

.40 

T 

T 

.02 

.12 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURC 

SNOW  CREEK  UPPER 

.37 
T 

.66 

.09 

.02 
.19 

.25 

T 

.46 

T 

T 

.01 
T 

.02 

SOUIRREL    INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPuRT 
TRQNA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

2.15 
.00 
.09 
.00 

1.19 
.02 

.76 
.07 

T 

.20 

T 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
MHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WiLDROSE  RANGER  STA 

.23 
1.25 
1.24 

.46 

.04 

T 

T 

T 

.15 
1.15 
.94 
.46 

T 

.06 

.04 
.08 

.10 
.06 

T 

T 

.10 

EXTREMES 


HI04EST  TEMOERITUBE 

100  • 

04TE 

21 

LOwFST  TE'iPFHiTUflE 
BDOIE 

-  9 

04TE 

07 

G9E1TFST  T0T4L   PHEC I P I T4T I  ON 
FQKT  Die 

6.9« 

LF4ST  TQTll.  PRECIPITiTlnN 
?l  STITIONS 

.00 

Ci«e4TFST   1   04V  PRECIPITiTION 
SO  ENTR4NC5  VOSEHITE 

5.15 

04Te 

06 

05E4TFST  TQTAL  5NnwF4Lt 
MJMTI-^r.TON  LAKE 

<I4.0 

0»E4TFS7  DEPTH  OF  SNOW 
LUD&EPtlLE 

136 

04TE 

06 

Sm  i*l«r*nc«  noiai  following  S(«Uon  lodw. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
 APRIL 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


ALDERPOINT 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 
BIC  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILL6  5  SE 
CLOVERDALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 

DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY 

FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATDN 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

HEALOSBURG 

HILTS 

HOnPA 

KENTFIELO 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
LAKE  PILLS8URY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 


66  65 
39  ".0 


61  58 
34  3! 


62  69 
38 


58  57 


62  57 
*0  42 


56  60 
32  37 


57  58 
42  45 


65  64  SO 
35     38  31 


67  65  55 
42     42  40 


63  58 
39  43 


54  46 
39  33 


56  59 
32  34 


57  53 
37  39 


62  93 

40  40 


59  55 
41  41 


57  57 
43  39 


51  55 
39  34 


57  59 
46  39 


60  59 
37  37 


66  54 
41  39 


57  65 
46  41 


63  63  55 
43     42  41 


54  38 
36  27 


62  61  64 
36     46  38 


58  55 
40  41 


63  59 
42  41 


57  60 
46  38 


60  58  60 
33     46  41 


61     67  68 


66  69 
32  37 


59  65 
39  38 


54  55 
39  41 


57  62 
37  37 


63 
29 


60  58  60 
42     42  48 


62  69 
35  35 


60  67 
33  35 


70  70 
39  40 


49  52 
23  26 


59  60 
34  33 


68  70 
37  37 


66     68  64 


68     64  60 


68  69 
33  37 


70  77 
44  46 


70  70 
47  43 


73  81 
38  35 


76  71 
29  31 


68  74  60 
31     30  39 


79  58 
44  30 


74  66 
44  45 


74  72 
31  40 


54  55 
48  47 


57  57 
48  47 


69  76 
34  36 


59  58 
43  48 


59  59 
39  47 


74  72 
28  37 


60  59 
41  47 


74  78 
36  41 


73  67 
42  50 


64  71 
30  38 


74  78 
41  46 


75  68 
49  48 


57  55 
40  47 


52  59 
28  31 


57 
45 


38     40  46 


7*  79  73 
44     40  45 


66  62 
42  49 


61  60 
38  39 


57  55 
35  36 


76  65 
34  37 


69  59 

30  30 


53  53 
28  31 


62  61 
42  43 


60  60 
38  37 


64  63 
40  37 


54  53 
31  36 


52  53 
41  44 


55  55 
37  43 


59  56 
40  43 


55  59 
37  42 


56  57 
22  36 


56  60 
40  42 


67  65 
33  40 


54  61 
36  38 


65  68 
44  44 


60  55 
26  35 


55  58 
40  42 


54  56 
38  42 


50  50 
22  30 


65  74  65 
49     44  36 


66  62 
38  28 


63  72 
45  46 


61  60  70 
40     41  39 


62  68 
43  39 


58  58 
44  46 


72  58 
47  43 


63     65  74 


59  58 
42  41 


63  63  73 
45     49  49 

See  R«lerenc0  Nolea  FoUowljig  Stalion  lodex 


70  68 
47  49 


7B  66 
39  38 


60  60  56 
40     49  44 


64  59 

40  40 


48     46  40 


76  71 
38  43 


73  69  65 
44     44  45 


60  56 
43  45 


72 
34  36 


58  56 
47  40 


71  69 
37  30 


60  57 
45  42 


80  79 
41  40 


78  62 
44  43 


72  74 
43  49 


69  61 
38  35 


69  56 
42  42 


80 
45  43 


55  56 
48  45 


79  75 
36  41 


64  71  60 
42     47  44 


62  76 
41  41 


67  72 
35  34 


60  58 
41  49 


63  67 
32  34 


57  57 
41  43 


58  57 
38  49 


64  79 
31  27 


58  61 
41  41 


70  79 
37  37 


67  62 
41  35 


78  82 
44  48 


59  69 
41  40 


72     71  77 


69  69 
27  38 


41     42  46 


59  58 
36  37 


79  78 
39  39 


79  69 
52 


66  74  74 
41      41  42 


62  60 
43  42 


40     43  42 


40     40  44 


72  67  48 
42     43  40 


57  54 
38  43 


70  60 
39  38 


63  60 
49  48 


59  53 
39  30 


59  49 
33  31 


61  95 
44  38 


44     50  43 


62  51  54 
47     42  40 


64  60  56 
41     42  40 


57  56 
43  37 


57  58 
44  40 


60  56 
45  37 


74  48 
42  39 


60  66 
47  39 


66  46 
39  33 


71  48 
44  38 


74     61  58 


53  55 
45  39 


59  59 
37  37 


56  62 
35  45 


74  76 
35  36 


60  73 
32  31 


62  66 
42  40 


65  69 
31  34 


62  69 
37  44 


61  71 
29  34 


53  56 
38  41 


56  59 
35  38 


52  60 
32  31 


57  57 
36  39 


61  69 

23  30 


58  61 
41  44 


34  37 


57  62 
32  37 


71  83 
41  47 


57  65 
36  38 


63  67 
41  46 


56  60 
35  39 


43  50 
26  23 


66  74 
39  39 


66  75 
38  48 


59  62 

40  48 


65  76 
32  39 


96  64 
36  38 


70  79 
37  41 


67  79 
44  45 


50     54  67 


67     61  62 


79     76  66 


65  55  56 
49     40  45 


62  67 
27  24 


99 
41 


46     44  38 


75  75  61 
43     41  41 
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CoDlLnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


CiLlFORNUi 
APKIL 


Day  of  Month 


I  1 

3 

4  1 

5  1 

1 

S 

8  1 

 '- 

9 

lol 

1 

"1 
1 

12 

13  1 

 '- 

14  1 

15 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

siNXt  nosA 

MAX 

69 

58 

62 

61 

60 

64 

66 

70 

64 

78 

72 

67 

64 

67 

75 

79 

72 

69 

73 

78 

77 

64 

57 

69 

70 

61 

80 

61 

76 

71 

69, ( 

MIN 

39 

42 

34 

34 

45 

36 

36 

38 

47 

AO 

4 1 

49 

36 

43 

47 

47 

36 

36 

4 1 

44 

49 

38 

SAriVERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

56 

66 

49 

51 

55 

59 

62 

63 

61 

62 

72 

77 

51 

59 

59 

66 

74 

60 

63 

69 

77 

73 

74 

49 

51 

67 

74 

72 

72 

77 

63.7 

Mm 

31 

35 

33 

36 

36 

30 

26 

30 

35 

38 

37 

33 

33 

31 

41 

39 

33 

28 

33 

36 

39 

38 

30 

33.9 

SCOTIA 

MAX 

61 

62 

49 

56 

62 

60 

54 

61 

68 

54 

61 

61 

57 

54 

53 

54 

60 

57 

56 

60 

59 

61 

65 

48 

54 

56 

60 

66 

66 

53 

58.; 

MIN 

Al 

43 

37 

39 

43 

42 

39 

42 

44 

44 

48 

49 

42 

49 

49 

45 

40 

36 

38 

49 

46 

46 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

50 

54 

59 

55 

55 

59 

56 

61 

63 

60 

57 

55 

56 

61 

62 

59 

57 

60 

55 

59 

51 

55 

57 

63 

63 

60 

57.3 

MIN 

A6 

43 

41 

46 

49 

43 

49 

49 

48 

4  5 

49 

47 

46 

44 

47 

46 

46 

42 

41 

43 

48 

51 

48 

45*9 

S  ONO*^  A 

MAX 

65 

60 

61 

64 

60 

63 

69 

71 

70 

77 

74 

66 

64 

65 

75 

80 

75 

77 

73 

79 

78 

69 

62 

63 

70 

60 

83 

78 

74 

66 

70.2 

MIN 

3A 

4 1 

49 

34 

36 

38 

37 

35 

39 

42 

39 

38 

4 1 

4 1 

51 

38 

35 

37 

40 

42 

40 

35 

38,5 

TRINITY   0A«   VISTA  PT 

MAX 

61 

55 

43 

49 

51 

46 

52 

58 

60 

56 

65 

71 

55 

56 

57 

62 

69 

62 

62 

68 

71 

73 

66 

49 

51 

67 

67 

73 

69 

63 

59. B 

MIN 

38 

32 

33 

3 1 

36 

36 

34 

40 

30 

34 

32 

33 

38 

32 

36 

35 

39 

49 

36 

31 

29 

34 

37 

41 

35 

34 

34,9 

TULELAKE 

MAX 

59 

55 

51 

52 

50 

48 

55 

60 

58 

62 

72 

70 

52 

50 

68 

67 

65 

54 

62 

71 

76 

73 

62 

49 

53 

61 

69 

67 

65 

62 

60. 1 

MIN 

24 

29 

25 

31 

30 

31 

17 

17 

26 

19 

22 

36 

19 

32 

34 

24 

32 

32 

29 

24 

32 

39 

34 

24 

26 

25 

25 

36 

26 

20 

27.2 

UK  I  AH 

MAX 

67 

60 

61 

57 

59 

59 

68 

68 

66 

74 

81 

74 

61 

61 

69 

78 

70 

78 

70 

82 

82 

69 

56 

62 

64 

77 

83 

77 

69 

64 

68.7 

MIN 

36 

41 

34 

34 

4 1 

32 

43 

36 

37 

38 

45 

40 

40 

49 

43 

44 

37 

35 

38 

43 

47 

48 

40 

39 . 9 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

71 

63 

46 

54 

56 

54 

57 

62 

64 

62 

71 

78 

56 

58 

56 

67 

74 

63 

64 

68 

79 

78 

71 

47 

54 

64 

75 

80 

70 

68 

64.3 

MIN 

30 

40 

3 1 

28 

27 

26 

37 

35 

34 

34 

38 

35 

26 

32 

37 

40 

3 1 

33.2 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

MILLIT5   1  NE 

MAX 

60 

59 

56 

55 

54 

54 

62 

64 

63 

68 

73 

70 

56 

56 

64 

71 

64 

60 

63 

79 

72 

64 

56 

58 

59 

70 

77 

77 

67 

62 

63.6 

MIN 

36 

38 

31 

32 

38 

39 

36 

35 

42 

36 

38 

45 

31 

39 

33 

38 

43 

38 

39 

43 

41 

42 

38 

35 

31 

35 

40 

42 

43 

39 

37.1 

WILLOW  CREEK  1  NW 

MAX 

60 

65 

49 

58 

60 

64 

50 

67 

73 

61 

75 

76 

64 

56 

58 

69 

75 

58 

64 

62 

76 

78 

71 

50 

60 

66 

73 

76 

70 

67 

64. 

MIN 

35 

37 

37 

43 

46 

40 

45 

39 

40 

43 

40 

4  1 

43 

36 

45 

42 

49 

43 

39 

35 

36 

38 

42 

38 

35 

40 . 

VREKA 

MAX 

65 

66 

57 

57 

60 

49 

53 

59 

65 

56 

66 

72 

58 

56 

61 

62 

69 

66 

66 

63 

74 

77 

72 

49 

51 

65 

67 

73 

70 

58 

62. « 

•            »  • 

MIN 

30 

36 

29 

39 

35 

30 

32 

3 1 

32 

43 

26 

36 

34 

32 

32 

36 

3 1 

39 

49 

39 

34 

28 

31 

35 

45 

30 

29 

34.' 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

56 

54 

48 

56 

52 

45 

54 

58 

56 

62 

70 

67 

52 

49 

56 

69 

63 

54 

64 

70 

72 

69 

64 

43 

50 

69 

67 

65 

63 

60 

59, C 

Mm 

26 

2  5 

26 

24 

29 

2 1 

29 

32 

30 

29 

27 

36 

28 

23 

25 

26 

24 

35 

29 

28.2 

4LTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

65 

62 

55 

56 

65 

44 

49 

58 

62 

61 

67 

75 

62 

58 

47 

58 

70 

64 

64 

74 

75 

81 

72 

46 

48 

47 

63 

72 

70 

58 

61,! 

Mm 

32 

37 

29 

20 

20 

26 

23 

23 

33 

18 

25 

35 

23 

2  9 

29 

29 

30 

33 

33 

32 

27 

29 

25 

25 

32 

34 

2 1 

27 ,  C 

AUBURN 

MAX 

6B 

63 

59 

57 

64 

46 

53 

64 

67 

69 

75 

72 

62 

63 

62 

69 

76 

71 

72 

74 

78 

81 

67 

56 

61 

64 

75 

77 

77 

71 

67, C 

Mm 

40 

41 

41 

40 

41 

39 

36 

36 

43 

44 

45 

41 

41 

43 

40 

43 

47 

47 

46 

48 

53 

51 

46 

4  1 

38 

36 

41 

46 

50 

41 

42 ,  ^ 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

65 

65 

54 

61 

60 

50 

58 

64 

66 

59 

80 

77 

65 

62 

63 

71 

61 

70 

68 

76 

79 

60 

66 

56 

61 

68 

74 

81 

60 

74 

67. i 

Mm 

39 

39 

38 

38 

4  9 

45 

39 

41 

48 

49 

46 

50 

47 

47 

40 

47 

46 

49 

46 

45 

43 » ^ 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

46 

38 

38 

44 

41 

37 

48 

49 

47 

60 

61 

47 

47 

36 

49 

64 

51 

50 

56 

66 

60 

52 

35 

36 

50 

54 

62 

55 

52 

60 

49, 

Mm 

36 

3  \ 

29 

32 

27 

25 

26 

34 

37 

40 

46 

34 

32 

29 

32 

38 

37 

32 

41 

46 

46 

34 

28 

26 

28 

37 

40 

43 

3  8 

34 

BOWMAN  OAM 

MAX 

52 

51 

42 

50 

50 

39 

50 

54 

49 

62 

68 

60 

52 

41 

48 

63 

56 

52 

62 

66 

67 

61 

50 

40 

48 

52 

65 

60 

56 

66 

54, < 

Mm 

29 

31 

30 

25 

31 

24 

20 

25 

29 

32 

37 

37 

28 

29 

29 

36 

34 

30 

33 

28 

38 

36 

27 

24 

32 

34 

34 

34 

3 1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

65 

65 

61 

64 

64 

53 

67 

64 

70 

65 

72 

74 

63 

64 

65 

71 

78 

69 

70 

73 

78 

60 

69 

64 

65 

69 

76 

80 

79 

72 

69, [ 

Mm 

4B 

49 

43 

37 

49 

42 

42 

40 

47 

50 

50 

50 

44 

47 

46 

52 

49 

47 

50 

50 

50 

49 

50 

43 

43 

5 1 

51 

47 

50 

49 

46, 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

73 

68 

65 

69 

65 

5B 

60 

65 

69 

73 

79 

78 

68 

66 

74 

60 

76 

81 

82 

64 

69 

61 

66 

73 

77 

82 

83 

78 

72. 

Mm 

37 

41 

41 

33 

47 

36 

34 

36 

49 

38 

40 

33 

42 

36 

44 

39 

40 

49 

47 

46 

39 

37 

44 

47 

49 

46 

42 

41. 

BURNEY 

MAX 

60 

58 

51 

49 

53 

42 

48 

59 

59 

58 

66 

73 

58 

58 

63 

60 

71 

63 

60 

67 

73 

74 

68 

48 

50 

56 

64 

72 

68 

62 

60. ( 

Mm 

36 

25 

35 

27 

36 

31 

27 

25 

33 

29 

26 

33 

22 

36 

29 

25 

30 

28 

26 

30 

3 1 

36 

36 

32 

28 

25 

27 

31 

31 

30 

29 . 

CANYON  DAM 

MAX 

58 

52 

45 

51 

50 

50 

43 

48 

54 

59 

59 

53 

49 

47 

48 

54 

59 

49 

61 

70 

68 

67 

58 

45 

50 

56 

58 

64 

63 

62 

54,- 

Mm 

25 

26 

3 1 

2  4 

3 1 

25 

22 

22 

2  8 

27 

26 

2  4 

27 

2  B 

26 

2  8 

3 1 

3 1 

2  5 

27 

30 

32 

27 , 

CENTERVILLE  PM 

MAX 

76 

66 

57 

64 

62 

58 

67 

68 

68 

80 

81 

76 

69 

69 

74 

80 

79 

70 

78 

84 

89 

61 

67 

63 

70 

76 

6C 

79 

81 

79 

72, 

Mm 

3S 

3  8 

39 

39 

39 

39 

CHESTER 

MAX 

52 

52 

45 

53 

42 

45 

50 

52 

52 

64 

61 

55 

48 

62 

63 

59 

52 

65 

65 

70 

63 

55 

45 

52 

59 

63 

69 

62 

63 

56, ( 

Mm 

23 

2  3 

32 

32 

2  5 

1  8 

19 

23 

1 9 

25 

24 

26 

23 

26 

28 

28 

27 

^' 

29 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

69 

64 

60 

69 

62 

58 

67 

68 

69 

78 

77 

73 

69 

67 

72 

79 

77 

71 

77 

82 

8J 

81 

67 

63 

69 

78 

61 

80 

80 

73 

72, 

Mm 

42 

42 

46 

47 

4 1 

34 

42 

47 

39 

44 

50 

34 

47 

36 

39 

47 

4  5 

52 

48 

36 

3  8 

44 

49 

53 

CLARKSBURG 

MAX 

69 

66 

62 

62 

66 

49 

60 

69 

68 

66 

80 

76 

67 

66 

67 

73 

61 

71 

71 

76 

81 

81 

67 

61 

65 

70 

7? 

60 

80 

73 

69,' 

Mm 

4  B 

3  8 

47 

41 

49 

49 

43 

39 

CLEABLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

65 

65 

51 

61 

57 

51 

57 

64 

65 

62 

74 

78 

60 

61 

61 

70 

78 

68 

69 

74 

81 

81 

68 

55 

60 

67 

T 

79 

77 

74 

66, 

Mm 

37 

33 

32 

34 

COLFAX 

MAX 

63 

61 

54 

61 

60 

63 

63 

74 

73 

71 

70 

73 

70 

62 

79 

76 

64 

53 

61 

79 

75 

71 

66, < 

Mm 

38 

40 

38 

38 

33 

42 

36 

39 

36 

COLUSA  I  SSW 

MAX 

68 

61 

62 

69 

56 

60 

68 

69 

67 

79 

77 

72 

66 

66 

72 

80 

76 

72 

80 

83 

83 

77 

62 

65 

70 

77 

89 

82 

73 

72, 

MIN 

40 

41 

44 

40 

48 

42 

35 

36 

48 

48 

42 

47 

37 

48 

47 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

73 

68 

61 

64 

65 

53 

60 

66 

69 

67 

80 

78 

66 

67 

66 

73 

80 

75 

72 

79 

62 

63 

68 

62 

65 

70 

78 

82 

84 

79 

71. 

Mm 

39 

42 

37 

39 

46 

40 

37 

38 

48 

47 

49 

37 

42 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

56 

51 

47 

55 

51 

59 

50 

59 

54 

69 

63 

63 

56 

50 

56 

67 

64 

61 

68 

72 

73 

68 

56 

43 

53 

60 

67 

66 

67 

63 

59, 

MIN 

32 

34 

34 

31 

31 

27 

30 

32 

34 

32 

35 

29 

^' 

36 

29 

29 

32 

DE  SABLA 

MAX 

63 

60 

50 

56 

53 

47 

56 

67 

58 

72 

71 

66 

54 

67 

72 

70 

60 

70 

75 

79 

73 

57 

51 

60 

70 

7C 

71 

71 

64 

63, 

Mm 

35 

36 

36 

34 

37 

3 1 

30 

33 

35 

39 

30 

41 

^' 

43 

37 

34 

32 

34 

41 

DOBblNS  COLGATE 

MAX 

69 

66 

60 

69 

65 

66 

69 

80 

76 

79 

74 

79 

74 

70 

81 

60 

79 

59 

67 

79 

81 

82 

78 

72, 

MIN 

42 

44 

46 

40 

36 

34 

43 

49 

44 

38 

37 

40 

45 

44 

48 

60 

48 

43 

35 

40 

47 

49 

40 

42, 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

74 

62 

50 

52 

55 

61 

61 

61 

68 

75 

46 

62 

73 

66 

79 

72 

69 

44 

51 

75 

72 

70 

63, < 

MIN 

32 

38 

37 

32 

29 

30 

39 

36 

34 

39 

30 

40 

41 

41 

34 

40 

39 

33 

30 

31 

40 

33 

34, 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

70 

62 

50 

52 

59 

50 

51 

62 

62 

61 

75 

76 

62 

64 

60 

68 

77 

70 

66 

77 

78 

78 

72 

55 

60 

69 

73 

77 

79 

70 

66. 

Mm 

35 

37 

36 

34 

44 

39 

32 

37 

45 

34 

40 

46 

31 

49 

34 

37 

41 

36 

40 

40 

46 

46 

49 

36 

32 

36 

39 

43 

40 

40 

38, < 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

67 

66 

59 

60 

63 

51 

60 

61 

69 

69 

79 

7? 

66 

64 

67 

75 

79 

70 

79 

73 

60 

79 

64 

61 

65 

72 

80 

81 

78 

70 

68, < 

Mm 

43 

49 

42 

42 

47 

39 

37 

41 

49 

50 

50 

50 

42 

49 

47 

52 

50 

46 

46 

46 

50 

49 

50 

42 

44 

61 

46 

51 

49 

49 

46, 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Conlinued  .  ftPRiL  I969 


Station 

Day  of  Month 

}rage 

1  1 

2  1 

3 

4 

S 

B 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

2S  1 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

< 

cm  CRM  nAM 

MAX 
MIN 

7 1 

64 
45 

41 

42 

46 

42 

59 

64 

68 

44 

49 

48 

64 
41 

44 

65 
41 

72 
48 

78 
50 

72 
45 

70 
45 

75 
49 

79 
56 

62 
49 

69 
49 

60 
43 

63 
42 

68 
46 

77 
47 

78 
50 

79 
49 

74 
44 

66.9 
45.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

36 

33 

35 

30 

59 

58 

4) 

35 

34 

40 

7 1 
46 

35 

41 

7  5 
50 

69 
37 

45 
33 

52 
33 

71 
39 

71 
44 

67 
42 

63.  3 
33.3 

GRASS   VALLEY  NOi  Z 

MAX 
MIN 

36 

40 

39 

35 

41 

33 

46 

59 
3  5 

61 

38 

73 
40 

46 

35 

38 

33 

36 

42 

41 

39 

41 

46 

47 

42 

36 

52 
32 

60 
35 

72 
40 

72 
43 

71 
46 

67 
36 

62.3 
36.6 

HAT  CRFEK        NO  1 

MAX 
MIN 

35 

26 

36 

26 

31 

29 

51 
25 

60 

61 
33 

2S 

26 

33 

22 

36 

34 

26 

32 

28 

27 

30 

32 

36 

7 1 
35 

52 
30 

53 
29 

62 
25 

6  5 
27 

74 
31 

72 
31 

63 
30 

63.2 
29.7 

JE5S  VALLEY 

MAX 
MIN 

32 

25 

49 

30 

25 

25 

24 

48 
21 

55 
24 

55 
28 

2' 

65 
28 

39 

20 

29 

49 
29 

25 

31 

29 

29 

29 

37 

35 

29 

4 1 
24 

46 

21 

55 
22 

27 

64 

31 

61 

30 

60 
25 

56.7 
27.6 

LAKEPQRT 

MAX 
MIN 

32 

63 
37 

61 
30 

59 
31 

55 
40 

57 
37 

64 

66 

62 

76 
35 

77 

38 

75 
44 

63 
31 

64 
38 

70 
33 

75 
37 

74 
41 

70 
36 

77 
36 

75 
38 

79 
44 

77 
42 

55 
41 

62 
34 

66 
32 

76 
36 

75 
40 

77 
45 

73 
41 

72 
37 

66.7 
37.1 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

'<l 

40 

36 

34 

40 

40 

64 
35 

65 
33 

6S 
4 1 

40 

78 
42 

45 

33 

41 

6? 
35 

40 

42 

34 

38 

44 

43 

45 

54 
38 

56 
36 

64 
34 

36 

41 

43 

69 
42 

65 

40 

66.3 
39,2 

LAKE  SPAULDINO 

MAX 
MIN 

53 
27 

47 
31 

28 

5 1 
23 

43 
29 

36 
25 

52 
18 

55 
23 

47 
28 

28 

6  5 

32 

34 

5  3 
26 

28 

25 

30 

31 

30 

29 

31 

36 

34 

28 

25 

20 

29 

34 

31 

33 

27 

54.1 
28.4 

LAKE   SPAULOING  0AM 

MAX 
MIN 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

19 

23 

28 

20 

22 

23 

40 

47 
1 5 

47 

29 

26 

29 

15 

26 

26 

31 

29 

5 1 
22 

24 

27 

6 1 

30 

30 

5  5 

29 

36 
23 

39 

16 

26 

5  3 
29 

59 
29 

55 
32 

53 
27 

48.0 
24.4 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

".4 

41 

45 

40 

48 

43 

62 

68 

73 

47 

48 

80 
49 

42 

46 

46 

48 

51 

45 

45 

9  2 
46 

84 
47 

88 
51 

49 

63 
43 

66 
43 

72 
48 

47 

6  5 
52 

67 
52 

80 
45 

79  •  5 
46.0 

Mf  r  1  nun 

MIN 

35 

32 

30 

33 

32 

32 

50 

57 
27 

59 

30 

31 

38 

24 

34 

26 

6 1 
28 

7 1 
34 

28 

29 

29 

33 

38 

32 

38 
32 

45 

28 

55 
26 

31 

35 

69 
29 

60 
27 

56.4 
31.0 

MINERAL 

Mm 

2B 

27 

39 

31 

25 

32 

30 

40 

47 

52 

23 

60 
29 

30 

20 

29 

23 

26 

28 

27 

27 

29 

30 

32 

30 

27 

20 

26 

29 

29 

29 

29 

27)2 

MONT  I C  E  L  LO  DAM 

MIN 

40 

40 

38 

36 

40 

37 

57 
38 

63 

65 

44 

44 

49 

39 

44 

42 

44 

46 

44 

45 

46 

49 

44 

43 

40 

62 
39 

45 

46 

47 

46 

42 

67.1 
42.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MIN 

34 

31 

25 

36 

32 

30 

54 

57 

55 

36 

32 

33 

30 

33 

37 

32 

38 

33 

32 

32 

38 

42 

32 

31 

53 
31 

32 

34 

38 

32 

27 

33.'o 

NEVADA  CITY 

MIN 

tl 

60 
34 

52 
38 

52 
32 

34 

33 

47 
2  8 

56 

61 

33 

35 

70 
35 

31 

59 
34 

29 

64 
31 

7 1 
35 

39 

60 
34 

72 
36 

42 

43 

41 

35 

48 
29 

59 

31 

34 

7 1 
35 

72 
39 

69 

34 

61.8 
34.3 

OR  L  AND 

MIN 

41 

40 

44 

38 

46 

52 
42 

61 

69 

70 

48 

43 

78 
49 

39 

46 

44 

45 

44 

38 

43 

45 

44 

47 

47 

63 
42 

65 

41 

48 

49 

47 

63 
51 

7  5 
41 

71.5 
43.9 

ORnVILLE 

MIN 

44 

66 
47 

47 

63 
44 

48 

53 
43 

59 

67 

69 
49 

69 
43 

45 

51 

60 
39 

47 

42 

52 

50 

45 

47 

48 

93 
57 

63 
53 

45 

59 
46 

64 
41 

7 1 
43 

53 

62 
56 

62 
52 

75 
46 

70.7 
47.0 

PARADISE 

MIN 

64 
39 

6 1 
40 

40 

38 

41 

34 

52 
3  5 

60 

62 

63 
44 

49 

77 

1.8 

60 
38 

62 
40 

56 
36 

68 
46 

51 

66 
42 

64 
47 

48 

52 

56 

67 
41 

5 1 
38 

56 
39 

64 
46 

7 1 
51 

53 

74 
49 

68 
44 

64.0 
43.7 

PLACERVILLE 

MIN 

39 

60 
38 

55 
39 

35 

63 
42 

5  5 
34 

50 

60 

63 

60 
37 

40 

45 

65 
35 

66 
39 

57 
32 

63 
37 

70 
41 

39 

62 
38 

40 

47 

46 

65 
42 

52 
39 

55 
33 

6 1 
36 

7 1 
36 

72 
45 

45 

38 

64.0 
36.8 

PUACERVILLE  IPG 

MAX 
MIN 

37 

38 

36 

39 

32 

34 

58 

32 

61 

59 
43 

42 

49 

44 

39 

36 

38 

47 

50 

38 

49 

53 

52 

52 

38 

34 

59 
36 

44 

49 

51 

48 

39 

41. '9 

P  L AT  I NA 

MAX 
MIN 

33 

38 

32 

33 

34 

33 

60 
30 

59 
4 1 

72 
4 1 

40 

72 
43 

41 

35 

39 

59 
39 

59 
39 

41 

67 
39 

43 

41 

74 
40 

70 
41 

39 

32 

39 

41 

74 
46 

6  5 
39 

40 

39 

'el' 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

22 

28 

33 

23 

33 

28 

51 

58 

56 

26 

26 

35 

25 

32 

23 

24 

27 

30 

27 

27 

28 

33 

29 

22 

21 

28 

26 

26 

36 

25 

27!2 

OU I NC  Y 

MAX 
MIN 

30 

31 

36 

30 

32 

33 

54 
28 

60 
27 

67 
37 

30 

29 

35 

31 

37 

26 

31 

30 

30 

29 

30 

31 

35 

37 

31 

29 

27 

70 
27 

32 

40 

33 

nii 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
46 

57 
45 

60 
46 

63 

40 

55 
45 

59 
42 

67 

67 

38 

68 

79 
47 

76 
45 

68 
46 

67 
39 

66 
47 

73 
45 

60 
47 

71 
47 

71 
46 

77 
43 

83 
47 

61 

50 

7  5 
52 

62 
48 

63 
45 

69 
41 

49 

46 

8 1 
48 

47 

49 

45.3 

REDOING  FIRE  STA  NG  2 

MIN 

68 
4B 

65 
47 

56 
40 

63 
44 

60 
46 

60 
42 

69 

69 
40 

69 
49 

80 
42 

8 1 
48 

78 
52 

69 
42 

67 
46 

42 

8  2 
52 

80 
51 

45 

45 

51 

55 

6 1 
53 

48 

42 

42 

49 

55 

53 

52 

46 

46.9 

K  U  L  K  L IN 

MIN 

72 
44 

67 
46 

63 
43 

61 
40 

68 
46 

49 
42 

60 

65 

69 

70 
42 

77 
45 

75 
49 

68 
46 

64 
45 

63 
35 

71 
40 

77 
49 

73 
42 

68 
41 

40 

60 
49 

84 
51 

48 

62 
44 

63 
38 

69 
40 

44 

52 

50 

45 

43!7 

CA^DAMCUTn    UD  AIDDHDT 

MIN 

65 
41 

61 
43 

62 
39 

64 
39 

56 
44 

60 
43 

64 

67 

67 

47 

47 

67 
47 

41 

43 

45 

47 

50 

41 

44 

46 

50 

49 

47 

43 

41 

49 

79 
44 

80 
51 

48 

46 

44!8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MIN 

69 
46 

62 
47 

64 

42 

66 
46 

54 
44 

60 
44 

67 
40 

70 
48 

67 
5 1 

80 
51 

50 

69 
50 

45 

46 

47 

48 

54 

47 

49 

50 

58 

51 

47 

47 

42 

49 

6  3 
51 

57 

50 

46 

71.1 
46.2 

CUACTA  HAM 

MIN 

67 
46 

61 
45 

47 
41 

5  1 
43 

57 
44 

47 
40 

54 

65 

65 

62 
47 

54 

77 
50 

42 

44 

46 

50 

50 

44 

47 

50 

53 

53 

45 

39 

42 

48 

7  5 
53 

52 

49 

47 

46.4 

SIERRA  CITY 

MIN 

58 
29 

60 
31 

43 
33 

49 
26 

59 
33 

38 
29 

43 

26 

5! 
29 

60 
32 

55 
34 

40 

75 
36 

58 
29 

59 
32 

59 
29 

53 

34 

34 

36 

36 

33 

39 

37 

32 

29 

27 

32 

38 

35 

35 

30 

32.5 

^TCRRAWIIIP    RAAirCfl  CTa 

MIN 

58 
28 

59 
35 

47 
32 

52 
25 

61 
36 

43 
28 

44 

23 

53 
27 

60 
31 

55 
28 

64 

30 

71 
37 

57 
29 

57 

32 

27 

53 
27 

63 
29 

61 
30 

5  5 

28 

31 

32 

72 
35 

35 

25 

43 
24 

50 
26 

27 

32 

39 

26 

29.8 

MIN 

48 
28 

38 
28 

38 
27 

48 
23 

37 
22 

34 

14 

43 
1 1 

46 
1  8 

44 

26 

54 
27 

58 
28 

47 

30 

20 

37 
19 

43 
21 

53 
29 

50 
28 

26 

58 
28 

29 

36 

32 

23 

17 

14 

28 

29 

29 

31 

28 

25.0 

5IIJNT    LiUI^UC  ^^CJt'<VUl** 

MIN 

69 
35 

61 
41 

56 
35 

61 
35 

56 
45 

55 
41 

64 
33 

65 
35 

64 
44 

36 

43 

73 
45 

33 

6 1 
44 

35 

39 

43 

38 

41 

42 

45 

47 

42 

38 

34 

37 

78 
41 

80 
44 

41 

72 
41 

69.1 
39.6 

CTOAURCDDV     MAI  1  CV 

MIN 

57 
31 

54 
35 

47 
33 

54 
29 

49 
31 

47 

30 

53 
25 

57 

28 

55 
32 

71 
34 

70 
36 

63 
40 

57 
29 

31 

6 1 
28 

69 
33 

60 
35 

56 
34 

31 

34 

40 

39 

32 

31 

56 
27 

35 

33 

36 

40 

31 

"ie 

MIN 

70 
47 

63 
45 

49 
40 

51 
41 

59 
44 

44 
40 

59 
40 

68 
42 

68 
44 

64 
48 

71 
53 

63 
51 

62 
42 

62 
42 

63 
46 

66 
49 

79 
49 

69 
41 

71 
46 

74 

50 

62 
46 

61 
53 

73 
45 

51 
37 

56 
42 

62 
46 

71 
53 

79 
47 

75 
49 

66 
47 

66 . 4 
45.6 

TWIN  LAKES 

MIN 

44 

21 

42 
20 

38 
12 

44 
28 

33 
17 

26 
3 

32 
.  2 

40 
9 

41 
21 

49 
19 

56 
28 

40 
16 

43 
12 

39 
19 

40 
13 

51 
23 

44 
22 

42 
16 

51 
25 

61 
26 

57 
31 

49 
29 

39 
22 

32 
13 

42 
6 

47 
24 

54 
26 

46 
24 

45 
31 

43 
26 

43.7 
19.4 

V4CAVILLE 

MAX 
MIN 

68 
38 

62 
42 

64 

35 

63 
34 

62 
46 

60 
38 

66 
33 

69 
38 

55 
50 

80 
44 

76 
41 

69 
49 

68 
35 

69 
45 

71 
45 

81 
55 

75 
44 

71 
47 

79 
41 

81 
41 

89 
41 

72 
48 

62 
49 

69 

41 

69 
35 

77 
54 

60 
41 

64 
43 

81 
49 

73 
46 

71.5 
42.9 

VDLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

MIN 

65 

37 

59 
36 

52 
38 

59 
36 

56 

40 

51 
35 

60 
34 

61 

36 

61 
41 

74 
41 

74 
47 

72 
44 

61 

32 

56 
36 

66 
38 

74 
44 

73 
45 

62 
36 

72 
41 

76 
43 

76 
46 

76 
48 

68 
39 

55 

38 

58 
35 

73 
43 

74 
45 

74 
46 

72 
42 

66 
46 

65.9 

40.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conllnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFaRNIi 


196'? 


Day  of  Month 


 ^ 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

1 

6 

7  1 
 '- 

8  I 


9 

10  1 

"1 

1 

12 

13  1 


14  1 



15 

16 

 '- 

17 



18 

19 



20 



21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30  1  31 

< 

WMISKEYTOMN  RES 

64 

62 

48 

52 

57 

♦  7 

97 

64 

69 

69 

79 

78 

63 

69 

62 

69 

72 

67 

66 

75 

60 

79 

70 

94 

59 

65 

74 

77 

76 

69 

69.9 

NUN 

44 

43 

39 

43 

44 

40 

36 

39 

40 

49 

48 

49 

41 

44 

44 

46 

" 

42 

45 

54 

48 

39 

5o 

5  J 

47 

MILIUMS 

MAX 

73 

68 

59 

64 

69 

91 

60 

68 

70 

68 

80 

78 

70 

69 

78 

81 

74 

73 

84 

69 

85 

79 

61 

6! 

70 

78 

B6 

77 

MIN 

38 

40 

44 

37 

41 

40 

38 

38 

44 

47 

46 

38 

43 

49 

49 

WULOHS 

MAX 

74 

66 

58 

62 

59 

52 

59 

67 

69 

68 

79 

79 

70 

67 

65 

73 

80 

74 

72 

80 

82 

64 

79 

61 

69 

74 

76 

65 

83 

76 

71.; 

MIN 

38 

37 

44 

39 

46 

42 

37 

35 

49 

49 

39 

48 

47 

38 

37 

44 

45 

47 

WILLOWS  USBR 

MAX 

79 

66 

62 

64 

61 

58 

68 

68 

68 

79 

79 

77 

70 

78 

73 

60 

60 

79 

78 

61 

S3 

83 

67 

66 

70 

76 

63 

83 

63 

79 

73.1 

Mm 

38 

38 

47 

37 

47 

43 

36 

36 

48 

41 

46 

37 

43 

49 

39 

40 

47 

4 1 

47 

48 

37 

40 

46 

46 

46 

47 

46 

WINTERS 

MAX 

72 

70 

59 

69 

69 

53 

61 

68 

70 

69 

B4 

80 

69 

68 

69 

79 

64 

76 

73 

83 

84 

89 

69 

62 

69 

72 

60 

84 

65 

77 

72.6 

MIN 

46 

43 

43 

36 

47 

40 

37 

39 

50 

48 

49 

50 

40 

45 

46 

56 

49 

46 

48 

MAX 

73 

69 

63 

63 

66 

52 

61 

67 

70 

68 

BO 

78 

69 

67 

67 

74 

61 

78 

72 

80 

S3 

86 

71 

61 

69 

71 

79 

64 

83 

77 

71. ^ 

MIN 

39 

42 

41 

40 

48 

4 1 

40 

39 

48 

49 

44 

46 

38 

43 

49 

42 

49 

53 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

57 

58 

44 

49 

59 

44 

41 

47 

57 

52 

61 

63 

57 

56 

41 

50 

62 

62 

52 

66 

73 

73 

66 

42 

44 

49 

54 

64 

65 

62 

95.7 

MIN 

19 

18 

20 

17 

22 

21 

1 3 

16 

20 

^' 

^' 

24 

22 

29 

2 1 

24 

2  2 

2  8 

2  2 

24 

^' 

34 

23 

20 

^' 

30 

22. 

BODXG 

MAX 

54 

52 

49 

50 

39 

29 

42 

48 

51 

49 

58 

51 

50 

38 

44 

53 

59 

46 

55 

58 

59 

91 

39 

34 

39 

41 

55 

56 

59 

50 

48.; 

MIN 

'' 

12 

10 

10 

21 

° 

2  9 

^' 

19 

2  9 

19 

12 

1 3 

1 3 

26 

1 9 

12 

1 3 

1 3 

26 

19.! 

BRIDGEPORT 

MAX 

48 

51 

44 

52 

46 

39 

41 

49 

45 

49 

51 

54 

52 

49 

49 

51 

56 

52 

66 

70 

70 

66 

54 

43 

41 

53 

61 

69 

63 

63 

53. C 

MIN 

16 

14 

^' 

1 1 

16 

16 

^7 

18 

16 

28 

19 

29 

19 

24 

19 

17.6 

CEOARVILLE 

MAX 

68 

61 

53 

51 

66 

42 

43 

91 

61 

60 

63 

67 

64 

54 

50 

53 

69 

62 

65 

69 

71 

72 

76 

51 

43 

57 

65 

66 

54 

59.: 

MIN 

39 

39 

34 

29 

26 

30 

30 

39 

29 

34 

33 

29 

35 

37 

39 

27 

28 

39 

3  5 

29 

CONNER   MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

49 

52 

42 

46 

57 

49 

38 

47 

53 

48 

57 

62 

64 

51 

40 

48 

58 

56 

51 

63 

69 

68 

52 

37 

61 

59 

62 

64 

64 

59 

54,2 

MIN 

^' 

^' 

16 

26 

24 

^* 

20 

20 

25 

|7 

20 

^' 

26 

29 

10 

^  5 

28 

21.1 

OOVLE  5  S5E 

MAX 

64 

55 

56 

68 

56 

50 

55 

63 

61 

69 

72 

63 

59 

51 

59 

64 

68 

54 

70 

77 

77 

71 

56 

47 

52 

57 

66 

70 

68 

67 

62. <■ 

MIN 

29 

" 

27 

3 1 

30 

29 

26 

3  5 

32 

33 

39 

32 

29 

26 

2  g 

3 1 

35 

33.? 

ELEMINC  FISH  AND  CAME 

MAX 

64 

56 

57 

68 

60 

50 

55 

62 

61 

67 

71 

70 

59 

59 

59 

63 

66 

59 

72 

76 

79 

73 

63 

49 

55 

60 

68 

73 

70 

70 

63.1 

MIN 

27 

34 

39 

24 

40 

30 

22 

24 

38 

27 

34 

29 

28 

40 

^' 

26 

40 

30 

31. « 

FORT  BIDHELL 

MAX 

67 

54 

59 

62 

54 

47 

54 

62 

69 

67 

68 

63 

59 

99 

59 

66 

63 

59 

68 

72 

79 

79 

61 

52 

96 

61 

68 

69 

62 

69 

62.! 

MIN 

37 

30 

29 

31 

38 

28 

24 

29 

24 

27 

34 

2  5 

33 

35 

29 

32 

34 

3 1 

30 

39 

39 

37 

30 

29 

25 

40 

29 

30 .  ' 

MONO  LAKE 

MAX 

48 

45 

48 

54 

51 

42 

45 

51 

57 

56 

55 

62 

56 

50 

57 

64 

60 

56 

69 

73 

70 

66 

61 

54 

55 

58 

61 

65 

66 

63 

57,: 

MIN 

" 

28 

26 

24 

26 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

50 

46 

40 

48 

51 

38 

43 

45 

50 

48 

55 

48 

51 

39 

44 

55 

53 

47 

59 

65 

64 

57 

35 

40 

45 

50 

56 

58 

97 

49.' 

MIN 

2  8 

25 

10 

26 

32 

27 

Z  2 

24 

26 

24 

29 

1 8 

2  2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

66 

62 

54 

66 

44 

50 

61 

63 

61 

69 

71 

60 

60 

56 

57 

69 

68 

59 

71 

75 

79 

69 

47 

46 

55 

60 

68 

72 

72 

67 

62, 

Mm 

38 

39 

27 

3  5 

29 

24 

TAHOE  CITT 

MAX 

48 

41 

45 

54 

39 

36 

41 

4T 

45 

57 

56 

51 

46 

^0 

43 

49 

55 

44 

57 

56 

54 

57 

36 

41 

40 

46 

53 

59 

56 

48. 

Mm 

26 

2  5 

1 8 

2  5 

27 

26 

25 

2  8 

24 

27 

27 

27 

29 

27 

29 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 

50 

48 

42 

51 

47 

39 

39 

49 

47 

49 

53 

53 

41 

42 

54 

49 

59 

62 

66 

63 

50 

39 

41 

48 

55 

59 

58 

57 

49. 

MIN 

22 

2  5 

1 9 

TERMO 

MAX 

57 

50 

50 

61 

51 

41 

50 

57 

54 

61 

67 

59 

56 

47 

53 

64 

63 

51 

65 

71 

73 

68 

57 

44 

50 

57 

64 

62 

57 

63 

57. * 

Mm 

28 

27 

28 

28 

34 

^' 

29 

29 

29 

28 

32 

2  5 

29 

29 

23 

24 

3 1 

23 

29 

27 

29 

29 

25 

22 

23 

26 

36 

20 

27  ( ' 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

52 

53 

41 

44 

53 

37 

37 

49 

52 

48 

55 

59 

51 

51 

36 

44 

59 

56 

48 

60 

66 

68 

60 

37 

39 

44 

49 

61 

60 

58 

50.- 

Mm 

2  5 

27 

31 

22 

10 

18 

^' 

24 

30 

22 

26 

19 

24 

24 

27 

2  3 

26 

27 

28 

13 

19 

20 

26 

25 

23. ( 

WOODFORDS 

MAX 

63 

58 

56 

63 

92 

40 

53 

60 

58 

62 

67 

61 

60 

59 

49 

60 

63 

54 

70 

75 

74 

67 

55 

44 

50 

55 

62 

66 

65 

67 

59, ( 

•          •  • 

Mm 

39 

" 

22 

19 

30 

34 

32 

29 

26 

26 

34 

32 

34 

42 

46 

44 

32 

24 

20 

26 

32 

37 

37 

39 

31,' 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  Oi, 

AVILA  BEACH 

MAX 

74 

67 

68 

63 

61 

62 

72 

67 

72 

78 

70 

76 

77 

74 

75 

86 

64 

70 

69 

65 

66 

74 

85 

62 

66 

73 

66 

72,; 

Mm 

48 

43 

42 

48 

44 

49 

52 

53 

50 

50 

50 

44 

50 

50 

50 

43 

50 

49 

46, 

BEN   LOMOND  NO  3 

MAX 

66 

60 

60 

59 

54 

59 

66 

67 

62 

73 

74 

70 

67 

62 

70 

79 

70 

67 

60 

78 

75 

73 

59 

63 

63 

76 

61 

79 

73 

63 

68, 

MIN 

38 

48 

42 

36 

38 

42 

46 

39 

44 

44 

45 

46 

41 

37 

39 

40 

4 1 

44 

40 

40. ( 

BERKELEY 

MAX 

60 

56 

59 

61 

56 

58 

64 

62 

60 

70 

60 

61 

60 

58 

66 

70 

56 

62 

69 

70 

63 

62 

59 

99 

64 

73 

74 

67 

61 

59 

62.' 

MIN 

46 

45 

42 

42 

43 

49 

46 

46 

49 

44 

48 

49 

50 

BURL INGAME 

MAX 

64 

61 

62 

69 

63 

64 

64 

66 

67 

68 

64 

64 

64 

61 

63 

69 

64 

62 

64 

69 

67 

67 

62 

62 

61 

70 

76 

74 

67 

59 

69. 

Mm 

47 

49 

39 

49 

47 

42 

42 

45 

48 

43 

49 

43 

42 

47 

43 

45 

42 

46 

46 

46 

44.' 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

63 

69 

59 

66 

64 

57 

67 

62 

58 

68 

67 

69 

64 

60 

65 

79 

65 

62 

64 

73 

69 

67 

66 

60 

61 

71 

79 

73 

67 

69 

69. 

Mm 

38 

36 

40 

35 

38 

j5 

j5 

46 

34 

39 

36 

38 

41 

36 

36 

40 

45 

46 

39 

33 

39 

42 

34 

38. < 

CROCKETT 

MAX 

63 

6* 

62 

69 

69 

69 

64 

74 

70 

63 

61 

64 

70 

78 

68 

67 

70 

73 

76 

64 

62 

62 

67 

76 

79 

75 

69 

68. 

MIN 

48 

45 

43 

39 

47 

50 

47 

44 

50 

49 

49 

50 

50 

47 

90 

42 

43 

46 

48 

49 

49 

46 

46.' 

FORT  QRO 

MAX 

59 

64 

55 

62 

54 

55 

61 

57 

55 

60 

57 

62 

60 

56 

59 

66 

57 

60 

58 

60 

60 

63 

60 

57 

98 

62 

62 

58 

97 

97 

99, 

Mm 

4 1 

4 1 

39 

35 

43 

39 

47 

47 

47 

43 

42 

49 

50 

41 

45 

42 

50 

49 

45 

4 1 

39 

45 

47 

90 

49 

44, 

GILROY 

MAX 

70 

68 

64 

64 

65 

52 

62 

69 

71 

60 

75 

76 

67 

68 

65 

71 

78 

71 

68 

76 

63 

81 

61 

61 

64 

67 

77 

63 

B3 

75 

69, i 

Mm 

40 

42 

39 

38 

48 

38 

41 

41 

41 

40 

4  1 

50 

41 

42 

42 

46 

49 

49 

38 

40 

43 

43 

43 

4 1 

42. ( 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

60 

54 

58 

53 

54 

58 

56 

56 

58 

54 

56 

56 

98 

60 

51 

59 

61 

55 

56 

56 

94 

59 

58 

59 

58 

58 

59 

57 

54 

54 

56. _ 

Mm 

42 

4l 

38 

40 

43 

42 

47 

48 

39 

42 

43 

44 

47 

49 

47 

47 

43 

40 

40 

42 

43 

41 

42 

48 

46 

47 

43. 

HOLLISTER  1  SW 

MAX 

6! 

63 

60 

60 

60 

56 

67 

65 

61 

69 

70 

65 

65 

67 

74 

72 

67 

72 

80 

79 

63 

64 

63 

67 

74 

SO 

76 

71 

69 

67.' 

MIN 

37 

39 

35 

33 

46 

41 

36 

37 

43 

43 

38 

38 

38 

36 

35 

39 

48 

37 

38 

42 

42 

46 

42 

36 

36 

37 

40 

43 

33 

39. 

KING  CITY 

MAX 

70 

69 

64 

69 

63 

69 

72 

72 

71 

71 

76 

70 

71 

69 

71 

79 

74 

70 

76 

84 

86 

70 

66 

66 

69 

79 

85 

63 

79 

70 

72. ( 

Mm 

40 

42 

39 

36 

44 

35 

39 

39 

45 

42 

39 

50 

41 

44 

40 

37 

44 

48 

39 

41 

44 

38 

47 

38 

40 

37 

40 

42 

46 

37 

41.; 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 

64 

60 

98 

64 

63 

98 

65 

70 

68 

72 

73 

69 

64 

62 

72 

77 

74 

68 

73 

82 

60 

71 

62 

62 

69 

62 

90 

61 

77 

66 

69.'; 

Mm 

41 

42 

36 

34 

46 

37 

34 

36 

44 

40 

39 

49 

34 

44 

36 

38 

42 

46 

39 

40 

40 

43 

47 

41 

36 

36 

40 

43 

46 

44 

40.' 

LOS  GATOS 

MAX 

67 

60 

62 

61 

60 

58 

67 

70 

65 

74 

72 

69 

69 

64 

70 

77 

72 

67 

72 

76 

79 

67 

61 

62 

66 

76 

62 

79 

73 

69 

66.! 

Mm 

39 

40 

38 

38 

49 

39 

36 

40 

47 

43 

42 

50 

38 

40 

38 

41 

43 

44 

41 

42 

46 

46 

46 

44 

37 

41 

43 

49 

49 

38 

42. C 

S*»  R«i«r*nc«  Notaa  Following  Station  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  APRIL  H69 


Slalion 

Day  of  Month 

Average 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19  j 

20  1 

21 

22  [ 

23  I 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  [ 

30  1  31 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

6B 

65 

61 

61 

65 

51 

60 

65 

69 

64 

74 

72 

72 

72 

64 

72 

79 

69 

66 

74 

77 

79 

66 

62 

64 

68 

80 

61 

79 

70 

66t9 

MIH 

52 

50 

45 

47 

49 

45 

47 

49 

50 

53 

54 

52 

47 

47 

51 

55 

67 

52 

53 

50 

55 

54 

63 

60 

51 

55 

42 

48 

50 

44 

50.2 

MONTEREY 

MAX 

62 

62 

58 

64 

56 

57 

64 

60 

59 

62 

60 

65 

62 

60 

69 

69 

59 

59 

58 

64 

62 

69 

60 

60 

60 

66 

66 

62 

58 

57 

61*1 

Mm 

44 

42 

43 

45 

43 

42 

45 

47 

48 

48 

49 

42 

46 

44 

45 

49 

49 

44 

47 

45 

48 

49 

45 

42 

45 

47 

47 

48 

44 

45,4 

MONTEREY  NALE 

MAX 

60 

64 

56 

67 

54 

56 

60 

60 

58 

61 

58 

63 

59 

59 

59 

60 

60 

57 

59 

61 

63 

63 

60 

56 

56 

61 

64 

61 

55 

55 

S9  •  5 

Mm 

47 

44 

43 

43 

47 

44 

42 

45 

49 

48 

49 

50 

41 

50 

47 

41 

48 

49 

47 

47 

48 

48 

49 

46 

43 

44 

46 

48 

49 

47 

46.3 

MURRO  SAY  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

61 

66 

59 

63 

53 

60 

67 

63 

59 

63 

61 

61 

66 

59 

69 

60 

61 

60 

67 

75 

64 

62 

65 

60 

60 

67 

72 

59 

60 

62.5 

Mm 

*5 

42 

41 

42 

49 

46 

44 

44 

48 

48 

46 

46 

48 

44 

43 

42 

45 

49 

46 

47 

45 

50 

50 

42 

44 

46 

47 

48 

43 

40 

45.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

59 

62 

50 

56 

54 

49 

55 

63 

65 

57 

70 

70 

59 

60 

58 

65 

72 

62 

65 

72 

76 

76 

64 

53 

62 

71 

75 

75 

65 

63.4 

MIN 

39 

40 

34 

34 

39 

39 

41 

40 

43 

44 

50 

41 

41 

38 

39 

47 

51 

41 

41 

50 

56 

44 

42 

36 

38 

56 

47 

44 

39 

42.6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

52 

47 

42 

48 

37 

48 

52 

47 

59 

65 

59 

50 

45 

64 

63 

59 

53 

6! 

69 

66 

59 

40 

45 

50 

56 

65 

66 

64 

57 

54.6 

Mm 

32 

34 

27 

30 

28 

32 

38 

37 

38 

50 

36 

31 

27 

33 

39 

45 

34 

42 

51 

54 

38 

33 

30 

32 

40 

47 

52 

45 

41 

37.6 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

7* 

67 

60 

62 

59 

49 

S3 

65 

65 

58 

72 

75 

70 

69 

65 

70 

71 

76 

71 

77 

85 

77 

60 

59 

64 

69 

72 

62 

84 

79 

68.6 

Mm 

40 

40 

37 

39 

42 

38 

39 

40 

42 

42 

40 

45 

39 

38 

38 

38 

41 

44 

39 

41 

45 

43 

46 

39 

36 

36 

41 

42 

43 

34 

40.1 

NEWARK 

MAX 

64 

62 

60 

58 

63 

54 

59 

66 

67 

61 

69 

64 

63 

63 

66 

66 

74 

63 

63 

64 

73 

69 

64 

60 

61 

63 

72 

76 

67 

62 

64 « 6 

Mm 

49 

47 

46 

44 

50 

46 

45 

47 

51 

52 

50 

64 

46 

51 

46 

48 

49 

51 

49 

50 

61 

49 

49 

47 

44 

49 

52 

52 

51 

49 

48.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

59 

57 

61 

55 

57 

62 

62 

61 

64 

60 

60 

60 

59 

64 

65 

59 

61 

61 

67 

63 

62 

59 

59 

62 

66 

71 

64 

58 

57 

61.2 

Mm 

50 

49 

47 

46 

46 

45 

44 

47 

52 

51 

50 

50 

45 

50 

47 

50 

50 

51 

49 

51 

49 

52 

51 

46 

44 

47 

50 

52 

51 

50 

48.8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

67 

63 

63 

63 

66 

57 

58 

61 

66 

65 

73 

67 

6! 

65 

66 

71 

79 

69 

68 

74 

75 

72 

69 

63 

63 

69 

78 

80 

75 

69 

67.9 

Mm 

44 

43 

41 

38 

40 

43 

37 

43 

49 

47 

43 

54 

40 

46 

40 

42 

48 

49 

44 

43 

47 

43 

50 

46 

40 

42 

50 

50 

46 

43 

44.4 

PASO  ROBLES 

MAX 

72 

68 

64 

61 

59 

60 

66 

65 

63 

73 

79 

77 

70 

74 

71 

78 

76 

73 

78 

85 

62 

72 

62 

65 

70 

78 

63 

63 

60 

70 

71.9 

Mm 

43 

40 

37 

36 

44 

46 

39 

39 

45 

47 

41 

47 

43 

43 

41 

38 

40 

48 

41 

43 

44 

44 

44 

39 

41 

37 

40 

38 

41 

43 

41.7 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

68 

65 

63 

60 

53 

59 

65 

65 

58 

71 

78 

69 

70 

64 

70 

76 

76 

70 

78 

84 

78 

62 

63 

66 

70 

79 

93 

64 

60 

73 

70.0 

Mm 

47 

43 

39 

37 

43 

40 

37 

39 

46 

46 

43 

51 

44 

43 

41 

38 

39 

49 

40 

42 

44 

45 

45 

38 

36 

36 

39 

40 

43 

40 

41.6 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

70 

68 

62 

64 

54 

54 

66 

68 

65 

72 

72 

71 

68 

61 

70 

76 

76 

76 

79 

82 

83 

80 

75 

62 

66 

75 

81 

62 

78 

80 

71,2 

Mm 

37 

38 

35 

34 

41 

37 

34 

36 

44 

41 

40 

45 

41 

35 

39 

38 

40 

45 

37 

42 

45 

41 

47 

38 

34 

36 

39 

42 

39 

40 

39.3 

PISMO  BEACH 

MAX 

70 

63 

63 

63 

59 

60 

64 

62 

60 

73 

73 

66 

73 

67 

69 

68 

67 

70 

79 

77 

69 

58 

61 

67 

70 

73 

70 

64 

65 

65 

66,9 

Mm 

47 

42 

39 

41 

41 

42 

43 

45 

47 

49 

49 

51 

49 

47 

47 

43 

43 

48 

51 

49 

47 

51 

49 

44 

48 

53 

45 

43 

47 

42 

46,1 

POINT  PIEDRAS  BLANCA5 

MAX 

61 

55 

60 

59 

53 

59 

63 

62 

58 

62 

60 

62 

60 

59 

58 

60 

68 

56 

59 

60 

57 

59 

59 

59 

58 

62 

56 

58 

59 

58 

59,1 

Mm 

46 

45 

42 

45 

45 

46 

45 

46 

48 

48 

46 

51 

46 

45 

44 

44 

45 

46 

45 

44 

46 

48 

49 

43 

46 

44 

46 

43 

47 

44 

45.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

65 

62 

64 

64 

62 

61 

6! 

67 

65 

75 

72 

64 

64 

66 

72 

78 

74 

69 

75 

81 

85 

74 

63 

64 

66 

79 

62 

83 

77 

69 

70.2 

Mm 

40 

38 

38 

35 

47 

38 

34 

36 

45 

40 

41 

50 

37 

45 

39 

41 

48 

44 

43 

45 

42 

41 

49 

40 

38 

41 

41 

45 

47 

45 

41.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

67 

58 

58 

58 

51 

53 

58 

64 

55 

68 

75 

65 

63 

60 

65 

71 

72 

66 

72 

79 

77 

66 

56 

58 

63 

70 

77 

77 

75 

69 

65,5 

Mm 

37 

40 

31 

29 

33 

31 

27 

30 

37 

37 

34 

41 

29 

34 

30 

31 

33 

36 

33 

35 

38 

3! 

40 

30 

27 

34 

32 

35 

34 

28 

33,4 

REDWOOD  CITY 

MAX 

68 

68 

62 

65 

65 

61 

67 

68 

65 

70 

71 

65 

69 

65 

73 

80 

72 

68 

70 

79 

76 

69 

62 

64 

68 

78 

83 

62 

71 

63 

69.5 

Mm 

42 

42 

41 

37 

46 

40 

37 

41 

46 

41 

42 

50 

40 

45 

40 

41 

44 

42 

42 

41 

42 

44 

42 

44 

41 

41 

44 

45 

45 

46 

42,5 

RICHMOND 

MAX 

64 

64 

60 

60 

65 

57 

61 

66 

66 

64 

73 

62 

61 

64 

63 

70 

73 

66 

69 

69 

78 

65 

60 

60 

62 

66 

76 

62 

71 

62 

65,9 

MIN 

49 

47 

41 

45 

42 

39 

42 

44 

50 

48 

49 

51 

46 

49 

46 

48 

52 

49 

49 

50 

51 

52 

62 

44 

42 

51 

53 

52 

51 

48 

47.7 

SAINT  MARYS  CDLLESB 

MAX 

60 

56 

56 

60 

58 

58 

55 

56 

60 

62 

65 

70 

63 

69 

69 

76 

62 

65 

67 

75 

76 

62 

56 

61 

66 

77 

78 

73 

68 

59 

64,3 

Mm 

38 

44 

35 

33 

43 

44 

42 

40 

38 

37 

36 

33 

35 

43 

37 

39 

47 

42 

42 

43 

45 

47 

47 

39 

34 

38 

40 

47 

47 

45 

40.7 

SALINAS  2  E 

MAX 

64 

70 

60 

67 

64 

58 

69 

64 

58 

65 

66 

67 

6! 

63 

67 

72 

63 

65 

66 

70 

70 

70 

67 

62 

65 

72 

75 

69 

65 

62 

66,0 

Mm 

42 

41 

37 

38 

45 

42 

38 

38 

37 

37 

39 

49 

39 

40 

40 

40 

47 

43 

40 

42 

43 

43 

48 

44 

40 

40 

39 

39 

46 

44 

41,4 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

61 

66 

57 

63 

53 

57 

64 

61 

5! 

62 

62 

63 

61 

58 

62 

69 

60 

61 

62 

68 

67 

64 

63 

63 

61 

70 

73 

67 

60 

59 

62.4 

Mm 

42 

41 

39 

40 

44 

44 

39 

42 

49 

44 

46 

46 

39 

41 

45 

44 

46 

47 

41 

44 

45 

49 

48 

46 

42 

39 

46 

44 

46 

46 

43.8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

70 

68 

62 

62 

58 

56 

65 

67 

65 

74 

79 

78 

69 

68 

69 

77 

78 

74 

79 

62 

64 

74 

57 

63 

68 

76 

81 

62 

81 

79 

71.5 

Mm 

34 

34 

30 

31 

40 

35 

30 

35 

36 

36 

35 

42 

30 

30 

30 

32 

36 

35 

35 

37 

41 

36 

45 

33 

31 

32 

36 

38 

39 

32 

34.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

60 

58 

64 

59 

57 

63 

60 

61 

61 

57 

57 

57 

59 

58 

60 

66 

57 

57 

61 

56 

61 

60 

56 

58 

61 

63 

62 

61 

62 

99, S 

Mm 

47 

47 

45 

41 

46 

41 

43 

43 

47 

47 

49 

49 

40 

49 

43 

46 

48 

49 

45 

45 

49 

50 

50 

43 

42 

44 

48 

48 

48 

49 

46,0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

59 

59 

56 

62 

56 

56 

63 

64 

62 

64 

60 

69 

59 

59 

63 

68 

59 

60 

60 

69 

63 

61 

61 

58 

60 

66 

75 

65 

58 

57 

61,4 

MIN 

49 

46 

44 

42 

43 

41 

42 

44 

47 

50 

61 

50 

42 

49 

44 

45 

49 

49 

47 

49 

48 

47 

50 

46 

45 

46 

47 

49 

49 

48 

46.6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

58 

58 

55 

60 

54 

54 

62 

61 

61 

66 

57 

56 

58 

56 

62 

69 

56 

69 

58 

68 

60 

69 

58 

56 

59 

66 

73 

63 

57 

64 

69,8 

MIN 

51 

48 

46 

47 

46 

45 

48 

50 

48 

51 

50 

50 

48 

48 

49 

50 

49 

49 

46 

49 

49 

60 

48 

47 

48 

51 

51 

48 

48 

47 

48.5 

SAN  GRECORIO  2  SE 

MAX 

61 

60 

57 

61 

57 

57 

61 

62 

62 

62 

57 

59 

58 

61 

60 

62 

60 

57 

57 

63 

60 

60 

59 

58 

57 

63 

70 

62 

59 

58 

60,0 

Mm 

44 

40 

43 

36 

46 

41 

39 

39 

44 

49 

45 

48 

36 

45 

41 

44 

48 

47 

43 

47 

39 

40 

47 

42 

38 

36 

39 

40 

45 

44 

42,5 

SAN  JOSE 

MAX 

65 

64 

60 

65 

63 

60 

66 

70 

68 

71 

71 

65 

64 

64 

69 

75 

72 

67 

69 

76 

76 

67 

64 

63 

66 

75 

79 

79 

71 

63 

69,2 

Mm 

41 

43 

42 

40 

46 

40 

40 

43 

48 

48 

44 

62 

41 

45 

42 

42 

45 

49 

43 

44 

48 

46 

49 

46 

40 

43 

45 

46 

50 

42 

44.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

69 

65 

64 

60 

59 

53 

59 

69 

63 

59 

68 

67 

63 

70 

62 

61 

72 

65 

67 

75 

80 

71 

58 

63 

63 

66 

75 

91 

74 

64 

66.1 

MIN 

45 

41 

40 

39 

43 

40 

44 

41 

46 

47 

51 

50 

47 

45 

45 

45 

46 

46 

49 

48 

48 

49 

48 

41 

46 

49 

50 

44 

45 

40 

45.2 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

62 

60 

66 

61 

56 

69 

69 

65 

70 

66 

61 

63 

61 

68 

77 

69 

63 

67 

76 

67 

64 

61 

60 

64 

76 

62 

77 

69 

56 

66,2 

Mm 

49 

46 

43 

40 

46 

40 

49 

54 

45 

45 

47 

49 

44 

46 

43 

43 

46 

47 

45 

44 

46 

46 

48 

47 

44 

60 

56 

47 

46 

45 

46,2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

65 

62 

61 

62 

63 

60 

66 

69 

64 

72 

69 

66 

65 

64 

70 

77 

70 

66 

69 

77 

75 

65 

65 

63 

69 

77 

81 

91 

71 

65 

68,3 

Mm 

44 

45 

44 

42 

47 

42 

41 

45 

49 

49 

45 

52 

42 

46 

42 

45 

46 

48 

45 

46 

49 

48 

SO 

47 

42 

44 

46 

50 

50 

43 

45.6 

SANTA  CRU! 

MAX 

68 

63 

68 

61 

59 

59 

69 

66 

62 

68 

65 

64 

68 

64 

74 

77 

74 

69 

69 

72 

76 

69 

62 

62 

62 

77 

76 

70 

68 

67 

67,5 

Mm 

41 

39 

36 

37 

46 

38 

36 

39 

46 

42 

41 

40 

37 

37 

37 

39 

46 

43 

39 

41 

48 

49 

49 

41 

35 

36 

37 

43 

46 

37 

40.8 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

62 

61 

57 

59 

62 

53 

58 

63 

66 

61 

68 

63 

59 

62 

58 

67 

74 

60 

63 

66 

73 

68 

68 

58 

62 

63 

76 

79 

69 

60 

64,0 

Mm 

42 

42 

38 

38 

40 

39 

36 

38 

43 

45 

46 

47 

38 

38 

39 

40 

42 

44 

44 

45 

44 

44 

47 

42 

39 

39 

42 

41 

45 

44 

41,6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

70 

60 

65 

67 

60 

61 

66 

70 

61 

79 

79 

74 

69 

69 

73 

81 

71 

74 

79 

79 

62 

70 

62 

65 

70 

77 

93 

72 

65 

69 

70.7 

Mm 

38 

39 

34 

33 

46 

36 

31 

37 

44 

40 

41 

38 

36 

41 

36 

39 

45 

40 

40 

41 

42 

42 

47 

38 

41 

37 

42 

46 

43 

44 

39,9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

62 

62 

58 

61 

53 

57 

69 

63 

54 

64 

64 

64 

60 

62 

69 

67 

63 

65 

66 

69 

69 

60 

60 

65 

69 

72 

74 

66 

64 

63,6 

•          •  • 

Mm 

40 

41 

37 

39 

48 

42 

38 

42 

48 

4! 

44 

50 

38 

39 

40 

42 

48 

44 

43 

43 

45 

50 

49 

43 

38 

40 

43 

45 

47 

41 

43.1 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

67 

64 

60 

62 

65 

53 

59 

67 

69 

65 

76 

71 

69 

71 

65 

73 

77 

71 

69 

76 

78 

60 

61 

76 

73 

69.5 

Mm 

47 

40 

43 

38 

48 

38 

41 

40 

48 

54 

46 

46 

46 

48 

50 

55 

47 

50 

59 

49 

63 

51 

49 

41 

46 

56 

56 

49 

54 

46 

47.8 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

68 

68 

61 

63 

65 

50 

60 

65 

70 

64 

78 

78 

65 

67 

67 

73 

90 

80 

71 

78 

80 

61 

72 

63 

65 

70 

79 

91 

81 

76 

70.6 

Mm 

44 

42 

41 

36 

48 

38 

36 

37 

47 

48 

42 

49 

42 

45 

43 

48 

43 

43 

46 

43 

45 

45 

50 

41 

45 

53 

46 

45 

49 

47 

44.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  c.lifo.nu 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

1 

5  1 

B 

7  1 

8 



9 

10 



11 

 ^ 

12 

13 



14 

 '- 

15 

16 

 '- 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

71 

63 

65 

92 

72 

70 

99 

63 

70 

65 

63 

74 

73 

59 

61 

60 

71 

76 

62 

72 

78 

81 

76 

66 

61 

65 

71 

79 

61 

79 

68.5 

MIN 

49 

49 

39 

37 

50 

39 

35 

40 

45 

49 

45 

51 

49 

45 

49 

44 

47 

49 

44 

49 

54 

5  5 

46.3 

AUBERRV  1  NNE 

MAX 

72 

64 

53 

68 

48 

96 

61 

68 

69 

63 

68 

73 

62 

69 

74 

73 

77 

61 

60 

58 

60 

74 

72 

76 

80 

67,8 

MIN 

44 

43 

39 

33 

33 

34 

36 

40 

40 

40 

46 

40 

34 

36 

40 

49 

48 

47 

41 

33 

39.8 

BAKERSFIELO  MB  AIRPORT 

MAX 

71 

73 

63 

75 

77 

63 

67 

74 

71 

70 

78 

76 

70 

68 

69 

77 

82 

72 

78 

84 

90 

83 

73 

69 

72 

78 

88 

89 

65 

62 

75,6 

MIN 

55 

53 

49 

45 

48 

47 

39 

49 

94 

53 

52 

98 

54 

46 

47 

50 

52 

55 

51 

55 

59 

57 

5 1 

47 

44 

50 

56 

58 

54 

51.4 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

68 

60 

60 

70 

66 

93 

61 

69 

66 

63 

73 

72 

67 

61 

59 

69 

73 

72 

70 

76 

75 

72 

66 

56 

59 

67 

74 

77 

77 

79 

67,6 

MIN 

50 

49 

40 

40 

42 

39 

36 

41 

45 

44 

46 

50 

49 

47 

39 

42 

46 

52 

46 

49 

52 

52 

47 

41 

4  1 

43 

49 

5 1 

50 

45,4 

6LACKWELLS  CORNER 

MAX 

65 

73 

68 

71 

76 

75 

70 

67 

70 

75 

84 

71 

77 

83 

99 

74 

66 

66 

70 

76 

84 

87 

66 

75.1 

MIN 

35 

40 

48 

46 

47 

47 

43 

42 

4 1 

46 

46 

42 

43 

43 

52 

47 

4 1 

36 

36 

35 

48 

48 

43.5 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

76 

70 

73 

63 

75 

76 

64 

68 

73 

70 

73 

79 

78 

71 

68 

70 

77 

B3 

71 

77 

84 

88 

80 

69 

68 

69 

77 

86 

87 

85 

74.9 

MIN 

53 

47 

44 

37 

45 

40 

40 

40 

50 

52 

4  5 

50 

50 

43 

42 

4 1 

47 

47 

45 

49 

5 1 

49 

48 

43 

40 

40 

41 

46 

54 

49 

45.6 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 

51 

56 

41 

54 

56 

40 

40 

54 

55 

50 

61 

64 

55 

54 

45 

59 

62 

60 

60 

65 

71 

70 

59 

37 

46 

52 

60 

63 

65 

64 

95.5 

MIN 

30 

33 

30 

29 

30 

27 

23 

26 

30 

30 

30 

30 

28 

26 

26 

29 

30 

29 

29 

36 

^' 

25 

32 

30 

29.8 

CAMP  PARDEE 

MAX 

69 

6* 

64 

61 

66 

47 

95 

64 

70 

64 

71 

73 

63 

65 

64 

70 

74 

75 

67 

74 

78 

83 

73 

61 

62 

66 

76 

79 

64 

77 

68.6 

MIN 

43 

43 

40 

43 

47 

41 

40 

42 

46 

44 

46 

48 

42 

43 

40 

4  3 

5 1 

44 

45 

49 

47 

42 

39 

43 

56 

90 

42 

45.1 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

MAX 

67 

63 

63 

61 

69 

54 

56 

62 

67 

64 

69 

72 

65 

65 

59 

64 

70 

74 

66 

71 

76 

60 

74 

61 

58 

63 

69 

77 

78 

74 

67.0 

MIN 

43 

42 

42 

37 

52 

38 

32 

36 

43 

41 

45 

49 

37 

37 

35 

42 

45 

44 

4 1 

45 

47 

49 

43 

36 

3  5 

4 1 

43 

44 

45 

4 1 

41.7 

CHERRY    VALLEY  0AM 

MAX 

70 

60 

46 

50 

61 

42 

44 

57 

58 

55 

65 

68 

63 

59 

59 

60 

66 

67 

68 

77 

75 

69 

50 

57 

64 

67 

69 

68 

60.9 

MIN 

32 

34 

30 

28 

37 

27 

19 

27 

30 

30 

36 

36 

30 

^' 

36 

33 

40 

^' 

26 

31.9 

COALINCA 

MAX 

69 

66 

64 

66 

57 

60 

65 

73 

74 

75 

SO 

74 

70 

70 

72 

77 

83 

78 

82 

84 

68 

79 

64 

65 

70 

76 

83 

87 

68 

81 

74.0 

MIN 

42 

4  5 

42 

44 

37 

39 

37 

40 

44 

43 

42 

40 

42 

39 

41 

47 

43.6 

CORCORAN  IRRIti  DIST 

MAX 

74 

70 

64 

72 

70 

62 

65 

70 

70 

70 

77 

74 

76 

68 

70 

77 

81 

80 

78 

81 

89 

65 

72 

67 

72 

77 

83 

87 

67 

84 

75.1 

MIN 

47 

47 

43 

39 

4  5 

42 

38 

39 

40 

46 

50 

49 

42 

41 

42 

43 

44 

46 

45 

49 

40 

41 

47 

44.4 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

68 

69 

63 

72 

59 

60 

65 

71 

68 

74 

79 

70 

69 

63 

73 

76 

81 

72 

76 

83 

88 

75 

68 

70 

69 

75 

62 

82 

67 

72 

72.9 

MIN 

42 

42 

36 

36 

43 

41 

38 

36 

46 

41 

38 

39 

41.0 

DUDLEYS 

MAX 

59 

54 

46 

64 

53 

41 

57 

63 

59 

63 

70 

64 

57 

49 

60 

65 

68 

59 

66 

73 

75 

69 

59 

60 

52 

63 

69 

73 

68 

61.6 

MIN 

33 

37 

36 

3 1 

32 

32 

30 

33 

36 

40 

33 

2  6 

34 

32 

40 

39 

29 

29 

36 

33.5 

ELBCTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

6! 

65 

60 

70 

67 

58 

64 

69 

68 

71 

74 

73 

66 

63 

70 

73 

75 

72 

75 

77 

82 

82 

72 

61 

66 

75 

78 

60 

60 

75 

70.9 

MIN 

39 

40 

43 

40 

41 

38 

33 

39 

42 

40 

44 

49 

40 

4 1 

38 

43 

43 

44 

41 

43 

48 

47 

45 

43 

36 

41 

41 

47 

41 

41.9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

69 

73 

61 

75 

73 

70 

65 

72 

70 

74 

77 

69 

71 

75 

82 

79 

89 

66 

77 

65 

68 

79 

86 

69 

86 

84 

75.5 

MIN 

43 

47 

41 

37 

38 

39 

34 

40 

48 

43 

45 

41 

40 

42 

46 

45 

43 

53 

54 

37 

39 

41 

43 

90 

44 

43.1 

FRESNO  HB  AIRPORT 

MAX 

69 

70 

63 

73 

65 

60 

67 

73 

70 

69 

77 

73 

67 

67 

69 

77 

81 

71 

78 

82 

67 

61 

70 

66 

70 

75 

85 

87 

63 

79 

73.5 

MIN 

46 

43 

46 

41 

43 

43 

37 

42 

48 

48 

51 

50 

44 

45 

43 

44 

48 

49 

44 

50 

51 

52 

49 

43 

40 

40 

49 

50 

51 

43 

45.8 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

70 

67 

58 

63 

71 

6! 

60 

65 

71 

68 

68 

76 

67 

65 

65 

69 

75 

79 

69 

76 

80 

67 

60 

66 

65 

70 

75 

83 

86 

82 

71.7 

MIN 

44 

44 

46 

42 

46 

4 1 

3  5 

40 

44 

44 

48 

5 1 

39 

39 

37 

43 

5 1 

47 

41 

45 

^' 

50 

49 

39 

35 

39 

46 

45 

39 

43.7 

OLFNNVILLE 

MAX 

58 

58 

55 

67 

67 

46 

58 

64 

61 

59 

70 

69 

60 

53 

55 

65 

70 

68 

67 

73 

77 

73 

67 

54 

58 

66 

72 

73 

73 

69 

64.2 

MIN 

42 

3 1 

3 1 

30 

42 

33 

28 

32 

39 

49 

3  5 

40 

42 

34 

3* 

33 

35 

40 

32 

36 

40 

41 

39 

37 

29 

3 1 

33 

34 

37 

36 

35.6 

GRANT  GROVE 

MAX 

50 

53 

43 

47 

52 

43 

36 

46 

52 

46 

53 

61 

56 

49 

39 

43 

52 

57 

48 

57 

66 

63 

52 

37 

39 

42 

46 

54 

58 

55 

49.8 

MIN 

28 

2 1 

29 

2 1 

17 

24 

30 

30 

36 

37 

30 

E6 

2^ 

27 

32 

30 

36 

41 

38 

29 

23 

2  4 

34 

29.7 

HANFDRD 

MAX 

72 

70 

69 

73 

71 

60 

65 

72 

70 

71 

77 

79 

71 

66 

69 

76 

82 

80 

77 

82 

69 

84 

75 

65 

70 

75 

84 

66 

65 

62 

74.8 

MIN 

48 

46 

45 

40 

46 

41 

38 

40 

47 

49 

50 

43 

41 

43 

47 

48 

47 

47 

42 

40 

40 

45.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

52 

63 

64 

47 

57 

57 

61 

57 

67 

70 

65 

61 

62 

63 

66 

69 

60 

72 

79 

64 

67 

44 

51 

60 

66 

70 

72 

70 

63.5 

MIN 

37 

32 

34 

40 

3 1 

29 

31 

34 

35 

38 

42 

3  5 

3  5 

30 

36 

36 

37 

36 

40 

44 

44 

38 

32 

31 

3  5 

4 1 

42 

39 

36.2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

51 

49 

44 

54 

51 

33 

41 

48 

46 

52 

56 

53 

49 

45 

41 

50 

56 

54 

61 

65 

64 

58 

52 

41 

40 

48 

52 

56 

56 

54 

90.7 

MIN 

27 

26 

18 

26 

26 

19 

10 

20 

27 

27 

30 

31 

25 

24 

16 

27 

29 

30 

26 

34 

36 

33 

30 

2 1 

17 

24 

26 

30 

29 

28 

25.7 

IDRIA 

MAX 

68 

62 

57 

56 

64 

51 

56 

62 

54 

65 

71 

65 

61 

56 

62 

68 

73 

64 

75 

79 

71 

56 

55 

61 

67 

75 

77 

76 

64,5 

MIN 

40 

39 

32 

38 

47 

33 

39 

42 

49 

49 

5 1 

40 

37 

42 

45 

49 

39 

44 

50 

57 

43 

37 

39 

46 

48 

51 

51 

50 

43,7 

RERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 

68 

67 

63 

73 

72 

62 

67 

70 

68 

6! 

77 

72 

70 

66 

65 

74 

80 

74 

76 

82 

66 

62 

74 

67 

69 

74 

85 

86 

63 

60 

73.2 

MIN 

5 1 

52 

49 

45 

45 

43 

43 

50 

52 

52 

52 

56 

50 

46 

49 

52 

54 

55 

50 

59 

63 

60 

5  3 

5 1 

47 

50 

56 

59 

98 

56 

91.8 

KERN  RIVER  PH  NQ  3 

MAX 

68 

65 

59 

76 

73 

52 

65 

71 

67 

69 

79 

77 

69 

61 

62 

71 

78 

75 

76 

85 

85 

79 

75 

60 

63 

72 

76 

79 

76 

78 

71.3 

MIN 

39 

38 

36 

43 

36 

43 

44 

45 

45 

49 

40 

36 

36 

40 

41 

39 

39 

49 

42 

43 

36 

38 

48 

42.7 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

76 

69 

70 

61 

77 

70 

61 

66 

73 

69 

71 

77 

72 

71 

72 

78 

81 

74 

79 

64 

69 

79 

74 

70 

71 

77 

84 

86 

89 

74.5 

MIN 

46 

53 

'o 

47 

46 

44 

47 

50 

49 

39 

43 

49 

46.4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

70 

69 

62 

72 

68 

56 

64 

72 

66 

74 

78 

74 

74 

68 

70 

77 

82 

76 

78 

84 

89 

63 

69 

65 

68 

75 

85 

86 

86 

78 

74.0 

MIN 

48 

49 

47 

47 

46 

4  8 

49 

46 

57 

49 

49.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

66 

66 

62 

69 

50 

60 

65 

70 

66 

71 

75 

67 

66 

65 

70 

74 

77 

68 

75 

78 

84 

74 

65 

63 

67 

75 

79 

63 

77 

69 

69.9 

MIN 

38 

36 

48 

41 

36 

46 

41 

49 

38 

44 

38 

40 

41 

44 

41 

44 

44 

46 

46 

43 

34 

34 

41 

44 

45 

40 

41,5 

LE  GRAND 

MAX 

71 

68 

65 

70 

69 

60 

66 

71 

69 

68 

76 

73 

68 

65 

70 

74 

80 

76 

75 

79 

80 

82 

74 

63 

67 

74 

61 

64 

83 

77 

72.6 

MIN 

46 

41 

44 

41 

39 

47 

45 

50 

42 

43 

42 

42 

47 

45 

42 

45 

50 

46 

40 

44 

39 

46 

47 

50 

42 

44.2 

LEMON  COVE 

MAX 

66 

69 

58 

73 

69 

59 

65 

72 

69 

67 

77 

74 

68 

65 

66 

75 

80 

70 

78 

81 

85 

79 

69 

67 

70 

75 

83 

85 

83 

80 

72.6 

MIN 

49 

50 

46 

42 

47 

41 

41 

44 

48 

50 

52 

56 

47 

45 

40 

46 

5 1 

92 

45 

50 

59 

54 

46 

43 

39 

48 

49 

49 

47 

47.8 

LINDSAY 

MAX 

61 

70 

63 

72 

74 

59 

66 

72 

70 

70 

78 

75 

70 

67 

67 

77 

82 

77 

80 

84 

67 

61 

71 

68 

71 

78 

84 

87 

64 

80 

74,8 

MIN 

50 

49 

46 

41 

42 

42 

38 

42 

48 

49 

50 

5  2 

44 

43 

4  1 

47 

46 

54 

44 

46 

53 

50 

47 

44 

39 

43 

45 

49 

49 

46 

46,0 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

7! 

67 

66 

63 

69 

70 

57 

63 

70 

65 

72 

7? 

70 

67 

64 

70 

75 

80 

70 

75 

79 

65 

77 

62 

63 

68 

75 

82 

83 

79 

71.0 

MIN 

43 

46 

39 

39 

39 

36 

37 

42 

48 

49 

45 

4  8 

44 

4  3 

4  5 

40 

48 

49 

46 

50 

52 

49 

51 

41 

45 

4  8 

47 

52 

49 

46 

45.3 

LODCEPOLE 

MAX 

53 

51 

47 

52 

46 

45 

47 

48 

55 

41 

53 

59 

49 

54 

41 

52 

56 

60 

57 

55 

61 

53 

40 

39 

40 

42 

47 

52 

57 

54 

90.2 

MIN 

^' 

24 

1 6 

Z  3 

33 

23 

26 

24 

2 1 

2  2 

24 

2 1 

22 

2 1 

13 

22 

22 

23 

2 1 

27 

23 

24 

19 

22 

26 

2  5 

27 

27 

26 

22.9 

Loni 

MAX 

68 

65 

62 

70 

64 

61 

65 

72 

72 

78 

77 

75 

66 

66 

73 

79 

76 

70 

78 

80 

85 

65 

63 

64 

69 

79 

82 

83 

61 

76 

72.8 

MIN 

40 

43 

39 

45 

42 

37 

41 

49 

48 

45 

50 

41 

43 

42 

42 

46 

4  5 

44 

44 

50 

48 

50 

43 

41 

42 

44 

48 

46 

40 

43.9 

LOS  BANOS 

MAX 

68 

68 

64 

69 

66 

60 

64 

71 

70 

74 

76 

76 

69 

68 

73 

76 

77 

72 

77 

80 

85 

80 

67 

65 

69 

76 

80 

86 

89 

79 

73.0 

MIN 

41 

47 

40 

39 

48 

41 

36 

42 

47 

48 

45 

52 

41 

45 

47 

40 

45 

46 

41 

44 

49 

50 

46 

42 

44 

45 

46 

50 

94 

47 

44.9 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

68 

68 

64 

63 

65 

67 

58 

63 

70 

62 

73 

76 

68 

68 

62 

71 

75 

77 

71 

76 

61 

65 

74 

61 

65 

71 

76 

81 

66 

76 

70.7 

MIN 

46 

47 

44 

42 

50 

42 

42 

45 

49 

54 

51 

56 

49 

44 

90 

46 

51 

42 

46 

52 

59 

51 

52 

51 

49 

51 

52 

53 

56 

49 

49.0 

MADERA 

MAX 

74 

69 

68 

62 

71 

58 

61 

65 

72 

69 

70 

78 

73 

68 

67 

70 

78 

82 

72 

77 

83 

67 

60 

67 

67 

70 

75 

85 

87 

63 

72.9 

MIN 

45 

46 

43 

43 

49 

42 

38 

41 

47 

47 

50 

51 

40 

44 

43 

45 

51 

47 

44 

47 

53 

52 

48 

44 

39 

40 

50 

51 

51 

42 

49.8 

MANTEC4 

MAX 

70 

68 

66 

64 

69 

51 

60 

66 

72 

65 

78 

78 

68 

69 

67 

75 

80 

74 

72 

80 

81 

86 

77 

65 

66 

71 

80 

83 

84 

76 

72.0 

MIN 

46 

48 

41 

40 

49 

43 

39 

41 

48 

49 

46 

50 

43 

47 

46 

45 

48 

48 

44 

47 

51 

50 

50 

45 

44 

48 

46 

52 

52 

45 

46.4 

Sao  Releracce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  C4LIF0RNU 

Conlinued  APRIL  1969 


Station 

Day  of  Month 

arage 

1  1 

2 

3 

4  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

< 

MARICOPA 

MIN 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MIN 

70 
^.S 

69 
45 

65 
42 

72 
42 

64 
45 

62 
42 

67 
37 

73 
41 

73 
48 

74 
45 

79 
47 

78 
51 

70 
42 

67 
43 

76 
42 

77 
4! 

76 
47 

78 
45 

83 
46 

96 
45 

87 
62 

76 
48 

65 
43 

69 

42 

76 
43 

83 
47 

83 
46 

80 
50 

73 
43 

74.5 
44.9 

MODESTO 

MIN 

68 
1,5 

67 
48 

64 
39 

70 
42 

57 
45 

61 
42 

66 
39 

74 
41 

66 
48 

77 
46 

79 
48 

70 
50 

69 
46 

67 
44 

74 
46 

79 
45 

79 
46 

72 
47 

80 
45 

81 
47 

86 

52 

76 
52 

67 
51 

65 
46 

70 
44 

79 
49 

82 
46 

86 
51 

79 
61 

70 
43 

72.7 
46.2 

NEWMAN  2  NW 

MIN 

68 
38 

67 
45 

64 

36 

70 
39 

65 
45 

59 
36 

65 
37 

70 
40 

66 
46 

76 
44 

77 
43 

75 
46 

70 
43 

67 
40 

72 
40 

79 
4! 

80 
45 

75 
44 

79 
42 

81 
45 

85 
50 

84 

50 

67 
50 

65 
43 

66 
37 

78 
50 

81 
45 

86 
46 

85 
46 

78 
39 

73.5 
43.3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MIN 

62 
43 

57 
37 

49 
32 

66 
26 

59 
35 

65 
37 

62 
36 

6 1 
41 

70 
37 

57 
32 

56 
35 

66 
40 

71 
41 

69 
37 

74 
45 

78 
46 

68 
40 

54 
33 

57 
33 

55 
35 

65 
39 

73 
42 

76 
43 

72 
41 

64.3 
37.6 

ORANGE  COVE 

MIN 

75 
<i8 

69 
50 

68 
46 

61 
41 

73 
52 

65 
43 

59 
36 

65 
43 

72 
47 

66 
49 

72 
53 

77 
54 

73 
44 

67 
44 

64 
41 

70 
46 

76 
46 

81 
51 

70 
44 

73 
50 

83 
55 

85 
53 

61 
63 

69 
43 

65 
39 

69 

43 

75 
47 

84 
51 

86 
49 

83 
45 

72.6 
47.0 

PORTFRV I L  L  E 

MIN 

75 
49 

71 
50 

72 
45 

60 
42 

74 
52 

77 
42 

61 
37 

67 
43 

73 
50 

70 
50 

70 
50 

78 
49 

77 
43 

70 
41 

69 
44 

67 
49 

79 
47 

83 
53 

73 
45 

80 
48 

85 
53 

90 
58 

82 
48 

71 
43 

70 
41 

72 
47 

80 
46 

86 
61 

86 
51 

85 
49 

75.2 
47.2 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

62 
22 

66 
32 

53 
33 

50 
40 

52 
39 

53 
41 

55 
41 

63 
43 

52 
33 

55 
31 

62 
34 

69 
36 

62 
33 

61 
32 

42 
30 

47 

30 

58 

30 

60 
32 

61 
33 

63 
33 

66 
35 

57.2 
34,0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
1«IN 

63 
38 

61 
38 

52 
36 

6! 

30 

62 
32 

45 
31 

56 
31 

60 
33 

S9 
36 

69 
36 

71 
42 

69 
43 

60 
3! 

55 

34 

59 
33 

71 
36 

69 
43 

63 
37 

72 
38 

79 
49 

78 
48 

73 
50 

64 
35 

46 

30 

59 
32 

65 
36 

70 
39 

70 
48 

69 
46 

68 

44 

64.1 
33.0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

68 
*9 

68 
51 

63 
46 

64 
41 

65 
49 

53 
43 

58 

63 
47 

69 
48 

59 

50 

72 
54 

76 
49 

68 
47 

67 
48 

66 
47 

71 
46 

75 
49 

71 
50 

70 
50 

76 
48 

79 
46 

81 
49 

66 
44 

63 
46 

64 

48 

69 
52 

76 
48 

80 
55 

82 
52 

74 
39 

69.2 
48.0 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

61 
31 

64 
39 

58 

40 

56 
32 

64 
40 

50 
34 

54 

30 

61 
36 

66 
40 

64 
38 

67 
41 

71 
41 

66 
36 

64 
38 

69 
34 

66 
34 

71 
35 

72 
41 

69 
39 

72 
42 

73 
43 

80 
47 

69 
45 

56 
33 

60 
33 

66 
35 

70 
38 

74 
41 

74 
41 

75 
40 

65.9 
38.1 

SO  ENTRANCE  VOSEMJTE 

MAX 
MIN 

57 
31 

54 
32 

45 
29 

45 
29 

56 
34 

45 
26 

44 
21 

53 
24 

55 
29 

48 
29 

61 
32 

64 
34 

59 

30 

54 

30 

46 
26 

50 
28 

61 
30 

63 
33 

54 

31 

65 
33 

70 
36 

69 
36 

59 
36 

40 
27 

49 
27 

53 
29 

58 

30 

63 
34 

66 
34 

65 
32 

55.7 
30.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

67 
1,5 

65 
46 

62 
39 

69 
39 

57 
46 

56 
42 

64 
36 

70 
40 

64 
48 

75 
47 

76 
44 

66 
46 

67 
41 

67 
45 

73 
44 

79 
44 

73 
46 

71 
44 

78 
43 

81 
48 

85 

51 

76 
50 

63 
49 

64 
46 

70 
42 

79 
45 

82 
45 

64 

48 

77 
48 

67 
46 

71.0 
44.9 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MAX 
MIN 

70 
'il 

67 
43 

64 
40 

6  5 

38 

66 
48 

52 
42 

61 
38 

66 
32 

72 
44 

65 

48 

77 

40 

76 
49 

68 
49 

68 
43 

61 
41 

74 
45 

80 
44 

75 
49 

72 
43 

79 
45 

6 1 
49 

85 
49 

74 
47 

63 
42 

65 
37 

70 
42 

41 

8  2 
49 

85 
39 

76 
43 

71.4 
43.3 

TEHACHAP I 

MAX 
MIN 

59 
38 

56 
35 

48 
32 

55 

32 

62 
31 

45 

31 

61 
26 

67 
32 

55 

38 

49 
41 

69 
34 

69 
39 

54 

49 

36 

52 
37 

64 
31 

70 
31 

55 

40 

69 
32 

81 
38 

76 
39 

70 
41 

56 
33 

50 
34 

54 
31 

65 
31 

74 
35 

74 
36 

69 
46 

63 
43 

61 .6 
35.4 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

69 
49 

65 
48 

64 
43 

68 
36 

72 
39 

55 

36 

62 
37 

68 
43 

65 
49 

63 
49 

75 
51 

73 
54 

66 
44 

62 
40 

63 
46 

73 
51 

79 
64 

77 
51 

74 
45 

80 
52 

8  5 
55 

83 
62 

74 
45 

59 
41 

62 
41 

72 
45 

81 
49 

83 
66 

82 
52 

79 
50 

71.1 
46.8 

THREE  PVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

70 
50 

65 

50 

66 

50 

71 
38 

70 
50 

67 
39 

62 
33 

70 
38 

71 
44 

64 
45 

7  5 
45 

77 
43 

70 
50 

64 
46 

66 
36 

71 
42 

76 
44 

76 
50 

71 
42 

76 
46 

62 
49 

83 
50 

77 
46 

67 
43 

65 
38 

72 
39 

76 
43 

80 
45 

83 
47 

80 
47 

72.3 
44.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

63 
38 

62 
41 

53 
38 

64 
34 

61 
34 

48 
33 

61 
31 

64 

36 

63 
40 

70 
38 

72 
40 

71 
45 

62 
36 

55 
36 

65 

33 

72 
36 

69 
41 

69 
40 

74 
40 

78 
42 

78 
48 

76 
46 

77 
40 

67 
35 

61 
33 

68 
36 

72 
40 

76 
45 

74 
44 

70 
41 

67.2 
38.6 

TRACV  CARBONA 

MIN 

81 
51 

65 
41 

6! 
39 

69 
43 

59 
36 

60 
40 

65 
41 

72 
47 

64 

50 

78 
46 

73 
47 

69 
47 

70 
48 

66 

50 

73 
53 

60 
46 

79 
60 

72 
45 

80 
45 

80 
52 

85 
46 

75 
61 

66 
44 

6! 
43 

69 
50 

79 
49 

82 
51 

85 
52 

79 
46 

72.8 
46.7 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
<.5 

61 
43 

63 

40 

62 
36 

62 
46 

60 
39 

65 
39 

63 
40 

61 
49 

77 
51 

76 

50 

68 
50 

68 
44 

65 

47 

73 
46 

76 
51 

71 
43 

70 
49 

75 
49 

79 
50 

62 
48 

86 
39 

70 
47 

64 
44 

69 
44 

79 
53 

62 
48 

60 
46 

74 
47 

63 
35 

70.6 
45.3 

VISALIA 

MAX 
MIN 

75 

50 

69 

50 

70 
47 

60 
43 

72 
54 

72 
42 

60 
41 

65 
45 

71 
49 

69 

50 

67 
53 

76 
55 

75 
46 

67 
44 

66 
44 

66 
49 

76 
52 

80 
52 

71 
45 

78 
45 

62 
58 

84 
53 

80 
51 

62 
47 

60 
42 

70 
46 

76 
48 

83 
52 

85 
55 

83 
61 

72.5 
48.6 

WASCO 

MAX 
MIN 

76 
52 

69 

50 

72 
45 

64 
42 

75 
54 

78 
53 

62 
45 

68 
44 

74 
51 

72 
59 

73 
62 

79 
52 

76 
46 

71 
45 

69 
44 

64 
47 

71 
49 

77 
53 

66 
45 

72 
50 

73 
63 

63 
57 

72 
46 

66 
46 

62 
42 

65 

44 

72 
46 

81 

50 

88 
54 

84 
50 

72.6 
49,4 

YDSEMITE   NATIONAL  PARK 

MIN 

74 

31 

70 
33 

60 
32 

61 
29 

74 
30 

52 

30 

46 
29 

62 
29 

62 
32 

56 

30 

73 
32 

77 
35 

74 
33 

69 
35 

61 
28 

66 
31 

72 
34 

77 
37 

67 
33 

77 
36 

83 
38 

61 
39 

73 
40 

48 
31 

57 
29 

66 

32 

70 
33 

75 
35 

77 
39 

76 
37 

67 . 7 
33.1 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ob 

ALPINE 

MAX 
MIN 

72 
46 

67 
49 

62 
50 

71 
41 

77 
47 

63 
45 

66 
38 

66 
41 

61 
49 

58 
47 

67 
50 

72 
53 

72 
51 

67 
49 

67 
46 

74 
45 

80 
51 

75 
46 

79 
46 

83 
52 

76 
53 

66 
51 

66 
51 

64 
47 

75 
43 

60 
49 

8  5 

50 

84 
52 

80 
51 

75 
43 

71.9 
47.8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MIN 

66 
56 

65 

55 

58 
52 

59 
48 

58 
54 

67 
52 

67 
50 

63 
52 

62 
55 

58 
56 

60 
58 

66 
57 

61 
56 

64 
54 

65 

68 

66 
54 

72 
57 

64 
57 

63 
56 

65 

60 

66 
55 

65 
66 

65 
57 

59 
57 

64 
59 

75 
64 

55 

54 

72 
54 

65 
57 

6  5.3 
55.6 

BARRETT  DAM 

MIN 

79 
45 

70 
43 

66 
49 

62 
38 

72 
42 

75 
45 

56 
36 

68 
39 

67 
46 

62 
47 

58 
48 

70 
50 

70 
51 

71 
49 

66 
49 

65 
41 

73 
44 

80 
42 

70 
43 

81 
45 

84 
48 

77 

50 

65 
51 

64 
48 

62 
40 

75 
41 

79 
44 

80 
43 

82 
42 

79 
43 

70.9 
44.7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
45 

63 
46 

61 
42 

59 
38 

71 
36 

69 
36 

70 
35 

70 
34 

66 
34 

56 
34 

56 
34 

65 
34 

65 
46 

67 
36 

66 
42 

64 
36 

74 
36 

77 
39 

63 
39 

73 
50 

64 
46 

77 
47 

64 
44 

63 
41 

61 
38 

72 
45 

75 
48 

78 
50 

78 
45 

76 
44 

6  6.8 
40.9 

8K.  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
27 

52 
21 

48 
25 

58 
23 

56 

30 

50 
23 

49 

20 

54 

23 

52 
24 

53 

30 

60 
30 

60 
30 

61 

30 

59 
31 

47 
25 

52 
32 

60 
27 

55 
35 

63 
31 

68 
29 

65 

30 

61 
31 

58 
31 

46 
26 

52 
25 

52 
29 

65 
25 

59 
26 

59 
29 

64 

32 

66 . 1 
27.7 

BON  1 TA 

MIN 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MIN 

71 
51 

69 
53 

67 
47 

68 
47 

69 
46 

63 
40 

72 
40 

71 
43 

66 
48 

71 
51 

72 
53 

67 
57 

73 
47 

73 
46 

76 
47 

79 
47 

63 
48 

78 
50 

61 
47 

81 
47 

63 
51 

66 
54 

69 
64 

69 
43 

80 
45 

85 

61 

85 
48 

66 
48 

84 
51 

77 
56 

74.5 
46.6 

CACHUMA  DAM 

MIN 

71 
49 

69 
43 

66 
40 

62 
47 

67 
49 

59 
36 

59 
37 

69 
42 

67 
48 

66 
48 

72 
45 

70 
49 

65 
44 

71 
44 

65 
44 

71 
40 

75 
40 

76 
47 

73 
41 

77 
44 

64 
49 

76 
61 

65 
46 

66 
42 

67 
46 

70 
44 

8 1 
42 

62 
50 

83 
43 

72 
45 

70 . 7 
44.7 

CAMPO 

MIN 

69 
35 

65 
36 

59 
47 

74 

30 

72 
33 

59 
41 

66 
26 

66 

30 

61 
38 

55 
44 

70 
47 

70 
40 

71 
46 

64 
44 

64 
45 

73 
29 

77 
35 

71 
30 

78 
31 

83 
34 

79 
40 

66 
32 

64 
39 

61 
45 

67 
29 

77 
34 

77 
39 

80 
29 

77 
31 

74 
31 

69 . 6 
36.3 

CANQGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

76 
46 

70 
50 

68 
44 

77 
39 

72 
45 

61 
37 

74 
36 

72 
39 

66 
44 

75 
51 

74 
47 

70 
59 

79 
44 

74 
43 

74 
47 

81 
49 

85 
42 

60 
44 

84 
44 

89 
46 

87 
47 

74 
65 

66 
62 

67 
43 

77 
41 

63 
56 

67 
52 

86 
43 

82 
46 

80 
51 

76 . 4 
46.  1 

CHULA  VISTA 

MIN 

66 
56 

64 
52 

64 
56 

61 
43 

62 
47 

65 
52 

62 
44 

62 
47 

62 
54 

61 
53 

62 
55 

63 
59 

64 
56 

65 
54 

65 

52 

65 
47 

66 
48 

67 
64 

63 
49 

67 
51 

65 
53 

64 
67 

63 
56 

64 
57 

63 
45 

70 
47 

73 
60 

78 
54 

75 
49 

66 
55 

65.2 
51.9 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

65 

49 

63 
49 

63 
47 

71 
42 

69 
46 

59 

40 

70 
39 

68 
42 

59 
47 

60 
49 

64 
62 

6! 
55 

69 
49 

62 
48 

66 
43 

7! 
44 

79 
46 

67 
47 

79 
45 

84 
53 

74 

51 

63 
53 

64 
50 

69 
43 

75 
44 

80 
46 

82 
44 

82 
51 

77 
60 

69 
49 

69.8 
47.2 

CORONA 

MAX 
MIN 

76 
50 

70 
50 

67 
49 

72 
40 

77 
47 

73 
45 

73 
41 

71 
36 

65 
51 

64 

51 

65 
54 

68 
56 

72 
51 

70 
50 

73 
40 

82 
43 

79 
42 

83 
42 

86 
42 

79 
48 

75 
55 

70 
54 

70 
45 

80 
42 

80 
40 

66 
51 

66 
45 

83 
46 

80 
52 

75.0 
46.9 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

69 
53 

69 
55 

68 
49 

70 
48 

69 

60 

63 
45 

47 

51 

53 

See  Reference  ^ 

70  71 
52     50  62 

otes  Following  SUti 

72  76 
61  53 

on  Index 

70 
53 

71 
53 

80 
55 

74 
54 

68 

56 

67 

65 

72 

50 

83 
52 

64 
59 

65 
57 

80 
55 

73 
54 

69 

57 

72,7 
52.6 

-  129  - 


DAILY  TEMPERATURES  "l.pornu 


SUUon 

Day  of  Month 

Average 

— — r 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  j 

6 

7  j 

8  j 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

1 

17  1 

18 

19  1 

20 

1 

21 

22 



23 

 L 

24 

25 

 ^ 

26 

 ^ 

27 

28 

 ^ 

29 



30  31 

 '  

CUYAMA 

be 

60 

63 

54 

69 

63 

54 

98 

66 

99 

64 

72 

68 

60 

58 

60 

67 

75 

61 

69 

61 

75 

73 

60 

97 

60 

70 

78 

82 

78 

66,1 

MIN 

'.5 

32 

33 

32 

47 

33 

32 

34 

45 

47 

39 

43 

44 

35 

37 

34 

35 

40 

39 

38 

42 

39 

39 

33 

34 

33 

35 

37 

42 

40 

37.8 

CUVAMAC A 

70 

63 

55 

50 

67 

65 

52 

60 

60 

55 

65 

71 

67 

66 

56 

57 

56 

69 

62 

69 

73 

73 

60 

54 

95 

65 

69 

72 

72 

70 

63 . 4 

MIN 

37 

38 

33 

41 

35 

31 

30 

31 

38 

41 

44 

39 

41 

36 

36 

35 

38 

39 

39 

43 

54 

47 

46 

44 

37 

49 

55 

52 

51 

40.7 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

77 

70 

64 

63 

71 

65 

58 

71 

70 

61 

74 

72 

67 

77 

71 

68 

79 

62 

70 

60 

83 

79 

61 

62 

61 

69 

75 

79 

62 

79 

71,3 

MIN 

46 

40 

36 

37 

41 

32 

35 

37 

43 

41 

43 

44 

40 

41 

42 

39 

41 

41 

43 

44 

48 

49 

39 

36 

42 

40 

38 

39 

41 

40.7 

EL  CAPITAN  DAM 

79 

71 

70 

66 

73 

77 

63 

70 

70 

66 

62 

70 

73 

74 

69 

70 

79 

65 

71 

62 

85 

77 

69 

71 

66 

79 

84 

89 

89 

83 

74 . 4 

MIN 

48 

51 

53 

44 

46 

45 

42 

44 

49 

50 

50 

54 

52 

53 

51 

48 

52 

42 

47 

53 

46 

52 

94 

49 

46 

51 

52 

52 

54 

51 

49.4 

ELS INORE 

69 

70 

62 

75 

77 

63 

73 

72 

65 

69 

74 

73 

76 

71 

73 

79 

85 

76 

85 

89 

62 

72 

66 

68 

78 

64 

66 

81 

77 

79.0 

Mm 

52 

51 

47 

39 

45 

42 

36 

41 

50 

50 

54 

55 

54 

52 

42 

39 

42 

49 

46 

44 

47 

53 

93 

42 

39 

35 

42 

44 

47 

45.9 

ESCQND I  DO 

72 

69 

66 

70 

77 

63 

69 

69 

64 

63 

69 

69 

70 

69 

71 

74 

61 

73 

79 

83 

76 

64 

68 

67 

75 

84 

65 

64 

62 

76 

72.7 

MIN 

53 

54 

51 

40 

45 

45 

39 

41 

52 

50 

54 

96 

54 

52 

49 

42 

44 

47 

45 

45 

48 

55 

52 

46 

41 

42 

43 

45 

43 

93 

47.6 

fontana  kaiser 

73 

67 

69 

7! 

71 

66 

74 

72 

68 

63 

68 

71 

73 

70 

72 

81 

63 

76 

86 

88 

66 

71 

68 

73 

62 

86 

68 

66 

84 

85 

76.0 

MIN 

55 

56 

50 

46 

52 

45 

44 

48 

52 

50 

50 

57 

56 

93 

48 

52 

53 

50 

52 

55 

57 

56 

56 

49 

91 

62 

96 

49 

56 

53 

92.4 

GILLESPIE  FIELD 

70 

69 

68 

73 

78 

63 

69 

70 

66 

64 

68 

72 

74 

69 

70 

76 

82 

66 

60 

81 

74 

66 

69 

66 

77 

63 

87 

86 

62 

74 

73  •  1 

MIN 

54 

53 

55 

40 

44 

49 

40 

42 

52 

51 

56 

56 

55 

54 

52 

43 

44 

46 

48 

46 

91 

96 

55 

48 

41 

43 

43 

45 

44 

54 

48.7 

UCUCMAUI  HAM 

MAX 

74 

57 

62 

58 

72 

70 

52 

65 

64 

57 

57 

67 

70 

67 

60 

61 

70 

72 

64 

76 

62 

75 

63 

61 

60 

71 

75 

76 

78 

73 

67.0 

Mm 

36 

40 

45 

35 

37 

41 

32 

36 

38 

44 

45 

46 

40 

45 

40 

35 

39 

35 

42 

37 

41 

41 

39 

41 

35 

35 

35 

37 

35 

37 

38,9 

IDYLLHILO  RANGER  STA 

MAX 

70 

59 

50 

61 

60 

60 

60 

54 

56 

67 

66 

64 

63 

66 

64 

67 

74 

71 

61 

60 

63 

64 

70 

66 

64 

65 

63.3 

Mm 

33 

25 

32 

28 

32 

27 

25 

27 

35 

32 

35 

25 

2! 

31 

32 

32 

38 

34 

30 

29 

27 

31 

35 

33 

32 

32 

30.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

65 

58 

63 

67 

66 

49 

61 

62 

54 

49 

65 

65 

64 

64 

58 

67 

73 

61 

72 

75 

73 

60 

56 

60 

69 

71 

72 

71 

75 

70 

64 . 5 

Mm 

35 

41 

39 

33 

37 

37 

28 

32 

38 

41 

40 

40 

40 

40 

41 

33 

39 

36 

39 

39 

38 

36 

36 

37 

32 

39 

41 

36 

35 

36 

37.1 

LACUNA  BEACH 

MAX 

67 

66 

64 

65 

66 

63 

66 

64 

64 

63 

65 

64 

66 

66 

67 

71 

71 

69 

68 

72 

70 

66 

67 

65 

70 

77 

79 

60 

71 

67 

68.0 

Mm 

53 

52 

43 

42 

46 

45 

42 

43 

48 

52 

52 

97 

52 

50 

49 

46 

47 

91 

46 

47 

49 

56 

55 

52 

44 

46 

46 

47 

43 

57 

46,6 

LA  MESA 

MAX 

69 

68 

66 

72 

74 

64 

69 

68 

66 

62 

66 

70 

71 

68 

69 

79 

81 

74 

79 

76 

71 

64 

70 

68 

75 

64 

69 

67 

81 

75 

72.4 

Mm 

54 

53 

54 

43 

48 

49 

42 

44 

56 

51 

54 

99 

57 

55 

53 

46 

49 

94 

51 

50 

57 

55 

55 

49 

45 

49 

51 

54 

50 

54 

51.3 

LQHpDC 

MAX 

66 

68 

66 

62 

60 

60 

65 

63 

65 

67 

64 

64 

70 

65 

64 

65 

61 

65 

67 

72 

64 

66 

67 

65 

65 

74 

79 

71 

66 

63 

65.9 

Mm 

46 

41 

41 

39 

40 

41 

41 

47 

50 

49 

41 

51 

48 

47 

41 

43 

45 

50 

45 

44 

43 

92 

50 

41 

51 

44 

41 

42 

42 

49 

44.9 

LONG  BEACH 

MAX 

Mm 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

67 

62 

68 

66 

62 

69 

65 

65 

64 

66 

65 

68 

67 

70 

77 

75 

68 

75 

79 

69 

67 

69 

69 

77 

83 

84 

65 

71 

68 

70.3 

Mm 

54 

56 

50 

44 

49 

44 

44 

46 

52 

54 

52 

57 

50 

48 

48 

49 

50 

52 

49 

51 

93 

58 

95 

49 

49 

50 

53 

52 

51 

59 

50.9 

LQS   ANGELES   WB  AIRPORT 

MAX 

64 

62 

61 

62 

66 

60 

62 

62 

60 

62 

64 

63 

63 

64 

67 

66 

71 

62 

67 

75 

65 

63 

63 

64 

77 

78 

81 

74 

65 

68 

66,0 

Mm 

55 

57 

52 

50 

51 

47 

49 

51 

54 

56 

56 

97 

54 

54 

53 

55 

55 

54 

57 

56 

59 

59 

57 

52 

54 

56 

57 

57 

55 

59 

54.6 

LOS   ANGELES   CIVIC  CTR 

MAX 

69 

67 

68 

69 

69 

61 

70 

69 

64 

69 

68 

67 

70 

70 

73 

74 

80 

70 

78 

85 

75 

66 

69 

70 

81 

64 

65 

85 

77 

71 

72.3 

Mm 

57 

56 

53 

50 

53 

47 

48 

50 

55 

56 

57 

60 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

59 

57 

59 

57 

52 

53 

57 

60 

59 

58 

59 

55.2 

MT   BALOY  NOTCH 

MAX 

50 

42 

42 

40 

36 

33 

39 

43 

44 

42 

52 

56 

58 

57 

50 

49 

50 

52 

50 

46 

56 

54 

45 

44 

48 

47 

46 

49 

56 

58 

47.7 

Mm 

26 

26 

22 

30 

30 

18 

18 

22 

28 

29 

34 

35 

38 

34 

34 

32 

30 

34 

29 

34 

36 

34 

32 

28 

30 

30 

30 

32 

38 

38 

30,3 

MOUNT  WIlSQN  PC   338  B 

MAX 

59 

54 

46 

59 

55 

38 

52 

53 

53 

59 

70 

67 

64 

59 

52 

60 

65 

62 

65 

68 

67 

63 

61 

49 

65 

62 

64 

65 

63 

66 

99.5 

Mm 

42 

36 

27 

39 

37 

26 

29 

39 

36 

37 

47 

51 

40 

41 

32 

39 

43 

44 

42 

53 

93 

46 

36 

29 

35 

40 

45 

49 

48 

46 

40.1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

66 

63 

62 

63 

66 

59 

63 

63 

62 

65 

64 

62 

64 

63 

65 

68 

69 

66 

66 

71 

67 

66 

69 

62 

65 

72 

75 

72 

67 

67 

65.6 

Mm 

51 

54 

52 

47 

58 

46 

47 

50 

52 

94 

95 

59 

53 

55 

53 

51 

52 

57 

52 

45 

57 

57 

58 

50 

49 

51 

55 

54 

52 

58 

92.9 

OCEANS  IDE 

MAX 

68 

69 

66 

66 

69 

65 

67 

67 

65 

66 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

73 

69 

69 

72 

70 

67 

69 

66 

69 

79 

77 

71 

70 

69. 1 

Mm 

52 

56 

52 

44 

48 

48 

43 

42 

52 

53 

56 

59 

56 

53 

51 

46 

49 

55 

47 

48 

53 

57 

56 

52 

43 

41 

52 

48 

56 

50.6 

OJAI 

MAX 

70 

65 

68 

67 

62 

59 

67 

66 

6! 

71 

66 

61 

71 

72 

72 

76 

73 

71 

78 

61 

76 

65 

63 

69 

74 

79 

83 

61 

78 

70 

70.6 

Mm 

48 

52 

42 

41 

40 

38 

37 

40 

44 

50 

49 

54 

42 

43 

42 

43 

4! 

45 

43 

42 

47 

53 

51 

40 

42 

49 

45 

47 

47 

47 

44.9 

OXNARO 

MAX 

69 

67 

66 

64 

65 

64 

61 

68 

65 

63 

69 

66 

65 

70 

69 

68 

72 

72 

68 

72 

76 

68 

67 

66 

66 

71 

61 

63 

75 

69 

68.8 

Mm 

49 

50 

48 

45 

48 

43 

44 

44 

47 

53 

48 

52 

47 

46 

45 

47 

47 

49 

45 

53 

51 

54 

53 

44 

45 

51 

94 

92 

90 

52 

48.5 

PALQHAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 

68 

61 

55 

67 

65 

56 

57 

64 

64 

55 

65 

71 

70 

63 

57 

60 

65 

65 

70 

75 

75 

70 

64 

55 

61 

63 

68 

70 

70 

66 

64.5 

MIN 

45 

33 

35 

36 

42 

28 

29 

35 

33 

37 

42 

49 

39 

37 

32 

34 

42 

42 

39 

42 

47 

41 

34 

29 

37 

37 

41 

43 

44 

40 

39.1 

PASADENA 

MAX 

70 

68 

65 

73 

67 

63 

72 

70 

64 

63 

67 

64 

72 

69 

72 

76 

61 

75 

79 

85 

81 

68 

69 

72 

79 

62 

65 

65 

SO 

77 

73.1 

Mm 

51 

53 

47 

44 

48 

41 

42 

43 

49 

51 

93 

56 

49 

47 

47 

48 

50 

49 

47 

53 

52 

93 

93 

44 

46 

50 

54 

52 

53 

94 

49.3 

PERR  I  S 

MAX 

70 

66 

63 

73 

73 

68 

68 

75 

74 

69 

68 

66 

72 

69 

69 

82 

92 

78 

79 

89 

79 

72 

69 

69 

74 

68 

63 

88 

83 

79 

74 . 5 

MIN 

50 

52 

48 

38 

35 

40 

35 

40 

49 

49 

50 

44 

49 

50 

42 

39 

42 

43 

40 

44 

47 

53 

51 

40 

38 

36 

40 

42 

43 

47 

43.8 

POMONA 

MAX 

71 

68 

68 

75 

72 

64 

75 

72 

67 

62 

67 

68 

74 

69 

74 

80 

63 

77 

83 

89 

85 

72 

66 

74 

80 

65 

87 

67 

84 

79 

75.2 

Mm 

51 

51 

48 

41 

46 

40 

39 

41 

49 

50 

52 

56 

50 

47 

43 

42 

44 

48 

44 

47 

50 

55 

94 

43 

42 

44 

44 

46 

47 

52 

46.8 

RAMONA  SPAULDINO 

MAX 

70 

66 

62 

70 

72 

63 

67 

66 

61 

59 

67 

69 

69 

66 

69 

75 

61 

73 

79 

64 

78 

65 

67 

63 

76 

61 

83 

64 

60 

76 

71.3 

MIN 

51 

50 

48 

34 

38 

39 

31 

33 

49 

49 

91 

53 

51 

50 

46 

35 

39 

34 

35 

47 

40 

49 

47 

42 

31 

37 

40 

36 

36 

35 

41.7 

reolands 

MAX 
MIN 

RIVERSIDE   FIRE  STA. 

MAX 

72 

70 

67 

74 

76 

66 

76 

72 

66 

64 

69 

71 

73 

71 

72 

60 

63 

72 

84 

87 

80 

70 

69 

74 

60 

77 

65 

86 

62 

77 

74.8 

Mm 

54 

54 

49 

42 

49 

42 

40 

43 

92 

91 

94 

56 

51 

51 

44 

43 

45 

46 

46 

47 

51 

55 

95 

47 

44 

56 

43 

47 

46 

50 

46.5 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

ei 

69 

68 

64 

72 

73 

60 

73 

71 

63 

61 

65 

69 

71 

69 

71 

81 

83 

69 

65 

69 

79 

69 

68 

69 

79 

81 

69 

66 

61 

73.5 

Mm 

51 

52 

47 

40 

45 

39 

37 

41 

51 

49 

91 

93 

48 

49 

43 

42 

45 

44 

43 

49 

49 

55 

54 

46 

43 

54 

45 

49 

48 

46 

46.8 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

68 

66 

67 

76 

76 

60 

74 

72 

62 

60 

65 

70 

73 

67 

71 

80 

84 

73 

65 

B9 

60 

69 

67 

70 

77 

79 

84 

86 

63 

76 

73.6 

MIN 

55 

53 

46 

42 

48 

45 

38 

43 

52 

49 

46 

56 

55 

51 

43 

45 

45 

47 

45 

49 

50 

52 

53 

47 

43 

55 

47 

45 

49 

49 

48.1 

SAND8ERG  WB 

MAX 

62 

53 

53 

63 

47 

4* 

55 

60 

51 

61 

74 

61 

53 

47 

47 

63 

71 

50 

67 

75 

72 

55 

50 

47 

49 

63 

66 

72 

69 

66 

58  9 

MIN 

36 

36 

30 

44 

32 

29 

34 

41 

36 

39 

90 

42 

33 

33 

33 

38 

49 

38 

40 

49 

49 

40 

35 

32 

32 

38 

47 

50 

47 

46 

39)2 

SAN   DiEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

65 

63 

65 

69 

62 

65 

6! 

62 

63 

65 

66 

68 

66 

67 

69 

71 

65 

71 

70 

67 

66 

66 

67 

69 

77 

62 

77 

72 

66 

67.7 

MIN 

57 

57 

53 

50 

53 

S4 

49 

53 

56 

94 

99 

59 

58 

58 

56 

52 

55 

58 

55 

56 

59 

59 

99 

97 

92 

54 

57 

58 

55 

57 

59.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

69 

67 

66 

74 

70 

68 

70 

72 

66 

71 

66 

69 

74 

73 

78 

82 

85 

79 

84 

95 

64 

65 

66 

67 

75 

68 

66 

86 

61 

78 

75.1 

MIN 

46 

54 

45 

42 

46 

39 

40 

40 

46 

49 

46 

53 

53 

46 

49 

54 

46 

45 

46 

51 

49 

54 

92 

42 

50 

56 

55 

49 

47 

54 

48.2 

SAN  CABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

73 

69 

68 

73 

68 

64 

73 

72 

63 

63 

67 

67 

73 

72 

72 

77 

62 

76 

60 

66 

65 

71 

69 

73 

61 

84 

86 

66 

62 

76 

74.4 

MIN 

50 

53 

47 

43 

47 

40 

41 

43 

48 

57 

55 

55 

50 

48 

46 

46 

47 

49 

47 

50 

51 

95 

55 

44 

44 

46 

46 

49 

50 

56 

48.7 

SAN  JACINTO 

MAX 

70 

70 

67 

77 

77 

61 

73 

71 

64 

62 

70 

72 

75 

69 

73 

81 

65 

73 

65 

90 

64 

73 

71 

72 

80 

82 

65 

68 

84 

79 

75.4 

MIN 

51 

52 

48 

38 

40 

44 

36 

38 

47 

49 

51 

53 

57 

53 

47 

37 

34 

41 

41 

44 

45 

53 

53 

44 

37 

38 

39 

44 

43 

44 

44.7 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

MIN 

S«e  R«Ierenc«  Nol«i  ToUowlng  SUtion  Index 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Conlinued   APRIL  1969 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

t 

27 

28 

 '- 

29 



30  31 

1 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

MAX 

71 

66 

65 

70 

70 

63 

TO 

68 

66 

66 

67 

71 

69 

72 

79 

77 

73 

77 

81 

79 

66 

69 

69 

- 

77 

84 

89 

62 

80 

72 

72.5 

WN 

50 

46 

46 

48 

53 

94 

59 

5  3 

94 

50 

50 

5  5 

50 

53 

98 

50 

43 

50 

54 

52 

58 

52.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

7« 

65 

67 

6! 

65 

57 

63 

67 

65 

61 

64 

64 

63 

69 

74 

74 

74 

66 

69 

83 

73 

69 

64 

63 

73 

78 

77 

60 

79 

64 

68,8 

MIN 

49 

42 

45 

50 

j2 

52 

'* 

57 

50 

50 

49 

50 

56 

50 

92 

" 

5C 

50 

90 

92 

90.0 

SANTA  BARBARA  PAA  AP 

MAX 

''e 

65 

64 

61 

65 

63 

6* 

62 

66 

62 

66 

71 

71 

74 

72 

71 

79 

73 

73 

64 

64 

61 

72 

76 

75 

66 

64 

67.9 

van 

46 

43 

46 

52 

49 

52 

5  ^ 

48 

53 

52 

49 

5  Y 

46 

97 

90 

48 

49.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

65 

56 

60 

59 

58 

66 

62 

61 

66 

64 

63 

70 

61 

61 

66 

65 

63 

72 

77 

68 

60 

65 

63 

69 

71 

78 

68 

64 

62 

64,8 

MW 

41 

40 

40 

41 

39 

36 

43 

49 

46 

45 

49 

47 

49 

40 

40 

42 

49 

44 

44 

43 

52 

44 

40 

41 

42 

40 

40 

43 

41 

42.8 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

62 

61 

59 

60 

62 

61 

60 

60 

56 

63 

62 

62 

66 

62 

65 

70 

66 

64 

68 

74 

73 

64 

62 

61 

60 

79 

61 

75 

69 

67 

69,7 

Mm 

45 

47 

50 

51 

54 

59 

57 

54 

" 

56 

56 

56 

" 

55 

" 

93,2 

SANTA  PAULA 

MAX 

74 

70 

67 

66 

65 

66 

73 

69 

64 

71 

66 

71 

73 

75 

74 

61 

77 

74 

84 

83 

78 

67 

69 

72 

74 

84 

85 

63 

75 

70 

73,5 

MIN 

36 

43 

42 

40 

42 

47 

90 

42 

40 

44 

41 

46 

46 

42 

44 

44 

54 

50 

45 

45 

45.0 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

TUJUNCA 

MAX 

66 

66 

62 

72 

63 

61 

71 

69 

98 

68 

70 

62 

72 

70 

71 

60 

62 

79 

79 

84 

77 

62 

69 

69 

76 

80 

83 

84 

80 

72 

71.5 

MIN 

39 

36 

40 

45 

47 

50 

49 

50 

50 

52 

90 

4 1 

49 

53 

48 

49 

50 

48 

46.3 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

70 

69 

64 

69 

69 

61 

69 

66 

66 

64 

63 

64 

70 

66 

71 

77 

76 

73 

76 

83 

75 

65 

69 

69 

74 

82 

85 

84 

80 

72 

71.6 

MIN 

53 

54 

42 

44 

41 

44 

49 

50 

54 

49 

45 

45 

46 

49 

43 

46 

46 

94 

45 

4 1 

43 

44 

46 

4  5 

55 

47.9 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

71 

64 

56 

60 

59 

57 

67 

63 

60 

74 

70 

66 

69 

69 

66 

73 

79 

76 

61 

63 

64 

66 

80 

69 

63 

66.9 

MIN 

42 

40 

42 

41 

42 

36 

40 

40 

48 

49 

49 

49 

42 

41 

47 

46 

46 

49 

90 

43 

42 

43 

41 

44 

43.6 

UCLA 

MAX 

66 

67 

67 

67 

67 

61 

68 

67 

64 

67 

70 

65 

66 

70 

73 

79 

79 

69 

66 

82 

81 

69 

69 

67 

77 

64 

64 

60 

72 

71 

70.9 

MIN 

56 

46 

4  6 

3; 

56 

47 

46 

49 

33 

53 

98 

5 1 

5 1 

98 

66 

94.5 

UPLAND  3  N 

MAX 

69 

65 

62 

72 

67 

59 

70 

69 

67 

60 

65 

64 

70 

69 

66 

76 

61 

73 

80 

85 

79 

67 

69 

68 

79 

80 

64 

63 

61 

77 

71.5 

MIN 

4S 

49 

46 

36 

44 

40 

36 

39 

43 

47 

46 

93 

49 

47 

41 

42 

47 

44 

42 

50 

60 

51 

47 

44 

40 

54 

48 

49 

50 

46 

45.8 

VISTA  2  NNE 

MAX 

66 

66 

63 

6S 

71 

62 

65 

64 

62 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

70 

74 

71 

72 

77 

71 

69 

67 

65 

71 

82 

83 

81 

77 

73 

69.2 

Mm 

92 

53 

51 

42 

46 

45 

42 

44 

49 

52 

51 

96 

55 

52 

90 

46 

46 

46 

48 

49 

49 

54 

53 

46 

43 

47 

50 

49 

47 

54 

49,0 

HARNER  SPRINGS 

t4AX 

69 

63 

57 

73 

69 

63 

65 

67 

64 

98 

71 

70 

69 

67 

62 

71 

76 

72 

79 

76 

78 

73 

62 

99 

72 

74 

75 

77 

75 

73 

69,3 

MIN 

39 

4  3 

31 

31 

37 

39 

37 

39 

39 

36 

35 

39 

33 

37 

3^ 

30 

33 

36 

37.0 

YQRBA  LINDA 

MAX 

71 

67 

65 

72 

71 

66 

73 

70 

64 

63 

64 

68 

71 

69 

72 

79 

79 

72 

60 

65 

85 

69 

69 

73 

79 

84 

88 

89 

83 

74 

73.6 

ft* 

Mm 

39 

37 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

4  1 

4 1 

42 

42 

43 

4 1 

40 

40 

4 1 

40.4 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

84 

62 

74 

83 

82 

66 

72 

79 

80 

66 

91 

90 

69 

82 

77 

63 

61 

83 

84 

92 

99 

90 

61 

76 

76 

77 

81 

87 

90 

82.7 

Mm 

50 

4  6 

54 

42 

46 

46 

55 

59 

96 

" 

47 

54 

61 

96 

99 

59 

99 

49 

50 

94 

54 

56 

59 

53.4 

BABSTOM 

MAX 

66 

82 

76 

76 

77 

69 

66 

75 

72 

81 

85 

83 

79 

77 

73 

77 

83 

80 

79 

67 

68 

64 

79 

66 

74 

73 

77 

82 

83 

84 

78,6 

Mm 

41 

39 

33 

36 

46 

90 

42 

45 

46 

36 

52 

44,6 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

74 

64 

60 

72 

71 

61 

69 

66 

65 

96 

67 

68 

68 

67 

67 

75 

76 

76 

66 

65 

MIN 

49 

47 

43 

36 

42 

38 

32 

36 

45 

45 

47 

90 

48 

49 

42 

37 

43 

43 

40 

49 

47 

43.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

72 

66 

71 

66 

53 

61 

69 

69 

71 

77 

60 

76 

62 

60 

69 

79 

67 

80 

84 

63 

79 

68 

57 

69 

66 

71 

79 

62 

62 

71.2 

Mm 

36 

33 

40 

33 

36 

33 

25 

30 

34 

38 

40 

4 1 

43 

40 

38 

33 

33 

49 

37 

40 

4 1 

42 

43 

40 

32 

36 

33 

38 

38 

36.9 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

5! 

49 

46 

47 

46 

32 

43 

53 

50 

56 

59 

41 

42 

50 

93 

46 

99 

62 

64 

60 

47 

40 

44 

46 

92 

59 

60 

95 

90.7 

MIN 

29 

16 

20 

30 

2 1 

13 

U 

24 

26 

29 

26 

23 

1 9 

19 

31 

26 

28 

29 

29 

36 

-27 

27 

20 

21 

20 

20 

33 

3  5 

24.9 

BLVTHE 

MAX 

90 

86 

81 

86 

90 

86 

79 

83 

65 

8! 

86 

92 

90 

86 

81 

65 

90 

90 

89 

94 

96 

92 

90 

65 

63 

81 

87 

90 

93 

92 

67.6 

Mm 

56 

59 

48 

60 

46 

44 

50 

60 

" 

9  5 

96 

59 

94 

60 

96 

S9 

9 1 

47 

54 

55 

93,7 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

86 

80 

85 

91 

76 

78 

82 

85 

85 

67 

92 

90 

90 

62 

86 

90 

91 

90 

94 

97 

93 

91 

61 

62 

82 

86 

91 

94 

93 

67,4 

Mm 

60 

" 

60 

50 

53 

59 

51 

50 

92 

62 

58 

96 

60 

64 

56 

60 

60 

63 

61 

98 

56 

61 

59 

56 

5 1 

57 

57,5 

60RRE00  DESERT  PARK 

MAX 

87 

87 

85 

79 

66 

87 

67 

76 

82 

85 

61 

67 

89 

91 

61 

61 

89 

91 

83 

86 

93 

99 

94 

79 

77 

82 

85 

90 

91 

89 

85,0 

Mm 

52 

54 

54 

43 

51 

93 

98 

58 

" 

" 

57 

61 

59 

57 

57 

54 

52 

55 

57 

55 

32 

93,9 

BRAWLEV  2  SW 

MAX 

95 

86 

86 

60 

65 

69 

73 

78 

62 

81 

62 

69 

66 

90 

90 

63 

69 

88 

91 

67 

93 

93 

92 

88 

80 

82 

84 

86 

91 

92 

86,2 

Mm 

60 

54 

47 

46 

40 

43 

45 

52 

" 

" 

5  J 

5^ 

46 

48 

45 

46 

53 

99 

91,6 

CANTIL 

MAX 

80 

66 

70 

76 

73 

57 

67 

73 

72 

74 

66 

77 

70 

63 

67 

79 

63 

71 

69 

87 

68 

83 

71 

70 

72 

77 

78 

64 

63 

64 

79,6 

Mm 

5  2 

42 

43 

3  5 

45 

36 

29 

36 

42 

5  5 

43 

4  5 

45 

50 

47 

44 

38 

39 

40 

43 

90 

49 

49 

" 

39 

49,0 

DAOSETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

76 

70 

80 

78 

60 

69 

76 

73 

81 

68 

85 

80 

71 

74 

79 

83 

75 

79 

89 

91 

86 

7* 

67 

74 

74 

77 

83 

87 

87 

78,2 

Mm 

59 

^' 

49 

4! 

41 

47 

91 

55 

59 

57 

49 

49 

54 

56 

99 

98 

52 

50 

46 

51 

49 

51 

58 

69 

52,2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

9! 

91 

86 

86 

86 

85 

76 

86 

64 

94 

96 

97 

95 

89 

62 

66 

91 

90 

90 

96 

100 

97 

96 

84 

82 

84 

86 

92 

96 

97 

90.3 

Mm 

69 

60 

56 

59 

74 

54 

52 

S3 

94 

60 

74 

69 

69 

69 

60 

60 

70 

66 

76 

70 

62 

65 

63 

69 

63.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

71 

69 

62 

65 

61 

52 

54 

62 

62 

67 

73 

79 

67 

61 

54 

69 

70 

67 

70 

77 

76 

74 

69 

98 

58 

60 

69 

71 

77 

77 

66.3 

Mm 

40 

38 

40 

26 

23 

29 

32 

41 

38 

29 

30 

" 

32 

27 

32 

32 

39 

4 1 

39,3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

84 

82 

86 

63 

70 

73 

73 

74 

78 

81 

83 

87 

88 

67 

66 

76 

82 

87 

86 

84 

89 

94 

89 

69 

76 

79 

79 

82 

86 

86 

82,6 

Mm 

65 

59 

6 1 

58 

56 

58 

49 

51 

96 

64 

56 

62 

62 

65 

61 

96 

61 

62 

63 

66 

67 

98 

61 

59 

60,5 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 

92 

86 

78 

85 

91 

85 

76 

82 

83 

82 

87 

89 

90 

87 

82 

63 

69 

87 

86 

94 

|9 

84 

79 

81 

82 

89 

91 

93 

94 

86,4 

65 

50 

61 

47 

50 

49 

41 

45 

48 

47 

55 

" 

92 

90 

45 

49 

46 

4  9 

51 

53 

55 

90,6 

FAIRMONT 

MAX 

72 

76 

59 

60 

67 

58 

49 

62 

67 

56 

65 

78 

66 

68 

52 

94 

71 

76 

95 

73 

60 

79 

96 

96 

51 

97 

66 

71 

77 

71 

64,8 

MIN 

46 

47 

38 

39 

44 

35 

36 

39 

43 

43 

47 

49 

44 

43 

43 

49 

47 

43 

50 

49 

45 

39 

40 

49 

47 

96 

95 

44,6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

87 

86 

86 

8! 

84 

85 

60 

83 

81 

82 

89 

67 

90 

89 

86 

83 

88 

89 

86 

95 

94 

91 

86 

80 

61 

81 

90 

91 

92 

90 

86.5 

Mm 

60 

58 

56 

51 

50 

49 

40 

49 

S4 

" 

56 

96 

" 

96 

96 

99 

61 

61 

63 

60 

96 

98 

55 

94 

56 

60 

95.9 

HAIWEE 

MAX 

81 

75 

72 

66 

68 

64 

54 

60 

66 

66 

73 

76 

79 

73 

63 

61 

68 

74 

67 

76 

60 

60 

77 

66 

61 

63 

67 

69 

79 

79 

70.0 

Mm 

44 

42 

35 

40 

43 

34 

32 

35 

43 

48 

92 

46 

47 

52 

44 

42 

41 

44 

42 

49 

48 

9 1 

48 

44 

36 

45 

40 

43 

42 

43.1 

HAVFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 

94 

84 

83 

76 

63 

82 

70 

75 

79 

80 

60 

78 

66 

86 

84 

76 

80 

87 

85 

83 

91 

92 

92 

86 

72 

73 

74 

80 

87 

68 

82.3 

Mm 

57 

46 

55 

45 

47 

51 

51 

42 

46 

96 

53 

93 

50 

52 

60 

59 

60 

90 

60 

47 

91 

54 

96 

96 

60 

60 

49 

49 

90 

52 

52.5 

IMPERIAL 

MAX 

66 

87 

76 

83 

89 

87 

78 

82 

82 

81 

89 

89 

90 

88 

81 

84 

89 

89 

86 

94 

99 

91 

89 

80 

81 

83 

86 

90 

93 

93 

86.3 

MIN 

63 

56 

59 

52 

55 

60 

49 

49 

53 

60 

93 

99 

96 

56 

56 

56 

59 

63 

56 

57 

58 

57 

56 

97 

51 

53 

53 

96 

59 

63 

96.4 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

89 

87 

80 

86 

90 

75 

77 

83 

83 

8? 

87 

91 

91 

90 

83 

85 

90 

90 

89 

94 

99 

94 

88 

63 

83 

64 

86 

92 

94 

95 

87.2 

Mm 

64 

57 

55 

46 

52 

51 

47 

46 

52 

96 

94 

95 

93 

53 

57 

53 

53 

56 

52 

53 

96 

56 

57 

96 

49 

50 

48 

90 

57 

59 

93.6 

INDEPENDENCE 

MAX 

82 

76 

73 

66 

71 

62 

65 

66 

79 

60 

67 

62 

70 

75 

63 

62 

60 

79 

61 

72 

76 

82 

73.0 

Mm 

39 

39 

41 

37 

29 

34 

39 

49 

46 

45 

42 

41 

39 

51 

43 

47 

55 

44 

33 

36 

44 

46 

41.6 

See  Reference  Nolea  FoUowtng  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  californu 

Conllnmd  APRIL  1245 


Slalion 

Day  of  Month 

Average 

I  1 

2  1 

3 

4  1 

1 

5  1 

s 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

 '- 

23 



24 

2S 

 '- 

26 

 '- 

27 

28 



29 

 ^ 

30  31 

 '  

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

92 

85 

82 

82 

87 

91 

74 

62 

84 

63 

81 

65 

89 

93 

63 

83 

86 

94 

90 

92 

96 

95 

89 

87 

81 

86 

67 

90 

92 

95 

87.3 

MIN 

6« 

63 

58 

56 

49 

55 

48 

53 

59 

61 

55 

54 

64 

64 

57 

59 

61 

59 

91 

58 

64 

66 

61 

58 

54 

56 

51 

95 

63 

66 

57.9 

INYOKERN 

MAX 

80 

78 

70 

76 

59 

66 

72 

71 

65 

84 

79 

74 

73 

79 

62 

77 

60 

88 

67 

83 

80 

70 

72 

75 

77 

83 

65 

87 

77.6 

Mm 

53 

42 

42 

40 

28 

34 

36 

41 

92 

39 

49 

37 

42 

50 

41 

44 

44 

44 

46 

47 

40 

34 

41 

43 

39 

46 

48 

42.3 

IRON  HOUNTAIN 

MAX 

62 

86 

85 

78 

85 

88 

70 

75 

81 

65 

84 

69 

91 

89 

68 

78 

82 

86 

87 

87 

94 

95 

92 

90 

75 

79 

79 

64 

87 

92 

84.6 

MIN 

68 

57 

59 

45 

56 

58 

51 

49 

52 

63 

59 

60 

66 

67 

58 

57 

57 

95 

99 

54 

62 

66 

61 

SO 

59 

59 

48 

46 

60 

62 

57.3 

1  A    c  ADonuucAri 
LAKe  AKKUHncAU 

MAX 

63 

50 

48 

60 

56 

44 

56 

56 

54 

61 

70 

69 

67 

63 

56 

62 

65 

62 

66 

71 

68 

63 

54 

55 

58 

59 

64 

67 

64 

63 

60.5 

MIN 

38 

34 

32 

33 

43 

30 

26 

31 

30 

38 

35 

41 

35 

38 

31 

38 

35 

42 

37 

39 

42 

46 

42 

33 

30 

34 

36 

36 

39 

40 

36.1 

1  A  tilt  A  <  TC  ft 
L  ANU  A9 ' e  R 

MAX 

76 

66 

67 

75 

70 

5! 

65 

73 

67 

75 

64 

75 

76 

61 

67 

79 

83 

66 

77 

85 

86 

74 

64 

60 

68 

72 

76 

82 

81 

79 

72.7 

MIN 

*6 

41 

39 

35 

40 

36 

31 

36 

40 

48 

41 

47 

45 

45 

43 

36 

37 

45 

37 

43 

49 

48 

46 

41 

37 

37 

36 

39 

55 

54 

41.7 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

83 

69 

69 

75 

72 

71 

77 

73 

74 

82 

62 

76 

75 

66 

76 

78 

60 

84 

89 

81 

69 

70 

69 

70 

70 

78 

60 

60 

75.6 

MIN 

'iT 

45 

41 

40 

27 

35 

38 

45 

38 

39 

40 

36 

43 

46 

43 

40 

35 

36 

32 

33 

44 

46 

39.5 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

89 

89 

83 

89 

90 

83 

62 

85 

85 

67 

87 

66 

94 

89 

87 

69 

94 

91 

94 

96 

99 

92 

90 

93 

90 

86 

91 

91 

95 

94 

89.6 

Mm 

60 

59 

56 

51 

45 

45 

49 

54 

58 

57 

51 

59 

61 

54 

5! 

57 

60 

S5 

54 

54 

62 

60 

60 

56 

56 

43 

50 

50 

56 

54.7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

73 

72 

64 

67 

70 

65 

66 

67 

68 

71 

78 

76 

74 

69 

63 

68 

72 

70 

72 

79 

60 

78 

74 

70 

73 

63 

68 

74 

76 

78 

71i3 

Mm 

*5 

52 

38 

43 

46 

42 

40 

44 

44 

54 

54 

56 

51 

40 

40 

43 

45 

40 

48 

52 

50 

54 

56 

SO 

51 

49 

54 

50 

96 

94 

48.1 

MOJAVE 

MAX 

75 

75 

64 

64 

73 

69 

51 

63 

69 

65 

69 

63 

72 

72 

56 

61 

73 

80 

62 

7! 

62 

77 

77 

56 

63 

72 

73 

76 

80 

77 

69.  5 

Mm 

42 

39 

34 

47 

35 

31 

37 

46 

49 

53 

52 

44 

40 

53 

48 

38 

47 

47 

39 

42 

38 

40 

46 

42 

95 

56 

44.0 

Mn  1  A\/P    7    P  ^  P 
nujMVC    £  C^C 

MAX 

Mm 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

52 

51 

47 

54 

50 

46 

54 

51 

47 

44 

54 

54 

58 

50 

50 

45 

52 

49 

53 

55 

59 

54 

50 

48 

49 

52 

53 

59 

51.3 

Mm 

37 

19 

24 

24 

29 

22 

20 

20 

22 

29 

32 

27 

29 

36 

23 

18 

31 

28 

29 

28 

29 

29 

24 

28 

27 

23 

25 

28 

26.0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

79 

86 

90 

72 

75 

81 

65 

65 

90 

89 

90 

67 

79 

81 

85 

86 

85 

95 

98 

91 

89 

76 

75 

75 

62 

90 

91 

91 

85.1 

Mm 

65 

58 

60 

54 

56 

57 

47 

47 

51 

60 

63 

62 

63 

63 

57 

61 

61 

60 

61 

57 

64 

65 

66 

59 

58 

57 

57 

53 

58 

63 

56.8 

PALHDALE 

MAX 

75 

67 

63 

72 

68 

54 

64 

68 

65 

74 

82 

75 

75 

65 

63 

72 

80 

74 

75 

84 

81 

75 

63 

58 

67 

72 

75 

80 

76 

75 

71.3 

Mm 

48 

35 

40 

38 

41 

33 

32 

37 

44 

49 

45 

48 

45 

41 

43 

38 

42 

40 

38 

45 

51 

49 

48 

35 

34 

38 

36 

49 

47 

53 

42.0 

PALHDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

65 

67 

74 

71 

59 

63 

70 

63 

73 

65 

74 

76 

64 

65 

74 

61 

65 

77 

84 

89 

73 

64 

59 

67 

73 

74 

83 

80 

79 

71.9 

Mm 

<i7 

47 

39 

34 

40 

35 

30 

36 

42 

48 

41 

SO 

45 

43 

42 

35 

37 

40 

34 

41 

48 

48 

47 

40 

33 

35 

35 

39 

45 

49 

40.8 

PALH  SPRINGS 

MAX 

89 

84 

79 

87 

88 

63 

82 

84 

62 

80 

86 

69 

89 

86 

81 

86 

94 

90 

92 

95 

99 

92 

84 

79 

89 

88 

89 

94 

94 

90 

67.3 

Mm 

54 

50 

48 

48 

45 

46 

40 

49 

47 

59 

52 

56 

52 

55 

53 

53 

52 

55 

47 

55 

57 

57 

53 

50 

55 

54 

57 

94 

56 

95 

92.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

92 

86 

85 

78 

86 

69 

74 

77 

63 

87 

83 

65 

88 

90 

87 

81 

80 

86 

68 

65 

96 

97 

94 

90 

79 

77 

79 

64 

91 

90 

65.4 

Mm 

6'> 

61 

60 

58 

62 

59 

51 

56 

58 

61 

62 

62 

63 

61 

59 

63 

63 

61 

64 

61 

69 

67 

64 

58 

60 

61 

55 

60 

62 

64 

61.0 

RANDSBURG 

MAX 

75 

76 

68 

72 

67 

50 

61 

69 

66 

75 

81 

76 

73 

63 

67 

72 

76 

71 

76 

84 

63 

80 

66 

61 

66 

69 

72 

77 

80 

81 

71.8 

Mm 

52 

54 

51 

41 

30 

34 

36 

42 

43 

48 

51 

42 

41 

52 

44 

50 

44 

44 

51 

59 

53 

54 

54 

41 

44 

44 

49 

67 

69 

47.6 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

56 

52 

53 

59 

50 

40 

SO 

S3 

53 

S7 

63 

59 

60 

56 

52 

58 

61 

97 

63 

67 

65 

57 

50 

49 

59 

58 

63 

64 

61 

57 

96.7 

Mm 

41 

38 

40 

39 

27 

25 

36 

37 

37 

43 

48 

36 

38 

30 

39 

42 

41 

36 

45 

50 

49 

36 

30 

30 

34 

40 

43 

45 

44 

36.4 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

84 

82 

87 

67 

74 

81 

64 

61 

82 

84 

65 

93 

64 

64 

68 

92 

89 

91 

95 

94 

99 

89 

82 

86 

86 

83 

91 

93 

91 

86.7 

Mm 

64 

62 

58 

53 

50 

55 

42 

49 

58 

61 

97 

S3 

64 

63 

55 

57 

57 

96 

60 

54 

58 

66 

62 

60 

53 

60 

47 

91 

52 

56 

96.4 

TRONA 

MAX 

89 

62 

73 

79 

76 

65 

67 

76 

72 

78 

67 

68 

62 

72 

76 

79 

83 

64 

82 

68 

92 

62 

71 

67 

73 

85 

65 

67 

91 

90 

79.9 

Mm 

56 

53 

46 

44 

55 

40 

39 

41 

48 

50 

51 

51 

53 

46 

36 

46 

46 

47 

52 

50 

52 

S5 

50 

40 

38 

44 

49 

99 

56 

60 

48.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

87 

87 

76 

84 

84 

78 

71 

79 

79 

60 

87 

88 

85 

83 

73 

78 

64 

79 

61 

90 

92 

69 

65 

76 

73 

75 

79 

69 

69 

86 

B2.2 

Mm 

48 

50 

52 

54 

46 

47 

38 

41 

45 

54 

57 

55 

46 

42 

43 

46 

51 

44 

48 

48 

52 

53 

53 

50 

46 

52 

43 

43 

55 

54 

48.6 

VALYERMD  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

79 

75 

66 

67 

75 

67 

56 

65 

72 

69 

75 

82 

78 

76 

69 

67 

72 

60 

68 

78 

67 

85 

75 

65 

61 

69 

72 

79 

60 

61 

72.9 

Mm 

46 

41 

40 

37 

46 

36 

32 

38 

40 

46 

42 

47 

46 

44 

42 

39 

40 

47 

36 

43 

47 

46 

47 

40 

35 

38 

36 

40 

46 

52 

41.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

43 

47 

37 

38 

40 

35 

26 

32 

43 

40 

41 

44 

43 

39 

28 

30 

43 

43 

39 

49 

52 

48 

45 

32 

29 

33 

38 

40 

43 

47 

39.6 

Mm 

10 

17 

9 

15 

20 

4 

.  6 

10 

12 

17 

15 

19 

19 

16 

13 

16 

17 

21 

19 

24 

21 

20 

24 

12 

7 

17 

4 

12 

20 

15 

14.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

33 

37 

2! 

31 

30 

23 

17 

30 

33 

33 

30 

41 

32 

30 

16 

20 

26 

33 

34 

39 

39 

41 

33 

20 

17 

23 

26 

36 

37 

35 

30.0 

Mm 

13 

12 

7 

15 

18 

.  2 

-  3 

16 

16 

12 

16 

22 

12 

14 

3 

6 

16 

9 

10 

24 

25 

21 

15 

3 

2 

9 

12 

22 

19 

20 

12.9 

WILOROSE  RANGER  STA 

MAX 

74 

61 

67 

66 

54 

57 

63 

61 

72 

76 

76 

71 

69 

60 

67 

72 

71 

73 

78 

78 

76 

71 

61 

62 

69 

67 

72 

76 

76 

68.7 

Mm 

42 

38 

42 

51 

34 

32 

37 

40 

42 

52 

49 

52 

41 

38 

42 

42 

92 

49 

47 

51 

49 

44 

35 

39 

44 

41 

49 

45 

46 

43.5 

S«*  R«f«i«nc«  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1969 


SUUon 


Day  of  month 


4      5      6  7 


9     10     11     12     13     14     15    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 

FOREST  GLEN 

TUL6LAKE 

YREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  wa  AIRPORT 

CANYON  DAH 
CHESTER 
BE  SA6LA 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT   SHASTA  HB  CITY 

aulNCY 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

*      *  « 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DGYLF  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 
S9UAW  VALLEY 
TAHDE  CITY 
WOOOFORDS 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  Oli 

WOUNT  HAMILTON 

«      *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 
GRANT  GROVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  E0UIV26.3l2e.3|2e.7|28.7b6,52e.6teB.*b7.7b7.7b7.627.3|26.2te4.e|23.723.l|22.82E.2fe2.120.218.5l5.9l3.613.ei«.9l3ai3.  U2.912.*l 


11.7 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


12.; 

12* 


T 

30|  27 


T 

107|  105 


10. D 

10 

8.5 

112 


3 

1171  «l| 
T 

37  35 


50     i*  40 


18.0 
93 


2'!     22  20 
T 

77     77  76 


SNOWFALL  11,0  7.0|21.0     T  T  1.0| 

SN  ON  GNd    '5     941  100     9tJ  102  117  112   107  105  100     98     9*1    9*     93     92  90 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


1.0  3.0 

86     i*     82     80     78     76     77     76     7*     72     70     67  66 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  cAiiro^Nu 


Contlnu»d 


SUUon 

Day  ol  month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOKTH  PORK  RANGE'  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SO  ENTRANCE  VQSEHITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

13 

7.S 

22 

19 

12 

12.9 

T 

20 

IB 

9 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

TEHACHAPl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2>0 
2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

MT  BALOY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

MOUNT  WILSON  FC   J38  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

PALOMAR   HT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

SANDBERG  HB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,5 

1.9 

T 

*      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

62 

T 

59 

S7 

59 

5.0 

60 

T 

59 

97 

54 

53 

50 

47 

45 

42 

1.0 
43 

40 

39 

T 

36 

34 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

29 

28 

27 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

106 

10* 

T 
10« 

102 

100 

6,0 

106 

l.S 

104 

101 

98 

1.0 

97 

96 

94 

93 

91 

1.0 
92 

T 

92 

91 

T 

92 

90 

es 

86 

64 

B2 

ei 

80 

79 

77 

74 

71 

68 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

StaboD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

■!! 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4    AM      10   AM        4  PM 

T  IMF 

10  PM 

Trace 

60-10- 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

3.5 

6.8 

30*+ 

31 

05 

70 

45 

35 

59 

I 

1 

1 

0 

0 

7 

3  . 4 

BISHOP  MB  AIRPORT 

21 

15 

0 

1 

1 

p 

0 

2 

2.8 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

30+* 

24 

23 

59 

0 

1 

0 

2 

n 

fl 

5.2 

EUREKA  WB  CIIY 

30 

NW 

29 

1 

7 

6 

2 

0 

16 

51 

7.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

3.B 

8.2 

29 

W 

05 

82 

37 

69 

0 

3 

1 

0 

1 

n 

5 

90 

3.6 

LONO  BEACH  WB  AIRPORT 

23 

3.3 

7.1 

22** 

26 

24* 

73 

56 

50 

64 

0 

3 

2 

0 

n 

n 

4.  1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

24 

5.1 

8.6 

31  « 

N 

25* 

80 

65 

67 

72 

2 

I 

2 

0 

n 

0 

3.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

23 

NW 

24 

2 

7 

0 

6P 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

1 

6 

? 

0 

2 

0 

1 1 

OAKLAND  WB  AlRPflRT 

26 

6.5 

10.3 

25*+ 

27 

30 

82 

68 

64 

76 

3 

3 

4 

1 

n 

1 1 

5.n 

RED   BLUFF   WB  AlopoRT 

23 

0.9 

9.2 

31 

SE 

23 

74 

55 

39 

62 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

IP 

76 

5.7 

SACRAMENTO   WB  AIRPORT 

23 

3.7 

8.8 

29 

W 

22 

87 

55 

48 

79 

2 

3 

0 

1 

I 

0 

7 

91 

4.2 

SANDBERG  WB 

47++ 

•^4 

13 

62 

50 

49 

59 

2 

1 

1 

1 

5 

4.5 

SAN   OIFGO  WR  AIRPORT 

28 

4.5 

8.2 

22 

NW 

06 

71 

61 

62 

72 

2 

3 

1 

0 

0 

6 

7? 

4.7 

SAN  FRANCISCO  We  AIRPORT 

28 

11.0 

14.1 

36 

W 

30* 

86 

70 

64 

no 

6 

1 

4 

1 

0 

0 

12 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  BL 

34 

sw 

3(1 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

11 

85 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

65 

R9 

2 

2 

1 

1 

0 

6 

4.P 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

5.1 

8.4 

25+* 

28 

17 

74 

58 

46 

69 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

7 

4.3 

»  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNU 
APRIL  1969 


Day 

Of  Month 

3 ..  * 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

■  32 

■  20 

.03 

,19 

.14 

.04 

.11 

,  16 

.  15 

•  09 

.  19 

.19 

,15 

•  19 

.20 

.23 

•  22 

,36 

.  29 

•  26 

■  30 

.24 

.20 

.23 

•  24 

.23 

.29 

•  25 

.27 

.28 

6,24 

WIND 

17» 

111 

122 

80 

119 

35 

13 

48 

62 

69 

76 

157 

157 

111 

79 

62 

47 

126 

85 

MAX 

72 

74 

59 

71 

68 

9J 

61 

71 

78 

72 

79 

80 

75 

71 

75 

79 

82 

76 

79 

60 

69 

81 

69 

72 

75 

78 

83 

88 

84 

80 

79.3 

MIN 

AS 

46 

41 

41 

42 

44 

43 

42 

48 

49 

49 

91 

44 

42 

44 

49 

51 

47 

48 

46 

47 

49 

51 

46 

44 

45 

53 

54 

50 

48 

46.9 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

.14 

.07 

.06 

,12 

.07 

.09 

.13 

,10 

.07 

•  10 

.11 

.11 

.11 

•  07 

.  08 

.03 

,05 

.12 

.15 

■  15 

.11 

.04 

•  U 

.13 

.14 

,15 

•  15 

.15 

.14 

3.15 

WIND 

33 

29 

29 

49 

49 

29 

36 

24 

19 

32 

27 

44 

27 

34 

54 

'29 

31 

33 

18 

26 

22 

22 

32 

41 

28 

25 

18 

28 

43 

39 

946 

MAX 

69 

65 

98 

64 

65 

70 

70 

73 

67 

73 

72 

71 

70 

67 

67 

67 

62 

73 

75 

7S 

75 

71 

66 

71 

74 

76 

6C 

80 

73 

73 

70.5 

MIN 

4S 

47 

40 

44 

45 

47 

44 

45 

50 

91 

92 

90 

46 

48 

48 

91 

49 

49 

90 

51 

48 

50 

48 

41 

44 

46 

55 

55 

47 

50 

47.9 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.11 

.11 

.00 

,07 

.09 

.05 

.08 

,15 

.13 

.03 

.14 

,13 

■  12 

•  09 

.11 

.13 

.15 

.07 

.13 

.19 

.19 

.16 

.15 

•  02 

.10 

,13 

,16 

•  17 

.20 

.21 

3.61 

WIND 

43 

44 

22 

38 

62 

39 

38 

52 

50 

38 

38 

36 

46 

33 

34 

41 

32 

49 

39 

47 

46 

53 

52 

34 

38 

41 

39 

35 

49 

5C 

1258 

TULELAKE 

EVAP 

" 

~ 

■ 

■ 

" 

" 

■ 

~ 

~ 

" 

~ 

" 

~ 

. 

.15 

,19 

.15 

.  19 

.29 

.19 

■  24 

.25 

.  13 

•  09 

•  12 

,17 

,18 

•  24 

.25 

,15 

" 

*      «  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.2A 

.22 

■  02 

.15 

.06 

.29 

.19 

,21 

.19 

•  04 

.19 

,30 

.15 

•  19 

.11 

.19 

.15 

.27 

.24 

.26 

.22 

.25 

.27 

•  21 

•  21 

.30 

.15 

•  22 

.30 

.25 

5.88 

WIND 

99 

75 

69 

48 

83 

49 

37 

31 

41 

27 

29 

76 

65 

91 

39 

34 

23 

66 

36 

57 

2 1 

35 

84 

57 

41 

31 

31 

17 

46 

34 

1452 

MAX 

7* 

74 

96 

73 

66 

53 

71 

76 

74 

69 

83 

81 

73 

64 

66 

80 

77 

61 

82 

87 

87 

78 

64 

72 

81 

85 

89 

67 

66 

75.7 

MIN 

44 

44 

42 

42 

44 

42 

42 

44 

47 

90 

90 

91 

45 

45 

45 

46 

50 

47 

48 

51 

51 

54 

51 

44 

45 

46 

52 

53 

54 

52 

47.4 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.30 

.20 

■  13 

.15 

,  16 

.05 

.10 

,14 

■  16 

•  10 

.26 

.21 

•  20 

•  21 

.20 

.26 

.25 

.28 

.22 

.26 

.23 

.26 

.29 

.22 

.27 

.21 

.33 

•  24 

.30 

.36 

6.57 

WIND 

167 

92 

118 

44 

71 

30 

38 

29 

67 

68 

97 

141 

95 

128 

95 

92 

67 

153 

90 

150 

30 

111 

115 

114 

78 

82 

70 

25 

116 

92 

2627 

CHICD  EXPERIMENT  STA  <A) 

EVAP 

.19 

.10 

■  06 

.15 

* 

* 

.21 

,14 

,12 

•  16 

.16 

* 

• 

.45 

• 

.35 

,21 

.18 

* 

• 

.61 

.30 

.23 

.13 

.16 

* 

* 

•  62 

•  21 

.25 

5.01 

WIND 

66 

81 

60 

70 

* 

* 

164 

34 

35 

34 

33 

• 

* 

148 

« 

60 

57 

41 

* 

98 

77 

120 

70 

33 

' 

* 

102 

43 

61 

1489 

DAVIS  Z  MSW 

EVAP 

.27 

.24 

■  12 

.21 

.23 

.03 

.14 

.15 

,18" 

•  15 

.36 

.23 

•  27 

.17 

.30 

.43 

.30 

.29 

.29 

.30 

.25 

- 

,37 

.26 

.24 

.46 

.42 

•  26 

.34 

.33 

7,85B 

WIND 

71 

196 

117 

64 

190 

89 

23 

37 

47 

116 

190 

104 

86 

82 

216 

113 

170 

61 

101 

54 

156 

241 

201 

65 

231 

170 

29 

109  126 

3409 

MAX 

79 

75 

62 

71 

71 

92 

71 

75 

77 

'I 

76 

63 

74 

69 

74 

72 

79 

76 

76 

83 

64 

64 

72 

66 

76 

72 

76 

84 

85 

83 

75.1 

MIN 

42 

45 

43 

44 

50 

42 

49 

90 

51 

91 

90 

48 

44 

45 

47 

48 

51 

47 

90 

49 

54 

50 

50 

45 

46 

46 

49 

54 

52 

47 

47.9 

FDLSOM  0AM 

EVAP 

■  22 

■  14 

.00 

.  12 

.00 

.00 

.04 

.  17 

■  17 

•  09 

.17 

.20 

•  11 

.15 

.12 

.26 

,16 

.22 

.19 

.22 

.28 

.21 

,  18 

.2C 

.20 

.24 

.25 

•  23 

.28 

.25 

5.11 

WIND 

71 

93 

99 

29 

56 

67 

31 

27 

12 

3 

4 

21 

16 

41 

13 

23 

2 

45 

6 

13 

11 

7 

59 

53 

16 

10 

11 

19 

17 

14 

809 

LAKESHORE 

EVAP 

■  17 

■  09 

.03 

.03 

- 

.06 

.16 

.16 

■  10 

•  20 

.16 

.10 

•  12 

•  11 

.21 

.17 

.13 

.16 

.22 

.23 

.17 

.22 

,03 

•  U 

.16 

.19 

.21 

•  22 

.19 

.20 

4,46B 

WIND 

25 

38 

14 

1 1 

75 

26 

30 

31 

15 

32 

46 

43 

27 

23 

37 

26 

40 

31 

41 

37 

31 

54 

33 

2G 

37 

28 

32 

44 

30 

44 

1031 

MQNTICELLO  DAM 

EVAP 

.19 

.19 

.03 

.09 

.07 

.03 

.10 

.14 

.13 

•  03 

.19 

,18 

•  13 

.13 

.12 

.21 

.19 

.21 

.15 

.21 

.19 

.23 

,19 

•  04 

.14 

.18 

.24 

■  21 

.25 

.22 

4.57 

WIND 

24 

17 

16 

5 

20 

14 

1 

9 

9 

1 

5 

18 

5 

12 

6 

16 

4 

24 

2 

1 1 

6 

9 

3C 

25 

6 

16 

5 

5 

11 

7 

335 

MAX 

79 

77 

61 

62 

65 

94 

72 

77 

73 

66 

63 

84 

71 

67 

73 

81 

79 

84 

90 

69 

77 

67 

77 

78 

62 

86 

86 

76.6 

MIN 

4J 

44 

43 

42 

48 

42 

42 

47 

48 

48 

48 

91 

44 

44 

49 

46 

49 

47 

92 

50 

53 

51 

50 

44 

44 

46 

50 

51 

53 

91 

47.3 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

■  IS 

.06 

.04 

.08 

.08 

.08 

•  12 

.15 

* 

• 

•  30 

.  14 

.16 

.18 

.20 

* 

• 

.51 

.18 

,16 

•  10 

.12 

* 

* 

■  54 

.20 

.16 

4.17B 

WIND 

92 

18 

32 

26 

* 

* 

117 

33 

26 

44 

25 

• 

* 

75 

48 

60 

36 

41 

* 

• 

76 

26 

55 

35 

48 

* 

* 

50 

43 

34 

1002 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.18 

.15 

.00 

.05 

.00 

.07 

.  15 

,11 

•  09 

.18 

,20 

•  14 

•  10 

.08 

.  16 

.13 

.20 

.19 

.20 

.19 

.29 

,21 

•  00 

.14 

.20 

.21 

■  24 

.24 

.26 

4.47B 

WIND 

47 

43 

34 

24 

69 

32 

40 

51 

47 

60 

83 

61 

64 

39 

29 

74 

44 

53 

35 

60 

54 

38 

86 

36 

45 

62 

54 

51 

74 

70 

1579 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.11 

.12 

.02 

.03 

~ 

■  15 

•  15 

■  09 

.31 

• 

* 

•  43 

.14 

.24 

.20 

,21 

• 

.55 

.16 

,  10 

■  12 

.04 

• 

* 

•  62 

.24 

.29 

4.76B 

WIND 

18 

6 

11 

19 

• 

82 

21 

30 

90 

96 

* 

* 

108 

94 

49 

38 

33 

119 

19 

33 

34 

31 

• 

* 

155 

40 

63 

1109 

WHISKEYTOHN  RES 

EVAP 

.10 

.15 

.02 

.08 

.02 

.01 

.06 

■  19 

.13 

•  08 

.17 

,18 

•  12 

.12 

.15 

.17 

.24 

,13 

.16 

.25 

.25 

.18 

■  20 

.06 

.13 

.  16 

.20 

•  25 

.23 

.25 

4 . 46 

WIND 

27 

42 

31 

33 

42 

34 

31 

33 

33 

29 

27 

39 

40 

25 

30 

31 

29 

43 

25 

40 

27 

23 

42 

24 

32 

31 

30 

24 

36 

24 

955 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.  12 

.31 

.20 

* 

* 

.61 

.00 

■  30 

•  18 

.18 

* 

* 

.56 

,26 

.  30 

•  11 

,19 

* 

* 

.67 

.30 

,25 

.15 

.30 

• 

* 

•  90 

.30 

.22 

6.636 

WIND 

31 

80 

45 

49 

* 

* 

161 

* 

* 

143 

32 

• 

* 

133 

77 

96 

15 

43 

* 

* 

91 

49 

144 

70 

69 

* 

• 

146 

55 

27 

1536 

MAX 

81 

74 

69 

68 

76 

76 

71 

74 

81 

77 

76 

79 

6 1 

83 

87 

66 

69 

66 

77 

67 

66 

62 

77.5 

MIN 

46 

47 

47 

49 

- 

44 

47 

92 

47 

50 

- 

- 

60 

47 

46 

53 

48 

- 

- 

50 

56 

48 

51 

47 

- 

- 

47 

53 

93 

49,4 

*      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 

.  14 

.20 

■  17 

.17 

.  12 

.15 

.14 

.13 

•  19 

•  20 

.  19 

.29 

■  17 

.14 

,16 

.  19 

.14 

,16 

.33 

•  29 

,27 

.27 

,21 

•  09 

.15 

•  23 

.17 

■  23 

.26 

.27 

5,78 

WIND 

77 

89 

61 

60 

122 

120 

37 

19 

66 

60 

28 

96 

69 

86 

95 

46 

70 

40 

95 

26 

44 

50 

123 

49 

43 

56 

23 

34 

72 

34 

1808 

•     •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINGAME 

EVAP 

.23 

.06 

.12 

.15 

.12 

.36 

.  12 

.17 

•  16 

•  15 

.20 

.12 

•  19 

.17 

,  12 

.16 

.15 

.19 

.24 

■  15 

,  20 

■  2 1 

■  30 

*  40 

.  22 

.18 

.27 

■  26 

.21 

.20 

5 , 76 

WIND 

106 

29 

93 

35 

38 

38 

46 

98 

30 

87 

89 

99 

107 

125 

113 

67 

84 

110 

97 

73 

66 

43 

48 

52 

119 

105 

59 

76 

95 

91 

2258 

MAX 

72 

70 

70 

69 

68 

70 

73 

64 

74 

75 

75 

67 

73 

73 

72 

72 

74 

72 

73 

77 

76 

74 

73 

73 

77 

78 

80 

76 

76 

73 . 1 

MIN 

92 

51 

45 

46 

91 

45 

46 

43 

53 

90 

49 

99 

46 

4S 

49 

48 

50 

51 

46 

50 

50 

51 

52 

50 

46 

47 

51 

53 

51 

51 

49.1 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.20 

.  17 

.  12 

.  12 

.15 

.04 

.  10 

.  13 

,  18 

•  05 

.  16 

.16 

•  16 

.18 

,20 

.19 

.19 

.17 

.22 

.16 

.21 

.25 

■  11 

,15 

.20 

.21 

.21 

■  26 

.28 

.24 

5.17 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

.21 

.21 

,07 

.  18 

* 

« 

.37 

,18 

,  17 

■  04 

.22 

* 

.61 

.16 

•  21 

.26 

•  16 

* 

• 

.71 

.22 

■  26 

,18 

.26 

* 

* 

.81 

.25 

.29 

6.07 

WIND 

37 

93 

30 

1 

• 

• 

5 

14 

27 

19 

34 

* 

* 

268 

87 

48 

33 

46 

• 

• 

52 

22 

63 

121 

72 

* 

* 

114 

72 

124 

1342 

*      *  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.30 

.19 

.08 

.15 

.12 

.04 

.10 

,15 

.15 

,10 

.21 

.24 

•  17 

.21 

.20 

.22 

.33 

•  30 

,30 

•  23 

.21 

.28 

•  22 

,22 

•  22 

.26 

.30 

■  27 

.32 

.32 

6,43 

CAMP  PARDEE 

(B> 

EVAP 

.14 

.12 

,06 

.12 

.13 

.04 

,06 

,11 

.13 

.10 

,10 

.15 

•  09 

.12 

.13 

.18 

.15 

.18 

.18 

.17 

,17 

.18 

.18 

,12 

•  17 

.19 

,20 

■  20 

.24 

.21 

4,32 

WIND 

17 

13 

19 

15 

34 

17 

14 

14 

12 

16 

11 

16 

14 

15 

20 

24 

14 

21 

23 

12 

10 

1 4 

29 

28 

19 

27 

19 

1 3 

17 

14 

531 

FRIANT  GOVERNMENT 

CA»^f 

EVAP 

.17 

.17 

,17 

.09 

.19 

.19 

.11 

.13 

.16 

.15 

,09 

.17 

•  20 

.08 

.17 

.19 

.16 

.21 

.22 

.17 

,17 

.20 

.28 

,14 

•  23 

.19 

,18 

■  23 

.25 

.29 

5.27 

(E) 

WIND 

63 

26 

94 

17 

40 

59 

35 

22 

20 

38 

26 

26 

66 

22 

59 

27 

44 

98 

25 

22 

62 

73 

31 

26 

24 

MAX 

73 

74 

72 

66 

72 

55 

65 

70 

75 

72 

68 

80 

73 

66 

69 

82 

74 

60 

64 

65 

79 

66 

69 

72 

78 

63 

66 

81 

74,0 

MIN 

49 

49 

48 

47 

48 

46 

41 

43 

48 

51 

91 

95 

47 

45 

45 

45 

49 

51 

48 

48 

55 

56 

51 

46 

43 

49 

47 

54 

55 

52 

48,7 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.24 

.15 

.23 

.11 

.37 

.12 

.15 

.17 

.25 

.14 

.  15 

.20 

■  39 

.30 

.28 

.21 

.25 

.29 

.31 

.31 

.32 

,41 

.  32 

■  28 

.  32 

.  26 

,46 

•  31 

.41 

.36 

8,07 

WIND 

49 

34 

64 

25 

116 

89 

34 

25 

26 

32 

25 

19 

71 

49 

62 

50 

31 

46 

49 

26 

23 

54 

134 

74 

70 

63 

39 

27 

37 

34 

1475 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.12 

.14 

.11 

.12 

.19 

.10 

.15 

.13 

.13 

.16 

■  16 

.17 

.17 

.  17 

.15 

.22 

.  19 

.20 

.16 

.16 

.18 

.22 

.17 

■  21 

.22 

.24 

5,036 

WIND 

31 

24 

10 

17 

* 

97 

17 

3 

17 

10 

25 

18 

94 

9 

21 

9 

13 

24 

1 

12 

6 

32 

46 

17 

30 

7 

9 

7 

14 

576 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DAM 

EVAP 

.29 

.21 

,15 

.17 

.29 

.07 

,10 

.17 

.22 

.09 

.26 

,26 

■  34 

.27 

.29 

.36 

.31 

.37 

■  35 

.30 

.27 

.40 

.44 

.25 

.26 

.44 

.26 

.32 

.45 

.48 

6,40 

WIND 

113 

99 

135 

64 

184 

69 

69 

73 

83 

102 

95 

68 

133 

114 

131 

119 

96 

130 

109 

84 

72 

103 

210 

210 

125 

151 

115 

90 

117 

108 

3367 

MAX 

80 

76 

67 

95 

92 

50 

72 

73 

76 

61 

72 

81 

76 

73 

66 

72 

76 

63 

75 

79 

82 

85 

81 

66 

70 

71 

75 

61 

85 

82 

73.1 

MIN 

42 

90 

4C 

44 

90 

40 

41 

46 

49 

47 

48 

53 

43 

43 

44 

42 

46 

46 

46 

50 

51 

53 

47 

46 

43 

47 

47 

51 

52 

46 

46,6 

Sm 

>  Reic 

rencc 

Note 

a  Fol 

owin 

3  Stat 

Ion  Ix 

-  135  - 


EVAPORATION  AND  WIND  Itii:''"'' 


1  1  IIV&U 

Station 

Day 

Of  Month 

■a  01 

0  0  > 

3 

5 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  09 

LOOI 

EVAP 

.20 

ea 

.12 

.12 

.16 

.10 

.06 

.11 

.13 

.17 

.24 

.20 

.34 

.19 

.19 

.29 

.20 

.29 

.24 

.20 

.20 

.18 

.37 

.16 

.20 

.29 

.30 

.33 

.16 

.23 

.33 

6,20 

WIND 

64 

49 

49 

71 

49 

26 

18 

49 

71 

36 

12 

144 

72 

89 

47 

96 

105 

43 

36 

26 

76 

93 

62 

86 

63 

44 

29 

60 

49 

1760 

72 

63 

70 

58 

61 

72 

76 

76 

79 

81 

60 

64 

71 

72 

78 

79 

75 

83 

89 

88 

68 

67 

68 

70 

75 

63 

84 

82 

60 

74.4 

MIN 

40 

41 

42 

46 

42 

45 

49 

50 

49 

51 

50 

43 

45 

90 

46 

46 

46 

55 

50 

48 

43 

45 

45 

50 

52 

92 

46.9 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.27 

.21 

.16 

.19 

.24 

.01 

.12 

.16 

.21 

.16 

.25 

.29 

.31 

.40 

.28 

.  .40 

.39 

.37 

.16 

.44 

.39 

,39 

.29 

.43 

.46 

.55 

6.83 

WIND 

297 

119 

269 

63 

196 

163 

154 

98 

142 

262 

130 

102 

267 

303 

373 

218 

124 

353 

171 

145 

109 

199 

368 

436 

265 

222 

204 

124 

228 

231 

6343 

MAX 

63 

67 

60 

62 

54 

56 

61 

74 

79 

63 

75 

80 

72 

72 

66 

74 

78 

75 

76 

76 

84 

87 

76 

65 

73 

71 

76 

64 

86 

81 

72.3 

MIN 

46 

49 

42 

49 

52 

42 

44 

47 

49 

50 

49 

53 

49 

44 

46 

46 

51 

47 

49 

50 

54 

52 

49 

45 

49 

48 

50 

50 

54 

47 

48.1 

HANTEC  A 

EVAP 

.26 

•  20 

.12 

_ 

- 

18 

22 

20 

.23 

.21 

.27 

.29 

.25 

.23 

.30 

.25 

.20 

.  24 

.  25 

.26 

'7? 

.33 

6.58 

WIND 

'27 

112 

'74 

• 

'21 

36 

•  5^ 

'  54 

42 

63 

77 

76 

'70 

'41 

95 

68 

42 

3e 

50 

91 

88 

66 

72 

46 

67 

1660 

MAX 

76 

79 

64 

70 

70 

51 

65 

73 

77 

68 

79 

91 

70 

72 

71 

75 

79 

76 

76 

91 

82 

86 

80 

69 

73 

75 

80 

84 

85 

81 

74.9 

MIN 

47 

48 

44 

49 

48 

43 

44 

45 

50 

49 

50 

51 

49 

46 

46 

48 

50 

48 

49 

49 

50 

54 

51 

46 

49 

47 

46 

54 

53 

47 

48.1 

SALT  SPRINGS  PHR  H  (D) 

EVAP 

.02 

.12 

.03 

.12 

,00 

.01 

.10 

.12 

.11 

.14 

.16 

.19 

.14 

.07 

.12 

.20 

.22 

.17 

.14 

.26 

.24 

.22 

,06 

.01 

.12 

.24 

.29 

.22 

.25 

.25 

4.34 

SAN    LUIS    DAM  (F) 

EVAP 

.26 

.26 

.14 

.19 

.32 

.39 

.06 

.14 

.23 

.16 

.33 

.26 

.29 

.  32 

.33 

.36 

.30 

.32 

.29 

.46 

.31 

.25 

.29 

J2 

40 

.48 

8.67 

W  I  NO 

208 

149 

153 

55 

164 

66 

71 

38 

151 

199 

170 

167 

186 

186 

189 

141 

110 

218 

160 

102 

43 

243 

223 

192 

159 

155 

152 

'70 

179 

261 

4600 

MAX 

76 

77 

69 

74 

71 

63 

68 

76 

60 

64 

78 

84 

79 

76 

66 

72 

61 

77 

77 

63 

89 

94 

72 

68 

75 

77 

76 

85 

83 

77 

75.6 

MIN 

4i 

48 

42 

44 

46 

42 

43 

46 

48 

49 

49 

50 

45 

43 

45 

48 

50 

48 

48 

50 

57 

49 

46 

45 

44 

48 

52 

50 

52 

44 

47.3 

tracv  pumpinc  plant 

_    .  p 

30 

^  ^ 

2  ^ 

15 

.  12 

*  06 

.11 

.  15 

•  1 9 

.25 

.26 

.23 

•  28 

.31 

33 

.29 

.30 

.27 

.26 

.37 

,  24 

,20 

.  32 

38 

.45 

7,78 

HIND 

5^ 

44 

15 

26 

13 

17 

9 

26 

39 

26 

56 

34 

'46 

'34 

'21 

'42 

37 

30 

20 

7 

30 

16 

11 

13 

'11 

9 

10 

'24 

32 

776 

*      *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.22 

.15 

.17 

.12 

.19 

.17 

.14 

.15 

.19 

.10 

.21 

.11 

.11 

.27 

.21 

.23 

.16 

.19 

.23 

.18 

.22 

.24 

.21 

,15 

.28 

.30 

.26 

.30 

.27 

.2C 

5.91 

HINO 

79 

42 

58 

32 

60 

66 

55 

34 

37 

50 

66 

42 

49 

115 

134 

59 

36 

45 

68 

30 

30 

29 

56 

58 

60 

61 

51 

48 

42 

37 

1649 

MAX 

7* 

71 

71 

70 

73 

56 

64 

73 

72 

68 

74 

74 

64 

73 

66 

73 

75 

77 

74 

77 

82 

91 

74 

67 

72 

73 

76 

79 

80 

63 

73.1 

MIN 

46 

47 

46 

43 

49 

36 

40 

41 

48 

46 

46 

50 

48 

43 

48 

44 

49 

52 

53 

50 

43 

43 

50 

50 

46.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.17 

.19 

.20 

.23 

* 

.38 

.23 

.21 

.23 

•11 

.12 

* 

.55 

.29 

.23 

.21 

.20 

* 

.61 

.18 

.16 

,29 

.27 

• 

* 

.87 

.36 

.23 

6.54 

WIND 

90 

90 

129 

105 

* 

204 

95 

115 

120 

98 

68 

* 

336 

121 

108 

99 

83 

* 

* 

279 

87 

97 

146 

110 

* 

* 

277 

94 

104 

3055 

MAX 

SO 

77 

78 

77 

76 

75 

76 

72 

73 

79 

60 

60 

60 

83 

84 

77 

73 

79 

78 

84 

84 

62 

76.6 

M  I  N 

58 

56 

57 

47 

_ 

_ 

47 

90 

52 

56 

57 

_ 

58 

56 

51 

52 

54 

_ 

_ 

53 

59 

56 

56 

50 

51 

52 

53 

53.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.67 

.90 

.84 

.48 

.54 

.72 

.81 

.52 

.60 

.62 

.43 

.49 

.48 

.67 

.79 

.97 

.92 

.61 

.71 

.83 

.70 

.67 

.79 

.90 

.94 

1.16 

1.11 

.61 

.65 

.71 

22.04 

MIND 

23 

14 

17 

19 

20 

21 

9 

21 

22 

12 

10 

12 

14 

21 

17 

27 

39 

39 

19 

22 

37 

31 

23 

29 

28 

36 

40 

39 

38 

36 

729 

MAX 

72 

72 

74 

77 

71 

67 

75 

79 

67 

69 

69 

73 

77 

73 

75 

77 

76 

61 

83 

62 

75 

75 

76 

77 

80 

75.5 

MIN 

57 

56 

52 

46 

93 

47 

45 

49 

54 

53 

55 

57 

55 

55 

49 

46 

51 

53 

51 

53 

55 

58 

56 

51 

47 

52 

49 

51 

52 

54 

52.2 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.23 

.14 

.17 

.12 

.17 

.01 

.24 

.15 

.05 

.18 

.16 

* 

* 

.48 

.20 

.16 

.20 

.29 

.30 

# 

.52 

.  10 

.  14 

.20 

.21 

* 

* 

1.04 

.25 

.20 

5.91 

WIND 

68 

32 

59 

57 

46 

37 

72 

27 

35 

66 

58 

* 

269 

87 

59 

53 

68 

81 

* 

128 

40 

51 

65 

36 

* 

* 

246 

47 

50 

1637 

MAX 

60 

73 

71 

64 

67 

75 

73 

70 

81 

80 

79 

60 

80 

84 

_ 

84 

75 

75 

72 

74 

80 

76.  5 

MIN 

46 

48 

49 

45 

49 

42 

44 

48 

52 

50 

46 

_ 

49 

46 

48 

49 

52 

51 

51 

52 

52 

46 

48 

49 

51 

52 

46.4 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.34 

.60 

.54 

.40 

.60 

.48 

.36 

.30 

.27 

.31 

.56 

.49 

.42 

.63 

.60 

.66 

.48 

.67 

.66 

.43 

.50 

.65 

.90 

.50 

.69 

.63 

.54 

.41 

.52 

.45 

15.79 

HIND 

91 

101 

156 

52 

142 

166 

47 

37 

29 

24 

84 

38 

99 

104 

171 

147 

67 

112 

145 

45 

40 

6 1 

224 

141 

138 

142 

74 

41 

46 

69 

2853 

MAX 

90 

69 

89 

86 

64 

80 

90 

64 

84 

96 

92 

87 

90 

89 

80 

83 

90 

88 

86 

93 

97 

92 

66 

65 

69 

83 

87 

90 

91 

93 

87.3 

MIN 

60 

59 

56 

57 

60 

50 

51 

54 

57 

60 

63 

62 

62 

59 

55 

53 

60 

65 

55 

59 

63 

65 

60 

53 

52 

54 

55 

57 

60 

61 

57.9 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.32 

.28 

.34 

.30 

.26 

.39 

.29 

.27 

.27 

.33 

.29 

.18 

.33 

.38 

.41 

.14 

.39 

.35 

.33 

.35 

.39 

.36 

.40 

.38 

.38 

.37 

* 

.75 

.40 

.40 

10.19 

WIND 

65 

69 

65 

55 

19 

72 

43 

29 

41 

73 

67 

10 

56 

85 

51 

46 

27 

49 

26 

21 

45 

59 

69 

59 

29 

28 

16 

24 

38 

1384 

MAX 

61 

81 

61 

87 

90 

90 

82 

89 

89 

92 

79 

91 

tt 

92 

82 

96 

89 

92 

86 

91 

99 

96 

91 

89 

84 

89 

90 

93 

94 

951 

98.2 

MIN 

59 

58 

58 

'5 

57 

55 

50 

52 

57 

58 

57 

59 

59 

61 

53 

56 

58 

60 

56 

59 

62 

63 

56 

53 

54 

57 

45 

56 

59 

61 

56.9 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 
(O  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED.  '^'i^c. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-  136  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
'PBU  1969 


■£ 

U 

Day  of  month 

Station 

Q 

Tim 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRJ^LLV  ?  St, 

»a:' 

'>3 

63 

6'* 

62 

65 

63 

61 

62 

65 

6  7 

66 

66 

65 

65 

66 

64 

65 

66 

67 

67 

66 

64 

64 

65 

64 

67 

68 

66 

64.9 

M«x 

7n 

'-3 

7  ^ 

bZ 

70 
62 

72 

6  0 

71 

6  1 

67 

62 

69 
66 

71 
5t 

70 
60 

7  1 

74 
6  2 

75 

63 

75 
63 

72 
64 

70 
62 

61 

59 

70 
63 

7  1 
61 

75 
62 

65 

75 
64 

7 1 
64 

62 

60 

7 1 
62 

60 

64 

66 

66 

72.6 
62.0 

94;i 

65 

6". 

hb 

64 

6  5 

65 

63 

63 

t4 

6  5 

65 

6  6 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

67 

68 

66 

66 

66 

66 

65 

68 

69 

69 

65.9 

8 

H4X 

Mr. 

f". 

6  7 

"7 

6't 

6  3 

t  7 
6'. 

67 
64 

67 
63 

67 
62 

67 
63 

68 
64 

7Q 
65 

tb 

67 

7U 
67 

69 
65 

69 
65 

63 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

65 

69 

65 

65 

67 

69 

69 

69.3 
65.2 

12 

9C:'- 

7 

60 

66 

66 

t  6 

66 

6  5 

65 

'6 

67 

67 

6t 

68 

69 

6t 

67 

65 

68 

6  7 

67 

69 

68 

69 

66 

66 

66 

67 

66 

71 

71 

67.4 

30 

65 

6i 

65 

C.5 

6  5 

65 

65 

6  5 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

^7 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

69 

66.6 

?V 

6  5 

6  5 

6  5 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

65.7 

79 

^  0 

60 

66 

66 

67 

67 

■■7 

67 

6  7 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

68 

66 

68 

66 

68 

69 

67.5 

OAVIS  ?  Wb' 

MAX 

73 

63 

66 

67 

54 

64 

6B 

70 

67 

72 

75 

70 

66 

70 

71 

75 

72 

75 

77 

79 

80 

73 

67 

73 

74 

75 

80 

80 

60 
6  1 

77 

71.6 

2 

nAX 
.1 !  ,\ 

°1 
5  7 

«3 

7* 

64 

16 
=  0 

64 

49 

73 
49 

84 
46 

9C 

61 

"6 
57 

'6 
=  5 

«5 
59 

63 

71 
55 

P7 
5  5 

91 
55 

97 
57 

69 
61 

°3 
61 

96 
56 

100 
62 

103 
64 

99 
66 

55 
63 

86 
55 

91 
55 

96 
56 

102 
61 

106 
64 

106 
65 

103 
63 

91.3 
57.5 

<• 

MAX 

hO 

76 
61 

70 
56 

77 
53 

6  = 

62 

67 

50 

75 

50 

79 
54 

76 
58 

76 
58 

86 
61 

"2 
64 

rt2 
59 

79 
59 

82 
57 

56 
60 

59 
63 

"4 
64 

se 

61 

90 
64 

91 
66 

90 
66 

77 
64 

"1 
60 

62 
59 

88 
60 

91 
64 

9S 

66 

95 
68 

92 
67 

82.6 
60.2 

8 

;iax 

,,IN 

73 
^l, 

70 
*5 

65 

61 

6b 

=  h 

67 

6  7 

62 
55 

63 
55 

69 
59 

69 
6  2 

70 
62 

74 
64 

73 
66 

73 
64 

72 
64 

73 
63 

75 
64 

77 
6  6 

75 
68 

77 
66 

79 

69 

81 
71 

81 
72 

78 

70 

73 
66 

73 
64 

76 
66 

90 
66 

82 
72 

83 
73 

82 
73 

73.6 
64.9 

'0 

3  A,-; 

66 

66 

■  67 

6  5 

o4 

6  3 

62 

62 

63 

64 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

■ri 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

74 

67.5 

osn 

'3 

?9 

'^b 

59 

59 

■^9 

59 

^  t 

68 

59 

59 

=  9 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

60.1 

SUE-ifA  1 

12 

■1A* 

Mir. 

65 

6'. 

6  3 

63 
62 

63 
61 

62 
6  1 

6i 

59 

60 

5a 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

61 
59 

■■2 

60 

43 
61 

63 
61 

63 
62 

65 
62 

65 
63 

64 
62 

66 
63 

67 
66 

67 
6b 

67 
66 

67 
65 

67 
65 

67 
65 

68 
65 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

64.2 
62.5 

St'B-iTf,  i. 

1  6 

.■iAX 

rtir, 

'■'3 

M 
69 

•-0 
59 

6  1 
59 

61 

62 
61 

61 

58 

59 
5» 

5  7 

58 

57 

60 
58 

6r 
60 

61 

60 

61 

6  0 

6  2 
60 

61 
'6 

61 

58 

62 
61 

63 
61 

64 
62 

65 
64 

65 
64 

64 
62 

63 
61 

62 
61 

65 
62 

65 
64 

66 
64 

66 
64 

65 
63 

62.2 
60.6 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M.     READINGS  AT  9  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN- 
GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.M. 
ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,  BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.     PALMER  THERMOMETERS 
FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-     '  " 
FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACT0N-HU8BARD  ftorCl»lD 
AOfLANTO 

AOIH  RANKER  STATION 

ALAMO    1  H 

ALDCRPOINT 

ALOCR  SPftlNOi 

ALliO  CN  OaT  KT  FC  4*6 

ALPINE 

altaqcna 

altjras  kanoeo  station 


I  pac  union  col 
F ISREBOARD  HL 
ANTIOCH  pumping  PL  3 
ANZA 

A P ACME  CAMP 
APPUE  VALLEr 
ARROTO  GRANDE 
ARROVO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  »U90 
ASM  MOUNTAIN 
ATLAS  BOAO 
ATkELL 

AUBERRY  1  NNE 
AUBURN 

AWALON  PLEASURE  PIER 
AVILA  eEACH 

AIUSA  CITY  PARK  FC1*36 
BADGER 

BADSEf)  PASS 
6A1LEY  RIOOe 
8AKER 

BAKEASFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARRETT  0AM 
BAR STOW 
BARTON  FLAT 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MOOOC 

CONTRA  COSTA 

hUMSOlOT 

GLENN 

LOS  ANCELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANCELES 
MOOOC 


01T6  01  SAN  BERDINO 

05  TULARE 
0212  01<  NAPA 
OiiT'  Ob'  CONTRA  COSTA 
02)2i  Oi  CONIHA  COSTA 
0235  06  RIVERSIDE 
02  J9|  06|  VENTURA 
02A'>  or  SAN  BEROINO 
0320:  0*1  SN  LUI S  OBPO 
OJ22|  0*  MONTEREY 

0327 
Q3A3 
0372 
01T<. 
03T9  05 
03S9 
0394  06 
0403 


I  06 
01.22  OS 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 

LOS  ANGELES 
S  LUIS  OBISPO 
LOS  ANGELES 
TULARE 


I  05!  MARIPOSA 

>|  05  CALAVERAS 

,j  OT  SAN  BEROINO 

07  SAN  BERDINO 

05  <E«N 

05  FRESNO 
02  TEHAMA 

06  SAN  DIEGO 
OT  SAN  BEROINO 
05  FRESNO 


0563'  06  SNTA  BARBARA 
0596'  05  TULARE 

0606,  06  rivexsioe 
i  060t|  06  riverside 
,  06091  ot!  riverside 

:  Otn\  05{  TUOLUMNE 
0619;  061  LOS  ANGELES 
0677  O*'  SANTA  CftU2 
068*1  07|  MONO 
069}l  O^j  ALAMEDA 

0705  02  NAPA 
07151  01  SISKIYOU 
0T31|  02  LASSEN 
07381  01  TRINITY 
07Al|  06  SAN  BERDINO 
07A2  06  SAN  BERDINO 
0747  02  PLACEP 
OTSei  06  LOS  ANGELES 
0T67  OtI  INYO 
0779|  0T|  LOS  ANGELES 

BIG  SUB  STATE  PAfit  !  0790  C;  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCA60E  |  0796:  06  LOS  ANGELES 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEH    INTAKE  2 
Bi  SHOP  MB  AIRPORT 

bishop  union  carbide 
6lac>:  mountain  2  Sh 
blacks  mountain 
blackwells  corner 
blue  canyon  wb  airport 


BEAUMONT    PUMPING  fLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  MEADOm 
BEL  AIR  FC   10  B 
BEN  LOMOND  NO  3 
BENTON  INSPECTION  STA 

berkeley 

berrtessa  lake 
beswjck  t  s 

BIEBEf) 

BIG  BAR  Ranger  station 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE  0AM 

BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  DALTON  dam  FC^23eE 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 


oeie  06  LOS  angeles 

I  Oei9|  07  INYO 

I  0822  07  INYO 

'  08241  07  INYO 

,  OBSoj  04  SANTA  CLARA 

i  0867  02  LASSEN 

0875|  05  KERN 

089T  02|  PLACER 


BLUE  CREEK  MTN 
BLUE  MOUNTAIN 
BLYTmE 
BLVTME 
SLYThE  I 
BOARD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
BOD  IE 
BONITA 

MNTNC  STA 


BORON  I 

80RREG0  DESERT  PARK. 

BOULDER  C  LOCAIELLI   R  | 

BOULEVARD  ' 

BOUOUET  CANYON 

BOWMAN  DAM  I 

BRADLEY 

BRannan  island  ! 
branscomb  2  nw 

BRAWLEY  2  SW  I 

BRAY  10  WSW  I 
BREA  CITY  I 
BfiEA  DAM  . 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  *  NNW  I 
BBOCKWAY  SUMMIT 

BROOKS  FARNHAM  Ranch 
BRUSH  CREEK  Ranger  sta  | 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  ST*  i 
8RYS0N  I 
BUCKhORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA  I 
BJftBANK  FO  FC226  B  I 
BURBANK  VALLEY  PMP  PL  I 


0900' 
I  0908. 
!  0924. 


Oi:  DEL  NORTE 
0S<  CALAVERAS 
07!  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
ai\  HUMBOLDT 
03  NEVADA 

0  3  MONO 

06.  SAN  ulEGO 

01  MENDOCINO 


0979,  071  KERN 
0993,  07  SAN  DIEGO 
005,  04j  SANTA  CRUZ 
00?!  07|  SAN  DIEGO 
013  06.  LOS  ANGELES 
Oie  02j  NEVADA 
034  04  MONTEREY 
043  02!  SACRAMEMTO 
MENDOCINO 
IMPERIAL 


BURNEt 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CACHUMA  DAM 
cajon  west  SUHMI r 
CALAVERAS  tlJG  TREES 

calaveras  ranger  sla 
calaveras  reservoir 

calexico  2  ne 
calistoga 

callahan  ranger  sta 
camp  angelus 
campo 

cahp  pardee 

CAMP  PIONEER  SKI  ShlTR 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    11  Sw 

CANBY  RANGER  STATION 
CAnOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTU 
CANYON  DAH 

CAftaON  CANYON  GILMAN 

Carbon  canyon  workman 
caribou  power  mouse 

CARMEL  VALLEY 

carpinteaia  reservoir 
catheys  vt  bull  run  «M 


050  ( 


SISKIYOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 


080)  Oil  HUMBOLDT 
096,  OSl  PLACER 
112  02  YOLO 
130  02  BUTTE 


133  I 
1*2  04 

149  02 
159  02 
161  02 
170  04 
192  06 
194  ( 
206  04 
214|  02 


PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

SHASTA 


!''! 


215'  Ol|  TRINITY  j 
216  04.  CONTRA  COSTA 
237'  OZ!  LASSEN  | 
244  o'i'  K£flN 
250.  07,  RIVERSIDE  I 
253I  06!  SNIA  BARBARA 
272'  07'  SAN  BERDINO 
277,  051  CALAVERAS  I 
290  05I  CALAVERAS  I 
281    04^  ALAMEDA 

312I  Oil  NAPA 
3161  Oil  SISKIYOU 
369'  06  SAN  BEROINO 
424  06  SAN  DIEGO 
4291  05i  CALAVERAS 
433  02  SIERRA 
456  01   DEL  NORTE  , 
4621  02|  YUBA 
475|  02'  MODOC 

I  i 
4761  OZ  MODOC 
484  06l  LOS  ANGELES 
488.  07  KERN 
497!  02|  PLUMAS 
518.  061  ORANGE 
52u: 06  SAN  BERDINO 
5ZZ  02  PLUMAS 
534  04  MONTEREY 
540  06  SANTA  BARBARA  : 
589  05  MARIPOSA 


LATITUDE 

LONGITUDE 

0 

< 

u 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

5 

1  SPECU, 

3*  SO 

111  19 

320( 

9P 

MRS  SADIE  TAYLOR 

3«  39 

117  29 

SS 

FRANK  EBERT 

41  12 

120  97 

4193 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  52 

I2i  02 

410 

71 

1  FRANK   J  CUZZiLLO 

121  36 

435 

«A 

1  MRS.   ROSE  M.  WEBB 

39  40 

122  42 

4440 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

3*  19 

116  33 

2367 

9P 

GETTY  OIL  CO. 

32  50 

116  46 

1739 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

34  11 

lie  08 

1121 

RUBIO  CANYON  L*W  ASN 

41  29 

120  32 

8A 

aA 

U  S  FOREST  SERVICE 

34  34 

115  49 

639 

SIaTE  div  of  HWYS 

119  29 

209 

8A 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

122  26 

1619 

8A 

BA 

pacific  UNION  COL 

38  01 

121  46 

lOJ 

lOA 

FIBREBOARO  CORPORATION 

37  59 

121  44 

60 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3919 

8/ 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

34  31 

117  13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCMOS 

35  07 

120  34 

103 

BA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

36  1* 

Ul  29 

MRS.  KAREN  A.  GOULD 

34  13 

118  10 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  29 

lie  50 

170B 

8A 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

39  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

36  2B 

lie  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  06 

119  29 

2006 

6A 

8A 

1  J.    E.  LONG 

121  04 

7» 

7A 

DAN  BARBER 

33  21 

116  19 

CLINTON  H.  SCOVEL 

35  10 

120  44 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

34  OB 

117  5* 

AZuSA  CITY  PARK 

36  39 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 

37  40 

119  40 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

38  24 

120  18 

S 

E  BAY  MUNICIPAL  U  OIST 

35  16 

116  04 

L  E  METhENY 

35  23 

116  07 

35  25 

119  03 

MID 

MID 

C  J 

u  s  WEATHER  Bureau 

36  55 

119  05 

4P 

P  6  •  E  COMPANY 

1Z2  47 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U6  40 

SAN  UIEGO  WATER  DEPT 

34  54 

117  02 

BARSrow  F]RE  DISTRICT 

36  »9 

116  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

34  5? 

119  55 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

36  41 

116  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33  56 

116  58 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

116  58 

7A 

33  56 

116  58 

4P 

4P 

u  S  WB  OBSERVER 

38  00 

119  47 

s 

METCH  hETchy  wtr  Sup 

34  09 

lie  27 

A.   S.  PORTER 

37  05 

WESLEY  c.  Thompson 

37  51 

U8  29 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

37  52 

122  15 

299 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

38  33 

12Z  14 

HARVEY  0  FRYER 

111  52 

122  14 

614b 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

111  07 

121  08 

EARL  R.  ELZEA 

i>0  45 

123  19 

aA 

34  15 

116  55 

9P 

9P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

7A 

seaR  valley  MUT  WIP  CO 

»9  16 

120  31 

97  39 

U  S  FOREST  SERVICE 

34  10 

117  49 

GERALD  M  Thrasher 

37  06 

118  Z9 

s 

OEPi  WATER  Resources 

34  23 

117  41 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  15 

121  47 

STATE  PARK  SERVICE 

34  18 

118  11 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

34  11 

118  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  15 

118  35 

37  22 

116  22 

HID 

MIO 

:  Hj 

u  s  WEATHER  Bureau 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

MRS  MARY  INCERPI 

121  12 

U  S  WEaTmER  8UREAU 

WILLIAM  JOE  FALKNER 

39  17 

120  42 

9280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

|>1  24 

123  46 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

38  21 

120  22 

s 

EAST   BAY  HUNIC  UTl  DIST 

114  36 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

114  43 

MIO 

HIO 

FEO   AVIATION  AGENCY 

123  42 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

120  06 

RONALD  KIRBY 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

117  02 

ERIC  H.  LOOS 

39  01 

123  22 

342 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5  00 

U7  39 

KERN  CO  F IRE  DEPT 

3  16 

116  25 

CAL    DIV   BEACH   ♦  PK5 

7  09 

122  12 

VINCENT  D  LOCATELLI 

32  40 

116  17 

4  35 

118  22 

MID 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

9  27 

120  39 

4P 

NEVADA   IRRIG  DIST 

5  52 

120  46 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8  07 

121  42 

6A 

8A 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

123  40 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

2  57 

115  33 

-  100 

G 

AGB  RESEARCH  SERVICE 

1  3A 

122  08 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  55 

117  54 

BREA  FIRE  DEPT 

117  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7  53 

121  46 

329 

VERNON  R  CAKEBREAD 

6  15 

5P 

9P 

ROBERT  W,  SANDY 

9  17 

119  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

123  49 

2050 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

9  16 

120  04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

122  09 

IIA 

llA 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

9  AI 

Ul  20 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

9  00 

120  39 

s 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

121  05 

ERNEST  A  WEFERLING 

0  92 

121  51 

MRS>   ANNA  HOWE 

9  55 

121  20 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

121  12 

ELMER  L  CRITTENDEN 

RANCHO  UUIEN  SABE 

4  11 

118  18 

R.  V.  CHRlSTOFFERSEN 

4  11 

118  21 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

7  35 

122  21 

CITY  OF  BURLINGAME 

0  53 

121  40 

3127 

MRS  RUTH  C  ESTES 

0  48 

123  ze 

PAUL    F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

5  24 

119  29 

BA 

BUENA  vtSTA  W  S  DIST 

5P 

WILLARO  HAGER 

A  35 

119  59 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  6EH01NO  CO  FCD 

6  17 

120  19 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

IZO  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

7  29 

IZl  49 

905 

S  F  WATER  DEPT 

115  26 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

122  39 

CITY  OF  CALISTOGA 

1  18 

122  49 

U  S  FOREST  SERVICE 

4  09 

116  59 

STATE  DIV  OF  HWYS 

2  37 

U6  26 

5P 

9P 

ARCHIE  C  LEACH 

8  15 

120  51 

BA 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

9  39 

120  34 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  50 

123  92 

STATE  OF  CALIFORNIA 

9  27 

121  03 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  22 

Ul  03 

4500 

9P 

ELMER  J.  EBEHSOLE 

1  27 

UO  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

118  34 

790 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

5  19 

117  5a 

2C1Q 

6P 

6P 

POSTMASTER 

121  05 

9P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

3  55 

117  47 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  58 

117  47 

1180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0  05 

121  09 

2986 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

6  29 

121  44 

425 

5P 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

4  24 

119  29 

389 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

7  24 

120  03 

1429 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 
CECILVILLE  9  SE 
CEDARVILLE 

I  centerville  pm 

'  CHAGOOPA 

Challenge  RANGER  STA 
I  CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

ChATSWORTh  FC  24  0 
!  CHATSWORTH  RESERVOIR 
I  CHERRY  VALLEY  DAM 

I  CHESTER 

I  CHICO  EXPERIMENT  STA 
I  CMIOUlTO  CREEK 

I  Chittenden  pass 
!  cholame  alley  Ranch 
i  chuchupaie  ranger  sta 
j  chula  vista 
citrus  heights 

I  CLAREMONT  POMONA  COL 
I  CLAHKS   peak    1  NE 

!  CLARKSBURG 

I  Clarks  valley  MUDCi  RCH 

clear  creek 
clearlake  highlands 
i  cloveroale  3  sse 

j  CLOVEROALE   11  W 

clover  meadows  gs 
clover  valley 
coalinga 

1  SE 


COALINGA  14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COMASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
1  COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

1  COOL 

!  COPCO  NO  1  0AM 
CORCORAN   IRRJG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

I  CORONA 

I  CORRAL  I luS 
COTTONWOOD  CREEK 

I  COVELO 

I  covelo  eel  river  HS 

I  COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

I  COYOTE  CANYON 
I  COYOTE  WELLS 
!  CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 
I  CRESCENT  CITY   I  N 
!  CRESCENT  CITY  7  ENE 
'  CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

i  crestline  fire  sta  2 
'  crockett 
crowder  flat 

crystal  lake  fc  283c 
»culveR  city 
cummings 

CJYAMA 
CUYAMACA 

daggett  1  ene 
oaggett  faa  airport 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 


'  DEAD  HORSE  RES  2  SE 
DEATH  VALLE' 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  FLAT 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROaO  CAMP 

'  denair  3  nne 
i  oe  sabla 
descanso  Ranger  sta 

■  diamond  bar  HORSE  CAMP 

I  DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  Pn 
OOuBlEBUNK  MEADOW 

I  DOWNEY  FO  FC107C 

I  DowNiEviLLE  Ranger  sta 

!  DOYLE 

I  DOYLE  5  SSE 

j  DRY   CANYON  RESERVOIR 

!  DUDLEYS 

.  DUNNIGAN 

DUNN  SlOiNG 

DUNSMUIH  HANGER  STA 
I  DUSY  BENCH 
I  OUTTONS  LANDING 

I  EAGLE  CREEK 

I  EAGLE  MOUNTAIN 

I  EAST  PARK  RESERVOIR 

I  EL  CaPITAN  DAH 
EL  CENTRO  2  SSN 
ELECTRA  power  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FCUBB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MODE N A 
ELSINOPE 

SCONDIOO 

SCONDIOO  NO  2 


EUREKA  wS  CITY 
«CHEOJER  RESERVOIR 
KETER  FAUVER  RANCH 
AIRFIELD 

AIRFIELD  FIRE  STATION 

AIRMONT 

ALLBROOK 

ALL  RIVER  MILL  INTAKE 
EAThER  FALLS 
ERGUSON  RANCH 
ERNOALE  8  SSW 

erndale  2  nw 
iddletown  lynch  ranch 
igueroa  mountain 

illmore  1  wnw 
iv£  points  5  ssw 
lehing  fish  and  game 
lorence  lake 
olsom  dam 
ON Tana  5  n 
ontana  kaiser 
orest  glen 

oresthill  Ranger  sta 
orks  of  salmon 


COUNTY 


01  SONOMA 
01  SISKIYOU 
03  MOOOC 
OZ  BUTTE 
05  TULARE 
93  02;  YUBA 
02|  LASSEN 


YOLO 
85,  02  GLENN 

SISKIYOU 
606'  02  LAKE 
838' 01,  SONOMA 
B40l  01  SONOMA 
844''  05!  MADERA 
845:  02j  PLUMAS 
664  05  FRESNO 
867  05!  FRESNO 

I  I 
869  051  FRESNO 
666! 01'  TRINITY 
891, 02  BUTTE 


2114 
2139 
2147 
2146 

2164 
2177 
2194 

2199 
2214 
221B 
2236 
2239 
I  2246 
,  2255 
2257 
2269 


OZ  SUTTE 

06l  SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

TULARE 

LOS  ANGELES 


SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MAR IPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 
SI  SKI  YOU 
FRENSO 
NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPER I AL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 

06!  ORANGE 
06  RIVERSIDE 
'  SAN  DIEGO 
SAN  01  EGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MAR IPOSA 
TULARE 
SOLANO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


06  I 


02:  PLUMAS 
02  eUTTE 
09]  MADERA 
041  SAN  BENITO 

04  SN  LUIS  OBPO 

05  VENTURA 

06  SAN  DIEGO 

02  SACRAMENTO  | 
06  LOS  ANGELES  ! 
02;  PLUMAS  [ 


MONTEREY 

PLACER 
YUBA 

CONTRA  COSTA 


OZ  TEHAMA 
06;  RIVERSIDE 
04,  SANTA  CRUZ 
071  INYO 
01!  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 

06  LOS  ANGELES 

07i  RIVERSIDE 
07i  IMPERIAL 
OV  TULARE 
07;  SAN  DIEGO 
Oil  DEL  NORTE 
Oil  DEL  NORTE 
01,  DEL  NORTE 

07  SAN  BEROINO 
04!  CONTRA  CUSTA 
01;  MODOC 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

01  MENDOCINO 

06  SNTA  BARBARA 
06j  SAN  Dl  ECO 
06|  SN  Luis  ubPO 
07'  SAN  BERCjINO 
071  SAN  BEROINO 
02|  SHASTA 

04'  SANTA  CRU2 

02!  YOLO 

02  MODOC 
MOOOC 
MOOOC 

07  INYO 
RIVERSIDE 
INYO 

02|  NEVADA 
KERN 


SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTI£ 

TEHAMA 

HUMSOLOT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 
,  FRESNO 
I  LASSEN 

■  FRESNO 

;  SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 

,  SAN  BERDINO 
TRINITY 

■  Placer 
siskiyou 


23  oe 

23  03 

20  10 

21  40 

19  27 
21  13 

20  98 
18  36 

18  37 

19  55 


1040 

29ao 

4670 
922 
10340 
2560 
9990 


22  42 
21  43 
18  07 


22  20 
122  22 


1820 

7002 
9500 


1640 
2500 
3190 
3675 
3Z60 


10600 
1383 
1514 


1285 

2255 

4650 

2170 

1975 

1919  I 

3320 


4750 
3650 
5057 
■  194 
1200 
5225 
1910 
3700 


1550 
5937 
6200 


2695 
4240 
4365 


1610 
24Z0 
9470 


2075 
1711 
9645 


1972 
1090 
2340 
3190 


MISS  HAZEL  L  eOROTRA 
IRS.  RUBY  L.  ROSE 
<  S  SOIL  CON  SERVICE 

'  6  ♦  E  COMPANY 

I  S  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
■  DUR-NORTheRN  OIST 
LONNIE  batway 
corps  of  engineers 

mETCm  hETCM  wTR  sup 
NED  EARL 

I   S   PLANT    INTRO  GRDN 
.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM   S.  ALLEY 
I U  S  FOWEST  SERVICE 

WESTERN    SALT  COMPANY 
'  JAMES  D  GOODRIOGE 
POMONA   COLLEGE  PHYSICS 
S, CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

AMER  CRYSTAL   SU6  CO 

DICK  MUDO 

JOHN  R  JARDINE 

C    IVAN  GLENOINNING 

ELMER  W  OLSON 
'  ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
SOS  FOREST  SERVICE 
S, CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
I COALINGA  FIRE  DEPT 
I  UNION  OIL  COMPANY 

I  CHARLES  HOwELL 
' U  S  FOREST  SERVICE 
■ALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 
CLOSED  6/30/56 
S  F  ♦  W  L  :»ERVICE 
SOUTHERN  PACIF IC  R  R 
♦   E  COMPANY 
N  J  STEPHENS 


I  a  ThRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN   K  REED 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
■  DEPT  HATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 

S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  fi  TEMPLE 

i  HOWARD   F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SvC  STA 
;  ST  OF  CALIF  SNOW  SUHvEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POrtEB  »  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  : 
I  SUGAR  REFINING  CO 
•  CALIFORNIA  OWR 

S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  OEPT 
MRS  MARY  S.  INGRAM 

N  S  ROWELL 
HELU  IRRIGATION  DIST 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
DALE  S.  BOSE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
MERMAN  L  LOBENZEN 

I  CALIFORNIA  DWR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

I  CALIFORNIA  DWR 

*  E  COMPANY 
OELANO  FIRE  OEPT 

USN  postgrad  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 
KEN  C.  BRaTTON 
~  C  *  e  COMPANY 
S  forest  SERVICE 

CORPS  of  engineers 

+  £  COMPANY 
CALIF  DIV  8EACH  ♦  PKS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 

.  A  WTR  *  PWR  DEPT 

'  0  MC  LEAN 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL  K  wOSSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
>  STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
I  STEELE 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORlANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  MATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EOISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 


ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
EUREKA  WBO  MIRANDA 
MERCED  iRRlG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
»N0  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

WTR  +  PWR  DEPT 
OEPl  SPECIAL  OIST  SERvS 
+  E  COMPANY 

BUREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK  LIVESTOCK  CO 
ROLLIN  2  eOYTON 
wenTwORTm  lynch 
S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

RAYMOND  Thomas  ranch 

CAL  DEPT  fISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 

B  E  ESUICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
t  S  FOREST  SERVICE 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

1  MTV 

1_><J  Unix 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(Joor.nVLn 

1  TEMP. 

ei 
s 

Hi 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

HODOC 

16 

*1  51 

120  08 

4498 

5P 

L  J  FEE 

1161 

01 

MENDOC  J  NO 

17 

39  27 

123  48 

80 

BA 

01 

3173 

3176 

w 

3162 

4P 

0* 

MID 

3191 

3232 

32'>2 

A  A 

FRESNO  MB  AIRPORT 

3257,  05 

FRESNO 

27 

36  46 

119  43 

328 

MID 

U  S  WEATHER  Bureau 

3261;  05 

27 

36  59 

119  43 

410 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3265 

ORANGE 

FJLLERTON  MiLLCREai 

06 

ORANGE 

3320 

3338 

02 

BA 

3357 

01 

DEL  NORTE 

8A 

3369 

03 

3387 

04 

SERLE  CREEK  CAMP 

33ea 

02 

EL  DORADO 

I 

38  59 

120  23 

5*00 

DEPT  WATER  RESOURCES 

3'.02 

06 

32 

3*  31 

119  41 

1550 

3*0! 

0< 

3*17;  0* 

3*19 

0* 

3*22 

04 

BA 

06 

RALPH  jTAPENMORST 

3*52 

06 

05 

K                       T  ♦  D 

GLENNVILLE  FULTON  R5 

3*65 

05 

*"^PER 

10 

35  ** 

lie  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

34891  07 

< 

32  53 

114  52 

485 

5P 

3*91 

02 

3*93 

07 

3502 

04 

GRACE  MEAOOw 

3529 

05 

TUOLUMtHE 

s 

35*9 

02 

S 

3551 

05 

3573 

02 

3578 

SONOMA 

GHEENView 

361* 

01 

SI SK| YOU 

12 

*I  33 

122  5* 

2818 

MRS'EMMA  R  PEREIPA 

3621 

02 

40  OS 

120  56 

3560 

Tuolumne 

3672 

05 

3683 

01 

SONOMA 

3703 

06 

5P 

HAINES  CTN  UPPER  FC36T 

370* 

06 

5P 

3710 

07 

371* 

0* 

3725;  02 

HANFORO 

37*7 

05 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

3751 

13 

34  16 

lie  2* 

1100 

3761 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

3821 

02 

382* 

02 

121  33 

3015 

8A 

3855,  07 

33  *2 

3859  01 

U  S  FOREST  SERVICE 

3863 

04 

EUGENE  0.  BETTENCOUflT 

HEALDSeURG 

3875  01 

SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

102 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

3878 

22 

36  37 

122  52 

102 

HELL  HOLE 

3891 

02 

39  0* 

120  25 

4650 

PLACER  COUNTT  wTR  AGCY 

3896 

116  57 

1655 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

39i* 

V I sT A    1 RR IG  0 1  ST 

3925 

0* 

4P 

3928 

04 

3935 

07 

05 

02 

CLARENCE  £  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

395* 

05 

ALPINE 

16 

38  30 

119  *B 

8650 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

3987 

01 

12 

42  00 

122  38 

8A 

FfiUIT  GROWERS  SuP  CO 

HOBERGS 

*010 

02 

NOCKETT  HCADOMS 

05 

hOCGEES  FC  60  A 

*017 

06 

LOS  ANGELES 

HOGBACK  ROAO 

02 

s 

HOLLISTER  1  SW 

04 

5P 

HOLLISTER  2 

4025 

HOLLISTCR  10  ENE 

4035 

HONETDEW  2  WSM 

4074 

01 

HOOPA 

HUMeOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

SA 

Bur    INDIAN  AFFAIRS 

HOPLANti  e  HE 

409  7 

02 

23 

39  01 

123  00 

2510 

01 

hossac*. 

4120 

05 

120  23 

05 

38  06 

119  45 

7800 

& 

02 

23 

40  11 

122  33 

770 

9P 

4170 

05 

38  12 

120  22 

3220 

4176 

05 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

4181 

06 

33  41 

116  41 

4  390 

HVAMPOH 

TRlNl Tr 

35 

40  37 

123  27 

1260 

MftS  FRANCES  V  MOSS 

4202 

4]  54 

123  46 

1250 

4204 

05 

36  25 

120  40 

2650 

8A 

4211 

00 

33  *5 

4223 

32  51 

115  34 

64 

6P 

IMPERIAL    1 RR [ G  OlST 

4224 

32  50 

115  34 

58 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

07 

36  *8 

118  12 

3950 

:  H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

4235 

36  46 

118  20 

9175 

L  A  WTR  *  PwR  OEPT 

4259 

R I  VERS  IDE 

33  44 

116  15 

11 

OA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

07 

KERN 

117  49 

2440 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2220 

U  S  N  0  T  S 

4283 

38  21 

120  56 

264 

STATE  DIV  OF  HWTS 

42  88 

39  05 

PIE''SON  TuITLE 

4388 

& 

44J5 

05 

BA 

07 

4422 

06 

KAISER  MEADOWS 

44*2 

FRESNO 

2T 

37  18 

119  06 

9110 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

34  10 

116  32 

4325 

4480 

KELSEV VI LLE 

4488 

KENTF lELD 

4500 

KERLINOER 

4508 

05 

8A 

tKERN  RIVER  PH  no  1 

4520 

05 

35  28 

5P 

KERN  RlvER  PH  NO  3 

4523 

05 

05 

250 

KETTLEHAN  STATION 

05 

120  05 

♦ 

KILARC  POWER  MOUSE 

SHASTA 

23 

*0  41 

121  52 

P   G  ♦    E  COMPANY 

KING  CITV 

45551 04 

36  12 

121  08 

320 

12 

*1  31 

124  02 

25 

5P 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

01 

123  54 

2356 

KNIGmTS  feprv  Z  S£ 

37  48 

120  39 

315 

BA 

38  37 

122  40 

5P 

5P 

01 

*0  52 

123  57 

145 

6P 

KT6URZ  STSAMSERRV 

OZ 

1 

38  48 

120  09 

5700 

4628 

13 

34  13 

118  14 

1565 

5P 

*633 

04 

37  55 

122  06 

535 

BA 

ULAGLINA  BEACH 

ORANGE 

33  33 

117  47 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

*6  50 

ORANGE 

33  33 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

780 

6P 

MRS.  GERTRUDE  REEDY 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

38  29 

120  01 

7500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SAN  8ERDIN0 

34  15 

117  11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARt*OWHEAD  F  0 

LAKE  ELEANUB 

4679 

TUOLUMNE 

4662 

s 

HETCH  hETCmT  WTR  sup 

LAKE  MOUNTAIN 

4690:  01 

TftlNlTy 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILLSBURy  no  I 

4698 

LAKE 

39  25 

122  59 

1740 

5P 

5P 

PAUL  G.  BESSLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

19 

37  13 

tie  37 

9065 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

INDEX  NO. 
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0 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

3 

LONGITUDE 

P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

ei 

u 

SPECIAL 

LAKE SHORE 

4709 

02 

SMASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

8P 

6P 

U  S  8UR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  E 

4710 

SAN  DIEGO 

32  51 

116  53 

8A 

HELIX   IRRIGATION  OlST 

LAKE  SOLANO 

2: 

36  29 

LAWERENCE  FAFgK 

LAKE  SPAULDING 

39  19 

120  38 

5P 

51 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

39,  39  20 

120  38 

*P 

P  G  •   £  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

^; 

33  10 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

117  01 

5P 

5P 

LA  MESA  F 1 R£  DEPt 

LANCASTER 

15 

3*  41 

6P 

6P 

24 

35  23 

120  10 

MRS.  MAE  E.  MARTENS 

*77J 

8 

39  41 

* 

MICHAEL   C  LIBBEY 

LASSEN  CREEK  UPP£» 

*Blb 

0; 

MODOC 

18 

♦  1  45 

120  15 

6775 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NaT  MONUMENT 

4838 

41  44 

121  31 

9A 

U  S  NAT  Park  SERVICE 

LOS  ANGELES 

3*  07 

117  45 

5P 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

LAY  TONV 1 LLE 

4951 

MENDOCINO 

39  *2 

123  29 

4863 

0: 

3*  50 

119  52 

KERN  CO  F 1  RE  DEPT 

LECHUiA  PT   STA  FC  3526 

4867 

LUS  ANGELES 

34  05 

118  53 

*P 

L  A  CO  PIPE  DEPT 

leesville  keegan  Ranch 

4880 

02 

COLUSA 

122  26 

7A 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

05 

EL  DORADO 

16 

36  36 

121  01 

05 

TULARE 

36  23 

119  02 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

02 

PLUMAS 

8 

120  43 

5320 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

4951 

051  TULARE 

36  11 

119  0* 

7P 

7P 

FRANK  OE   CHA I NE 

4971 

02 

PLUMAS 

1 

39  50 

120  13 

S 

DEPT  OF  wTB  RESOURCES 

05 

FRESNO 

27 

36  47 

120  48 

9A 

9A 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  IB 

CORPS  OF  ENGINEERS 

02 

LASSEN 

21 

40  53 

121  11 

8A 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

4991 

04 

ALAMEDA 

121  46 

5P 

UIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

LOCKWOOO  2  N 

50171  04 

MONTEREY 

2* 

35  58 

121  05 

LOOOEPOCE 

502* 

05 

TULARE 

36  36 

eA 

BA 

U   S  NATL   PARK  SERVICE 

0? 

SAN  JOAOUIN 

ll 

38  07 

5P 

SP 

CITY  OF  LODl 

LOG  SPRING 

504} 

23 

39  50 

122  *7 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNT*  BARBARA 

3. 

34  39 

120  27 

6P 

5067 

07 

INYO 

36  27 

116  03 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANyDN 

507* 

05 

SAN  JOAOUIN 

37  36 

121  2* 

TRACY  COUNTRY  CLUB 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

3J  46 

lOF 

JOHN  W  TEEO 

LONG  BEACH  W6  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

5086 

01 

MODOC 

121  25 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LOOKOUT  3  HSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41  12 

LOBA INE 

5098 

05 

KERN 

10 

35  16 

118  26 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

LAU  AYN 

LOS  ANGELES  MB  AlRPORT 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

118  2* 

105 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 
27 

3*  03 

118  1* 

MID 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

37  03 

120  52 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCM 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

5120 

05 

MEHCED 

2: 

37  01 

120  56 

8A 

5123;  0* 

SANTA  CLARA 

37  14 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

122  02 

BA 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

51*7 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

5P 

5151 

05 

KERN 

10 

35  37 

5160 

05 

TUOLUMNE 

37 

36  01 

119  53 

M            H        HY  H 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

36 

39  3  3 

120  03 

5760 

INTERMOUNTAIN  F  +  RES 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

SAN  OlEGO  wTH  OEPT 

5171 

02 

SIERRA 

6 

39  41 

120  15 

5182 

07 

SAN  8ERDIN0 

34  27 

116  57 

5P 

5164 

MONIEREY 

35  53 

121  27 

5212 

SAN  BERDINO 

^1 

3*  06 

117  20 

5218:  06'  SAN  BERDINO 

117  29 

6A 

5231 

02 

21 

41  0* 

120  26 

6A 

05 

MADERA 

36  56 

120  0* 

8A 

BA 

5244 

01 

TR INI TY 

17 

40  27 

123  32 

8A 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

36  51 

122  47 

2390 

MRS  M  E  MAHNKE 

5284 

07 

37  37 

119  02 

5288 

05i  MADERA 

27 

37  21 

119  19 

SO.  CALIF.   EDISON  CO. 

5303 

051  SAN  JOAOUIN 

27 

121  12 

6A 

6A 

6A 

5308 

06 

SANTA  BARBARA 

34  49 

120  00 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

8A 

8A 

122  16 

MIC 

v. 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

eA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

MRS  GABBIELLE  WILSON 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

46 

tLOlSE  8  FAIRBANKS 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  06 

BA 

BA 

5385 

02 

39  09 

121  35 

9A 

9A 

5400,  05 

TuOlumne 

37 

37  53 

119  51 

6A 

CITY  San  FRANCISCO 

23 

40  11 

121  *1 

s 

5449 

02 

SISKIYOU 

122  08 

6A 

BA 

05 

FRESNO 

2i 

37  05 

119  26 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33  34 

116  04 

5P 

MEDICINE  LAKE 

01 

12 

41  35 

121  37 

MENOOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

166 

ERNEST  MAnGUS 

5632 

05 

MERCED 

37  18 

120  29 

4P 

5535, 05 

MERCED 

37  19 

120  29 

5550 

05 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

5572'  03 

EL  DORADO 

38  51 

120  01 

2P 

02 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

5598 

LAKE 

122  37 

8A 

5623 

03  LASSEN 

le 

*0  08 

120  21 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

2C 

34  05 

116  56 

H  LO  »  N 

5669 

05 

TULARE 

36  17 

lie  46 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

5680 

TULARE 

36  26 

118  35 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

40  11 

123  47 

EUREKA  -60 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

WALTER  H.  PEDERSEN 

MITCHELL  CAVERNS 

07 

SAN  BERDINO 

34  56 

115  32 

5P 

5P 

CAL  OIV  aeACM  ♦  PKS 

05 

FRESNO 

11 

36  45 

118  43 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

121  00 

MIO 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

57*1!  05 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

CITY  OF  MODESTO 

5756 

07 

35  03 

118  10 

8a 

8A 

1  KERN  CO  FjRE  OEPT 

MOJAVE  2  ESE 

07 

35  02 

26B0 

ss 

SS 

KOOL  RADIO  SIAIIOM 

MUNACHE  MEADOWS 

5777 

OS 

TULARE 

36  13 

lie  10 

7900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5779 

03 

MONO 

119  09 

5P 

5P 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  3  E 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  28 

ROGER  SCHOEN 

5795 

04 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

ROBERT  J  BENARD 

MONTEREY  NALF 

04 

36  36 

121  52 

lOP 

lOP 

MONTICELLO  DAM 

5816 

02 

23 

36  30 

122  07 

9a 

9A 

U  S  8UR  RECLAMATION 

MOORPARK 

5623 

06 

VENTURA 

lie  53 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

05 

TULARE 

ll 

36  43 

116  34 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

A  M 

5  844 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  37 

MRS  TMELMA  F  downer 

MORGAN  HILL    6  WSW 

5846 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  *5 

640 

BILL  R.  BRUNER 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

07 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

JAMES  A  FREEMAN 

5866 

SN   LUIS  UBPd 

120  51 

eA 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

5869 

SN   LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

5687;  05 

TULARE 

36  15 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

35  28 

U5  32 

3P 

3P 

MOUNTAIN   PASS  MINE 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

3*  14 

117  39 

JUDITH  M.  BAOY 

5901 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  17 

117  37 

MI  BALD*  SKI    LIFT  INC 

5909 

02|  EL  DORADO 

36  45 

120  40 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRy 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

0. 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

5927 

05 

FRESNO 

27 

37  17 

119  05 

SO. CALIF.   EDISON  CO. 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

LICK  OBSERVATORY 

59*1 

01 

SISKIYOU 

12 

122  00 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5956 

02 

PLUMAS 

40  02 

120  53 

CALIF.  OEPT.  OF  WATER 

5973 

SANTA  CRuZ 

20 

121  43 

JACK    1  SCMELL 

07 

RIVERSIDE 

33  48 

116  36 

5P 

5P 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

5982 

SI  SKI  YOU 

23 

41  22 

122  14 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

02 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

37  54 

122  36 

CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  6 

LOS  ANGELES 

3*  14 

lie  04 

5709 

4P 

4P 

U  S  W8  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

17 

37  54 

122  34 

171 

9A 

U  S  NAT  Park  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032  01 

35.  41  12 

122  32 

5700 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MUSICK  CREEK  GUARD  STft 

FRESNO 

27 

119  19 

5522 

PAUL  H.  RlGGS 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

120  53 

BA 

BA 

BA 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

INAPA  STATE  HOSPITAL 

NAPA 

38  17 

122  16 

60 

5P 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  OEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOC 1  NO 

39  10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

3*  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

3*  4b 

114  37 

913 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CI TY 

02 

NEVADA 

39 

39  16 

121  01 

2520 

BA 

6A 

CITY  OF   NEVADA  CITY 

-  139  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

NAGE  t  1 

LATITUDE 

t 

a 
c 

NCmAIIK 

61*4 

04 

ALAMEDA 

37  31 

newouRy  Park  4  sm 

6149 

06 

VENTURA 

33 

34  09 

NEmHALL  SOLEDAO  F02CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

Z9 

34  23 

NCmman  2  NW 

6168 

05 

STanI SLAUS 

27 

NEmPQAT  0EACM  MAR80R 

617S 

ORANGE 

33 

33  36 

Htm  TOKK.  MtNS 

6I0S 

07 

35  15 

HICOLAUS  2 

619'. 

02 

SUTTER 

39 

38  55 

MIGHT IN&ILE 

6196 

07 

RIVERSIDE 

33  35 

NILAND 

6197 

o: 

IMPERIAL 

33  17 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  04 

120 

NOEL  SPfilNG 

6212 

02 

GLEN 

23 

39  32 

noktm  fork  ranger  STA 

62S2i  OS:  MADERA 

27 

37  14 

NOVATO  t  HNW 

6290 

MAR  IN 

38  08 

OAK  KKOLL  RANGER  STA 

6328 

ol 

12 

41  50 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

041  ALAMEDA 

OAKVILLE    1  WNH 

6351 

17 

38  27 

OAKVJLLE   h   iti  B  J 

6356 

NAPA 

17 

38  24 

OCCIDENTAL 

63701  01 

17 

38  25 

OCCANSIDE 

6377 

06 

33  12 

6379.  06 

33 

33  13 

117 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

t, 

33  09 

OILFIELDS  JOAOUtN  RDG 

6395 

05 

27 

36  18 

120 

OJAI 

63991  06 

VENIURA 

33 

34  27 

ONION  VALLEY 

6'>52 

02 

8 

120 

ONO 

Qi 

SHASTA 

23 

40  29 

122 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

ORANGE  COUNTY  RESvR 

6473 

26 

33  56 

117 

ORANGE  COVE 

6476 

36  37 

119 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41  22 

124 

6506 

02 

23 

39  45 

ORLEANS 

01 

MUMBCLOT 

12 

41  18 

123 

OROVILLE 

6521 

02 

8 

121 

OROVILLE  BRIDGE 

6525,  02 

121 

OROWJLLE  HANGER  SU 

6528 

02 

8 

39  32 

121 

OSPITAL  RANCH 

6551 

05 

CALAVERAS 

38  07 

120 

OSTRANUER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

37  )6 

OXNAflO 

6569 

VENTURA 

119 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCEO 

27 

37  04 

121 

PACIFIC  MOUSE 

6597i  02 

EL  DORADO 

38  45 

120 

PACOIMA  DAH  FC  33  A-E 

6602 

06 

13 

34  20 

118 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

04 

20 

36  44 

PALMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

34  35 

PAL.HDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

34  38 

PALM  SPRINGS 

6635  07 

R 1 VERS  I DE 

33  49 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

04 

SANTA  CLARA 

37  27 

PALOHA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36  21 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

PALOS  VERDES  EST  FC430 

6663 

06 

LOS  ANOELES 

PANAHINT  CITY 

6671,  07 

36  07 

PANOCHE 

05 

27 

36  36 

120 

PARADISE 

6665 

02 

23 

39  45 

121 

PARAOISE  MEADOM 

6668 

05 

38  03 

119 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  8ER0INO 

5 

34  17 

114 

PARKFIELO 

6703 

04 

24 

35  53 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

paskenta  Ranger  sta 

6726 

02 

23 

39  53 

PASO  ROSLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  38 

120 

PASO  ROBLES  t  NM 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

120 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

24 

35  40 

120 

PATTERSON  MEAOOw 

6751 

MODOC 

21 

41  11 

120 

6754 

0'. 

10 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

23 

40  20 

121 

PEAR  LAKE 

6767 

05 

36  36 

PEPPERDINES  CAMP 

MODOC 

21 

41  27 

120 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

33  47 

117 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

17 

38  14 

122 

PIEORA  BLANCA  CRO  STA 

06 

34  34 

PINE  CANTON  PS  FC321E 

6891 

06 

34  40 

lie 

05 

'7 

38  15 

PINE   FLAT  DAM 

05 

27 

36  49 

PINE   MOUNTAIN  INN 

691C 

VENTURA 

29 

34  36 

119 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

36  29 

121 

PIKJ  2  Ese 

69401  06 

34  24 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

02 

SHASTA 

21 

40  59 

121 

6960 

02 

EL  DORADO 

38  44 

120 

PLACERVILLE  [FG 

6962 

02 

I 

120 

PLACEfiVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

1 

38  4* 

120 

PLASKEI T 

'' 

39  44 

122 

platina 

6975:  02 

23 

40  22 

122 

PLUHAS  eureka  state  PK 

6998 

8 

39  45 

120 

POINT  ARENA 

7009 

MENOOC I  NO 

n 

38  55 

123 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

33 

34  34 

120 

POINT  PIEDRAS  SLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121 

POMONA 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

117 

PORT  CM1CA60  NAVAL  DEP 

7070 

04 

38  01 

122 

PORTERVILLE 

7077 

05 

9 

36  04 

PORTOLA 

7085 

02 

8 

39  48 

120 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

10 

35  48 

POSEY  3  E 

7096 

05 

10 

35  48 

lis 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7108 

22 

39  IB 

123 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

22 

39  22 

123 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

117 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

120 

QUAKING  ASPEN 

7179 

06 

TULARE 

36  07 

118 

OUINCT 

7195 

02 

120 

RAILROAD  Flat 

7222,  05 

CALAVERAS 

27 

38  19 

120 

RAMONA  SPAULDI NG 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

RANCHI lA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

RANDSBURG 

7253 

07 

IS 

35  22 

fiATTLESNAKt  CREEK 

7259 

FRESNO 

11 

36  59 

lie 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

7292 

02 

IEMAMA 

23 

40  09 

122 

REDDING  S  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40  30 

122 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37  29 

122 

REOWOOU  VALLEY 

7351 

22 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HUMBOLDT 

7 

40  02 

123 

74141  04 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122 

RIO  VISTA 

02 

SOLANO 

23 

38  09 

121 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «3 

7fc7C 

06 

RIVERS  IDE 

33  57 

U7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

ROeeS  PEAK  Ph 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38  54 

120 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39  09 

120 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

37  27 

ua 

7516 

02 

PLACER 

I 

121 

ROGERS  CAMP 

7533 

TULARE 

10 

36  06 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37  19 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

35  58 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

02 

SHASTA 

23 

40  49 

121 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

38  06 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

T630 

02 

SACRAMENTO 

121 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121 

SADDLE  CAMP  Ranger  sta 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122 

sagEhen  creek 

7641 

0)  NEVADA 

36 

39  26 

SAItr  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

38  30 

122 

SAINT  HELENA  4  HSW 

7646 

01 

17 

122 

SAINT  HELENA  T  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38  34 

122 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSIA 

37  50 

122 

SALINAS  2  E 

7668 

04 

MONTEREY 

36  40 

121 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

121 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPU 

24 

35  20 

120 

salSipuedes  Gaging  sta 

7681 

06 

SNTa  BARBARA 

32 

34  35 

120 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38  30 

120 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

30  10 

120 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

04 

MONTEREY 

24 

36  01 

121 

6240 

10000 
9000 
2117 
6965 
7900 
17 
19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCMO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
C.  T.  SNYDER 
RECLAMATION  OlST  1001 
MR  CHARLES  S  MALE 


IRRll 


DIS 


ANDREW  MEHLSCMAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FlRE  OEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANOREM  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  water  OEPT 

EARL  G.  CARTIER 
pacific  Tel+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
J,   T.  SAILORS 
LONG  BEACH  SCm  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 
ORlAND  unit  WU  ASSN 

E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  £  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
0  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
OWR  ♦  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARO 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  S  POOLE 
E  K  BAPR 


JOHN  ( 
PALMDAlE    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM   SPGS   FIRE  OEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPl .  OF   STREETS  a  Pi 
C.   1.  SNtDER 
MISS  LILY  BERG 

PARADISE   FIRE  DEPT. 
HETCM  mEICHY  wTR  3UP 
METRO  WATER  DISTF 
ROBERT  H.  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PASO  RObLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 


CT 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
DAVID  W.  ALLWARDT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USES.  DISTRICT  RANGER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTfi 

PLAT INA  MHY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA   ST.  PK. 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAYBELL 

F.  W.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  hTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  F  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  M  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS'OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 

B.  W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FlRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

CITY  OF  Richmond 

U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  ♦  AG  ExP  STA 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT   WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  8ERTAGNA 
STATE  OIV  OF  HWYS 
HETCM  METCHY  WTfi  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
O  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 

EDWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 
BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P   0   *   £  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 


SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANOSERG  W8 
)SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  OIMAS   TAN8ARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN   FERNANDO  PH  3 

s  F  richmono  sunset 
SAN  FRANCISCO  W8  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC4256E 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


04  MONTEREY 

BENITO 
06,  SAN  BERDINO 
04  MONTEREY 


LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 


7759  06  LOS  ANGELES  I 

7762  06'  LOS  ANGELES  i 

7767'  04    SAN  fHANClSCO: 

7769:  04j  SAN  MhTEO 

7T72j  04    SAN  FRANCISCO 

7776  06  LOS  ANGELES  ; 

7779  06l  LOS  ANGELES  '. 

7785  06  LOS  ANGELES     I  1 

7807]  04;  SAN  MATEO  ' 
7810|  1 


78131  ( 


SAN  JUAN  BAUTlSTA  3SSE 
SAN   JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  PASS 
(SAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

(SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANIA  ANA  RIVER  PM  3 
SANTA   ANITA   F£Rn  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA    FAA  AP 
SANTa   BARBARA    Tv  PEAK 
SANTA   CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  0AM 

SANTa  MARGARITA  2  Sw 

santa  margarita  boost 
Santa  maRia  wb  aiRport 
santa  monica 

(SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 


04 


RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 


7846, 05  MERCED 
7851   04  SN  LUi  S  OBPO 
7859  06  SAN  BARBARA 
7664  04;  SAN  MATEO 
7870  061  VENTURA 


7891   06|  SAN  BtROINO 

7897   06  LOS  ANGELES 

79C2:  06  SNTA  BAPBARA 

T9&5  06  SNTa  BARBARA 

7909|  06  SNTA  BARBARA 

7912,  04;  SANTA  CLAfiA 

7916  04|  SANTA  CRUZ 

7926  06  LOS  ANGELES 


■  PwR  I 


.  NO  , 


SAWYERS  BAR  Ranger  sta 

(SCOTIA 
SEAftSVlLLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SMINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS   1  £ 


SOMIS  3  NH 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC   356  C 


7930'  04  SN  LUIS  OBPO 
7933'  04!  SN  LUI  S  OBPO  ' 
7946  06  SNTa  BARBARA  1 
7950  06  LOS  ANGELES 
7953  06  LOS  ANGELES 
79571  06  VENTURA 
79651  Oil  SONOMA 
7976  06|  SNTA  BARBARA 
798t|  061  ORANGE 
8014'  06l  LOS  ANGELES 

8025,  01  SISKIYOU 
BO45'  01;  HUMBOLDT 
6068  04j  SAN  MATEO 
80721  01  SONOMA 
e074j  03  LASSEN 
8092!  06  LOS  ANGELES 
81351  OZI  SMASIA 
8145  05  CALAVERAS 
6162  Oil  HUMBOLDT  | 
8173  021  EL  DORADO 


SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SONOMA 

MONTEREY 
07.  RIVERSIDE 
051  MARIPOSA 
02l  NEVADA 


■  83381  04!  MONTEREY 
8344  05  EL  DORADO 
8349  06'  VENTURA 
8351   01  SONOMA 
8363  05  TUOLUMNE 
8355  03  MONO 

'  8376,  04'  SAN  FRANCISCO 
I  83601  05'  MARIPOSA 
8406  071  INYO 

■  6436'  06|  LOS  ANGELES 


spreckels  mwy  bridge 
sppingville  7  ene 
sprlngville  ranger  sta 
springville  tule  mowks 
squaw  valley 
souirrel  inn  2 

ANOISH  1  £ 
ANDISH-MICKEY  ST  PK 
ANI SLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 

IRLlNG  CITY  RS 
OCkTON  01 SPOSaL  PL 
OCKTON  WBAP  I 
OCkTON  fire  STA  NO  4  1 

'ORD  COOLEY  RANCH 
ONTFuRD  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEAOOW 
PAwBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEAOOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK  ' 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 


8446  I 

8455  05  Tulare 
8460  05  Tulare 
8463  05j  Tulare 

.  8474  03  PLACER 

I  8479!  07  SAN  BERDINO 

8487  03  LASSEN 
I  8490l  Oil  MENDOCINO 
1  8499'  05  TUOLUMNE 
■  8510  05  FRESNO 


BUTTE 

SAN  JGAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 


8554 
8558  05 
8560 
6578  02 
8560  02 
8667  02 
8591 
86061  02 
86271  06 


FRESNO 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 


AHOE  CITY 

AMOE   VALLEY   FAA  AP 
ALSOT  CAMP 
EHAChAPI 

ehachapi  airport 
ejon  hancho 

ERMO 

HE  CEDARS 
ME  GEYSERS 
HERMAL  FAA  AIRPOHT 
HOUSAND  OAKS 

HREE  MILE  VALLEY 
HflEE  RIVERS  6  SE 
HREE  RvfiS  EDISON  Ph  2  j 
HREE  flVRS  EDISON  PH  I  [ 
IGER  CREEK  PM  I 
OPANGA  PATROL  STA  FC6  | 
ORRANCE 

RABUCO  CANYON  I 
RACY  2  SSE 
RACy  CARBONA 

RACY  PUMPING  PLANT  | 
filNITY  0AM  VISTA  PT 
BONA 

ROUGH  SPRING 

RUCKEE  RANGER  STATION 


8702  03.  LASSEN 
:  87031  03'  LASSEN 
;  871  31  05,  AMADOR 
j  8716'  02l  PLUMAS 

8752j  Osj  KERN 
I  6758!  03i  PLACER 

I  8762'  03.  EL  DORADO 
6771    02  PLACER 
6826  05  KERN 
8832  05  KERN 
8639  05  KfRN 
6873  03  LASSEN 
I  6881,  02  PLACER 
'  86851  01  SONOMA 
8892!  07'  I 
8905'  06'  ' 


UJUNGA  MILL  CI 

ULEFIELD 

ULELAKE 

:l  Ranger 


FC  . 


8909   02  PLUMAS 
8912  05  TULARE 
8914  OSj  TULARE 
8917  05|  TULARE 
8928  05  AMADOR 
8967   061  LOS  ANGELES 
8973  06|  UOS  ANGELES 
89921  06  ORANGE 
899tI  05:  SAN  JOAOUIN 
,  SAN 


05  ALAMEDA 

01  TRINITY 

07  SAN  BERDINO 

02  COLUSA 

03  NEVADA 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
05  KERN 

01  SISKIYOU 
05  TULARE 


9052 
9061 


22  30 
122  23 
122  25 


121  51 

120  38 

120  22 

118  10 

117  39 

123  08 

120  40 

.  41 


119  27 
123  00 
119  38 


3535 
4170 
4975 


1730 
1940 
8700 
6885 


2470 
1050 
4070 
6235 


121 

121  19 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121 

120  23 


118  40 
120 

120  40 

120  48 

121  06 

119  28 

120  08 

120  < 


lie  53 
118  52 
120  29 


4555 
1566 
6160 
1025 
6230 

6254 
6000 
3975 

1425 
5300 
5900 
1600 


2500 
1695 
4000 


MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 
S  6  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
I L  A  CO  F IRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 

FARMERS  INS  GROUP 
' CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBIN  fl.  wATkJNS 
CITY  FlHt  DEPARTMENT 

1  BYRON  JOHANSEN 


CITY  OF   SAN  JOSE 
WALTER  R.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CTY  OF    SAnT*  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
u  s  WEATHER  Bureau 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE8KERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR, 
FEO  AVIATION  AGENCY 
TV    STAT  ION  KEYT 

uNiv  OF  Santa  clara 

ROBERT  £  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PIlECkI 
U  E  WEATHER  BUREAU 
CITY  Santa  monica 
s  M  lifeguard  ser 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWSERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
L  A  WTR  •  PwR  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAH^*ENS 
MRS  GEORGE  W  RUM80 
CORPS  OF  ENGINEERS 
u  s  Bur  reclamation 
,  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   MARILYN  F  MACHl 
THEODORE  e  MEUSnER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYCOMBE 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORN 

corps  of  engineers 

JOHN  K  lEIThOLD 
STATE  OIV   OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  wTR  CO 
•  OEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 

JOHN  N  FRANCIONI 
JACK   A.  HASELEY 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  w  DICKEY 
STATE  OIV, OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
>  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
R  S  HUTCHISON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
SUUAW   VALLEY    STATE  PK 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
P  G  •  E  COMPANY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  wU  ASSN 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

.  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL  DIV  6EACH  ♦  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN   FIRE  STA 
DAVID  BARR 
SlAlE   OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

I  CALIF  OEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTfiy  +  FO 

FED  AVIATION  AGENCY 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 
HARRY   M.  COWAN 
TEHACHAPl  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
D  E  LAKSO 

T   OF  WATER  RESOURCES 
FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

■  CALIF  OEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
♦  E  COMPANY 
CO  F IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 

S  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  FOREST  SERVICE 
JAMES  0.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
I  S  WEATHER  BUREAU 


-  140  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

z 

o 

COUNTY 

I  >  R  A 1 M  A  C=  F    :  J 

LATITTOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\JDOLiJ\  V  CiH 

— — - —  — " 

DIVIS 

TEMP. 

ei 
s 

1  SPECIAL 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

05 

37 

37  53 

119  20 

8600 

S 

9073 

37  29 

120  51 

115 

TUftNIABLE  CBEEIC 

9083 

02 

23 

122  13 

1067 

TUSIlN  I»V1NE  «ANCm 

ORANGE 

33 

lie 

TWENIT  MILE  HOLLOW 

02 

121  48 

2800 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

twenttnine  Palms 

07 
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37.2 
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64.9 
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.0 
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3,4 
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31 

27 

3 
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.0 

T 
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87. 7M 
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101 

29 

36 
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16 
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74.2 

36.0 
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3 
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0 
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.0 
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53.0 
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31 
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50.5 
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4 
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67.9 

3,2 

100 

30 

42 

1 

38 

8 

0 

0 

0 

.01 

-  ,96 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

74. OM 

39. 6M 

56. 9M 

3,1 

84 

29 

32 

4 

241 

0 

0 

1 

0 

.10 

-  3.15 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

77. 4M 

46. OM 

61. 7M 

3,6 

90 

31 

35 

4 

120 

1 

0 

0 

0 

.10 

-  2,65 

,05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

97 

29 

40 

5 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  1.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DQWNIEVILLE  RANGER  STA 

78. 4M 

42. 2M 

60, 3H 

92 

30 

33 

I 

157 

2 

0 

0 

0 

.17 

.12 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SlaQoo 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departur* 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Ma«.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

£ 
° 

1.00  or  More 

y 

3 

EAST   PARK  RESERVOIR 

SI. 4 

49.2 

65  .  3 

2.2 

97 

30 

37 

1 

70 

6 

0 

0 

0 

,00 

,66 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

77. 

52.2 

64.8 

94 

30 

44 

1 

73 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

81.6 

51.4 

66.5 

97 

30 

43 

1 

52 

5 

0 

0 

0 

,01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

75. 2M 

48. 7M 

62  .OM 

88 

31  + 

33 

5 

140 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS   VALLEY  NO  2 

75.0 

47.5 

61.3 

89 

30 

38 

4  + 

138 

0 

° 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

76.1 

36,7 

58.4 

1.4 

89 

23  + 

30 

3 

204 

0 

0 

4 

0 

,15 

-  1,11 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

70.7 

37.1 

53.9 

81 

23 

24 

4 

338 

0 

0 

8 

0 

,40 

-  1,62 

.  12 

9 

T 

0 

2 

0 

0 

LAKEPORT 

B2.7 

46.2 

64.5 

92 

31  + 

34 

4 

77 

6 

0 

0 

0 

,  10 

-  ,76 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

82.8 

51.4 

67.1 

99 

29 

39 

1 

43 

9 

0 

0 

0 

,51 

.45 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDINC 

66.5 

37.7 

53.1 

3.0 

81 

31  + 

27 

4  + 

360 

0 

0 

5 

0 

,26 

-  3,34 

.10 

27 

.5 

34 

I 

1 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MANZANITA  LAKE 

II 

65.0 

37.9 

51.5 

76 

30 

24 

9 

410 

0 

0 

7 

0 

.16 

.  16 

4 

1.0 

40 

1 

1 

0 

0 

MARYSVILLE 

86.2 

54.5 

70.4 

3.6 

100 

30 

45 

1 

21 

12 

0 

0 

0 

,00 

-  ,80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

75.0 

40.1 

57.6 

4.0 

89 

10 

26 

4 

232 

0 

0 

5 

0 

1,27 

-  1,35 

.54 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MINERAL 

69.'. 

35.7 

52.6 

3.9 

81 

31 

27 

3 

380 

0 

0 

9 

0 

.03 

-  2,67 

.03 

11 

T 

T 

16  + 

0 

0 

0 

MDNTICELLO  DAM 

79.* 

50.9 

65.2 

95 

30 

41 

1 

72 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

11% 

72.5 

43.8 

36.2 

4.4 

85 

22  + 

32 

27+ 

211 

0 

0 

2 

0 

1.03 

-  ,96 

.30 

26 

T 

0 

6 

0 

0 

NEVADA  CITY 

75.5 

42.1 

56.6 

2.6 

87 

30 

33 

4 

192 

0 

0 

0 

0 

,03 

-  2.42 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRLAND 

85.3 

55.5 

70.4 

3.0 

99 

30 

44 

1 

19 

12 

0 

0 

0 

.00 

•  69 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

65.5 

56. 3 

70.9 

100 

30 

47 

1 

15 

1 1 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADI SE 

76.2 

52.7 

65 . 5 

93 

30 

41 

4+ 

81 

3 

0 

0 

0 

.02 

.01 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE 

76.5 

46.5 

61.5 

2.3 

90 

31 

34 

4 

133 

1 

0 

0 

0 

.02 

-  1,76 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

77.2 

50.7 

64.0 

90 

31 

37 

4 

93 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

80.9 

46.1 

63.5 

89 

31  + 

36 

27 

67 

0 

0 

0 

0 

,14 

.  1 1 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTQLA 

T,.5 

36.6 

55.1 

4.9 

83 

31  + 

26 

16  + 

301 

0 

0 

9 

0 

,06 

-  1 ,07 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY 

81.6 

38.7 

60 . 2 

5 . 6 

94 

23 

29 

3 

162 

8 

0 

3 

0 

,21 

-  1,80 

.21 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

RED  BLUFF   MB  AIRPORT 

R 

87.1 

57.5 

72.3 

*.0 

96 

31  + 

48 

1 

11 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  1,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

89.6 

57.5 

73.6 

6.3 

99 

31  + 

48 

5  + 

5 

19 

0 

0 

0 

,  03 

-  1,71 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

B'..3 

50,1 

67.2 

2.8 

99 

30 

39 

4 

49 

10 

0 

0 

0 

T 

-  ,95 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

82.9 

50.9 

66.9 

2,9 

100 

31 

42 

3 

41 

7 

0 

0 

0 

,04 

-  ,55 

.  04 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

82.8 

53-9 

66.4 

4 , 2 

96 

31 

46 

3  + 

29 

9 

0 

0 

0 

,09 

-  ,53 

.09 

3 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

80.9 

57.2 

69.1 

95 

23 

46 

1 

36 

6 

0 

0 

0 

,04 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

75. 6M 

42. OM 

58. 6M 

87 

30 

29 

1 

193 

0 

0 

2 

0 

,  69 

.47 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

72  . 2  M 

36 . 2  M 

5  5  .  2  M 

4,2 

85 

30 

2  9 

1 

299 

0 

0 

4 

0 

,49 

.76 

.27 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1  E 

//R 

58.9 

32.3 

45.6 

70 

29 

26 

3 

595 

0 

0 

1 1 

0 

,51 

.20 

4 

2.0 

83 

1 

3 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8*. 7 

50.6 

67.7 

3.0 

96 

31  + 

38 

1 

38 

11 

0 

0 

0 

,00 

-  ,69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

7^1.4 

42 . 6 

58.5 

85 

31 

3 1 

3 

202 

0 

0 

2 

0 

T 

0 

TURNTABLE  CREEK 

82.6 

57.7 

70.2 

97 

22 

45 

1 

46 

9 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

27* 

*.o 

0 

0 

0 

0 

56.6 

33.3 

46.0 

5.2 

70 

31  + 

20 

2 

587 

0 

0 

13 

0 

1,42 

.88 

.90 

12 

3 

1 

0 

VACAVlLLE 

B't.'i 

49.4 

66.9 

2.3 

99 

29 

41 

3 

32 

9 

0 

0 

0 

T 

-  ,64 

T 

4+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

82. 4 

52.1 

67.3 

92 

31 

40 

3 

5  1 

7 

0 

0 

0 

T 

-  2,42 

T 

26  + 

,  0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

81.6 

55. J 

66.6 

94 

31  + 

43 

2 

46 

6 

0 

0 

0 

•  09 

.  09 

27 

.  0 

0 

0 

0 

U  T  1  1  I  &  M  ^ 

6*. 9 

54.8 

69.9 

98 

30 

46 

2  + 

23 

10 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

u  T  1  1  n  u  Q 

S't .  6 

53  9 

2.9 

30 

44 

3 

22 

9 

0 

0 

0 

,00 

•  66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLUH^  UodK 

87.4 

55.8 

71.6 

99 

31  + 

43 

1 

14 

14 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

65.2 

54.3 

69.6 

102 

30 

45 

1 

17 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

85.6 

S3. 2 

69.4 

2.6 

100 

30 

43 

1 

23 

1 1 

0 

0 

0 

.05 

.53 

.05 

3 

^  Q 

0 

0 

0 

0 

Division 

62.9 

3 . 5 

,  16 

-  1,53 

.1 

*     •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

70.3 

32.4 

51.4 

83 

30 

25 

20 

417 

0 

0 

17 

0 

,20 

.15 

13 

T 

T 

4 

1 

0 

0 

BODIE 

61.2 

26.9 

45.1 

73 

30  + 

20 

2 

610 

0 

0 

25 

0 

1.01 

.53 

4 

8.0 

37 

4 

3 

1 

0 

BRIDGEPORT 

27.0 

48.5 

79 

30  + 

16 

2 

506 

0 

0 

29 

0 

,  10 

.04 

5  + 

2.0 

T 

3 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

71. 7M 

42.  IM 

56. 9M 

1.6 

84 

24 

30 

4 

251 

0 

0 

1 

0 

.24 

-  ,80 

.15 

11 

T 

T 

4 

1 

Q 

0 

OONNER   MEMORIAL   ST  PK 

69.4 

30.0 

49,7 

82 

31  + 

24 

3 

466 

0 

0 

23 

0 

,36 

.23 

11 

1.0 

26 

1 

2 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

75 .  7M 

42  OM 

58  9M 

86 

2  9 

31 

1 

188 

0 

0 

2 

0 

1,61 

.65 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

76. 9M 

42!9M 

59. 9M 

86 

8 

30 

1 

158 

0 

0 

1 

0 

,25 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

74.8 

39.6 

57.2 

3.3 

86 

9  + 

24 

1 

234 

0 

0 

6 

0 

,36 

-  ,76 

.20 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

M  HNn    1  A  K  F 

72.2 

40.0 

56.1 

63 

30 

30 

4 

269 

,05 

.03 

.  0 

0 

0 

0 

0 

cnilAu    UAI  1  CV 
dUUurf  VOLLCT 

65.2 

33.4 

49.3 

77 

30 

26 

3 

479 

Q 

Q 

12 

Q 

,09 

.07 

4 

.0 

12 

1 

0 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

76.2 

40.8 

58.5 

3.5 

87 

29  + 

33 

4 

197 

0 

0 

0 

0 

,34 

.26 

0 

TAHOE  CITY 

62.7 

35.1 

48.9 

3.2 

72 

23  + 

28 

1 

491 

0 

0 

6 

0 

,15 

-  K20 

.'l2 

10 

.'o 

T 

1 

1 

0 

0 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

65  •  3M 

35 .  2M 

50 .  3M 

73 

23 

27 

3 

446 

0 

0 

10 

0 

T  ERMO 

72.0 

34.7 

53.4 

62 

29+ 

26 

26 

352 

0 

0 

11 

0 

,19 

.10 

10 

.0 

0 

1 

Q 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

67.4 

32.5 

50.0 

3.4 

79 

30 

22 

20 

459 

0 

0 

15 

0 

,69 

-  ,77 

.30 

4 

1.0 

0 

3 

0 

0 

WOODFOROS 

M 

41.9 

M 

30 

4 

0 

0 

1 

0 

,  14 

.06 

10 

T 

0 

0 

Q 

0 

DIVISION 

53.1 

2,8 

,39 

-  .66 

.8 

*       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

73.3 

49.1 

61.2 

100 

29 

40 

4  + 

145 

2 

0 

0 

0 

BEN   LOMOND  NO  3 

77.2 

45.9 

61.6 

94 

29 

36 

2 

118 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

66. 6M 

50. 4M 

58. 5M 

•  2 

85 

5 

44 

1 

206 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

71.3 

49.4 

60.4 

84 

5 

41 

2 

140 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

70.2 

43. 2M 

56. 7M 

80 

30+ 

33 

2 

250 

0 

0 

0 

0 

,13 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

73, 8M 

51. 3M 

62  .6M 

88 

6 

45 

3  + 

93 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  >^>'^<  ^''^'^ 


SUHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimmn 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

© 

s 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

m  < 

°  0 
si 

c  no  T   no  ri 
r  UK  1    UK  u 

6 1  •  6 

48,4 

55,0 

70 

26 

38 

303 

0 

0 

Q 

0 

.  07 

.03 

12 

,  0 

0 

0 

0 

0 

78  •  3 

47.6 

63,0 

92 

31 

39 

24 

94 

3 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LIAIC     MnnM  DAV 

53,2 

48 . 5 

53,4 

64 

31*^ 

38 

4 

356 

0 

0 

0 

0 

•  06 

.06 

25 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UnilTCTCD      1      C  Li 

MUL  LlbltK    i  in 

75  » 1 

44.9 

60*0 

-  1.6 

90 

30 

34 

3^ 

160 

1 

0 

0 

0 

.01 

•  34 

.01 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

81. IM 

46. 9M 

64. OM 

2.0 

94 

30 

37 

2 

67 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  Tt/rounDc    ^niiWTv/    e  r\ 
LIVtKnUKt    LUUf^Ii    r  Lt 

1  n  C   ^1 A  T  n  ^ 
L  U  d    u  A  1  u  ^ 

77.7 

49 . 5 

63,6 

2,0 

90 

29  + 

38 

2  + 

73 

2 

0 

0 

0 

.  06 

.65 

.06 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

75.9 

51.9 

63.9 

91 

3 1 

45 

4 

77 

3 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

U  DM  T  C  D  C  V 

nUiN  1  t  K  t  T 

63  •  ^ 

48.5 

56,0 

75 

44 

4  + 

275 

0 

0 

0 

0 

,12 

.04 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

62.4 

49.9 

56.2 

76 

5 

45 

5  + 

268 

0 

0 

0 

0 

.03 

!oi 

2  3  + 

!o 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63 . 5 

48.1 

55 . 8 

75 

31  + 

38 

2 

276 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

74 ,  2M 

47. 5M 

60. 9M 

89 

30 

37 

it 

171 

0 

0 

0 

0 

,  08 

.08 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

68  • 

48 .  5M 

58.5M 

4.6 

82 

30 

30 

3 

229 

0 

0 

2 

0 

,08 

.84 

.08 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MArTMTFNTn  DAM 

82  •  I 

44 . 5 

63 . 3 

98 

31 

34 

3 

99 

7 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

*  0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

70.2 

54.1 

62.2 

84 

6 

46 

4 

100 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

ft 

66.3 

53,5 

59.9 

,  2 

87 

5 

47 

34. 

157 

0 

0 

0 

0 

T 

•  65 

T 

23  + 

,  0 

0 

0 

0 

0 

DAin    AlTn    TTTV  MAM 
rMLU    mUIU    V>IIT  riMLL 

73.8 

50,4 

62.1 

88 

6 

4  I 

4 

108 

0 

0 

0 

0 

,01 

.01 

5 

,  0 

0 

0 

0 

0 

82.7 

46,1 

64.4 

97 

31  + 

35 

2 

79 

7 

0 

0 

0 

,06 

,06 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  RDBLES  FAA  AP 

81.1 

47,4 

64  .3 

99 

30  + 

37 

2 

62 

7 

0 

0 

0 

,03 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

8<».9 

45.0 

65,0 

98 

30 

34 

2 

63 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

67.9 

49.0 

58.5 

89 

29 

41 

5  + 

207 

0 

0 

0 

0 

,04 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

61.7 

46.3 

55  .0 

67 

26 

43 

4 

303 

0 

0 

0 

0 

.09 

.  07 

23 

,  0 

0 

0 

0 

0 

PORT  Chicago  naval  oep 

60.4 

49.0 

64  •  7 

91 

30  + 

39 

4 

53 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

PHIF5T  VAIIFY 

80*6 

39.7 

60.2 

96 

30 

29 

2 

160 

4 

0 

4 

0 

.02 

.48 

.02 

4 

,  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

78.2 

48. S 

63.4 

2.1 

89 

5 

39 

4 

75 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .51 

.01 

4 

,0 

0 

0 

0 

0 

K  i  Lnnui'tu 

68.3 

52.2 

60.3 

87 

44 

3 

151 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

73.8 

48.2 

61.0 

89 

31  + 

40 

4  + 

142 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

68.9 

47.9 

58,4 

-     ,  1 

77 

30  + 

41 

4  + 

197 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,41 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

66.4 

48.6 

57,5 

76 

30 

42 

2  + 

225 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

86.2 

41.0 

63,6 

97 

31  + 

28 

3 

92 

1 1 

0 

4 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

61.5 

50.6 

56.1 

68 

9 

45 

5 

271 

0 

0 

0 

0 

.  02 

.01 

26  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

67.7 

51.2 

59.5 

1.2 

84 

5 

44 

2 

167 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,48 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

62.7 

51.2 

57.0 

-  ,4 

80 

5 

47 

4+ 

242 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,63 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

64.6 

46.5 

55.6 

75 

26  + 

36 

4 

284 

0 

0 

0 

0 

.19 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  jOSE 

f{ 

77,2 

51.0 

64,  I 

2.3 

87 

5 

39 

1 

64 

0 

0 

0 

0 

.03 

.40 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAKI     IIITC     riQTCBn  DfliX/ 

SAIN    LUii    Ud15"U  rULY 

70.2 

48,6 

59  4 

9 1 

3  ^ 

4 1 

g 

189 

1 

0 

0 

0 

.  00 

_  ,40 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72.0 

5o!l 

6l!l 

87 

5 

41 

4 

131 

0 

0 

0 

0 

.00 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

77.3 

51,9 

64.6 

2.9 

86 

6 

42 

1 

53 

0 

0 

0 

0 

.06 

.38 

,06 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

71,6 

46,5 

59. 1 

.8 

83 

30 

37 

1 

179 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  ,93 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HDD   CAM   1 FANnnn  CTl  tpq 

68.0 

46,8 

57 . 4 

8  1 

39 

4 

232 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UAI  MlIT    r  0  C  CI/    9  ecB 

80.9 

47  4 

64.2 

97 

31  + 

37 

4 

69 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

66!6 

4e!2 

57)4 

78 

31 

38 

1 

229 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

n  T  u  T  ^  T  nw 

U  i  V  i  ^  1  Ult 

60.2 

,  9 

.  03 

,56 

.0 

*  * 

Cam  inAHiiTM 

DRAINAGE  05 

78.3 

54.0 

66 . 2 

1,3 

93 

30 

43 

46 

2 

0 

0 

0 

J 

,47 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

51  4 

96 

30 

- 

54 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

A  C  H    Mm  INT  A  T  M 

82.1 

55.9 

69*0 

3.0 

95 

3 1 

39 

- 

48 

8 

0 

0 

0 

.09 

•  1,06 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

AIIRPRRY    1  NNP 

83 .  2M 

5 1 ,  7M 

67 .  5M 

4.6 

92 

31  + 

36 

. 

34 

0 

0 

0 

.  00 

,99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

R 

87.9 

60,6 

74.3 

3.9 

100 

31  + 

46 

4 

13 

15 

0 

0 

0 

.08 

-  ,14 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAI  r  u    onuCD  uniicc 
dALLM    rUWtK  nUUst 

72.5 

f  ]■ 

62.1 

79 

3 1 

-* 

90 

0 

0 

0 

0 

.31 

.25 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

□  1    Ari/UCI    1    C  rnDMCD 

DLftLKHtLLa  LUKlNtK 

85.4 

51.7 

**  2 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIITTDNuTl  1  nu 

86.1 

54  9 

70,5 

96 

1 8 

44 

20 

9 

0 

0 

0 

.  04 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAI  AV/PDAC     DTP  TDCCC 

71,0 

39.1 

1.7 

8  2 

30 

2  7 

299 

0 

0 

5 

0 

.  07 

.  2  •  34 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

82.7 

50.1 

66.4 

1.6 

97 

31 

41 

1 

51 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

79.8 

48,5 

64,2 

30 

37 

3 

0 

0 

0 

.31 

.  31 

4 

,0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

7  5  . 1 M 

42. 6M 

58. 9M 

RS 

32 

194 

0 

0 

1 

0 

.01 

.  0  1 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

/>  n  A 1  T  N  r  A 

L  UAL  1  i^U  A 

71.2 

3.6 

4  3 

1 9 

16 

0 

0 

0 

T 

,28 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

rnRrriRAN  trrti^  htst 

88.6 

53,1 

70.9 

100 

31 

44 

2  + 

19 

15 

0 

0 

0 

.  1 1 

.  1 1 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

84.') 

49, 1 

66.8 

.6 

98 

31 

37 

43 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

mini  c V c 

75 . 1 M 

2.1 

88 

3 1 

30 

228 

0 

0 

3 

0 

.15 

-  1,19 

.  15 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

84.1 

47,9 

66.0 

1.2 

31  + 

0 

0 

0 

,00 

_  1,31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

87, 2M 

52, 6M 

69. 9M 

98 

17 

39 

28 

11 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

86.6 

54,2 

70.4 

2.2 

99 

31 

42 

30 

13 

0 

0 

0 

,06 

-  .24 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

86.5 

49.8 

68.2 

99 

18 

37 

43 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.  0 

CLENNVILLE 

78.0 

41.3 

59.7 

89 

31  + 

31 

172 

0 

0 

3 

0 

.19 

.  14 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

60. <i 

38.6 

49.5 

73 

31  + 

25 

5  + 

474 

0 

0 

5 

0 

,11 

.10 

4 

2.0 

58 

1 

0 

0 

HANFORD 

86. S 

52.8 

69.7 

1.9 

97 

31  + 

42 

29 

1 2 

0 

0 

.32 

.09 

.32 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

74.5 

44.9 

59.7 

3.2 

85 

30 

33 

163 

0 

0 

0 

0 

.55 

-  1.46 

.29 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

61.2 

33.7 

47.5 

2.6 

73 

29 

21 

535 

0 

0 

9 

0 

1.0 

65 

1 

IDRIA 

77.7 

52.8 

65.3 

1.5 

89 

31  + 

37 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,46 

T 

,0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

86.2 

61.7 

74.0 

2.4 

99 

31 

42 

17 

14 

0 

0 

0 

.07 

-  .30 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

83.3 

52.4 

67.9 

94 

31  + 

38 

53 

7 

0 

0 

0 

.17 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

87.2 

56.5 

71.9 

100 

12 

41 

23 

11 

0 

0 

0 

.03 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

87,4 

58.2 

72.8 

100 

31 

46 

4  + 

20 

12 

0 

0 

c 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

83.5 

48. 8M 

66. 2M 

96 

29 

39 

47 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

84.3 

52.6 

66.5 

1.6 

95 

31  + 

42 

31 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

85,2 

53.8 

69.5 

.1 

99 

31 

43 

4* 

32 

10 

0 

0 

0 

.11 

-  .40 

.11 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  145  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SMan 

Temperature 

Precipitation 

ll 
II 

<£ 

Average 

Average 

Depailure 
From  Normal 

M 

£ 

* 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

•g 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

1 

g 

o 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

o  * 

o  k 

si 

LINDSAV 

87.7 

53. S 

70.6 

2.9 

100 

31 

43 

1 

23 

15 

0 

0 

0 

,20 

•  26 

■  20 

4 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LITTLE   PANQCHE   OET  DAM 

82.0 

52.7 

67.4 

93 

30* 

43 

14 

44 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODGEPDLE 

30. 1 

45.0 

73 

30 

24 

4  + 

613 

0 

0 

27 

0 

,69 

,90 

4 

3.0 

80 

1 

2 

1 

0 

LODI 

8<>.0 

50.8 

67.4 

4.0 

97 

31  + 

42 

1 

33 

8 

0 

0 

0 

.18 

-  .43 

.18 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

84,0 

51.5 

67.7 

.9 

96 

31 

43 

9  + 

25 

g 

0 

D 

0 

,00 

-  ,31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

80.8 

53.9 

67.4 

94 

30+ 

40 

1 

54 

4 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

MADERA 

86.0 

52.6 

69.3 

1.7 

96 

18 

42 

1 

28 

10 

0 

0 

0 

.02 

-  .38 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECA 

62  *  B 

51.9 

67.4 

45 

4 

33 

7 

0 

0 

0 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

8<i.6 

98.0 

71.3 

-  .3 

98 

31 

41 

4 

20 

9 

0 

0 

0 

.20 

-  ,05 

,20 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

85. 9H 

51. 7M 

66. 6M 

2.1 

98 

31 

42 

4 

35 

0 

0 

.00 

-  .45 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

83.8 

52.2 

66 . 0 

2 . 5 

97 

31  + 

42 

1 

27 

5 

0 

0 

0 

,00 

-  •*9 

,  00 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

Si.S 

49,9 

67.9 

.5 

97 

31 

38 

1 

36 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  ,36 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

77,5 

46,8 

62.2 

36 

5 

118 

0 

0 

0 

0 

-  1.42 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANGE  COVE 

85.8 

53,4 

69.6 

2.2 

96 

25  + 

42 

1 

29 

10 

0 

0 

0 

.16 

-  .21 

.18 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRR  TP  R  U  T  i  1  P 

87.0 

54,6 

70,6 

2.8 

99 

18 

43 

4 

21 

\  I 

0 

0 

0 

.23 

-  .16 

.20 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

POSEY  3  E 

ftB-iiM 

^0 , 1 M 

61 

16 

2  6 

327 

0 

0 

4 

0 

.24 

I 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

7*. 4 

47.3 

60^9 

83 

31 

32 

4 

133 

0 

0 

1 

0 

.72 

11 

!o 

0 

3 

0 

0 

SAN   LUIS  DAM 

80.1 

51.2 

65,7 

97 

3 1 

46 

27  + 

52 

4 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

Q 

0 

0 

Q 

Q 

SQNORA  BS 

80.5 

46.9 

63,7 

.8 

93 

30 

37 

4+ 

89 

4 

0 

0 

0 

,00 

-  1,27 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

70.5 

39,4 

55,0 

84 

31 

28 

5  + 

303 

0 

0 

5 

0 

.23 

,13 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

83.9 

53,1 

68.5 

2,3 

96 

31 

45 

4 

26 

g 

0 

Q 

0 

,03 

-  .41 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

81.7 

50,1 

65.9 

1.6 

96 

31 

42 

2 

51 

6 

0 

0 

0 

.06 

-  .50 

,06 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

75  •  0 

46,3 

87 

^7 

31 

0 

0 

1 

0 

•  02 

,02 

5 

•  0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

8^.6 

55,7 

70.2 

1.9 

95 

31  + 

39 

4 

30 

9 

0 

0 

0 

T 

-  .96 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

8<t « 1 

51,7 

67.9 

1.7 

97 

1 8 

41 

4 

36 

8 

0 

0 

0 

,06 

-  ,80 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

79.3 

47,2 

63.3 

3.9 

90 

31  + 

35 

4 

94 

2 

Q 

Q 

Q 

,06 

-  2.13 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

62. 8 

51,3 

67.1 

97 

30 

44 

1 

33 

6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

83.0 

99 

31 

38 

7 

0 

0 

0 

.00 

0 

VISALIA 

8'..7 

5s'.5 

7o!l 

.9 

100 

18 

43 

4 

30 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

!oo 

!o 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

66.6 

56,1 

71.4 

2.3 

31  + 

44 

4 

18 

11 

0 

0 

0 

•  03 

-  .20 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

DIVISION 

65.8 

2.4 

.10 

.71 

.  1 

*       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

77.5 

5 1  •  0 

64.3 

87 

28  + 

43 

7 1 

0 

0 

0 

0 

.91 

.35 

6 

.  0 

° 

1 

° 

° 

AVALON   PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

78.0 

48.2 

63.1 

-  .1 

90 

29 

40 

1 

96 

1 

0 

0 

0 

.46 

.01 

.17 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

76.1 

45.5 

61.6 

96 

30 

34 

6+ 

131 

3 

0 

0 

0 

l.U 

.46 

.37 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

66. <> 

35,5 

51.0 

80 

30 

25 

4 

429 

0 

0 

B 

0 

2.27 

1.02 

6 

6.0 

3 

2 

2 

BONITA 

BURRANK  VALLEY   PMP   PLT  R 

76.'. 

55,0 

66.7 

2.3 

92 

9 

46 

4 

31 

2 

0 

0 

0 

T 

-  ,18 

T 

6+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

75.3 

47.9 

61.6 

92 

30 

38 

4 

128 

1 

0 

0 

0 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

79.0 

39,2 

59.1 

95 

29 

26 

1 

162 

3 

0 

2 

0 

.*3 

.23 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

80.3 

52.2 

66.3 

96 

17 

43 

4 

92 

7 

Q 

Q 

Q 

.11 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

64.7 

56,3 

60,5 

-  .3 

70 

10 

49 

4 

131 

0 

0 

0 

0 

.21 

tOl 

.09 

4 

.  0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

75.5 

52.8 

64.2 

1.1 

87 

9 

43 

4 

69 

0 

0 

0 

0 

.20 

-  ,04 

,20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

79.1 

52.2 

65.7 

1.4 

92 

44 

4 

49 

2 

0 

0 

0 

,72 

.52 

.60 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

CULVER  CITY 

7U5M 

59. 7M 

63. 6M 

77 

28 

46 

9  + 

54 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAHA 

79.6 

44.4 

62.0 

94 

31  + 

35 

5  + 

120 

Q 

Q 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

71.3 

M 

M 

89 

31 

0 

0 

0 

,73 

,35 

.26 

6  + 

.  0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

76.9 

45,9 

62.4 

96 

30 

40 

6  + 

115 

5 

0 

0 

0 

.08 

-  ,26 

.06 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

79.6 

92.2 

65.9 

90 

29 

46 

4 

43 

1 

0 

0 

0 

.15 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELSINORE 

63. 9M 

91. 2M 

67. 6M 

2.5 

99 

29 

41 

4 

90 

9 

0 

0 

0 

,27 

,13 

.13 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

76.5 

93,0 

64.8 

1.6 

86 

28 

44 

5 

90 

0 

0 

0 

,29 

-  ,07 

.09 

6+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

61.6 

56  •  7 

69.3 

93 

29+ 

46 

4 

29 

8 

0 

0 

0 

.81. 

.66 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

GILLESPIE  FIELD 

75.6 

55.7 

65.8 

85 

9 

49 

5  + 

36 

0 

0 

0 

6 

,17 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

76  •  ^ 

43.5 

60.0 

30 

32 

1 

170 

3 

0 

1 

0 

1.06 

.30 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

7l!2M 

35. 2M 

53. 2M 

87 

29 

24 

3 

362 

0 

0 

6 

0 

1.07 

.71 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

74.6 

42.3 

56. 9 

92 

29 

32 

1 

214 

2 

Q 

^ 

Q 

.80 

.52 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

LACUNA  BEACH 

68. 6M 

5  5  •  OM 

6 1 .  8M 

.1 

60 

10 

48 

5 

94 

0 

0 

0 

0 

.18 

,07 

,11 

6 

.  0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

73.0 

55.7 

64.4 

61 

9 

46 

4 

43 

0 

0 

0 

0 

.14 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOMPOC 

67.0 

47.6 

57.4 

38 

3 

226 

0 

0 

0 

0 

,15 

.15 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BEACH 

70.3 

57.3 

63.6 

.3 

85 

9 

50 

4 

53 

0 

0 

0 

0 

,07 

-  ,06 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  MB  AP 

72.7 

56.2 

64.5 

1.0 

85 

9 

49 

4 

42 

0 

Q 

0 

,03 

-  .06 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  R 

67.8 

58.4 

63.  1 

1.1 

72 

31  + 

50 

4 

64 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .13 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

74.3 

56.8 

66.6 

1.8 

85 

9 

50 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

,03 

-  ,13 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   BALDY  NOTCH 

61.5 

40.7 

51.1 

75 

2  0 

426 

0 

0 

4 

0 

3,20 

1.89 

6 

11*0 

MOUNT   WILSON  FC   338   B  // 

66.7 

50.8 

59.6 

83 

30 

25 

4 

191 

0 

0 

1 

0 

,28 

.24 

4 

T 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66.3 

56.9 

61.6 

-     .  1 

69 

27+ 

52 

15  + 

95 

0 

0 

0 

0 

,08 

-  .12 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

OC  E ANS I DE 

70. IM 

56. 4M 

63. 3M 

73 

27+ 

50 

5 

50 

Q 

0 

Q 

,19 

.12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

73.0 

50.7 

61.9 

-  .7 

87 

10 

42 

5  + 

121 

0 

0 

0 

0 

,04 

-  .32 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

67.9 

52.0 

60.0 

.6 

75 

29 

45 

5  + 

150 

0 

0 

0 

0 

,04 

-  ,09 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

73.2 

47.4 

60.3 

87 

30 

27 

4 

180 

0 

0 

2 

0 

,74 

.26 

4 

3.0 

T 

5  + 

3 

0 

0 

PASADENA 

76.7 

54.4 

65.6 

2.1 

69 

9 

46 

4 

46 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  ,16 

.05 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

61.0 

48.7 

64.9 

96 

29 

40 

2 

70 

6 

0 

0 

0 

.53 

.16 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

POMONA 

79.7 

54.9 

67.1 

3.9 

90 

9 

46 

5  + 

40 

1 

0 

0 

0 

.11 

-  ,17 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULOINC 

76.8 

47.5 

63.2 

89 

26 

39 

8  + 

87 

0 

0 

0 

0 

.55 

.29 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

REDLANDS 

80.4 

92.9 

66.7 

2.5 

95 

29 

41 

4 

57 

9 

0 

0 

0 

1.14 

.82 

.91 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 

e 

j3 

Date 

Degree  Daya 

No.  ol  Days 

Total 

eg 

Is 
|a 
•  s 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

si 

°  s 

^  k 

RIVERSIDE  FIRE   ST4  #3 

80.5 

54.5 

67,5 

2.7 

93 

9 

46 

4 

33 

4 

0 

0 

0 

.60 

•  38 

.39 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP  STA  R 

77.6 

52.7 

65.2 

92 

10 

44 

4 

64 

2 

0 

0 

0 

.57 

.25 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

8i.5 

54.? 

67.9 

2.7 

97 

29 

41 

4 

47 

6 

0 

0 

0 

1.21 

.78 

.55 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANDBERG  WB  //R 

71.3 

49.3 

60.3 

3.7 

89 

29 

27 

4 

181 

0 

0 

2 

0 

,38 

.07 

.23 

4 

2.5 

T 

4 

2 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB   AIRPORT  R 

67.5 

58.2 

62.9 

-  1.1 

75 

9 

51 

4 

63 

0 

0 

0 

0 

,17 

.02 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

79.7 

54.0 

66.9 

2.8 

94 

17 

43 

5 

35 

6 

0 

0 

0 

,80 

-  ,26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

77.6 

55.6 

66.6 

89 

9 

47 

5  + 

32 

0 

0 

0 

0 

,04 

.02 

6+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

85.5 

50.6 

66.1 

3.5 

102 

30 

41 

16 

49 

14 

0 

0 

0 

.56 

.30 

.24 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

73. 6M 

56. 4M 

65  ,0M 

1.2 

85 

9 

51 

5  + 

38 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .20 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

66.3 

52.3 

59.3 

-  1.8 

74 

10 

42 

4 

170 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  .27 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

67.1 

52,6 

59.9 

79 

26 

43 

4 

153 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

67.7 

48,6 

58.2 

.6 

82 

28 

40 

5  + 

207 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  ,21 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

63.5 

55,4 

59.5 

68 

27 

49 

4 

166 

0 

0 

0 

0 

,01 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

72. 'iM 

49, 6M 

61 ,0M 

84 

9 

42 

5 

126 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

71.2 

55,5 

63.4 

1.8 

86 

9 

48 

4 

63 

0 

0 

0 

0 

,02 

-  .10 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNCA 

77.8 

50,8 

64,3 

93 

17 

41 

4 

76 

2 

0 

0 

0 

.09 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

74.0 

54,8 

64.4 

.8 

85 

9 

47 

4 

49 

0 

0 

0 

0 

,07 

-  .18 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

72. 5M 

47, 6M 

60. IM 

96 

29 

40 

1 

172 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

69.5 

55,5 

62,5 

80 

9 

47 

4 

81 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

77. 5M 

49,9 

63. 7M 

90 

29  + 

41 

5* 

87 

2 

0 

0 

0 

,43 

.37 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

70.7 

53. BM 

62. 3M 

79 

9 

47 

5 

81 

0 

0 

0 

0 

,26 

.13 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

78.9 

41.3 

60.1 

1.5 

94 

29 

31 

4 

169 

4 

0 

1 

0 

1.17 

,88 

.50 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

YDRBA  LINDA 

76.6 

45.7 

61,2 

-  2.8 

89 

9 

42 

2  + 

113 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  ,12 

.06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.7 

1.0 

.39 

.07 

.3 

*       *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

95.2 

65.8 

80.5 

109 

30 

52 

4 

7 

23 

0 

0 

0 

.33 

.29 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

88.6 

54.4 

71.5 

102 

30 

45 

16+ 

23 

19 

0 

0 

c 

.47 

.35 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

81. 2M 

48. 9M 

65. IM 

97 

30  + 

38 

4 

82 

6 

0 

0 

0 

,76 

.37 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

85.3 

45.9 

65,6 

3.0 

96 

31  + 

38 

1 

53 

6 

0 

0 

0 

.27 

i  07 

.12 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

59, *M 

35. 3M 

47, 4M 

72 

31 

21 

4 

536 

0 

0 

4 

0 

BLYTHE 

98.3 

61.9 

80,1 

2.5 

109 

30 

52 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

98.5 

66,8 

82,7 

111 

30 

53 

4 

4 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGD  DESERT  PARK 

95.0 

62,1 

78.6 

108 

31 

46 

4 

11 

23 

0 

0 

0 

.35 

.23 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRAWLEY  2  sw 

95.6 

59,5 

77.6 

-  1.0 

107 

19 

48 

4 

4 

25 

0 

0 

0 

,01 

•  00 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

88.8 

55,7 

72.3 

102 

30 

43 

5 

28 

18 

0 

0 

0 

,21 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

90.1 

62.6 

76.4 

105 

30 

50 

4 

16 

22 

0 

0 

0 

,49 

.24 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

102.') 

75.0 

88,7 

3.6 

115 

31 

61 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

,03 

-  ,04 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

79. 3M 

44. 3M 

61. 8M 

92 

31 

23 

3 

122 

2 

0 

3 

0 

,35 

.24 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

93.* 

70.0 

61.7 

106 

31 

52 

5 

10 

23 

0 

0 

0 

,22 

.20 

6 

.0 

0 

I 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

98.2 

58.9 

78.6 

.6 

109 

31 

47 

1 

3 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

77.5 

53.9 

65.7 

3.7 

92 

30 

36 

4 

100 

2 

0 

0 

0 

,18 

-  ,95 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

96.5 

65.5 

81.0 

107 

30 

52 

5  + 

4 

25 

0 

0 

0 

.05 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

82.0 

51.9 

67.0 

1.5 

95 

31 

39 

3 

64 

3 

0 

0 

0 

,40 

•  28 

.26 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

89.8 

59.6 

74.7 

104 

31 

49 

S  + 

22 

20 

0 

0 

0 

,03 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

96.0 

64.1 

80.1 

2.3 

107 

18 

54 

5  + 

5 

24 

0 

0 

0 

,00 

-  •Ol 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

97.5 

62,5 

80.0 

108 

30+ 

53 

4 

4 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

5  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

^  I 

J 

0 

0 

0 

.26 

•  15 

.19 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

95.9 

67,6 

81,8 

2.7 

107 

19 

52 

4 

3 

25 

0 

0 

0 

.51 

•  50 

.41 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

I nyokern 

89. 7 

53,8 

71,8 

102 

30 

40 

4 

19 

20 

0 

0 

0 

.06 

.06 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

96.3 

67,9 

82.1 

110 

31 

54 

6+ 

7 

25 

0 

0 

0 

.12 

.12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

69.2 

43,8 

56.5 

83 

30  + 

29 

4 

259 

0 

0 

1 

0 

2.69 

1.43 

4 

4.0 

4 

4 

3 

2 

1 

LANCASTER 

85.3 

51,6 

68,5 

99 

30 

39 

4 

49 

14 

0 

0 

0 

.13 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

8<i.7M 

49, OM 

66. 9M 

99 

30 

36 

5 

73 

0 

0 

0 

.83 

.37 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

97.5 

53,1 

80.3 

107 

30+ 

53 

5 

2 

25 

0 

0 

c 

.62 

.42 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

81.3 

57,7 

69.5 

95 

30 

38 

6 

74 

3 

0 

0 

0 

1.38 

.79 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

MDJAVE 

82.0 

56,8 

69.4 

97 

31  + 

39 

4 

49 

7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

.00 

,0 

MOUNTAIN  PASS 

79.3 

54,1 

66.7 

93 

30 

40 

3 

84 

5 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 

0 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

61,2 

32,4 

46. B 

72 

30 

21 

4 

557 

0 

0 

15 

0 

1.73 

1.27 

5 

14,5 

11 

6+ 

2 

1 

1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

97.1 

B  3 . 0 

111 

30 

53 

3 

3 

25 

0 

0 

0 

.  17 

.13 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

82.5 

51.9 

67.2 

2  •  0 

97 

29 

38 

4 

59 

6 

0 

0 

0 

•  13 

.11 

5  + 

Q 

0 

2 

0 

0 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

85,6 

50.7 

68.2 

100 

29 

38 

4 

50 

13 

0 

0 

0 

!l3 

*06 

5  + 

!o 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

96.* 

60,8 

78.6 

2.8 

109 

30 

49 

5 

7 

24 

0 

0 

0 

.68 

.86 

.47 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

96.5 

70,0 

83.3 

108 

31  + 

54 

6+ 

5 

26 

0 

0 

0 

.13 

.12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

8*. 8 

55.4 

70.1 

98 

30 

39 

4 

47 

1 4 

Q 

Q 

.09 

.09 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

65.3 

48.5 

56.9 

3.3 

60 

30 

26 

4 

257 

0 

0 

2 

0 

2.10 

1 .27 

1.20 

4 

6.0 

5 

4 

4 

2 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

96.1 

65.6 

80.9 

107 

18  + 

54 

5 

4 

24 

0 

0 

0 

.43 

.22 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRONA 

92.2 

59.6 

75.9 

2.3 

104 

31  + 

5 

31 

22 

0 

0 

0 

,02 

•  05 

.01 

7+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

92.7 

59.1 

75.9 

106 

30 

44 

4 

20 

23 

0 

0 

0 

,86 

.34 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAI  VCDMn    DAKJrCD  CTA 

VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 

83.6 

50,3 

67.0 

100 

31 

38 

5 

67 

12 

0 

0 

0 

.48 

.19 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

52.1 

24,8 

38,5 

65 

31 

15 

2 

815 

0 

0 

29 

0 

.31 

.16 

6 

6.3 

28 

7  + 

1 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

'•UO 

24,0 

32.5 

55 

31 

8 

5 

999 

0 

4 

31 

c 

,74 

.32 

4 

9.0 

64 

7  + 

3 

0 

0 

WILDROSE   RANGER  STA 

81.8 

51. B 

66.8 

93 

31  + 

39 

4 

59 

3 

0 

0 

0 

.14 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

70.9 

1.6 

.42 

•  27 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DftAINAOE  01 

ALDERPOINT 
ANCWIN  PAC   UNION  CQL 
eiC  SAR  RANGER  STATION 
BOONVlLLE   MNTNC  STA 
BRANSCOHB  2  NH 


NNM 


BRID&EVILLE 
BURNT  RANCH 
CALlSTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CEClLVlLLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLQVERO&LE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINCS 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDALE  8  SSM 
FERNDALE  2  NH 
FOREST  CLCN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRACC 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

CASOUET  RANGER  STATION 

CRATON 

GREENVIEH 

CUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
HEALDSBUftC  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  MSW 
HOOPA 

lOLEwlLO  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  HNW 
OCCIDENTAL 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGCS   SPGS   LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UK  I  AH 

UKIAH  4  WSH 
UPPER  MATTOLE 
HEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

HILLITS    1  NE 
WILLOW  CREEK   1  Nw 
yREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  HANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

8IC  BENO  RANGER  STA 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOWMAN  OAH 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAHPTDNVILLE  RS 
CANRY   11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 
CANVDM  0AM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
C6NTERVILLE  PH 
CHALLENGE   RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


2.26 
.55 

1.46 
.32 
.OB 

1.93 

l.OS 

1.01 

.49 
.00 
.36 
.18 


.06  .03 


.12 

T 

.07 


10    n  12 


13     14  15 


.02  .06 
.02  .03 


.07 
.09 


.06      .12  T 


.04 
.02  .03 


16     17     18     19     20  21 


S««  rslaicnco  notoa  loUowlng  SiaUon  lad«s- 
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.01     T  .03 
.10 

T  .0* 


25     26     27     28     29  30 


•  at 
.11 


.57 
.05 
.19 


.03 


.11  .02 


.20 
.07 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


clarks  valley  mudd  rch 

CLEARLAKE  HtGHLANOS 
COHASSET   I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE   POWER  HOUSE 

COLUSA    I  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  MSW 
OAVIS  CREEK 

DEER  CREEK   POWER  HOUSE 
OE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVULE   RANGER  STA 
DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FALL    RIVER   MILL  INTAKE 

folsom  OAM 

foresthill  ranger  sta 
french  gulch 
garden  valley  2  s 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hwv  hntnce  sta 

GOLD  RUN 

CRASS   VALLEY   NO  2 
GREENVILLE   RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER   OIST   GRAVES  PCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC   POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LEESvlLLE   KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  i  WSW 
LOYALTON 

MADELINE    MNTNC  STA 
HANZANITA   LAKE  // 

HARVSVILLE 
MC  CLOUD 
MIDDLETOWN 
MINERAL 

MONTICElLO  OAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOlAUS  2 

□  NO 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFC 

PLATINA 
PORTDLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  HB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE    STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

SHASTA  DAM 

'  nNGLE   SPfl  INGS 

-HINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1   E  //R 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE   7  W 
VACAVILLE 

VINTON 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DDNNER   MEMORIAL   ST  PK 


.13 
.39 
1 .00 


13     14  IS 


.06      .21  .07 


.17 

.01     .72  .03 


.14     .21  .01 


.05  .06 
.09 


.27     .01  .10 


.18  .90 


22     23  24 


2$     26  27 


.01  .54 
.06  .05 
T  T 


28     29     30  31 


aa  loU owing  Slat 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     M  15 


OOYLE 

OOYLE  9  SSC 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  CAME 
FORT  eiDMELL 

CEH  LAKE 

meyers  inspection  sta 
hono  lake 
sacehen  creek 
secret  valley 

souan  valley 
stanoish  1  e 
susanvIlle  airport 
tahoe  city 

TEftMQ 

truckee  ranger  station 

WENOEL   10  SE 
HOaOPQROS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  CRANO£ 
BEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

SIC  SUR  STATE  PARK 

SLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLINCAHE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
CERBER  RANCH 
GILROY 

CILRQY  l<.  ENE 
HAlP  MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  NH 
HQLLISTER  t  SM 
KINC  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LiVERMORE  COUNTY  F  0 

LQCKKOOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  N4LF 
MORGAN  HILL   2  E 
fiORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRQ  BAY   3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 
PAtCINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  MALL 
PALOHA 
PARKFIELD 

PASO  ftOBLES 

PASO  RORLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISHQ  BEACH 

POINT  PIEDRAS  8LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PftieST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROQ 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC ISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GRSGQRIO  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATED 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MftRGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOIEDAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


DRAINAGE  09 
ANCIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   I  NNE 


.06 
.03 
.00 


.02  T 

.08 


16     17  18 


25     26     27     28     29     30  31 


T        T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


blackwells  corner 
buttonwilldw 
calaveras  big  trees 
camp  pardee 

catheys  vv  bull  run  rh 

cherry  valley  dam 
coalinca 

COALINCA    I'l  WNM 
COBCORAM  IRRIC  DIST 
OELAND 

DEL  PUERTO  RDfiD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  PQnER  HOUSE 
ELtlOTT 

EXCHEOUER  RESERVOIR 
FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS   5  SSM 
FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
CRGVELANO  RANGER  STA 
HANFQRO 
HETCH  HETCHV 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LEHH&N  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE    DET  DAM 

LODGEPOLE 

LODt 

LONE  TREE  CANYON 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEMMAN  2  NM 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIHAY 

PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 

POSEY  3  E 

salt  springs  pwr  house 
san  andreas  2  s 
san  luis  dam 
sonora  rs 

so  entrance  yosemlte 

sprincville  7  ene 
stanislaus  power  house 
stockton  wbap 
stockton  fire  sta  no  * 
sutter  hill  ranger  sta 

tehachapi 

tejqn  ranchq 

three  rvrs  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 

tracy  carbqna 

tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLOCK 
VlSALlA 
WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WOFFORO  HEIGHTS 

YOSEMlTE   NATIONAL  PARK 


.01     .33  T 


.33     T  T 


DRAINAGE  06 

ACTDN-HUBBARD  RDFC261D 

ALISO  CN  DAT  MT  FC  44ft 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FCU3B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUHPtNC  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE   0AM  / 

BIG  DALTQN  DAM  FC223eE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
60NITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK   FD  FC226  B 


l.U 
.00 
2.27 


.31  .16 
.23  1.00  1.02 


.10  .07 

T  .0 
.01     .02  T 


<■  I  olio  wing  SUUoD  1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


BURBANK  VALLEY  PmP  PLT 
C4MPQ 

CANQCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWO«TH  FC   2*  0 

CHULA  VISTA 
CLAREHONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVIN*  TEMPLE   FC    193  B 

CRYSTAL    LAKE   FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCAMSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC12B8 
ELSINORE 

ESCONOIOD 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FDNTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 

GIBRALTAR   OAH  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE   STAPEN  FC295G 
CLENOORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC36* 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOECEES   FC    60  A 
IDYLLWlLO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNDLA 
JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA   FC   251  8 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDF   2  E 

LA  MESA 

LA  VERNE    HTS   FC   560  B 
LECHUZA   PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS   PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

MOORPARK 

MT  8ALDY   FC  85G 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC    338  B  l> 

NEWBURY  PARK  4  5H 
NEWHALL  SOLEOAD  FC32CE 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NH 
QCEANSIDE 

OJAI 

OPIDS  CAMP   FC    57  BE 
OXNARO 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERGES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO   LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  #3 
RIVERSIDE   EXP  STA 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERG  PTL  FC130B 
SANOBERG  W8  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS   FIRE   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACTNTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS  Pwa  PL  NO  1 
SIGNAL   HILL   FC  *15 
SOMIS   3  NW 
SPADRA   PAC    FC   356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 


.25 
.00 
l.U 


I  .*2 
3.20 
.28 


.25 
.0*. 
.20 


,17  .10 
.IB  .09 


.12      .07  ,02 


13       14  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


UPLftNO  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS   FC  1?8 

VENTURA 

VINCENT  FIRE    STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
HALNUT  PTL   STA  FC1028 
MARNEft  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
YQRBA  LINOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNM 
BARSTDW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES   PARK    FC  fi3B 
BISHOP   CREEK    INTAKE   2  //R 
BISHOP   MB  AIRPORT 
BISHOP   UNION  CARBIDE 

BLYThE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BDRREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD 
BRAWLEY  2  SM 

CA8AZDN 
CALEXICO  2  NE 
CANTU 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 


SSM 


EL  CENTBO 
FAIRMONT 
COLD  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYDKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE   2  ESE 
MORONCO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT   SAN  JAC INTO  WSP 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

NlLAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOM  CREEK  UPPER 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPORT 
TRDNA 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTQRVILLE    PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WiLOftOSE   RANGER  STA 


1.17 
.00 
1.73 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.07  .13 


.19      ,20  .37 


.05 
.09 

.02 


.12 
.09 
.65 


.02  .02 
.05  T 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DE4TH  VALLEY 

115 

DATE 

31 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MOUNTAIN  2 

e 

DATE 

05 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MT  BALDY  NOTCH 

3.20 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
106  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MT  BALDY  NOTCH 

1.8S 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MT  SAN  JACINTO  WSP 

U.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS   I  E  //R 

83 

DATE 

01 

S*«  tBf«ienc«  notei  following  Station  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


C01.IFDRNI4 

MAY  1969 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

NORTH  C04ST 

DRIINAGE  01 

4L0ERP0INT 

MAX 
MIN 

63 
35 

63 
33 

64 
37 

57 
37 

70 
41 

87 
42 

94 
46 

82 
52 

76 
54 

78 
52 

86 
49 

91 
51 

72 
51 

66 

50 

72 
44 

82 
48 

65 
46 

91 
50 

73 
45 

73 

50 

72 
47 

69 
50 

86 

52 

63 
46 

72 
91 

72 
54 

69 

47 

71 
45 

79 
47 

76.4 
46.7 

iNCWIN  P4C   UNION  CDL 

MAX 

MIN 

64 
33 

65 
38 

68 
35 

60 
41 

70 
51 

81 
62 

S3 
45 

62 
45 

72 
47 

78 
57 

63 
55 

76 
45 

60 
43 

56 
43 

69 
45 

76 
49 

83 
58 

65 
48 

71 
41 

79 

50 

60 
50 

79 
47 

80 
47 

67 
46 

73 
46 

66 
47 

59 

42 

72 
47 

65 
50 

90 
61 

90 
64 

73.5 
47.7 

BIG  BAR   R4NCeR  STATION 

MAX 
MIN 

66 
35 

66 
34 

70 
34 

69 
30 

60 
37 

90 
41 

95 

42 

96 
47 

94 
48 

96 
49 

95 
50 

92 
46 

90 
49 

60 
48 

76 
43 

65 

45 

90 
46 

93 
51 

74 

41 

79 
49 

87 
47 

99 
46 

97 
49 

92 
54 

84 
46 

73 
53 

61 
45 

73 
43 

66 
48 

85 
53 

91 
52 

83.7 
45.3 

C4LL4HAN   RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

60 
28 

64 

21 

70 
26 

76 
30 

60 
33 

86 
36 

87 
37 

69 
40 

91 
43 

88 
43 

67 
43 

64 
42 

71 
45 

68 
42 

79 
39 

89 

40 

60 
40 

64 
42 

70 
31 

78 
34 

86 
39 

86 
41 

86 
44 

79 
42 

51 

71 
50 

71 
36 

61 
34 

85 
43 

86 
43 

87 
41 

79.2 
38.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

59 
29 

63 
28 

54 

36 

70 
26 

79 
35 

64 
41 

83 
42 

85 
42 

87 
43 

65 
47 

85 
45 

83 
45 

70 
43 

67 

40 

77 
37 

82 
41 

84 
44 

74 
45 

68 
37 

79 
36 

69 
42 

66 
44 

81 
46 

76 
46 

71 
47 

65 
47 

77 
35 

76 
43 

83 
49 

S6 
44 

CLOVERDAlE  3  SSE 

MAX 

62 
43 

71 
45 

74 
45 

60 
44 

62 
47 

90 
52 

84 
53 

62 
52 

72 
46 

65 

50 

87 
46 

86 
50 

70 
50 

65 
49 

75 
49 

62 
46 

88 
50 

68 
51 

79 
51 

77 
50 

66 
48 

82 
49 

62 
49 

79 
50 

79 
49 

78 
47 

69 
47 

76 
51 

81 
56 

90 
54 

94 
59 

78.5 

COVElD 

MAX 

65 
35 

66 
37 

67 
36 

57 
32 

60 
36 

67 

40 

93 
41 

65 
44 

62 
46 

86 
48 

90 
48 

87 
49 

61 
44 

66 
47 

74 
41 

61 
42 

88 
45 

66 
44 

69 
36 

79 
40 

69 
44 

68 
46 

90 
49 

60 
39 

77 
47 

71 
43 

68 
43 

73 
40 

85 
43 

84 
47 

86 
48 

79.1 
42.6 

CRESCENT  CITY  1  H 

MAX 
MIN 

55 

37 

58 
40 

39 

69 

81 
48 

69 
46 

64 
52 

63 
50 

70 
49 

59 

51 

64 
51 

62 
48 

68 
48 

60 

47 

64 

46 

6* 
52 

se 

32 

58 
53 

63 
46 

62 
54 

76 
44 

75 
46 

BUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

64 
42 

66 
42 

69 
40 

66 
34 

80 
52 

90 
50 

68 
51 

66 
51 

66 
46 

77 
46 

70 
50 

68 
51 

62 
51 

64 
51 

70 
46 

75 
48 

62 
48 

72 
46 

76 
48 

71 
49 

68 
50 

64 
52 

64 

50 

74 
50 

69 
48 

73 
46 

82 
53 

92 
56 

84 
57 

72.3 
46.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

59 
30 

63 
32 

56 
34 

70 
37 

79 
35 

65 

41 

90 
40 

85 

43 

66 
41 

94 
45 

91 
47 

65 
46 

72 
41 

78 
34 

76 
42 

63 
38 

90 
41 

69 
49 

68 
44 

30 
37 

67 
42 

91 
49 

88 
47 

70 
44 

60 
49 

59 
47 

65 
47 

78 
37 

78 
44 

84 
53 

84 
44 

78.1 
41.3 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

52 
46 

52 
44 

51 
46 

53 
43 

59 
43 

65 
46 

55 
46 

57 
50 

54 
50 

56 
49 

54 
48 

57 
49 

59 

50 

58 
50 

53 
48 

56 
48 

66 
47 

58 
52 

59 
49 

54 
51 

St 
50 

S7 
50 

56 
51 

56 

52 

67 
49 

61 

50 

61 

52 

62 
47 

64 
52 

61 
55 

62 
53 

57.8 

PERNOALE   2  NW 

MAX 

55 

42 

55 

42 

55 
45 

56 
43 

61 
39 

66 
40 

63 
44 

64 
60 

64 
50 

56 
49 

59 
49 

58 
50 

67 
50 

62 
50 

60 
40 

60 
49 

74 
43 

64 
46 

62 
44 

60 
50 

56 

50 

59 
50 

62 
51 

64 
48 

70 
41 

65 

50 

64 
48 

66 
45 

68 
49 

65 
56 

65 

51 

62.2 
47.0 

FOREST  GLEN 

MAX 

60 
27 

61 
30 

64 
36 

52 
27 

73 
32 

33 
36 

89 
38 

69 
41 

68 
44 

90 
42 

60 
43 

66 

45 

63 
43 

72 
46 

72 
40 

79 
40 

66 
42 

66 
45 

69 
34 

72 
40 

63 
*1 

88 
42 

91 
44 

84 
44 

76 
42 

71 
50 

58 
42 

68 
42 

61 
43 

61 
50 

38 
47 

76.9 
40*6 

FORT  BRAGG 

MAX 

55 
41 

55 

47 

55 
46 

52 
46 

61 
43 

65 
46 

56 
46 

61 
53 

59 
50 

56 
46 

57 
46 

59 
48 

60 
49 

61 
50 

61 
46 

57 
47 

57 
48 

61 
51 

69 

47 

61 
47 

60 
49 

56 
50 

37 

50 

56 
49 

61 
48 

66 
55 

66 
51 

63 
46 

63 
52 

66 
53 

63 
49 

59.8 
46.4 

FORT    BRAGG  AVIATION 

MAX 

57 
44 

56 
46 

55 
46 

61 
45 

65 
36 

59 

42 

62 
46 

56 

51 

60 
49 

57 
45 

58 
46 

59 
.  49 

61 
49 

60 
48 

57 
44 

56 
48 

63 
43 

65 
48 

63 
49 

60 
42 

58 
49 

56 

50 

57 

50 

60 
45 

70 
46 

63 
53 

64 
49 

67 
43 

67 
51 

65 

50 

68 
46 

60.8 
46.7 

FORT   JONES  BANGER  STA 

MAX 

62 
2B 

64 
27 

26 

81 

85 
35 

87 
36 

89 
38 

69 
42 

88 
45 

67 
47 

85 

45 

73 
47 

70 
42 

75 

35 

81 
41 

82 
42 

73 
48 

69 
33 

77 
34 

83 
39 

89 
41 

89 
44 

83 
44 

77 
43 

67 
37 

80 
34 

63 
43 

85 
40 

79.7 
39 .  1 

FORT  ROSS 

MAX 

58 
41 

60 
43 

55 
42 

64 
42 

72 
42 

56 
48 

57 
52 

60 
52 

64 
45 

61 
45 

56 
46 

58 
49 

60 
50 

62 
46 

61 
44 

59 
44 

56 
45 

64 
47 

62 
49 

62 
44 

62 
45 

61 
49 

57 
49 

59 
46 

59 
44 

59 
53 

65 
49 

66 
46 

70 
49 

66 
52 

59 
46 

61.0 
46 . 5 

CRATDN 

MAX 

72 
35 

69 
38 

72 
37 

68 
37 

82 
43 

91 
45 

74 
47 

67 
53 

70 
42 

80 
44 

76 
49 

67 
51 

69 
50 

63 
45 

72 
41 

60 
44 

64 
45 

65 

53 

79 
40 

62 
42 

80 
46 

74 
49 

71 
50 

68 
42 

78 
49 

72 
53 

71 
42 

76 

40 

91 

45 

96 
53 

93 
50 

76. S 

45.2 

H4PPY  C4HP   RANGER  STA 

MAX 

66 
35 

64 
33 

66 
36 

66 
33 

77 
38 

65 
43 

92 
45 

94 
44 

94 
48 

96 
50 

96 

50 

93 
51 

90 
52 

60 
50 

77 
42 

65 
46 

92 
48 

96 
48 

68 
42 

72 
42 

86 
49 

91 
50 

95 
31 

88 
50 

76 
52 

74 
52 

64 
46 

71 
44 

63 
49 

65 

57 

69 
47 

82.4 
46.0 

HEALDSeURC 

MAX 

73 
43 

78 
49 

65 
46 

65 
46 

94 
54 

BE 
50 

65 
49 

79 

53 

66 
46 

64 
51 

72 
50 

71 
52 

66 
51 

75 
50 

81 
46 

SB 
50 

90 
51 

80 
53 

84 
52 

67 
48 

SO 
50 

79 
51 

72 
52 

80 
49 

79 
52 

66 
55 

78 
46 

91 
49 

94 

66 

97 
66 

91 
56 

60.5 
51.1 

HILTS 

MAX 

58 
32 

55 
31 

56 
35 

50 
24 

65 
30 

74 
36 

83 
42 

85 
44 

87 
40 

34 

97 
48 

64 
44 

60 
42 

72 
42 

61 
35 

72 
42 

80 
46 

65 
48 

68 
36 

63 
37 

76 
43 

61 
45 

85 
47 

72 
44 

75 
36 

73 
36 

61 
40 

65 
35 

76 
43 

79 
41 

78 
40 

73.2 
39,4 

HOOPA 

MAX 
MIN 

62 
35 

64 
38 

65 
44 

57 
37 

78 
41 

90 
45 

95 
47 

90 
48 

86 
46 

67 
49 

93 
51 

94 

50 

77 
50 

67 

50 

71 
47 

82 
46 

68 
46 

94 
51 

69 
47 

71 
46 

84 
49 

93 
50 

96 
50 

67 
59 

7S 
57 

74 
55 

58 
49 

71 
45 

82 
49 

83 
54 

S3 
S9 

79.5 
47.9 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

65 
43 

67 
44 

70 
45 

64 
45 

81 
49 

87 
48 

68 
53 

63 
51 

72 
46 

80 
49 

75 
50 

70 
52 

66 
51 

64 
52 

70 
45 

77 
46 

63 
49 

83 
50 

74 
49 

75 
46 

SO 
47 

72 
91 

69 
52 

66 
46 

76 
48 

71 
53 

70 
49 

73 
49 

62 
55 

73.0 
46.7 

KL4M4TH 

MAX 

52 
35 

56 
38 

55 
38 

66 
36 

75 
42 

65 
48 

67 
49 

57 
52 

59 
51 

57 
50 

59 
50 

56 
50 

56 
51 

63 
50 

59 
44 

64 
50 

79 
47 

66 
50 

62 

50 

62 
52 

60 
52 

59 
52 

56 
52 

60 
48 

65 
52 

60 
51 

63 
50 

64 
47 

64 
47 

68 
57 

78 
52 

63.2 
48.2 

KNIGHTS  V4LLEY 

MAX 

L4KE   PULSBURY  NO  2 

MAX 

LAVA   BEDS    NAT  MONUMENT 

MAX 

60 
32 

53 
26 

56 
30 

38 
29 

62 
35 

71 
43 

76 
42 

79 
45 

63 
49 

61 
51 

78 
47 

78 
46 

72 
43 

68 
36 

58 
32 

70 
40 

78 
44 

60 
52 

68 
34 

59 

33 

66 
36 

79 
44 

81 
91 

80 
50 

69 
47 

66 
43 

58 
33 

62 
35 

73 
45 

79 
49 

76 
42 

69.5 
41.0 

MOUNT    HEBRON  RS 

MAX 

59 

32 

59 

21 

54 
30 

44 
22 

63 
24 

77 
33 

79 
38 

83 
38 

82 
40 

79 
45 

77 
36 

77 
43 

70 
38 

56 
25 

77 

34 

83 

27 

59 
27 

70 
34 

79 
36 

81 
36 

S2 
46 

72 
39 

67 

40 

68 
31 

61 
27 

71 
37 

77 
42 

77 
34 

70.7 
34.2 

N4PA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

68 
39 

73 
45 

69 
42 

81 
40 

91 
50 

90 
49 

72 
52 

73 
47 

81 
46 

79 
53 

69 
50 

65 
51 

65 
52 

72 
48 

77 
44 

66 
46 

65 

52 

74 
54 

77 
44 

76 
45 

77 
52 

70 
50 

70 
51 

77 
49 

79 
50 

72 
53 

76 
45 

85 
46 

95 
52 

96 
59 

67 
55 

77.6 
48.8 

ORKK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

55 
31 

55 
30 

55 
31 

63 
32 

77 
35 

90 
40 

79 
45 

56 
50 

56 
50 

62 
49 

59 
49 

55 
49 

63 
48 

61 
36 

73 
46 

79 
43 

79 
46 

62 
48 

63 
48 

69 
50 

60 
50 

56 
51 

58 
46 

66 
47 

62 
50 

64 
46 

68 
40 

68 
45 

72 
56 

75 
47 

65.1 
44.7 

ORLEANS 

MAX 

68 
34 

69 
37 

60 
42 

79 
34 

69 
40 

94 
47 

94 
46 

89 
47 

89 
46 

94 
48 

92 
53 

66 
50 

74 
49 

73 
50 

82 
46 

67 
45 

93 
48 

87 
55 

74 
46 

33 
47 

92 
48 

94 
49 

91 
50 

79 
52 

73 
53 

73 
53 

70 
50 

81 
46 

83 
49 

66 
51 

93 
51 

62.8 
47.2 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

67 
47 

68 
45 

62 
42 

80 
43 

91 
47 

69 
47 

69 
53 

68 
59 

77 
45 

77 
49 

60 
50 

60 
51 

61 
52 

69 
49 

69 
45 

78 
49 

83 
51 

77 
54 

73 
46 

79 
45 

70 
90 

71 
51 

62 
51 

73 
50 

71 
50 

72 
55 

71 
56 

60 
50 

87 
57 

87 
49 

87 
51 

73.8 
49.4 

POINT  ARENA 

MAX 

59 
40 

58 
41 

59 
42 

59 

42 

66 
41 

63 
46 

58 
51 

59 

51 

60 
52 

61 
42 

60 
48 

59 
46 

56 
45 

59 

42 

58 
41 

99 
44 

59 
45 

68 
44 

68 
49 

60 
47 

63 
42 

61 
48 

61 
44 

62 
49 

63 
44 

66 
45 

67 
46 

68 
48 

66 
44 

67 
50 

67 
54 

62.0 
49.3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

67 
34 

71 
40 

70 
42 

82 
34 

89 
41 

93 
45 

94 
39 

60 

52 

84 

46 

92 
49 

92 
51 

89 
53 

74 
50 

60 
49 

62 
46 

69 
45 

92 
49 

90 
47 

79 

40 

83 
42 

68 

49 

91 
49 

92 
50 

S3 
44 

77 
53 

74 
54 

73 
45 

69 

40 

86 
50 

91 
59 

98 
53 

84.1 
46.3 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 
MIN 

62 
43 

63 
46 

55 
42 

69 
43 

65 
44 

94 
47 

70 
50 

66 
52 

84 
51 

62 
51 

66 
50 

6 1 
49 

6 1 
47 

73 
46 

60 
46 

66 
50 

69 
49 

7 1 
44 

74 
49 

78 
51 

67 
52 

90 
51 

73 
48 

68 
47 

7 1 
48 

59 
49 

71 
45 

79 
48 

80 
51 

76 
53 

74.8 
46.0 

SAINT  HELEN4 

MAX 

Mm 

72 
41 

75 
43 

70 
43 

60 
44 

90 
47 

87 
46 

81 
53 

77 
53 

85 
46 

83 
51 

76 
51 

66 
52 

62 

50 

74 
49 

61 
43 

69 
43 

68 
50 

79 
54 

82 
49 

83 
44 

78 
49 

78 
51 

72 
52 

78 
49 

72 
48 

68 
53 

78 
43 

91 
48 

96 
60 

96 
61 

66 
53 

79.6 
46.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

68 
42 

72 
46 

69 

80 

90 
52 

69 
51 

68 
56 

72 
55 

80 
51 

79 
52 

75 
50 

68 
55 

69 
49 

69 
55 

77 
49 

83 
49 

85 
53 

76 
46 

79 
53 

80 
47 

81 
50 

7S 
52 

73 
92 

77 
51 

74 
50 

71 
54 

73 
53 

78 
49 

86 

62 

85 
61 

87 
58 

76.9 
51.9 

Sm  n«f«raDc*  NotM  FoUowtno  SuOon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averi 

S4NT1  ROSA 

MAX 
MIN 

69 
37 

72 
45 

68 
44 

82 
42 

90 
48 

BS 
48 

65 

53 

71 
53 

81 
45 

78 
49 

65 

50 

64 

50 

65 

52 

72 
48 

7* 
43 

62 
49 

86 
49 

7! 

53 

60 
44 

90 
44 

73 
49 

73 
49 

63 
50 

76 
49 

72 
50 

69 
55 

75 
44 

86 
47 

94 
55 

90 
58 

86 
53 

76.3 
46.5 

SAUYFRS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

63 
33 

62 
30 

68 
31 

68 
34 

75 
29 

35 
39 

68 
43 

92 
46 

90 
45 

93 
42 

88 
43 

89 
47 

84 
45 

78 
45 

70 
40 

81 
42 

86 
45 

93 
50 

68 
38 

72 
39 

85 

40 

93 
47 

93 
49 

89 
48 

79 
46 

77 
50 

64 
42 

67 
38 

74 
42 

82 
41 

68 
47 

80. 1 
41.8 

SCnTIA 

MAX 
MIN 

55 
'><> 

55 
45 

54 
45 

51 
45 

58 
42 

70 
44 

82 
46 

61 
48 

65 
51 

56 
49 

61 
49 

63 
49 

58 
50 

66 
50 

63 
44 

59 
49 

72 
48 

82 
52 

6S 
49 

61 
51 

62 

50 

65 

50 

61 
50 

64 

51 

65 
47 

68 
53 

64 
49 

64 
46 

72 
43 

70 
56 

64 
53 

63.7 
46.5 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 

MIN 

71 
35 

75 
42 

68 
45 

83 
47 

92 
40 

91 
45 

69 
53 

73 
48 

85 
43 

62 
49 

72 
40 

65 

52 

69 
51 

73 
50 

79 
41 

89 
47 

88 
46 

74 
54 

79 
41 

86 
43 

80 
45 

80 
49 

74 
51 

78 
50 

76 
48 

72 
52 

75 
44 

38 
42 

95 
52 

92 
55 

89 

51 

79.4 
46.8 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 

Mm 

66 
31 

61 
36 

63 
33 

54 
30 

69 
34 

78 
44 

83 
46 

66 
50 

79 
50 

87 
51 

88 
50 

87 
49 

81 
52 

67 
42 

67 
44 

77 
47 

83 
49 

86 
50 

72 
38 

70 
42 

79 
47 

83 
50 

89 
94 

84 
49 

75 
51 

71 
46 

64 
39 

66 
41 

80 
46 

84 

50 

65 

50 

76.3 
44.8 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

57 
35 

57 

27 

57 
32 

66 
30 

77 
37 

80 
45 

82 
38 

85 
41 

84 
42 

64 
47 

79 
44 

79 
44 

71 
46 

68 
40 

72 
29 

79 
34 

84 
40 

64 
42 

61 
33 

72 
31 

77 

42 

83 
40 

84 
43 

81 
56 

73 
47 

68 

46 

64 
35 

75 
31 

78 
40 

78 
45 

76 
43 

74.7 
39.5 

UKIAH 

MAX 
MIN 

66 
<iO 

70 
44 

69 
44 

79 
38 

93 
45 

98 

45 

84 

51 

79 
50 

85 
48 

94 
52 

69 
52 

84 
52 

71 
50 

75 
50 

83 
45 

93 
46 

69 
52 

65 
49 

72 
47 

87 
45 

89 
51 

93 
91 

84 

91 

76 
45 

74 
53 

68 
53 

74 
47 

81 
44 

84 

56 

87 

61 

100 
56 

82.4 
48.9 

WEaVERVILLE  ranger  STA 

MAX 
MIN 

66 
29 

66 
32 

54 
34 

78 
27 

75 
27 

85 
38 

89 
38 

90 
45 

88 
47 

96 
48 

94 
47 

93 
45 

83 
51 

74 
45 

72 
38 

82 
43 

68 
44 

90 
44 

71 
3! 

75 
38 

84 
41 

89 
43 

92 
46 

87 
45 

80 
43 

78 
45 

66 
37 

70 
36 

33 
46 

83 
44 

90 
46 

81.0 
40.9 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

62 
36 

54 
30 

56 
33 

47 
32 

64 
37 

74 
45 

79 
41 

81 
48 

64 
51 

84 
48 

83 

51 

82 
47 

79 
50 

68 
41 

61 
34 

71 
41 

77 
44 

63 
57 

71 
33 

62 
34 

71 
42 

73 
44 

84 
92 

79 
56 

74 
56 

57 
45 

96 
36 

69 

34 

74 
44 

79 
53 

77 
45 

71.6 
43.2 

WILLITS   I  NE 

MAX 
MIN 

61 
32 

63 
37 

62 
40 

73 
34 

88 
38 

88 
42 

86 
46 

73 
48 

77 
48 

85 
47 

62 
48 

31 
48 

68 
48 

63 
45 

7J 
42 

89 

44 

87 
46 

89 

45 

67 
38 

79 
42 

61 
49 

82 
46 

77 
49 

71 
45 

68 
50 

69 
53 

67 
46 

75 
39 

80 
45 

80 
52 

93 
49 

76.6 
44.4 

WILLOW  CREEK   I  NH 

MAX 
MDJ 

60 
35 

67 
39 

68 
44 

58 
35 

78 
39 

89 
45 

96 
46 

95 
48 

90 
48 

87 
47 

95 
50 

93 
49 

66 
51 

73 
50 

75 
45 

33 
46 

89 
45 

94 
54 

70 
45 

75 

53 

66 
48 

96 
90 

98 
91 

90 
54 

75 
54 

74 
57 

63 
49 

74 
43 

86 
49 

85 
57 

37 
52 

61.8 
47.7 

VRFKA 

•           *  * 

MAX 
MIN 

65 
33 

58 
30 

63 
35 

56 
30 

71 
37 

31 
46 

87 
49 

88 
46 

89 
48 

90 
49 

69 
52 

68 
49 

64 
51 

76 
46 

64 
39 

77 
45 

33 
48 

89 
55 

73 
38 

68 
40 

79 
49 

84 
49 

89 
91 

90 
S3 

80 
46 

69 
48 

67 
40 

68 
41 

81 
47 

83 
53 

65 
47 

77.9 
44.7 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

57 
33 

69 
31 

57 
29 

63 
29 

72 
29 

77 
35 

61 
33 

82 
41 

82 
43 

72 
41 

79 
39 

74 
41 

71 
40 

65 
36 

71 
32 

77 
37 

79 
38 

7S 

40 

63 

38 

73 
29 

79 

36 

81 
42 

81 
49 

74 
39 

73 
37 

74 
39 

65 
39 

75 

34 

79 

41 

79 
48 

79 

40 

73.5 
37.2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

66 
35 

58 
33 

63 
27 

44 
29 

67 
34 

77 
42 

82 
37 

86 
36 

89 
40 

90 
40 

70 
40 

85 
39 

61 
38 

74 
39 

58 
31 

75 
33 

83 
41 

88 
40 

75 
38 

64 

30 

76 
39 

81 
40 

87 
40 

87 
41 

86 
44 

73 
44 

70 
39 

68 
30 

91 
39 

77 
37 

85 

40 

75.7 
37.2 

AUBURN 

MAX 

Mm 

65 
42 

68 
42 

73 
43 

65 
39 

78 
50 

89 
54 

89 
50 

72 
48 

77 
49 

83 
54 

98 
61 

86 
50 

74 
47 

67 
45 

72 
46 

81 
49 

85 
54 

89 
50 

75 
48 

78 
48 

83 
51 

89 
96 

87 
99 

81 
46 

62 
50 

74 
49 

75 
50 

76 
50 

87 
51 

95 
61 

92 
64 

79.7 
50.1 

berryessa  lake 

MAX 

Mm 

70 
42 

70 
44 

74 
46 

66 
49 

75 
55 

64 
57 

92 
52 

70 
53 

78 
52 

89 
54 

69 
57 

85 
52 

69 
51 

63 
47 

74 
50 

82 
51 

89 
56 

89 
53 

77 
48 

78 
52 

89 
S4 

84 
94 

86 
94 

76 
50 

79 
54 

71 
54 

72 
50 

76 
50 

91 
57 

96 
61 

97 
61 

79.7 
52.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
35 

52 
39 

44 
31 

57 
36 

66 
49 

74 
54 

71 
48 

68 
47 

71 
53 

76 
57 

72 
55 

69 
52 

60 
41 

56 
39 

65 
42 

72 
49 

72 
52 

62 
44 

63 
42 

69 
47 

71 
93 

79 
57 

72 
93 

66 
49 

64 

40 

57 
40 

60 
36 

72 
51 

79 
59 

76 
58 

79 
61 

66.4 
47.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

53 
30 

50 
33 

47 
31 

5! 
28 

65 
35 

73 
52 

73 
44 

70 
38 

75 
43 

72 
47 

74 
54 

69 
42 

60 
40 

57 
36 

67 
36 

74 

40 

73 
44 

73 
42 

62 

35 

71 
39 

72 
49 

76 
49 

73 
45 

69 
42 

64 
40 

61 
40 

60 
37 

74 
46 

80 
51 

76 
47 

61 
53 

67.6 
41.5 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

67 
47 

70 
49 

75 
46 

67 
45 

78 
50 

66 
53 

63 
53 

70 
54 

73 
52 

64 
54 

94 
52 

72 
52 

65 
52 

67 
51 

73 
52 

81 
52 

89 
52 

91 
55 

52 

81 
53 

89 
52 

78 
93 

80 
93 

69 
52 

77 
52 

73 
50 

74 
55 

72 
55 

84 
61 

76.7 
52.0 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

76 
43 

79 
41 

71 
42 

80 
51 

83 
59 

93 
53 

62 
49 

61 
54 

89 
58 

94 
53 

94 
51 

70 
46 

79 
47 

86 
50 

90 
54 

93 
55 

34 
48 

80 
49 

88 
53 

90 
54 

92 
94 

86 
53 

84 

55 

75 
54 

80 
47 

94 

65 

98 
56 

97 
60 

85.5 
52.0 

BURNEV 

MAX 

Mm 

63 
40 

59 
31 

64 
31 

48 
36 

68 
31 

79 
36 

82 
33 

86 
43 

81 
41 

69 
49 

83 
41 

84 
43 

60 
47 

71 
45 

66 

31 

71 
34 

83 
39 

63 
41 

70 
3! 

70 
30 

79 
37 

83 
39 

86 
44 

82 
43 

78 
41 

72 
48 

69 
45 

68 
31 

81 
39 

85 
44 

82 
40 

75.6 
39.9 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

60 
32 

60 
34 

58 
27 

70 
35 

71 
37 

76 
37 

78 
38 

79 
37 

79 
40 

77 
40 

78 
41 

79 
40 

60 
31 

66 
33 

73 
36 

80 
40 

72 
41 

71 
38 

72 
33 

79 
39 

79 
41 

80 
44 

78 
40 

74 
39 

69 
43 

65 
34 

75 
34 

76 
41 

62 
44 

72.9 
37.6 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

71 
40 

77 
45 

78 
40 

80 
36 

93 
45 

97 
54 

96 
47 

31 
47 

85 

50 

91 
51 

90 
50 

93 
51 

82 
44 

64 
42 

89 

41 

90 
46 

93 
46 

93 
49 

61 
47 

69 
45 

92 
48 

92 
50 

93 
54 

87 
47 

84 

52 

79 
54 

80 
45 

95 
44 

101 
56 

100 
55 

87.7 
47.3 

CHESTER 

MAX 

Mm 

60 
34 

61 
35 

57 
26 

65 
32 

73 
32 

77 
35 

80 
33 

82 
35 

83 
36 

81 
39 

78 
36 

77 
36 

68 
37 

62 
31 

72 
30 

76 
33 

80 
37 

79 
37 

68 
36 

74 
31 

79 
39 

82 
38 

80 
41 

76 
39 

69 

40 

66 

44 

67 
37 

79 
32 

82 
39 

82 
43 

83 
40 

74.2 
36.0 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

70 
44 

78 
49 

76 
42 

32 
47 

92 
48 

97 
51 

96 
52 

81 
51 

85 
53 

91 
61 

90 
60 

85 
54 

79 
51 

75 
46 

86 
49 

92 
53 

91 
56 

89 
56 

82 
53 

90 
46 

90 
54 

90 
98 

89 
98 

83 
51 

61 
59 

78 
59 

79 
52 

99 

47 

100 
56 

100 
71 

101 
56 

96.9 
53.0 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

69 

44 

71 
46 

77 
44 

70 
43 

81 
50 

90 
51 

91 
53 

73 
53 

76 
51 

86 
52 

89 
52 

78 
50 

69 
50 

66 
47 

76 
47 

63 
51 

89 
54 

92 
54 

77 
48 

81 
48 

89 
51 

79 
51 

89 
93 

74 

50 

82 
52 

74 
53 

77 
47 

78 
49 

92 
55 

98 
56 

95 
56 

80.6 
50.5 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

COLFAX 

MAX 

Mm 

63 
40 

68 
45 

85 
40 

86 
55 

66 
51 

75 
52 

81 
55 

64 
59 

78 
47 

69 
42 

79 
46 

62 
53 

86 
48 

80 
50 

81 
54 

89 
96 

85 

61 

83 

50 

74 
4! 

68 

52 

91 
46 

COLUSA  I  SSW 

MAX 

Mm 

71 
45 

76 
48 

75 
46 

80 
49 

89 
62 

94 
55 

66 
51 

79 
51 

87 
53 

93 

60 

90 
58 

86 
51 

83 
50 

75 
47 

86 
49 

90 
55 

90 
56 

89 
53 

30 
50 

89 
55 

89 
5* 

90 
99 

87 
94 

84 
49 

83 
55 

79 
55 

76 
49 

93 

52 

97 
61 

95 
66 

97 
69 

85.6 
53.6 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

Mm 

72 
42 

71 
47 

78 
43 

71 
47 

60 
58 

89 
52 

95 
54 

79 
51 

60 
50 

88 
57 

91 
54 

84 
52 

79 
49 

70 
45 

77 
46 

96 
49 

92 
55 

94 
55 

62 
48 

62 
49 

90 
55 

89 
54 

88 
53 

84 
49 

86 
53 

77 
54 

78 
47 

79 
49 

94 
60 

100 
61 

97 
67 

83.9 
51.8 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

60 
33 

62 
35 

61 
33 

65 
32 

75 
36 

80 
37 

79 
40 

74 
41 

76 
43 

80 
44 

80 
45 

79 
46 

74 
44 

63 
37 

73 
34 

77 
39 

78 
43 

78 
37 

73 
35 

77 
39 

80 
42 

79 
46 

79 
42 

75 
39 

67 
44 

64 
41 

77 
38 

64 

43 

82 
46 

74.0 
39.8 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

63 
36 

63 
42 

62 
38 

70 
35 

80 
46 

84 
48 

64 
48 

70 
47 

63 
47 

82 
50 

82 

50 

82 
51 

75 
47 

66 
39 

75 

40 

80 
45 

83 
48 

82 
50 

74 

50 

78 
43 

81 
47 

82 
48 

83 
92 

81 
42 

75 
52 

71 
46 

66 
36 

34 
43 

89 
52 

90 
55 

77.4 
46.0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

MIN 

72 
43 

74 
48 

83 
40 

90 
50 

85 

50 

80 
51 

88 
55 

60 
50 

79 
53 

74 
46 

62 
48 

87 
51 

30 
51 

86 
47 

89 

53 

89 
53 

87 
96 

84 
54 

79 
50 

90 
54 

97 
54 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

67 
33 

68 
34 

67 
34 

69 
38 

79 
42 

66 
41 

37 
45 

77 
46 

83 
46 

87 
45 

87 
47 

77 
44 

74 
38 

66 

37 

76 

40 

83 
44 

82 
44 

72 
42 

71 
37 

64 

42 

89 
45 

89 
46 

61 
44 

76 
41 

74 
46 

63 
44 

71 
39 

36 
44 

92 
49 

90 
48 

78.4 
42.2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

70 
37 

69 
46 

73 
44 

65 

50 

75 
49 

85 
53 

90 
48 

33 
49 

78 
52 

85 
54 

90 
54 

89 
52 

81 
50 

71 
41 

72 
44 

81 
50 

87 
52 

87 
50 

81 
42 

77 
45 

69 
49 

68 
51 

90 
99 

87 
47 

61 
56 

77 
51 

73 
45 

74 
44 

91 

55 

97 
56 

92 
53 

61.4 
49.2 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

67 
44 

69 
49 

75 
47 

69 
45 

79 
54 

86 
52 

81 
54 

70 
54 

74 
5! 

34 
58 

83 
52 

61 
52 

62 
52 

66 
50 

73 
51 

78 
50 

88 
55 

88 
55 

76 
49 

79 
52 

84 
52 

73 
52 

79 
92 

69 
49 

76 
50 

76 
55 

74 
46 

78 
54 

85 
61 

94 
63 

92 
59 

77.4 
52.2 

S«*  R*l*r«Dce  Nol«s  FoUowIng  Station  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 

MtY  


Day  of  Month 


Diauon 

1 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

polsoh  oah 

MAX 

69 

79 

66 

93 

74 

78 

86 

90 

67 

72 

69 

75 

83 

67 

93 

79 

80 

84 

87 

89 

78 

64 

77 

78 

•78 

89 

97 

96 

81.6 

MIN 

■ij 

44 

45 

46 

49 

52 

50 

50 

53 

55 

52 

51 

49 

48 

49 

53 

57 

52 

49 

51 

54 

92 

92 

48 

51 

53 

50 

50 

57 

62 

67 

51.4 

CEORCETOWN  RiNCER 

MAX 

62 

60 

65 

67 

74 

62 

73 

72 

79 

88 

60 

68 

70 

80 

68 

62 

66 
62 

75.2 

Mm 

36 

41 

33 

54 

47 

51 

53 

54 

46 

40 

43 

49 

42 

46 

53 

59 

58 

45 

46 

48 

57 

48.7 

CRASS  VALLEY  NO  2 

MAX 

62 

80 

82 

82 

75 

64 

66 

75 

8 1 

63 

7  I 

74 

77 

79 

62 

79 

77 

70 

65 

70 

30 

69 

68 

75.0 

MIN 

43 

41 

38 

38 

44 

47 

48 

48 

51 

52 

54 

54 

49 

41 

41 

46 

51 

51 

45 

42 

48 

90 

56 

48 

50 

48 

44 

43 

51 

55 

56 

47.5 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 

89 

63 

66 

79 

77 

74 

79 

6  5 

66 

74 

71 

80 

84 

89 

68 

77 

77 

71 

70 

77 

66 

65 

78.1 

Mm 

40 

37 

30 

33 

32 

38 

35 

41 

41 

45 

41 

42 

45 

45 

32 

35 

33 

33 

3S 

31 

36 

39 

*4 

43 

42 

50 

42 

33 

40 

45 

41 

38.7 

JESS  VALLEY 

MAX 

5  5 

78 

79 

76 

75 

70 

68 

6  5 

67 

78 

79 

71 

69 

69 

73 

60 

81 

74 

70 

69 

63 

73 

79 

75 

76 

70.7 

Mm 

32 

30 

25 

24 

30 

36 

36 

41 

41 

40 

42 

40 

36 

35 

30 

36 

41 

41 

36 

29 

37 

42 

44 

44 

41 

43 

37 

32 

41 

47 

39 

37.1 

LAKEPORT 

MAX 

70 

77 

64 

89 

98 

8 1 

66 

9 1 

90 

60 

75 

7 1 

84 

84 

89 

87 

77 

67 

90 

92 

90 

81 

76 

70 

72 

89 

91 

91 

92 

62.7 

Mm 

36 

43 

39 

34 

44 

46 

45 

47 

50 

52 

53 

50 

48 

43 

44 

45 

49 

49 

41 

44 

48 

49 

JO 

44 

44 

51 

43 

41 

50 

57 

53 

46,2 

LAKESHORE 

MAX 

67 

72 

74 

78 

64 

92 

81 

78 

84 

94 

90 

80 

71 

72 

81 

87 

88 

78 

77 

88 

92 

94 

86 

78 

76 

75 

74 

91 

99 

94 

93 

62.6 

Mm 

39 

47 

44 

45 

43 

52 

47 

51 

52 

59 

57 

53 

57 

52 

49 

48 

54 

54 

44 

52 

59 

51 

J5 

59 

59 

56 

42 

50 

53 

56 

61 

51.4 

LAKE  SPAULOINO 

MAX 

47 

54 

64 

7 1 

73 

68 

72 

75 

73 

69 

69 

58 

68 

75 

74 

71 

69 

71 

74 

77 

74 

70 

69 

60 

62 

76 

61 

79 

61 

68.5 

Mm 

27 

28 

28 

27 

35 

36 

36 

35 

39 

40 

46 

40 

38 

33 

33 

37 

41 

40 

31 

34 

43 

49 

43 

40 

36 

40 

38 

41 

45 

44 

50 

37.7 

LAKE   SPAULOINO  DAM 

MAX 

Mm 

HAN24NITA  LAKE 

MAX 

63 

69 

70 

7 1 

75 

71 

7 1 

67 

60 

55 

66 

73 

76 

63 

59 

69 

71 

76 

73 

69 

65 

60 

59 

73 

78 

73 

65.0 

Mm 

31 

29 

29 

26 

24 

39 

40 

39 

40 

43 

42 

41 

39 

33 

32 

36 

42 

44 

31 

34 

38 

42 

43 

49 

49 

39 

34 

34 

44 

45 

49 

37.9 

MARYSVILLE 

MAX 

79 

82 

9 1 

97 

6  3 

85 

90 

94 

94 

6  3 

76 

72 

69 

92 

96 

66 

83 

69 

90 

93 

68 

69 

61 

82 

80 

94 

100 

98 

86.2 

Mm 

45 

49 

48 

52 

57 

57 

52 

52 

56 

61 

57 

53 

51 

48 

51 

56 

61 

54 

52 

52 

54 

59 

53 

50 

57 

57 

51 

50 

61 

69 

68 

54.5 

HC  CLOUD 

MAX 

62 

59 

62 

53 

70 

79 

63 

66 

62 

89 

87 

64 

80 

70 

60 

76 

63 

65 

70 

68 

77 

69 

87 

82 

73 

69 

54 

64 

79 

93 

65 

75.0 

Mm 

30 

29 

33 

26 

32 

41 

41 

41 

40 

47 

45 

42 

46 

44 

36 

36 

44 

43 

32 

34 

41 

44 

45 

49 

52 

45 

34 

35 

44 

45 

43 

40.1 

MINERAL 

MAX 

57 

54 

59 

44 

6  1 

68 

79 

75 

71 

78 

77 

77 

71 

66 

59 

71 

76 

79 

64 

66 

71 

79 

80 

77 

70 

67 

60 

62 

75 

60 

81 

69.4 

Mm 

34 

32 

27 

32 

36 

40 

35 

32 

34 

39 

37 

37 

39 

31 

29 

31 

36 

36 

31 

30 

37 

39 

40 

37 

41 

42 

37 

33 

38 

43 

41 

35.7 

monticfllo  dam 

MAX 

69 

69 

74 

66 

75 

64 

86 

72 

78 

64 

68 

85 

71 

62 

74 

80 

88 

88 

76 

79 

84 

89 

88 

76 

79 

70 

70 

77 

90 

95 

94 

79.4 

Mm 

41 

42 

46 

46 

54 

54 

52 

52 

50 

52 

60 

51 

48 

46 

48 

50 

54 

51 

47 

50 

52 

53 

S2 

48 

53 

54 

46 

50 

52 

62 

60 

50.9 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

5  3 

57 

48 

65 

76 

80 

82 

80 

65 

65 

83 

79 

67 

6  1 

73 

60 

62 

69 

64 

72 

81 

69 

79 

70 

66 

53 

66 

74 

79 

77 

78 

72.5 

Mm 

35 

32 

35 

34 

45 

50 

47 

45 

43 

50 

49 

45 

44 

42 

35 

42 

48 

42 

38 

39 

44 

46 

46 

59 

51 

43 

32 

38 

54 

54 

52 

43.8 

NEVADA  CITY 

MAX 

6  5 

64 

66 

57 

72 

6 1 

84 

7  3 

73 

60 

82 

63 

78 

69 

66 

74 

80 

64 

74 

71 

77 

79 

82 

8 1 

77 

75 

69 

70 

80 

87 

86 

75.9 

Mm 

34 

37 

35 

33 

35 

40 

40 

45 

45 

49 

46 

49 

47 

40 

36 

37 

43 

46 

41 

37 

38 

49 

47 

44 

44 

47 

44 

40 

42 

47 

50 

42.1 

ORLANO 

MAX 

75 

72 

78 

69 

60 

90 

96 

82 

62 

6  9 

93 

93 

82 

75 

77 

87 

93 

92 

69 

62 

90 

92 

91 

87 

84 

82 

79 

79 

94 

99 

97 

65.3 

Mm 

44 

50 

50 

54 

61 

67 

52 

51 

55 

60 

60 

55 

52 

48 

50 

55 

56 

54 

48 

58 

59 

57 

39 

49 

57 

57 

46 

54 

64 

68 

76 

55.5 

□ROVILLE 

MAX 

72 

71 

77 

73 

63 

94 

97 

80 

63 

88 

93 

92 

82 

74 

77 

86 

91 

94 

83 

84 

89 

90 

92 

86 

86 

80 

60 

80 

95 

100 

98 

65.5 

Mm 

47 

53 

52 

49 

56 

61 

55 

55 

57 

61 

61 

55 

53 

50 

52 

57 

67 

56 

59 

53 

54 

59 

J9 

53 

61 

59 

54 

53 

61 

64 

64 

56.3 

PARADISE 

MAX 

65 

64 

69 

65 

78 

67 

91 

73 

75 

62 

65 

63 

75 

67 

70 

78 

85 

85 

74 

75 

63 

64 

65 

61 

76 

73 

70 

72 

88 

93 

92 

78.2 

Mm 

41 

44 

44 

41 

51 

59 

51 

50 

54 

60 

55 

56 

47 

44 

46 

53 

60 

52 

51 

53 

50 

57 

98 

55 

56 

51 

46 

52 

60 

64 

70 

52.7 

PLACFRVILLE 

MAX 

64 

64 

68 

59 

72 

64 

64 

70 

74 

80 

85 

83 

72 

67 

69 

77 

63 

68 

79 

74 

80 

81 

84 

78 

79 

76 

72 

73 

62 

65 

90 

76.5 

MIN 

39 

40 

40 

34 

44 

45 

45 

46 

49 

52 

52 

50 

45 

41 

40 

46 

51 

50 

43 

42 

48 

51 

53 

47 

48 

45 

52 

45 

50 

53 

55 

46.5 

PLACERVILL6  IFG 

MAX 

62 

67 

65 

70 

90 

82 

61 

73 

78 

82 

81 

74 

73 

68 

75 

61 

60 

85 

73 

77 

79 

83 

63 

79 

77 

69 

69 

80 

68 

69 

90 

77.2 

Mm 

39 

45 

43 

37 

45 

58 

47 

51 

55 

59 

51 

56 

43 

41 

49 

55 

50 

49 

43 

52 

52 

57 

52 

53 

49 

47 

46 

51 

61 

66 

67 

50.7 

PLATINA 

MAX 

63 

69 

68 

76 

63 

87 

65 

77 

68 

68 

87 

62 

78 

70 

79 

65 

64 

66 

75 

62 

66 

66 

66 

87 

82 

72 

64 

89 

8  5 

89 

69 

60.9 

Mm 

39 

42 

39 

41 

41 

43 

42 

44 

47 

48 

47 

50 

44 

41 

55 

47 

50 

51 

46 

47 

93 

56 

43 

41 

44 

49 

36 

42 

60 

50 

52 

46.1 

PORTDLA 

MAX 

60 

59 

57 

59 

69 

72 

79 

8  1 

8 1 

6  1 

61 

78 

73 

68 

72 

76 

80 

79 

68 

73 

76 

81 

82 

79 

73 

79 

64 

78 

63 

62 

63 

74.5 

Mm 

26 

31 

27 

34 

37 

36 

37 

35 

38 

41 

42 

39 

38 

30 

29 

26 

39 

36 

29 

29 

34 

36 

40 

42 

32 

47 

44 

33 

35 

43 

40 

35.6 

OUINCY 

MAX 

69 

65 

7 1 

60 

71 

63 

90 

90 

67 

91 

69 

6  8 

6  2 

7  5 

69 

62 

9 1 

89 

75 

78 

88 

92 

94 

68 

80 

77 

66 

77 

68 

93 

92 

81.6 

Mm 

34 

38 

29 

33 

34 

35 

35 

39 

45 

42 

43 

43 

42 

33 

31 

37 

40 

42 

39 

32 

37 

39 

43 

49 

38 

50 

43 

33 

36 

46 

42 

38.7 

RED  BLUFF   KB  AIRPORT 

MAX 

72 

7B 

68 

82 

92 

97 

93 

82 

89 

96 

95 

82 

78 

78 

88 

94 

95 

83 

83 

90 

96 

96 

68 

69 

63 

61 

60 

99 

96 

96 

98 

87.1 

Mm 

48 

52 

51 

53 

61 

65 

55 

54 

57 

62 

61 

58 

53 

50 

52 

57 

59 

56 

52 

59 

58 

59 

62 

52 

61 

57 

52 

59 

65 

70 

74 

57.5 

REDDING  FIRE   STA   NO  2 

MAX 

73 

79 

78 

62 

92 

97 

97 

68 

90 

96 

96 

92 

8  5 

78 

86 

94 

94 

93 

83 

90 

96 

99 

98 

90 

65 

61 

79 

94 

95 

97 

99 

89.6 

Mm 

48 

51 

50 

48 

48 

63 

5! 

57 

57 

68 

66 

61 

56 

52 

52 

58 

58 

61 

59 

57 

62 

62 

62 

57 

57 

55 

51 

57 

57 

70 

70 

57.5 

ROCKLIN 

MAX 

70 

71 

75 

69 

80 

86 

93 

77 

65 

68 

93 

90 

76 

78 

78 

85 

90 

95 

78 

63 

68 

90 

92 

82 

88 

82 

62 

79 

91 

99 

97 

84.3 

Mm 

44 

45 

46 

39 

45 

52 

51 

51 

52 

57 

53 

52 

49 

45 

44 

50 

57 

53 

44 

49 

53 

53 

93 

49 

55 

51 

47 

47 

52 

58 

59 

50.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

76 

69 

80 

89 

92 

74 

78 

66 

91 

62 

73 

69 

76 

8  5 

69 

93 

60 

61 

68 

83 

87 

78 

84 

76 

78 

76 

92 

99 

96 

100 

82.9 

Mm 

43 

48 

42 

46 

49 

55 

52 

51 

51 

5! 

52 

50 

50 

46 

49 

50 

55 

54 

47 

50 

52 

52 

49 

49 

54 

54 

47 

49 

57 

60 

61 

50.9 

SACRAMENTO  HB  CITY 

MAX 

70 

76 

68 

80 

90 

94 

75 

79 

68 

90 

63 

74 

69 

76 

66 

90 

92 

79 

60 

68 

89 

66 

78 

64 

74 

76 

76 

9  1 

97 

94 

98 

82.8 

Mm 

46 

50 

46 

47 

54 

58 

54 

54 

54 

58 

54 

52 

51 

48 

52 

54 

58 

55 

50 

54 

59 

54 

51 

50 

55 

58 

52 

54 

62 

68 

62 

53.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

68 

68 

69 

63 

77 

65 

68 

84 

79 

86 

92 

92 

8 1 

74 

72 

82 

86 

90 

60 

6 1 

63 

89 

99 

69 

79 

77 

7 1 

72 

77 

93 

91 

80.9 

Mm 

46 

50 

49 

50 

54 

61 

57 

56 

59 

63 

65 

62 

55 

50 

52 

58 

61 

59 

52 

55 

58 

64 

69 

56 

59 

55 

52 

55 

61 

64 

70 

57.2 

SIFRRA  C ITY 

MAX 

65 

62 

64 

65 

75 

62 

60 

77 

83 

82 

80 

75 

67 

65 

76 

83 

80 

69 

60 

79 

8 1 

84 

6 1 

74 

70 

59 

82 

87 

66 

79.6 

Mm 

29 

35 

31 

42 

46 

45 

38 

42 

46 

47 

46 

43 

34 

40 

44 

47 

42 

39 

34 

47 

49 

47 

41 

37 

45 

41 

43 

49 

52 

42.0 

SIFRRAVILLE   RANGER  STA 

MAX 

63 

59 

62 

60 

59 

71 

78 

78 

8  1 

75 

79 

78 

74 

67 

60 

72 

79 

79 

67 

73 

73 

75 

80 

78 

66 

65 

77 

85 

6 1 

72.2 

Mm 

29 

33 

30 

32 

33 

38 

40 

38 

43 

42 

46 

46 

37 

36 

32 

38 

44 

42 

36 

33 

36 

41 

41 

34 

47 

33 

37 

45 

45 

38.2 

SODA   SPRINGS   1  E 

MAX 

48 

46 

40 

49 

58 

64 

65 

66 

67 

67 

65 

62 

53 

48 

60 

65 

64 

54 

53 

60 

62 

66 

64 

56 

53 

48 

54 

66 

70 

67 

67 

58.9 

Mm 

27 

29 

26 

29 

30 

35 

33 

34 

34 

36 

35 

34 

33 

29 

28 

32 

34 

33 

29 

26 

33 

34 

34 

34 

31 

36 

34 

34 

34 

34 

36 

32.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

72 

74 

72 

77 

86 

92 

90 

60 

66 

90 

90 

60 

79 

74 

83 

89 

89 

87 

79 

67 

91 

92 

90 

84 

83 

79 

75 

91 

96 

93 

96 

84.7 

Mm 

3B 

45 

40 

51 

52 

54 

50 

51 

54 

56 

55 

54 

51 

44 

47 

51 

55 

52 

43 

46 

52 

52 

97 

48 

47 

51 

48 

48 

59 

61 

56 

50.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

59 

62 

58 

67 

77 

63 

80 

73 

80 

81 

81 

76 

7 1 

64 

7  3 

79 

79 

67 

78 

82 

61 

76 

70 

68 

78 

84 

62 

65 

74.4 

Mm 

32 

35 

31 

34 

42 

43 

41 

44 

44 

48 

46 

48 

44 

35 

36 

40 

45 

4! 

40 

37 

42 

46 

48 

50 

43 

46 

37 

40 

51 

50 

57 

42.6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

67 

67 

68 

58 

74 

63 

87 

83 

78 

69 

91 

95 

6  3 

72 

77 

88 

94 

94 

87 

68 

97 

94 

65 

85 

70 

70 

87 

96 

92 

82.6 

Mm 

45 

46 

50 

49 

49 

62 

56 

55 

58 

63 

68 

62 

57 

52 

53 

57 

64 

61 

54 

57 

60 

60 

64 

59 

64 

55 

51 

55 

62 

70 

71 

57.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

44 

36 

44 

54 

60 

59 

59 

58 

54 

58 

66 

64 

56 

59 

59 

60 

68 

68 

96 

53 

48 

53 

65 

69 

66 

70 

70 

58.6 

Mm 

22 

20 

21 

37 

40 

34 

33 

34 

36 

35 

32 

30 

36 

24 

29 

32 

36 

32 

2T 

32 

40 

32 

i» 

39 

40 

39 

36 

37 

32 

38 

40 

33.3 

VACAVILLE 

MAX 

71 

77 

75 

79 

88 

90 

84 

78 

87 

90 

67 

80 

70 

77 

83 

90 

92 

90 

82 

87 

86 

87 

86 

63 

80 

76 

78 

90 

99 

97 

95 

64.4 

Mm 

43 

46 

41 

46 

58 

51 

53 

52 

48 

55 

51 

52 

50 

49 

44 

46 

50 

53 

46 

46 

50 

50 

so 

50 

50 

51 

45 

49 

57 

57 

42 

49.4 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

66 

70 

69 

76 

86 

90 

90 

81 

82 

90 

90 

67 

81 

70 

76 

85 

67 

86 

79 

82 

87 

89 

90 

64 

78 

76 

72 

69 

89 

90 

92 

82.4 

Mm 

44 

49 

40| 

43 

52 

56 

52 

54 

53 

57 

59 

57 

50 

44 

46 

53 

53 

54 

44 

53 

54 

55 

58 

49 

57 

53 

47 

50 

63 

58 

58 

52.1 

S««  R*i*r«nc*  Not«>  Following  SuUon  lodax 
-  156  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHISKEVTOWN  RES 

MAX 

vm 

6B 
'iS 

66 
43 

73 
46 

65 
46 

77 
57 

80 
59 

91 
53 

86 
52 

60 
57 

86 
62 

94 
62 

92 
58 

62 
54 

72 
50 

74 
50 

62 
57 

68 
62 

69 
56 

80 
54 

76 
56 

66 
64 

92 
62 

94 

61 

66 
54 

61 
59 

77 
53 

70 
48 

74 
52 

87 

60 

86 
66 

94 
63 

WILLIAH5 

MAX 
MIN 

70 
46 

70 
46 

77 
49 

69 
53 

77 
58 

69 
55 

85 

52 

64 
53 

63 
53 

89 

56 

94 
62 

93 
53 

64 
51 

76 
49 

75 

50 

92 
56 

91 
58 

94 
55 

84 
54 

80 
56 

88 
58 

90 
58 

94 
56 

68 
50 

66 
52 

82 
58 

79 
54 

78 
54 

95 
60 

96 
62 

97 
72 

WILLOWS 

MAX 

Mm 

76 
<.6 

71 
50 

79 
44 

70 
54 

81 
53 

69 
63 

9! 

51 

61 
52 

60 
53 

86 
59 

93 
59 

91 
53 

81 
52 

79 
47 

77 
48 

69 
54 

90 
56 

94 

50 

64 
47 

62 
55 

91 
54 

89 
56 

89 
56 

89 

50 

84 

56 

80 
56 

75 
46 

79 
52 

95 
64 

100 
64 

98 
72 

WILLOWS  USBR 

MAX 

Mm 

T, 
43 

78 
52 

76 
45 

79 
55 

90 
59 

96 
66 

95 

52 

60 
53 

66 
54 

92 
61 

92 
61 

91 
53 

81 
52 

75 
49 

65 

50 

69 
56 

99 
58 

99 
56 

62 
56 

69 
56 

90 
56 

90 
56 

89 
59 

64 
51 

83 
56 

78 
56 

77 
48 

94 
55 

99 
65 

97 
66 

99 
73 

WINTERS 

MAX 
MIN 

75 
45 

73 
52 

49 

72 
47 

62 

9 1 
56 

96 
54 

80 
53 

8  2 
53 

90 
60 

95 
56 

91 
52 

78 
52 

69 
51 

79 
51 

86 
50 

92 
55 

93 
55 

61 
52 

64 
54 

90 
53 

90 
54 

91 
53 

89 
55 

85 

53 

77 
55 

77 
52 

60 
52 

96 
64 

102 
62 

99 

70 

WOODLAND  1  WNW 

•          *  • 

MAX 

Mm 

76 
43 

72 
48 

78 
45 

71 
50 

81 
56 

90 
53 

95 
52 

82 
51 

83 
53 

69 
59 

95 
55 

90 
50 

64 
50 

71 
48 

76 
50 

86 
51 

91 
57 

96 
54 

84 
48 

82 
52 

89 
54 

92 
55 

92 
53 

88 
50 

69 
53 

79 
55 

79 
51 

78 
52 

94 
63 

100 
65 

97 
70 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 

Mm 

62 
26 

45 
29 

57 
26 

49 
30 

59 
35 

68 
32 

74 
29 

77 
30 

80 
32 

77 
35 

76 
37 

76 
36 

72 
35 

66 
29 

60 
26 

72 
30 

76 
35 

76 
33 

66 
29 

67 
25 

74 
32 

77 
33 

60 
35 

78 
39 

72 
28 

66 
42 

64 

46 

66 
28 

77 
32 

83 
36 

81 
35 

BODIE 

MAX 

Mm 

52 
23 

47 

20 

53 
25 

41 
21 

49 
30 

57 
33 

59 
36 

66 
29 

63 
27 

64 
28 

62 
31 

61 
29 

58 
29 

53 
22 

59 
25 

62 
26 

64 
27 

58 
28 

63 
26 

60 
29 

66 
49 

63 
31 

66 
27 

67 
29 

65 
23 

67 
32 

62 
30 

69 
26 

73 
38 

73 
35 

72 
41 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

63 
27 

60 
18 

60 
26 

50 
27 

62 
31 

66 

22 

71 
27 

76 
24 

70 
28 

72 
28 

72 
28 

71 
32 

69 
26 

63 
25 

69 

20 

74 
24 

74 
26 

66 
26 

68 
19 

71 
22 

74 
26 

73 
31 

74 
26 

74 
29 

71 
27 

70 
35 

71 
36 

76 
29 

79 
29 

79 
30 

78 
29 

CEDARVILLE 

MAX 

Mm 

63 
37 

53 
34 

58 
34 

46 
30 

59 
38 

71 
47 

76 
47 

80 
46 

63 

52- 

62 
47 

SO 
48 

76 
44 

73 
46 

75 
40 

57 
37 

71 
39 

79 
46 

62 
47 

74 
40 

54 

34 

66 
39 

76 
47 

80 
46 

84 

39 

75 
46 

72 
43 

69 
36 

77 
45 

82 
44 

78 
39 

BONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

Mm 

59 
26 

57 
27 

51 
24 

48 
26 

56 
28 

66 
28 

71 
26 

75 
26 

77 
30 

75 
30 

79 
33 

75 
34 

72 
32 

66 
31 

60 
25 

70 
28 

76 
33 

77 
33 

69 

28 

67 
29 

73 
29 

79 
31 

78 
34 

76 
39 

71 
31 

65 
39 

63 
36 

64 

28 

77 
32 

62 
31 

62 

30 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

64 
31 

60 
36 

59 
32 

63 
34 

72 
42 

76 
43 

61 
40 

65 
42 

83 
46 

82 
44 

78 
49 

75 
46 

71 
42 

65 
36 

72 
36 

81 
42 

83 
47 

79 
49 

69 
38 

74 
36 

77 
40 

63 
41 

69 
47 

79 
51 

69 
49 

79 
35 

66 
43 

83 
53 

63 
49 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

67 

30 

64 

40 

65 
33 

67 
34 

76 
46 

81 
49 

62 
43 

86 
43 

64 
45 

81 
47 

81 
47 

79 
46 

76 
42 

67 
37 

74 
37 

61 
42 

83 
46 

75 
45 

71 
39 

74 
37 

76 
39 

84 
44 

85 
47 

73 

71 
50 

70 
47 

76 
39 

64 

44 

85 
54 

84 
52 

FORT  BIDWELL 

MAX 

66 

24 

62 
30 

45 
26 

62 
31 

73 
32 

77 
3B 

81 
39 

86 
45 

66 
45 

80 
45 

80 
49 

76 
43 

75 
42 

66 
43 

68 
34 

60 
38 

82 
43 

75 
46 

74 
42 

75 
32 

80 
39 

82 
40 

84 
44 

76 
50 

72 
41 

67 
44 

70 
42 

79 
34 

78 
41 

80 
42 

81 
42 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

69 
34 

65 
35 

63 
32 

52 
30 

58 
41 

63 
42 

67 
43 

73 
44 

76 
42 

74 
44 

72 
41 

70 
40 

66 
36 

67 

35 

74 
39 

75 
41 

76 
40 

72 
39 

74 
34 

79 
39 

73 
43 

79 
44 

76 
40 

76 
41 

75 
40 

76 
45 

75 
43 

78 
37 

82 
44 

83 
45 

61 
44 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
1^ 

57 
33 

54 
29 

53 
26 

47 

30 

54 
29 

63 
29 

68 
30 

70 
31 

70 
33 

71 
34 

70 
34 

70 
34 

66 
33 

60 
40 

55 
27 

6! 

30 

72 
35 

73 
35 

61 
36 

62 
28 

70 
32 

70 
34 

79 
39 

74 
38 

67 
35 

63 
44 

57 
42 

59 

30 

72 
34 

77 
36 

75 
36 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
40 

66 
38 

50 
34 

56 
33 

77 
36 

81 
43 

82 
40 

86 
42 

87 
51 

81 
44 

65 
46 

77 
44 

75 

42 

64 
37 

75 
3! 

78 
40 

62 
40 

61 
46 

72 
49 

73 
34 

76 
39 

83 
40 

67 
42 

79 
44 

77 
42 

63 
45 

73 
46 

62 
35 

87 
40 

81 
40 

82 
42 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

54 
2S 

45 
30 

48 
29 

50 
29 

57 
33 

66 
34 

70 
35 

69 
34 

66 
35 

66 
36 

59 

36 

59 

36 

62 
35 

57 
36 

56 
30 

63 
33 

71 
36 

63 
37 

62 
34 

61 
31 

67 
35 

72 
38 

72 
38 

68 

41 

64 
36 

59 
36 

61 

42 

67 
35 

71 
37 

70 
41 

70 
42 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 

ivim 

57 
36 

53 
29 

47 
27 

51 
30 

64 

31 

69 
34 

70 
32 

72 
32 

70 
35 

70 
36 

66 
35 

64 

35 

64 
34 

56 
43 

63 
29 

69 
32 

71 
38 

66 
36 

63 
42 

64 
29 

66 
33 

72 
38 

73 
37 

69 
42 

36 

61 

52 
47 

67 
32 

72 
35 

72 
39 

72 
41 

tERMO 

MAX 

Mm 

54 
33 

56 
33 

52 
28 

64 

26 

71 
27 

76 
33 

76 
33 

82 
35 

79 
44 

77 
39 

76 
32 

71 
35 

70 
26 

60 
30 

72 
29 

76 
31 

80 
37 

70 
37 

63 
32 

71 
27 

79 
36 

80 
38 

82 
41 

74 

40 

71 
36 

64 
43 

66 
39 

77 
26 

82 
39 

79 
46 

77 
36 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

Mm 

57 
30 

56 
26 

49 
26 

46 
29 

54 
34 

65 
33 

72 
29 

74 
30 

76 
32 

75 
34 

74 
35 

74 
32 

69 
31 

63 
34 

57 
26 

67 
30 

74 
34 

74 
35 

63 
31 

65 

22 

71 
31 

72 
33 

76 
36 

74 
39 

75 
33 

65 
44 

60 
42 

61 
29 

75 
33 

79 
39 

76 
37 

WOODFORDS 

•          *  • 

MAX 

Mm 

63 
36 

55 
34 

53 
34 

55 
30 

66 
36 

72 
38 

79 
40 

80 
42 

79 
45 

79 
45 

75 
43 

70 
44 

69 
43 

63 
47 

70 
36 

78 
42 

79 
48 

69 
47 

69 
43 

71 
39 

40 

47 

43 

44 

44 

45 

44 

42 

45 

46 

47 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  C 

AVIL4  BEACH 

MAX 

Mm 

70 
40 

68 
40 

66 
46 

68 
40 

65 
43 

65 
48 

64 
52 

75 
46 

75 
48 

78 
50 

65 
52 

64 
52 

67 
45 

62 
45 

80 
45 

65 
46 

65 
49 

60 
50 

63 
52 

67 
50 

70 
52 

67 
50 

64 
54 

79 
51 

82 
53 

80 
52 

63 
50 

92 
54 

100 
59 

76 
55 

68 
50 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

Mm 

69 

40 

71 
36 

57 
40 

72 
39 

84 
42 

75 
45 

60 
51 

73 
51 

85 
44 

61 
48 

75 
46 

69 
50 

64 
49 

73 
41 

80 
40 

89 
43 

82 
46 

79 
50 

60 
45 

83 
49 

76 
44 

79 
50 

72 
49 

61 
48 

77 
47 

75 
50 

75 
46 

89 
44 

94 

50 

92 
55 

87 
46 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

61 
44 

63 
47 

61 
45 

69 
46 

85 
50 

49 

63 
55 

63 
52 

68 
50 

63 
50 

63 
48 

57 

50 

61 
51 

63 
51 

64 

50 

71 
55 

66 
50 

64 
52 

71 
49 

66 
50 

61 
49 

62 
50 

S9 
49 

66 
48 

66 
53 

66 
50 

75 
51 

82 
55 

77 
58 

66 
54 

BURL INGAME 

MAX 

Mm 

62 
45 

65 
41 

61 
46 

71 
46 

84 
46 

82 
50 

70 
52 

66 
53 

69 
46 

68 
46 

69 
47 

66 
59 

74 
51 

68 
49 

65 
45 

72 
47 

62 
47 

76 
52 

69 
51 

69 
46 

68 
48 

68 
52 

67 
50 

73 
51 

76 
50 

79 
54 

72 
51 

70 
51 

76 
51 

75 
52 

79 
53 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

59 
37 

63 
33 

58 
41 

65 
37 

77 
40 

74 
41 

70 
46 

66 
49 

72 
42 

72 
44 

61 
45 

62 
47 

66 
46 

69 

40 

70 
40 

60 
40 

74 
42 

73 
43 

70 
40 

73 
36 

66 

40 

63 
46 

64 

73 
45 

73 
49 

77 
47 

71 
48 

75 
44 

80 
46 

80 
52 

76 
49 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

64 
45 

68 
49 

75 
45 

61 
50 

75 
46 

66 

50 

74 
53 

68 
54 

70 
50 

81 
53 

80 
51 

66 
52 

64 
53 

66 
53 

71 
49 

76 
50 

79 
54 

70 
50 

83 
51 

84 
53 

77 
51 

74 
50 

76 
52 

68 
53 

77 
52 

73 
51 

73 
53 

74 
54 

82 
60 

FORT  DRD 

MAX 

Mm 

56 
36 

56 
46 

55 
42 

59 
42 

64 
47 

66 
50 

61 
52 

64 
50 

62 
43 

58 
50 

55 

51 

56 
51 

63 
45 

64 
42 

61 
45 

61 
50 

62 
50 

65 
52 

62 
48 

60 
51 

56 
50 

J7 
52 

S7 
91 

66 
50 

69 
50 

70 
49 

66 
50 

63 
46 

65 
53 

66 
52 

64 
52 

GUROY 

MAX 

Mm 

66 
39 

66 
39 

74 
40 

65 
42 

74 
44 

87 
44 

75 
44 

69 
40 

76 
46 

85 
48 

67 
49 

74 
53 

66 
52 

66 
46 

75 
47 

61 
51 

90 
51 

87 
51 

77 
46 

81 
46 

69 
47 

ao 

47 

79 
47 

73 
53 

60 
52 

77 
52 

78 
53 

77 
46 

86 

52 

91 
52 

92 
54 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

Mm 

54 
46 

55 
42 

52 
46 

56 
38 

60 
46 

58 
48 

57 
52 

60 
52 

57 
44 

56 
46 

55 
46 

56 
50 

59 
51 

60 
49 

58 
48 

56 
46 

57 
45 

61 
51 

62 

50 

56 
50 

59 
49 

56 
50 

56 
50 

62 
49 

61 
49 

64 
52 

62 
49 

59 
47 

58 
53 

62 
54 

64 
50 

HOLLISTER   1  SW 

MAX 

Mm 

62 
34 

66 
35 

62 
34 

69 
38 

60 
37 

79 
4  I 

63 
51 

70 
53 

60 
46 

79 
46 

75 
46 

62 
50 

73 
51 

71 
39 

76 
42 

62 
44 

79 
43 

79 
52 

76 
42 

79 
38 

76 
49 

70 
47 

70 
49 

79 
50 

76 
46 

76 
45 

75 
52 

81 
45 

88 
46 

90 
52 

64 
50 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

68 
40 

74 
37 

70 
4  1 

85 
4  1 

85 
49 

76 
49 

79 
49 

66 
46 

81 
46 

70 
49 

73 
48 

77 
41 

81 
42 

89 
48 

93 

47 

62 
48 

64 
47 

81 
49 

76 
42 

74 
52 

62 
48 

60 
52 

82 
47 

60 
55 

66 
46 

93 
47 

94 
51 

67 
51 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

MAX 

Mm 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

66 
36 

74 
36 

68 
40 

76 
43 

87 
46 

64 
47 

66 
54 

73 
52 

80 
52 

77 
53 

70 
53 

70 
53 

66 

52 

71 
48 

76 
46 

87 
51 

90 
52 

62 
48 

78 
45 

63 
46 

76 
52 

77 
54 

73 
54 

78 
50 

79 
56 

75 
55 

74 
49 

82 
47 

90 
51 

68 
55 

86 
56 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNIA 
MAY 


Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

66 

66 

72 

65 

60 

90 

79 

68 

70 

61 

81 

69 

65 

66 

72 

78 

82 

66 

72 

78 

63 

75 

72 

67 

77 

74 

75 

75 

86 

90 

91 

75.9 

'•6 

47 

47 

45 

50 

51 

53 

54 

48 

52 

52 

53 

52 

54 

46 

46 

51 

55 

51 

49 

50 

54 

93 

92 

53 

54 

50 

54 

60 

64 

56 

61.9 

57 

59 

56 

62 

75 

66 

59 

63 

62 

58 

55 

57 

64 

66 

62 

69 

60 

69 

62 

61 

56 

57 

96 

69 

72 

72 

69 

67 

65 

70 

69 

63.4 

44 

45 

44 

45 

46 

50 

53 

47 

46 

49 

50 

50 

46 

48 

46 

45 

61 

48 

50 

48 

50 

90 

49 

50 

52 

51 

48 

50 

53 

49 

46.5 

56 

59 

54 

61 

76 

72 

61 

60 

59 

56 

J5 

57 

63 

62 

59 

61 

65 

66 

62 

60 

57 

58 

96 

67 

72 

70 

65 

64 

67 

64 

70 

62.4 

46 

47 

45 

45 

50 

53 

54 

48 

50 

50 

51 

51 

47 

47 

50 

49 

52 

50 

52 

50 

52 

91 

90 

53 

54 

53 

50 

50 

52 

50 

49.9 

60 

60 

59 

57 

60 

57 

64 

60 

63 

67 

64 

63 

56 

66 

65 

63 

62 

61 

64 

67 

63 

61 

63 

61 

62 

63 

67 

67 

70 

75 

75 

63.5 

"il 

38 

46 

45 

42 

48 

51 

46 

48 

50 

51 

50 

44 

43 

47 

48 

49 

46 

49 

49 

50 

52 

92 

51 

52 

48 

93 

50 

46 

50 

64 

48.1 

59 

63 

70 

60 

62 

66 

72 

75 

83 

77 

70 

64 

66 

65 

67 

70 

76 

60 

79 

70 

66 

71 

62 

69 

68 

74.2 

37 

37 

37 

40 

46 

46 

47 

42 

60 

48 

44 

43 

45 

51 

48 

44 

50 

50 

45 

51 

45 

49 

51 

62 

69 

47,9 

53 

60 

55 

59 

71 

72 

65 

63 

76 

78 

72 

64 

56 

67 

75 

74 

71 

62 

70 

72 

77 

73 

62 

59 

60 

72 

60 

62 

61 

68.4 

33 

40 

30 

32 

49 

56 

54 

46 

52 

61 

48 

45 

38 

45 

54 

51 

47 

41 

51 

55 

58 

52 

47 

45 

46 

43 

56 

63 

64 

46.9 

73 

72 

73 

65 

71 

64 

71 

67 

60 

90 

93 

91 

79 

72 

76 

84 

92 

91 

84 

64 

86 

88 

89 

77 

87 

85 

79 

80 

86 

93 

98 

62.1 

35 

36 

34 

42 

40 

40 

47 

44 

45 

46 

46 

49 

44 

42 

42 

43 

46 

47 

45 

44 

44 

47 

90 

45 

49 

47 

48 

44 

46 

50 

52 

44.5 

59 

62 

67 

59 

72 

84 

73 

69 

67 

74 

67 

63 

64 

68 

67 

68 

76 

79 

78 

71 

74 

64 

64 

65 

73 

72 

74 

70 

76 

79 

76 

70.2 

48 

50 

46 

52 

53 

54 

55 

53 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

64 

57 

57 

65 

55 

55 

96 

55 

56 

59 

55 

54 

56 

59 

69 

54. 1 

56 

62 

60 

68 

87 

71 

64 

63 

67 

61 

59 

60 

63 

66 

63 

71 

71 

65 

69 

67 

61 

63 

60 

68 

68 

70 

67 

69 

72 

71 

72 

66.3 

50 

47 

47 

46 

51 

51 

57 

55 

54 

52 

51 

53 

55 

54 

53 

51 

53 

56 

64 

53 

53 

55 

34 

54 

53 

58 

57 

54 

67 

59 

58 

53.5 

67 

67 

74 

63 

76 

86 

71 

74 

69 

75 

69 

63 

70 

72 

70 

74 

61 

60 

72 

78 

76 

70 

71 

68 

74 

76 

80 

75 

82 

82 

81 

73.8 

".2 

43 

43 

41 

47 

52 

49 

51 

49 

50 

52 

54 

54 

48 

45 

50 

52 

50 

46 

48 

53 

55 

99 

49 

52 

61 

50 

46 

53 

60 

60 

50.4 

71 

70 

66 

71 

64 

76 

63 

78 

90 

90 

87 

60 

70 

76 

85 

90 

89 

83 

8! 

86 

85 

85 

75 

90 

89 

83 

81 

89 

97 

97 

97 

82.7 

36 

35 

36 

41 

40 

47 

51 

42 

45 

49 

49 

50 

46 

43 

43 

47 

47 

47 

50 

47 

43 

47 

49 

47 

47 

47 

49 

49 

52 

59 

54 

46.1 

70 

71 

66 

70 

84 

68 

63 

78 

90 

92 

86 

71 

71 

79 

83 

91 

90 

63 

63 

94 

64 

84 

76 

86 

84 

81 

80 

90 

99 

99 

77 

81.1 

39 

37 

41 

44 

41 

47 

47 

43 

47 

50 

60 

48 

46 

43 

42 

46 

49 

52 

51 

51 

44 

50 

91 

51 

90 

48 

94 

60 

49 

54 

53 

47.4 

7B 

72 

70 

72 

84 

85 

79 

61 

86 

93 

90 

65 

77 

76 

84 

92 

94 

93 

83 

65 

86 

88 

87 

85 

86 

81 

79 

88 

95 

98 

97 

84.9 

35 

34 

35 

41 

42 

42 

48 

45 

46 

52 

47 

50 

48 

36 

40 

44 

50 

42 

42 

42 

42 

44 

46 

47 

46 

46 

92 

43 

54 

56 

55 

45.0 

63 

62 

65 

62 

56 

64 

62 

65 

73 

73 

69 

59 

65 

72 

69 

68 

59 

68 

73 

70 

6* 

64 

63 

67 

70 

74 

76 

61 

89 

75 

65 

67.9 

'il 

42 

46 

43 

41 

47 

54 

46 

46 

47 

51 

52 

47 

43 

47 

46 

49 

60 

50 

46 

51 

51 

92 

51 

52 

50 

93 

61 

62 

52 

54 

49.0 

58 

oO 

55 

60 

59 

59 

61 

66 

63 

59 

61 

61 

66 

64 

62 

56 

59 

64 

62 

62 

61 

62 

61 

63 

63 

67 

65 

62 

62 

63 

64 

61.7 

<|4 

44 

44 

43 

45 

19 

51 

47 

46 

47 

50 

50 

45 

45 

50 

48 

47 

60 

48 

50 

49 

51 

90 

50 

50 

51 

52 

60 

61 

49 

49 

46.3 

70 

75 

72 

81 

69 

90 

76 

72 

63 

83 

81 

70 

67 

73 

78 

86 

86 

80 

80 

84 

82 

82 

79 

76 

76 

79 

78 

87 

91 

91 

90 

80.4 

'•2 

43 

43 

39 

45 

46 

51 

52 

46 

51 

50 

52 

49 

51 

48 

46 

47 

53 

47 

48 

50 

52 

92 

48 

50 

52 

49 

48 

56 

57 

54 

49.0 

67 

68 

61 

69 

80 

75 

70 

79 

65 

86 

86 

78 

73 

74 

61 

87 

91 

80 

80 

83 

84 

86 

83 

83 

83 

60 

78 

85 

93 

96 

92 

60.6 

30 

29 

32 

35 

39 

40 

46 

41 

43 

46 

45 

44 

40 

32 

35 

37 

42 

36 

42 

40 

36 

40 

40 

40 

41 

43 

47 

36 

40 

45 

48 

39.7 

66 

75 

63 

77 

89 

67 

76 

71 

60 

60 

72 

72 

69 

70 

77 

63 

65 

64 

79 

61 

79 

79 

79 

77 

77 

79 

74 

84 

87 

86 

86 

76.2 

*3 

41 

45 

39 

45 

49 

53 

49 

47 

49 

51 

51 

52 

49 

43 

46 

49 

49 

46 

46 

53 

52 

52 

43 

51 

57 

48 

46 

51 

54 

55 

48.5 

6* 

66 

66 

61 

77 

87 

66 

68 

67 

71 

62 

64 

61 

62 

67 

66 

72 

70 

68 

74 

66 

64 

61 

62 

70 

67 

66 

72 

73 

77 

75 

66.3 

46 

44 

49 

52 

52 

47 

47 

49 

54 

52 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

56 

52 

54 

52 

53 

93 

92 

53 

56 

52 

53 

56 

60 

59 

52.2 

62 

70 

61 

76 

86 

82 

67 

67 

81 

75 

63 

60 

62 

67 

76 

87 

86 

69 

76 

80 

71 

70 

62 

73 

70 

71 

72 

81 

89 

88 

69 

73.8 

"lO 

43 

40 

40 

44 

41 

52 

51 

47 

53 

50 

48 

50 

50 

47 

46 

57 

53 

47 

46 

49 

90 

51 

49 

49 

49 

43 

44 

49 

53 

52 

46.2 

61 

65 

60 

67 

77 

68 

66 

69 

72 

65 

65 

62 

66 

70 

69 

75 

68 

71 

70 

69 

64 

65 

60 

73 

74 

76 

73 

72 

76 

77 

66 

66.9 

41 

41 

41 

45 

44 

50 

53 

46 

47 

49 

49 

51 

42 

44 

48 

49 

51 

48 

50 

49 

92 

31 

49 

51 

50 

50 

47 

51 

S3 

50 

47.9 

58 

61 

56 

64 

74 

6! 

65 

66 

70 

63 

58 

64 

65 

66 

66 

72 

65 

69 

68 

67 

61 

63 

98 

70 

71 

74 

71 

69 

73 

76 

66 

66.4 

42 

42 

45 

44 

46 

50 

50 

51 

46 

49 

49 

51 

50 

45 

44 

47 

49 

51 

50 

50 

49 

91 

91 

49 

51 

50 

52 

48 

51 

51 

50 

48.6 

74 

75 

74 

62 

66 

86 

73 

63 

90 

94 

94 

90 

62 

77 

66 

92 

93 

68 

64 

89 

89 

91 

92 

67 

65 

82 

79 

86 

96 

97 

97 

86.2 

30 

31 

26 

30 

33 

40 

40 

40 

44 

48 

46 

46 

41 

37 

39 

42 

46 

36 

40 

41 

42 

41 

44 

40 

45 

46 

41 

41 

46 

52 

54 

41.0 

56 

62 

58 

61 

66 

63 

63 

64 

68 

60 

J7 

58 

61 

64 

62 

56 

57 

60 

63 

61 

38 

98 

96 

62 

62 

64 

64 

66 

64 

66 

61 

61.9 

47 

50 

46 

47 

45 

48 

56 

56 

50 

49 

49 

50 

53 

53 

51 

49 

49 

53 

51 

50 

50 

90 

90 

51 

49 

52 

54 

50 

52 

57 

50 

50.6 

58 

63 

58 

69 

64 

72 

67 

65 

68 

63 

60 

60 

64 

66 

64 

71 

74 

68 

68 

67 

64 

67 

63 

72 

73 

73 

70 

69 

71 

68 

80 

67.7 

45 

44 

47 

46 

48 

51 

53 

53 

51 

50 

50 

52 

53 

53 

49 

50 

49 

54 

62 

51 

52 

92 

93 

53 

52 

55 

55 

53 

53 

54 

54 

51.2 

59 

60 

55 

64 

60 

67 

61 

62 

65 

55 

55 

57 

60 

62 

59 

6S 

64 

61 

67 

60 

57 

59 

56 

64 

65 

67 

64 

66 

72 

71 

64 

62.7 

47 

49 

48 

47 

52 

50 

53 

53 

52 

50 

49 

51 

54 

53 

50 

49 

48 

63 

62 

50 

50 

51 

90 

52 

60 

55 

54 

53 

55 

55 

53 

51,2 

58 

61 

56 

63 

75 

65 

65 

66 

60 

58 

58 

60 

63 

66 

60 

64 

71 

70 

65 

61 

59 

99 

62 

72 

72 

75 

68 

67 

67 

66 

70 

64.6 

44 

39 

46 

36 

38 

40 

53 

51 

41 

47 

48 

50 

50 

43 

47 

46 

44 

53 

52 

50 

49 

91 

90 

49 

52 

48 

46 

42 

45 

45 

44 

46,5 

66 

73 

66 

74 

87 

86 

75 

72 

79 

79 

69 

70 

72 

70 

74 

84 

65 

60 

76 

81 

80 

74 

74 

76 

76 

82 

79 

80 

85 

84 

85 

77,2 

39 

45 

41 

42 

47 

51 

50 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

50 

46 

53 

54 

52 

46 

46 

53 

95 

94 

52 

56 

96 

93 

49 

55 

58 

58 

51,0 

62 

63 

64 

59 

64 

71 

67 

61 

69 

84 

70 

66 

58 

64 

69 

67 

80 

74 

67 

76 

71 

66 

67 

66 

68 

71 

74 

76 

84 

84 

91 

70,2 

42 

46 

45 

45 

41 

43 

50 

46 

49 

50 

49 

50 

46 

43 

46 

46 

50 

48 

49 

49 

49 

49 

91 

50 

50 

49 

91 

51 

57 

59 

54 

48,6 

60 

67 

58 

74 

87 

84 

66 

68 

76 

70 

66 

62 

65 

68 

73 

79 

79 

72 

7* 

78 

67 

66 

68 

76 

72 

71 

71 

78 

84 

81 

72 

72.0 

46 

46 

45 

41 

52 

50 

52 

52 

55 

49 

49 

50 

51 

50 

46 

46 

48 

51 

49 

46 

50 

92 

90 

48 

96 

54 

48 

49 

51 

55 

61 

50. 1 

66 

74 

66 

76 

67 

86 

74 

72 

76 

79 

69 

69 

73 

72 

73 

64 

64 

67 

76 

79 

76 

74 

74 

76 

77 

80 

60 

60 

85 

84 

84 

77.3 

42 

46 

44 

43 

49 

51 

53 

64 

52 

53 

53 

53 

54 

51 

48 

52 

56 

52 

46 

50 

5* 

95 

95 

53 

96 

57 

51 

50 

65 

59 

59 

51.9 

67 

66 

62 

65 

70 

62 

61 

70 

79 

75 

74 

65 

64 

72 

75 

60 

75 

72 

74 

73 

68 

68 

65 

78 

72 

73 

77 

79 

80 

83 

74 

71.6 

37 

38 

38 

38 

40 

50 

53 

52 

44 

46 

49 

51 

52 

42 

41 

45 

51 

51 

44 

42 

51 

50 

92 

50 

49 

48 

47 

45 

47 

50 

50 

46.5 

56 

60 

65 

61 

65 

81 

67 

66 

66 

73 

67 

60 

67 

62 

66 

66 

78 

76 

66 

73 

72 

63 

64 

60 

69 

69 

72 

69 

75 

60 

78 

66.0 

40 

40 

40 

39 

40 

45 

47 

50 

47 

46 

47 

47 

46 

60 

47 

47 

46 

51 

46 

46 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

48 

47 

49 

62 

64 

46.  6 

71 

79 

70 

78 

68 

67 

73 

76 

64 

63 

76 

63 

69 

75 

83 

66 

92 

76 

61 

68 

79 

81 

74 

78 

86 

80 

78 

62 

97 

95 

97 

80.9 

45 

40 

36 

37 

43 

43 

43 

49 

43 

50 

49 

50 

49 

49 

45 

45 

49 

60 

45 

45 

49 

55 

95 

50 

46 

50 

45 

52 

45 

55 

59 

47.4 

64 

61 

60 

65 

61 

72 

60 

65 

66 

70 

67 

59 

60 

65 

66 

68 

71 

63 

67 

73 

66 

62 

60 

60 

70 

71 

73 

74 

75 

72 

78 

66.6 

38 

45 

44 

39 

43 

50 

54 

54 

42 

49 

50 

52 

52 

42 

43 

43 

49 

50 

50 

46 

50 

52 

92 

51 

52 

49 

53 

46 

49 

53 

50 

48.2 

67 

69 

75 

68 

82 

92 

60 

60 

72 

81 

81 

75 

69 

69 

71 

76 

69 

66 

77 

76 

81 

78 

81 

73 

79 

76 

77 

79 

86 

93 

68 

78.3 

45 

45 

43 

49 

55 

57 

54 

54 

50 

59 

55 

52 

62 

52 

50 

51 

55 

54 

55 

58 

52 

52 

52 

57 

56 

51 

93 

59 

66 

66 

65 

54.0 

68 

70 

75 

67 

79 

89 

85 

74 

73 

84 

87 

80 

74 

71 

72 

60 

68 

91 

77 

80 

65 

83 

84 

76 

80 

80 

79 

78 

86 

96 

94 

60.2 

42 

46 

46 

46 

52 

53 

52 

52 

46 

55 

50 

50 

48 

50 

46 

49 

50 

50 

53 

50 

48 

52 

91 

43 

54 

55 

49 

56 

65 

66 

65 

51.4 

M4R7INEZ  fIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORRO   BAY   EIRE  DEPT 
MOUNT  014610  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
N4CIMIENT0  0A« 
NEWARK 

OAKLAND  W6  AIRPORT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  R0BL6S 

PASO  ROBLES   F4a  SP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT    PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHIC4C0  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS   FA4  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO   WB  AP 
S   F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  CRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  LE4NDR0  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


ANTIOCH  FIRRE60AR0  ML 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 


MAX 

Mm 


Sm  R«l«r«nc»  Notu  FoUowlna  SUUon  Indvi 

-  158  - 


DAILY  TEMPERATURES 


MAY 

1969 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

77 

72 

70 

69 

63 

72 

61 

76 

86 

67 

90 

90 

64 

61 

79 

60 

90 

93 

89 

80 

63 

90 

85 

91 

83 

85 

83 

69 

85 

93 

95 

62.1 

Mm 

46 

47 

43 

39 

39 

50 

53 

55 

64 

65 

66 

60 

54 

54 

52 

56 

59 

57 

53 

56 

56 

62 

64 

60 

56 

54 

56 

56 

60 

67 

7 1 

5  5*9 

MAX 

74 

76 

79 

72 

80 

83 

90 

69 

82 

77 

79 

61 

89 

91 

79 

82 

86 

89 

68 

65 

92 

92 

83.2 

MIN 

3S 

49 

46 

51 

53 

54 

59 

55 

49 

47 

46 

91 

56 

46 

49 

50 

52 

97 

56 

51 

59 

62 

51.7 

MAX 

77 

77 

75 

67 

81 

87 

81 

65 

92 

96 

96 

90 

84 

80 

84 

93 

100 

90 

84 

86 

92 

94 

97 

90 

92 

89 

82 

87 

96 

99 

100 

67.9 

MIN 

50 

49 

51 

46 

50 

61 

61 

60 

61 

67 

69 

66 

61 

58 

99 

61 

69 

69 

60 

98 

61 

64 

66 

63 

61 

60 

62 

57 

66 

73 

72 

60.6 

MAX 

71 

68 

67 

62 

70 

75 

71 

71 

72 

75 

74 

77 

75 

74 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

74 

77 

73 

75 

72 

70 

73 

74 

79 

72.5 

MIN 

<i7 

48 

48 

43 

43 

49 

52 

51 

52 

53 

54 

53 

52 

51 

49 

52 

53 

53 

52 

92 

52 

54 

53 

59 

53 

55 

53 

51 

54 

55 

59 

51.6 

MAX 

SI 

74 

77 

70 

68 

81 

83 

76 

82 

67 

93 

96 

66 

61 

76 

63 

90 

98 

87 

83 

67 

92 

93 

94 

88 

91 

66 

61 

89 

95 

98 

89.4 

MIN 

43 

44 

44 

43 

42 

44 

55 

54 

54 

57 

61 

58 

52 

50 

50 

50 

90 

50 

51 

50 

50 

92 

57 

56 

56 

54 

51 

49 

53 

61 

61 

51.7 

MAX 

93 

78 

78 

73 

68 

82 

86 

81 

64 

89 

92 

95 

89 

82 

79 

63 

84 

98 

68 

83 

87 

91 

92 

93 

68 

90 

88 

87 

87 

93 

97 

66.  1 

MIN 

45 

48 

45 

44 

45 

52 

53 

53 

59 

63 

55 

59 

55 

52 

52 

55 

57 

59 

56 

56 

54 

60 

99 

99 

59 

59 

50 

53 

55 

62 

64 

54.9 

MAX 

62 

59 

57 

49 

63 

74 

75 

79 

78 

75 

77 

76 

72 

69 

62 

69 

79 

78 

76 

69 

71 

74 

74 

76 

72 

70 

66 

65 

75 

62 

61 

71.0 

Mm 

27 

30 

30 

29 

32 

37 

38 

39 

39 

44 

44 

44 

44 

35 

33 

37 

44 

43 

37 

36 

39 

43 

44 

43 

41 

41 

42 

37 

43 

47 

50 

39.  1 

MAX 

72 

71 

74 

67 

74 

68 

68 

77 

79 

65 

91 

69 

75 

74 

76 

63 

90 

99 

60 

61 

6T 

86 

91 

82 

85 

63 

62 

78 

88 

96 

97 

82.7 

MIN 

41 

42 

45 

42 

45 

51 

49 

49 

51 

54 

53 

49 

46 

46 

47 

50 

53 

53 

47 

49 

53 

53 

51 

49 

53 

52 

52 

49 

53 

60 

64 

50. 1 

MAX 

71 

67 

70 

64 

63 

76 

81 

77 

76 

82 

68 

87 

81 

75 

72 

79 

86 

91 

79 

79 

82 

89 

89 

86 

61 

62 

60 

79 

84 

92 

91 

79.8 

MIN 

37 

40 

40 

41 

42 

47 

50 

52 

52 

55 

55 

53 

44 

43 

42 

47 

52 

50 

49 

49 

49 

94 

94 

50 

48 

48 

53 

46 

54 

59 

56 

48.5 

MAX 

67 

62 

62 

65 

74 

60 

71 

76 

78 

82 

60 

77 

71 

66 

74 

82 

81 

79 

77 

79 

77 

82 

61 

77 

76 

70 

77 

85 

75.1 

MIN 

34 

34 

32 

39 

44 

40 

45 

43 

47 

46 

45 

45 

41 

36 

41 

41 

41 

44 

43 

49 

45 

46 

46 

44 

45 

45 

47 

50 

42.6 

MAX 

79 

75 

71 

76 

84 

85 

94 

87 

90 

94 

101 

92 

83 

80 

64 

94 

99 

94 

61 

68 

92 

93 

99 

91 

91 

88 

61 

87 

98 

97 

100 

68.6 

MIN 

49 

43 

45 

45 

47 

53 

55 

54 

57 

60 

63 

57 

52 

47 

50 

56 

97 

55 

52 

54 

56 

99 

97 

56 

56 

56 

57 

55 

50 

54 

62 

53.7 

MAX 

79 

78 

77 

70 

79 

86 

84 

84 

69 

96 

96 

95 

88 

82 

85 

92 

98 

98 

66 

89 

92 

94 

99 

91 

90 

90 

87 

67 

95 

97 

100 

88.6 

MIN 

44 

44 

46 

45 

46 

47 

48 

50 

52' 

56 

53 

56 

53 

5  1 

53 

54 

95 

59 

53 

56 

97 

57 

99 

99 

56 

56 

57 

54 

56 

57 

61 

53.1 

MAX 

73 

76 

70 

70 

85 

88 

78 

60 

86 

91 

89 

60 

78 

76 

83 

68 

97 

81 

81 

67 

69 

90 

89 

89 

89 

85 

78 

89 

96 

94 

98 

64.4 

MIN 

37 

39 

41 

40 

43 

50 

51 

51 

50 

57 

94 

50 

49 

45 

45 

47 

52 

50 

48 

46 

47 

92 

93 

48 

52 

50 

54 

46 

55 

60 

58 

49,  1 

MAX 

62 

68 

59 

57 

73 

75 

69 

73 

77 

62 

80 

77 

74 

66 

73 

82 

83 

78 

74 

77 

79 

81 

81 

78 

78 

73 

70 

78 

86 

86 

75.1 

MIN 

30 

32 

33 

32 

36 

39 

42 

44 

45 

45 

45 

44 

44 

36 

39 

39 

41 

41 

37 

36 

39 

43 

42 

41 

37 

41 

47 

38 

43 

47 

39.8 

MAX 

69 

73 

72 

72 

86 

87 

85 

79 

84 

89 

69 

66 

76 

74 

82 

88 

93 

93 

80 

69 

66 

69 

90 

63 

84 

82 

78 

86 

95 

96 

96 

64.  1 

MIN 

40 

43 

39 

39 

44 

50 

46 

43 

51 

54 

52 

50 

47 

43 

44 

49 

51 

49 

45 

44 

51 

52 

53 

46 

49 

49 

56 

46 

51 

55 

52 

47.9 

MAX 

77 

77 

76 

70 

82 

98 

86 

63 

69 

95 

94 

93 

69 

62 

84 

90 

98 

89 

64 

67 

92 

99 

94 

87 

64 

86 

95 

97 

67.2 

MIN 

45 

43 

42 

39 

47 

51 

52 

53 

55 

60 

60 

55 

52 

49 

51 

52 

53 

54 

53 

53 

54 

96 

59 

56 

59 

52 

58 

61 

52,6 

MAX 

75 

77 

71 

64 

79 

97 

81 

65 

90 

94 

94 

67 

81 

79 

69 

93 

97 

86 

84 

66 

92 

93 

99 

69 

90 

87 

81 

90 

96 

95 

99 

66.6 

Mm 

42 

45 

45 

45 

44 

54 

55 

54 

56 

60 

62 

56 

51 

50 

50 

54 

60 

56 

53 

53 

59 

98 

99 

94 

55 

57 

59 

54 

59 

63 

62 

54.2 

MAX 

78 

75 

76 

70 

66 

62 

87 

62 

86 

90 

95 

9! 

90 

62 

SO 

69 

94 

99 

86 

69 

69 

92 

99 

94 

88 

90 

86 

81 

90 

96 

97 

86.5 

MIN 

37 

39 

41 

43 

44 

48 

53 

51 

51 

53 

56 

53 

49 

46 

44 

46 

56 

52 

47 

48 

52 

53 

59 

90 

49 

51 

55 

49 

52 

59 

61 

49.8 

MAX 

68 

65 

60 

58 

70 

73 

71 

75 

60 

83 

84 

61 

77 

72 

75 

66 

89 

96 

79 

78 

83 

83 

89 

82 

78 

79 

76 

79 

87 

86 

89 

78.0 

Mm 

33 

32 

33 

32 

31 

41 

44 

42 

44 

45 

46 

47 

43 

40 

37 

40 

44 

40 

40 

42 

40 

43 

49 

46 

42 

43 

44 

39 

44 

48 

50 

41.3 

MAX 

55 

52 

43 

40 

46 

59 

59 

57 

64 

64 

67 

65 

62 

57 

52 

60 

69 

69 

61 

60 

62 

64 

67 

67 

63 

63 

61 

53 

64 

73 

73 

60.4 

Mm 

31 

31 

32 

25 

25 

36 

39 

37 

39 

41 

42 

41 

39 

35 

34 

36 

44 

43 

37 

39 

40 

40 

43 

43 

41 

43 

40 

38 

44 

49 

49 

38.6 

MAX 

77 

75 

74 

68 

79 

87 

84 

62 

87 

91 

93 

92 

64 

78 

S3 

90 

97 

95 

83 

86 

66 

92 

92 

92 

89 

88 

85 

87 

93 

95 

97 

86.9 

Mm 

42 

45 

44 

43 

46 

54 

53 

52 

52 

60 

59 

55 

50 

48 

50 

52 

57 

54 

53 

57 

53 

93 

58 

92 

55 

55 

96 

53 

55 

62 

60 

92.6 

MAX 

68 

64 

63 

55 

66 

77 

64 

72 

75 

78 

79 

78 

75 

70 

67 

73 

82 

81 

7* 

74 

76 

78 

61 

61 

76 

75 

71 

71 

77 

85 

84 

74.9 

Mm 

37 

38 

37 

33 

35 

43 

45 

47 

47 

49 

46 

45 

47 

45 

41 

42 

50 

46 

43 

43 

44 

47 

48 

49 

47 

47 

53 

44 

48 

54 

51 

44.9 

MAX 

53 

49 

44 

5 1 

61 

62 

58 

63 

62 

66 

64 

60 

59 

54 

58 

67 

66 

65 

59 

58 

62 

64 

65 

64 

61 

59 

59 

68 

73 

72 

71 

61.2 

Mm 

27 

27 

29 

21 

31 

33 

33 

35 

33 

37 

36 

35 

37 

29 

29 

34 

37 

35 

30 

32 

39 

35 

37 

37 

34 

35 

35 

35 

40 

41 

41 

33.7 

MAX 

71 

67 

67 

58 

65 

76 

79 

74 

75 

62 

86 

97 

60 

74 

70 

77 

63 

89 

76 

76 

79 

84 

65 

69 

60 

78 

75 

72 

60 

89 

69 

77.7 

Mm 

43 

44 

44 

37 

46 

49 

50 

51 

54 

60 

62 

61 

52 

44 

47 

53 

6  1 

57 

46 

51 

57 

58 

62 

59 

55 

51 

46 

49 

61 

65 

65 

52.6 

MAX 

76 

73 

75 

67 

75 

83 

78 

83 

86 

94 

94 

93 

62 

79 

83 

90 

98 

95 

84 

87 

90 

91 

93 

92 

90 

87 

84 

85 

93 

94 

99 

86.2 

Mm 

52 

5 1 

53 

42 

50 

63 

60 

62 

68 

67 

71 

66 

60 

55 

57 

61 

68 

64 

59 

6  I 

63 

69 

69 

69 

63 

65 

61 

59 

67 

70 

70 

61.7 

MAX 

74 

71 

66 

6? 

69 

75 

77 

85 

68 

67 

84 

66 

65 

81 

82 

90 

93 

90 

82 

84 

87 

89 

90 

88 

85 

83 

82 

84 

94 

94 

94 

83.3 

Mm 

4  5 

44 

43 

38 

40 

47 

49 

50 

56 

60 

60 

60 

52 

50 

48 

49 

62 

62 

53 

51 

54 

60 

60 

54 

54 

53 

52 

51 

51 

59 

60 

52.4 

MAX 

80 

75 

79 

79 

66 

79 

87 

82 

65 

9 1 

96 

100 

88 

68 

61 

66 

92 

91 

88 

84 

88 

69 

96 

97 

90 

90 

87 

82 

69 

96 

99 

67.2 

Mm 

41 

45 

45 

46 

44 

55 

58 

55 

57 

62 

66 

60 

57 

52 

52 

60 

60 

67 

55 

99 

59 

61 

62 

56 

61 

60 

59 

54 

57 

63 

65 

56.9 

MAX 

76 

76 

70 

68 

83 

68 

62 

84 

69 

94 

95 

68 

64 

SO 

84 

91 

98 

98 

63 

87 

92 

99 

95 

86 

90 

88 

84 

87 

95 

96 

100 

67.4 

Mm 

46 

47 

49 

46 

48 

61 

56 

54 

57 

66 

63 

60 

53 

50 

53 

60 

60 

69 

54 

60 

59 

69 

66 

62 

61 

61 

97 

56 

62 

69 

72 

58,2 

MAX 

71 

75 

68 

70 

87 

87 

77 

79 

86 

90 

86 

78 

76 

75 

63 

89 

99 

80 

63 

66 

87 

89 

65 

84 

65 

83 

78 

66 

96 

95 

95 

83*5 

Mm 

41 

41 

40 

39 

42 

51 

52 

52 

56 

93 

51 

50 

45 

48 

51 

93 

49 

44 

43 

44 

51 

91 

46 

55 

51 

94 

45 

52 

57 

58 

46,6 

MAX 

72 

75 

74 

66 

79 

85 

84 

80 

65 

90 

99 

66 

61 

78 

81 

87 

95 

92 

89 

84 

87 

89 

89 

83 

85 

69 

60 

65 

92 

92 

95 

64,3 

Mm 

42 

43 

44 

43 

52 

54 

53 

53 

53 

58 

58 

52 

50 

49 

49 

92 

55 

55 

91 

90 

50 

59 

57 

56 

56 

55 

56 

52 

56 

62 

60 

52.6 

MAX 

73 

75 

71 

64 

78 

84 

80 

84 

89 

92 

92 

67 

62 

79 

83 

91 

97 

67 

81 

86 

90 

92 

92 

86 

68 

65 

79 

86 

94 

95 

99 

85.2 

Mm 

43 

44 

45 

43 

47 

50 

53 

53 

54 

57 

64 

59 

54 

52 

49 

92 

59 

54 

51 

52 

57 

60 

99 

56 

53 

53 

56 

51 

56 

66 

66 

53.6 

MAX 

77 

77 

75 

67 

80 

68 

84 

85 

90 

94 

96 

90 

63 

80 

89 

93 

99 

90 

69 

69 

9! 

93 

94 

90 

90 

38 

85 

88 

97 

98 

100 

87.7 

Mm 

43 

46 

45 

44 

46 

49 

55 

53 

56 

59 

60 

6 1 

54 

50 

46 

52 

58 

54 

52 

54 

53 

99 

97 

56 

52 

53 

59 

50 

59 

62 

62 

53.5 

MAX 

75 

71 

74 

65 

70 

62 

66 

77 

78 

84 

90 

90 

62 

75 

75 

81 

89 

93 

63 

79 

63 

67 

89 

90 

82 

84 

82 

77 

65 

93 

92 

82.0 

Mm 

47 

46 

46 

45 

45 

53 

52 

51 

53 

61 

58 

53 

50 

43 

47 

90 

60 

48 

50 

49 

52 

96 

96 

51 

55 

52 

57 

53 

60 

67 

68 

52.7 

MAX 

55 

50 

46 

44 

47 

56 

56 

57 

62 

63 

64 

63 

60 

56 

52 

58 

66 

67 

61 

60 

60 

63 

66 

67 

62 

63 

61 

57 

70 

73 

7  1 

59.9 

Mm 

24 

26 

32 

24 

25 

29 

31 

31 

30 

32 

31 

31 

29 

25 

26 

29 

32 

30 

27 

34 

31 

31 

32 

34 

32 

31 

31 

32 

35 

36 

31 

30.1 

MAX 

70 

76 

77 

77 

69 

90 

60 

77 

86 

9 1 

90 

60 

72 

75 

63 

69 

95 

65 

SO 

96 

87 

67 

86 

83 

77 

80 

77 

90 

97 

95 

97 

84.0 

Mm 

42 

44 

43 

43 

49 

52 

53 

52 

51 

59 

52 

51 

50 

54 

50 

49 

59 

49 

47 

49 

50 

52 

91 

50 

47 

52 

50 

49 

59 

62 

60 

50.6 

MAX 

72 

76 

76 

70 

8  1 

86 

8 1 

76 

90 

90 

90 

89 

73 

76 

62 

68 

99 

93 

81 

96 

68 

69 

61 

63 

65 

62 

79 

66 

92 

93 

96 

64.0 

Mm 

45 

45 

47 

43 

43 

53 

54 

51 

52 

59 

54 

5 1 

5 1 

5  2 

57 

53 

59 

64 

61 

51.5 

MAX 

66 

67 

74 

62 

69 

63 

86 

76 

60 

85 

91 

66 

74 

72 

76 

62 

88 

94 

61 

60 

69 

87 

86 

82 

85 

81 

77 

76 

87 

94 

92 

60.9 

Mm 

40 

48 

48 

41 

51 

57 

56 

51 

53 

63 

56 

55 

50 

44 

50 

56 

59 

52 

52 

55 

58 

55 

55 

49 

53 

56 

57 

61 

67 

55 

67 

53.9 

MAX 

78 

77 

79 

74 

69 

81 

87 

61 

89 

91 

95 

93 

86 

80 

76 

89 

91 

98 

65 

84 

89 

92 

94 

92 

87 

89 

87 

60 

89 

96 

91 

96.0 

Mm 

42 

43 

45 

45 

47 

53 

54 

53 

53 

58 

58 

53 

50 

48 

47 

52 

58 

54 

49 

92 

54 

55 

56 

51 

55 

54 

57 

52 

57 

63 

62 

52.6 

MAX 

66 

72 

77 

77 

76 

91 

90 

76 

78 

67 

92 

84 

75 

74 

76 

84 

90 

94 

78 

61 

87 

67 

67 

81 

83 

81 

81 

76 

89 

96 

96 

92,6 

Mm 

46 

46 

47 

45 

49 

49 

52 

51 

51 

55 

54 

51 

51 

49 

46 

51 

56 

54 

50 

91 

53 

53 

53 

48 

52 

54 

52 

51 

60 

69 

62 

51.9 

SlaUon 


ISH  MQUN7AIN 
AUBERRV  1  NNE 
BAKERSFIELD  HB  4IRP0RT 
6ALCH  POWER  HOUSE 
BL4CKWELLS  CORNER 
BU7TDNWILL0H 
CAL4VER4S  BIG  TREES 
CAHP  P4RDEE 

C4THEVS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
C04LINC4 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
0EN4IR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTR4  POWER  HOUSE 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  4IRP0RT 

FRI4NT  OOVERNMENT  C4MP 

CLENNVILLE 

SRANT  CRDVE 

H4NF0RD 

HETCH  HETCHY 

HUNTINCTON  LAKE 

iDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEM4N  ST4TI0N 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  P4N0CHE  DET  D4M 

LODGEPOLE 

LDOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  DET  RESV 
MADERA 


Sm  R»{*r*Dc*  NotM  Following  SUUoD  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFaRNU 
MAY 


Station 

Day  ol  Month 

I 

2 

3 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

MARICOPA 

MAX 

MIN 

80 
<.7 

74 

51 

75 
54 

75 
41 

67 
44 

79 
59 

8 1 
55 

53 

82 
60 

65 

66 

65 

56 

52 

50 

57 

66 

63 

67 
5* 

8 1 
58 

89 
62 

90 
63 

92 
62 

94 
60 

86 
61 

86 
58 

87 
58 

78 
54 

84 
61 

94 

72 

98 
69 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

MAX 

Mm 

76 

".a 

76 
43 

45 

69 

42 

46 

55 

52 

52 

59 

51 

49 

50 

49 

89 
47 

90 
52 

92 

54 

60 
50 

67 
49 

93 
52 

92 

95 

89 
53 

86 
55 

53 

55 

49 

95 

60 

94 
66 

98 
62 

MOOeSTD 

MAX 
MIN 

72 
'i2 

77 
47 

68 
45 

74 
47 

50 

53 

52 

80 
51 

52 

60 

55 

51 

51 

49 

48 

51 

56 

79 
53 

8 1 
50 

86 
52 

67 
53 

69 
55 

64 
94 

63 
49 

65 
55 

84 
54 

73 
54 

67 
43 

95 
56 

95 
67 

97 
62 

NEWHAN  2  NW 

MAX 

ma 

38 

43 

41 

45 

45 

50 

50 

50 

50 

56 

91 
53 

50 

79 
48 

77 
44 

64 
46 

90 
50 

95 
55 

92 
46 

80 
43 

86 
47 

88 
51 

90 
52 

90 
94 

84 
47 

87 
52 

85 

52 

84 
55 

68 
49 

95 
57 

95 
65 

97 

60 

NORTH  FORK  RANCER  STA 

MAX 

van 

38 

67 
41 

40 

37 

36 

44 

45 

49 

49 

SO 
51 

65 
51 

8  5 
48 

8 1 
49 

74 
45 

76 
43 

76 
46 

87 
50 

66 
49 

79 
49 

76 
46 

78 
49 

84 
49 

86 
90 

89 
91 

81 
49 

81 
48 

78 
46 

74 
45 

61 
51 

69 
55 

89 
56 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

'.2 

44 

46 

44 

45 

50 

58 

55 

84 

57 

89 
60 

93 
62 

94 
58 

67 
53 

6 1 
50 

78 
48 

84 
49 

92 
59 

96 
54 

86 
51 

62 
55 

67 
54 

91 
91 

92 
96 

93 
54 

98 
53 

86 
54 

66 
59 

61 
51 

87 
59 

95 
62 

96 
63 

PORTERVILLE 

MAX 

Mm 

<.5 

47 

47 

43 

47 

53 

54 

54 

56 

90 
60 

95 
63 

62 

69 
53 

64 
50 

6 1 
46 

65 
54 

92 
60 

99 
58 

69 
53 

69 
55 

68 
59 

93 
98 

94 
61 

94 
56 

69 
53 

90 
54 

68 
56 

63 
50 

68 
61 

97 
62 

98 
64 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

32 

55 

33 

33 

31 

28 

32 

41 

40 

42 

41 

69 

40 

45 

44 

38 

67 
41 

41 

45 

45 

46 

72 
42 

73 
43 

7 1 
42 

73 
41 

74 
43 

71 
41 

70 
43 

73 
41 

75 
42 

80 
43 

79 
43 

SALT  SPRINGS  PWR  HnuSE 

MAX 

Mm 

36 

39 

37 

32 

45 

48 

47 

48 

50 

50 

SO 
50 

55 

54 

41 

48 

51 

55 

48 

7 1 
46 

74 
49 

74 
46 

77 
49 

76 
91 

76 
50 

74 
48 

73 
47 

66 
46 

75 
44 

82 
46 

81 
54 

63 
55 

San  LUIS  DAM 

MAX 

Mm 

'.9 

47 

46 

47 

49 

49 

56 

46 

50 

52 

9 1 
52 

51 

69 
49 

51 

75 
54 

54 

59 

92 
48 

78 
54 

80 
48 

69 
49 

63 
47 

S3 
54 

64 
56 

63 
57 

77 
55 

76 
46 

77 
50 

89 
46 

95 
59 

97 
55 

SONORA  RS 

MAX 

Mm 

37 

38 

39 

37 

40 

43 

48 

50 

52 

52 

69 
52 

52 

47 

42 

42 

45 

49 

90 
50 

78 
43 

60 
44 

69 
47 

66 
52 

90 
93 

66 
49 

64 
47 

6 1 
49 

61 
49 

75 
44 

64 
51 

93 
55 

92 
96 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

Mm 

31 

34 

31 

28 

28 

70 
29 

70 
36 

43 

70 
41 

73 
41 

74 
41 

76 
41 

70 
42 

65 
40 

64 

33 

70 
40 

78 
43 

78 
44 

71 
38 

69 
37 

72 
43 

74 
43 

79 
43 

78 
45 

73 
42 

72 
42 

69 
44 

78 
40 

75 
44 

82 
47 

64 
46 

STOCKTON  HSAP 

MAX 

Mm 

'.6 

48 

47 

75 
45 

90 
47 

90 
56 

77 
54 

77 
54 

87 
52 

92 
60 

66 
55 

78 
52 

74 
50 

76 
47 

63 
50 

90 
51 

94 
57 

60 
54 

6  2 
51 

68 
52 

67 
53 

88 
54 

83 
94 

63 
48 

62 
56 

62 
53 

79 
52 

89 
52 

96 
64 

97 
67 

96 
64 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  <• 

MAX 

Mm 

43 

42 

77 
44 

70 
46 

78 
49 

90 
51 

89 
49 

7  5 
52 

77 
52 

62 
52 

90 
52 

8  2 
49 

7  3 
49 

72 
44 

75 
48 

82 
46 

90 
52 

95 

52 

78 
48 

61 
51 

66 
50 

85 

52 

87 
92 

79 
47 

80 
55 

83 
48 

Si 
52 

77 
49 

68 
52 

95 
66 

96 
60 

TEHACHAPI 

MAX 

Mm 

40 

37 

40 

31 

37 

45 

46 

43 

45 

48 

64 

52 

50 

45 

45 

44 

42 

46 

50 

47 

49 

60 
48 

51 

64 
47 

77 
91 

77 
50 

49 

60 
49 

75 
46 

50 

84 
54 

85 
56 

TEJON  R4NCHD 

MAX 

Mm 

','< 

46 

46 

39 

48 

50 

51 

50 

59 

90 
62 

9 1 
68 

69 
58 

53 

52 

51 

60 

63 

60 

90 
52 

55 

87 

60 

69 
62 

91 
63 

69 
60 

66 
56 

S3 
54 

76 
54 

60 
52 

92 
58 

94 
69 

95 

72 

THREE   RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

78 

73 
45 

71 
47 

67 
41 

73 
43 

81 
48 

78 
53 

80 
50 

84 
53 

87 
55 

91 
55 

90 
"5  5 

85 
52 

80 
53 

78 
47 

86 
50 

91 
53 

97 
61 

67 

50 

83 
51 

86 
52 

66 
53 

90 
95 

90 
56 

85 
53 

86 
52 

S3 
54 

8  1 
51 

68 
54 

96 
58 

95 
56 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

64 
37 

65 
40 

62 
42 

71 
35 

84 
42 

85 
44 

83 
49 

75 
50 

80 
51 

65 
49 

64 
53 

64 
53 

76 
48 

66 
42 

76 
42 

66 
51 

65 
49 

85 
49 

77 
43 

78 
44 

81 
47 

64 
52 

64 
92 

60 
50 

79 
45 

76 
49 

72 
52 

80 
46 

69 
50 

90 
54 

90 
54 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

71 
44 

72 
45 

76 
47 

69 

50 

77 
50 

89 
54 

90 
51 

77 
50 

77 
50 

89 

51 

9 1 
53 

67 
51 

60 
50 

74 
46 

76 
47 

8  3 
49 

69 
52 

95 
52 

80 
51 

60 
47 

66 
50 

84 
92 

86 
92 

62 
47 

62 
54 

65 
49 

64 
47 

78 
51 

90 
59 

97 
71 

94 
67 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

69 
37 

76 
49 

66 
45 

78 
45 

90 
56 

69 
55 

75 
52 

77 
53 

87 
51 

68 
63 

68 
51 

79 
51 

69 
52 

75 
52 

52 

52 

56 

62 
52 

66 
54 

82 
93 

93 

79 
90 

79 
50 

77 
42 

6  5 
46 

76 
91 

90 
57 

97 
65 

97 
68 

99 
72 

VISALIA 

MAX 

Mm 

79 
47 

7! 

46 

70 
50 

70 
43 

63 
44 

78 
55 

85 
56 

80 
5  5 

83 
57 

69 
60 

92 
64 

94 
59 

86 
55 

81 
53 

78 
53 

63 
49 

90 

100 

95 
54 

61 
56 

6» 
5 1 

90 
99 

92 
62 

93 

67 
57 

87 
57 

65 
59 

80 
56 

66 
59 

94 
64 

94 
63 

WASCO 

MAX 

Mm 

82 
47 

75 
45 

77 
48 

78 
44 

69 
46 

SI 
55 

88 
55 

81 
56 

84 
59 

69 
62 

93 
66 

95 
63 

88 
56 

84 
53 

SO 
54 

85 
55 

92 
60 

98 
59 

68 
56 

64 
57 

68 
57 

92 
60 

94 
62 

95 
59 

88 
58 

90 
56 

90 
57 

82 
55 

67 
55 

90 
57 

98 
65 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

MAX 

Mm 

•           •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

45 

50 

49 

43 

45 

50 

52 

48 

55 

59 

54 

51 

51 

49 

45 

48 

54 

51 

45 

51 

50 

52 

91 

54 

51 

53 

51 

54 

59 

82 
59 

51 

AVALON  PLEASURF  PIER 

MAX 

Mm 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

75 
40 

43 

49 

43 

44 

46 

50 

42 

49 

52 

53 

50 

48 

46 

42 

46 

11 

50 

47 

6 1 
50 

46 

79 
48 

48 

48 

6 1 
49 

49 

to 

50 

55 

56 

51 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

44 

44 

44 

34 

34 

34 

46 

46 

48 

45 

53 

83 
50 

80 
46 

41 

41 

41 

69 
45 

9 1 
51 

92 
51 

84 
48 

82 
46 

77 
47 

80 
45 

82 
46 

82 
47 

8  3 
46 

64 
48 

82 
48 

64 
49 

96 
49 

88 
49 

BIG   BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

65 
32 

65 

32 

55 
28 

37 
25 

40 
30 

50 
34 

54 
36 

6  1 
34 

67 
34 

67 
36 

68 
38 

31 

63 
33 

31 

66 
31 

33 

37 

36 

41 

38 

39 

38 

>7 

37 

38 

42 

72 
42 

38 

40 

41 

41 

BONITA 

MAX 

Mm 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

MAX 

Mm 

71 
56 

73 
54 

79 
53 

64 
46 

70 
48 

65 
54 

65 
55 

6  5 
50 

92 
55 

90 
68 

6  3 
57 

59 

56 

52 

49 

51 

55 

56 

53 

58 

59 

99 

96 

56 

55 

54 

55 

56 

59 

60 

60 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

68 
43 

68 
46 

65 
45 

58 
38 

66 
41 

66 
47 

67 
50 

63 
45 

78 
48 

66 
49 

69 
50 

51 

49 

42 

50 

47 

43 

49 

51 

46 

48 

46 

92 

52 

50 

48 

55 

45 

49 

50 

57 

CAMPn 

MAX 
MIN 

72 
26 

70 
41 

62 
45 

54 
38 

63 
41 

60 
45 

63 
48 

75 
40 

86 
41 

67 
37 

65 
45 

41 

36 

35 

32 

39 

39 

40 

37 

36 

39 

37 

36 

35 

39 

41 

36 

40 

44 

48 

38 

CANOCA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

70 
53 

71 
51 

67 
48 

64 
43 

65 
46 

64 

50 

67 
51 

6  5 
49 

51 

54 

8  5 
55 

57 

51 

47 

46 

48 

56 

55 

50 

58 

52 

93 

55 

54 

8 1 
53 

51 

54 

53 

55 

60 

59 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

64 
53 

63 
55 

62 
55 

64 
49 

59 
50 

54 

6 1 
52 

54 

52 

56 

57 

57 

56 

59 

57 

58 

58 

57 

56 

57 

57 

67 
59 

59 

65 
56 

59 

59 

59 

57 

57 

56 

60 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

Mm 

52 

50 

51 

43 

45 

50 

52 

49 

55 

59 

56 

55 

75 
52 

75 
50 

76 
48 

85 
51 

86 
52 

79 
55 

77 
51 

76 
56 

74 

57 

74 
94 

72 
95 

77 
55 

79 
55 

SO 
51 

79 
52 

65 
55 

86 
56 

SO 
57 

75 
59 

CORONA 

MAX 

Mm 

72 
55 

72 
54 

68 
46 

64 
44 

66 
46 

66 
45 

65 

52 

83 

50 

92 
52 

92 
52 

69 
55 

60 
55 

75 
53 

76 
54 

78 
47 

86 
50 

es 

55 

82 
54 

SO 
51 

78 
55 

77 
52 

78 
94 

79 
95 

60 
55 

81 
53 

82 
53 

62 
52 

68 
52 

88 
52 

63 
57 

79 
57 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

68 
57 

68 
51 

70 
55 

68 
48 

67 
48 

66 
55 

65 
55 

75 
53 

76 
55 

75 
57 

74 
51 

59 

70 
57 

71 
53 

72 
54 

73 
55 

70 
57 

69 
55 

73 
55 

71 
57 

69 
58 

72 
96 

73 
56 

73 
59 

74 
58 

77 
58 

75 
59 

72 
62 

76 
58 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

CUVAMA 

MAX 
MIN 

79 

36 

72 
37 

68 

35 

63 

35 

62 

35 

68 
44 

67 
49 

73 
48 

SO 
49 

82 

50 

67 

54 

68 
44 

75 

46 

79 
39 

73 
42 

78 
41 

86 
46 

94 
41 

64 

47 

79 
44 

80 
42 

89 

45 

67 
45 

69 
49 

85 
47 

84 
48 

64 
49 

74 

41 

79 
46 

90 
52 

94 
49 

CUYAHACi 

MAX 

Mm 

68 

66 

58 

50 

44 

51 

52 

59 

67 

68 

70 

61 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

84 

74 

76 

75 

75 

81 

79 

78 

76 

83 

87 

89 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

70 
42 

65 
43 

68 
44 

65 
41 

62 
40 

66 
40 

65 

51 

64 
48 

81 
48 

91 
49 

93 

51 

84 
52 

78 
45 

74 
43 

76 
43 

80 
43 

91 
44 

92 
41 

64 
43 

79 
48 

76 
45 

79 
45 

77 
47 

60 
47 

79 
46 

86 
47 

S3 
47 

84 
46 

89 
47 

96 
53 

36 
54 

EL  C4PITAN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
<|9 

74 
53 

72 
52 

68 
46 

61 
47 

70 
49 

67 
53 

67 
48 

81 
52 

88 
52 

85 

53 

66 
56 

80 
55 

78 
53 

81 
50 

61 
51 

86 
56 

86 
57 

89 

50 

80 
54 

79 
5! 

81 
56 

79 
55 

62 
55 

81 
57 

83 
51 

87 
50 

85 
48 

90 
52 

87 
51 

84 
54 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
48 

73 
43 

63 
41 

62 
46 

62 
51 

65 

56 

85 

58 

93 
54 

95 
53 

90 
55 

84 
54 

80 
48 

82 
50 

85 

50 

95 
50 

98 
51 

95 
55 

89 
48 

63 
48 

82 

50 

63 
49 

85 
48 

87 

50 

89 
51 

87 
52 

94 
54 

99 
58 

98 
55 

85 
59 

ESCONDIOO 

MAX 

Mm 

72 
50 

71 
50 

68 
48 

64 
45 

67 
44 

67 
47 

66 
52 

77 
48 

85 

50 

83 
51 

82 
55 

78 
55 

74 
57 

77 
57 

77 
52 

80 
53 

82 
54 

79 
54 

78 
53 

77 
56 

76 
54 

73 
59 

76 
56 

76 
57 

79 
56 

82 
55 

60 
55 

86 
52 

82 
55 

81 
56 

75 
56 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

73 
56 

73 
56 

72 
53 

64 
46 

68 
49 

63 
53 

66 
55 

86 
53 

92 
60 

90 
64 

86 
57 

82 
60 

60 
59 

80 
58 

81 
53 

93 
57 

93 
55 

91 
58 

84 
52 

82 
59 

60 
58 

79 
59 

S3 
58 

82 
58 

84 
57 

85 

56 

84 
55 

93 
59 

93 
64 

91 
53 

64 
62 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

71 
52 

69 
56 

67 
54 

60 
49 

70 
49 

65 
55 

68 
54 

74 
52 

85 
51 

81 
52 

81 
57 

75 
58 

75 
59 

78 
59 

76 
53 

60 
56 

84 
57 

80 
59 

74 
54 

74 
58 

77 
56 

75 
59 

79 
59 

76 
60 

79 
59 

82 
55 

62 
57 

84 
57 

79 
56 

76 
57 

72 
58 

HENSHAW  DAM 

MAX 

Mm 

70 
32 

68 
42 

66 
43 

57 
37 

55 
36 

60 
42 

59 
46 

56 
41 

75 
45 

86 
47 

82 
46 

83 
40 

79 
41 

77 
41 

77 
40 

7S 
44 

90 
42 

90 
46 

83 
40 

77 
44 

79 
45 

77 
45 

82 
45 

80 
45 

80 
45 

80 
45 

80 
43 

80 
47 

86 
50 

95 
53 

87 
49 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

66 
33 

63 
29 

56 
24 

45 
25 

40 
29 

43 
27 

50 
26 

68 
34 

75 
39 

78 
40 

74 
39 

75 
37 

75 
36 

68 
30 

71 
32 

81 
38 

82 
40 

78 
38 

76 
39 

74 
36 

78 
36 

78 
40 

78 
36 

75 
37 

77 
39 

78 
38 

79 
38 

81 
37 

87 
43 

86 
41 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

Mm 

65 
32 

63 
36 

54 
40 

50 
33 

51 
36 

58 
38 

60 
43 

70 
41 

79 
40 

80 
47 

61 
49 

74 
44 

75 
44 

73 
35 

71 
36 

85 
46 

89 
50 

61 
46 

79 
38 

77 
42 

79 
39 

60 
42 

80 
41 

79 
42 

60 
45 

62 
46 

78 
42 

66 
43 

92 

52 

90 
55 

80 
46 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

Mm 

67 
53 

67 
57 

65 
49 

64 
48 

62 
50 

68 
51 

72 
49 

75 

51 

80 

,  50 

68 
57 

68 
59 

68 
58 

69 
58 

68 
49 

68 
54 

68 
96 

67 
57 

68 
52 

68 
59 

69 
57 

68 
59 

69 
59 

69 
58 

70 
58 

72 
57 

70 
56 

69 
59 

65 
59 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

69 
53 

68 
55 

66 
54 

60 
48 

68 
50 

65 
54 

69 
54 

76 
53 

81 
55 

79 
55 

76 
56 

71 
56 

73 
58 

75 
58 

73 
55 

78 
56 

60 
97 

76 
58 

72 
55 

71 
96 

79 
57 

71 
58 

74 
58 

76 
58 

77 
57 

78 
56 

77 
58 

76 
58 

74 
57 

71 
58 

69 
57 

LDMROC 

MAX 
MIN 

63 

4'! 

63 
43 

60 
38 

61 
41 

63 
44 

68 
47 

67 
54 

68 
45 

69 
44 

66 
50 

62 
50 

61 
51 

67 
42 

68 
43 

67 
46 

67 
49 

67 
47 

67 
50 

68 
51 

69 
91 

69 

50 

62 
51 

62 
92 

69 
51 

69 
52 

72 
47 

73 
52 

77 
50 

71 
47 

82 
47 

72 
54 

LONG  BEACH 

MAX 

Mm 

68 
55 

67 
55 

65 
54 

62 
50 

65 
53 

66 
56 

66 
56 

79 
56 

85 
55 

73 
59 

66 
55 

70 
59 

68 
59 

69 

56 

69 
55 

72 
57 

68 
56 

75 

56 

68 
58 

69 
58 

71 
61 

70 
58 

71 
59 

70 
60 

70 
60 

70 
59 

72 
60 

83 
60 

74 
60 

68 

60 

70 
60 

LONG  BEACH  HS  AP 

MAX 

Mm 

69 
57 

69 
54 

66 
53 

65 
49 

68 

50 

65 
55 

70 
51 

79 
54 

85 
55 

77 
56 

71 
98 

71 
59 

70 
54 

74 
53 

72 
52 

77 
57 

76 
58 

79 
56 

71 
54 

72 
60 

73 
58 

73 

60 

74 
59 

73 
56 

75 
57 

79 
57 

72 
59 

81 
58 

74 
60 

69 

61 

70 
60 

lOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 

58 

63 
57 

63 
54 

62 
50 

66 
53 

64 
57 

64 
57 

70 
56 

72 
58 

70 
60 

69 

60 

69 
59 

66 
58 

67 
56 

66 
56 

66 
58 

65 
57 

65 
57 

69 
58 

69 

60 

68 
60 

68 
60 

69 
61 

68 
60 

70 
60 

70 
61 

71 
61 

71 
60 

72 
63 

71 
63 

72 
61 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

Mm 

67 
59 

68 
57 

64 
54 

65 
50 

69 
52 

66 
58 

68 
59 

78 
57 

65 
61 

82 
62 

77 
60 

75 
61 

70 
59 

73 
57 

74 
56 

77 
58 

79 
98 

73 
58 

78 
58 

74 
60 

74 
59 

72 
59 

74 
60 

74 
60 

77 
60 

78 
60 

77 
61 

81 
61 

82 
63 

76 
65 

76 
62 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

Mm 

56 
34 

50 
34 

48 
30 

36 
20 

36 
24 

40 
30 

42 
34 

52 
37 

54 
40 

62 
43 

65 
42 

62 
34 

56 
37 

58 
40 

64 
36 

68 
40 

68 
45 

68 
40 

67 
42 

72 
46 

70 
48 

70 
46 

68 
47 

69 
49 

72 
48 

70 
48 

72 
45 

72 
50 

72 
52 

75 
48 

73 
54 

MOUNT  WILSON   FC   33B  B 

MAX 

Mm 

58 
44 

57 
40 

46 
35 

41 
25 

53 
34 

35 

42 

52 
38 

64 
45 

71 
51 

78 
57 

71 
56 

70 
52 

67 
51 

63 
46 

73 
50 

76 
56 

78 
61 

75 
58 

76 
54 

68 
50 

75 
52 

75 
58 

74 
95 

72 
55 

72 
55 

70 
56 

77 
53 

78 
56 

62 
63 

83 
64 

79 
60 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

65 
58 

63 
58 

65 
55 

63 
52 

65 
53 

62 
56 

69 
54 

67 
53 

69 
55 

67 
57 

66 

57 

69 
57 

65 
59 

66 
57 

67 
52 

66 
57 

65 
58 

68 
58 

68 
58 

68 
57 

68 
57 

66 
57 

67 
96 

67 
60 

66 
99 

68 
56 

69 
60 

66 
57 

68 
59 

67 

60 

67 
60 

OCEANSIDE 

MAX 

Mm 

69 
54 

69 
57 

69 
52 

69 
54 

65 
50 

67 
56 

70 
54 

71 
51 

73 
53 

71 
55 

70 
57 

71 
58 

72 
61 

72 
55 

70 
57 

69 
56 

70 
57 

70 
58 

70 
58 

70 
60 

69 
99 

70 
59 

70 
57 

72 
57 

73 
58 

72 
57 

72 
60 

68 
58 

OJAI 

MAX 

Mm 

61 
49 

62 
51 

61 
42 

57 
43 

65 

42 

61 
52 

62 
54 

77 
49 

86 
53 

87 
55 

66 
52 

74 
56 

67 
50 

71 
47 

73 
47 

64 
49 

82 
47 

81 
50 

74 
49 

69 
49 

70 
52 

66 
52 

70 
55 

69 
54 

69 
49 

78 
51 

80 
53 

83 
51 

85 
54 

82 
56 

71 
58 

OXNARD 

MAX 

Mm 

66 
50 

67 
50 

65 
48 

64 
45 

64 
45 

66 
53 

63 
53 

65 
50 

70 
52 

71 
53 

69 
55 

68 
55 

66 
49 

65 
47 

70 
48 

69 
91 

70 
93 

68 
52 

70 
50 

72 
53 

67 
54 

67 
54 

64 
59 

66 
59 

67 
53 

66 
52 

72 
52 

74 
52 

75 
55 

73 
59 

67 
58 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

68 
42 

63 
38 

63 
33 

52 
27 

45 
32 

48 
37 

51 
39 

66 
40 

73 
47 

76 
54 

77 
55 

77 
47 

75 
47 

75 
42 

74 
43 

81 
51 

84 

56 

83 
55 

76 
50 

74 
45 

60 
48 

60 
54 

60 
92 

61 
52 

80 
53 

75 
53 

75 
52 

83 
50 

84 
58 

87 
61 

83 
56 

PASADENA 

MAX 

Mm 

70 
54 

69 
54 

63 
53 

62 
46 

68 
47 

66 
54 

64 
53 

81 
50 

89 
56 

85 
59 

61 
57 

77 
58 

75 
55 

75 
53 

77 
49 

65 
53 

85 
53 

80 
56 

78 
54 

76 
58 

79 
56 

74 
54 

77 
96 

77 
59 

78 
55 

61 
55 

79 
54 

64 
56 

88 
57 

79 
59 

79 
56 

PERRIS 

MAX 

Mm 

74 

50 

73 
40 

63 
50 

60 
43 

57 
45 

62 
44 

61 
54 

84 
47 

90 
50 

90 
52 

67 
55 

61 
54 

75 
52 

78 
49 

82 
45 

91 
42 

94 
45 

85 
49 

82 
47 

60 
50 

78 
50 

61 
47 

64 
46 

88 
49 

91 
51 

66 

50 

64 
47 

97 
45 

98 
55 

90 
52 

85 
56 

POMONA 

MAX 

Mm 

69 
53 

73 
50 

69 
53 

65 
46 

68 
46 

65 

53 

66 
53 

85 
50 

90 
53 

88 
55 

63 
57 

80 
58 

79 
56 

80 
53 

80 
48 

89 
51 

89 
56 

87 
57 

81 
53 

79 
58 

78 
58 

78 
56 

60 
66 

80 
57 

82 
57 

64 
55 

82 
53 

88 
53 

89 
57 

84 
59 

80 
6, 

RAMONA  SPAULDINC 

MAX 

Mm 

72 
41 

69 
43 

65 
47 

59 
42 

66 
39 

67 
40 

61 
52 

80 
39 

86 
45 

8! 

47 

66 
50 

84 
49 

76 
51 

79 
52 

78 
40 

85 
44 

88 
44 

85 
52 

81 
49 

78 
49 

79 
49 

77 
52 

80 
51 

61 
59 

63 
49 

66 

52 

65 
52 

69 
53 

87 
47 

85 
49 

81 
5! 

REDLANOS 

MAX 

Mm 

72 
53 

71 
53 

62 
50 

59 
41 

59 
46 

61 

50 

65 
53 

84 

50 

92 
53 

89 
55 

68 
54 

60 
53 

76 
54 

80 
55 

80 
48 

92 
51 

94 
53 

87 
55 

84 

50 

81 
55 

78 
55 

60 
99 

62 
55 

63 
55 

65 

56 

86 
52 

65 
52 

93 
55 

95 
57 

88 
57 

82 
58 

RIVERSIDE  FIRE  STA  03 

MAX 

Mm 

72 
55 

73 
50 

68 
53 

68 
46 

65 
48 

64 
53 

69 
54 

85 

50 

93 
53 

88 
55 

65 
57 

60 
58 

75 
56 

79 
55 

80 
49 

89 
53 

89 
55 

85 

57 

83 
52 

81 
58 

78 
57 

78 
97 

81 
57 

81 
57 

84 
56 

85 

54 

82 
53 

91 
55 

92 
57 

91 
58 

30 
60 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

73 
53 

70 
53 

69 
51 

64 
44 

59 
46 

61 
51 

61 
53 

65 
49 

82 
51 

92 
54 

87 
55 

65 
57 

79 
53 

75 
52 

77 

47 

77 
49 

87 
54 

79 
55 

83 
50 

81 
56 

79 
55 

77 
99 

76 
55 

79 
55 

79 
54 

82 
51 

83 
51 

81 
54 

89 
55 

91 
57 

84 
59 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

Mm 

72 
55 

72 
55 

65 
52 

61 
41 

62 
46 

61 
52 

64 
54 

8! 
49 

93 
54 

91 
56 

68 
58 

82 
58 

78 
56 

80 
57 

81 
49 

94 
52 

95 
53 

68 
56 

84 
52 

82 
56 

79 
56 

61 
97 

84 
57 

64 
57 

36 
53 

87 
53 

85 
53 

94 
56 

97 
58 

89 
53 

33 
60 

SANDBERG  we 

MAX 

Mm 

59 
40 

57 
38 

51 
32 

50 
27 

63 
43 

56 
41 

55 
42 

72 
50 

78 
53 

81 
59 

78 
58 

73 
55 

68 
50 

65 
42 

76 
44 

80 
53 

83 
63 

75 
54 

70 
44 

73 
48 

77 
54 

76 
56 

77 
56 

75 
55 

76 
53 

74 
46 

63 
46 

80 
45 

89 
57 

86 
64 

74 
59 

SAN  OIECD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 

57 

63 
57 

65 
55 

60 
51 

63 
55 

64 

57 

67 
57 

70 
59 

75 
58 

69 
59 

67 
98 

67 
58 

67 
58 

68 
59 

69 
59 

68 
59 

70 
58 

68 
58 

69 
57 

68 
59 

69 
59 

67 
60 

68 
60 

70 
60 

69 
59 

70 
60 

71 
61 

70 
60 

68 
58 

67 

60 

65 
60 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

70 
55 

70 
53 

71 
52 

73 
52 

68 
43 

65 
53 

64 
51 

83 
49 

92 
57 

90 
63 

89 
57 

80 
56 

77 
54 

78 
50 

78 
48 

92 
49 

94 
53 

93 
58 

80 
51 

77 
58 

78 
54 

76 
59 

60 
55 

76 
59 

80 
58 

83 
52 

62 
53 

88 
56 

91 
55 

80 
59 

74 
59 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

72 
56 

69 
55 

66 
5  5 

65 
47 

70 
47 

68 
55 

66 
53 

83 

50 

89 
54 

69 

56 

60 
58 

78 
59 

76 
56 

77 
58 

78 
49 

64 
52 

64 
57 

79 
58 

79 
56 

78 
59 

77 
58 

76 
57 

78 
58 

76 
97 

79 
57 

81 
56 

80 
54 

89 

56 

86 
60 

83 
61 

77 
59 

SAN  JACINTO 

MAX 

Mm 

77 
49 

76 
44 

63 

52 

65 

43 

65 
44 

62 
52 

64 
53 

86 
47 

93 
52 

93 
52 

91 
54 

86 
45 

83 
55 

84 
53 

66 
44 

98 
41 

100 
52 

94 
55 

87 
46 

89 
50 

89 
50 

67 
55 

90 
54 

90 
55 

90 
51 

90 
51 

90 
51 

99 
49 

97 
58 

102 
55 

89 
58 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

79.6 
44.4 


78.9 
45.9 


79,6 
52.2 


83.9 
51.2 


76.5 
53.0 


81.8 
56.7 


75.8 
55.7 


76.4 
43.5 


71.2 
35.2 


74.6 
42.3 


63,6 
55.0 


73,0 
55.7 


67,0 
47.8 


70.3 
57,3 


72.7 
56.2 


74.3 
58.8 


70,1 
56.4 


73.0 
50.7 


67.9 
52.0 


73.2 
47.4 


76.7 
54,4 


81.0 
48.7 


80.4 
52.9 


60.5 
54.5 


77.6 
52.7 


81.5 
54.2 


71.3 
49.3 


67.5 
58.2 


79.7 
54.0 


77.6 
55.6 


65,5 
50.6 
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Conllnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFQRNU 
M4V 


Slallon 


S4ST4    iNl   FIRE  ST4TI0N 

S4NT4  B4R64I>4 

S4NT4   B4RB4R4   F44  4P 

S4NT4   M4RI4   WB  AIRPORT 

S4NT4   N0NIC4  PIER 

SANT4  P4UL4 

T0RR4NCE 

TUJUNOA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  OAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  Z  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YDRBA  LINOA 

SOUTHEAST  DESERT 
B4SINS  07 

B4KER    ■>  NNH 
B4RST0W 
BE4UM0NT    1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLVTHE  FA4  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BRAWLEV  2  Sh 
CANTIL 

DAGOETT  FA4  4IRP0RT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

COLU   ROCK  RANCH 

H4INEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 
IMPERIAL   FAA  AP 
INDEPENDENCE 


Day  of  Month 

Average 

1 

g 

g 

10 

12 

13 

j4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

68 

65 

68 

78 

65 

63 

75 

72 

71 

74 

74 

75 

77 

76 

76 

73 

73 

72 

74 

76 

75 

76 

79 

77 

73 

73.6 

53 

52 

55 

51 

51 

55 

54 

53 

56 

57 

58 

53 

60 

59 

54 

56 

59 

54 

54 

60 

61 

60 

59 

60 

56 

59 

57 

59 

60 

56.4 

65 

64 

73 

74 

67 

67 

68 

66 

67 

66 

70 

70 

63 

68 

69 

66 

62 

66 

62 

62 

66 

71 

70 

71 

65 

66.3 

50 

50 

49 

42 

46 

50 

54 

49 

52 

55 

55 

55 

52 

48 

51 

53 

52 

53 

53 

5! 

51 

54 

S9 

55 

52 

52 

53 

52 

56 

58 

58 

52.3 

64 

65 

63 

70 

71 

72 

69 

68 

68 

69 

69 

64 

64 

65 

68 

66 

64 

63 

64 

62 

64 

79 

76 

73 

70 

66 

67 

67.1 

(.S 

46 

47 

43 

47 

54 

54 

51 

54 

56 

57 

53 

52 

48 

50 

50 

54 

55 

51 

54 

52 

96 

59 

52 

52 

53 

55 

53 

57 

6  1 

60 

52.6 

58 

6  7 

69 

62 

68 

72 

71 

62 

58 

66 

67 

69 

74 

69 

67 

69 

67 

69 

66 

69 

66 

69 

74 

72 

82 

76 

77 

67 

67.7 

itO 

46 

47 

43 

40 

50 

50 

44 

49 

51 

51 

50 

43 

42 

46 

49 

47 

51 

51 

48 

91 

52 

53 

52 

52 

46 

54 

53 

50 

50 

55 

48.6 

64 

62 

62 

59 

62 

67 

65 

65 

61 

63 

61 

64 

63 

63 

61 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

67 

65 

66 

69 

66 

65 

65 

63.5 

54 

56 

55 

49 

52 

54 

56 

54 

56 

56 

58 

57 

57 

54 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

54 

95 

55 

56 

55 

57 

59 

57 

58 

57 

57 

55.4 

66 

67 

6  5 

64 

71 

65 

77 

64 

60 

73 

71 

72 

72 

72 

76 

77 

72 

73 

73 

70 

47 

70 

70 

70 

76 

77 

79 

77 

75 

72 

72.4 

<.7 

45 

45 

45 

42 

50 

47 

52 

64 

52 

55 

46 

44 

45 

45 

52 

52 

47 

53 

51 

59 

49 

59 

47 

47 

50 

46 

5 1 

50 

56 

49.6 

68 

64 

63 

65 

67 

65 

74 

86 

78 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

66 

72 

73 

70 

68 

69 

70 

72 

75 

75 

79 

79 

75 

72 

71.2 

54 

55 

52 

48 

50 

54 

52 

53 

56 

56 

57 

59 

57 

50 

51 

54 

57 

56 

54 

59 

58 

97 

99 

58 

58 

56 

57 

59 

58 

60 

60 

55.9 

65 

68 

6 1 

6 1 

67 

65 

61 

81 

89 

88 

62 

78 

76 

76 

77 

89 

93 

83 

79 

77 

76 

76 

79 

79 

81 

82 

82 

88 

91 

84 

78 

77.6 

52 

50 

47 

41 

43 

52 

51 

46 

57 

57 

55 

50 

49 

44 

46 

49 

53 

47 

49 

53 

52 

91 

SI 

52 

51 

52 

52 

53 

56 

54 

58 

50.6 

69 

68 

64 

63 

68 

62 

67 

81 

85 

64 

76 

75 

72 

77 

74 

76 

77 

75 

75 

75 

74 

72 

79 

75 

77 

77 

79 

81 

79 

73 

72 

74.0 

54 

54 

52 

47 

48 

51 

52 

48 

50 

52 

57 

58 

60 

60 

49 

52 

58 

57 

53 

59 

56 

97 

98 

57 

57 

57 

57 

55 

5  7 

59 

57 

54.8 

63 

64 

60 

64 

66 

68 

62 

70 

75 

73 

72 

68 

66 

72 

79 

74 

75 

80 

68 

66 

68 

68 

74 

75 

82 

89 

96 

86 

79 

72.5 

40 

45 

41 

42 

43 

48 

52 

44 

45 

44 

48 

51 

48 

43 

47 

45 

45 

50 

45 

49 

50 

91 

50 

50 

65 

49 

56 

5  2 

51 

47.6 

67 

66 

6  1 

60 

65 

63 

66 

77 

80 

77 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

71 

64 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

69 

76 

74 

67 

67 

69.5 

56 

58 

58 

47 

50 

53 

54 

54 

58 

59 

57 

57 

57 

53 

53 

54 

55 

54 

55 

57 

56 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

56 

55.5 

69 

69 

65 

59 

59 

55 

63 

8  1 

68 

86 

83 

79 

77 

76 

78 

69 

90 

86 

60 

77 

76 

79 

79 

80 

82 

81 

80 

88 

90 

85 

77.5 

50 

44 

43 

41 

41 

46 

50 

46 

52 

54 

55 

48 

50 

51 

46 

50 

51 

51 

46 

52 

51 

92 

54 

52 

50 

49 

50 

53 

55 

51 

57 

49.9 

66 

67 

64 

64 

64 

64 

68 

73 

79 

77 

74 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

75 

75 

76 

75 

71 

69 

70.7 

50 

48 

49 

47 

52 

54 

49 

52 

52 

55 

55 

56 

52 

51 

54 

54 

56 

55 

57 

51 

57 

96 

57 

56 

55 

57 

53 

57 

5  8 

58 

53.8 

69 

67 

63 

61 

57 

60 

57 

73 

84 

84 

82 

81 

78 

76 

77 

68 

91 

92 

87 

78 

8! 

89 

83 

83 

83 

63 

61 

69 

94 

93 

85 

78.9 

33 

38 

42 

31 

33 

44 

46 

39 

45 

47 

49 

42 

40 

36 

34 

41 

47 

48 

41 

43 

3» 

40 

38 

39 

43 

41 

39 

41 

46 

49 

48 

41.3 

70 

71 

66 

66 

67 

66 

69 

84 

89 

84 

79 

79 

73 

77 

77 

61 

62 

80 

77 

76 

77 

76 

78 

77 

80 

61 

77 

84 

82 

76 

74 

76.6 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

45.7 

ee 

85 

82 

74 

67 

74 

78 

88 

97 

100 

100 

98 

95 

95 

95 

99 

103 

103 

102 

98 

100 

102 

101 

101 

102 

102 

99 

102 

106 

109 

107 

95.2 

60 

57 

53 

52 

53 

55 

57 

65 

67 

69 

68 

65 

64 

64 

64 

67 

69 

71 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

67 

71 

74 

75 

75 

65.6 

83 

80 

76 

70 

67 

68 

77 

81 

69 

93 

92 

90 

86 

85 

86 

92 

97 

96 

92 

91 

93 

94 

99 

94 

94 

93 

92 

96 

99 

102 

101 

68.6 

53 

47 

51 

45 

46 

51 

50 

52 

54 

59 

59 

57 

50 

56 

46 

45 

56 

56 

59 

56 

54 

96 

95 

57 

60 

60 

59 

53 

59 

62 

64 

54.4 

70 

69 

58 

55 

61 

60 

77 

68 

68 

66 

85 

80 

78 

80 

92 

94 

90 

64 

62 

80 

62 

84 

84 

84 

85 

85 

92 

97 

97 

69 

61.2 

45 

45 

38 

42 

47 

48 

45 

49 

51 

55 

48 

48 

51 

44 

46 

47 

51 

50 

51 

47 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

55 

56 

53 

48.9 

81 

76 

66 

61 

73 

SO 

86 

86 

88 

87 

87 

85 

83 

83 

84 

87 

89 

86 

87 

66 

88 

68 

89 

90 

90 

89 

89 

91 

94 

96 

96 

65.3 

38 

41 

41 

39 

39 

45 

44 

48 

47 

49 

49 

46 

46 

41 

44 

44 

45 

41 

40 

52 

47 

48 

46 

46 

48 

45 

46 

52 

55 

52 

57 

45.9 

53 

51 

51 

34 

48 

53 

58 

63 

64 

6! 

63 

63 

59 

56 

63 

67 

6! 

63 

63 

63 

69 

69 

72 

59,4 

34 

28 

27 

21 

27 

34 

40 

38 

34 

38 

39 

38 

37 

36 

34 

36 

40 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

35.3 

91 

90 

89 

80 

76 

77 

83 

92 

99 

103 

103 

102 

100 

98 

96 

102 

109 

106 

103 

100 

102 

103 

101 

103 

103 

105 

105 

106 

107 

109 

107 

98.3 

59 

56 

59 

52 

53 

56 

55 

57 

60 

60 

65 

67 

63 

64 

60 

60 

60 

64 

63 

68 

65 

63 

63 

62 

66 

65 

65 

64 

66 

69 

69 

61.9 

92 

90 

85 

71 

74 

7! 

82 

92 

99 

104 

103 

102 

103 

99 

96 

102 

109 

108 

104 

101 

102 

102 

103 

104 

109 

107 

106 

107 

108 

HI 

110 

98.5 

60 

63 

60 

53 

54 

57 

58 

59 

66 

69 

72 

70 

69 

73 

69 

64 

66 

72 

71 

74 

67 

67 

67 

66 

69 

72 

72 

71 

73 

76 

76 

66.6 

89 

91 

88 

77 

69 

72 

73 

76 

87 

98 

103 

102 

99 

98 

93 

96 

102 

104 

109 

98 

99 

99 

100 

100 

101 

104 

102 

103 

103 

105 

108 

95.0 

57 

51 

54 

46 

51 

53 

55 

56 

64 

68 

71 

68 

64 

60 

57 

64 

72 

69 

64 

62 

58 

62 

64 

64 

61 

65 

65 

64 

70 

68 

62.1 

93 

91 

88 

83 

70 

72 

77 

81 

90 

98 

103 

101 

98 

99 

97 

95 

100 

1  04 

107 

103 

97 

99 

100 

100 

101 

101 

101 

104 

103 

103 

106 

95.6 

53 

54 

53 

48 

53 

5! 

55 

56 

64 

65 

66 

61 

60 

59 

54 

58 

61 

66 

60 

62 

56 

61 

62 

57 

62 

62 

64 

61 

65 

67 

63 

59,5 

SO 

77 

72 

66 

75 

74 

78 

87 

92 

96 

93 

92 

88 

82 

68 

95 

98 

93 

86 

92 

94 

99 

99 

94 

94 

90 

62 

98 

101 

102 

101 

88.8 

56 

45 

46 

45 

43 

52 

49 

48 

51 

59 

58 

56 

56 

60 

61 

51 

52 

56 

62 

66 

51 

94 

99 

57 

68 

65 

63 

55 

58 

65 

64 

55.7 

84 

8 1 

75 

64 

64 

71 

75 

83 

91 

95 

91 

93 

92 

68 

90 

94 

99 

96 

93 

93 

96 

97 

98 

97 

97 

96 

93 

98 

103 

105 

102 

90.1 

59 

55 

55 

50 

53 

55 

59 

58 

62 

65 

66 

61 

62 

65 

59 

61 

66 

67 

68 

64 

62 

69 

66 

66 

66 

66 

69 

61 

67 

71 

71 

62.6 

93 

93 

92 

87 

83 

83 

89 

97 

107 

107 

108 

106 

103 

100 

100 

109 

106 

109 

107 

102 

109 

106 

107 

107 

107 

107 

107 

108 

114 

113 

115 

102.4 

70 

69 

68 

61 

65 

63 

69 

70 

75 

75 

77 

77 

79 

75 

71 

71 

71 

79 

78 

80 

73 

77 

60 

62 

63 

82 

81 

78 

82 

79 

84 

75.0 

75 

72 

65 

58 

66 

73 

77 

78 

78 

63 

61 

79 

78 

78 

76 

80 

64 

82 

81 

81 

83 

82 

83 

89 

83 

63 

64 

86 

90 

92 

79.3 

37 

46 

23 

27 

33 

25 

44 

47 

45 

46 

51 

46 

49 

42 

44 

43 

46 

44 

47 

54 

46 

50 

44 

46 

50 

49 

48 

53 

52 

51 

44.3 

90 

85 

84 

78 

67 

67 

74 

78 

67 

95 

99 

101 

97 

96 

94 

95 

99 

103 

103 

96 

97 

98 

99 

99 

100 

99 

100 

101 

102 

104 

106 

93.4 

63 

63 

62 

54 

52 

53 

56 

62 

65 

73 

78 

70 

71 

74 

70 

72 

73 

76 

74 

71 

75 

74 

74 

73 

74 

78 

77 

77 

77 

82 

79 

70.0 

94 

89 

88 

85 

73 

79 

84 

90 

101 

103 

105 

104 

101 

97 

99 

100 

105 

106 

109 

96 

100 

102 

100 

100 

102 

105 

106 

109 

105 

108 

109 

98.2 

47 

53 

52 

50 

50 

55 

55 

56 

57 

60 

65 

62 

61 

60 

52 

59 

62 

63 

60 

59 

57 

62 

60 

59 

63 

61 

6! 

64 

66 

67 

65 

58.9 

68 

61 

61 

55 

57 

68 

64 

60 

77 

84 

69 

61 

78 

71 

71 

64 

66 

66 

62 

78 

99 

89 

85 

83 

83 

80 

88 

80 

69 

92 

91 

77.5 

45 

46 

43 

36 

38 

47 

47 

47 

50 

58 

65 

59 

56 

54 

54 

96 

57 

60 

57 

53 

53 

96 

60 

62 

62 

59 

55 

53 

58 

62 

60 

53.9 

90 

88 

86 

75 

72 

74 

81 

92 

99 

103 

102 

98 

98 

97 

95 

99 

109 

102 

103 

96 

100 

102 

102 

101 

101 

103 

103 

109 

104 

107 

105 

96.5 

58 

57 

57 

52 

52 

56 

56 

58 

62 

68 

71 

69 

70 

66 

63 

68 

69 

66 

66 

70 

66 

70 

67 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

65.5 

79 

75 

71 

70 

60 

68 

69 

73 

79 

84 

65 

63 

83 

80 

81 

82 

65 

68 

69 

64 

89 

86 

69 

67 

67 

89 

69 

67 

90 

94 

95 

82.0 

42 

43 

39 

42 

40 

42 

48 

51 

51 

54 

54 

54 

50 

47 

50 

51 

54 

52 

51 

55 

56 

96 

56 

59 

57 

57 

60 

62 

59 

60 

58 

51,9 

88 

84 

82 

77 

64 

61 

68 

73 

88 

85 

98 

97 

93 

91 

68 

91 

99 

98 

98 

93 

92 

93 

99 

97 

96 

98 

99 

98 

100 

101 

104 

89,8 

49 

53 

51 

50 

49 

52 

57 

51 

58 

66 

67 

61 

65 

58 

58 

99 

60 

62 

61 

61 

60 

61 

63 

61 

59 

66 

66 

68 

63 

66 

66 

59.6 

9  1 

87 

82 

70 

72 

78 

80 

88 

98 

103 

103 

101 

98 

97 

95 

100 

104 

107 

102 

97 

99 

too 

96 

101 

101 

104 

105 

102 

103 

106 

105 

96.0 

62 

59 

56 

54 

54 

55 

57 

60 

66 

69 

71 

64 

62 

63 

60 

62 

66 

73 

68 

68 

59 

69 

66 

63 

66 

68 

73 

69 

70 

70 

69 

64,1 

92 

69 

83 

70 

73 

78 

83 

90 

100 

10! 

104 

100 

101 

98 

96 

101 

106 

108 

10* 

99 

101 

101 

101 

103 

103 

109 

105 

104 

105 

108 

107 

97,5 

57 

56 

58 

53 

55 

55 

57 

58 

62 

65 

68 

64 

65 

62 

56 

62 

64 

70 

64 

64 

60 

69 

63 

63 

64 

64 

71 

69 

68 

68 

70 

62,5 

80 

72 

70 

74 

SI 

63 

90 

85 

82 

83 

83 

89 

86 

69 

88 

91 

89 

88 

89 

90 

49 

41 

46 

47 

50 

50 

54 

52 

46 

50 

91 

49 

59 

97 

98 

94 

52 

54 

58 

53 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


INniO  U   S   DATE  GARDEN 

INYOkERN 

IRON  MCUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAUE  2  ESE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  5SN  JACINTO  WSP 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PAUHnALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERHO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE  RANGER  STA 


MAY 

1969 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

MAX 

Mm 

93 
60 

90 
60 

89 
60 

76 
52 

72 
54 

72 
55 

75 
58 

75 
57 

90 
66 

101 
70 

10! 

76 

104 

70 

100 
68 

99 
66 

96 
69 

96 
66 

100 
70 

106 
75 

107 
67 

101 
72 

99 

71 

96 

70 

101 
68 

100 
72 

102 
73 

103 
72 

104 
76 

104 
76 

102 
74 

104 
71 

106 
77 

95.9 
67.6 

MAX 

Mm 

83 
«7 

79 
49 

76 
45 

70 
40 

78 
46 

75 
51 

80 
51 

85 

52 

90 
52 

94 
56 

93 
55 

90 
55 

69 
52 

87 
56 

69 
47 

94 
51 

96 
55 

94 
58 

90 
55 

92 
56 

94 
55 

94 
96 

9! 
57 

94 
96 

99 
54 

94 
55 

94 
62 

96 
54 

100 
56 

102 
65 

100 
64 

89.7 
53.9 

MAX 

Mm 

92 
60 

91 
62 

89 
60 

64 
54 

69 
54 

67 
54 

75 
60 

82 
63 

90 
67 

99 
7! 

102 
73 

103 
69 

100 
69 

99 
67 

97 
65 

96 
67 

101 
68 

105 
72 

10! 
76 

100 
73 

99 
69 

101 
67 

102 
69 

101 
74 

103 
71 

103 
74 

104 

77 

103 
73 

105 
71 

108 
76 

no 

76 

96.3 
67.9 

MAX 

Mm 

6'. 

54 
39 

54 
33 

40 
29 

49 
36 

53 
41 

55 
42 

66 
41 

73 
44 

76 
42 

74 
42 

67 
46 

64 
42 

70 
41 

7! 
36 

78 
44 

79 
46 

74 
52 

71 
52 

70 
47 

77 
4} 

76 
47 

73 
4! 

74 
4! 

71 
46 

71 
45 

70 
46 

79 
49 

83 
51 

83 
51 

81 
50 

69.2 
43.9 

MAX 

Mm 

73 
'>6 

71 
47 

65 
46 

60 
39 

73 
41 

72 
52 

75 
48 

82 
47 

68 

50 

92 
54 

90 
59 

88 

54 

63 
48 

80 
52 

87 

46 

91 
48 

9! 
50 

91 
53 

67 
57 

88 

52 

92 
52 

94 
93 

93 
92 

92 
99 

90 
50 

86 
60 

8! 

56 

91 
52 

97 
55 

99 
60 

93 
61 

85.3 
51.6 

MAX 

Mm 

80 
i.6 

78 
45 

69 
45 

59 
40 

56 
36 

72 
49 

78 
46 

85 
46 

91 
49 

87 
52 

86 
47 

66 

91 

94 

98 

85 

53 

86 
5! 

91 
53 

92 
51 

92 
49 

91 
49 

91 
53 

86 
55 

64 
52 

92 
50 

97 
52 

99 
53 

94.7 
49.0 

MAX 

Mm 

90 
54 

38 
59 

64 
59 

73 
55 

75 
53 

76 
57 

79 
59 

91 
55 

103 
60 

107 
68 

106 
70 

100 
67 

100 

64 

97 
64 

97 
63 

103 
63 

105 
62 

107 
70 

10! 
69 

102 
62 

99 
64 

100 
66 

100 
62 

101 
63 

101 
62 

103 
6! 

106 
66 

105 
67 

104 
69 

107 
69 

105 
70 

97,5 
63.1 

MAX 

Mm 

73 
53 

70 
46 

71 
49 

66 

40 

54 
39 

59 
36 

64 
42 

74 
47 

82 
59 

83 
65 

65 
62 

82 
60 

61 
61 

84 
62 

85 
62 

68 
64 

89 
66 

68 
69 

8! 
63 

63 
54 

64 
56 

96 
97 

86 
63 

89 
63 

65 
62 

89 
61 

86 
62 

89 
64 

92 
64 

95 

66 

92 
70 

81.3 
57,7 

MAX 

Mm 

MAX 

75 
53 

75 
46 

70 
50 

66 
39 

61 
42 

70 
50 

70 
47 

75 
49 

80 
53 

65 

61 

80 
67 

91 
62 

88 
58 

82 
53 

73 
57 

6! 
53 

89 
55 

84 
59 

81 
60 

63 
54 

91 
58 

92 
98 

91 
65 

92 

67 

88 
64 

97 
59 

64 
61 

73 
56 

88 
65 

97 

72 

97 
70 

82.0 
56.8 

Mm 

MAX 

Mm 

73 
<.9 

72 
47 

71 
40 

63 
41 

61 
42 

61 
43 

66 
45 

70 
45 

73 
47 

75 
49 

77 
51 

78 
52 

80 
50 

79 
46 

79 
51 

80 
53 

62 
56 

91 
52 

83 
57 

64 
54 

97 
59 

86 
61 

83 
99 

96 
61 

94 
60 

99 
64 

90 
66 

92 
67 

90 
70 

93 

71 

91 
68 

79,3 
54.1 

MAX 

Mm 

58 
28 

57 
28 

51 
26 

45 
21 

34 
24 

42 
31 

43 
32 

51 
29 

57, 
31 

62 
25 

63 
33 

60 
34 

59 
38 

62 
29 

63 
33 

65 

32 

68 
32 

67 
33 

69 
45 

68 
35 

66 
32 

67 
34 

66 
33 

66 
32 

66 
34 

66 
36 

71 
40 

70 
35 

71 
36 

72 
38 

71 
34 

61.2 
32.4 

MAX 

Mm 

91 
67 

89 
67 

86 
65 

74 
56 

71 
53 

76 
57 

61 
63 

90 
66 

98 
66 

102 
77 

101 
71 

100 
69 

98 
69 

96 
71 

97 
66 

99 
65 

104 
66 

10! 
73 

101 
71 

99 
7! 

101 
63 

103 
71 

102 
72 

103 
71 

103 
72 

104 
76 

105 
76 

105 
72 

108 
74 

111 
76 

106 
79 

97.1 
68.9 

MAX 

Mm 

70 
50 

68 
43 

66 
47 

59 
36 

69 
42 

69 

52 

69 

51 

82 
46 

67 
52 

91 
55 

88 
58 

64 
52 

80 
52 

77 
49 

87 
46 

91 
49 

93 
52 

88 
59 

92 
52 

82 
56 

99 
53 

99 
92 

98 
95 

97 
5! 

89 
55 

83 
93 

84 
54 

92 
50 

97 
55 

96 

60 

88 
64 

82.5 
91.9 

MAX 

Mm 

76 
47 

71 
45 

65 
47 

60 
38 

70 
41 

72 
52 

74 
52 

82 
46 

68 

50 

94 
53 

69 
57 

87 
34 

62 
49 

82 
47 

87 
44 

93 
45 

97 
52 

91 
99 

96 
5* 

87 
96 

92 
51 

9* 

92 

92 
54 

91 
93 

90 
93 

97 
53 

87 
55 

97 
47 

100 
54 

99 
53 

91 
60 

65.6 
50.7 

MAX 

Mm 

87 
52 

66 
54 

85 
53 

76 
53 

68 
49 

72 
55 

77 
58 

90 
56 

100 
60 

105 
67 

102 
68 

100 
62 

99 
61 

93 
58 

96 
58 

103 
60 

106 
67 

105 
64 

103 
63 

96 
62 

IDS 
60 

101 
69 

100 
62 

100 
60 

101 
61 

104 
64 

102 
63 

106 
63 

106 
67 

109 
70 

107 
67 

96.4 
60,8 

MAX 

Mm 

91 
67 

91 
67 

91 
66 

83 
55 

69 
54 

71 
54 

74 

55 

83 

62 

92 
69 

100 
72 

104 
77 

101 
73 

100 
72 

99 
72 

96 
68 

9! 

69 

100 
74 

106 
7! 

10* 

72 

100 
74 

99 
72 

101 
73 

103 
73 

103 
73 

103 
73 

103 
75 

103 
74 

103 
79 

106 
77 

108 
79 

108 
79 

96,5 
70,0 

MAX 

Mm 

76 
60 

7? 
50 

67 
45 

62 
39 

67 
43 

68 
52 

75 
45 

60 
53 

87 
56 

90 
60 

90 
60 

67 
52 

82 
56 

90 
55 

84 
54 

90 
54 

92 
60 

90 
60 

67 
57 

87 
55 

92 

60 

92 
60 

91 
99 

90 
97 

90 
63 

99 
54 

85 
56 

95 
5! 

97 
59 

98 
65 

97 
63 

84.6 
55.4 

MAX 

Mm 

57 
43 

50 
37 

49 
34 

38 
26 

50 
32 

49 
38 

53 
39 

61 
44 

69 
47 

73 
51 

67 
5! 

66 
51 

62 
50 

59 
45 

73 
43 

74 
51 

75 
56 

70 
5! 

6! 
53 

66 
50 

73 
93 

73 
99 

72 
94 

71 
53 

68 
53 

68 
54 

67 
93 

79 
54 

77 
98 

90 
61 

73 
59 

65.3 
48.5 

MAX 

Mm 

88 
55 

87 
61 

79 
60 

71 
55 

72 
54 

75 

58 

77 
59 

90 
56 

101 
66 

106 
73 

105 
76 

99 
67 

98 
62 

96 
66 

97 
57 

103 
62 

107 
64 

107 
72 

100 
65 

96 
66 

99 

70 

101 
67 

99 
67 

100 
70 

101 
70 

103 
69 

104 
74 

103 
74 

105 
66 

106 
69 

104 
74 

96. 1 
65.6 

MAX 

Mm 

88 
57 

79 
52 

79 
44 

72 
44 

69 
42 

67 
45 

79 
45 

85 
49 

94 
59 

96 
61 

90 
61 

98 
65 

92 
65 

9! 
63 

69 
60 

96 

56 

99 
60 

95 
61 

100 
60 

95 
6! 

97 
64 

101 
67 

99 
69 

94 
64 

96 
64 

98 
6! 

100 
67 

102 
69 

104 

70 

104 
67 

104 
68 

92,2 
59,6 

MAX 

Mm 

MAX 

89 
55 

87 
50 

64 
52 

84 
44 

66 
48 

66 

50 

71 
48 

82 
53 

90 
57 

96 
66 

95 

65 

94 
60 

93 
57 

92 
59 

90 
59 

95 
59 

100 
63 

100 
63 

99 
53 

9! 
64 

97 
61 

99 
63 

99 
63 

99 
62 

100 
64 

99 
69 

98 
63 

100 
69 

103 
66 

106 
69 

105 
69 

92.7 
59.1 

Mm 

MAX 

Mm 

78 

73 

71 

63 
40 

55 
36 

65 

50 

66 
49 

73 
48 

SO 
50 

68 

55 

91 

90 
54 

86 

61 

80 

86 

91 

92 

90 

84 

96 

92 

92 

°9 

91 

90 

89 

88 

94 

96 

100 
57 

83,6 
50,3 

MAX 

Mm 

44 

20 

44 
15 

42 
18 

38 
16 

36 
16 

41 
16 

46 
31 

50 
25 

53 
24 

54 
26 

54 
27 

52 
27 

51 
25 

50 
19 

47 
22 

51 

22 

51 
25 

54 
24 

51 
20 

54 
22 

5! 
2! 

9! 

30 

95 
31 

58 
31 

56 
26 

58 
26 

59 

26 

62 
26 

62 
31 

64 
34 

65 
34 

52.1 
24.8 

MAX 

Mm 

33 
19 

34 
17 

31 
16 

24 
9 

29 
8 

29 
21 

33 
26 

36 
26 

41 
26 

39 
27 

41 
27 

44 
27 

41 
28 

39 
28 

35 

20 

49 
21 

50 
22 

44 
21 

4! 
22 

39 
27 

43 
24 

46 
28 

44 
2! 

46 
28 

45 
29 

43 
30 

44 
29 

48 
26 

49 

28 

52 
26 

55 
28 

41.0 
24.0 

MAX 

Mm 

76 
43 

71 
40 

70 
41 

67 
39 

66 

50 

67 
48 

73 
48 

78 
49 

83 
55 

84 
52 

64 
56 

83 
55 

78 
46 

77 
44 

80 
52 

8! 
53 

66 
59 

96 
55 

86 

50 

83 

50 

96 
5! 

88 
94 

87 
9! 

89 
51 

87 

60 

84 
52 

86 
55 

89 
54 

93 
61 

93 
60 

93 
62 

81.8 
51.8 

5*«  Rslwancs  Nolw  Following  SUHod  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«     *  • 

NORTH  C04ST 

DftAINiCE 

01 

BUTTONS  LANDINC. 

EVAP 

■  2B 

.24 

.28 

.35 

•  27 

.39 

.30 

.23 

.22 

.23 

.30 

.27 

.19 

.21 

.31 

.29 

.24 

* 

.65 

.28 

.  30 

.  20 

.21 

.22 

* 

•  65 

.21 

.32 

•  34 

.40 

.34 

8.72 

WIND 

1*0 

58 

108 

211 

51 

83 

153 

131 

108 

56 

108 

142 

172 

144 

114 

84 

91 

• 

300 

60 

93 

89 

108 

212 

* 

241 

98 

84 

62 

98 

52 

3413 

MAX 

76 

80 

84 

73 

89 

88 

83 

76 

82 

86 

86 

79 

69 

71 

84 

86 

88 

88 

66 

68 

82 

82 

77 

85 

80 

-86 

89 

98 

92 

83. 1 

MIN 

»: 

43 

46 

44 

52 

59 

55 

46 

52 

54 

49 

53 

52 

54 

91 

92 

92 

51 

50 

54 

55 

55 

52 

I 

53 

53 

54 

54 

56 

62 

51.9 

FEUNDALE  2  NU 

EVAP 

.IB 

.19 

.15 

.17 

•  15 

.19 

.13 

.09 

.06 

.06 

.08 

.08 

.12 

.13 

.11 

.10 

.17 

.13 

.  16 

.  15 

.07 

.04 

.04 

.09 

.  19 

.10 

.06 

.17 

.19 

.15 

.17 

3.61 

WIND 

»5 

50 

53 

46 

21 

22 

18 

14 

19 

25 

31 

25 

26 

23 

12 

26 

31 

26 

23 

26 

22 

15 

20 

26 

32 

51 

24 

22 

19 

23 

28 

848 

MAX 

73 

72 

70 

75 

80 

83 

82 

70 

63 

63 

70 

72 

73 

82 

81 

BO 

85 

84 

BO 

80 

70 

68 

70 

71 

60 

75 

76 

81 

82 

82 

85 

76.1 

MIN 

*e 

46 

47 

49 

50 

50 

54 

55 

53 

52 

92 

93 

53 

56 

95 

52 

55 

56 

54 

55 

54 

55 

54 

55 

52 

55 

54 

53 

96 

62 

56 

53.2 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.19 

.16 

.22 

.20 

•  21 

.32 

.38 

•  28 

.23 

•  27 

.28 

.41 

.17 

.29 

.18 

.24 

.24 

.27 

.27 

.20 

.25 

.29 

.30 

.31 

.17 

.28 

.06 

.22 

.21 

.24 

.32 

7.62 

WIND 

43 

44 

47 

95 

92 

63 

68 

47 

95 

92 

90 

97 

63 

62 

41 

44 

45 

41 

56 

43 

42 

43 

46 

46 

42 

51 

47 

44 

37 

37 

47 

1554 

tulelake 

EVAP 

.21 

.22 

.22 

.18 

.36 

.45 

.35 

•  34 

.33 

.37 

.29 

.24 

.17 

.23 

.30 

.29 

.31 

.36 

.16 

.30 

.30 

.34 

.40 

.43 

.33 

.39 

.22 

.30 

.26 

.30 

.39 

9.32 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.12 

.14 

« 

* 

.35 

.12 

.20 

.15 

.18 

* 

.56 

.21 

.15 

.17 

.22 

« 

« 

.51 

.15 

.20 

.24 

.26 

« 

« 

.41 

.03 

.10 

.18 

- 

- 

4.97B 

WIND 

9 

* 

* 

31 

3 

2 

4 

5 

* 

* 

18 

8 

10 

6 

7 

* 

29 

6 

4 

6 

10 

* 

* 

51 

4 

7 

6 

2528 

MAX 

7 1 

72 

78 

64 

89 

89 

89 

92 

90 

81 

83 

86 

- 

91 

81 

69 

92 

93 

69 

66 

77 

86 

MIN 

45 

43 

- 

- 

45 

51 

55 

56 

58 

- 

- 

56 

56 

56 

56 

56 

— 

- 

55 

53 

56 

58 

60 

- 

- 

60 

56 

54 

54 

- 

- 

- 

*      •  « 

SACRAMENTO 

DRA I NACE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.30 

.23 

.22 

.30 

.30 

.30 

.44 

.27 

.29 

.22 

.27 

.30 

•  34 

.30 

.26 

.30 

.30 

.40 

.  33 

.33 

.34 

.  32 

.36 

.30 

.  36 

.34 

.21 

.  30 

.30 

.34 

.39 

9.56 

WIND 

70 

22 

37 

73 

54 

37 

68 

96 

33 

19 

30 

74 

101 

81 

36 

2 1 

65 

103 

29 

43 

43 

49 

65 

85 

71 

60 

36 

26 

33 

27 

1624 

MAX 

81 

84 

84 

74 

83 

90 

95 

ei 

88 

93 

93 

89 

81 

78 

86 

92 

96 

93 

85 

90 

92 

88 

91 

87 

67 

83 

79 

86 

94 

97 

99 

87.8 

MIN 

*7 

47 

50 

48 

49 

57 

53 

54 

54 

57 

63 

56 

52 

50 

50 

94 

58 

53 

56 

BRSNNAN  ISLAND 

EVAP 

.30 

.30 

.34 

.22 

.32 

.36 

.39 

•  26 

.35 

.29 

.36 

.32 

.37 

.30 

.30 

.36 

.30 

.37 

.38 

.35 

.36 

.38 

.30 

.32 

.31 

.39 

.32 

.36 

.44 

* 

.89 

10.63 

WIND 

172 

83 

145 

115 

69 

64 

166 

160 

129 

76 

150 

185 

216 

152 

103 

108 

49 

145 

145 

98 

96 

129 

154 

201 

145 

75 

50 

130 

133 

* 

167 

3810 

CHICO  EXPERIMENT  STA  <A) 

EVAP 

.17 

.17 

* 

* 

.76 

.28 

.31 

.25 

.21 

* 

# 

« 

.17 

.24 

.24 

.25 

* 

* 

.99 

.26 

.31 

.30 

.31 

* 

* 

1.07 

.26 

.32 

.38 

* 

.08 

7.33 

WIND 

95 

23 

* 

* 

124 

29 

49 

47 

31 

• 

« 

148 

107 

75 

32 

33 

* 

• 

193 

29 

37 

42 

54 

« 

326 

62 

35 

43 

* 

92 

1662 

DAVIS   2  WSU 

EVAP 

.33 

.34 

.28 

.44 

.93 

.65 

.49 

.34 

.29 

•  29 

.39 

•  37 

.34 

.39 

.27 

.33 

.31 

.49 

.39 

•  39 

.40 

.  39 

.37 

.36 

.36 

•  49 

.  39 

.36 

.41 

.61 

12.32 

WIND 

168 

121 

70 

240 

224 

180 

144 

115 

78 

40 

86 

154 

139 

125 

56 

66 

32 

174 

146 

73 

65 

91 

95 

143 

136 

155 

146 

76 

64 

94 

120 

3642 

MAX 

78 

79 

80 

74 

77 

81 

86 

85 

86 

91 

93 

89 

86 

78 

83 

90 

93 

94 

86 

83 

90 

90 

92 

88 

92 

79 

81 

83 

89 

93 

91 

89.9 

MIN 

A4 

49 

48 

45 

94 

55 

54 

52 

54 

59 

57 

51 

50 

49 

54 

54 

59 

53 

50 

56 

56 

56 

49 

54 

55 

52 

54 

61 

64 

63 

53.7 

FOLSQH  DAM 

EVAP 

.2'! 

.18 

.24 

.16 

•  21 

.34 

.33 

.30 

.17 

•  29 

.30 

.32 

.30 

.30 

.19 

.35 

.31 

.30 

.34 

.31 

.31 

.30 

.30 

.31 

.29 

.31 

.29 

.30 

.31 

•  32 

.35 

8.79 

WIND 

57 

11 

15 

li 

10 

21 

47 

38 

3 

2 

1 

32 

67 

42 

12 

1 

6 

25 

45 

3 

2 

4 

10 

32 

20 

23 

15 

2 

1 

2 

0 

566 

LAKESHORE 

EVAP 

.16 

.21 

.24 

.26 

.39 

.22 

.19 

.21 

.26 

.29 

.29 

.26 

.20 

.20 

.23 

.23 

.26 

.22 

.28 

.19 

.  16 

.21 

.29 

.30 

.17 

.29 

.15 

.12 

.26 

•  24 

.48 

7.40 

WIND 

26 

36 

52 

60 

36 

33 

31 

31 

30 

30 

29 

34 

39 

32 

30 

28 

35 

40 

30 

30 

20 

20 

30 

45 

60 

55 

30 

25 

29 

35 

42 

1079 

monticello  dam 

EVAP 

.22 

.  17 

.22 

•  23 

.30 

.32 

.31 

•  21 

.20 

.  19 

.28 

.27 

.27 

.22 

.20 

.25 

.25 

.32 

.  30 

.25 

.27 

.  25 

.  27 

.25 

.26 

.  30 

.  1 5 

.24 

.30 

.  34 

.  30 

7.91 

WIND 

24 

1 

4 

38 

49 

21 

27 

21 

6 

9 

3 

6 

27 

28 

6 

13 

4 

16 

20 

8 

9 

14 

10 

14 

35 

22 

18 

9 

11 

14 

11 

498 

MAX 

88 

82 

87 

76 

83 

91 

93 

86 

89 

94 

96 

96 

88 

80 

87 

93 

95 

95 

88 

91 

94 

94 

96 

90 

91 

65 

76 

90 

95 

98 

89.6 

H  I  N 

47 

47 

49 

51 

48 

56 

55 

55 

55 

62 

63 

63 

55 

50 

50 

55 

57 

64 

52 

52 

57 

58 

60 

54 

54 

56 

52 

52 

97 

61 

65 

55.2 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.15 

.17 

• 

* 

.53 

.26 

.17 

.17 

.19 

* 

» 

.70 

.16 

.16 

.19 

.21 

« 

* 

.69 

.24 

.24 

.20 

.23 

* 

* 

.67 

.16 

.20 

.27 

« 

.54 

6.94 

WIND 

16 

26 

♦ 

82 

34 

IB 

6 

2 

• 

61 

11 

8 

30 

29 

« 

* 

39 

39 

6 

7 

24 

* 

* 

38 

14 

16 

25 

* 

93 

586 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.19 

.21 

.24 

.21 

.30 

.34 

.33 

•  11 

.25 

•  18 

.38 

•  28 

.26 

.29 

.17 

.26 

.26 

.27 

.25 

.27 

.29 

.30 

.32 

.27 

.27 

.30 

.16 

.15 

.20 

.36 

.37 

6.06 

WIND 

49 

46 

97 

79 

96 

80 

98 

46 

50 

93 

75 

50 

54 

66 

50 

62 

51 

40 

59 

63 

66 

54 

53 

59 

48 

100 

57 

58 

61 

47 

74 

1819 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.14 

.24 

* 

* 

.76 

.39 

.35 

•  15 

.18 

• 

* 

.80 

.20 

.19 

.22 

.23 

* 

* 

.76 

.26 

.27 

.28 

.26 

* 

• 

.75 

.06 

.24 

.26 

• 

.80 

7.81 

WIND 

24 

51 

* 

221 

74 

32 

15 

19 

* 

* 

126 

17 

23 

32 

41 

♦ 

95 

63 

51 

36 

31 

* 

* 

60 

12 

35 

38 

* 

133 

1229 

WHISKEYTOhN  RES 

EVAP 

.20 

.21 

.26 

•  17 

.27 

.35 

.31 

.28 

.25 

•  25 

.26 

.27 

.25 

.24 

.23 

.26 

.26 

.33 

.33 

.30 

.29 

.32 

.31 

.32 

.30 

.38 

.11 

.25 

.28 

.32 

.33 

8.51 

WIND 

41 

23 

41 

23 

36 

43 

29 

28 

23 

26 

22 

16 

33 

30 

16 

21 

19 

21 

40 

18 

29 

28 

24 

41 

35 

56 

42 

37 

36 

42 

28 

951 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.25 

.33 

* 

* 

.40 

.95 

.35 

.30 

.19 

* 

.90 

.30 

.30 

.29 

.30 

* 

* 

L.IO 

.38 

.33 

.36 

.30 

* 

* 

1.23 

.30 

•  39 

.96 

- 

- 

11.098 

WIND 

53 

66 

• 

* 

492 

119 

58 

48 

30 

* 

113 

75 

94 

28 

24 

* 

156 

66 

30 

41 

54 

♦ 

* 

369 

95 

70 

100 

* 

163 

2264 

MAX 

81 

79 

81 

87 

87 

67 

91 

99 

87 

84 

89 

92 

64 

67 

92 

93 

92 

88 

84 

85 

90 

MIN 

51 

54 

- 

- 

46 

56 

57 

57 

62 

- 

- 

59 

56 

53 

56 

62 

_ 

- 

54 

58 

61 

53 

63 

- 

- 

55 

51 

56 

61 

- 

- 

- 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

BOCA 

EVAP 

.  30 

.33 

.32 

.  26 

.  29 

.30 

.37 

.34 

.31 

.26 

•  26 

■  27 

.30 

•  30 

WIND 

'- 

: 

: 

46 

84 

47 

22 

31 

36 

34 

66 

110 

113 

26 

17 

19 

15 

- 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 

.24 

.19 

.17 

.  12 

.30 

.34 

.36 

.34 

.29 

.28 

•  24 

.25 

•  25 

.23 

•  22 

.27 

.27 

.27 

.28 

.20 

.27 

.27 

.32 

* 

.60 

.34 

.33 

•  28 

.30 

.27 

.32 

6.41 

WIND 

47 

35 

50 

82 

77 

49 

43 

30 

36 

34 

39 

43 

36 

51 

30 

11 

22 

39 

34 

17 

36 

11 

19 

* 

81 

84 

61 

29 

16 

31 

29 

1202 

•     *  ♦ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

O*. 

8URLINGAME 

EVAP 

.  19 

.20 

.26 

•  26 

.24 

.28 

.26 

•  17 

.20 

•  29 

•  22 

.  15 

.15 

•  16 

•  25 

.  19 

.21 

.23 

.27 

.20 

.22 

.21 

.25 

.24 

.28 

.30 

.28 

•  30 

.39 

.32 

.30 

7.43 

WIND 

114 

49 

202 

157 

99 

56 

63 

55 

65 

99 

107 

9 

21 

42 

89 

61 

66 

50 

113 

83 

76 

76 

72 

63 

80 

23 

64 

122 

146 

122 

82 

2508 

MAX 

75 

75 

75 

77 

85 

85 

84 

82 

77 

79 

78 

79 

77 

79 

76 

82 

84 

85 

84 

79 

79 

79 

79 

80 

85 

86 

87 

89 

82 

82 

85 

81.0 

MIN 

45 

50 

46 

45 

49 

57 

54 

56 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

52 

55 

55 

60 

53 

51 

55 

57 

57 

57 

56 

62 

58 

54 

55 

59 

57 

54.1 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.21 

.22 

.22 

.19 

.23 

.24 

.28 

.15 

.22 

•  27 

.27 

.26 

.24 

.23 

•  24 

.26 

.30 

.34 

.27 

.31 

.31 

.28 

.30 

.25 

.26 

.32 

.33 

.33 

.32 

.35 

.31 

8.33 

NEWARK 

<C) 

EVAP 

.23 

.25 

* 

« 

.  69 

.  36 

.31 

.30 

.22 

•  70 

.25 

.27 

.23 

.26 

* 

* 

.89 

.30 

.26 

.24 

.20 

* 

* 

.78 

.23 

.43 

.31 

.32 

.32 

8.51 

WIND 

100 

59 

• 

* 

357 

52 

80 

45 

51 

* 

170 

72 

66 

56 

65 

* 

* 

90 

24 

19 

21 

19 

« 

* 

35 

13 

19 

14 

10 

11 

1450 

•       •  « 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.28 

.23 

.30 

■  36 

.  29 

.  36 

.37 

.33 

.28 

•  23 

.32 

.32 

.30 

.30 

.30 

.33 

.22 

.33 

.37 

.30 

.36 

.30 

.25 

.33 

.37 

.40 

.30 

.35 

•  45 

.45 

.40 

10.06 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

•  20 

.18 

.20 

.18 

.  17 

.26 

.  27 

.19 

.  19 

.21 

.28 

.25 

.22 

.21 

.20 

.24 

.17 

.25 

.22 

.27 

.30 

.24 

.29 

.28 

.30 

.26 

.28 

.30 

.28 

.32 

.34 

7.55 

WIND 

16 

18 

19 

22 

16 

22 

21 

20 

16 

19 

15 

17 

19 

20 

17 

16 

16 

18 

16 

18 

17 

18 

22 

23 

18 

23 

25 

23 

16 

15 

14 

S73 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.24 

.24 

.25 

•  17 

.24 

.21 

.27 

.23 

.25 

.26 

.30 

.46 

.32 

.29 

.29 

.26 

.32 

.  33 

.  37 

.  34 

.26 

.  33 

.33 

.41 

.35 

.35 

.34 

.  36 

.34 

.35 

.37 

9.45 

(E) 

WIND 

32 

29 

39 

99 

54 

48 

32 

32 

31 

31 

38 

68 

43 

49 

42 

31 

39 

29 

99 

36 

31 

34 

33 

47 

46 

45 

61 

71 

36 

35 

35 

1339 

MAX 

78 

77 

76 

73 

70 

82 

86 

84 

85 

87 

90 

89 

87 

82 

SO 

84 

88 

92 

84 

82 

84 

85 

87 

86 

82 

87 

87 

82 

86 

91 

90 

64.0 

50 

49 

51 

46 

45 

49 

57 

59 

59 

62 

64 

60 

58 

95 

54 

53 

58 

62 

55 

56 

56 

55 

56 

59 

58 

58 

57 

55 

96 

61 

64 

56.0 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.22 

.33 

.27 

•  46 

.23 

.30 

.49 

.23 

.28 

.38 

.48 

.40 

•  41 

.36 

.26 

.35 

.33 

.54 

.36 

.41 

.37 

.39 

.41 

.42 

.40 

.39 

.41 

.37 

.43 

.50 

.38 

11.60 

WIND 

29 

29 

30 

81 

34 

37 

111 

44 

33 

26 

36 

39 

35 

47 

33 

32 

26 

47 

53 

27 

25 

22 

40 

38 

31 

47 

61 

40 

37 

46 

37 

1255 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.22 

.18 

.24 

•  21 

.18 

.22 

.24 

.24 

.21 

.22 

.30 

.29 

.23 

* 

« 

.10 

.38 

.32 

.29 

.30 

.26 

.26 

.32 

.32 

.30 

.33 

.31 

.30 

.30 

.30 

7. 646 

WIND 

* 

43 

18 

21 

23 

9 

8 

23 

23 

12 

14 

29 

45 

26 

* 

40 

17 

12 

25 

20 

23 

26 

21 

33 

44 

26 

34 

43 

17 

13 

19 

709 

See  Beference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

_ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

•      •  • 

San  jqaquin 

DRAINAGE  0! 

LITTLE  PANOCHE  DET  0AM 

EVAP 

.42 

.33 

.48 

.48 

.26 

.36 

.48 

.31 

.30 

.40 

.45 

.43 

.48 

.32 

.37 

.42 

.51 

.53 

.39 

.49 

.48 

.50 

.54 

.46 

.40 

.45 

.41 

.45 

.54 

.54 

.57 

13.57 

WIND 

1«8 

110 

195 

218 

72 

84 

141 

78 

70 

84 

95 

77 

119 

85 

103 

95 

96 

109 

134 

131 

106 

102 

104 

93 

104 

114 

144 

143 

123 

125 

117 

3519 

MAX 

77 

77 

76 

74 

78 

82 

66 

84 

84 

87 

89 

88 

63 

82 

61 

84 

87 

90 

83 

82 

64 

65 

69 

66 

84 

87 

87 

82 

84 

87 

87 

63.8 

MIN 

«5 

47 

48 

39 

50 

54 

54 

55 

58 

61 

60 

57 

52 

49 

52 

55 

56 

52 

51 

52 

55 

56 

57 

55 

58 

54 

56 

52 

96 

52 

52 

53.9 

LODI 

EVAP 

.27 

.25 

.38 

.15 

.23 

.43 

.27 

.30 

.23 

.26 

.41 

.29 

.36 

.  23 

.35 

.25 

.35 

.34 

.41 

.23 

.37 

.38 

.30 

.38 

.30 

.32 

.27 

.43 

.23 

.24 

.24 

9.45 

WIND 

70 

46 

114 

72 

48 

44 

30 

80 

80 

77 

43 

65 

92 

65 

88 

101 

32 

102 

63 

71 

64 

55 

75 

87 

59 

95 

36 

2129B 

MAX 

77 

78 

79 

83 

85 

90 

80 

64 

65 

88 

68 

75 

79 

80 

84 

90 

95 

86 

91 

84 

87 

87 

84 

60 

61 

66 

63 

90 

90 

89 

69 

64.7 

MIN 

45 

50 

46 

44 

52 

54 

50 

50 

52 

61 

55 

51 

49 

50 

51 

53 

59 

52 

51 

54 

50 

55 

52 

53 

49 

52 

51 

51 

56 

59 

54 

52.3 

LOS  BANCS  DET  RESV 

EVAP 

.50 

.42 

.49 

.45 

.25 

.30 

.66 

.35 

.31 

.37 

.44 

.46 

.46 

.41 

.  36 

.40 

.45 

.65 

.40 

.46 

.48 

.51 

.53 

.45 

.40 

.49 

.55 

.43 

.97 

.57 

.53 

14.22 

WIND 

'(26 

291 

349 

475 

107 

85 

267 

190 

105 

124 

151 

202 

267 

263 

172 

131 

116 

240 

241 

196 

174 

157 

176 

214 

161 

238 

322 

245 

197 

216 

168 

6576 

MAX 

70 

75 

8  1 

67 

79 

85 

88 

64 

65 

89 

90 

86 

60 

79 

82 

65 

86 

91 

65 

83 

86 

87 

69 

82 

85 

63 

60 

63 

87 

68 

65 

63.6 

MIN 

46 

47 

45 

47 

54 

55 

53 

56 

62 

59 

55 

51 

48 

49 

54 

57 

53 

52 

54 

55 

57 

57 

52 

52 

54 

57 

55 

60 

64 

64 

53.8 

NANTECA 

EVAP 

.31 

.25 

.32 

.30 

.26 

.27 

.32 

.24 

.25 

.30 

.33 

.31 

.27 

.27 

.30 

.30 

.34 

.37 

.32 

.36 

.35 

.32 

.33 

.33 

.32 

.30 

.33 

.34 

.36 

.43 

.40 

9.80 

WIND 

102 

56 

78 

112 

57 

49 

54 

46 

50 

47 

52 

64 

74 

53 

57 

48 

35 

58 

93 

60 

57 

55 

59 

69 

59 

55 

59 

66 

51 

66 

55 

1927 

MAX 

73 

79 

78 

74 

80 

86 

89 

84 

84 

93 

92 

68 

81 

83 

62 

86 

88 

93 

84 

85 

87 

88 

90 

85 

66 

68 

87 

64 

88 

92 

92 

65.5 

MIN 

*5 

45 

48 

46 

46 

53 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

52 

52 

52 

53 

56 

56 

52 

52 

54 

56 

56 

52 

53 

56 

55 

55 

55 

59 

64 

53.3 

SALT  SPRINOS  PWR  H  (D) 

EVAP 

.20 

.13 

.10 

.40 

.22 

.30 

.27 

.21 

.24 

.27 

.24 

.26 

.20 

.20 

.19 

.24 

.24 

.25 

.11 

.23 

.22 

.16 

.20 

.25 

.21 

.15 

.11 

.15 

.23 

.25 

.36 

6.83 

SAN  LUIS  DAM  tF) 

EVAP 

.32 

.45 

.45 

.34 

.28 

.42 

.49 

.38 

.32 

.36 

.52 

.45 

.41 

.37 

.34 

.38 

.45 

.52 

.38 

.43 

.47 

.48 

.48 

.44 

.42 

.47 

.45 

.41 

.56 

.66 

.48 

13.38 

WIND 

* 

* 

767 

246 

101 

167 

291 

246 

126 

116 

167 

293 

311 

225 

149 

107 

70 

233 

215 

ISO 

158 

231 

276 

258 

172 

176 

182 

151 

175 

183 

126 

5074 

MAX 

75 

74 

72 

71 

81 

67 

82 

77 

87 

86 

93 

81 

73 

74 

61 

69 

91 

91 

62 

67 

89 

84 

84 

92 

84 

81 

81 

86 

90 

90 

89 

63.4 

MIN 

45 

44 

44 

42 

49 

51 

51 

51 

52 

55 

56 

50 

49 

52 

52 

55 

58 

51 

51 

52 

54 

53 

53 

50 

51 

51 

56 

54 

58 

60 

60 

51.9 

TRACY  PUMPINC  PLANT 

EVAP 

.30 

.33 

.40 

.15 

.47 

.50 

.35 

.29 

.25 

.45 

.52 

.38 

.41 

.30 

.37 

.34 

.39 

.50 

.26 

.42 

.51 

.39 

.42 

.31 

.46 

.45 

.35 

.45 

.60 

.55 

.67 

12.54 

WIND 

268 

130 

287 

242 

214 

143 

106 

175 

177 

148 

125 

- 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPINO  PLANT 

EVAP 

.12 

.  14 

.14 

- 

- 

- 

- 

,06 

.08 

.12 

.25 

.18 

.20 

.20 

.20 

.25 

.28 

.26 

.28 

.26 

.26 

.30 

.26 

.25 

.25 

.26 

.26 

.32 

.30 

.30 

.28 

6.96B 

WIND 

18 

22 

32 

24 

20 

3 

1 

0 

28 

22 

15 

32 

13 

18 

11 

44 

6 

18 

14 

45 

12 

45 

25 

23 

36 

23 

21 

35 

21 

19 

29 

677 

MAX 

62 

82 

78 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

86 

86 

67 

67 

87 

67 

81 

96 

69 

89 

87 

67 

67 

67 

87 

65 

65 

66 

87 

86 

90 

90 

84.8 

MIN 

44 

44 

45 

43 

43 

42 

43 

43 

44 

44 

44 

42 

50 

49 

48 

44 

50 

55 

56 

49 

49 

49 

50 

48 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

47.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.20 

.21 

.14 

.12 

.19 

.19 

.23 

.11 

.17 

.30 

.22 

.21 

.15 

.21 

.23 

.23 

.26 

.27 

.27 

.24 

.20 

.24 

.15 

.25 

.15 

.30 

.29 

.28 

.26 

.25 

.27 

6.79 

WIND 

43 

52 

48 

79 

53 

31 

61 

20 

25 

32 

32 

33 

37 

47 

57 

35 

27 

39 

47 

34 

34 

30 

32 

29 

31 

77 

91 

56 

32 

23 

34 

1301 

MAX 

73 

74 

62 

58 

71 

79 

74 

66 

80 

60 

69 

80 

73 

75 

76 

81 

86 

85 

79 

80 

79 

76 

79 

78 

78 

79 

79 

60 

63 

68 

86 

77.7 

MIN 

48 

47 

47 

36 

42 

46 

52 

48 

51 

55 

55 

54 

52 

45 

49 

53 

53 

54 

51 

52 

53 

53 

53 

55 

54 

51 

54 

50 

53 

57 

60 

51.1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.24 

.23 

4 

.48 

.16 

.12 

.06 

.19 

.23 

« 

* 

.50 

.15 

.22 

.27 

.23 

* 

* 

.56 

.22 

.21 

.27 

.16 

• 

• 

.62 

.24 

.23 

.26 

« 

.37 

6.22 

WIND 

38 

105 

* 

314 

82 

82 

49 

98 

124 

* 

• 

283 

94 

117 

134 

83 

• 

* 

318 

112 

93 

129 

100 

• 

• 

340 

138 

110 

104 

* 

191 

3238 

MAX 

81 

79 

78 

68 

72 

65 

79 

60 

83 

76 

60 

81 

64 

82 

62 

81 

82 

74 

63 

62 

64 

65 

79. 1 

MIN 

it 

57 

I 

51 

52 

54 

55 

56 

56 

I 

I 

57 

60 

60 

59 

60 

- 

- 

60 

60 

60 

60 

61 

- 

- 

61 

62 

63 

61 

- 

- 

56.2 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.23 

.21 

.14 

.14 

.03 

.04 

.12 

.26 

.38 

.33 

.28 

.30 

.22 

.24 

.27 

.30 

.35 

.29 

.26 

.26 

.20 

.19 

.22 

.24 

.22 

.31 

.30 

.35 

.30 

.23 

7.47 

WIND 

98 

69 

99 

90 

48 

32 

37 

35 

47 

59 

59 

59 

64 

58 

54 

52 

51 

57 

53 

60 

75 

47 

57 

53 

42 

44 

49 

55 

47 

52 

55 

1757 

MAX 

79 

79 

69 

65 

63 

65 

71 

85 

87 

87 

66 

85 

80 

63 

84 

89 

89 

86 

64 

85 

81 

82 

83 

65 

65 

87 

67 

90 

91 

67 

85 

62.1 

MIN 

56 

57 

55 

51 

50 

56 

55 

55 

57 

59 

61 

62 

60 

59 

54 

58 

61 

61 

58 

61 

60 

60 

60 

60 

50 

59 

59 

51 

53 

53 

63 

58.5 

twitchell  dam 

EVAP 

.22 

.27 

.10 

.17 

.30 

.15 

.15 

.15 

.17 

.12 

.14 

.12 

.15 

* 

.45 

.25 

.24 

.25 

.32 

.19 

.23 

.18 

.19 

* 

.23 

.32 

.30 

.40 

.45 

.45 

.17 

6.63 

WIND 

40 

41 

45 

86 

63 

39 

46 

50 

35 

66 

27 

52 

* 

103 

47 

50 

46 

50 

45 

46 

33 

51 

63 

69 

51 

6 1 

90 

45 

45 

1561 

MAX 

79 

78 

75 

77 

80 

77 

74 

81 

66 

87 

71 

70 

79 

- 

84 

85 

64 

85 

86 

82 

60 

60 

81 

85 

88 

90 

91 

92 

90 

76 

61.9 

MIN 

48 

52 

43 

43 

44 

55 

55 

51 

54 

55 

51 

55 

52 

46 

55 

54 

55 

55 

54 

56 

55 

57 

- 

54 

55 

58 

56 

55 

55 

59 

53.1 

*       «  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.62 

.62 

.67 

.56 

.43 

.15 

.45 

.45 

.48 

.51 

.60 

.60 

.61 

,75 

.53 

.54 

.57 

.75 

.70 

.64 

.55 

.63 

.60 

.73 

.75 

.90 

.65 

.68 

.65 

.64 

.60 

18.81 

WIND 

97 

111 

127 

128 

93 

73 

69 

54 

29 

37 

40 

67 

105 

106 

56 

40 

42 

56 

94 

69 

47 

37 

47 

56 

100 

112 

116 

48 

33 

39 

42 

2174 

MAX 

90 

89 

88 

87 

66 

84 

92 

98 

101 

100 

97 

97 

96 

93 

95 

99 

100 

98 

96 

96 

98 

99 

98 

97 

97 

98 

99 

102 

102 

104 

104 

96.1 

MIN 

61 

59 

59 

55 

61 

62 

65 

67 

70 

66 

69 

69 

67 

64 

65 

64 

67 

66 

65 

66 

57 

68 

60 

51 

68 

77 

57 

57 

70 

71 

72 

65.6 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.38 

.36 

.38 

.36 

.14 

.09 

.16 

.15 

.30 

.45 

.55 

.45 

.45 

.45 

.45 

.38 

.39 

.47 

.52 

.47 

.43 

- 

.39 

.47 

.45 

.45 

.52 

.48 

.45 

.41 

.48 

12.26B 

WIND 

45 

40 

58 

75 

24 

20 

19 

20 

26 

45 

60 

45 

35 

54 

56 

42 

20 

30 

41 

35 

49 

40 

38 

48 

37 

34 

42 

55 

25 

22 

44 

1225 

MAX 

97 

95 

95 

84 

72 

74 

85 

60 

97 

100 

102 

96 

101 

100 

99 

99 

101 

102 

101 

102 

101 

100 

101 

100 

101 

101 

103 

101 

102 

102 

105 

96.8 

MIN 

59 

60 

57 

55 

55 

58 

61 

61 

63 

65 

68 

65 

65 

61 

61 

63 

67 

68 

59 

54 

55 

66 

56 

66 

55 

57 

65 

67 

57 

72 

70 

53.3 

MDJAVE 

EVAP 

.91 

.43 

.41 

.38 

.13 

.14 

.23 

.30 

.28 

.38 

.53 

.38 

.55 

.45 

.53 

.37 

.36 

.50 

.55 

.48 

.48 

.50 

.46 

.50 

.50 

.54 

.50 

.49 

.45 

.55 

.49 

13.45 

WIND 

153 

163 

126 

39 

39 

63 

39 

65 

86 

60 

57 

73 

125 

195 

91 

39 

238 

164 

106 

85 

73 

94 

39 

105 

142 

158 

183 

83 

109 

124 

3251B 

MAX 

76 

85 

85 

72 

72 

71 

75 

84 

63 

89 

61 

88 

86 

79 

76 

86 

89 

82 

62 

94 

89 

90 

91 

91 

86 

83 

83 

77 

90 

94 

92 

64.0 

MIN 

48 

45 

45 

42 

41 

49 

51 

50 

54 

57 

63 

62 

55 

49 

49 

50 

52 

52 

51 

50 

54 

55 

56 

57 

54 

54 

54 

53 

53 

59 

61 

52.4 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  ajTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN  IS  A  BURIED  24-INCH  YOUNO  PAN. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CALlrOKNIA 

 HAY  1969 


Day  of  month 

« 

Station 

H 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

Aveii 

'IN/ 

< 

9Af 

MA) 
MU 

61 
7! 
6<| 

6i 
75 
63 

61 
71 
61 

65 
68 
62 

6! 
71 
62 

6t 
74 
6« 

69 
76 

6e 

70 
78 
67 

7C 
79 
67 

70 
79 
61 

7C 
79 
68 

8C 
86 
67 

80 
68 
77 

80 
66 
75 

60 
86 
73 

80 
87 
75 

75 
85 
72 

75 
83 
72 

71 
83 
67 

72 
81 
70 

73 
81 

70 

7S 
82 
71 

74 
82 
71 

74 
82 
70 

74 
83 
71 

75 
83 
72 

71 
S3 
69 

73 
83 

71 

76 
83 
73 

78 
84 
74 

77 
84 
73 

73.1 

80.7 
69  •  3 

f 

9Af 
MA) 

nit 

7; 

6f 

69 
72 
68 

6S 
71 
68 

67 
69 

6e 

bt 
6? 
65 

61 
TC 
bl 

68 
71 
67 

69 
76 
68 

72 
77 
71 

73 
77 
72 

75 
77 
73 

71 
78 
72 

74 
78 
73 

73 

77 
73 

73 
77 
72 

73 
71 
72 

71 
78 
73 

75 
61 
74 

73 
81 
72 

74 
79 
73 

74 
74 

73 
79 
75 

75 
75 

75 
79 
75 

75 
75 

76 
81 
75 

73 
60 
73 

74 

78 
73 

77 
8  1 
76 

77 
81 
77 

78 
81 
77 

72.7 
76.9 
71.9 

12 

9Af 

71 

71 

71 

6^ 

6E 

69 

7C 

71 

73 

71 

75 

75 

75 

75 

71 

75 

75 

76 

74 

75 

76 

76 

77 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

78 

79 

74.2 

2C 

9A( 

7v 

6? 

7C 

7( 

6! 

6t 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

77 

72.8 

6f 

6f 

6t 

6t 

bt 

6£ 

61 

6E 

70 

70 

7  I 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

70.2 

9A> 

61; 

6'; 

6  = 

6? 

6S 

6? 

6? 

69 

7C 

7( 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

70.3 

OAVIS  2  HSW 

MA) 

77 
61 

7f 
61 

T. 

6( 

7( 
6' 

81 
bt 

8t 
6"/ 

83 
bt 

63 
61 

Bt 
71 

es 

7( 

81 
6i 

81 
66 

79 
61 

62 
6i 

86 
68 

89 
71 

90 
71 

66 
68 

66 
68 

69 

71 

68 
71 

89 

71 

67 
68 

69 
71 

83 
70 

83 
67 

85 
68 

89 
73 

92 
76 

93 
78 

95 
76 

85.3 
68.5 

FRESf40  WB  AIRPORT 

Ml) 
Mlf 

10( 
61 

lot 

62 

9' 

62 

8^ 
51 

101 
5< 

10< 
bt 

10< 
69 

101 
6i 

111 
7C 

u; 

73 

11! 
75 

UC 
73 

107 
70 

105 
66 

109 
67 

111 
72 

117 
75 

no 

73 

106 
70 

109 
71 

113 
73 

115 
74 

114 
75 

lie 

73 

113 
7; 

11; 

10! 

113 
7i 

112 

10! 

11; 

108.3 
70.3 

MA) 
MU 

91 
6' 

91 

b: 

se 

69 

81 
61 

91 
6i 

9< 
69 

91 
72 

9« 

99 
73 

1(12 
76 

103 
78 

100 
77 

98 
73 

95 
71 

99 
71 

101 
75 

101 
77 

100 
77 

97 
73 

99 
73 

102 
71 

'71 

lot 

10; 

10; 

91 

lOi 

'7' 

101 

108 
g- 

98.3 
73.5 

MAX 

MIK 

81 
7j 

7' 

78 

7 ; 

71 

79 
6f 

6<i 
73 

63 
75 

85 
75 

87 
77 

90 
79 

91 
62 

90 

6; 

68 
79 

86 
77 

88 
77 

93 
79 

92 
82 

91 
82 

68 
80 

90 
79 

92 
81 

92 
82 

92 
82 

91 
82 

9j 
62 

9  ] 
62 

9t 
82 

9  ] 
81 

b; 

8' 

s! 

88.0 
78.5 

20 

aA* 

71 

73 

73 

71 

72 

7Z 

71 

75 

76 

71 

79 

80 

80 

80 

79 

79 

80 

60 

61 

60 

81 

81 

82 

62 

62 

82 

82 

83 

83 

86 

81 

78,9 

40 

SAP 

65 

65 

65 

65 

65 

6!: 

65 

65 

66 

61 

61 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

76 

73 

68.9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

SUB-STA  1 

12 

Ma;< 

MIN 

68 
68 

69 
68 

69 
61 

61 
65 

65 
63 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

65 
62 

68 
6S 

69 
68 

7C 
69 

71 
70 

71 
69 

71 
69 

71 
69 

72 
71 

73 
72 

71 
72 

71 

73 

7J 
73 

71 
71 

73 
71 

72 
70 

72 
71 

73 
72 

74 
73 

75 
73 

75 
71 

71 
75 

71 
75 

70.7 
69.  1 

SUe-STA  2 

18 

M4> 

63 

6? 

61 
62 

65 
61 

65 
6J 

65 
61 

61 
61 

66 
61 

68 
66 

66 
68 

68 
68 

68 
6- 

61 
b- 

61 
66 

66 
61 

65 
61 

65 

65 

68 
65 

68 
61 

69 
66 

61 
65 

65 
63 

63 
63 

72 
63 

72 

71 
71 

71 
6'i 

69 
68 

68 

66 

69 
61 

69 
68 

70 
69 

67.3 
65.9 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


RIVERSIDE  EXP  STA 
STATION  J 


STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  RtADINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M.     READINGS  AT  9  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN- 
GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.M. 
ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.     PALMER  THERMOMETERS 
FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,    4-,    AND  B-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS 
FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  BARE  GROUND,  WELL-DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.  MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING 
AT  MIDNIGHT. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL-DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  MAX 
AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.     STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Nolcs  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MAY  1969 


Sutton 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

♦      »  » 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

VREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

*       «  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

15 
9.1 

13 
7.2 

l.B 
11 
6.0 

10 
6.0 

7 

3.8 

1 

1 

1 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

"lO 

39 

T 

37 

l.C 

37 

34 

33 

27 

24 

19 

13 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

83 

81 

1.0 

1.0 

76 

74 

70 

67 

63 

53 

T 

51 

46 

46 

43 

34 

31 

28 

25 

23 

12 

9 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1.0 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

9 

5 

4 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOaOFOROS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

58 

56 

53 

2.0 

55 

54 

51 

4B 

46 

42 

38 

35 

32 

32 

30 

27 

23 

19 

17 

13 

9 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

65 

60 

T 

59 

1.0 

59 

56 

53 

50 

46 

43 

42 

39 

36 

32 

26 

23 

21 

17 

14 

10 

8 

3 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

MT  BALOY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10.0 

1.0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

1.0 
T 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 
T 

«       *  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

5 

2 

T 
T 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

25 

1.0 

2'! 

2.0 
26 

2.0 

28 

1.0 

28 

26 

26 

24 

22 

20 

.3 

IB 

16 

13 

11 

8 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

57 

56 

l.S 

56 

4.0 

60 

3.5 

64 

T 

64 

T 

64 

62 

60 

57 

54 

51 

48 

45 

42 

40 

36 

35 

32 

29 

26 

T 

24 

T 

22 

19 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1969 


SUUoD 

Wind 
(Speed  -  ffl.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  •  s 

^    B  8 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

s 

« 

> 

1  • 

s  ^ 
£  e 

« 

§  1 
S  1 

• 

1 

&1 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM       4  PM 

T IME 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

0 

8>*litRSFlELD  AIRPORT 

3  i 

6.8 

23+* 

29 

03 

58 

39 

25 

0 

0 

2 

- 

1  .9 

BISHOP  we  AIRPORT 

~ 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

3.3 

BLUE  CANYON  *8  AIRPORT 

24++ 

24 

25 

41 

0 

5 

- 

3.0 

EUREHA  WB  CITY 

34 

N 

03 

0 

0 

11 

49 

7.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

31 

6.2 

8.4 

29 

NW 

03 

76 

46 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

1.4 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

22 

3.2 

7.5 

20++ 

28 

09 

76 

66 

62 

0 

0 

7 

- 

6.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

23 

5.2 

7.8 

26  I 

w 

04 

6  5 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

- 

6.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

15 

N 

04 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

52 

5.3 

MOUNT    SHASTA   WB  CIIY 

" 

1 

2 

5 

0 

0 

0 

8 

- 

- 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

27 

8.3 

10.2 

31++ 

27 

03 

83 

72 

67 

7 

0 

7 

- 

3.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

33 

10.8 

34 

SE 

26 

57 

35 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

92 

2.4 

SACRAMENTO   WB  AIRPORT 

23 

5.3 

w 

25 

89 

52 

37 

78 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

98 

1.8 

SANOBERG  WB 

38++ 

35 

2  8+ 

62 

45 

42 

55 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

- 

2.9 

SAN  DIEGO  WS  AIRPORT 

26 

4.1 

7.6 

17 

NW 

26+ 

79 

74 

71 

78 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

51 

6.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

28 

11.5 

14.5 

51 

WNW 

03 

84 

66 

60 

79 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

- 

3.6 

SAN  FRANCISCO  FED*  OFFICE  BL 

33 

sw 

03 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

76 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

64 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

4.3 

STOCKTON  W8  AIRPORT 

30 

6.8 

8.4 

21++ 

28 

18+ 

69 

47 

38 

61 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.4 

?•  PEAK  GUST 
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STATION  INDEX 


ACTON-HUBBAftD  R0FC2610 
AOELANTO 

ADIN  RANGER  STATION 


ALOERPOINT 
ALDER 

ALISO  CM  OAT  MT  FC  W.6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURA5  RAMCER  STATION 


COUNTY 


CONTRA  COSTA 
HUHBOLOT 
GLENN 
0115<  Oti{  LOS  ANGELES 
0136j  06{  SAN  DIEGO 
OU<u  OGI  LOS  ANG£LES 
01611  02|  HODOC 


:he  camp 

■  E  VALLEY 
ARROVO  GRANDE 
AfiROTO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  S08D 
ASH  MOUNTAIN 
ATLAS  ROAD  DUTRA 
ATLAS  ROAD 
ATWELL 

AUBERRV  1  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVI LA  BEACM 

AZUSA  CITY  PARK  FClAiS 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAILEY  RIDGE 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCh' POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARRETT  0AM 
BARSTOH 

BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  HEAOOX 
SEL  AIR  FC   10  B 
BEN  LOMOND  NO  3 
BENTON 


BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 

SWICK  7  S 

ESER 

G  BAR  RANGER  STATION 

G  BEAR  LAi^E 

6  BEAR  LAKE  DAM 

G  BEND  RANGER  STa 

G  OALTON  0AM  FC223BE 

G  PINE  CREEK 

G  PINES  PARK  FC  836 
G  SUR  STATE  PAHk 
O  TUJUNGA  DAM  FCltbDE 
R/^INGHAH   GEN  HOSP 
SHOP  CREEK    INTAHE  2 
SHOP  KB  AIRPORT 
SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK 


.UE  CANYON  HB  AjfiPOt 
UE  CREEK  MTN  10 

ue  mountain 
YThE 

YTHE  7  W 
THE  FAA  AIRPORT 
lRD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
BOD  IE 
BONITA 

800NV1LLE  MNTNC  STA 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 
BOULDER  C  LOCATELLl  I 
BOULEVARD 
eOUUUET  CANYON 
BOIKMAN  DAM 


0212;  ■ 
022T 

0232  Ob 

I  02  391  06 

I  024<«  07 

.  03201  C 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERS  IDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LOIS  OBPO 
MONTEREY 


0327!  06^  LOS  ANGELES 

0343  051  TULARE 

036&  Oil  NAPA 

03T2'  Oil  NAPA 

03741  05^  TULARE 

03791  09  FRESNO 

03831  02'  PLACER 

039^  Qb^  LOS  ANGELES 

Of.031  OM  S  LU|  i  OBI  3P0 

04101  oej  LOS  ANGELES 


0436i  OT^ 
04371  otI 
04421 
04491  0^ 
04681  0^ 
0S14|  06. 

05191  or 


TULARE 

MARIPOSA 

CALAVERAS 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

KERN 

FRESNO 

SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 


0534|  05.  FRESNO 

05431  06r  SNTA  BARBARA 

05961  Obi  TULARE 

06061  06>  RIVERSIDE 

0607  Obi  RIVERSIDE 

0*091  071  RIVERSIDE 

06J7  051  TUOLUMNE 

0619  Ota  LOS  ANGELES 

0677  04(  SANTA  CRU: 

06  84  071  MONO 

0693  04,  ALAMEDA 

0705  02!  NAPA 

0715  01,  SISKIYOU 

0731  02l  LASSEN 

07381  01,  TRINITY 

074L|  061  SAN  BERDINO 

074^|  Ob{  SAN  BERDINO 

0747*  02;  PLACER 

075BI  06|  LOS  ANGELES 

07671  071  INYO 

0779j  071  LOS  ANGELES 

0790  041  MONTEREY 

0T98|  06  LOS  ANGELES 

08I8I  06|  LOS  ANGELES 

08191  or  INYO 

08221  OT  INYO 

0824(  071  INYO 

08501  04  SANTA  CLARA 

0867'  021  LASSEN 

08751  05l  KERN 

089?!  01  PLACER 

09001  01   DEL  NORTE 

090e|  05'  CALAVERAS 

09241  07*  RIVERSIDE 

09251  OT  RIVERSIDE 

0927  07'  RIVERSIDE 

0929|  01  HUMBOLDT 
03j  NEVADA 


0931 


BRAWLEY  2  SM 
BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  Sw 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPHGS  GUARD  STA 

BRYSON 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  Ph 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

BURBANK  FD  FC226  B 

eURBANK   VALLEY    PMP  PLT 

SURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1   S  i 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 

BUTTONHILLOW  I 
CABAZON 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SK)  ShlTR 
CAMP  SIK  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 


CANBY  11  SW 

canby  Ranger  station 
canoga  park 

CANTIL 

canyon  dam 

carbon  canyon  gilman 
carson  canyon  workman 
caribou  power  house 
carmel  valley 
carpinteria  reservoir 


COL 


SAN  DIEGO 
SANTA  CRuZ 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

MONTEREY 

SACRAMEMTO 

MENDOCINO 


ORANGE 
ORANGE 
060|  05|  CONTRA  COSTA 

MONO 
HUMBOLDT 
096  031  PLACER 
112  OZi  YOLO 

13o|  Oil  BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 
1*9|  02|  SHASTA 
159  021  PLUMAS 


161  I 


'  04( 


214|  02! 
215|  Ol! 
215  041 


zee]  07|  IMPERIAL 

NAPA 
316j  01  SISKIYOU 

06i  SAN  BERDINO  Za 
4241  O61  SAN  DIEGO 
428|  051  CALAVERAS 
4331  02!  SIERRA 
456  01  DEL  NORTE 
462  0Z|  YUBA 


san  benito 

los  angeles 

los  angeles 

san  mateo 

snasta 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 

■  KERN 

'  RIVERSIDE 

,  SNTA  BARBARA 

'  SAN  BERDINO 

•  CALAVtRAB 

■I  CALAVERAS 


47^  02  I 
httx  C 
484|  06 
4881  07 
497  02 
518  06 
520  06 
522  I 


MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 


34  30 
34  39 
41  12 

37  52 


34  19 
32  50 
34  11 


34  34 

35  59 
38  34 


3*  13 

36  Z9 

36  26 

38  26 

36  28 

37  06 

38  54 
33  21 


39  16 

3S  23 

35  25 

36  55 
39  56 
3Z  41 
34  54 


33  56 

33  99 

33  56 

38  00 


41  52 
41  07 
40  45 


39  17 
*1  24 

38  21 
33  37 
33  37 
33  37 

40  42 

39  23 

38  13 
32  40 

39  01 


39  27 
35  52 

38  07 

39  41 

32  57 
41  34 

33  56 
33  53 

37  53 

38  15 
38  17 

40  32 


40  53 
40  48 

37  52 

40  34 
39  2* 

33  55 
3*  35 

34  23 

38  17 
38  12 

37  29 
32  41 

38  35 

41  18 
34  09 
32  37 

38  15 

39  38 
41  50 
39  27 


22  15 
22  14 

22  14 
21  08 

23  13 
16  55 

16  58 
20  31 

17  49 

le  29 


21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


23  22 
17  39 
16  25 
22  12 


22  08 
17  54 
17  56 


19  17 
23  49 

20  04 
22  09 

21  20 

20  35 

21  05 
21  51 
21  20 
21  12 


18 


21  40 
23  28 

22  05 


21  49 

15  28 

22  35 
22  48 

16  59 
16  28 
20  51 

20  34 
2  3  52 

21  03 


299 

6140 
4130 
1260 
6745 
6615 
5739 
1575 
10060 

6862 


OBSEPVER 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS.   ROSE  M.  WEBB 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANYON  L*V  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  HHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBOARD  CORPORATION 
U  S  BuR  RECLAMATION 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
HRS.   KAREN  A.  GOULD 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  Park  SERVICE 
MRS.  GLADYS  A.  DUTRA 

CLOSED  12/11/66 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  E.  LONG 
DAN  BARBER 
BRUCE  PONCEL 
MRS  MARSHALL, C  ELLIS 
AZuSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  £  WEDDLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CLOSED  7/1/67 
k  E  METHENY 
L  A  WIR  *  PWfi  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIEOO  WATER  DEPT 
BARSTOW  F 


CORfS  Of  ENGINEERS 
u  s  WEATHER  Bureau 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT 
BEAUMONT 
U  S  WB  OBSERVER 
METCH  MElCHY  WiR 


UNIVERSIT 
HARVEY  0  I 
U  S  WEATHI 
EARL  R.  El 
U  S  FORES 
BIG  BEAR  I 
BEAR  VALLEY 
U  S  FORES 
GERALD  M 
DEPT  WATER 


OF  CALIF 
RYER 
:  BUREAU 

EA 

SERVICE 
FIRE  01  ST 
MUT  WTR  CO 
SERVICE 


RESOURCES 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.   EDISON  CO 

u  s  weatmer  bureau 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  Hi 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  7/1/67 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
BODIE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC  H.  LOOS 

STATE  DIV  Of  HWYS 

KERN  CO  FIRE  DtPT 

CAL   OlV   BEACH  +  PfcS 

VINCENT  0  LOCATELLl 

THE  BIG  JUG 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

NEVADA   IRRIG  DIST 

STATE  OlV  OF  FSTRY  I 

CALIF  OlV  beaches-parks! 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FiRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  J 


U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS.  ANNA  HOWE 
P  0  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  OUIEN  SABE 
R.  V.  CHR] STOf FERSEN 

BURBANK  Public  service 

CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL   F  KAUl 

MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUENA  VISTA  W  S  DIST  I 

WILLARD  HAGER 

U  S  BUR  HECLAMAl ION 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CAL  OlV  BEACH  *  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA  ' 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  uTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  <- 


ELMER  J.  EBERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  Jfi 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 


1     INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

^  LONGITUDE 

!  ELEVATION 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1568 

05 

MARIPOSA 

2^ 

120  03 

1425 

I6O; 

01 

22 

38  32 

123  08 

1040 

CECILVILLE  5  SE 

01 

SI SK 1  YOU 

12 

41  06 

123  03 

2980 

CEDARv 1 LLE 

16 

41  32 

120  10 

4670 

CENTEfiVILLE  PH 

1624 

02 

23 

39  47 

121  40 

522 

CHAGOOPA 

1647 

05 

10 

36  30 

lie  27 

02 

39 

39  29 

121  13 

2560 

1656 

02 

18 

40  42 

120  58 

5590 

1680 

LOS  ANGELES 

34  15 

IIB  36 

957 

HA     W        H      ESE   V  I 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

906 

CHERRY    VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

1  700 

OZ 

PLUMAS 

121  14 

4525 

1715 

BUTTE 

121  47 

205 

MADERA 

37  30 

7290 

1739 

0' 

SAN  BENITO 

121  36 

1Z5 

04 

SN  LUIS  OBPO 

1754 

05 

VENTURA 

34  48 

119  01 

5260 

1756 

SAN  DIEGO 

177; 

36  42 

121  18 

138 

LA   EM  N               NA  LOL 

LOS  ANGELES 

34  06 

1201 

CLARKS   peak    1  NE 

OZ 

PLUMAS 

40  1  3 

120  30 

5910 

178* 

YOLO 

z; 

36  25 

121  32 

14 

1785 

0. 

1799 

SISKIYOU 

12 

123  27 

1806 

LAKE 

38  58 

122  38 

1360 

16381  01 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

1840 

01 

38  46 

1820 

05 

MADERA 

Z7 

37  32 

119  17 

700Z 

1845 

OZ 

PLUMAS 

39  57 

120  27 

5500 

ALIN  A 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

COALINGA  1  SE 

1867 

0! 

FRESNO 

2^ 

36  08 

120  21 

663 

1869 

FRESNO 

2' 

36  l*. 

120  34 

1640 

COFFEE  CREEK  RS 

1866 

TRINITY 

41  05 

122  42 

2  500 

COHASSET  1  NNE 

1891 

euTTE 

z: 

39  57 

121  43 

3160 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

34  18 

118  07 

3675 

190T 

SHASTA 

23 

4C  24 

122  08 

1912 

PLACER 

39  06 

120  58 

2416 

0. 

39  20 

121  11 

565 

02 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

CONCORD  3  £ 

04 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

COOL 

02 

EL  DORADO 

3B  53 

121  01 

1480 

01 

SISKIYOU 

»: 

41  59 

122  20 

2703 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

36  06 

200 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

122  2Z 

487 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

33  52 

710 

SANTA  CRU2 

36  59 

IZl  48 

264 

COTTONWOOD  CREEK 

INYO 

36  29 

lie  It 

10600 

0] 

MENDOC INO 

123  15 

1385 

208' 

MENDOCINO 

06 

LOS  ANGELES 

117  52 

575 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2275 

2111 

07 

IMPERIAL 

32  44 

115  58 

250 

2114 

36  34 

10700 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

2147 

01 

DEL  NORTE 

124  12 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

2150 

OJ 

DEL  NORTE 

2164 

SAN  BERDINO 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

CROWOER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

21  98 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

5370 

■CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  Dl 

118  24 

108 

CUHM J  NGS 

22IS 

01 

MENDOC INO 

SNTA  BARBARA 

34  56 

119  37 

223^ 

It 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

22481  06 

30 

119  40 

2170 

DAGGETT  1  ENE 

07 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

^25: 

07 

SAN  BERDINO 

226' 

02 

SHASTA 

z: 

41  06 

121  31 

3320 

DAVENPO 

04 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

DAVIS  2  WSW 

2294 

OZ 

23 

38  32 

121  46 

60 

2296 

MODOC 

21 

120  22 

2306 

02 

21 

41  13 

121  23 

3650 

2311 

MODOC 

120  33 

5097 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

36  28 

116  92 

■  194 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERS  IDE 

33  39 

116  23 

1200 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

117  59 

5225 

DEER  CREEK  FLAT 

2333 

02 

40  01 

121  50 

1910 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

02 

39 

39  18 

120  51 

3700 

DELANO 

05 

35  47 

119  15 

323 

DEL  MONTE 

2362 

HON I E  R  E  Y 

36  36 

121  52 

46 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

2- 

37  25 

121  23 

1125 

OENAIR   3  NNE 

2369 

STANISLAUS 

37 

37  34 

120  47 

2402 

02 

descanso  Ranger  sta 

2406 

33 

32  51 

115  37 

3500 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

DOBBINS  COLGATE 

2458 

OZ 

39  20 

121  12 

DONNER   MEMORIAL    ST  PR 

246T  03 

NEVADA 

39  19 

DOUBLESUNK  MEADOW 

2492|  OS 

118  36 

6200 

DOWNEY  FD  FCIOTC 

2494}  06 

LOS  ANGELES 

33  56 

116 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

OZ 

39 

39  34 

120  50 

2896 

0: 

LASSEN 

40  02 

120  06 

4240 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2616 

34  29 

lie  32 

1  515 

DUDLEYS 

0! 

MARIPOSA 

2568 

02 

23 

3a  53 

121  58 

07 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

dunsmuir  ranger  STa 

02 

SISKI YOU 

23 

41  13 

122  16 

05 

FRENSO 

37  06 

118  35 

DUTTONS  LANDING 

25B0 

01 

NAPA 

122  18 

20 

EAGLE  CREEK 

ZS91 

OS 

TULARE 

10 

35  59 

118  39 

6650 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  48 

115  27 

973 

EAST  PARfc  RESERVOIR 

02 

23 

39  22 

122  31 

1205 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

115  34 

30 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

ELLERY  lAKE 

27561 

03 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

ELL  101 T 

2  760 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  14 

121  12 

EL  MODENA 

2775 

28 

3^  49 

117  47 

464 

ELSINOHE 

2805 

Rl  VERS  IDE 

26 

3?  40 

117  20 

1285 

ESCONDIDO 

2862 

OC 

SAN  DIEGO 

3>  07 

117  05 

660 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

SAN  DIEGO 

33  07 

ET I  WANDA 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  31 

1390 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  5* 

(EUREKA  W8  CITY 

HUMBOLDT 

40  4  8 

2920 

05 

14 

120  16 

442 

2922 

05 

TULARE 

36  21 

F Al RF 1 ELO 

2933 

02 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

02 

SOLANO 

23 

122  02 

3B 

FA  1 RMONT 

2941 

OT 

LOS  ANGELES 

1! 

34 

118  26 

3060 

2958 

SAN  DIEGO 

33  Zl 

117  15 

660 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

SHASTA 

41  01 

121  28 

3340 

29941  02 

eUTTE 

8 

39  36 

121  16 

2965 

FERGUSON  Ranch 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

124  20 

1445 

FERNDALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

124  17 

10 

FIDOLETOwN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMADOR 

1( 

38  32 

120  42 

2140 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

34  44 

120  00 

3200 

FILLMORE  1  WNW 

Ot. 

venTuRa 

29 

34  24 

118  56 

435 

FIVE  POINTS  5  SSW 

05i  FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

286 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

03 

LASSEN 

120  19 

4000 

FLORENCE  LAKE 

FRESNO 

27 

lie  58 

7  344 

folsom  dam 

3113 

02 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

350 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

fontana  kaiser 

312C 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

FOREST  GLEN 

01 

TRINITY 

35 

40  2  3 

123  20 

2340 

FORESTHILL  RANGER  STA 

02 

PLACER 

1 

39  01 

120  49 

3190 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  19 

1240 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WH  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  80R0TRA 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  6  +  E  COMPANY 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

DWR-NORTHERN  DIST 

LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 
NED  EARL 

U  S  PLANT    INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM   S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 


WATER  RES 


CALIF  DEPT  01 
AM£R  CRYSIAL 
DICK  MUDD 

C    IVAN  GLENDINNING 
ELMER   W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 
CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELHERTA  B.  BENNETT 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  t 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

W  B  TmRELKEL 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GRANT    W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 

HOWARD  F  SAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  6  RECREAT 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIRE    STA   NO  . 

c+H  Sugar  refining  co 

S|  CALIFORNIA  OWR 

U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

JOHN  S  ROWELL 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BOSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
CALIFORNIA  DwR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  eOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  DWR 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OUON 
FRANK   M  ROWLAND 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

MRS.    NANCY    LYNN  GOODMAN 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE    e.  MARSHALL 
STaTE  OF  CALIF-SNOW  SI 

dan  steele 
corps  of  engineers 
metro  water  district 
orland  unit  WU  ASSN 
san  diego  water  dept 
el  centro  water  dept 
p  g  ♦  e  company 
arthur  l.  stewart 
calif  dept  of  agr 
so.  calif.  edison  co. 
c  norman  adams 


DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEEPS 
LAWRENCE  £  euCHNE" 
Eureka  wbo  miranda 
merced  irrig  dist 
charles  0  coulter 
solano  co  surveyor 

fairfield  fire  station 
l  a  wtr  ♦  pwr  dept 
dept  special  dist  servs 

P  G  t  E  COMPANY 
BUREAU  OF  RECLAMATION 

connick  livestock  CO 

ROLL  IN  Z  eOYTON 
wenTwortm  lynch 
u  s  forest  service 

ventura  co  fire  dept 
RAYMOND  Thomas  ranch 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  a  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


-  IBfl  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONCmrDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

i 

i 

SPECIAL 

PORT  BIOHCLL 

31.T 

03 

MODOC 

41  91 

120  OS 

449S 

9P 

5P 

L  J  FEE 

POUT  aRACO 

3161 

01 

MEN DOC  1  NO 

i: 

39  27 

123  46 

SO 

eA 

SA 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

rONT  eRAM  AVIATION 

01 

ME.SOOC  I  NO 

IT 

39  24 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

PORT  OICK 

)ITJ 

ol 

DEL  NORTE 

124  09 

ti 

SA 

BENNY  L.  BEASLEY 

PORT  JOHfi  »  e&c 

JlTtl  01 

SISKtrOU 

i; 

41  39 

132  43 

3334 

CARL  C  CRAMER 

PORT  JOHli  RANGER  ST» 

1162 

01 

SISKIYOU 

i; 

41  36 

122  91 

3730 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PORT  ORO 

MONTEREY 

36  41 

121  44 

1)4 

MID 

MID 

ARMY  A]R  FORCE 

PORT  ROSS 

Si'' 

a' 

SONOMA 

i; 

3a  31 

123  19 

116 

6P 

6P 

C  A  CALL 

PREEOOM  I  NN« 

J2>; 

04 

SANTA  CRU2 

20 

37  03 

121  49 

1499 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

PRtHCM  CULCm 

iZ*t 

02 

SHASTA 

40  42 

122  38 

1100 

SA 

MRS  CLARA  JONES 

PRESNO  MB  AIRPORT 

n. 

FRESNO 

119  43 

32S 

HID 

MID 

CO  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PRIAMT  GOVERNKCNT  CAMP 

326; 

11 

2" 

34  99 

119  43 

410 

6A 

SA 

SA 

u  s  BUR  Reclamation 

PULCERTOH  OAH 

ORANOE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PULtERTOh  MiLtCHEST  Rv 

ORANGE 

2( 

33  53 

117  59 

330 

9P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

ftARBERvULC 

332( 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

BA 

MRS  N  E  PANCOAST 

OAROEN  VALLEY  2  S 

I] 

EL  DORADO 

3e  90 

120  91 

1940 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OASOUET  RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

41  92 

123  58 

GEM  LAKE 

3369 

o: 

MONO 

38 

119  08 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO. 

OEOAceTOHN  RANGER  STA 

33S4 

o; 

El  DORADO 

3B  95 

3001 

SA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

&£RaeR  RANCH 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

SA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

OERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

36  59 

120  23 

5400 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

32 

119  41 

1590 

BA 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

aiasoN  HWT  hntnce  st* 

SHASTA 

8A 

BYRON  F.  CLARKE 

GILLESPIE  PIELD 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

116  98 

389 

9P 

iP 

SAN   DIE&O  COUNTY 

GILROY 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  S  NE 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  27 

1090 

HENRY  MANTELLI 

GILROT  !•  ENE 

SANTA  CLARA 

20 

3T  06 

121  20 

1350 

BA 

CLENDALE  SIAPEN  fC2950 

34S0 

06 

LOS  ANGELES 

34  09 

118  16 

530 

RALPH  STAPENHOfiST 

CLENOORR  hEST  PC  la) 

3<>S2 

LOS  ANGELES 

26 

34  OS 

U7  92 

S23 

5P 

MRS  L  M  WEST . 

CLENNVlLLE 

KERN 

10 

39  43 

1X8  42 

3140 

9P 

6A 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

OLENNVILLE  FUlTON  RS 

09 

sERN 

10 

118  40 

3900 

U  S  FOREST  SERVICE 

32  53 

lU  92 

485 

5P 

9P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  Run 

PLACER**" 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO 

3<.93 

07 

SAN  BERDINO 

39  la 

III  48 

3320 

ALBERT  0.  NURTON 

GONIALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

Ul  18 

2390 

MRS  ALTA  M  QOGUE 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  09 

8900 

s 

HETCM  METCHY   WTR  SUP 

GRAMlTe  SPRINGS 

40  06 

9765 

s 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

3991 

09 

TULARE 

11 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

121  04 

2400 

8A 

8A 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

01 

22 

30  26 

122  92 

200 

7A 

MISS  LOUISE  HALL8ERG 

GREENVIEW 

SISMTOU 

12 

41  33 

122  94 

2818 

12»| 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

e 

40  oa 

120  96 

3560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVELAND  2 

TUOLUMNE 

3? 

FRED  H,  OSBORNE 

GROvELANo  Ranger  sta 

TUOLUMNE 

37  49 

120  06 

3149 

6A 

0  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

145 

SA 

JOSEPH  e  8UTINER 

MAINES  CYN  LOMER  FC364 

LOS  ANGELES 

13 

118  16 

2450 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

MAINES  CYN  UPPER  FC16T 

LOS  ANGELES 

13 

118  15 

3440 

JAMES  P  KINDRED 

HAIMEE 

3T10 

07 

INTO 

19 

36  08 

117  57 

3629 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF  HOON  BAY 

371* 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  je 

122  26 

5P 

5P 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PM 

PLUMAS 

8 

40  16 

4960 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

LOS  ANGELES 

1: 

118  24 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

4D  22 

122  58 

3710 

6A 

:  ** 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENCLEBRIGHr  DAM 

NEVADA 

31 

121  16 

580 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK.  flS 

SHASTA 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT   CREElt   PH  NO  1 

21 

40  96 

121  33 

SA 

BA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

HAYPIELO  PUMPING  PLANT 

m: 

o: 

RIVERSIDE 

33  42 

115  36 

1370 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

01 

TRINITY 

40  33 

123  10 

2340 

U  S  FOREST  SERVICE 

HATHARD  6  ESE 

ALAMEDA 

37  39 

121  99 

719 

C 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEALOSBURG 

SONOMA 

22 

122  92 

6P 

HEAL0S8URG  FIRE  0£PT 

SONOMA 

it 

38  37 

122  52 

102 

WALDO  F  IVERSON 

HELL  HOLE 

PLACEft 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HE  MET 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  97 

1655 

LAKE  mEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

SAN  DIEGO 

33 

2700 

SA 

SA 

C 

VISTA   IRBlC  OlST 

HERNANDEZ  Z  NM 

SAN  BENITO 

36  25 

120  59 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  Se 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

MRS  CLOREnE  AKERS 

HESPERIA 

ill'. 

07 

SAN  6ERDIN0 

IS 

34  29 

117  18 

3195 

ROY  E  WALTERS 

HETCM  MEICHY 

3931 

0- 

TUOLUMNE 

3T 

37  57 

3870 

BA 

6' 

SA 

C  H 

METCH  hETCmY  wTR  sup 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

39  02 

121  06 

1400 

SA 

CLARENCE   E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAK.es 

ALPINE 

38  30 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

i; 

42  00 

122  38 

2900 

SA 

6A 

H06ERCS 

LAKE 

GEORGE  G  M06ERG 

mockett  meadows 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGlNEEfS 

HOEGEES  PC  60  A 

*017 

LOS  ANGELES 

13 

2690 

LOUIS  LUEBkERT 

HOGBACK  ROAD 

40  13 

122  00 

1320 

s 

CALIFORNIA  DWR 

HOLLISTER  1  SW 

SAN  BENITO 

20 

36  90 

121  25 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISIER  2 

<.025i 

SAN  BENITO 

20 

36  91 

121  24 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

SAN  BENITO 

36  95 

121  14 

2578 

MRS  EDA  C  HUB6ELL 

HONEYOEW  I  USM 

HUMBOLDT 

11 

40  14 

379 

8A 

MRS   ANNE   M  ADAMS 

HOOPA 

HUMBOLDT 

39 

41  03 

123  40 

349 

8A 

BUR    rNDIAN  AFFAIRS 

23 

39  01 

123  00 

2510 

HOSSACK 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

30 

39  06 

L20  23 

715 

MRS  LURL INE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

38  06 

119  49 

METCH  HETCMY  WTR  SUP 

HUNTER  OlST  GRAVES  RCH 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

9P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

36  12 

120  22 

3220 

4P| 

P  G  ♦  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

09 

FRESNO 

27 

37  14 

U9  13 

7020 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HUBKEY   CREEK  PARH 

41S1 

RIVERSIDE 

33  41 

4390 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

35 

40  37 

123  27 

1260 

MRS  FRANCES  v  MOSS 

IDLEWILO  MWY  MNTNC  ST* 

DEL  NORTE 

123  46 

1290 

STATE   DIV   OF  MWYS 

36  25 

120  40 

2650 

NEW    [ DR 1  A  MINE  *  CHEM 

lOYLLHlLD  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

5P 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

IMPERIAL 

32  90 

115  34 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

19 

36  48 

lia  12 

3950 

7A 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONJON  VLY 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9179 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDtO  U  S  DATE  GARDEN 

42  59 

07 

RIVERSIDE 

3)  44 

116  19 

11 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INyOPCERN 

t>27e 

07 

KERN 

39  39 

2440 

5P 

9P 

KERN  CO  FIRE  OEPl 

INYOKEKN  ARMIIAGE 

KERN 

39  41 

117  41 

2220 

HID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

W83 
*.2B3 

38  21 

120  56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

PLACER 

t 

39  05 

120  50 

3056 

6A 

IRON  MOUNTAIN 

43?I 

SAN  BERDINO 

7A 

7A 

METRO  WATER  OlST 

JEiS  VALLEY 

02 

MODOC 

21 

41  16 

120  IB 

5300 

9P 

9P 

WALTER  CANTRALL 

JOHN  BULL  FLAT 

SAN  BERDINO 

6 

34  20 

116  53 

S 

STATE  OF  CALIFORNIA 

johnsondale 

TULARE 

iO 

35  58 

118  32 

4680 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

SAN  BERDINO 

34  03 

2720 

9P 

JOSHUA  BSN  CTY  WIR  DIST 

JULIAN  WVNOLA 

441  a 

0( 

SAN  DIEGO 

29< 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

442i 

oe 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

2075 

6P 

montecito  county  wtr  dp 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

37  18 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4325 

SA 

KEE  RANCH 

Zi 

122  40 

1800 

KCtSEYVILLE 

LAKE 

l\ 

38  99 

122  50 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

kentpielo 

JT  57 

122  33 

90 

HENRY  M  MULLER 

KERLINGER 

121  26 

177 

PAC  CMNTtAGGREGATE 

PKERN  river  PH  HO  1 

KERN 

39  28 

116  47 

970 

9P' 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KERN 

35  47 

116  26 

2703 

9P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

kettleman  city 

4534. 

09 

119  58 

250 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

kettleman  station 

4936 

0! 

KINGS 

6P 

6F 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KILARC  POMER  MOUSE 

SHASTA 

23 

40  41 

131  52 

2648 

p  G  *  E  Company 

KINO^CITY 

*"! 

04 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  OS 

4P 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

DEL  NORTE 

41  31 

124  02 

29 

MID 

KNEELAND  10  SSE 

49  ST 

01 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

MRS.   EORA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  &t 

4990 

09 

STANISLAUS 

120  39 

315 

BA 

8A 

SA 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGHTS  VALLEY 

499: 

01 

SONOMA 

2; 

38  37 

123  40 

460 

9P 

9P 

9P 

MRS.  FRANCES  E.  SWANK 

KORBEL 

01 

HUMBOLDT 

123  57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMNONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

02 

EL  DORADO 

38  4B 

120  09 

9700 

MARRY  STEVENSON 

1  A  CRESCENTA  FC  251  6 

06 

LOS  ANGELES 

i: 

34  13 

U8  14 

1565 

9P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  Z  NNE 

04 

CONTR*  COSTA 

122  06 

53; 

SA 

ROSS  R  SANBORN 

PLAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  33 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  i 

4690 

06 

ORANGE 

33  33 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

4660 

04 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

760 

6P 

MRS.  GERTRUDE  REEDY 

LAKE  ALPINE 

4664 

09 

ALPINE 

34 

38  29 

120  01 

7500 

OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

&AN  BERDINO 

117  11 

9209 

9P 

SP 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

09 

TUOLUMNE 

37  98 

119  53 

4662 

s 

HETCM  HETChY  WTR  SUP 

LAKt  MOUNTAIN 

4690 

01 

TRINITY 

: 

40  01 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILLSBURT  NO  2 

469S 

01 

LAKE 

7 

39  29 

122  99 

1740 

5P 

9P 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPORI 

4701 

02 

LAKE 

2: 

123  99 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

OT 

INYO 

37  13 

118  37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE 

02 

SHASTA 

23 

40  93 

133  33 

1075 

SP 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLfORO 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PAN2A  Ranch 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VEBNE  HTS  FC  960  B 
LAVTONVILLE 
LESEC 

lechu2a  pt  sta  fc  392b 
leesville  keegan  Ranch 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 


ERHORE  COUNTY  F  D 
KWOOO  2  N 
LODGE POLE 
LODl 

LOG  SPRING 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
I  LONE  TkEE  CANYON 
jULONG  BEACH 
'  LONG  BEACH  WB  AP 

LONG  BELL  STATION 

LOOKOUT   3  WSW 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  SANOS 

LOS  BAI 

LOS  BANOS  OET 

LOS  GATC 


32  91 
3B  30 
39  19 


4726|  06|  • 
473^  061  : 
474^  07  I 


4838  01  SISKIYOU 
4840  06^  LOS  ANGELES 
4891  01'  MENDOCINO 
48631  0«  KERN 
4867t  061  LOS  ANGELES 
48801  OZ  COLUSA 
48641  05|  MERCED 
46S6I  OSj  EL  DORADO 
4890|  09  TULARE 
4932!  oa  PLUMAS 


495 


^  05 


TUL, 


LOS  < 


OS  ' 


Sw 


!ANOER  : 
IDGE 


LOST  I 
LOWER 
LOWER  MEADOW 


LOWER  OTAT  RESERVO 
LOYALTCN 
LUCERNE  VALLEY 
LUCIA  WILLOW  SPRlNi 

lytle  cr  foothill  i 
lytle  creek  ranger 
madeline  mntnc  sta 

MADERA 

HAD  RIVER  RANGER  S 
MAHNKE 


RESNO 
986  0^  LOS  ANGELES 
ASSEN 


9026  09  TULARE 


>  BARBARA 

09|  SAN  JOAQUIN 
.  ANGELES 
.  ANGELES 
MODOC 
02  MODOC 
05|  KERN 

A  BARBARA 
.  ANGELES 

■  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
09|  MERCED 

<  CLARA 
04|  SANTA  CfiUZ 

BARBARA 


34  19 
40  53 
37  40 
39  98 
36  36 

35  07 
39  90 


5191   05J  KERN 


S162i  06 
5171,  02 
5182,  07 
5184^  04 


lAMMOTi 


I  POOL 


MANTECA 
MANZANA  SCHOI 
MANZaNITA  LAI 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ  3  S 


MAfiYSVILLE 
MATHER 

MC  CAfiTHY  POIN' 
MC  CLOUD 

meadow  lake 
mecca  fire  sta 
medicine  lake 
mendota  dam 


lUOLUMNE 


SAN  6ERDIN 
SAN  6ER01N 
LASSEN 
MADERA 


MONO 
MADERA 

JOAOU I N 


9346 

I  5396  03 
I  5371 


station  : 


MERCED  Fll 
MERCED  2 

mercey  hot  springs 
meyers  inspection  st, 

cmigan  bluff 

dole town 

LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  9  NE 
1 1  NEPAL 

NEPAL  KING 
RANDA  4  SE 

randa  spengler  ranch 
tcmell  caverns 
tchell  meadow 

MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MONTICELLO  0AM 
MOORPARK 


MAR  I POSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 

^  CONTRA  COSTA 
I,  CONTRA  COSTA 
'  YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 
.j  FRESNO 

RIVERSIDE 

SI  SKI  YOU 
FRESNO 

.  MERCED 
ij  MERCEO 
RESNO 

;l  dorado 


6  35  I 

10  36  . 


5795  { 
5818  ( 


AlNE  CREEK 
I  DAM 


MORGAN  HILL  6  WSW 


HORONGO  VALLEY 
HORRO  BAY  FIRE 
HORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 


MOUNT  DANAMER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 

GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 

HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 

,N  JACINTO  WSP 
SHASTA  SLOPE 
SMAST, 


MOUN' 
MOUN' 


LSON  I 


AIS  2  Sw 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
HUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NACIMIENTO  OAH 
(NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES 


6048  ( 
60561  { 
6074]  ( 


l|  MONO 

SISKIYOU 
J  MONTEREY 

NAPA 

VENTURA 

TULARE 

DIEGO 


LUIS  OBPO 
TULARE 
SAN  BERDINO 
IN  BERDINO 
tN  BERDINO 
.  DORADO 
]  CONTRA  COSTA 

■  FRESNO 


;  PLUHAS 
SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 


TRINITY 
•I  FRESNO 

LUIS  OBPOj  i 
NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
:  NEVADA 
ALAMEDA 


23  00 
30  38 
120  3S 


9196 
5120 
1900 


1339 
1640 
3585 
1600 
1330 


6739 

5050 


HELIX  IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
+  E  COMPANY 
*  E  COMPANY 
'  ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
HESA  FIRE  DEPT 
VIN  FOSTER 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 


lAEL  ' 


.IBBEY 


■  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW   J  KEEGAN 
MERCEO  CO  FIRE  OEPT 


IV 

•  CALIF  DEP 


LEMON  CO 

OF  I 


ITER  RES 


3S00 
3300 
4480 


1165 
6342 
3650 
1122 
4660 


2735 
2660 
7900 


Rank  qe  chaine 
■EPT  of  WTR  RESOURCES 
DEPT.  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLOVERINE  CORDER 
LlVERMORE  ALMDA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  UEFERLING 

NATL  PARK  SERVICE 
'  OF  LODl 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL 
ITR  ♦  PWR  DEPT 
'  TRACY  COUNTRY  CLUB 
JOHN  w  lEEO 

iTHER  euPEAU 
WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  filCE 

aRbuRua  ranch 

.  water  resources 

OF  LOS  GATOS 
i  HELENIUS 
OREST  SERVICE 
CO  FSTRY  ♦  F  0 
;  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
INTERMOUNTAIN  F  +  RES 

I  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
CALIF  DIV  OF  FERESTRV 
STATE  DIV  OF  MWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
■TATE  DIV  OF  FSTRV 
I  S  FOREST  SERVICE 
IRS  H  E  MAHNKE 

>EPT  WATER  RESOURCES 
>0.  CALIF.  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

PARK  SERVICE 
SAN  FRAN   BAY    NAVAL  SYI 
STANDARD  OIL  OF  CAl 1 


MRS  &AaR. 


LSON 


AIRBANKS 
PLUMMER 


9A     9A  9A 


FRANCIS  C.  MACALVEY 

Y  FIRE  DEPARTMENT 
YSVILLE  FIRE  DEPT 

Y  SAN  FRANCISCO 
WEATHER  BUREAU 

GINO  L.  ZANNI 

DIO  STATION  KFRE-FI 
CALIF  OIV  OF  FORESTfi' 
I  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 

Y  OF  MERCEO 
MERCED  IRRIG  OlST 

INACTIVE  6/30''67 
STATE  OF  CALIFORNIA 
■  M  POWELL 
TATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
0  CALIF  EDISON  CO 
IRS  ETHEL  WALKER 
I  u  S  NAT  Park  SERVICE 

il  CORPS  OF  ENGINEERS 

EUREKA  WBO 

WALTER  N.  PEOERSEN 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
■>  CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO   IRRIG  DIST 

Y  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACK  PRESTON 


I  S  BUR  RECLAMATION 
■ENTUfiA  COUNTY  FI«E  Dl 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
DIEGO  WATER  CO 
MRS  TKELHA  F  DOWNER 
.ILL  R.  BRUNER 

>  S  SOIL  CON  SERVICE 
AHES  A  FREEHAN 
HORRO  BAT  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
IDITM  M.  RAOY 
BALDY   SKI  L 
STATE  DIV  OF  F: 
DlV  BEACH  • 


INC 


SO. CALIF.  EDISON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERV 


LIF 


DEPT.  OF 


ATER 


JACK  I  SCHEi 

MT  SAN  JACINTO  WSP 
EPT  WATER  RESOURCES 
I  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  6EACI 
I  S  WB  OBSERVEi 


PKS 


SERVICE 


A  ST  HOSP.FIRE  OEPT 
MASONIIE  CORPOHATIOI 
V  OF  NEEDLES 
AVI  AT  ION  AGENCY 
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STATION  INDEX 


STATION 


NEWBURY  PARK  *  SH 

NEHHALL  SOLEDAD  FC32CE 

NEWMAN  2  NM 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NEW  YOftH  MTNb 

NICOlAUS  2 

NIGHT INGALE 

NILANO 

NIPOMO  2  NM 

NOEL  SPRING 

ngRTM  FORK  BANGER  STA 
NOVATO   t  WKW 
OAIL  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  wa  AIRPORT 
OAKVILLE   1  HNW 
OAKVILLE  *  SH  «  2 
OCCIDENTAL 
OCEANS IDE 

OCEANSlOE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  HELLS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 
OJAI 

ONION  VALLEY 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC  97  BE 
ORANGE  COUNTY  (lESVR 
ORANGE  COvE 

opick  prairie  creek  pk 

ORLANO 
ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STA 
OSPITAL  RANCH 
OSTRANOER  LAKE 
OXNARO 
PACMECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOlMA  DAM  FC  33  A-E 
PA1CINE5  OH 


VENTURA 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

SUITER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

GLEN 

MADERA 

MARIN 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 


639?1  OC^  VENTURA 

64521  Oil  PLUMAS 

6*55'  Oa  SHASTA 

6*6S|  061  LOS  ANGELES 

6*73>  QH  ORANGE 

6AT6  051  FRESNO 

6*4Bi  QX\  HUMBOLDT 

6506  02I  GLENN 

690a  01  HUMBOLDT 


NCH 


PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CJTy  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEBDES  EST  FCA3D 
PANAMINT  CITY 


PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKFIELO  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTa  RANGER  STA 
PASO  ROSLES 
PASO  ROeLES  »  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATTERSON  MEADOW 


PEAR  LAKE 
PEPPERDINES  CAMP 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE  ST*  J 
PIEDRA  BLANCA  GOD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE  FLAT  DAM 

PINE  MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POMER  MOUSE 

PLACEftVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

PLASKETT 

PLATINA 


.5211  021  BLiT 

'525{  021  BUT 

02  BU' 

05  CAI 

05  MAR 

06  VEN 
6583)  05  MERi 
6597  02j  El 
6602 


06  LOS  ANGELES 


6610  04  SAI 


685 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 


T5  05   SAN  BENITO 


0?  BUTTE 


i  668a  05|  TUOLUMNE 

^  SAN  BERDINO 
i  MONTEREY 
i  MONTEREY 
J  LOS  ANGELES 
I  67261  02  TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
.T36j  0*i  SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
I  6751'  031  MODOC 

I  676i:  02I  TEHAMA 


MODOC 


68161  06{  RIVERSIDE 
68261  01  SONOMA 
6862)  06  VENTURA 

O61  LOS  ANGELES 
68931  05  TUOLUMNE 
6896  05  FRESNO 

6910  06  VENTURA 
6926j  04  SAN  BENITO 
Oil  VENTURA 
04|  SN  LUIS  OBPO 
02  SHASTA 
6960  02  EL  DORADO 
69621  02  EL  DORADO 
69641  02  EL  DORADO 


PLUMAS  EUHEK, 


POIN 


iRENA 


tRGUELLO  L IGHT  STA 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POHONA 

POftT  CHICAGO  NAVAL  DEI 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 


3  SE 


POTTER 
POTTER 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
OUINCY 

RAILROAD  FLAT 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 

RANOSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RED  8LUFF  we  AIRPORT 
REDDING  5  SSE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  Pi 
fRICHHONO 


I  69981  02  PLUMAS 

70091  01  MENDOCINO 
'  701^  OH  SNTa  SARSARA 
;  702*  Ofcl  SN  LUIS  O8P0 
'  705d  06>  LOS  ANGELES 

7070|  04,  CONTRA  COSTA 

7077,  0*  TULARE 

7085|  02|  PLUMAS 
■  7093.  051  TULARE 
I  7096{  051  TULARE 

I  710g  Oi;  MENDOCINO 


.  SAN  DIEGO 
IVERSIDE 
04j  MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
CALAVERAS 
SAN  DIEGO 
06  SAN  DIEGO 


7253  0 
7259  0' 
7292  02 


KERN 

FRESNO 

TEHAMA 


/ISTA 


RIVERSIDE  FIRE  STA  1)3 

RIVERSIDE  EKP  STA 
!  ROBBS  PEAK  Ph 
I  ROBERTSON  FLAT 
I  ROCK  CREEK 

ROCKLIN 

ROGERS  CAMP 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  MS  AJRPORT 
VSACRAMENTO  WB  CITT 

SADDLE  CAMP  Ranger  sta 
sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  4  wsw 

saint  helena  7  ne 
saint  marys  college 
salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salinas  dam 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAM  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 


■414i  041  CONTRA  COS' 
■**6i  02;  SOLANO 
470  06i  RIVERSIDE 
*73l  0&  RIVERSIDE 
489<  02'  EL  DORADO 
4921  05  PLACER 
5101  07]  INYO 
02'  PLACER 
7533  05j  TULARE 
75601  05  FRESNO 

7579  05  TULARE 


SACRAMENTO 
I  SACRAMENTO 

TEHAMA 
I  NEVADA 


.  CALAVERAS 
\  MONTEREY 
WTEREY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


^1 


RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
RICHARD  A  SMITH 
NEmPORT  HARBOR  OEPT 
C.   T.  SNYDER 
RECLAMATION  OIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST 


RIN  COUN' 


FIRE  i 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  80NDIO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
EARL  G.  CaRTIER 

S|  PACIFIC  TEL*TEL  CO 
VENTURA  Co  FIRE  OEPT 

S  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
J.    T.  SAILORS 
LONG  BEACH  SCM  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARKS 
ORLANO  UNIT  WM  ASSN 
E  J  ANDERSON 


CIT' 

ROBERT  E  SKIf 


VILLE 


U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 


CALIF  DEPT  OF  WATER  I 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  9ARR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE  IRRIG  DIST 
FED  (tVlATjON  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 


JAMES 


1  BELL 


'ALOMAR  OBSEHvAIOHt 
SUPT.  OF  STREETS  •  I 
C.   T,  SNYDER 
MISS  LILY  BERG 
PARADISE  FIRE  DEPT. 

METCM  METCMY  WTR  SUI 
METRO  WATER  OISTRIC" 
ROBERT  M.  DURHAM 
RAuLSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 
DAVID  H.  ALLWAROT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFSi  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROl 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

POLICE  DEPARTMENT 

P  G  *  e  COMPANY 

P  G  ♦  E  COMPANY 

INST   FST  GENETICS 


CIT 
U  S 

PLAT  IN 


S+  CAL  OEPT 


SIN 

PLUMAS  EUREKA  SI.  PK. 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  AOAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAYBELL 

F,  H.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  HTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 
B.  W.  PATTERSON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOlSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CITY  OF  RICHMOND 


,  RES 


.  DIS 


ESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  M  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 

CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGN, 
STATE  OIV  OF  HWYS 
METCH  hETchY   WTR  SUP 


■  S  WEA 


HER  1 


S  WEA 

U  S  WEATHER  8UREAI 
UNIVERSI Ty  Of  CAL 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  learned 

PARISH  RANCH 


FED  > 


HATIO 


SAL  IN 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMEN' 
SAN  ANTONIO  MIS: 
MRS  JEAN  8R1NAN 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABUS 

^  i 


)  HOSP 


SAN  BENITO 
SAN  BERNARDINO  < 
SAN  CLEMENTE  0AM 
SANOBERG  PTL  FC1308 
SANOBERG  W8 
ISAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAi  FIRE  WD  FC95 
SAN  0IMA5  lANBARK 
SAN   FELIPE  HIGHWA 
SAN  FERNANDO 


I  FRANCISCO  W8  AP 

FEDERAL  BUILDING 

I  GABRIEL   CANTON  PM 

I  GABRIEL  DM  FC425BE  \ 

I  GABRIEL  FIRE  DEPT  1 

I  GREGORIO  2  SE 

I  JACINTO  ' 

I  JACINTO  RANGER  STA  1 


ri9  04  SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
'750  06|  LOS  ANGELES 
/755  04  SANTA  CLARA 
f759  06  LOS  ANGELES 

>  LOS  ANGELES 


'8O71  0*^  ! 


SANTA  CRUZ 
ANGELES 
LUIS  OBPO 


NTA  BARBARA 

OS  ANGELES 
OS  ANGELES 


SANTA  YNE2 
SANTIAGO  OAH 
SAUGUS  PwR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  Ranger 


ISCOTIA 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  0AM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINOLETOWN  2  E 


SSE 


804^  01  HUMBOLDT 


:;  01  HUMBOLDT 
k  02]  El  DORADO 
«  02)  SHASTA 


i  CITY 
IVILLE 
.  HILL 


SIG 

SILVERADO  RANGER  STA 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOHAS 

SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 

SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SOMORA  JUNCTION 

5  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  TOSEMIIE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC   J96  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 


83491 
6351; 
8353i 


05|  EL  DORADO 
06|  VENTURA 
01  SONOMA 
05I  TUOLUMNE 
DSj  MONO 

ANCISCO 


!  8380-  OW  MARll 


'  ENE 


SPRINGVIL 
SPRINGVIL 
SPRINGVILLE  TUL 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL  )NN  2 
'AND ISM  1  E 

ilSM-MlCKEY 
SLAUS  POWER  HOUSE 


05j  TULARE 

05I  TULARE 
i  OSj  TULARE 
J  03I  PLACER 

'■  SAN  BERDU 

03|  LASSEN 


STOCK 
STOCK 


OlSPOSi 


OCkTON  fire  STA  I 
ONYFORD  COOLEY  R) 
ONYFORD  RANGER  S 
ONY  GORGE  RESERVI 

MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 
SUEV  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 

SUNSET  BEACH  STATE 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLt  AIRPOPT 


SWAIN  MOUNTAIN 


TALBOT  CAMP 
lEHACHAPI 
lEHACHAPI  AIRPORT 
lEJON  RANCHO 
TERMO 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 

lAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MILE  VALLEY 

.  RIVERS  6  SE 
THREE  RvRS  EDISON  PH  2 
THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

IGER  CREEK.  PH 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 
3RRANCE 
^ABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 

'  CARBONA 

'  Pumping  plant 
ty  dam  vjsta  pi 

IRONA 

TROUGH  SPRING 
IRUCKEE  RANGER  STATION 
JJUNGA 

JJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELO 

:l  RANGER  STATION 


8510  05  FRESNO 
8544  02;  BUTTE 

6554  051  SAN  JOAQUIN 
8558  05t  SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 

H  02|  COLUSA 
'  02  GLENN 
02  SMASIA 
02  YUBA 


8716'  02  Plumas 


6771,  02)  PLACER 
68261  051  KERN 
BB32  05<  KERN 


Beei  02  PLACER 
8805'  01  SONOMA 
8992  07  eiVERSIOE 
,  6905  061  VENTURA 
,  6909)  02  PLUMAS 

I  69121  05  TULARE 
I  8914{  05  TULARE 
05I  TULARE 
8928:  05j  AMADOR 

.  ANGELES 


731  06 


lNGELES 


J  ORANGE 
i  05  SAN  JOAOUH 
>i  05  SAN  JOAOUH 
AMEDA 


07  SAN  BERDINO 

02  COLUSA 

03  NEVADA 

06{  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


OS  KERN 
01  SISKIY 


18  30 

22  30 

22  23 

22  25 


JOHN  M  SHIELDS 
.  8  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
A  CO  FIRE  OEPT 
S  WEATHER  BUREAU 

s  WEATHER  Bureau 

AN  DIMAS  FIRE  SlA 
S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  Of  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ITY  SAN  FRANCISCO 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


IRE  DEPARTMENT 


STATE  DIV  OF  I 


IGHT 


WALT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT   WATER  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 
CTt   OF    SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA   ANA   FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
IS  LUEBKERI 
TA  BARBARA  SWG.  TR. 
AVIAllON  AGENCY 
TV  STATION  HEYT 
UNIV  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  £  eURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 


CITY    SANTA  MONICA 
FEGUARO  SER 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
,RENC£   S  NEWBERRY 
ITA  BARBARA  COUNTY 
'INGTON 


<  DEP' 

:rvice 

pacific  lumber  co 

AUST4N  CLAPP 

■,  NAHmENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  e  HEUSNER 


MRS  - 


LEE  ' 


I  S  FOREST  SER' 


ITER 


ICE 


GEORGE  I  0S60RN 

PS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 

T  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
N  N  FRANCIONI 

K   A.  MASELEY 
6ERYLW00D   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
fi  S  HUTCHISON 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 
G  ♦  E  COMPANY 
SOUAW  VALLEY    STATE  PK 
LEROY  KEMP 
RAY   C  FRALEY 
CAL  DIv  BEACH  •  PKS 

*■  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,T£  OIV  OF  FSTRY 


WEATHER  BUREAU 

:kton  fire  STA  no  4 

FRED  M  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT   WU  ASSN 
i  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.    LILLIAN  MAGRUDER 
Y  RANCH 
i|  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 


STATE  OIV 
i  CALIF  DEt 
KERN  CO  t 
DARYL  K  C 
FED  AVIAl 


2200 
1140 


'  RESOURCES 
HARRY  M.  COWAN 
lEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
i  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
i  CALIF  DEPT  WATER  RES 

GLE' 

SO  < 

SO  CALIF  EDISON  i 
E  COMPANY 
0  F  IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AifiPOfll 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  ruGEL 

iRBONA  Ifi 


I  BAKER 
LIF  EDIS 


I  CO 


RECL- 


HON 


I  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  •  C  CORP 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIC  DIST 
I  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 


-  171  - 


STATION  INDEX 


lUKLOCK 
'  iMCtIT  Mice  HOLLC 


iNiON  on 

VU  <  L  « 
UPiANO  > 

UPPE*  MA 
UPK  SAN  LEANPRO 
UPPER  TRES 
UPPER  HOOOCHUCH 
VACAVI 
I  VALLE1 


NOS 


VICIOBVILLE  POMP  PLANT 
WIOETte  MEAOO- 

vimceni  fire  sia  FCUO 


VISTA  2  HHZ 


CHEEK  2  ESE 


VALNUT  CREEK  • 
MALNUl  GROVE 
HARNER  SPRING 


9A1^  < 

9*20;  ( 
9*23f  1 
9AZ6|  I 


FIRE  OEPARIHEN' 


ORANGE 
LOS  ANGELES 
SAN  eEROINO 
LAKE 

HUMDOLOT 

SAN  BENITO 

FfteSNO 

SOLANO 


SONOHA 

SNTA  SARdARJ 
VEMIURA 

SAN  BEROINO 

LOS  ANGELES 

PLUHAS 
TULARE 
SAN  DIECO 


A  BARBARA 
i«|  SANTA  CRUZ 
IPOSA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


359; 


eA 


IL  A  PEARSON 
.  BUR  RECLAMATION 

IRVINE  COMPANY 
>T  OF  vaTER  resources 


WEST  SERVICE 
IfiE  OEPARIMEN' 
IRJOAIE  S  DORT 


'  GROVES  CORP 
I  SCHUETTE 
C  ROSCOE 

■ANCMER 


NUTS  PUBL I  EH  CO 
IMA  CfC  AND  WTR  ( 
FOREST  SERVICE 


SO  CALII 
VICTOR  I 
CORPS  01 


.  FIRE  DEPARTMENT 
IRE  OEPT 
I  BORING 


MEKOEL  10  se 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
HESTHAVEN 

EST  POINT  3  SW 

ESTVILLE 
WET  MEADOW 
WMEATLAND  2  NE 
MMEELCR  SPRINGS  2  SSK 
WHISKEtTOWN  RES 
MHITE  MOUNTAIN  1 

MMITE  MOUNTAIN  2 
MHITE  MTN  STORAGE 
WHITTIER  CTV  H  FC  106C 
MlLDftOSE  RANGER  STA 
WILLIAMS 
MILLITS  1  NE 
HlLLlTS  HOWARD  FOR  RS 
HILLOW  CREEK  1  NH 


5BR 


WILLOWS  > 

WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHT- 
WOODFORDS 
WOODLAND   I  WNM 


YOSEMITE  NA1 
rOEKA 

CLOSED  S1 

ATLAS  ROAD 
BAILET  RIDGt 
BLUE  MOUNT A I 

NEW  STATIC 

At  LAS  ROAD  ( 


LASSEN 

SNTA  BARBARA 
FRESNO 


9  COLUSA 
.  MENOOCI' 
MENOOCII 


33; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


12Z  19 
120  IS 
120  22 


TA  7A 
8A  OA 


as 


ED  FlLIPELLl 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSION  RANCH  CO 

W  B  HANKER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OF    SAMUEL  OAMOl 
'ENTuRA  CO  FC  OlST 
I  S  BUR  RECLAMATION 
INIVERSII*  OF  CALIF 


iTERIAL  CONTL  DIV 


H  JORGENSEN 
LMA   C  BARR 
>R  EXTEN  SER' 
I  E  WARE 


CLOSED  42/11: 
CLOSED  7/1/6 
CLOSED  7/1/6 


I     DRAINAGE  CODE 


2-CALAVERAS   3-CAR30N   4-CENTRAL  COAST  5-COLOfiADO  9-DESERT   7-EEL    8-FEATHER   9-KAWEAH  10-KZRN  U-KINGS  12-KLAMATH  ^^-LOS  ANGELES 
14-MERCED  IS-MOJAVE  16-MOKELUMNE  H-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PlT  2Z-RUSSIAN  23-aACRAMENTO  24-SALINaS  25-SAN  DIEGO 
26-brtN  GABRIEL  27-SAN  JOaQUIN   ZB-SANTA  ANA    2e-SANTA  CLARA   30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA   32-SANTA  YNEZ 
je-TRt'CKEE    37-TUOHJMNE   SS-WaLKKR  39-YUBA-BEAR 


i3-SOUTH  COAST  34 -STANISLAUS  35-TRINITY 


itlonal  tofornrntlon  regardloB  the  cllnate  of  CnllfornlA 
'  y«deral  Office  Bull'llnB.  SO  Fulton  Btroet,  S«n  FrnnclB 
ltalD«d  In  "HOtrRLY  PRKCIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "3 


And  Ht .  Staasti 


REFERENCE 


I  publisbed. 


r  E  s 


ill  except  Heather  Bureau  and  FAA  i 
and  Sandberg  WB,    which  are  taken 
•lo,    ■Dally  Tomperaturo"  table,  'Ei 
I  «ndlDK  at  tla«  of  observatloD. 


Majc  and  Mln  v 


WATER  EQOIVALEHT  values  pub! 
obtaining  B»asur«gi»DtH  ure  i 
In  the  anovpack  nay  rvault  I 

SNOfPALL;      Entrlfta  of  anowfi 


KQRMAL3  for  ai: 
PIViaiONS,  ma  i 
STATION  NAMES' 


in  ground  1: 


"Beaaonal  Snowfall"  < 


I  with  data  for  January  1941. 
in  naae,  auch  as  12  SSH,  IndK 
Ing  degree  days  for  the  12  bi 


«  dtatance  In  kIIm  and  dlractlon  fron 
;be  ending  with  the  preceding  June  data 


.  be  carrl«d  1 


DELAYED  DATA  AJtD  CORBECTIOHS  will  I 
IHTERPOLATED  VALOEa  for  monthly  pri 
IS  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AMD 


I  and  December  Iswuei 
'ound  Id  the  annual  ! 


I  bulletin. 


I  the  "CllutologlcBl  Da< 


[Igheet  obssrvi 


//  Gage  le  e<]ulpped  \ 
B     Adjusted  to  a  ful] 


itest  nlle  data 


.wfall  rtolly  or  | 


■e"  table  for 


I  pit, 


I  froB  I 


gage.     (Tbese  i 


ally  , 


lay  vary  slightly  fron  the  aaounta  to  be  publisbed  later  1 


T    Trace,  an  aaount  too  Hall  to  Masnre. 

V     Includes  total  for  previous  Bontb. 

m  TBB  STATIOH  IKDBI  THE  SYMBOLS  AJfD  LETTEKS  WHEN  DSED  IHDICATS  THE  POLLOWIHO: 

AR    Tfale  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  Beans  after  n 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Dourly  precipitation  values  are  processed 
Data"  bulletin.  If  dally  anounts  aro  published  In  "CI Inatologlcal  Data' 
by  referwnce  'R'.     Sucb  aaounts  Bay  differ  fro«  aaounts  published  froa  ' 

0     "Boll  Teaperaturs"  table. 

B    "Snowfall  and  Bnow  on  Ground"  table.    GHlaalon  of  data  In  any  aontb  Ind: 
J    "Supplwaeatal  Data"  table. 

on.     Precipitation  aoaBursaents,  Bade  at  Irregular  Intervals  will  be  publ 


special  purposes, 
ecordlng  gage  In  1 


,11  and/o: 


are  published  later  in  the  "Hourly  Preclplt 
separata  non-recording  gage,  except  where  1 
Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


1  Data  troa  Btorage- 


SS  Tbli 


itry  1 


I  St  a' 


I  aeans  observi 


.  few  feet  above  sod-c 


itloos  appearing  lo  tl 
I  STORII  DATA,    all  of  i 


the  D.  a.  for  eaci 


I  bo  iDcludwd  In  this  Issue. 
BOKTHLT     WEATHEB     REVIEW.     CLIMATOLOOICAL    DATA     NATIONAL  SDMMAHY, 


1  per  copy,  Bontbly  and  annual;  $2,50  per  yeai 
I  auporlntendent  of  DocuBenta.  Realttance  ant 
>g  Offlco,    Washington.  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

jr. 

'recipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

« 

2 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Tolal 

1    Max.  Depth  | 

on  Ground 

Q 

s 

1 

£ 

1 

1.00  or  More 

S  t 

5  > 

•r.  i 

_  t 

*       •  * 

NORTH  COAST 

DR A I NAGE                        0 1 

ALDERPDINT 

M 

M 

M 

44 

28  + 

0 

0 

0 

.12 

.  12 

19 

.0 

0 

I 

0 

0 

ANGWIN   PAC   union  CGL 

Ti 

7 

48,8 

61. 

8 

91 

1 

41 

27 

119 

1 

0 

0 

.09 

.05 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

S". 

9 

52.5 

68. 

7 

104 

4 

42 

27 

30 

13 

0 

0 

0 

,33 

.23 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

8  1 

3M 

46 ,  6M 

64 . 

OM 

99 

3 

35 

27 

61 

4 

0 

0 

0 

1.57 

.45 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

CECILVILLE   5  SE 

76 

6 

46.0 

61 

3 

94 

3 

38 

29 

129 

2 

0 

0 

® 

1  .94 

.59 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLOVERDALE   3  SSE 

77 

8 

53,7 

65. 

8 

-  3,6 

95 

174 

50 

22  + 

26 

4 

0 

0 

0 

.02 

.44 

.02 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

C  OVE  LO 

81 

3 

49,5 

65  . 

4 

94 

3 

41 

29+ 

43 

4 

0 

0 

0 

.30 

.24 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

CRESCENT   CITY   1  N 

65 

5M 

52 ,  2M 

56. 

9M 

75 

A 

46 

0 

0 

0 

0 

.66 

,0 

0 

0 

0 

DUTTONS  LANDING 

72 

3M 

53, OM 

62 . 

7M 

87 

30 

45 

2  8 

60 

0 

0 

0 

0 

■  04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  1  k'     y/  A  1  1  C  V 
CLIv  VhLLC' 

78 

2 

43.2 

63. 

2 

94 

2 

40 

30  + 

102 

^ 

® 

^ 

^ 

.!1 

.11 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

60 

0 

53.2 

56. 

6 

1,1 

64 

6 

50 

1 

246 

0 

0 

0 

0 

.  34 

.40 

.  13 

19 

.0 

0 

I 

0 

FERNDAlE   2  NW 

63 

3 

52.1 

57. 

7 

68 

17 

44 

2 

S12 

0 

0 

0 

0 

.53 

.  20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

62 

3 

51.5 

56. 

9 

71 

1 

46 

30 

236 

0 

0 

0 

0 

■  44 

.22 

.28 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

62 

7M 

50. 7M 

56. 

7M 

66 

19 

42 

30+ 

242 

0 

0 

0 

.35 

.23 

1 8 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

82 

0 

46.6 

64  . 

3 

97 

4  + 

31 

27 

74 

3 

0 

1 

0 

1,31 

.50 

10 

.  0 

0 

5 

1 

0 

FORT  ROSS 

63 

7 

49.8 

56. 

8 

70 

29 

43 

30 

240 

0 

0 

0 

0 

,02 

.63 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATDN 

77 

0 

49 . 7 

63. 

4 

,  2 

92 

30 

40 

2  8 

60 

2 

0 

0 

0 

,00 

.41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H4PPV   CAMP   RANGER  STA 

8^ 

4 

53,0 

66 

7 

2 ,  1 

102 

4 

43 

29 

35 

12 

0 

0 

0 

,94 

.12 

.50 

5 

.0 

0 

2 

0 

HEALDSBURG 

79 

5 

54,8 

67 

2 

.0 

94 

30+ 

49 

7 

15 

^ 

^ 

^ 

^ 

T 

-  .46 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

76 

9M 

49, 2M 

63, 

IM 

95 

4 

36 

30 

99 

3 

0 

0 

0 

,98 

.31 

10 

.0 

0 

6 

0 

HOOPA 

80 

4 

53,4 

66. 

9 

97 

3+ 

44 

28 

37 

6 

0 

0 

0 

,  43 

.31 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

KENTFIELO 

75 

IM 

53, 3M 

64, 

2M 

,  1 

90 

30 

49 

41 

1 

0 

0 

0 

,00 

.34 

.00 

.0 

0 

^ 

° 

0 

KLAMATH  R 

63 

6 

52,5 

58. 

2 

6  1 

1 

45 

2  8 

199 

0 

0 

0 

0 

,42 

.  12 

.  0 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

80 

4 

48,2 

64 

3 

93 

15 

36 

26 

60 

4 

0 

0 

0 

1.09 

.84 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

71 

8 

46,0 

56 

9 

89 

5 

35 

29  + 

193 

0 

0 

0 

0 

2,42 

.56 

11 

.  0 

0 

6 

1 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

71 

7 

41,7 

56 

7 

89 

4 

29 

251 

0 

0 

2 

0 

1,14 

.41 

.0 

0 

4 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

75 

5 

53.1 

64 

3 

,  6 

90 

29 

47 

27 

42 

1 

0 

0 

0 

,03 

•  16 

.02 

.  0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEk  PK 

f, 

2M 

50, 4M 

57 

3M 

76 

1 

40 

26 

223 

0 

0 

0 

0 

.92 

.36 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORLEANS 

83 

0 

52,7 

67. 

9 

99 

2 

43 

26 

29 

9 

0 

0 

0 

.  59 

-  .38 

.52 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

73 

2 

53,6 

63. 

4 

-  ,7 

88 

30 

46 

30 

61 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .20 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

62 

9 

51,3 

57. 

1 

69 

16 

46 

30  + 

231 

0 

0 

0 

0 

.10 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

82 

9M 

52, 2M 

67. 

6M 

97 

1 

41 

28 

28 

6 

0 

0 

0 

•  22 

•  49 

.09 

20 

.  0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

76 

0 

52,9 

64 

5 

93 

17 

48 

27 

54 

1 

0 

0 

0 

.17 

.16 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  HELENA 

78 

6 

53,2 

65. 

9 

-  1.2 

93 

30+ 

46 

7 

20 

2 

0 

0 

0 

.  1 1 

•  18 

.08 

9 

.  0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

73 

7 

54, SM 

64. 

3M 

69 

29 

42 

27 

4S 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

11  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

76 

4 

52,9 

64. 

7 

.2 

90 

30+ 

47 

29+ 

40 

2 

0 

0 

0 

.04 

•  28 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS    BAR   RANGER  STA 

8  1 

2 

50,7 

66, 

0 

99 

3 

42 

29+ 

59 

7 

0 

0 

0 

1 139 

.43 

20 

.  0 

0 

0 

SCOTIA 

64 

3 

53,0 

56, 

7 

.  4 

71 

2 

46 

1 

182 

0 

0 

0 

0 

•  43 

•  36 

.  17 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHELTER  COVE 

65 

CM 

52, BM 

56. 

9M 

85 

17 

49 

1 

164 

0 

0 

0 

0 

•  23 

.  19 

16 

.  0 

0 

1 

^ 

0 

SONOMA 

78 

2 

51,9 

65 

1 

93 

30 

44 

7 

30 

2 

0 

0 

0 

.10 

.08 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

TULELAK6  //R 

75 

0 

44,9 

60, 

0 

91 

4+ 

32 

29 

159 

2 

0 

1 

0 

1 .42 

.50 

.66 

1 1 

,0 

0 

3 

1 

0 

UK  1  AH 

82 

1 

53,4 

67, 

8 

,2 

98 

16 

46 

30 

2 1 

6 

0 

0 

0 

.05 

-  ,43 

.03 

1 8 

,0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

81 

6 

50,1 

65, 

9 

1,6 

99 

4 

37 

28 

67 

7 

0 

0 

0 

1.67 

.75 

.46 

20 

,0 

0 

5 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

75 

1 

49,1 

62, 

1 

92 

4 

38 

29+ 

129 

1 

0 

0 

0 

I. 11 

.23 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

WILLITS   1  NE 

75 

4 

49,7 

62, 

6 

90 

1 

40 

29 

69 

1 

0 

0 

0 

•  43 

.  33 

1 8 

,  0 

0 

0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

84 

5 

53,4 

69, 

0 

103 

3 

44 

28 

29 

13 

0 

0 

0 

■  76 

.42 

2  0 

.  0 

0 

0 

YREKA 

80 

1 

52,1 

66, 

1 

2.6 

96 

4 

40 

27 

64 

^ 

® 

^ 

^ 

2.88 

2.02 

.95 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

62, 

9 

.2 

•  61 

.11 

.  0 

»       »  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

73 

8 

45,  1 

59 

5 

66 

3 

32 

29 

168 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.36 

9 

,0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

76 

6 

46,3 

61 

5 

2.5 

95 

4 

35 

29 

130 

3 

0 

0 

0 

3.35 

2.32 

.75 

10 

,0 

1 

15 

7 

3 

0 

AUBURN 

81 

1 

54,8 

68 

0 

-  2.6 

95 

I 

50 

27  + 

IT 

2 

0 

0 

0 

.47 

.09 

.26 

,0 

0 

2 

0 

0 

B6RRYESSA  LAKE 

80 

3 

56,7 

66 

5 

95 

1 

52 

28 

10 

4 

0 

0 

0 

.13 

.04 

17  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT//R 

66 

I 

50,5 

58 

3 

-  ,9 

80 

2 

41 

10+ 

206 

0 

0 

0 

0 

•  49 

-  .44 

.31 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

68 

B 

47,9 

56 

-  1.0 

63 

3 

3B 

28 

200 

0 

0 

0 

0 

K51 

•  26 

.76 

18 

,0 

0 

4 

1 

0 

BRANNAN  ISLAND 

77 

5 

52,6 

65 

1 

93 

1 

45 

25 

34 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

86 

7M 

56, OM 

71 

4M 

-  1.0 

99 

1 

48 

28 

0 

0 

0 

0 

•  06 

-  .14 

.05 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

77 

3 

45,9 

61 

6 

93 

4 

33 

29 

113 

2 

0 

0 

0 

1.41 

.78 

9 

,0 

0 

3 

1 

0 

CANYON  DAM 

74 

0 

44,2 

59 

1 

.2 

88 

4 

36 

29 

175 

0 

0 

0 

0 

K34 

.54 

.36 

11 

,0 

0 

4 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

87 

7 

52,9 

70 

3 

-  1.8 

102 

1 

46 

30  + 

3 

13 

0 

0 

0 

•  58 

-  .02 

.30 

1 1 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHESTER 

74 

1 

42  ,7 

56 

4 

89 

3 

35 

29 

191 

0 

0 

0 

0 

1.86 

•  92 

.53 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

87 

0 

57,6 

72 

3 

-  .5 

100 

1 

49 

29 

0 

6 

0 

0 

0 

.75 

•  31 

.56 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLARKSBURG 

81 

2M 

53, 9M 

67 

6M 

98 

1 

50 

29  + 

9 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

83 

1 

51.4 

67 

3 

97 

1 

43 

29  + 

26 

7 

0 

0 

0 

.34 

.15 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLFAX 

79 

5M 

54. IM 

66 

8M 

-  2.2 

93 

1 

50 

30  + 

0 

0 

0 

.26 

-  .29 

.27 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

85 

3 

56.2 

70 

8 

-  2.6 

97 

30  + 

53 

26 

2 

8 

0 

0 

0 

.21 

.04 

.21 

1  I 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAVIS   2  WSW 

84 

4 

56.5 

70 

5 

.4 

101 

1 

51 

28  + 

6 

7 

0 

0 

0 

.13 

.00 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

72 

4 

45.5 

59 

0 

-  l.l 

85 

2 

35 

28 

176 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  .39 

.40 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

D6  SABLA 

76 

7 

51.1 

63 

9 

-  1.4 

90 

I 

44 

28  + 

70 

1 

0 

0 

0 

.98 

-  .08 

.53 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

DOBBINS  COLGATE 

84 

9M 

55. 3M 

70 

IM 

94 

15 

48 

30 

0 

0 

0 

.33 

-      .  16 

.33 

U 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

77 

3 

48.4 

62 

9 

94 

3 

39 

28 

66 

3 

0 

0 

0 

.82 

.24 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 

0 
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0 
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29 
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1 
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1 1 

'o 
■ 

0 

0 

HAT   CREEK   PH  NQ  1 
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29 
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Q 

5 

1 

0 
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84.3 
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15 

41 

26 

24 
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0 
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5 

0 

0 
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2 
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9 

,0 
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0 
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54.8 
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4 

35 

28 
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2.59 

.68 
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6 

1 

0 
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86.2 

57. 4 

72.8 
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1 

51 

29 

0 
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0 
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47,0 

62,0 
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34 
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2 

0 

0 

0 
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*S 

0 

0 
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69.9 

41.7 
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65 

** 
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0 

0 

0 

0 
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0 
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I 

49 

9 

15 

4 

0 

0 

0 
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17 

,0 

0 

1 

0 

0 
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73.9 

49.7 

61,8 

1.5 

92 

3 

40 
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1 

0 

0 

0 

•  77 
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11 

,  0 

0 

3 

c 

0 
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77.0 

48.0 
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89 

1 

39 

28 

67 

0 

0 

0 
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c 

2 

c 

0 
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66.7 

59.1 
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10 

4 

9 

0 

0 

0 

•  36 
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.22 
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0 

2 

0 

0 

DROVILLE 

86.6 

59.6 
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1 
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0 

11 

0 

0 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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54.7 
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0 

PLATINA 

80.6 
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1 
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2 
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.32 
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0 

•  07 

-  ^05 

.0* 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65,6 

.7 

.84 

•  16 

T 

*       *  • 

NORTHEAST  INTE^IIDR 

BASINS  03 

B  OC  A 

71,2 

36,9 

55  .  1 

88 

4 

26 

26 

293 

0 

0 

4 

0 

4.07 

1.16 

9 

,0 

0 

6 

3 

1 

BOOI  E 

63,0 

34,4 

48,7 

73 

4+ 

24 

26 

483 

0 

0 

7 

0 

3.02 

.77 

16 

,3 

0 

7 

3 

0 

BR  I OGEPORT 

69.7 

35,4 

52,6 

61 

3 

20 

26 

367 

0 

0 

6 

0 

.97 

,27 

17 

,0 

0 

5 

0 

0 

cedarville 

74.2 

48,0 

61,1 

-  1.4 

92 

5 

37 

29 

137 

2 

0 

0 

0 

1  ^05 

•  11 

,37 

9 

,0 

0 

4 

0 

0 

DDNNER   MEMORIAL   ST  PK 

70.2 

35,7 

53,0 

67 

4 

25 

28 

355 

0 

0 

6 

0 

2^79 

.81 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

DDYtE  5  SSE 

77.3 

47,4 

62  ,4 

92 

4+ 

39 

28 

96 

2 

0 

0 

0 

W78 

,35 

11 

,0 

0 

6 

0 

0 

Fleming  fish  and  game 

78.3 

48,4 

63,4 

9 1 

3 

38 

27 

2 

0 

0 

0 

1  ^55 

,89 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

77.0 

45,5 

61,3 

1.1 

92 

4 

35 

29 

127 

2 

0 

0 

0 

2^01 

1,05 

,62 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONO  LAKE 

72.7 

43,9 

56,3 

63 

3 

35 

28 

194 

0 

0 

0 

0 

2^10 

,61 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

69.0 

38,8 

53,9 

8  I 

5+ 

27 

28 

323 

0 

0 

3 

0 

W45 

,31 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

77.9 

46.2 

62,1 

-  .1 

92 

3 

38 

29 

105 

1 

0 

0 

0 

K69 

1.02 

,61 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAHOE  CITY 

64. 9H 

40, 8M 

52, 9H 

-  .1 

78 

4 

31 

28 

358 

0 

0 

1 

0 

2^50 

1.94 

.75 

16 

.0 

0 

B 

2 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

66.4 

39,9 

53,2 

80 

3 

28 

26 

347 

0 

0 

2 

0 

T  ERMO 

73.7 

41,4 

57,5 

69 

4+ 

28 

29 

224 

0 

0 

1 

0 

•  96 

.27 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

TBiirkPC     OAMflCS  ^TATTOW 

68.2 

38.7 

53.5 

-  .6 

64 

5  + 

27 

28 

341 

0 

0 

3 

0 

2^62 

2^09 

.67 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

WOOOFOROS 

69. 7M 

46  •  6 

58. 2M 

38 

28 

217 

0 

0 

0 

0 

2^06 

.86 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

56.9 

.5 

2^04 

1.37 

T 

•      *  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINACE  04 

AVILA  BFACH 

75.5 

54.6 

65.1 

96 

29 

44 

27 

28 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

75,6 

50. 5M 

63.  IM 

92 

29 

44 

26 

71 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

66,6 

52,9 

59.8 

-  1.2 

80 

29 

50 

26  + 

154 

0 

0 

0 

0 

•  03 

-  .15 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BJRL INCAME 

74,9 

55.2 

65.1 

86 

18 

48 

26 

49 

0 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARH6L  VALLEY 

71, OH 

51.4 

61. 2M 

67 

29 

43 

28 

117 

0 

0 

0 

0 

.18 

,09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

73.9 

55.4 

64.7 

88 

30  + 

52 

28 

41 

0 

0 

0 

0 

•  04 

-  .10 

,0* 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Confmued    JUNE  19*9 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

s 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

s 
3 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

£ 

0 

I.OO  or  More 

li 

— 

z 

o 

FORT  ORD 

63.5 

53,7 

58,5 

69 

16 

43 

26 

165 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

G  I  LROY 

7B.2 

53.3 

65,8 

92 

30 

45 

26  + 

27 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HALF   MOGN  BAY 

58  ,  3 

52.5 

55,7 

63 

19* 

50 

1 

274 

0 

0 

0 

0 

.40 

,  15 

15  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

HDLLISTFR   1  SW 

7^1 . 9 

49.9 

62  .4 

-  2,5 

68 

30 

39 

28  + 

79 

0 

0 

0 

0 

.02 

.06 

,02 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

80 .  9M 

51. 8M 

65. 4M 

1,0 

91 

29 

41 

28 

13 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.  06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVFRMORE   CnuNTY   F  0 

77,5 

53,1 

65.3 

-  1,7 

93 

30 

47 

26 

33 

3 

0 

0 

0 

T 

-      .  10 

T 

10  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATDS 

76.7 

52,7 

64,7 

-  1,3 

90 

29 

45 

26  + 

41 

1 

0 

0 

0 

.61 

.10 

,01 

9 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

75. <» 

55.9 

65.7 

90 

30 

52 

26  + 

21 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

17  + 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

6'i.6 

52,5 

58.6 

75 

29 

47 

26 

184 

0 

0 

0 

0 

•  42 

,  16 

8 

*  0 

0 

2 

0 

Q 

MONTEREY  NALF 

63.6 

53,9 

58.9 

70 

29  + 

47 

26 

177 

0 

0 

0 

0 

•  15 

,  08 

9 

,  0 

0 

0 

Q 

0 

MORRO   BAY   FIRF  HEPT 

66.  1 

52,6 

59.5 

71 

19 

42 

7 

160 

0 

0 

0 

0 

.01 

,01 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

73. <» 

49,3 

61.4 

90 

1 

44 

21 

137 

1 

0 

0 

0 

•  13 

.  04 

10  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

67. 8M 

50, OM 

58. 9M 

-  2,1 

38 

8 

194 

0 

0 

0 

0 

,21 

•  02 

,  12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

82.0 

49,4 

65.7 

93 

30* 

41 

26  + 

30 

5 

0 

0 

0 

.07 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEMARK 

70 .  * 

57,7 

64.  1 

83 

30 

53 

26 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  KB  AIRPORT 

R 

55  .  7 

56,5 

61.1 

-  1.7 

77 

29 

52 

27 

110 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  ,07 

,03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTD  CITY  HALL 

7<,.7 

55.7 

65.2 

69 

30 

47 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

80.6 

50.5 

65.6 

97 

30 

42 

26 

33 

5 

0 

0 

0 

.01 

,01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASn  ROBLES   FAA  AP 

80.7 

52,4 

66.6 

98 

30 

46 

26 

23 

4 

0 

0 

0 

.05 

,05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

B't.O 

46.1 

56.  1 

95 

30 

40 

27 

35 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

71.4 

53.2 

52.3 

94 

29 

45 

26  + 

67 

1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

6'i.6 

51.9 

58.3 

72 

18 

47 

26  + 

194 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

10  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  BEP 

79.1 

53.6 

66,4 

92 

30 

48 

27 

19 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

81.0 

46.3 

63,7 

94 

30 

33 

26 

63 

I 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

76.4 

52.6 

64.5 

.7 

90 

29 

45 

26  + 

42 

1 

0 

0 

0 

.04 

.07 

,03 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

68.6 

54.8 

51.7 

84 

30 

49 

6  + 

104 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

70.1 

51,8 

51.0 

69 

30 

44 

26 

124 

0 

0 

0 

0 

.05 

,05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

70.3 

53,0 

61.7 

1.0 

77 

29 

46 

26 

91 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .05 

,02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

66.7 

52,8 

59.6 

75 

29 

46 

29+ 

150 

0 

0 

0 

0 

.02 

,02 

9 

.  0 

G 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

84. 9M 

47, 8M 

66. 4M 

96 

30 

36 

26 

27 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.0 

53.5 

56.3 

69 

18 

47 

29  + 

194 

0 

0 

0 

0 

.05 

,04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

67.4 

54,8 

61.1 

-  .2 

82 

29 

50 

26 

113 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  .05 

,05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

52.8 

54.5 

56.7 

-  .4 

77 

29 

51 

30 

165 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .09 

,04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

54.4 

51,2 

57,8 

72 

29* 

40 

29 

210 

0 

0 

0 

0 

.88 

,21 

9 

.  0 

0 

2 

c 

0 

SAN  JOSE 

R 

75.9 

55,0 

65,5 

-      .  1 

68 

29 

47 

28 

24 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

70.  1 

52,3 

61,2 

-  ,9 

90 

30 

42 

26 

114 

1 

0 

0 

0 

.03 

-  .13 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

70.  1 

56,6 

63,5 

86 

29 

48 

29 

63 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

75.5 

55,5 

65,5 

•  2 

69 

29 

49 

28  + 

18 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

73.0 

50 , 3 

61  ,7 

,  4 

88 

29 

41 

26 

98 

0 

0 

0 

0 

•  04 

.17 

,02 

20  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

67.5 

50,8 

59.2 

83 

30 

48 

27  + 

158 

0 

0 

0 

0 

.12 

.07 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

79.2 

51.9 

55.5 

96 

30 

44 

26 

23 

3 

0 

0 

0 

.01 

-  ,11 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

68.2 

52.6 

60.4 

76 

30+ 

44 

28 

130 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.5 

,4 

.07 

,06 

.0 

«       *  « 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 

77.5 

55.5 

66.5 

-  4,2 

66 

30 

44 

21 

24 

0 

0 

0 

0 

.02 

,07 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIDCH  PUMPING   PL  3 

80.3 

54,9 

67.6 

96 

1 

51 

12  + 

13 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

83.8 

59,1 

71,5 

-3,1 

101 

1 

46 

10 

15 

4 

0 

0 

0 

2.05 

1.81 

.68 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

AUBERRY   1  NNE 

B4KERSFIELD   WB  AIRPORT 

R 

8B.4 

55.0 

76,7 

,4 

97 

30  + 

58 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

-  ,09 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

B4LCH   POWER  HOUSE 

76.  1 

55.9 

66,0 

65 

1 

51 

10  + 

30 

0 

0 

0 

0 

1  .90 

1.18 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

BLACKWELLS  CORNER 

86.9 

58,0 

72  ,  5 

100 

1 

53 

26 

1 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTDNW I L  LOW 

87.9 

60,3 

74,  1 

98 

1 

54 

28  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

71.4 

43,2 

57,3 

-  3,5 

82 

4  + 

32 

26 

222 

0 

0 

1 

0 

.89 

.29 

.76 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

84.5 

54.0 

69,  3 

-  2,5 

99 

1 

50 

27 

5 

6 

0 

0 

0 

.04 

-  ,1b 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

83.6 

53.0 

66.3 

94 

1 

43 

28 

15 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

73.8 

45,6 

59.8 

88 

3 

37 

28 

155 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.59 

16 

,0 

0 

2 

2 

0 

COAL INCA 

88,6 

57,5 

73 . 1 

-  1,6 

98 

15  + 

50 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

-  ,10 

T 

8 

,0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

89.0 

58,4 

73.7 

100 

1 

51 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

84  ,7 

53.9 

69 . 3 

-  2,6 

95 

30 

48 

8 

4 

6 

0 

0 

0 

.04 

-  ,01 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

77,8 

43.7 

60.8 

-  ,5 

90 

30 

32 

26 

130 

1 

0 

1 

0 

.12 

.24 

.07 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

84,6 

52.7 

68.6 

-  2,5 

97 

1 

46 

28 

5 

5 

0 

0 

0 

.06 

-  .26 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE   POINTS   5  SSW 

87 ,  7M 

56 ,  5M 

72 .  IM 

96 

30 

52 

26  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.99 

,86 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRESNO  MB  AIRPORT 

R 

86,9 

58.6 

72.9 

-  1,8 

96 

30 

54 

29  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.04 

-  .03 

,04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

68,6 

54,9 

71.8 

101 

1 

47 

28 

1 

15 

0 

0 

0 

.16 

,12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

78,5 

47.5 

63.1 

90 

30 

38 

28 

76 

1 

0 

0 

0 

.61 

.54 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRANT  GROVE 

52,1 

42,6 

52.4 

75 

5  + 

32 

10 

369 

0 

0 

1 

0 

2.16 

1,01 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

HANFDRD 

86,9 

56,5 

71.8 

-  2,4 

95 

1 

50 

28 

0 

9 

0 

0 

0 

.21 

.14 

.  17 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

73,6 

48.3 

61.0 

-  2,1 

65 

1 

39 

28 

132 

0 

0 

0 

0 

1.53 

.88 

.49 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

52,0 

37,3 

49.7 

-  3,0 

74 

4 

30 

26 

452 

0 

0 

4 

0 

T 

0 

IDRIA 

80, 2M 

55, 3M 

57. 8M 

-  4,0 

93 

1 

46 

8 

34 

1 

0 

0 

0 

.08 

.02 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

86.9 

65.1 

76.0 

-  2,8 

95 

30  + 

55 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

.  10 

-  .01 

.  10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

84,7 

55.5 

70.6 

96 

30 

52 

30  + 

9 

6 

0 

0 

0 

.75 

,72 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY 

69,9 

59.4 

74.7 

102 

1 

51 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATITN 

68,0 

60.0 

74.0 

100 

4 

54 

13  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.01 

,01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

84, 9M 

53. OM 

69. OM 

95 

30 

45 

26 

5 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

84,6 

56,2 

70.5 

-  3.1 

94 

1 

52 

29  + 

1 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .05 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

86,0 

58,4 

72.2 

-  3.6 

95 

30 

50 

29  + 

3 

9 

0 

0 

0 

1.56 

1.51 

.62 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Stitloa 

Temperature 

Precipitation 

.1 

o>  a 

1 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

HIgheil 

• 

lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal  ' 

Greatest  Day 

e 
Q 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

»  < 

s| 

L INDSAY 

87.8 

56,3 

73.1 

-  .9 

96 

30 

51 

28 

0 

1  3 

0 

0 

,03 

-  .09 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

tlTTlE   PANQCHE   DET  DAM 

83.6 

57,4 

70.6 

97 

1 

50 

12 

4 

.00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

lodcepole 

62.8 

35.9 

49 , 4 

75 

30  + 

26 

26 

462 

if 

2.22 

.97 

17 

T 

T 

30+ 

3 

2 

0 

LOOt 

B3.0 

54.0 

66.5 

,3 

96 

1 

49 

27 

12 

4 

0 

0 

0 

-  ,08 

.04 

1 7 

,  0 

0 

0 

0 

0 

lOS  BflNOS 

84.8 

56.4 

70.6 

-  2,2 

95 

30 

50 

28 

1 

7 

0 

0 

0 

,00 

,03 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS   BANDS   OET  RcSV 

B  1 . 8 

56.  1 

70.0 

95 

I 

45 

29 

10 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAOFR  A 

86.2 

57,3 

71.8 

-  2,1 

98 

1 

50 

28 

0 

1 1 

. 

.00 

-  ,08 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

M ANTE C  A 

82,9 

55,9 

69.4 

9  7 

1 

5  3 

28  + 

6 

.03 

.02 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

86 .  IM 

61 ,  3M 

73. 7M 

-  4,8 

95 

24 

53 

12  + 

0 

5 

0 

0 

0 

•  00 

.10 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

07 .  OM 

54, 5M 

70. 8M 

-  2,1 

95 

30+ 

47 

26  + 

2 

12 

0 

0 

0 

•  00 

.08 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

Bi,.  1 

55,5 

69.8 

-  1,4 

96 

30 

50 

27 

1 

^ 

J: 

loo 

-  .07 

T 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

86.0 

53,6 

69.9 

-  3,8 

96 

1 

46 

26 

1 

8 

0 

0 

-  .05 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

76. <. 

50,9 

64.7 

9  1 

1 

43 

26 

66 

1 

1.76 

1.58 

.66 

10 

•  0 

0 

2 

2 

0 

ORANGE  COVE 

86.5 

57 , 5 

72  . 0 

-  1,7 

99 

1 

44 

29 

3 

10 

0 

0 

0 

.42 

.32 

.42 

.0 

0 

1 

0 

0 

PDRTERV1LL6 

B8 . 1 

56,9 

72  . 5 

-  1,9 

101 

1 

50 

2  6 

1 

15 

0 

0 

0 

.11 

.04 

.06 

1 7 

.0 

0 

° 

0 

0 

POSEY  3  E 

67.7 

42,7 

55.2 

79 

1 

38 

26  + 

289 

J: 

_ 

_ 
J: 

Q 

1 . 60 

.80 

10 

.0 

0 

3 

2 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

73.3 

49.9 

61.6 

62 

30+ 

42 

26 

108 

.39 

.15 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  Dam 

78,6 

54.6 

56.6 

91 

1 

44 

27 

27 

.08 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

51.4 

67.3 

-  2,6 

95 

42 

2  8 

26 

1 

0 

0 

0 

-  .17 

.10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

7n*nM 

32 

2  6 

0 

0 

1 

0 

1.65 

1.23 

in 
10 

3 

1 

1 

83 . 7 

56.4 

70.  1 

-  2,7 

97 

30 

51 

26 

1 

6 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

16+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

82,0 

54.4 

68.2 

-  1.8 

97 

1 

46 

29  + 

7 

6 

0 

0 

0 

.01 

-  ,08 

.01 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPJ 

75, 4M 

52. OM 

63. 7M 

46 

10 

78 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

85.1 

59,8 

72.5 

—  2,9 

94 

1 

52 

26 

1 

5 

0 

0 

0 

.19 

,07 

.19 

10 

.  0 

0 

1 

c 

0 

THREE   RVRS   EDISON   PH  2 

8<t,0 

56,1 

71,1 

-  1,9 

96 

1 

49 

26 

6 

Q 

2.02 

1.81 

.  73 

18 

,0 

0 

3 

2 

0 

TIGER   CREEK  PH 

78.9 

51,0 

65.0 

-  1,1 

90 

1 

40 

29 

51 

1 

0 

0 

0 

.24 

.  39 

.  14 

1 1 

,0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  CARBQNA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

80.1 

55, 7M 

67. 9M 

96 

30 

50 

21 

- 

_ 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

85.7 

59,5 

72.6 

-  3,2 

9  8 

1 

54 

28 

1 

.26 

.20 

.17 

17 

,  0 

0 

1 

0 

0 

88.2 

60,6 

74.5 

-  1.7 

100 

1 

54 

28 

0 

1 5 

.02 

.04 

.02 

9 

,0 

0 

0 

0 

YOSEMITE    PARK  HEADQTRS 

78.0 

45,0 

61 . 5 

-  2.7 

68 

5 

38 

28 

112 

0 

0 

0 

0 

1.62 

1.11 

.  76 

16 

,0 

0 

4 

1 

0 

D I  V  I S I  ON 

68.0 

-  2.2 

.46 

.26 

T 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

75.1 

54,3 

64.7 

97 

30 

50 

16  + 

44 

2 

.06 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

68.1 

61,0 

64.6 

2,0 

It 

22 

5  9 

26  + 

2  1 

0 

0 

0 

^ 

.00 

-  .06 

.  00 

.  0 

0 

0 

c 

0 

BARRETT  DAM 

76.7 

54,4 

65.6 

—  2,8 

97 

30 

50 

28  + 

29 

Q 

.04 

.01 

.  03 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

3?  *  T 

48,6 

62.3 

93 

43 

94 

1 

0 

0 

0 

.  66 

.72 

.  36 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

71.2 

41  ,5 

56 . 4 

60 

30 

33 

1 1 

252 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.OS 

.0 

0 

0 

0 

0 

BON  I  T  A 

76. 9M 

5 6 ,  BM 

66 ,  9M 

-  1,1 

96 

30 

53 

22  + 

7 

2 

0 

0 

0 

.12 

.07 

.  10 

17 

,  0 

0 

1 

0 

0 

CACHUMA  0AM 

76.2 

52,7 

64.5 

9 1 

30 

43 

28 

32 

1 

0 

0 

.00 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

C  AMPD 

77.0 

45,5 

61.3 

99 

30 

37 

Z  6 

113 

2 

0 

0 

0 

.12 

.  10 

1 1 

,0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

78.6 

55.1 

66.9 

98 

30 

50 

22  + 

14 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

66 .  6M 

59. 7M 

63. 2M 

.1 

71 

30 

55 

29 

49 

0 

0 

0 

^ 

T 

-  ,04 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

73.'. 

55.3 

64.4 

-  3,2 

95 

30 

50 

3 

5  1 

2 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  ORONA 

77.7 

55,4 

66.6 

-  2,1 

97 

30 

46 

10 

10 

2 

0 

0 

0 

,00 

.03 

,  00 

.  0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

73  •  5M 

58 ,  4M 

66 .  OM 

84 

30 

53 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

62,3 

46,0 

65,2 

90 

22 

43 

29  + 

31 

1 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  UY  AM  AC  A 

75.5 

M 

M 

86 

30 

0 

0 

.27 

,09 

.16 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

76.2 

50,3 

63.3 

95 

30 

43 

11  + 

72 

2 

0 

0 

0 

.00 

,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   C  AP I  TAN  DAM 

77.2 

57,5 

67.4 

98 

30 

52 

15 

15 

1 

0 

0 

0 

.18 

.06 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

80.7M 

56 ,  4M 

66 .  6M 

-  2,5 

100 

29 

52 

12  + 

16 

3 

0 

0 

0 

■  00 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ESCHNDI 00 

75,5 

57,0 

66 .  3 

-  1,0 

94 

30 

51 

24 

13 

2 

0 

0 

0 

.25 

.16 

.16 

1 1 

,0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

79.0 

60. 1 

69,6 

101 

30 

56 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

7*. 8 

59.6 

67.2 

95 

30 

52 

29 

7 

2 

0 

0 

0 

.15 

.  IS 

1 1 

,0 

0 

1 

0 

0 

MPN^MAU  HAM 

47,6 

61.1 

93 

30 

42 

29 

118 

1 

0 

0 

0 

.09 

.07 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

'  ? 

41,4 

58.6 

90 

30 

33 

1 1 

186 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

72.8 

44 ,  6 

58.6 

96 

30 

39 

16  + 

193 

2 

0 

0 

0 

.41 

.29 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LACUNA  BEACH 

69, 7M 

56. 6M 

63. 2M 

-  1.3 

76 

30 

50 

24 

46 

0 

0 

0 

.17 

.09 

.11 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

72, IM 

58.6 

65  .  4M 

69 

30 

5  1 

29 

16 

0 

0 

0 

0 

.06 

.02 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

69,1 

5  3,6 

61.4 

74 

6 

43 

30 

104 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

73  •  7 

59.5 

66.6 

-  .9 

92 

30 

55 

10 

7 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WR   AIRPORT  R 

69.7 

61.2 

65.5 

,7 

78 

30 

58 

10 

7 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .05 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

72,7 

61,6 

67.2 

-  ,8 

86 

30 

60 

26  + 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

66.6 

43.1 

54.9 

74 

6 

26 

10 

299 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   WILSON  EC   338   B  // 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6  B  •  H 

58.6 

63.6 

-  ,8 

75 

30 

54 

26  + 

41 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .08 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

□CE  ANS I DE 

72.8 

59.7 

66.3 

79 

30 

55 

29 

1 

0 

0 

0 

0 

.17 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

0.1  A I 

72  2 

54.0 

63.1 

-  3.6 

93 

30 

48 

10 

68 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

71."3 

55.8 

63.6 

2,1 

78 

30 

50 

26  + 

39 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,05 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

7<..eM 

48. 9M 

61. 9M 

88 

30 

35 

10 

116 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

7<..3 

56.6 

65.5 

-  2,0 

94 

30 

53 

27 

24 

I 

0 

0 

0 

.22 

.12 

.11 

17 

,0 

0 

1 

0 

0 

PERR I S 

79.  IM 

54.6 

66. 9M 

100 

30 

50 

27 

21 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

M 

M 

M 

97 

30 

52 

3 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

77.7 

54,6 

66.3 

102 

30 

51 

27 

22 

2 

0 

0 

0 

,31 

.17 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOLANDS 

78.1 

56.3 

67.2 

-  2,5 

102 

30 

53 

27  + 

22 

2 

0 

0 

0 

.11 

.01 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Rele 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIPORNia 

Continued      JUNE  1969 


SUIIoa 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

t 
1 
c 
C 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  o!  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  f 

sl 

s  > 
si 

S  i 

si 

.  1. 
il 

RIVERSIDE   FIRE   STA  «3 

78. '(M 

58  .  IM 

68. 3M 

- 

1.3 

95 

30 

53 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

75.5 

56.2 

65.9 

95 

30 

51 

19  + 

24 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDING   CD  HOSP 

79.6 

56.7 

68.2 

_ 

2.3 

102 

30 

44 

22 

14 

3 

0 

0 

0 

.07 

_ 

.02 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WB  //R 

70.7 

51.0 

60.9 

_ 

3.9 

86 

30 

43 

10 

134 

0 

0 

0 

0 

.33 

.30 

.33 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB   AIRPORT  R 

69.  1 

61.8 

65.5 

.7 

75 

30  + 

59 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.03 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

75. 3M 

57. 6M 

66. 5M 

94 

30 

53 

19 

12 

2 

0 

0 

0 

.20 

.  13 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

8*. 2 

55.7 

70.0 

.4 

110 

30 

50 

27 

9 

7 

0 

0 

0 

,04 

_ 

.02 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

65.2 

53.2 

59.2 

75 

30  + 

48 

3 

167 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRF  STATION 

7^.1 

59,9 

67.0 

.  2 

30 

5  4 

29 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

,  03 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

68.8 

55.9 

62.4 

- 

.9 

74 

27  + 

50 

6 

72 

0 

0 

0 

0 

.08 

,00 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

70.6 

55.6 

63.1 

78 

25 

50 

12  + 

57 

0 

0 

0 

0 

.03 

,03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WB   AIRPORT  R 

68.6 

52.7 

60.7 

1.1 

78 

29 

42 

27 

124 

.01 

.13 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

66.8 

58.5 

62.7 

72 

30 

57 

16  + 

62 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

73. 9M 

5 2  •  7M 

63. 3M 

85 

30  + 

48 

29  + 

55 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

71. 9M 

58.  IM 

65. OM 

.6 

81 

29 

55 

29+ 

14 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

75.9 

54.0 

65.0 

96 

30 

48 

10 

40 

2 

0 

0 

0 

.28 

.21 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

JUSTIN   IRVINE  RANCH 

73.6 

57.4 

65.5 

1,5 

88 

30 

51 

19 

15 

0 

0 

0 

,01 

,04 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

72. 9M 

51.9M 

62. 4M 

94 

29 

43 

27  + 

83 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

72.6 

57.2 

30 

52 

2  B 

20 

0 

0 

0 

0 

17  + 

.  0 

0 

UPLAND   3  N 

75.8 

53.1 

64.5 

99 

30 

47 

27 

43 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

71.4 

57.9 

64.7 

85 

30 

52 

29 

25 

0 

0 

0 

0 

,17 

.10 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

79. 6M 

43. 5M 

61. 6M 

• 

3,5 

98 

30 

38 

29 

108 

2 

,00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Y0R8A  LINDA 

75.1 

50.0 

62,6 

_ 

5.1 

93 

30 

49 

22  + 

84 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.3 

- 

1,6 

.08 

.00 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

99.0 

69.4 

84.2 

110 

30 

60 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

.07 

,07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

92.9 

59,1 

76.0 

105 

30 

53 

11 

1 

23 

0 

0 

0 

.07 

,04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

86. <i 

51.3 

68.9 

- 

,9 

97 

3 

44 

28  + 

15 

1 1 

0 

0 

.36 

.27 

,10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

M 

M 

M 

74 

3 

0 

0 

0 

BLYTHE 

100.0 

66,3 

83.2 

- 

1,9 

111 

30 

59 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

100.6 

71,5 

86.1 

113 

30 

60 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGD  DESERT  PARK 

97.4 

64.2 

80,8 

108 

30  + 

54 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

97.7 

63,3 

80.5 

_ 

5,5 

106 

30 

52 

10 

0 

26 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTI L 

90.9 

62.5 

76.7 

102 

30 

53 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

•  46 

.40 

17 

,0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

93.7 

66.6 

SO. 2 

105 

30 

59 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.15 

.IS 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

105.3 

79.2 

92.3 

1.6 

113 

1 

66 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

• 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

95.9 

74.9 

85.4 

105 

30  + 

66 

10 

0 

2  6 

,03 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

100.0 

63.5 

61.8 

3,6 

110 

30 

58 

12  + 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

76.4 

55.1 

65.8 

- 

4,4 

91 

30 

49 

12  + 

59 

2 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

84.6 

57,2 

70.9 

3,0 

94 

1 

45 

10 

14 

9 

0 

0 

0 

.11 

,04 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

92.6 

65.0 

78.8 

105 

30 

55 

11 

0 

2  2 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

98.  1 

67.6 

82.9 

2,2 

109 

30 

62 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

99.8 

66.7 

83.3 

111 

30 

61 

4 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

85. 9M 

55, OM 

70. 5M 

95 

24  + 

42 

10 

20 

0 

0 

0 

.16 

,  10 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

INOIO  U   S   DATE  GARDEN 

97.7 

69.2 

83.5 

_ 

2.9 

106 

30 

63 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

93. 3M 

58.  IM 

75. 7M 

101 

25 

49 

10 

1 

24 

0 

0 

.11 

.11 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

99.9 

72.6 

86.3 

108 

30 

63 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.07 

.07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

72.2 

47,8 

60.0 

86 

30 

36 

10 

149 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

86.4 

56,6 

71.5 

99 

30 

52 

30+ 

11 

13 

0 

0 

0 

.11 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

MECCA   FIRE  STATION 

98.3 

66.9 

82,6 

108 

30 

61 

5 

0 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

84,9 

62.3 

73.6 

95 

30 

49 

10 

6 

3 

0 

0 

0 

.36 

.28 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE 

85.8 

59.5 

72,7 

98 

30 

51 

8 

1 

10 

0 

0 

0 

.16 

.18 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE   2  ESE 

84  .  3M 

52. 7M 

6S ,  5M 

42 

9 

36 

0 

0 

0 

,35 

.35 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

87.2 

64  .  2 

75,7 

95 

28  + 

36 

10 

28 

17 

0 

0 

0 

,50 

.30 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

67.5 

38,6 

53.1 

78 

30 

30 

12 

352 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

100.7 

74 . 2 

87.5 

114 

30 

65 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

•  0  2 

0 

0 

0 

PALMDALE 

83.8 

55.9 

69.9 

- 

3.0 

99 

30 

50 

29 

19 

8 

0 

0 

0 

.40 

.37 

.23 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALMPALF   FAA  AIRPORT 

86.8 

55, i 

71.2 

100 

30 

48 

29 

12 

16 

0 

0 

0 

.11 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

97.4 

63.8 

80.6 

2.3 

109 

30  + 

58 

11  + 

0 

26 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KttKKtK  KfcitKVLIlK 

99.4 

74.6 

87.0 

108 

30 

64 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

87.5 

58.4 

73.0 

97 

30 

50 

17 

9 

15 

0 

0 

0 

.15 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL    INN  7 

68.9 

50.0 

59.5 

1.7 

80 

30 

38 

10 

165 

0 

0 

0 

0 

.16 

.02 

.12 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

98.0 

68.3 

83.2 

109 

30 

64 

10  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

93.7 

64.3 

79.0 

2,6 

105 

2 

41 

10 

8 

21 

0 

0 

0 

1  .03 

.97 

.91 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

96.7 

62.4 

79.6 

104 

30 

55 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

.03 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 

86.8 

53.8 

70.3 

96 

30 

49 

10 

18 

14 

0 

0 

0 

,61 

.42 

16 

,0 

0 

12 

2 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

54.5 

31.5 

43.0 

66 

8 

22 

9 

650 

0 

0 

20 

0 

3.79 

1.39 

15 

5,5 

3 

5 

2 

2 

WHITE   MOUNTAIN  2 

42.7 

26.4 

34.6 

54 

4 

19 

29  + 

905 

0 

2 

26 

0 

3.13 

1.75 

17 

19.0 

12 

18 

3 

2 

2 

WILDROSE   RANGER  STA 

84.7 

55.5 

70.  1 

93 

4 

43 

10 

21 

4 

0 

0 

0 

.30 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

74.9 

2,2 

.30 

.23 

.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


JUNE  1969 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  over  most  of  the  State  averaged 
below  normal  during  June,  with  negative  de- 
partures in  excess  of  2°  in  parts  of  the  interior 
valley  and  a  monthly  departure  of  -4°  reported 
from  Sandberg.  In  this  area  Stockton  reported 
no  more  than  5  days  during  the  month  with 
temperatures  above  normal.  Only  in  the  extreme 
northern  part  of  the  State  were  monthly  average 
temperatures  above  normal;  however.  Eureka 
reported  only  1  day  during  the  entire  month  with 
the  mean  temperature  below  normal.  In  spite 
of  a  subnormal  monthly  mean.  Long  Beach  re- 
ported the  third  highest  maximum  reading  of 
record. 

Over  most  of  the  State  the  monthly  precipitation 
was  lighter  than  normal.  Of  the  first-order 
stations  only  two  reported  greater  than  normal 
amounts:  Bishop  received  .36  inch  of  precipita- 
tion against  a  normal  of  only  .09,  while  Sandberg 
received  .33  inch  against  a  normal  of  only  .03. 


Though  Fresno's  monthly  total  was  less  than 
normal,  they  reported  that  the  precipitation  year 
just  closed  produced  the  greatest  total  in  a 
90-year  record,  22.98  inches,  against  18.99  in 
1957-58,  the  next  highest  total.  Water  Supply 
forecasters  indicate  that  runoff  during  the  April- 
July  period  this  year  will  range  from  140  percent 
of  normal  in  the  upper  Sacramento  basin  to  as 
much  as  43  percent  of  normal  in  the  Kern  River 
watershed. 

In  the  southern  part  of  the  State  cloudiness  was 
greater  than  normal.  Los  Angeles  and  Long 
Beach  reported  the  greatest  number  of  cloudy 
days  of  any  June,  while  both  Los  Angeles  and  San 
Diego  reported  that  the  percentage  of  possible  sun- 
shine was  less  than  any  previous  month  of  record. 
Fresno  measured  the  greatest  average  wind 
speed  in  the  last  24  years.  Wind  damage  was 
reported  on  the  15th  in  the  Delhi  and  Livingston 
areas,  but  no  injuries  were  recorded. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

9    I  to  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15   ~16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27  I  28  I  29  |~3o"|  31 


iLOEHPDINT 

aNCWIN   PflC    UNION  COL 
BIG  BiR   R4NCER  STiTION 
BODNVILLE    MNTNC  STfi 
BRflNSCOHB  2  NW 

BRIOGEVILLE  NNW 
BURNT  RANCH   1  S 
CALISTQGA 

CALLiHAN  RANGER  STA 
CAZAOERO 

CECILVUlE    5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE   3  SSE 
COPCD  NO    1  DAM 
COVElD 

CRESCENT   CITY    1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMINGS 
DUTTONS  LSNDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA   MB  CITV 
FERND4LE   8  SSW 
FERNDALE    2  Nw 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  BOSS 

GARBERVILLE 

GASQU6T   RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEM 

GUERN6VILLE 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK   RANGER  STATION 
HEALOSBURG 
HEALOSBURG  NO  2 
HUTS 


.03 
T  ,07 


T  T 
.03  .01 


.87 
.45  .22 


.02      .03  .20 


HONEYDEM   2  MSW 
HOOPA 

IDLEWlLO  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

LAKE   PiLLSBURY   NO  2 
lAVA   BEOS   NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER   RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  MOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOlL    RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 
SONOMA 

standish  hickey  st  pk 
trinity  dam  vista  pt 
tulElake  //R 

UKIAH 

UKIAH  4  WSW 
UPPER  MATTOLE 
HEAVERVIlLE   RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 


1.17 
1.09 
2.^2 


2.10  .02 
.06  .06 


.06  .10 
.07 


WILLITS    I  NE 
WILLOW  CREEK    1  NM 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS   RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE   CANYON  WB  AIRPOHT//R 
BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK   RANGER  STA 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

6URNE Y 

CAMPTONtflLLE  RS 
CANBY    11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HDuSE 
CENTERVtLLE  PH 
CHALLENGE    RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


1.35  T 
.07  ,20 


.08      ,04  .10 

,  19 
.14  ,28 

.0*. 


.11      .03  .19 


S«e  fel«[«nce  notes  loUowing  Siaiion  lodvK. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8   I  9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

T 

ilJ 

!o2 

!o7 

!  10 

.21 

.  65 

T 

T 

.27 

•  01 

.27 

T 

.21 

.22 

.15 

.02 

T 

.02 

T 

.11 

.03 

1.03 

.20 

.30 

,01 

.03 

.12 

.02 

.04 

.07 

T 

T 

.  16 

.33 

T 

.21 

,24 

.02 

.12 

.23 

.  U 

T 

• 

• 

* 

.2« 

.33 

.06 

.75 

.20 

.02 

.05 

.  10 

,21 

.05 

.09 

io7 

!oe 

!o5 

.40 

T 

* 

10 

.42 

1.14 

■ 

.02 

.02 

.01 

.17 

.04 

,05 

.61 

.05 

.01 

.33 

.30 

,11 

T 

.03 

T 

.37 

.40 

.  35 

26 

10 

.07 

.17 

.02 

.03 

T 

.08 

.73 

.46 

.05 

.07 

.47 

.  15 

.04 

01 

.27 

.23 

.39 

,05 

.09 

.10 

.06 

.20 

.01 

.06 

.12 

.10 

.15 

T 

.09 

.04 

.66 

' 

I 

05 

*  ?q 

.05 

.62 

'  05 

.26 

.15 

.10 

.10 

,01 

T 

.02 

.07 

1. 01 

.60 

.52 

.06 

T 

,46 

T 

T 

.  16 

.04 

.02 

1.00 

* 

*  . 

* 

.47 

*  lO 

•  ^ 

,  6 

,03 

* 

.  0 

.33 

.02 

.Ot 

.13 

.06 

.03 

,21 

.03 

.23 

.02 

.16 

.03 

T 

.44 

.06 

.26 

,06 

,02 

T 

04 

.61 

,23 

.26 

.04 

.11 

,06 

.17 

.20 

.09 

.09 

.05 

.  14 

.09 

,05 

.10 

.04 

.22 

T 

T 

.31 

,  1 J 

.14 

.06 

.40 

,08 

!22 

.10 

.16 

T 

.15 

.05 

.35 

.06 

,02 

.09 

.01 

.07 

.50 

.04 

.01 

T 

,09 

.10 

.16 

.06 

.19 

.01 

• 

.  1  7 

.05 

.23 

.03 

.51 

,30 

.32 

.52 

.45 

T 

.03 

,05 

.13 

T 

T 

,47 

,13 

T 

T 

.36 

.19 

.14 

.06 

•  31 

,  0 

.01 

T 

.05 

.30 

04 

.25 

T 

.08 

.01 

.  16 

.25 

.09 

.17 

.07 

06 

.26 

.36 

.  02 

.07 

.61 

.42 

.05 

!o6 

,20 

!o2 

.11 

.04 

.21 

.04 

.30 

,27 

.01 

.21 

,10 

.03 

T 

.05 

.02 

.15 

.19 

,  17 

.09 

.32 

■ 

.30 

.01 

T 

T 

.31 

T 

T 

,32 

.01 

.01 

• 

.10 

T 

.12 

05 

.  16 

,08 

.03 

.37 

.43 

.04 

.37 

T 

.  10 

.05 

.12 

,05 

.02 

T 

.33 

.11 

.36 

,06 

.03 

.03 

.05 

.13 

.24 

.07 

.25 

.01 

.24 

.15 

.02 

.02 

.09 

.04 

,40 

,07 

01 

03 

,03 

.04 

.OS 

1.16 

.26 

.44 

.42 

.05 

.16 

.10 

.64 

.75 

T 

.25 

.21 

.06 

.06 

.03 

.  1 1 

.77 

.67 

.71 

.13 

T 

T 

.24 

T 

T 

.  10 

.12 

.07 

.27 

.02 

.02 

.37 

.  10 

,03 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.15 

T 

.01 

.03 

.50 

.50 

.01 

,02 

.30 

.04 

.03 

.20 

.14 

.22 

.61 

.02 

25     26  27 


CL4"kS  V4LLPY  MUOO  PC" 

COMASSCT    1  NNf 
COLEMAN  FISHERIES  STA 

COLGATE  POhER  MOUSC 

COLUSA   1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUCMTON  flANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  HSH 
OAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  ROWER  HOuSE 
OE  SaBLA 
DOBBINS  COLGATE 

OOWNIEvILLE   RANCEB  STA 
DUNNICAN 

OUNSMJlft  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
PfllRFIElD   FIRE  STATION 

FALL   RIvER  MILL  INTAKE 
FOlSOM  riAM 

FORESTHllL   HANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
OAflOEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
CieSQN  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS   VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE   RANGER  STA 

HARH I  SON  GULCH  RS 
HARRY   ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK    PH  NO  I 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER   DIST   GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
kELSEYVULE 
KiLARC   POWER  HOUSE 

I AKEPORT 

L AKEShORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAH 

lEESvILLE  kEECAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOT  ALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 
MflNZANITA   LAKE  // 

MARYSVI  LLE 
mC  ClOUD 

middletown 

MINERAL 

monticello  dam 

mount  danaher 

mount  shasta  w6  city  //r 

nevada  city 

NICDlAUS  2 
QNO 

ORL AND 
OROVlLLE 

oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

paynes  creek 

pit  river  power  mouse 

plaCERvIlle 

placerville  ipg 

PL  ATI NA 

portola 

QUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
OEOOING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 
BIO  VISTA 
RDCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
^'ACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

5ACRAMENT0  WB   C  ITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGlETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1  E  //R 
STONYFQRD  COQLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STQNY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER   LAKE   7  w 
VACAVILLE 

VINTON 
VOLLMERS 

VOlTA   power  HOUSE 
WMISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 

MiLLQWS 
wiLLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODI AND   I  WNW 


03 

ROCA 
BODIE 

br idceport 
cedarvIlle 

donner  memorial  st  pk 


1.64 
.i5 
.30 

1.7a 
■  Z't 

.55 
.74 
.25 
.30 
2.70 

1.27 

2.07 


.07 
2.46 
.16 


.36 
.31 
.30 


1.12 
2.59 
2.64 


.39 
.29 


4.07 
3.02 
.97 
1.09 


la*  following  SUllon  I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DOYLE 

OOyLE    5  S5E 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMI NC  F I SH  iND  CAME 
FORT  BIOWELL 

GEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SOUAw  VALLEY 
STANOISM    1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAMDE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE   BANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WODOFORDS 


ALAMO    I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NQ  3 
BERKELEY 

BIG   SJR    STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SM 
BRADLEY 

burl incame 
burton  ranch 
calaveras  reservoir 

Cahmel  valley 
chittenden  pass 
concord  3  e 
crockett 
davenpout 

FORT  ORD 
GERBER  RANCH 
GI LROV 

GILRDV  U  EN£ 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ    2  NW 
HOLLISTER    1  SH 
KING  CITY 
LAFAYETTE    I  NN£ 
LA  HONDA 

LiVERMORE   COUNTY  F  0 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  CATOS 

LOS   CATOS  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 
MONTEREY 
MQNT€«EY  NALF 
MORGAN  HUl   2  E 
MQRRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNT  DIABLO  H  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEmARK 

OAKLAND  MS  AIRPORT 
PfllCINES   OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  MALL 
PALOHA 

parkfield 

paso  robles 
paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismd  beach 

POINT   PIEDRfiS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  W8  AP 
S   F    FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOfllO  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTfl  MARGARITA  BOOST 
SEARSVlLLE  LAKE 
SOlEOAD 

^PRECKElS  HWY  BRIDGE 

UPR    SAN   LEANDRO  FILTER 
WALMAH  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK   *  E 
HATSONVILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NNE 


2.01 

.98 
2.7*. 
2.10 
2.71 
I  .99 

l.*5 
.97 
1.69 
2.50 
.96 

2.62 
,66 
2.06 


.OB 

1.12 


.05 

.18 
.00 
.09 
.O't 
.28 


.00 
.00 


8   I  9 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

.  30 

.22 

T 

.55 

T 

.27 

T 

.  10 

.40 

.  3 1 

.25 

.08 

.35 

.01 

.04 

.30 

T 

.13 

T 

.31 

.08 

.0*. 

.  1  6 

.04 

.  12 

.  13 

.  0  1 

.  20 

T 

.*.3 

' 

* 

.07 

T 

.02 

.04 

.06 

.04 

.  i  4 

.14 

.04 

,06 

.06 

T 

.15 

T 

.08 

.07 

.65 

.41 

.67 

.34 

.03 

.81 

.  31 

02 

.05 

.  42 

.57 

.35 

.  02 

.  36 

.02 

^72 

.25 

.  04 

14 

.14 

.08 

.25 

.08 

.47 

.02 

.03 

.31 

.21 

.06 

T 

.09 

T 

T 

.13 

T 

.17 

.15 

T 

.06 

.31 

.15 

.2" 

.24 

T 

.27 

.19 

.09 

.01 

.17 

.12 

.06  ' 

.35 

'  ?^ 

.06 

.25 

.61 

.10 

.01 

.03 

.05 

T 

T 

.  16 

.13 

T 

.42 

.75 

.  16 

.90 

.02 

.13 

.25 

' 

T 

.01 

.  I  7 

.02 

.27 

.01 

T 

.67 

•  0 

■ 

.20 

• 

•  Oe. 

• 

.03 

38 

.03 

.26 

T 

.71 

.09 

.09 

T 

T 

.01 

T 

.04 

.02 

T 

.03 

.08 

.  !*► 

.6S 

.2? 

.06 

.02 

T 

.03 

,07 

.03 

.02 

.05 

.09 

.01 

.02 

T 

,03 

.02 

.04 

.23 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.06 

.04 

.15 

.  15 

.02 

T 

.05 

.25 

•  38 

.09 

.02 

.04 

,  10 

T 

T 

T 

•  01 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

.16 

.14 

.02 

.05 

.02 

T 

T 

T 

•  02 

•  08 

.02 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.0<. 

.04 

.02 

.12 

.06 

.02 

.01 

.03 

T 

.03 

•  01 

T 

T 

.01 

T 

.02 

•  u 

.01 

.03 

.01 

T 

.01 

.05 

T 

.05 

T 

T 

.03 

•  01 

T 

.05 

•  01 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 

.07 

.03 

T 

•  05 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  C 

T 

.  16 

.21 

•  09 

.09 

T 

T 

.07 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

.02 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.02 

T 

•  02 

.05 

.01 

.07 

.05 

T 

T 

T 

.01 

''' 

•  10 

.Oi. 

.22 

.02 

.02 

T 

.13 

.58 

T 

.41 

.88 

.05 

T 

1.18 

.46 

T 

.02 

.24 

22  23 


.04     T  .01 


)ei  following  Station  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  le 


ffLACKHElLS  CORNER 
(•UTTOSMIlLOw 
CALAvERaS  BtC  TREES 
riMP  PARDEE 

FATHEVS  VV  BULL  RUN  RH 

CMEBRV  VALLEY  QAH 
rflAL  l^Ca 
lOALI'^CA    U  HNX 
CORCOBA**    IflBlC  DIST 
DELANO 

PEL    PUEBTD   ROAD  CAMP 
DUDLEYS 

ELECTRA  PHwER  HOUSE 
tLLlOTT 

EXCHEQUER  BFSERvOlR 
fioOlETOkn  lynch  Ranch 
eivE  POINTS   5  SSn 
FRe5N'3  MB  AIRPORT 
fRlANT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENnVIllE 
r.RANT  OROVE 
r.ROVElANO  RANGER  STA 
HANPORD 
hETCh  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

lORIA 

I  ONE 

JOHNSDNDALE 
KERLINGER 

KERN  RIvER   PH  no  I 
KERN  RlvER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  C ITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS   FERRY  Z  SE 

I  EBEC 
lE  CRANn 
lEHHAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INDSAY 

L  ITTlE   PANOCHE   DET  OAM 

I DDGEPOlE 

LODI 

I  ONE   TREE  CANYON 
LOS  BANDS 

LOS   BANDS   ARBURUA  RCH 

LOS  8AN0S   OET  RESV 

MADERA 

KANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE    STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE   FLAT  DAM 

PORTEftVlLLE 

PDSEy  3  E 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN   LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  yOSEMITE 

SPRINGVILLE    7  ENE 
STANISLAUS  PUWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  *t 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLQCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WOFFQRD  HEIGHTS 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 


DRAINAGE  06 

ACT0N-HiJ%8fifiD  HDFC2610 

AL  I  SO  CN  OAT  MT  FC  t>t,b 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECG  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
/^?USA  CITY  PARK  FCU38 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEL   AIR   FC    10  e 

RIG  BEAR  LAKE 

RIG  BEAR   LAKE    DAM  / 

BIG  DAUTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCteOE 
nONITA 

nOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC226  Q 


.00 
.00 
.57 


1,01     .02  .l*- 


.37      .01  T 


.09      .01  T 


.58      .05  .06 


.12      .05  .O** 


19     20     21     22     23     24     25  26 


28     29     30  31 


!•*  lollowing  Siaiion  Indvx. 
182  - 


DAILY  PRECIPITATION 


burbank  valley  pmp  plt 
cachuma  dam 

CAMPO 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTM  FC    a-V  0 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLBYS   FC    53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE    FC    193  B 

CRYSTAL    LAKE   FC  ^83C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACfi 

DESCANSD  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
ELIZABETH   LAKE  FC128B 
ELSINORE 


7     I     8     I    9     I    10    I    11    I  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


25     26  27 


29     30  31 


ESCONOlRO 
FILLMORE    1  WNH 
FONTANA  5  N 
FDNTANA  KAISER 
FULLERTON  HlLLCREST  RV 

GIBRALTAR    DAH  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GlENOALE    STAPEN  FC295G 

clendora  west  fc  185 
haines  cyn  lower  fc36* 

haines  cyn  upper  fc367 
hemet 

henshaw  dah 
h0egee5  fc  &0  a 
idyllhilo  ranger  sta 

julian  wynqla 
juncal  0am 

la  cbescenta  fc  251  b 

lAGUNA  REACH 
LAKESIDE   2  E 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA   PI  STA  FC  352B 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG   BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTH  R 
LOS   PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARtt 

MT  BALDY  FC  850 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC    33fl   8  // 

NEWBURY   PARK   4  Sw 
NEWHALL   SOLFOAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  Nw 
OCEANSIDE 

OJAI 

DPIOS  CAMP   FC    57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATOfiY 

PALDS  VERDES  EST  FCBD 

PASADENA 

PERR IS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE    FIRE    STA.  #3 
PIVERSinE    EXP    STA  R 
SALSIPUEOES   GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN   DIEGO  WB   AIRPORT  H 
SAN  OIMAS   FIRE   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL    CANYON  PH 

SAN  GABRIEL    OM  FC'*25BE 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA   FERN  FC't32 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   Ty  PEAK 

SANTA  MARU   WB   AIRPORT  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MriNICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS  PWR  PL  NO  I 
SIGNAL    HILL   FC  Al5 
SOMIS   3  NW 
SPADRA  PAC    FC   356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA   PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UNION  OIL    STEARNS  ABS 
U  C    L  A 


T  T  T 


.00 
.00 
.00 


.33 
.02 
.06 


.07      .29  .05 


T  T  T 


ITT 


.0<<      .17  ,01 


.01  .01 
.02  T 


lowing  Slalion  Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


VALL6V  CENTER  2 
VAN  NliYS  FC  19ft 
VENTURA 

VINCfiNT  HRF    STA  FC120 

VISTA  2  HNE 
-ALNUT  PTL   STA  FC1026 
MARNER  SPftl^&S 
WMITTIER  CTY  H  FC  106C 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


19     20  21 


22     23  24 


25     28     27  28 


ADELANTO 
aPPLE  VALLEV 
BAKER   9  NNh 
9AR$T0M 
BEAUMONT    I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
etc  PINES  PARX  PC  83B 
elSMDP  CREEK    INTAKE    2  //B 
BISHOP  W6  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 
eORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD 
BRAHlEY  2  SW 

CABAZDN 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
OACGETT  l-AA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

CEEP  CANYON  LABOHATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  Z  S5M 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAIHEE 

HAYPIELD  PUMPING  PLANT 
HESPEAU 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

INYOkERN  ARHITAGE 

iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 

LAKE  ARdOMHEAO 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOjiVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  San  jac into  wsp 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

NiLAND 

OCOTILLO  HELLS 
PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONa 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WUDROSE  RANGER  STA 


.02      .06  .01 


.02  .12 


.03     .03  .05 


EXTREMES 


HIGHEST  TEHPEsaTURE 
NEEDLES    F4i  4IRPDRT 

lU 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   HDUNT4IN  2 

19 

DATE 

29+ 

CR61TEST  TQTil   P R E C I P 1 T IT  I  ON 
BOCA 

«.07 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
105  STATIONS 

.00 

GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION 
STANDISH  HICREV  ST  Pk 

2.10 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE   MOUNTAIN  2 

19.0 

GREATEST    DEPTH   OF  SNOW 
WHITE    MOUNTAIN  2 

12 

DATE 

IS 

5««  t»l«i«nc*  neiM  following  Station  Iad«a. 
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DAILY  TEMPERATURES  cu.pornu 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*          ^  * 

NORTH  COAST 

DBlINJCf  01 

4LPERPPINT 

MAX 
MIN 

69 
62 

64 
59 

85 
57 

86 
59 

89 
65 

79 
53 

79 
52 

74 
51 

72 
44 

71 
44 

76 
49 

74 

60 

4NGWIN   P4C   UNION  COL 

MAX 

Mm 

91 

68 
48 

7  1 
48 

74 
48 

70 
49 

63 
47 

75 
49 

55 
49 

61 
49 

56 
48 

69 

49 

67 
49 

71 
48 

78 
46 

79 
51 

86 
61 

89 
49 

67 
49 

75 
49 

77 
49 

71 
48 

79 
48 

84 
52 

83 
46 

83 
46 

80 
47 

76 
41 

75 
44 

60 
62 

86 
58 

74.7 
48.8 

BIC    BIP    RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

96 
hi 

98 
52 

103 
53 

104 
56 

96 
52 

89 
47 

77 
55 

78 
55 

73 
60 

66 
55 

75 
54 

80 
55 

91 
51 

91 
51 

93 
54 

94 
49 

94 

53 

93 

60 

90 
61 

70 
60 

67 
59 

90 
53 

89 
56 

76 
51 

76 
49 

72 
47 

71 
42 

71 
45 

78 
45 

86 
46 

84  .9 
52.5 

CALLAHAN  RANGER  ST4 

MAX 
MDJ 

99 
".1 

94 
43 

99 
46 

98 
52 

95 
51 

87 
49 

8  1 
49 

67 

50 

67 

50 

71 
52 

7  5 
46 

85 
47 

82 
50 

86 
51 

87 
46 

82 
41 

89 
45 

86 
51 

72 
56 

60 
53 

83 

51 

73 
41 

72 
46 

70 
41 

66 
35 

73 
45 

79 
37 

86 
41 

81.3 
46.6 

CECUVILlE  5  SE 

MAX 
MIN 

86 
".6 

92 
47 

94 
51 

88 
54 

85 
50 

77 
45 

72 
42 

67 
47 

63 
52 

66 
46 

74 
50 

6  1 
46 

83 
47 

82 
48 

84 
42 

61 
44 

82 
46 

77 
51 

63 
49 

66 
44 

77 
47 

70 
49 

69 
45 

69 
45 

69 
44 

65 
41 

63 

40 

70 
40 

77 
38 

84 

42 

76.6 
46.0 

CL"VEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

95 
51 

69 
54 

77 
55 

79 

54 

77 
54 

72 
56 

71 
54 

75 

55 

68 
54 

62 
55 

76 
54 

72 
56 

77 
53 

76 
50 

76 
52 

90 
56 

95 

55 

70 
56 

75 
55 

77 

56 

73 
54 

78 
50 

86 
55 

B3 
55 

82 
52 

77 
52 

75 
52 

74 
51 

65 

52 

90 
64 

77.8 
53.7 

COVELO 

MAX 
MIN 

9! 
«9 

90 
50 

94 

51 

91 
53 

85 
50 

80 
52 

74 
54 

72 
52 

75 
55 

72 
52 

73 
53 

78 
49 

63 
52 

87 
46 

87 

50 

89 
49 

68 
53 

66 
48 

71 
54 

84 
52 

65 
47 

85 

46 

85 
51 

76 
49 

78 
50 

74 
44 

72 
42 

70 
41 

76 
41 

85 
45 

81.3 
49.5 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

75 

49 

62 
53 

62 
53 

63 
55 

66 
55 

67 
51 

63 
54 

63 
54 

62 
54 

60 
54 

68 
53 

64 

52 

67 
54 

66 
54 

65 
54 

65 
54 

66 
53 

63 
52 

69 
46 

73 
46 

66 
46 

65.5 
52.2 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

72 
54 

68 
54 

70 
53 

73 
53 

71 
55 

68 
51 

73 
50 

67 
53 

63 

54 

62 
55 

71 
54 

68 

54 

71 
54 

73 
52 

69 
54 

72 

53 

71 
53 

75 
55 

70 
53 

72 

52 

64 
54 

81 
55 

76 
59 

77 
47 

75 
45 

87 
53 

72.3 
53.0 

CL<  VALLEY 

MAX 
MIN 

90 
44 

94 
46 

92 
49 

87 
52 

80 
52 

62 

52 

70 
49 

73 
47 

65 
49 

69 

52 

72 
52 

80 
55 

79 
51 

89 
45 

91 
47 

92 
46 

92 
46 

85 

56 

87 
56 

81 
51 

63 
43 

63 
50 

70 
54 

67 
42 

63 
48 

59 
42 

57 
45 

70 
40 

79 
40 

86 
40 

76.2 
48.2 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

63 

50 

59 
52 

59 

52 

59 

53 

60 
54 

64 
54 

59 
54 

58 
53 

57 
53 

58 
53 

59 
53 

61 
53 

59 
54 

59 
53 

60 
54 

60 
54 

61 
51 

62 
54 

59 
54 

60 
54 

61 
64 

59 
54 

63 
54 

60 
54 

60 
53 

61 
54 

60 
52 

61 
53 

60 
52 

59 
53 

60.  0 
53.2 

FERNDALE    2  NH 

MAX 

Mm 

66 
45 

66 
44 

64 

52 

64 

53 

62 
54 

67 
54 

65 
53 

56 
53 

58 
54 

60 
53 

61 

52 

62 
53 

60 
54 

63 
53 

64 
54 

60 
53 

68 
51 

67 
53 

60 
54 

64 

53 

64 
54 

62 

55 

67 
55 

64 
53 

64 

50 

63 
49 

64 
50 

65 

50 

65 
50 

64 

52 

63.3 
52.1 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

71 
50 

62 
50 

60 
53 

62 
54 

63 
54 

62 
55 

64 
52 

60 
52 

60 
52 

58 
52 

60 
52 

62 
53 

64 
63 

62 
53 

61 
52 

64 

51 

66 

50 

63 
54 

53 
54 

63 
51 

60 
51 

62 
53 

62 
52 

64 

52 

62 
50 

64 
49 

64 
49 

61 
49 

61 
47 

63 
46 

62.3 
51.5 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

63 
50 

60 
53 

63 

53 

61 
54 

62 
54 

65 
53 

63 
53 

62 
51 

56 
52 

60 
52 

62 
51 

62 

52 

60 
52 

63 

52 

64 

50 

64 
52 

64 
54 

66 
53 

62 
51 

64 
51 

62 
52 

64 
52 

64 

51 

61 
47 

64 
48 

64 
47 

65 
47 

65 
42 

6  1 
42 

62.7 
50.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

66 
40 

93 
42 

97 
46 

97 
52 

89 
52 

66 
48 

83 
51 

76 
51 

69 
51 

72 
53 

76 
46 

65 
48 

86 

50 

87 
55 

88 
45 

67 
44 

86 
49 

86 
51 

76 
56 

80 
54 

84 
42 

81 
46 

86 
54 

73 
41 

72 
47 

67 
36 

67 

31 

72 
39 

79 
36 

40 

62.0 
46.6 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

61 
52 

62 
53 

62 
52 

61 
52 

63 
54 

62 
53 

63 
46 

60 
50 

59 
48 

62 
52 

64 
50 

67 
53 

66 
50 

65 
48 

64 
49 

58 
46 

64 
52 

65 
55 

62 
54 

60 
53 

66 
49 

65 
55 

66 
50 

66 
47 

65 
46 

65 
47 

65 
47 

66 
45 

70 
44 

43 

63.7 
49.8 

CRSTON 

MAX 

Mm 

B2 
54 

63 
54 

71 
54 

72 
54 

72 
52 

73 
52 

78 
43 

75 
49 

70 
53 

63 
54 

74 
54 

72 
51 

77 
49 

77 
49 

80 
46 

79 
48 

77 
53 

73 
55 

74 
52 

73 
55 

73 
53 

78 
47 

80 
48 

69 
48 

90 
50 

83 
42 

83 
41 

82 
40 

86 
44 

46 

77.0 
49.7 

HAPPY    CAMP   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

91 

50 

93 

52 

99 
54 

102 
57 

95 
54 

91 
55 

80 
50 

80 
53 

72 
58 

69 

56 

77 
54 

84 
53 

91 
55 

93 
60 

92 
53 

93 
53 

91 
55 

97 
59 

89 
61 

76 
60 

87 
51 

89 
54 

81 
58 

74 
48 

76 
52 

70 
45 

70 
47 

66 
44 

76 
43 

47 

84.4 
53.0 

HEALDSeURG 

MAX 

Mm 

70 
55 

75 
56 

78 
56 

76 
55 

73 
56 

82 
58 

77 
49 

71 
54 

6! 

55 

71 
55 

75 
55 

78 
56 

81 
53 

81 
54 

87 
51 

65 
53 

70 
55 

78 
58 

79 
56 

75 
56 

63 
56 

86 
52 

86 
53 

86 
58 

82 
65 

80 
65 

79 
54 

88 
63 

94 
59 

94 
52 

79.5 
54.6 

HILTS 

MAX 
l«N 

81 
49 

84 
49 

90 

50 

95 

56 

93 
52 

76 
50 

75 
48 

71 
49 

62 
49 

64 

52 

69 
46 

75 
51 

80 
49 

82 
52 

83 
52 

82 
49 

82 
54 

85 
53 

86 
55 

71 
53 

79 
47 

74 
53 

73 
50 

74 
49 

70 
38 

67 
37 

54 
47 

36 

76.9 
49.2 

HOnPA 

MAX 

Mm 

95 
52 

97 
55 

97 
53 

90 
54 

85 
55 

71 
58 

68 
49 

69 
55 

69 
56 

68 
56 

75 
56 

72 
52 

84 
52 

84 
53 

84 
54 

89 
51 

96 
57 

90 
56 

85 

60 

73 
60 

84 
46 

64 
54 

88 
55 

75 
56 

74 
52 

7  1 
54 

70 
46 

67 
44 

76 
50 

83 
48 

80.4 
53.4 

KENTFIELO 

MAX 

Mm 

89 
53 

7? 
53 

73 
54 

70 
56 

69 

52 

74 
53 

69 
55 

70 
55 

65 
56 

73 
55 

70 
55 

72 
55 

77 
54 

73 
52 

76 
51 

72 
56 

69 
53 

75 
56 

76 
57 

71 
53 

77 
51 

77 
52 

64 
55 

61 

56 

78 
60 

75 
50 

75 
49 

63 
50 

90 
50 

75.  1 
53.3 

KLAMATK 

MAX 

Mm 

81 
49 

68 
51 

60 

50 

63 
54 

61 
55 

64 
54 

62 
48 

61 

55 

60 

56 

61 
55 

60 
53 

60 
54 

60 
54 

61 
54 

67 

55 

67 
55 

63 
54 

65 

55 

61 
66 

64 
55 

63 

55 

64 

55 

66 

56 

65 

52 

63 
52 

64 
47 

63 
47 

66 
45 

69 
46 

63 
49 

63.6 
52.5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

85 
47 

86 
47 

88 
45 

86 
48 

76 
50 

69 
50 

75 
48 

70 
51 

64 

52 

72 
52 

71 
52 

79 
51 

84 

50 

85 
46 

93 
48 

91 
60 

87 
50 

73 
58 

62 
58 

79 
53 

85 

51 

90 
46 

86 
62 

82 
45 

75 
47 

75 
36 

73 
39 

76 
36 

64 
40 

90 
44 

80.4 
46.2 

LAVA   BEOS   NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

75 
43 

77 
47 

84 
54 

88 
58 

89 
51 

63 
44 

79 
46 

78 
51 

60 
44 

62 
46 

66 
44 

69 
44 

77 

60 

76 
52 

75 
49 

77 
46 

71 
52 

76 
53 

78 
50 

71 
47 

73 
45 

75 
46 

66 
50 

61 
43 

60 
39 

59 
36 

60 
35 

56 
36 

63 
35 

41 

71.8 
46.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

74 
37 

77 
37 

8! 
34 

89 
49 

86 
48 

85 
41 

80 
47 

76 
46 

61 
43 

61 
46 

65 

41 

71 
45 

76 
44 

79 
47 

77 
43 

76 
36 

76 
44 

77 
47 

82 
48 

66 
43 

70 
38 

75 
42 

66 
50 

69 
41 

60 
39 

55 
32 

58 
37 

55 
37 

61 
29 

35 

71.7 
41.7 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

72 
54 

72 
56 

74 

52 

72 
56 

70 
57 

74 
49 

71 
49 

66 
54 

63 
54 

72 
54 

72 
55 

76 
55 

73 
54 

74 
54 

74 
53 

74 
54 

73 
55 

75 
55 

75 
54 

73 
54 

71 
64 

74 
52 

69 
53 

64 

56 

80 
51 

79 
49 

78 
47 

66 
49 

90 
51 

53 

75.5 
53.1 

ORICK    PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 

Mm 

76 
42 

74 
46 

60 
52 

62 
52 

61 

54 

65 

53 

64 

45 

60 

52 

61 
54 

60 
53 

59 

53 

58 
53 

60 
53 

72 
52 

63 

50 

67 
56 

65 
56 

66 
53 

64 
53 

68 
53 

66 
54 

63 
51 

62 
49 

64 
48 

62 
42 

65 

40 

67 
41 

52 

64.2 
50.4 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

95 
51 

99 
52 

94 
52 

87 
52 

77 
51 

69 
52 

73 
52 

72 
56 

72 
58 

77 
56 

78 
54 

85 
52 

67 
51 

67 
52 

92 
53 

9S 
52 

96 
56 

88 
52 

60 
63 

93 

60 

90 
65 

88 
52 

76 
59 

74 

50 

71 
52 

72 
60 

68 
47 

78 
43 

85 
46 

49 

83.0 
52.7 

PET4LUMA    FIRE    STA  2 

MAX 

Mm 

81 
56 

69 
57 

70 
53 

67 
53 

65 

56 

71 
54 

68 

51 

68 
54 

62 

58 

70 
54 

67 
55 

69 
55 

72 
55 

71 
53 

61 
52 

76 
53 

75 

56 

75 
56 

70 
56 

62 
55 

77 
53 

80 
53 

79 
53 

76 
54 

73 
62 

73 
51 

73 
50 

79 
49 

87 
50 

48 

73.2 
53.6 

POINT  ARENA 

MAX 
tVON 

68 
54 

61 
52 

61 
52 

59 
52 

62 
54 

64 
54 

61 

51 

60 
52 

60 
52 

62 
53 

64 
52 

63 
51 

62 
52 

61 
51 

63 
51 

69 
49 

64 

50 

62 
54 

65 
64 

62 
52 

66 
61 

62 
51 

64 
51 

64 
61 

65 
49 

61 
50 

62 
49 

66 
48 

65 
46 

60 
46 

62.9 
51.3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

97 
54 

83 
54 

85 

55 

87 
54 

82 
55 

72 
54 

75 
48 

72 
56 

70 
58 

72 
54 

76 
54 

81 
54 

86 
51 

89 
49 

95 
50 

93 
56 

94 
54 

78 
58 

66 
59 

85 

55 

85 
62 

92 
51 

92 
60 

80 
49 

78 
46 

75 
44 

73 
43 

61 
41 

88 
45 

82.9 
52.2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

79 
53 

79 
54 

77 
53 

80 
54 

74 
55 

62 
53 

67 
49 

66 
51 

68 
53 

66 
54 

71 
54 

60 

63 

78 
52 

80 
54 

84 

52 

68 
52 

93 
52 

80 
56 

62 

56 

80 
55 

85 
54 

85 
53 

85 

56 

79 
54 

74 
52 

70 
52 

78 
48 

76 
52 

76 
52 

81 
50 

76,0 
52.9 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

74 
54 

72 
55 

77 
55 

74 

55 

69 
57 

78 
54 

74 
46 

66 
53 

64 

56 

74 
55 

72 
56 

76 
56 

80 
52 

78 
53 

63 

50 

83 
51 

76 
55 

76 
57 

81 
53 

74 

57 

76 
56 

82 
49 

86 
64 

89 
55 

62 
53 

63 
51 

81 

50 

87 
46 

93 
51 

93 
49 

78.6 
53.2 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

7B 
54 

69 
61 

70 
58 

69 

56 

67 
56 

72 
52 

71 
57 

65 
55 

6! 
55 

71 
57 

70 
55 

71 
56 

76 

56 

72 
46 

76 
55 

78 
54 

75 
62 

76 
56 

76 
61 

72 
57 

75 
53 

75 
53 

78 
49 

79 

70 

73 
56 

71 
42 

81 
52 

89 
54 

87 
55 

73.7 
54.8 

S«e  Relarenc«  Notes  Following  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 


Station 


Day  ol  Month 

Average 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

72 

69 

72 

66 

69 

77 

75 

68 

65 

73 

69 

74 

76 

75 

83 

79 

71 

73 

72 

69 

79 

81 

87 

88 

82 

83 

80 

84 

90 

90 

76.4 

5<. 

55 

54 

55 

55 

56 

47 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

51 

52 

55 

57 

55 

55 

54 

51 

51 

56 

53 

50 

52 

47 

47 

50 

52.9 

90 

9 1 

90 

96 

92 

69 

6  1 

78 

72 

66 

73 

60 

85 

87 

86 

90 

90 

87 

83 

65 

81 

84 

83 

72 

74 

67 

66 

65 

74 

82 

31.2 

".9 

51 

53 

56 

55 

49 

47 

52 

56 

53 

54 

51 

51 

54 

45 

52 

50 

55 

59 

57 

55 

51 

56 

45 

50 

42 

'•2 

43 

42 

46 

50.7 

69 

71 

65 

65 

61 

61 

67 

59 

60 

60 

60 

64 

63 

62 

60 

62 

70 

70 

67 

66 

69 

63 

69 

69 

63 

61 

63 

63 

64 

65 

64.3 

51 

5? 

54 

54 

54 

52 

53 

54 

54 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

52 

55 

55 

53 

53 

54 

54 

54 

50 

53 

52 

52 

53 

54 

53.0 

59 

61 

62 

62 

60 

65 

63 

61 

60 

56 

60 

60 

63 

71 

80 

es 

56 

62 

60 

63 

67 

70 

65 

70 

64 

62 

70 

71 

73 

65.0 

49 

53 

52 

53 

54 

55 

52 

54 

52 

53 

52 

53 

53 

52 

55 

52 

54 

53 

53 

50 

51 

56 

53 

53 

53 

52 

54 

51 

5  3 

5  2.9 

74 

73 

76 

73 

70 

74 

73 

66 

63 

74 

74 

75 

76 

79 

85 

84 

82 

61 

73 

72 

79 

64 

87 

84 

79 

79 

79 

85 

92 

93 

76.2 

55 

56 

53 

55 

56 

48 

44 

52 

54 

55 

54 

55 

51 

54 

48 

49 

56 

55 

52 

56 

54 

46 

50 

57 

56 

45 

52 

46 

45 

47 

51.9 

79 

87 

91 

91 

65 

79 

60 

76 

65 

67 

70 

79 

81 

80 

80 

70 

79 

61 

74 

74 

77 

75 

70 

62 

60 

61 

60 

63 

71 

82 

75.0 

46 

40 

45 

52 

51 

43 

45 

51 

45 

49 

41 

44 

48 

52 

48 

50 

52 

50 

54 

45 

39 

46 

51 

44 

36 

34 

37 

36 

32 

36 

44.9 

90 

87 

87 

83 

71 

72 

73 

74 

66 

77 

79 

80 

67 

86 

95 

96 

92 

81 

67 

60 

86 

91 

84 

83 

75 

71 

70 

79 

65 

94 

82.1 

53 

55 

55 

55 

55 

55 

50 

55 

56 

55 

54 

54 

52 

51 

52 

57 

54 

56 

55 

55 

5^ 

53 

04 

56 

52 

50 

49 

46 

47 

53.4 

93 

93 

96 

99 

92 

90 

83 

81 

71 

62 

72 

75 

65 

88 

90 

89 

66 

89 

65 

6! 

81 

85 

84 

74 

75 

70 

69 

67 

75 

83 

81.6 

<.« 

45 

48 

46 

55 

56 

53 

53 

52 

54 

51 

56 

52 

49 

57 

53 

49 

56 

61 

52 

49 

50 

60 

50 

48 

38 

43 

37 

40 

50.1 

79 

82 

82 

92 

69 

84 

80 

77 

62 

63 

67 

71 

79 

80 

81 

83 

61 

64 

80 

70 

75 

78 

73 

67 

66 

64 

63 

62 

65 

71 

75.1 

<i3 

46 

50 

59 

56 

57 

54 

52 

50 

50 

44 

49 

56 

55 

46 

54 

54 

56 

54 

52 

45 

46 

53 

46 

45 

36 

40 

42 

36 

40 

49.  1 

90 

75 

76 

75 

71 

64 

68 

66 

66 

67 

70 

71 

78 

75 

86 

69 

88 

74 

76 

75 

76 

85 

82 

73 

69 

67 

66 

74 

61 

87 

75.4 

51 

52 

51 

52 

51 

51 

46 

52 

53 

51 

51 

51 

51 

50 

51 

49 

51 

57 

54 

54 

51 

47 

52 

48 

45 

44 

44 

45 

40 

99 

101 

103 

99 

92 

80 

69 

75 

70 

73 

76 

80 

90 

91 

90 

94 

100 

96 

92 

75 

87 

88 

91 

76 

76 

69 

71 

68 

79 

86 

64.5 

50 

54 

54 

55 

55 

57 

52 

55 

58 

56 

57 

52 

50 

53 

54 

55 

57 

59 

60 

61 

49 

53 

58 

54 

51 

49 

48 

44 

45 

47 

53.4 

85 

86 

94 

98 

95 

84 

84 

79 

66 

67 

73 

78 

86 

86 

85 

67 

65 

88 

90 

74 

80 

83 

76 

73 

72 

67 

66 

65 

70 

79 

80.  1 

51 

50 

54 

59 

56 

55 

52 

56 

53 

53 

51 

53 

54 

56 

53 

52 

55 

56 

59 

56 

51 

53 

56 

46 

50 

45 

40 

44 

42 

47 

52.  1 

ei 

86 

68 

87 

80 

76 

75 

68 

65 

64 

68 

78 

60 

70 

79 

72 

78 

76 

72 

69 

76 

74 

70 

66 

65 

65 

63 

67 

72 

82 

73.8 

43 

40 

49 

49 

48 

46 

43 

48 

42 

46 

47 

51 

53 

53 

46 

43 

49 

50 

47 

43 

45 

50 

42 

42 

40 

"il 

38 

32 

45.1 

84 

85 

90 

95 

92 

88 

85 

84 

71 

70 

66 

?3 

80 

83 

76 

76 

70 

79 

79 

76 

75 

80 

72 

69 

65 

64 

65 

65 

64 

74 

76.6 

50 

39 

46 

51 

55 

49 

42 

'•2 

41 

48 

50 

53 

49 

50 

44 

49 

52 

50 

50 

46 

52 

40 

53 

45 

43 

42 

'•I 

42 

35 

39 

46 .  3 

95 

80 

82 

82 

83 

77 

77 

74 

6S 

66 

74 

7  1 

77 

80 

86 

89 

90 

78 

82 

66 

85 

6  1 

67 

88 

85 

79 

80 

83 

62 

87 

81.1 

61 

5! 

53 

55 

55 

50 

52 

51 

51 

53 

54 

53 

54 

55 

58 

60 

56 

56 

58 

54 

56 

54 

61 

55 

53 

53 

50 

53 

57 

54.8 

95 

72 

77 

80 

77 

70 

80 

78 

64 

67 

75 

73 

76 

83 

83 

90 

91 

7! 

81 

62 

76 

83 

88 

90 

88 

81 

82 

81 

64 

88 

80.3 

57 

56 

56 

55 

57 

57 

54 

55 

55 

57 

57 

56 

57 

56 

58 

61 

56 

59 

58 

57 

57 

57 

62 

58 

57 

54 

55 

52 

57 

58 

56.7 

75 

80 

78 

73 

70 

66 

62 

54 

50 

53 

55 

63 

65 

69 

74 

69 

63 

64 

69 

68 

66 

73 

66 

65 

60 

60 

59 

65 

70 

75 

66.  1 

60 

62 

59 

56 

54 

51 

49 

45 

41 

41 

47 

46 

51 

53 

55 

54 

54 

52 

51 

51 

51 

54 

52 

46 

44 

44 

44 

43 

49 

78 

82 

S3 

76 

78 

76 

71 

62 

57 

52 

55 

64 

70 

72 

73 

66 

65 

67 

69 

69 

69 

74 

67 

66 

63 

61 

64 

67 

72 

75 

68.8 

52 

55 

54 

51 

50 

48 

46 

46 

44 

42 

46 

48 

50 

50 

52 

54 

50 

49 

50 

48 

45 

53 

51 

45 

42 

41 

40 

38 

47 

50 

4  (  .9 

93 

70 

72 

73 

70 

68 

74 

72 

65 

67 

75 

71 

72 

77 

75 

89 

88 

75 

76 

76 

80 

80 

85 

86 

83 

78 

79 

78 

84 

89 

77.5 

55 

56 

54 

57 

55 

53 

52 

54 

52 

57 

53 

53 

53 

55 

53 

52 

51 

49 

51 

51 

52 

53 

51 

46 

4! 

57 

50 

55 

51 

5  2 

52.6 

99 

90 

92 

86 

63 

72 

78 

76 

82 

67 

90 

93 

93 

84 

86 

90 

87 

89 

93 

90 

90 

85 

85 

83 

83 

86.7 

56 

56 

56 

55 

53 

58 

60 

54 

56 

57 

56 

58 

58 

60 

60 

55 

56 

57 

64 

53 

57 

50 

53 

48 

52 

56.0 

84 

86 

91 

93 

65 

80 

76 

76 

59 

62 

68 

71 

80 

82 

84 

84 

76 

80 

76 

77 

78 

81 

79 

75 

74 

70 

69 

69 

72 

60 

77.3 

38 

39 

42 

52 

50 

46 

49 

55 

48 

51 

46 

52 

51 

50 

46 

43 

44 

53 

56 

53 

45 

46 

46 

39 

40 

35 

47 

40 

33 

35 

4  5.9 

80 

81 

84 

88 

64 

79 

79 

68 

60 

64 

63 

71 

74 

76 

76 

79 

70 

72 

73 

73 

71 

75 

76 

75 

73 

67 

66 

67 

75 

61 

74.0 

46 

42 

44 

50 

46 

43 

41 

46 

44 

45 

46 

47 

46 

49 

49 

42 

46 

52 

51 

46 

42 

44 

46 

40 

37 

36 

40 

37 

36 

40 

44.2 

102 

93 

92 

90 

69 

86 

63 

79 

71 

74 

74 

79 

85 

87 

99 

100 

94 

86 

89 

90 

87 

92 

94 

90 

90 

84 

83 

68 

88 

94 

87.7 

52 

51 

52 

54 

53 

50 

49 

52 

53 

55 

57 

54 

56 

53 

57 

56 

55 

60 

57 

55 

52 

55 

59 

49 

49 

50 

49 

48 

48 

46 

5  2.9 

83 

86 

89 

86 

83 

80 

76 

71 

60 

64 

67 

75 

76 

75 

78 

68 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

55 

64 

68 

74 

91 

74.1 

43 

43 

43 

46 

45 

41 

38 

49 

45 

42 

48 

46 

47 

48 

43 

42 

43 

51 

50 

44 

41 

40 

42 

38 

36 

38 

41 

37 

35 

37 

42.7 

100 

89 

87 

67 

85 

84 

61 

7  8 

7! 

78 

78 

61 

64 

86 

99 

96 

89 

85 

88 

89 

86 

90 

91 

90 

89 

86 

63 

85 

92 

94 

87.0 

62 

57 

56 

57 

56 

53 

53 

54 

55 

57 

58 

57 

58 

60 

62 

64 

62 

61 

61 

56 

57 

61 

64 

60 

56 

52 

58 

52 

49 

58 

57.6 

96 

76 

78 

79 

76 

74 

77 

68 

77 

74 

77 

81 

80 

88 

95 

78 

81 

82 

75 

61 

86 

88 

88 

83 

81 

80 

63 

69 

31.2 

55 

55 

53 

54 

55 

52 

54 

56 

52 

55 

54 

54 

5! 

57 

57 

56 

55 

55 

54 

54 

56 

52 

50 

51 

50 

50 

54 

53.9 

97 

90 

92 

91 

86 

80 

77 

79 

72 

63 

75 

75 

83 

87 

89 

95 

90 

84 

78 

86 

84 

87 

93 

81 

83 

76 

77 

75 

81 

88 

83.1 

50 

49 

50 

51 

51 

54 

50 

54 

50 

5! 

54 

48 

52 

51 

50 

52 

49 

58 

53 

55 

54 

50 

63 

54 

53 

50 

50 

43 

43 

46 

51.4 

93 

84 

86 

84 

81 

68 

69 

69 

68 

76 

86 

76 

84 

82 

78 

85 

80 

79 

76 

72 

89 

79.5 

58 

51 

55 

57 

50 

50 

51 

56 

52 

55 

57 

57 

59 

59 

56 

55 

52 

53 

53 

52 

50 

54.1 

90 

89 

87 

85 

84 

81 

79 

75 

71 

77 

77 

83 

84 

87 

97 

94 

90 

82 

88 

9! 

84 

90 

90 

68 

65 

84 

82 

84 

90 

97 

85.3 

5B 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

56 

54 

56 

56 

58 

65 

58 

59 

58 

55 

55 

56 

64 

55 

55 

53 

55 

56 

59 

5  4 

56.2 

101 

89 

85 

85 

84 

81 

62 

76 

69 

68 

78 

78 

81 

84 

85 

94 

95 

86 

63 

65 

80 

64 

92 

93 

90 

84 

82 

32 

65 

91 

84.4 

56 

65 

56 

66 

56 

54 

52 

56 

55 

55 

57 

54 

56 

56 

56 

59 

56 

59 

56 

56 

54 

55 

59 

59 

53 

54 

51 

51 

61 

53 

56.5 

63 

85 

79 

78 

75 

74 

72 

73 

59 

5S 

58 

64 

6? 

75 

81 

77 

74 

70 

74 

74 

73 

79 

76 

72 

69 

67 

66 

69 

75 

78 

72.4 

47 

48 

49 

51 

50 

47 

45 

47 

47 

44 

48 

45 

51 

47 

47 

46 

45 

53 

47 

46 

43 

47 

50 

43 

39 

40 

38 

35 

38 

43 

4  5.5 

90 

64 

84 

82 

80 

77 

76 

69 

57 

61 

61 

68 

75 

78 

87 

82 

80 

75 

79 

79 

76 

80 

62 

78 

77 

72 

73 

74 

8  1 

85 

76.7 

59 

53 

52 

53 

54 

50 

48 

47 

48 

48 

51 

5  1 

53 

53 

53 

52 

55 

57 

52 

53 

51 

52 

55 

49 

44 

47 

47 

44 

49 

52 

51.1 

90 

89 

68 

86 

84 

80 

74 

78 

76 

82 

94 

68 

90 

86 

67 

69 

86 

85 

82 

80 

86 

84.9 

60 

58 

58 

60 

52 

50 

50 

52 

55 

58 

58 

66 

62 

57 

55 

55 

54 

50 

54 

49 

46 

5  5.3 

93 

91 

94 

85 

84 

84 

77 

74 

60 

62 

64 

65 

70 

72 

60 

62 

81 

79 

72 

76 

79 

77 

83 

76 

79 

76 

73 

68 

76 

83 

77.3 

48 

49 

49 

52 

52 

46 

46 

53 

49 

50 

51 

53 

55 

54 

49 

48 

50 

56 

52 

49 

45 

50 

53 

46 

41 

41 

"il 

39 

42 

44 

48.4 

97 

91 

94 

69 

85 

81 

80 

78 

70 

63 

70 

72 

81 

62 

65 

96 

90 

66 

79 

85 

84 

85 

89 

36 

87 

79 

79 

78 

80 

88 

83.0 

53 

55 

59! 

61 

57 

55 

54 

56 

53 

55 

56 

55 

58 

58 

60 

61 

57 

65 

60 

58 

54 

57 

63 

51 

50 

48 

48 

45 

50 

55 

55.9 

68 

73 

74 

76 

74 

73 

76 

72 

64 

65 

74 

73 

75 

78 

75 

66 

83 

75 

79 

79 

77 

87 

87 

88 

84 

80 

80 

60 

88 

92 

78.  5 

55 

53 

54 

55 

57 

55 

54 

56 

54 

55 

56 

55 

56 

54 

55 

57 

52 

58 

56 

56 

55 

56 

58 

58 

56 

54 

53 

52 

58 

57 

55.4 

S4NT4  »0S4 
S1UYER5   BAH   R4N0ER  STA 
SC"TI4 

sheltek  cove 

SONOMA 

TRINITV  DAM  V1ST4  PT 

TULELAKE 

UKIAH 

WEAVERVULE   RANGER  STA 
WEED   FIRE  DEPARTMENT 
WILLIT5    1  NE 
UULOH   CREEK    1  NW 
VREKA 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN   RANGER  STATION 
ALTURAS   RANGER  STATION 
AUnuRN 

berryESSa  lake 
blue  canyon  mb  airport 


MAX 

Mm 


BOWMAN  DAM 

BRANNAN  ISLAND 

BRnOKS    FARNHAM  RANCH 

SURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLFARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA    1  SSW 
DAVIS    2  WSW 

DEER  CBEFK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIIVULF  RANGER  STA 
FAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIFLD  FIRE  STATION 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


S«o  Releronce  Nolea  FoUowing  Slatlon  Index 
-   186  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE 


1969 


Day  of  Month 


Station 

D1 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FOl SOM  DAM 

MAX 

83 

82 

77 

75 

71 

74 

79 

64 

87 

92 

95 

80 

84 

86 

60 

83 

89 

91 

86 

84 

83 

84 

64 

90 

63.0 

57 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

5  3 

56 

55 

52 

56 

54 

55 

58 

55 

57 

56 

55 

54 

54 

57 

56 

57 

55 

54 

52 

54 

63 

55.1 

CEnRCETOHN  RANGER  STA 

MAX 

82 

61 

77 

63 

61 

6  3 

65 

75 

79 

63 

82 

76 

76 

80 

79 

79 

83 

81 

76 

78 

73 

74 

76 

82 

76.6 

63 

56 

52 

56 

54 

45 

46 

46 

46 

49 

49 

52 

56 

55 

54 

55 

54 

54 

54 

52 

51 

50 

51 

48 

49 

46 

45 

44 

42 

50.7 

CRASS    VALLEY    NO.  2 

MAX 

91 

84 

83 

82 

60 

77 

74 

73 

62 

61 

65 

63 

68 

75 

79 

65 

85 

74 

76 

81 

79 

76 

83 

81 

79 

74 

72 

72 

77 

82 

76.4 

MIN 

57 

55 

53 

56 

54 

49 

49 

50 

50 

50 

52 

50 

54 

55 

54 

53 

53 

56 

54 

53 

52 

54 

58 

48 

47 

46 

46 

44 

42 

51 

51.6 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 

8  7 

93 

96 

89 

64 

8  3 

60 

59 

6  5 

70 

72 

62 

90 

68 

89 

76 

80 

7° 

78 

74 

82 

80 

70 

75 

72 

72 

70 

76 

79.  1 

MIN 

40 

40 

45 

^' 

50 

51 

5? 

51 

47 

50 

51 

51 

48 

45 

46 

53 

55 

53 

48 

47 

50 

41 

41 

36 

42 

42 

36 

38 

46.6 

JESS  VALLEY 

MAX 

88 

83 

86 

56 

7  I 

6  9 

70 

7  5 

67 

70 

62 

59 

59 

60 

59 

60 

69 

70.9 

Mm 

44 

40 

45 

39 

43 

49 

41 

4! 

45 

50 

45 

45 

42 

44 

51 

47 

44 

41 

40 

42 

49 

40 

40 

36 

36 

35 

31 

42 

43.0 

LAKEROPT 

MAX 

87 

82 

76 

70 

7 1 

82 

8  6 

90 

99 

87 

8 1 

68 

66 

86 

93 

VO 

64 

80 

77 

76 

82 

85 

64.3 

MIN 

54 

51 

53 

50 

46 

53 

53 

53 

50 

53 

50 

52 

57 

55 

59 

56 

55 

52 

52 

60 

53 

46 

45 

46 

41 

47 

50 

51.8 

LAKESHPRE 

MAX 

B7 

83 

80 

74 

62 

63 

7  3 

8 1 

62 

67 

90 

90 

69 

80 

81 

69 

67 

68 

66 

63 

81 

80 

76 

81 

86 

82.9 

MIN 

63 

56 

57 

56 

59 

58 

57 

56 

55 

56 

63 

63 

60 

57 

59 

59 

59 

64 

59 

57 

57 

62 

56 

54 

52 

47 

52 

51 

60 

57.3 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

76 

72 

72 

53 

7 1 

62 

7 1 

75 

7  1 

71 

62 

63 

62 

67 

73 

78 

68.6 

MIN 

55 

53 

46 

42 

47 

43 

40 

41 

43 

46 

45 

46 

54 

46 

50 

46 

47 

39 

45 

47 

39 

39 

34 

34 

32 

39 

47 

44.0 

LAKE    SPAULDING  DAM 

MAX 

81 

73 

72 

54 

72 

72 

66 

6  1 

69 

7  1 

74 

72 

67 

66 

62 

6  1 

68 

73 

76 

67.6 

MIN 

46 

47 

43 

41 

45 

43 

46 

49 

50 

53 

47 

50 

47 

47 

44 

48 

50 

45 

43 

40 

36 

36 

44 

50 

45.9 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

85 

78 

74 

49 

69 

7  3 

64 

67 

62 

66 

62 

69 

69 

69 

65 

60 

60 

59 

58 

66.5 

MIN 

50 

45 

49 

39 

38 

46 

43 

42 

44 

42 

46 

44 

45 

47 

44 

47 

45 

44 

41 

44 

45 

41 

36 

39 

37 

35 

38 

41 

43.1 

MARYSVIllE 

lYIAX 

101 

90 

91 

87 

8  5 

8  3 

76 

77 

87 

86 

91 

99 

97 

86 

87 

92 

87 

89 

93 

91 

90 

86 

66 

84 

86 

9  1 

86.2 

MIN 

60 

57 

56 

56 

56 

55 

54 

55 

5  5 

56 

56 

55 

57 

57 

57 

67 

58 

62 

59 

56 

56 

56 

65 

63 

56 

57 

56 

55 

51 

60 

57.4 

MC  ClOUD 

MAX 

94 

65 

82 

60 

6  6 

8  1 

63 

83 

8  5 

80 

89 

6  0 

74 

82 

79 

73 

72 

69 

68 

68 

70 

77.0 

MIN 

44 

4S 

47 

^' 

51 

54 

50 

51 

52 

56 

51 

48 

49 

50 

49 

54 

49 

46 

46 

53 

39 

41 

35 

34 

37 

35 

41 

47.0 

MINERAL 

MAX 

85 

78 

75 

70 

53 

50 

6  1 

69 

71 

76 

66 

69 

68 

68 

67 

71 

73 

76 

69 

64 

64 

61 

67 

69.9 

MIN 

46 

44 

44 

42 

36 

41 

4! 

41 

43 

46 

44 

43 

44 

42 

49 

46 

49 

40 

41 

45 

39 

33 

39 

34 

36 

33 

40 

41.7 

monticellO  dam 

MAX 

76 

82 

79 

72 

7  5 

62 

66 

7  5 

6  5 

87 

92 

91 

77 

83 

89 

78 

84 

69 

69 

88 

83 

81 

81 

65 

81.5 

MIN 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

52 

54 

49 

55 

56 

52 

54 

55 

56 

60 

56 

56 

56 

56 

54 

55 

62 

58 

56 

53 

54 

51 

54 

56 

55.0 

MOUNT  Shasta  wb  city 

MAX 

8 1 

86 

92 

62 

80 

77 

7  5 

59 

56 

63 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

78 

73 

74 

77 

79 

67 

68 

64 

63 

63 

65 

72 

82 

73.9 

MIN 

52 

48 

51 

" 

5  1 

53 

51 

49 

50 

49 

52 

54 

51 

53 

56 

56 

50 

53 

53 

48 

53 

52 

48 

43 

40 

40 

41 

43 

45 

49.7 

NEVADA  CITY 

MAX 

84 

83 

81 

76 

7  5 

66 

65 

6  5 

69 

77 

79 

69 

60 

77 

77 

8 1 

6 1 

77 

83 

79 

77 

73 

74 

71 

76 

80 

77.0 

MIN 

51 

50 

50 

^' 

^' 

43 

47 

48 

50 

48 

50 

48 

51 

52 

50 

48 

49 

51 

50 

49 

48 

49 

52 

44 

43 

44 

42 

39 

42 

45 

46.0 

ORLAND 

MAX 

100 

95 

91 

89 

88 

65 

83 

6  1 

72 

72 

77 

76 

83 

66 

90 

100 

96 

68 

85 

89 

87 

86 

99 

89 

90 

85 

84 

82 

85 

86.7 

MIN 

63 

58 

57 

5  8 

57 

55 

54 

55 

56 

51 

56 

58 

59 

60 

64 

69 

63 

62 

62 

60 

58 

61 

65 

63 

57 

57 

57 

55 

64 

56 

59.1 

OROVILLE 

MAX 

101 

90 

90 

88 

89 

85 

6  1 

72 

7  5 

8  3 

66 

90 

99 

96 

66 

84 

90 

6  5 

6  7 

93 

91 

90 

85 

84 

62 

85 

86.6 

MIN 

63 

59 

59 

5  8 

57 

56 

57 

56 

57 

58 

68 

59 

60 

62 

68 

61 

64 

62 

59 

58 

61 

68 

59 

58 

60 

56 

56 

56 

63 

59.6 

PARADISE 

MAX 

94 

65 

85 

83 

81 

78 

7  5 

74 

62 

64 

68 

69 

73 

79 

83 

92 

88 

79 

80 

83 

79 

60 

87 

84 

81 

77 

76 

75 

79 

85 

79.3 

MIN 

64 

59 

56 

60 

54 

53 

50 

5  1 

51 

53 

55 

57 

60 

61 

63 

60 

61 

61 

59 

56 

60 

62 

60 

52 

54 

51 

51 

52 

62 

56.7 

PLACFRVILLE 

MAX 

82 

82 

62 

82 

77 

67 

63 

67 

30 

82 

86 

63 

79 

83 

80 

84 

83 

60 

75 

7  8 

7  5 

7  8 

84 

76.6 

MIN 

56 

54 

52 

5  2 

48 

48 

47 

4  6 

49 

51 

51 

53 

55 

54 

54 

53 

55 

54 

51 

51 

54 

56 

50 

49 

46 

45 

44 

47 

51 

51.2 

placfrville  IFG 

MAX 

90 

86 

82 

81 

81 

78 

72 

74 

61 

66 

65 

66 

78 

6  1 

84 

76 

76 

77 

82 

82 

79 

84 

62 

82 

76 

75 

79 

79 

62 

68 

78.  1 

MIN 

67 

60 

54 

5  7 

54 

46 

50 

50 

46 

49 

50 

50 

54 

59 

61 

58 

55 

55 

59 

56 

56 

58 

59 

56 

51 

54 

50 

49 

58 

62 

54.7 

platina 

MAX 

91 

91 

92 

89 

61 

80 

62 

8 1 

77 

59 

72 

82 

8  I 

83 

68 

86 

81 

80 

74 

60 

79 

86 

8  1 

73 

74 

7  1 

74 

78 

84 

80.6 

MIN 

55 

51 

50 

53 

49 

48 

50 

48 

5 1 

52 

53 

51 

50 

51 

51 

55 

56 

56 

55 

53 

52 

53 

60 

45 

44 

47 

50 

51 

52 

59 

51.8 

PORTOLA 

MAX 

8  3 

86 

92 

91 

81 

79 

73 

61 

65 

62 

7  3 

76 

73 

75 

76 

70 

71 

7 1 

73 

73 

7  8 

70 

72 

7  3 

66 

67 

73 

8  1 

74.6 

MIN 

39 

40 

41 

46 

4  5 

37 

38 

50 

4  2 

46 

48 

52 

53 

49 

42 

41 

45 

52 

48 

42 

39 

43 

46 

44 

41 

33 

33 

31 

33 

35 

42.5 

OUINCY 

MAX 

99 

92 

88 

8  3 

56 

66 

7 1 

8  3 

60 

87 

8  8 

80 

82 

6  1 

8 1 

85 

80 

80 

72 

70 

65 

81.7 

MIN 

39 

43 

44 

48 

50 

42 

42 

53 

4  8 

52 

51 

52 

52 

55 

51 

49 

47 

57 

51 

48 

42 

47 

50 

42 

43 

41 

37 

37 

35 

37 

46.2 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

90 

85 

81 

6  2 

70 

69 

74 

64 

6  8 

92 

1 00 

93 

6  5 

86 

89 

87 

8  8 

69 

6  3 

8  1 

95 

66.4 

MIN 

64 

61 

60 

60 

59 

5  7 

58 

56 

56 

58 

62 

61 

62 

64 

64 

72 

66 

65 

64 

63 

60 

63 

67 

62 

61 

57 

58 

58 

63 

62 

61.4 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

103 

102 

94 

92 

87 

6  1 

71 

7 1 

9 1 

97 

89.2 

MIN 

^73 

62 

63 

64 

62 

61 

61 

60 

56 

56 

59 

63 

65 

66 

66 

71 

61 

67 

67 

61 

60 

64 

71 

63 

62 

59 

57 

57 

57 

61 

62.6 

RDCKLIN 

MAX 

100 

84 

66 

88 

85 

82 

83 

78 

73 

7  1 

80 

79 

62 

88 

92 

97 

94 

82 

8  7 

90 

84 

87 

93 

93 

93 

8  5 

8  5 

83 

8  5 

90 

86.0 

MIN 

58 

50 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

55 

56 

56 

53 

55 

55 

56 

58 

56 

59 

58 

56 

55 

55 

56 

57 

57 

52 

52 

48 

48 

57 

54.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

82 

62 

80 

77 

80 

76 

69 

69 

79 

76 

80 

83 

64 

90 

96 

81 

83 

86 

61 

63 

89 

91 

90 

85 

83 

62 

85 

90 

95 

82.9 

MIH 

56 

5! 

54 

54 

55 

53 

52 

56 

55 

55 

57 

53 

56 

55 

55 

57 

56 

58 

57 

56 

56 

54 

60 

56 

52 

53 

51 

53 

54 

58 

55.1 

SACRAMFNTO   WB  CITY 

MAX 

80 

81 

82 

80 

78 

76 

76 

68 

68 

80 

76 

80 

83 

64 

93 

96 

80 

84 

86 

60 

64 

90 

92 

69 

87 

83 

64 

84 

89 

96 

83.1 

MIN 

58 

57 

56 

56 

56 

54 

55 

57 

56 

56 

57 

55 

57 

57 

57 

62 

56 

60 

58 

57 

57 

57 

61 

61 

57 

57 

53 

56 

61 

62 

57.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

92 

95 

100 

90 

87 

84 

80 

79 

66 

60 

66 

73 

82 

85 

69 

91 

87 

86 

8  1 

8 1 

85 

90 

86 

85 

8  5 

80 

8 1 

78 

6  1 

85 

83.1 

MIN 

72 

71 

62 

60 

62 

59 

60 

57 

56 

54 

54 

61 

65 

65 

66 

70 

68 

66 

65 

66 

64 

67 

70 

60 

60 

57 

59 

58 

61 

64 

62.6 

SIERRA  CITY 

MAX 

87 

8! 

90 

89 

82 

79 

78 

73 

56 

61 

63 

63 

73 

77 

79 

82 

7  5 

71 

76 

76 

73 

65 

80 

74.7 

MIN 

52 

53 

53 

50 

49 

46 

46 

51 

44 

46 

46 

47 

50 

51 

51 

48 

48 

46 

47 

47 

44 

52 

50 

44 

40 

40 

37 

37 

45 

56 

47.4 

SIFRPAVILLE   RANGER  STA 

MAX 

79 

79 

84 

89 

85 

78 

79 

75 

53 

62 

64 

61 

74 

74 

72 

74 

70 

71 

65 

73 

72 

74 

76 

69 

71 

62 

64 

69 

69 

73 

71.9 

MIN 

41 

49 

45 

54 

47 

39 

45 

50 

4  1 

46 

47 

48 

52 

48 

42 

43 

48 

49 

43 

4J 

43 

48 

51 

43 

48 

37 

40 

33 

39 

40 

44.7 

SODA   SPRINGS    1  E 

MAX 

64 

74 

76 

73 

7C 

66 

64 

45 

48 

4  3 

45 

58 

63 

63 

63 

56 

54 

5  8 

62 

62 

6  3 

60 

60 

5 1 

6 1 

68 

60.2 

MIN 

35 

36 

37 

3B 

36 

35 

36 

36 

34 

35 

33 

33 

36 

35 

36 

40 

37 

39 

39 

36 

36 

41 

33 

49 

31 

33 

29 

35 

39 

39 

36.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

95 

93 

91 

87 

64 

84 

81 

76 

68 

71 

75 

83 

89 

89 

97 

96 

90 

6 1 

8  5 

84 

86 

9 1 

8  1 

83 

94 

85.7 

Mm 

58 

57 

57 

6  1 

5  7 

55 

56 

56 

56 

56 

59 

57 

58 

59 

61 

6? 

59 

63 

61 

59 

56 

56 

66 

52 

59 

49 

46 

46 

50 

56 

57.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

8  7 

82 

78 

75 

73 

58 

6  1 

72.9 

MIN 

55 

55 

49 

5  3 

52 

46 

45 

50 

46 

47 

50 

48 

46 

51 

51 

51 

49 

53 

49 

48 

44 

49 

52 

44 

40 

41 

36 

38 

45 

45 

47.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

93 

91 

96 

89 

86 

85 

69 

65 

73 

61 

69 

7  1 

84 

87 

67 

94 

86 

89 

84 

83 

91 

9  1 

8  9 

6  5 

84 

64 

8  2 

6  1 

66 

84.3 

MIN 

75 

66 

63 

65 

63 

59 

65 

61 

57 

55 

56 

55 

64 

68 

62 

65 

69 

65 

64 

69 

63 

66 

66 

59 

58 

54 

55 

55 

59 

56 

61.8 

TWIN  LAKES 

MAX 

6  5 

65 

7 1 

66 

64 

62 

69 

42 

65 

56.3 

MIN 

39 

44 

39 

37 

36 

38 

34 

38 

32 

34 

37 

33 

36 

36 

40 

39 

39 

41 

38 

37 

34 

40 

36 

37 

36 

26 

37 

28 

30 

39 

36.5 

ViCAVIlLE 

MAX 

MIN 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

100 

95 

94 

88 

86 

82 

77 

74 

61 

64 

68 

77 

61 

66 

92 

89 

81 

77 

80 

80 

62 

85 

84 

76 

76 

74 

75 

79 

82 

88 

81.2 

Mm 

59 

59 

54 

58 

56 

52 

53 

53 

52 

5! 

54 

58 

59 

60 

63 

65 

59 

57 

56 

56 

58 

57 

49 

47 

46 

45 

47 

59 

57 

55.2 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CiLlPOKNia 
JUNE 


Day  of  Month 


2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

UMISKEVTOXN  RES 

MAX 

99 

99 

87 

89 

85 

82 

81 

69 

59 

65 

72 

84 

86 

91 

9J 

83 

89 

82 

77 

69 

86 

87 

79 

83 

78 

75 

75 

80 

87 

82.8 

MIX 

65 

67 

62 

63 

61 

59 

58 

56 

54 

59 

57 

57 

64 

62 

62 

64 

65 

63 

63 

64 

60 

62 

67 

57 

58 

55 

54 

54 

57 

65 

60*3 

WILII4HS 

MAX 

99 

94 

92 

94 

88 

86 

84 

81 

71 

69 

75 

78 

89 

86 

90 

99 

94 

68 

69 

86 

86 

86 

92 

90 

89 

85 

84 

84 

65 

90 

36.6 

MIN 

61 

99 

58 

57 

56 

35 

56 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

59 

61 

66 

60 

60 

57 

58 

5° 

59 

64 

61 

58 

59 

56 

53 

65 

60 

58.5 

WILLOWS 

MAX 

101 

89 

88 

86 

89 

83 

81 

79 

69 

76 

71 

75 

83 

84 

88 

100 

99 

84 

61 

87 

84 

84 

91 

91 

90 

82 

83 

83 

86 

92 

85.0 

MIN 

60 

5B 

56 

57 

55 

54 

55 

55 

59 

55 

56 

56 

58 

58 

63 

56 

61 

59 

59 

57 

56 

59 

65 

58 

56 

54 

51 

53 

65 

56 

57.2 

WILLOhS  USSR 

MAX 

100 

100 

88 

86 

85 

84 

80 

79 

81 

79 

77 

81 

83 

88 

99 

99 

95 

89 

86 

86 

84 

92 

92 

92 

88 

83 

83 

86 

92 

93 

87.4 

MIN 

62 

5S 

56 

58 

57 

59 

55 

56 

57 

56 

58 

58 

59 

60 

64 

59 

63 

61 

62 

58 

58 

60 

58 

62 

62 

56 

50 

56 

65 

58 

58.6 

WINTERS 

MAX 

102 

83 

87 

90 

86 

81 

84 

80 

68 

70 

60 

78 

86 

88 

91 

97 

97 

82 

87 

91 

86 

89 

94 

94 

92 

65 

85 

89 

67 

93 

86.6 

MIN 

63 

58 

57 

56 

56 

56 

53 

56 

56 

57 

60 

54 

57 

57 

58 

63 

60 

61 

60 

56 

57 

56 

64 

60 

64 

56 

56 

53 

60 

58 

57.9 

WaaOlANO    I  MNN 

MAX 

100 

92 

89 

88 

87 

89 

85 

80 

70 

69 

80 

80 

85 

86 

91 

97 

96 

87 

87 

91 

86 

82 

94 

94 

90 

85 

85 

85 

85 

90 

86.7 

•            .  • 

MIN 

57 

57 

56 

55 

55 

55 

52 

56 

56 

56 

58 

55 

57 

57 

58 

64 

59 

61 

59 

59 

56 

56 

61 

60 

56 

56 

51 

54 

61 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

80 

77 

89 

88 

86 

82 

80 

78 

54 

58 

62 

55 

71 

72 

72 

74 

69 

65 

67 

71 

71 

73 

76 

70 

70 

61 

65 

64 

70 

74 

71.2 

MIN 

34 

39 

35 

40 

40 

31 

38 

47 

34 

39 

42 

42 

46 

44 

42 

41 

42 

47 

43 

41 

39 

41 

43 

41 

42 

33 

30 

26 

31 

38.9 

eoniE 

MAX 

71 

73 

73 

73 

71 

72 

70 

61 

48 

54 

57 

61 

64 

65 

61 

48 

49 

62 

64 

60 

62 

68 

62 

64 

58 

62 

58 

61 

65 

72 

63.0 

MIN 

33 

39 

40 

43 

33 

33 

35 

42 

32 

38 

29 

38 

36 

33 

36 

37 

37 

38 

34 

37 

37 

38 

36 

34 

38 

24 

25 

28 

28 

BRIDGEPORT 

MAX 

78 

78 

81 

78 

76 

74 

74 

67 

57 

63 

69 

68 

72 

74 

67 

58 

59 

59 

71 

71 

71 

69 

66 

68 

66 

67 

68 

68 

73 

79 

69.7 

MIN 

31 

34 

35 

35 

34 

35 

34 

41 

35 

39 

28 

40 

33 

34 

37 

39 

42 

41 

36 

34 

41 

39 

38 

43 

41 

36 

32 

20 

27 

CEOARVILLE 

MAX 

75 

80 

61 

90 

92 

85 

85 

83 

68 

69 

66 

72 

79 

79 

77 

77 

69 

75 

79 

76 

73 

79 

76 

66 

63 

62 

63 

62 

65 

71 

74.2 

MIN 

47 

44 

54 

50 

56 

46 

47 

53 

47 

48 

47 

53 

55 

52 

46 

48 

54 

51 

53 

49 

47 

50 

53 

45 

43 

40 

41 

40 

37 

43 

48.0 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

81 

79 

82 

67 

85 

80 

77 

74 

55 

58 

59 

58 

70 

65 

72 

72 

68 

64 

68 

68 

67 

72 

79 

69 

64 

63 

64 

64 

70 

75 

70.2 

MIN 

34 

36 

36 

39 

39 

34 

36 

44 

35 

34 

41 

37 

32 

40 

39 

37 

40 

36 

40 

36 

34 

36 

40 

39 

39 

29 

27 

25 

29 

28 

35.7 

OOVLE   5  SSE 

MAX 

84 

87 

92 

92 

87 

86 

64 

73 

70 

70 

66 

77 

77 

78 

79 

68 

79 

73 

78 

77 

77 

81 

74 

71 

71 

71 

69 

69 

77 

85 

77.3 

MIN 

43 

46 

47 

54 

53 

43 

46 

49 

43 

46 

50 

52 

57 

52 

47 

47 

52 

52 

48 

48 

45 

51 

50 

44 

50 

41 

40 

39 

42 

43 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

MAX 

82 

87 

91 

90 

87 

86 

84 

77 

69 

73 

72 

79 

60 

80 

76 

71 

76 

76 

78 

78 

80 

80 

75 

74 

74 

72 

70 

70 

76 

84 

78.3 

MIN 

44 

48 

49 

59 

55 

42 

48 

50 

46 

49 

50 

54 

59 

57 

48 

50 

54 

53 

50 

49 

49 

49 

50 

45 

45 

43 

38 

41 

41 

42 

48.4 

FORT  BIOHELL 

MAX 

78 

87 

90 

92 

84 

85 

87 

82 

75 

79 

71 

84 

81 

75 

75 

73 

74 

79 

78 

70 

80 

79 

70 

69 

67 

67 

63 

66 

73 

82 

77.0 

MIN 

42 

42 

48 

50 

50 

42 

48 

52 

48 

49 

44 

52 

50 

46 

45 

46 

50 

48 

52 

49 

44 

47 

49 

45 

41 

38 

41 

38 

35 

39 

45.5 

MONO  LAKE 

MAX 

77 

80 

83 

80 

79 

81 

80 

72 

67 

67 

69 

65 

72 

71 

69 

69 

57 

70 

72 

73 

72 

77 

74 

72 

68 

73 

72 

71 

75 

82 

72.7 

MIN 

43 

49 

46 

46 

45 

46 

45 

49 

44 

41 

40 

45 

46 

44 

43 

44 

46 

46 

44 

45 

44 

46 

49 

44 

48 

37 

40 

35 

38 

41 

43.9 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

78 

74 

80 

81 

81 

76 

75 

71 

53 

61 

60 

56 

66 

72 

73 

71 

60 

63 

65 

70 

71 

72 

79 

69 

68 

60 

64 

62 

69 

74 

69.0 

MIN 

37 

39 

39 

41 

40 

36 

38 

46 

36 

39 

41 

39 

41 

41 

40 

41 

44 

41 

40 

37 

36 

40 

43 

40 

45 

30 

41 

27 

31 

33.8 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

82 

88 

92 

88 

67 

87 

87 

59 

70 

70 

69 

81 

61 

83 

79 

71 

60 

79 

78 

60 

80 

80 

76 

75 

66 

72 

70 

71 

76 

87 

77.9 

MIN 

42 

44 

47 

54 

52 

41 

44 

51 

47 

43 

41 

41 

46 

55 

48 

49 

53 

53 

50 

47 

47 

48 

49 

49 

47 

44 

41 

42 

38 

4  1 

46 .  2 

TAHOE  CITY 

MAX 

69 

79 

78 

70 

75 

74 

71 

52 

58 

59 

57 

61 

64 

63 

69 

63 

59 

64 

64 

61 

67 

70 

66 

65 

56 

62 

60 

69 

64 

64.9 

MIN 

40 

44 

43 

44 

43 

40 

45 

42 

37 

40 

40 

42 

44 

44 

42 

40 

43 

41 

42 

41 

41 

45 

41 

41 

33 

36 

31 

37 

40 

40.8 

TAHOE    VALLEY    FAA  AP 

MAX 

70 

75 

80 

75 

73 

74 

71 

61 

54 

58 

56 

66 

64 

66 

67 

61 

59 

63 

66 

66 

66 

72 

69 

66 

62 

62 

62 

64 

68 

76 

66.4 

MIN 

39 

42 

41 

40 

41 

38 

40 

48 

38 

42 

39 

40 

41 

41 

41 

39 

46 

40 

39 

40 

40 

41 

44 

41 

46 

32 

42 

28 

33 

35 

39.9 

TERMO 

MAX 

79 

89 

89 

89 

86 

82 

82 

68 

64 

69 

66 

79 

78 

78 

73 

66 

74 

74 

74 

66 

74 

73 

69 

67 

63 

64 

63 

66 

73 

81 

73.7 

MIN 

43 

35 

41 

52 

45 

34 

41 

46 

42 

45 

46 

48 

47 

49 

37 

39 

45 

44 

43 

38 

41 

43 

47 

38 

36 

34 

38 

37 

28 

39 

41.4 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

MAX 

76 

76 

82 

84 

64 

78 

75 

74 

52 

57 

56 

55 

66 

69 

70 

71 

62 

60 

64 

68 

67 

70 

73 

67 

67 

59 

61 

61 

66 

73 

68.2 

MIN 

37 

38 

38 

41 

41 

35 

37 

46 

37 

41 

42 

39 

42 

41 

40 

40 

42 

46 

40 

39 

35 

39 

44 

43 

42 

31 

34 

27 

31 

38.7 

WOODFO«DS 

MAX 

61 

63 

61 

72 

74 

74 

71 

62 

64 

68 

74 

69 

74 

78 

71 

71 

67 

69 

67 

67 

72 

84 

69.7 

«          *  « 

MIN 

49 

49 

50 

56 

51 

49 

49 

49 

41 

44 

48 

45 

49 

48 

4S 

43 

47 

47 

46 

48 

47 

46 

46 

46 

49 

39 

44 

38 

40 

46 

46.6 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

65 

69 

68 

69 

70 

84 

78 

76 

72 

69 

70 

76 

74 

78 

79 

66 

72 

76 

71 

69 

72 

77 

81 

82 

79 

82 

79 

89 

96 

76 

75.5 

MIN 

58 

58 

51 

54 

59 

53 

SI 

54 

58 

58 

57 

59 

53 

58 

57 

59 

51 

58 

56 

56 

59 

55 

55 

51 

49 

47 

44 

49 

59 

5  2 

54.6 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

61 

72 

79 

70 

66 

77 

69 

63 

65 

68 

65 

74 

62 

77 

82 

79 

76 

76 

77 

73 

79 

82 

65 

81 

73 

79 

78 

83 

92 

89 

75.6 

MIN 

53 

59 

47 

54 

53 

46 

49 

52 

52 

54 

53 

53 

52 

52 

51 

48 

54 

49 

53 

53 

54 

51 

51 

48 

46 

45 

44 

45 

47 

50.5 

BERKELEY 

MAX 

64 

66 

62 

61 

62 

67 

61 

57 

58 

66 

62 

64 

61 

62 

68 

66 

69 

67 

65 

72 

63 

66 

76 

75 

70 

71 

73 

79 

80 

68 

66.6 

MIN 

56 

54 

58 

53 

54 

52 

51 

53 

52 

52 

53 

53 

54 

52 

52 

51 

53 

59 

55 

54 

51 

52 

53 

54 

53 

51 

50 

50 

54 

52.9 

6URLINGAHE 

MAX 

76 

76 

76 

7! 

71 

77 

69 

63 

64 

67 

73 

66 

74 

65 

71 

69 

85 

66 

78 

72 

82 

81 

79 

77 

77 

69 

76 

77 

79 

80 

74.9 

53 

56 

54 

55 

52 

56 

54 

54 

53 

54 

57 

50 

62 

51 

53 

60 

61 

60 

63 

52 

61 

61 

62 

54 

52 

48 

52 

53 

52 

55.2 

tARMEL  VALLEY 

MAX 

77 

71 

70 

66 

62 

72 

69 

61 

63 

68 

63 

66 

70 

69 

80 

78 

76 

71 

71 

69 

71 

75 

73 

72 

68 

69 

76 

87 

77 

71.0 

54 

56 

48 

54 

54 

45 

47 

52 

52 

54 

53 

53 

54 

54 

53 

53 

54 

59 

55 

54 

53 

51 

51 

54 

44 

49 

48 

43 

49 

45 

51.4 

CROCKETT 

MAX 

88 

64 

72 

72 

70 

65 

70 

67 

66 

63 

71 

69 

71 

76 

78 

80 

79 

71 

74 

73 

70 

79 

81 

82 

79 

74 

74 

76 

80 

86 

73.9 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

55 

54 

56 

54 

56 

58 

57 

57 

54 

54 

56 

58 

56 

54 

54 

52 

54 

54 

55.4 

FORT  OPD 

MAX 

64 

69 

64 

61 

62 

67 

63 

60 

61 

69 

63 

65 

64 

60 

60 

69 

66 

66 

65 

66 

61 

62 

64 

62 

64 

62 

63 

63 

67 

58 

63.5 

Mm 

53 

52 

51 

56 

52 

50 

51 

55 

55 

57 

55 

57 

55 

55 

55 

59 

56 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

52 

53 

49 

43 

46 

52 

5  3.7 

GUROY 

MAX 

86 

75 

76 

79 

73 

69 

79 

70 

64 

70 

74 

67 

75 

82 

78 

89 

76 

78 

63 

81 

79 

80 

83 

87 

85 

76 

81 

79 

83 

92 

78.2 

56 

54 

52 

53 

58 

51 

49 

49 

55 

56 

56 

57 

58 

57 

57 

54 

58 

54 

54 

55 

58 

56 

52 

52 

49 

50 

45 

45 

48 

52 

53.  3 

HALF    MnoN  BAY 

MAX 

58 

59 

62 

60 

63 

62 

60 

59 

60 

58 

62 

60 

60 

59 

56 

58 

57 

62 

63 

60 

59 

56 

57 

58 

57 

56 

54 

55 

56 

57 

58.8 

MIN 

50 

52 

55 

54 

53 

52 

54 

53 

52 

53 

52 

53 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

52 

54 

52 

52 

52 

54 

55 

53 

52 

51 

52 

51 

62.6 

HOLLISTER   1  Sw 

MAX 

66 

71 

72 

69 

67 

76 

73 

68 

67 

71 

73 

70 

78 

70 

76 

72 

79 

75 

75 

73 

73 

79 

85 

79 

80 

78 

78 

80 

67 

88 

74.9 

55 

59 

48 

54 

55 

53 

43 

43 

53 

54 

50 

50 

57 

55 

50 

53 

56 

52 

52 

59 

59 

54 

50 

47 

43 

42 

39 

39 

42 

44 

49,9 

KING   C ITY 

MAX 

62 

80 

77 

75 

80 

76 

70 

73 

77 

78 

77 

87 

84 

89 

61 

79 

78 

82 

86 

63 

89 

80 

89 

91 

83 

80.9 

MIN 

56 

49 

59 

55 

51 

46 

54 

54 

59 

55 

55 

51 

53 

59 

55 

53 

56 

53 

53 

53 

48 

45 

41 

45 

45 

51.8 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 

83 

79 

79 

73 

69 

73 

71 

62 

64 

73 

71 

70 

75 

73 

89 

90 

87 

81 

78 

75 

76 

84 

83 

81 

77 

77 

76 

84 

92 

93 

77.5 

MIN 

55 

54 

52 

58 

54 

54 

55 

53 

54 

60 

54 

54 

53 

53 

54 

52 

56 

53 

55 

55 

55 

53 

53 

53 

51 

48 

49 

47 

48 

49 

53.1 

LOS  GATOS 

MAX 

72 

78 

77 

75 

68 

79 

71 

65 

67 

76 

70 

73 

75 

71 

83 

81 

77 

80 

80 

78 

79 

81 

83 

82 

76 

78 

76 

82 

90 

87 

76.7 

MIN 

48 

56 

51 

55 

56 

49 

48 

54 

53 

55 

56 

55 

56 

55 

53 

55 

52 

53 

59 

57 

57 

55 

54 

53 

49 

48 

45 

45 

49 

51 

52.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

age  [ 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAWTINFZ    FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

SB 
57 

70 
58 

72 
57 

73 
56 

70 
57 

67 

57 

74 
54 

70 
56 

66 
56 

66 
56 

74 
56 

70 
56 

71 
56 

72 
58 

75 
54 

83 
55 

74 
53 

73 
59 

75 

58 

74 
57 

72 
56 

77 
52 

83 
57 

85 
5S 

82 
57 

77 
55 

79 
55 

77 
52 

84 
55 

90 
55 

55!9 

MPIMTCfiCV 

n  U  ^  1  t  R  C  I 

MAX 
MIN 

66 
54 

66 
54 

66 
51 

61 
54 

64 
54 

70 
50 

64 
54 

58 
53 

58 
53 

67 
54 

64 
53 

65 
54 

65 
55 

60 
53 

60 
53 

64 
53 

68 
54 

67 
54 

66 
55 

67 
54 

62 
54 

61 
53 

65 

52 

67 
52 

66 
50 

62 

50 

63 
50 

68 
47 

75 
48 

64 

50 

52!5 

MUNTtKtY  rjfiLf^ 

MAX 
MIN 

66 
56 

65 
56 

66 
51 

61 
56 

63 

55 

67 
50 

62 
56 

59 
55 

59 
54 

6! 

54 

62 
55 

63 
55 

64 
57 

60 
55 

59 
54 

70 
54 

70 
58 

68 
56 

65 
57 

66 

56 

62 

55 

61 
53 

65 
53 

62 
53 

65 

52 

62 
52 

62 
51 

65 
47 

70 
49 

59 
51 

6  3  •  6 
53.9 

MO'^RO  sav  fire  OFPT 

MIN 

65 
56 

63 
59 

66 
50 

68 
52 

66 
56 

67 
52 

68 
42 

6  = 

55 

65 

55 

66 
55 

67 
57 

67 

57 

66 
54 

66 
56 

67 
54 

67 
55 

65 
54 

69 
55 

71 
56 

65 
55 

67 

56 

66 
55 

65 
54 

66 
52 

65 
49 

64 
45 

62 
45 

64 
47 

64 
46 

66 
48 

66  t  1 
52.8 

MOUNT  OIAQLO  N  GATF 

MIN 

90 
52 

74 
49 

70 
49 

73 
49 

69 
49 

63 
46 

69 
46 

55 
47 

54 
49 

52 
48 

68 
48 

65 
47 

69 
48 

76 
47 

72 
49 

8! 
64 

87 

51 

74 
51 

78 
51 

80 
50 

73 
44 

71 
48 

84 
54 

84 

50 

79 
49 

72 
47 

74 
45 

78 
45 

79 
45 

65 
63 

49.3 

MOUNT  HAMILTON 

MIN 

78 
6<t 

75 

40 

53 
38 

50 
42 

54 
42 

56 
43 

64 
47 

69 
54 

73 
54 

58 

75 

60 

72 
58 

68 
55 

69 
58 

67 
53 

70 
50 

76 
53 

73 
50 

70 
45 

65 
45 

65 
45 

63 
44 

69 
43 

74 

51 

79 
56 

50. 'o 

NAflMlFNTO  DAM 

Mm 

90 
54 

80 
50 

80 
49 

81 
49 

73 
53 

76 
47 

83 
47 

80 
48 

69 
52 

70 
53 

73 
49 

73 
49 

61 

50 

89 
52 

87 
51 

91 
53 

73 
52 

74 

51 

81 
52 

81 
54 

82 
54 

86 
47 

91 
52 

93 

50 

88 
45 

83 
43 

87 
41 

85 
41 

87 
47 

93 
49 

49!° 

NEWARK 

Mm 

80 
60 

75 
61 

71 
57 

69 

58 

69 
58 

65 

57 

71 
60 

63 
59 

64 
59 

63 

57 

70 
56 

66 
56 

66 

57 

68 
58 

65 

59 

72 
58 

74 
59 

77 
57 

73 
59 

70 
58 

71 
59 

68 
59 

71 
58 

74 
56 

72 
56 

69 
53 

68 
58 

70 
54 

76 
58 

63 
58 

57.7 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

MIN 

67 
57 

68 
57 

65 

58 

64 
57 

64 
57 

67 
56 

61 
57 

59 
57 

60 
57 

67 
57 

63 
57 

63 
57 

62 
57 

60 
56 

65 
56 

66 
57 

70 
59 

68 

60 

65 
58 

64 

57 

63 
55 

65 

56 

69 
56 

69 
57 

65 

57 

67 
53 

69 

52 

71 
53 

77 
54 

68 
55 

56.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

Mm 

78 
61 

76 
57 

76 
54 

75 
58 

75 
58 

68 
59 

75 
56 

68 
58 

64 
56 

67 
57 

73 
57 

69 
57 

68 
57 

72 
55 

70 
52 

76 
59 

75 
57 

80 
60 

75 
60 

78 
59 

74 
59 

75 
51 

75 
55 

83 
58 

90 
56 

75 
49 

75 
48 

75 
50 

63 
50 

89 
47 

ss!-? 

PA^O  RObLES 

Mm 

69 
54 

74 

50 

75 
48 

68 
51 

73 
50 

SO 
45 

79 
4f 

70 
53 

70 
53 

72 
54 

71 
52 

78 
52 

85 

50 

84 
53 

89 
54 

78 
54 

71 
55 

80 
49 

80 
50 

78 
52 

68 
52 

90 
52 

92 
59 

91 
54 

86 
47 

82 
50 

85 
45 

88 
42 

93 
47 

97 
44 

50.6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

Mm 

69 
54 

75 
54 

77 
50 

69 
52 

74 
50 

81 
53 

78 
53 

66 
53 

71 
53 

74 
53 

74 
53 

80 
53 

87 

52 

SB 
55 

88 
54 

72 
55 

73 
56 

83 

50 

81 
55 

74 
54 

82 
53 

91 
53 

93 
54 

87 
55 

84 

51 

86 
52 

85 
49 

87 
46 

95 
48 

98 
49 

52!! 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

Mm 

93 
53 

8S 

51 

83 
48 

82 
46 

77 
52 

80 
48 

76 
44 

73 
51 

69 
52 

72 
48 

71 
48 

81 
52 

87 

50 

87 

50 

91 
47 

92 
49 

91 
48 

89 
47 

89 
49 

86 
48 

84 
53 

91 
46 

92 
51 

85 
46 

76 
46 

82 
44 

92 
40 

65 
41 

92 
47 

95 
49 

4b!i 

PISMO  BEACH 

63 
56 

67 
57 

66 
55 

65 
57 

67 
57 

76 
52 

77 
51 

68 
54 

66 
55 

67 
55 

67 
56 

70 
57 

70 
54 

69 
52 

70 
52 

69 
55 

68 
58 

71 
56 

69 
56 

66 
56 

69 
55 

69 
54 

71 
54 

75 
49 

76 
46 

75 
45 

71 
45 

83 
45 

94 
53 

89 
48 

71.4 
53.2 

POINT  PIEDRAS  6LANCAS 

Mm 

63 
54 

66 
51 

66 
53 

64 
55 

68 
51 

69 
51 

66 
51 

65 
54 

66 
52 

66 
49 

67 
50 

66 
54 

65 
53 

64 
54 

64 
51 

62 
53 

67 
56 

72 
54 

66 
56 

66 
55 

64 
55 

64 
53 

65 
52 

61 
51 

64 

50 

61 
47 

60 
48 

60 
47 

62 
46 

56 
49 

51. '9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

Mm 

85 
55 

73 
56 

74 
55 

73 
55 

71 
55 

76 
51 

73 
52 

67 

55 

64 
55 

74 
54 

73 
55 

73 
55 

79 
55 

76 
53 

87 
53 

86 
52 

84 

56 

75 

56 

77 
55 

77 
56 

89 
55 

85 
53 

88 

56 

85 

55 

82 
55 

80 
50 

79 
48 

64 
49 

91 

50 

92 
49 

79.1 
53.6 

DSTCCT    WAl 1 CV 

Mm 

82 
50 

74 
58 

84 
48 

79 
46 

76 
46 

80 
45 

77 
41 

76 
46 

67 
45 

66 
49 

74 
44 

80 
44 

85 
48 

86 
48 

88 
48 

81 
51 

77 
53 

85 
48 

86 
51 

80 
47 

82 
49 

87 
45 

89 
48 

82 
52 

79 

50 

82 
38 

81 
36 

63 
33 

88 
40 

94 
40 

46!? 

REOWDOO  CITY 

Mm 

85 
57 

77 
54 

77 
52 

75 
55 

75 

56 

73 
47 

71 
55 

63 
54 

6! 
54 

73 
55 

70 
54 

70 
55 

74 
54 

69 
53 

82 
51 

82 

56 

81 
57 

77 
55 

77 
57 

75 
55 

74 
54 

80 
51 

83 
53 

78 
53 

79 
53 

75 
46 

73 
45 

61 
45 

90 
49 

88 

50 

s'is 

Mm 

69 
56 

64 
57 

67 

50 

65 
49 

65 
50 

65 
52 

70 
50 

66 
49 

62 
57 

61 
56 

68 
56 

66 
56 

66 
56 

68 
56 

68 

56 

64 

56 

66 
57 

67 
58 

69 
58 

67 
57 

67 
55 

67 
55 

63 
56 

79 
57 

76 
56 

75 
55 

74 
54 

72 
52 

77 
56 

84 
56 

s'ie 

Mm 

71 
54 

67 
53 

67 
53 

62 
53 

63 
53 

69 

50 

62 
54 

61 
52 

60 
52 

61 
52 

63 
52 

64 
54 

66 
53 

62 
51 

73 
50 

80 
57 

72 
60 

70 
53 

70 
54 

63 
54 

65 

51 

74 
53 

80 
52 

77 
51 

72 
51 

77 
49 

74 
48 

61 
44 

88 
47 

89 
45 

51  is 

SALINAS   2  E 

Mm 

68 
50 

70 
55 

70 
51 

64 
55 

68 
55 

73 
52 

69 
51 

65 

55 

66 
54 

71 
55 

67 
54 

70 
53 

72 

56 

73 
54 

68 
55 

70 
51 

74 
54 

73 
57 

71 
57 

72 
55 

68 
5! 

70 
54 

74 
53 

70 
54 

70 
51 

69 
52 

70 
51 

73 
46 

77 
47 

75 
48 

53!? 

caiimaC   caa  ad 

Mm 

66 
55 

68 
55 

67 
52 

62 
55 

63 
53 

70 
52 

64 
51 

61 
53 

63 

53 

68 
54 

63 
54 

67 
55 

69 
55 

63 
54 

64 
54 

68 
53 

71 
56 

69 
57 

67 
56 

67 
55 

65 
54 

66 
53 

72 
52 

67 
52 

68 

50 

66 
51 

67 
51 

70 
46 

75 
46 

64 
48 

"is 

cam   AUTnwrn  MrccTfiM 

Mm 

94 
52 

8! 
49 

85 
48 

83 
50 

77 
50 

BO 
45 

82 
45 

79 
49 

72 
54 

72 
50 

73 
46 

80 
48 

86 

50 

87 
50 

91 
47 

91 
52 

88 
50 

85 
49 

90 
52 

88 

50 

86 
53 

91 
42 

91 
4S 

8! 
45 

85 
39 

84 
36 

90 
45 

96 
49 

84.9 
47.8 

s  F  RICHMOND  Sunset 

Mm 

67 
53 

65 
54 

65 
54 

62 

55 

62 
54 

66 
55 

62 
55 

58 
54 

57 
54 

63 
54 

63 
54 

63 
54 

62 
55 

61 
53 

62 
54 

61 
52 

64 

55 

69 
63 

67 
61 

66 
57 

62 
52 

62 
52 

62 
53 

62 
51 

61 
52 

61 
50 

60 
51 

65 
47 

67 
47 

64 

50 

63.0 
53.5 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

Mm 

69 
55 

72 

56 

70 
57 

67 
56 

66 
56 

69 

55 

61 
57 

57 
55 

61 
55 

68 
56 

65 

55 

65 

56 

65 

56 

61 
55 

71 
54 

76 
55 

72 
58 

73 
57 

68 
57 

64 

57 

64 
54 

68 
54 

67 
54 

66 
53 

65 
53 

65 
52 

67 

52 

71 
50 

82 
52 

66 
52 

67.4 
54.8 

S   p   FEDERAL  BUILDING 

Mm 

65 

55 

64 

56 

61 

55 

61 

55 

63 
56 

65 

55 

60 
55 

56 
54 

59 

55 

64 
55 

61 
54 

63 
56 

60 
54 

60 
54 

62 
53 

60 
54 

67 

57 

65 

57 

63 

56 

61 
56 

59 
54 

59 
54 

65 
54 

66 
53 

62 
54 

63 
53 

65 
52 

68 
54 

77 
55 

59 
51 

62.8 
54.5 

SAN  GRECORIO   2  SE 

Mm 

62 
52 

70 
55 

65 
46 

65 
54 

65 
54 

69 
48 

61 
50 

56 
53 

61 
53 

69 
54 

65 

53 

64 
54 

64 
50 

59 
53 

59 
53 

69 
53 

70 
56 

72 
48 

65 
55 

62 
53 

61 
53 

62 
53 

65 

53 

63 
51 

63 
49 

63 
51 

63 
49 

67 
47 

72 
40 

62 
43 

64 . 4 
51.2 

SAN   J  0  S  E 

Mm 

63 
56 

77 
57 

76 
55 

74 
58 

71 
58 

74 
54 

71 
51 

67 
55 

70 
55 

73 
57 

73 
56 

72 
56 

73 
57 

70 
56 

79 
55 

82 

56 

78 
58 

78 
56 

78 
59 

7! 

58 

74 
56 

78 
56 

79 
55 

77 
57 

73 
54 

75 
49 

74 
48 

79 
47 

88 
50 

85 
53 

75.9 
55.0 

SAN  LUIS  DBISPO  POlY 

MAX 

Mm 

66 

55 

62 
55 

68 
49 

63 
53 

65 

55 

66 
52 

74 
49 

74 
52 

62 

52 

66 
54 

68 

55 

66 
54 

67 
54 

69 

54 

69 
53 

76 
53 

68 
53 

69 
58 

74 
54 

70 
54 

68 
54 

71 
53 

73 
52 

79 
51 

69 
48 

70 
42 

70 
44 

69 
49 

76 
53 

90 

56 

70.  1 
52.3 

CAM  MATCn 

MAX 

Mm 

69 
62 

63 
61 

69 
59 

66 
58 

66 
60 

70 
61 

67 
54 

62 

56 

63 
54 

69 

60 

67 
58 

63 
53 

69 

61 

64 

56 

68 
59 

74 
53 

73 
62 

73 
61 

75 
61 

68 
52 

68 
54 

69 
58 

75 
64 

72 
51 

69 
59 

69 
52 

67 
49 

78 
53 

88 
46 

86 
54 

70.  1 
56.8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

83 
57 

75 
58 

75 
5! 

73 
59 

71 
58 

73 
54 

73 
52 

67 
56 

69 
56 

73 
57 

70 
56 

71 
56 

72 
57 

70 
56 

79 
54 

82 
57 

76 
58 

77 
57 

76 
59 

7! 
58 

73 
59 

78 
55 

78 
55 

76 
56 

75 
54 

75 

51 

74 
49 

80 
49 

89 
52 

84 
55 

75.5 
55.5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

62 
55 

70 
53 

71 
47 

65 

55 

67 
56 

77 
46 

74 
47 

70 
46 

69 
46 

70 
55 

67 

55 

70 
56 

75 
56 

72 
55 

72 
52 

63 
50 

72 
48 

74 
49 

70 
54 

69 
56 

73 
56 

76 
52 

81 
56 

80 
47 

77 
45 

78 
45 

78 
42 

82 
41 

88 
44 

77 
44 

73.0 
50.3 

upp  SAN  lEandro  filter 

MAX 

Mm 

74 

69 

66 
52 

66 
53 

64 

63 

70 
49 

60 

61 

58 

68 
50 

64 

62 

60 

61 

69 

71 

71 
54 

72 
54 

67 
53 

62 
5 1 

63 
50 

68 

5  I 

73 
5 1 

73 
48 

70 
49 

71 
48 

72 
49 

76 
49 

83 
50 

67.6 
50.8 

WALNLIT  CREEk   2  ESE 

MAX 

14m 

79 
53 

78 

51 

76 
54 

72 
54 

71 
54 

78 
45 

70 
55 

63 
56 

72 
54 

78 
54 

73 
54 

73 
54 

78 
52 

76 
53 

89 
52 

90 
52 

80 
55 

81 
52 

80 
53 

71 
55 

77 
54 

86 
51 

89 
53 

85 

50 

80 
49 

80 
48 

So 

47 

84 
44 

91 
48 

96 
50 

79.2 
51.9 

watsdnvillf  waterworks 

MAX 

Mm 

65 
51 

63 
55 

61 
51 

58 
56 

60 
55 

64 
49 

72 
47 

67 
53 

62 
49 

64 
55 

69 
55 

65 
56 

66 

57 

69 

56 

65 

55 

68 
55 

65 
55 

70 
53 

70 
56 

68 
55 

64 
55 

68 
54 

69 
54 

78 
54 

75 
49 

75 
53 

76 
47 

76 
44 

78 
47 

78 
48 

66.2 
52.6 

San  jdaouin 

drainage  05 

antioch  fibrebparo  ml 

MAX 

Mm 

86 
48 

74 
57 

75 
56 

77 
56 

72 
55 

70 
56 

76 
57 

73 
54 

68 
51 

69 
57 

74 
56 

73 
54 

74 
55 

78 
55 

78 
56 

86 
59 

87 
59 

77 
58 

75 
57 

78 
56 

69 
44 

73 
46 

83 
53 

87 
60 

85 

58 

80 
59 

80 
56 

78 
57 

82 
62 

86 
58 

77.5 
55.5 

ANTlnCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

96 
57 

79 
56 

78 
54 

80 
53 

74 
53 

74 
54 

77 
52 

72 
56 

68 
51 

68 
56 

76 
57 

75 

51 

77 
53 

81 
55 

82 
53 

90 
59 

90 
56 

78 
56 

78 
55 

81 
53 

76 
55 

84 
52 

88 
61 

87 
61 

85 

56 

80 
52 

62 
53 

80 
56 

64 

56 

91 
55 

80.3 
54.9 

S«e  Rsfarence  Notes  Followlag  SlKttoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


StalioD 


Day  ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

101 

92 

88 

69 

89 

87 

79 

78 

71 

71 

62 

75 

75 

86 

89 

89 

68 

81 

66 

88 

87 

82 

91 

91 

84 

80 

84 

82 

81 

37 

83.8 

65 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

57 

50 

48 

55 

56 

60 

63 

66 

60 

54 

59 

65 

69 

67 

62 

65 

58 

59 

54 

59 

58 

56 

60 

59,1 

97 

91 

91 

90 

88 

60 

86 

60 

79 

79 

83 

69 

90 

92 

90 

94 

87 

91 

93 

92 

69 

91 

96 

89 

67 

89 

86 

84 

90 

97 

86.4 

71 

66 

66 

67 

63 

65 

67 

61 

60 

63 

63 

61 

63 

66 

71 

71 

68 

67 

68 

69 

64 

65 

71 

66 

63 

61 

60 

56 

62 

65 

65.0 

89 

80 

60 

81 

80 

81 

76 

67 

61 

62 

69 

66 

74 

74 

76 

79 

76 

74 

76 

80 

80 

78 

80 

78 

77 

79 

79 

78 

78 

78 

76.1 

59 

57 

57 

58 

57 

56 

56 

56 

51 

51 

53 

53 

54 

57 

57 

57 

55 

56 

57 

58 

57 

58 

59 

57 

56 

54 

55 

53 

55 

58 

55.9 

100 

99 

91 

91 

85 

84 

81 

86 

73 

74 

77 

83 

64 

82 

68 

92 

90 

69 

90 

91 

87 

87 

91 

95 

88 

85 

87 

34 

83 

39 

86.9 

60 

58 

56 

59 

56 

57 

56 

55 

59 

57 

56 

56 

57 

58 

58 

63 

63 

61 

61 

62 

58 

59 

60 

60 

60 

56 

56 

53 

55 

57 

58.0 

98 

96 

89 

89 

91 

89 

61 

87 

82 

78 

78 

83 

64 

89 

91 

89 

94 

92 

39 

92 

89 

87 

90 

94 

87 

85 

36 

84 

34 

90 

87.9 

63 

59 

62 

62 

60 

62 

63 

55 

59 

59 

58 

62 

61 

63 

67 

69 

59 

58 

61 

62 

59 

62 

65 

60 

57 

57 

54 

54 

56 

64 

60.3 

81 

82 

82 

82 

80 

81 

71 

67 

58 

56 

58 

56 

65 

75 

77 

78 

77 

62 

70 

74 

72 

70 

76 

73 

69 

65 

63 

67 

71 

79 

71.4 

*9 

47 

48 

47 

48 

45 

44 

46 

37 

34 

39 

39 

44 

47 

47 

47 

45 

49 

47 

45 

44 

45 

46 

44 

38 

36 

37 

32 

35 

44 

43.2 

99 

83 

84 

86 

63 

79 

82 

60 

72 

71 

77 

76 

62 

65 

87 

91 

94 

64 

35 

88 

80 

84 

91 

92 

88 

89 

84 

84 

66 

91 

64.6 

57 

53 

53 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

55 

53 

52 

53 

54 

55 

57 

54 

55 

55 

53 

55 

56 

58 

56 

53 

52 

50 

52 

54 

61 

54.0 

9« 

69 

85 

66 

84 

62 

80 

80 

80 

70 

78 

77 

80 

34 

87 

89 

89 

85 

35 

38 

84 

84 

87 

86 

34 

79 

82 

79 

82 

86 

83.6 

59 

54 

52 

59 

55 

52 

51 

52 

51 

48 

50 

48 

53 

57 

58 

59 

55 

57 

57 

55 

52 

56 

56 

59 

51 

47 

48 

43 

48 

5  1 

53.0 

86 

84 

88 

65 

83 

60 

75 

74 

61 

56 

54 

60 

70 

73 

80 

81 

73 

65 

71 

76 

75 

74 

78 

75 

79 

67 

72 

71 

74 

79 

73.8 

54 

54 

51 

50 

50 

47 

46 

49 

40 

40 

41 

40 

47 

46 

50 

47 

44 

47 

46 

48 

46 

47 

50 

46 

43 

40 

41 

37 

42 

46 

45.8 

98 

91 

91 

93 

90 

69 

81 

78 

74 

79 

79 

85 

88 

92 

94 

98 

91 

91 

91 

94 

88 

91 

94 

92 

85 

37 

85 

86 

90 

96 

88.6 

63 

60 

62 

63 

59 

56 

54 

54 

56 

58 

54 

56 

57 

59 

60 

62 

54 

60 

61 

63 

57 

59 

60 

61 

57 

52 

51 

50 

53 

56 

57.6 

100 

95 

91 

90 

87 

63 

83 

86 

79 

79 

84 

64 

89 

91 

91 

91 

89 

90 

92 

93 

89 

92 

95 

95 

38 

86 

87 

84 

90 

96 

69.0 

61 

59 

59 

58 

56 

57 

57 

56 

56 

58 

60 

56 

60 

60 

62 

64 

62 

62 

62 

60 

59 

60 

61 

61 

55 

55 

55 

51 

53 

56 

56.4 

88 

86 

86 

84 

80 

80 

78 

77 

79 

79 

76 

82 

84 

85 

90 

93 

86 

89 

90 

89 

87 

90 

91 

87 

32 

86 

80 

84 

89 

95 

64.7 

57 

5S 

55 

53 

54 

52 

50 

48 

53 

57 

52 

50 

54 

54 

55 

60 

55 

56 

56 

54 

52 

59 

60 

59 

53 

55 

50 

49 

49 

5 1 

53.9 

8<> 

82 

82 

82 

87 

76 

74 

68 

66 

69 

67 

73 

73 

82 

82 

82 

76 

78 

ai 

80 

78 

82 

62 

78 

74 

76 

75 

76 

82 

90 

77.6 

49 

50 

49 

46 

49 

44 

43 

44 

44 

41 

42 

41 

49 

47 

49 

46 

43 

45 

45 

44 

44 

45 

48 

46 

38 

36 

36 

32 

35 

40 

43.7 

97 

85 

86 

86 

84 

79 

79 

78 

72 

76 

75 

79 

89 

87 

89 

92 

83 

89 

88 

87 

83 

69 

89 

90 

87 

82 

32 

35 

90 

96 

34.8 

56 

53 

52 

52 

51 

52 

50 

53 

51 

56 

51 

56 

53 

54 

54 

56 

55 

57 

54 

51 

54 

54 

59 

54 

50 

49 

47 

46 

50 

52 

52.7 

91 

89 

89 

89 

84 

84 

83 

82 

79 

77 

83 

88 

90 

91 

93 

91 

90 

92 

92 

87 

88 

94 

93 

39 

86 

86 

83 

96 

87.7 

57 

59 

58 

57 

55 

53 

52 

53 

58 

54 

53 

58 

60 

59 

57 

61 

60 

62 

59 

56 

54 

58 

55 

52 

62 

54 

52 

5  3 

56.5 

93 

88 

90 

89 

67 

83 

83 

77 

73 

77 

80 

84 

89 

90 

91 

92 

87 

90 

93 

88 

87 

90 

93 

88 

83 

87 

84 

84 

90 

96 

86.9 

62 

60 

60 

59 

59 

57 

58 

56 

57 

58 

59 

55 

61 

60 

61 

66 

63 

62 

61 

58 

57 

59 

63 

63 

56 

54 

55 

54 

54 

58.8 

101 

96 

91 

92 

90 

68 

85 

65 

80 

73 

77 

79 

86 

89 

92 

94 

93 

36 

92 

95 

90 

88 

93 

99 

90 

84 

88 

85 

86 

92 

86.6 

58 

56 

58 

56 

56 

54 

» 

52 

54 

54 

56 

56 

53 

58 

59 

59 

61 

56 

58 

57 

55 

55 

58 

59 

49 

49 

50 

47 

49 

5  1 

54.9 

86 

84 

84 

64 

82 

79 

76 

73 

65 

58 

63 

68 

80 

82 

82 

80 

78 

81 

83 

81 

78 

81 

83 

63 

76 

78 

77 

76 

83 

90 

78.5 

39 

50 

48 

50 

47 

52 

53 

50 

45 

44 

52 

46 

45 

50 

56 

52 

51 

51 

52 

51 

47 

52 

52 

48 

42 

39 

43 

38 

40 

43 

47.6 

74 

71 

73 

76 

76 

71 

66 

61 

49 

41 

46 

47 

52 

63 

65 

64 

58 

59 

63 

65 

60 

62 

68 

69 

60 

58 

62 

62 

63 

68 

62.1 

49 

48 

49 

51 

48 

44 

42 

44 

35 

32 

36 

36 

40 

44 

46 

44 

41 

42 

42 

42 

42 

44 

47 

44 

41 

37 

40 

37 

42 

48 

42.6 

95 

94 

89 

88 

87 

83 

83 

81 

76 

77 

79 

83 

87 

38 

69 

9? 

90 

89 

93 

37 

87 

90 

92 

92 

89 

84 

62 

83 

88 

94 

36.9 

60 

57 

57 

57 

55 

54 

55 

54 

55 

59 

57 

54 

57 

58 

59 

69 

60 

58 

60 

57 

55 

56 

61 

59 

53 

57 

54 

50 

54 

54 

56.6 

85 

83 

81 

82 

62 

80 

75 

72 

62 

56 

60 

59 

68 

76 

77 

30 

72 

65 

6fl 

79 

7! 

75 

81 

75 

74 

69 

72 

71 

74 

79 

73.6 

55 

54 

52 

51 

52 

49 

49 

53 

44 

45 

48 

44 

50 

49 

51 

50 

48 

49 

48 

50 

48 

49 

53 

49 

45 

42 

43 

39 

44 

46 

48.3 

70 

71 

73 

74 

73 

66 

65 

60 

45 

49 

49 

52 

63 

63 

64 

53 

51 

60 

63 

63 

58 

67 

67 

64 

60 

58 

66 

59 

65 

72 

62.0 

41 

42 

41 

43 

40 

40 

38 

39 

32 

33 

35 

34 

36 

38 

40 

37 

36 

37 

38 

36 

37 

40 

40 

36 

38 

31 

32 

30 

34 

40 

37.3 

93 

88 

84 

84 

64 

79 

78 

76 

68 

66 

69 

69 

77 

84 

87 

86 

79 

80 

32 

80 

31 

36 

88 

32 

77 

80 

82 

80.2 

66 

60 

57 

58 

57 

50 

52 

46 

48 

50 

51 

49 

56 

53 

60 

54 

58 

60 

62 

53 

58 

64 

60 

59 

52 

52 

47 

55.3 

95 

93 

88 

88 

86 

89 

83 

80 

79 

70 

75 

81 

87 

39 

86 

90 

89 

88 

90 

92 

90 

89 

94 

94 

86 

87 

85 

85 

88 

95 

86.9 

71 

64 

67 

68 

67 

63 

65 

60 

56 

60 

62 

62 

63 

66 

?1 

69 

64 

66 

68 

68 

64 

67 

70 

66 

68 

62 

65 

61 

63 

68 

65. 1 

93 

93 

94 

94 

92 

89 

62 

80 

72 

66 

74 

76 

87 

88 

84 

82 

32 

87 

87 

86 

83 

86 

88 

89 

80 

84 

82 

82 

88 

96 

84.7 

62 

56 

55 

56 

56 

56 

53 

52 

52 

54 

53 

53 

54 

58 

64 

59 

58 

59 

64 

62 

56 

58 

59 

58 

52 

55 

59 

58 

52 

52 

56.5 

102 

96 

92 

92 

93 

89 

82 

86 

88 

79 

79 

82 

85 

91 

94 

92 

94 

88 

93 

94 

91 

91 

94 

96 

91 

88 

69 

86 

86 

91 

89.9 

66 

60 

61 

60 

58 

56 

58 

58 

59 

60 

54 

56 

62 

64 

63 

67 

64 

63 

58 

62 

56 

62 

64 

61 

56 

51 

56 

57 

54 

56 

59.4 

96 

94 

90 

100 

86 

85 

85 

84 

75 

77 

79 

84 

89 

91 

92 

93 

88 

90 

92 

88 

66 

91 

94 

89 

34 

35 

84 

84 

89 

96 

88.0 

70 

64 

59 

58 

58 

56 

57 

56 

57 

57 

58 

54 

54 

57 

61 

69 

64 

62 

66 

62 

60 

63 

66 

69 

56 

56 

57 

57 

58 

60 

60 . 0 

87 

35 

67 

83 

80 

81 

80 

78 

74 

80 

79 

82 

65 

87 

90 

93 

66 

69 

90 

84 

86 

89 

89 

82 

33 

81 

86 

90 

96 

84.9 

57 

57 

55 

59 

55 

54 

53 

50 

49 

50 

51 

51 

54 

54 

54 

57 

55 

56 

54 

54 

52 

52 

61 

48 

52 

46 

45 

51 

55 

53.0 

94 

86 

66 

84 

84 

80 

80 

79 

75 

78 

77 

80 

64 

86 

68 

89 

89 

86 

89 

88 

84 

87 

90 

89 

84 

82 

32 

83 

87 

93 

84.8 

60 

58 

56 

57 

56 

55 

54 

53 

53 

57 

54 

54 

54 

58 

58 

62 

59 

59 

59 

57 

56 

56 

OO 

61 

54 

53 

52 

52 

52 

54 

56.2 

94 

86 

69 

88 

87 

63 

83 

78 

73 

73 

79 

80 

85 

90 

90 

89 

84 

89 

90 

86 

89 

90 

93 

90 

83 

35 

84 

64 

90 

95 

36.0 

63 

60 

61 

61 

60 

61 

57 

57 

54 

53 

55 

57 

60 

65 

64 

63 

60 

60 

63 

61 

57 

60 

65 

59 

53 

52 

54 

50 

50 

58 

58.4 

95 

91 

91 

69 

87 

85 

86 

8? 

77 

79 

81 

33 

89 

91 

90 

92 

86 

90 

92 

89 

86 

91 

95 

91 

85 

67 

85 

65 

91 

96 

37.8 

63 

59 

59 

60 

58 

60 

57 

56 

55 

54 

59 

55 

to 

59 

64 

67 

61 

61 

62 

61 

58 

58 

64 

59 

54 

53 

55 

51 

52 

56 

58.3 

97 

89 

85 

84 

64 

80 

79 

81 

71 

73 

75 

76 

80 

64 

86 

90 

92 

84 

84 

89 

85 

85 

90 

91 

37 

80 

83 

82 

82 

87 

63.8 

61 

56 

56 

56 

55 

53 

57 

55 

54 

58 

55 

50 

58 

58 

58 

65 

61 

56 

60 

56 

57 

54 

62 

65 

63 

58 

55 

51 

57 

59 

57,4 

72 

70 

73 

75 

74 

70 

69 

64 

54 

42 

45 

52 

53 

66 

65 

64 

55 

56 

60 

69 

62 

61 

66 

65 

69 

56 

57 

58 

72 

75 

62.8 

38 

38 

37 

38 

37 

31 

36 

38 

37 

33 

35 

37 

34 

37 

39 

36 

35 

36 

37 

39 

40 

39 

39 

37 

37 

29 

33 

28 

32 

36 

35.9 

96 

79 

82 

80 

74 

79 

77 

70 

70 

78 

76 

77 

83 

86 

90 

94 

88 

82 

84 

82 

83 

88 

89 

37 

37 

32 

30 

84 

89 

95 

83.0 

52 

56 

59 

54 

50 

55 

50 

54 

52 

58 

56 

51 

52 

53 

54 

57 

56 

55 

56 

55 

52 

53 

59 

58 

57 

52 

49 

50 

52 

5  7 

54.0 

92 

84 

89 

8? 

77 

82 

81 

73 

74 

77 

78 

61 

85 

86 

92 

90 

89 

36 

89 

86 

85 

91 

92 

91 

87 

83 

84 

82 

88 

95 

84.8 

59 

57 

56 

55 

55 

59 

55 

55 

55 

58 

56 

53 

55 

57 

58 

60 

59 

57 

58 

56 

58 

57 

62 

61 

59 

56 

54 

50 

51 

55 

56.4 

95 

85 

63 

83 

80 

75 

79 

74 

67 

68 

74 

71 

80 

85 

83 

91 

88 

32 

36 

36 

79 

85 

39 

88 

66 

78 

83 

79 

82 

67 

81.6 

61 

58 

58 

57 

57 

56 

59 

57 

52 

57 

57 

55 

58 

59 

62 

61 

63 

57 

58 

57 

59 

58 

65 

61 

61 

55 

59 

56 

45 

64 

56.1 

98 

90 

85 

87 

86 

82 

80 

60 

76 

72 

76 

75 

60 

86 

91 

93 

94 

88 

91 

99 

89 

88 

91 

99 

90 

83 

86 

84 

35 

91 

86.2 

61 

58 

59 

58 

58 

55 

54 

55 

59 

57 

56 

55 

56 

59 

58 

62 

60 

61 

62 

59 

56 

56 

61 

63 

55 

54 

52 

50 

54 

58 

57.3 

97 

86 

89 

84 

80 

74 

77 

72 

74 

79 

75 

79 

85 

84 

90 

93 

83 

84 

87 

80 

83 

89 

90 

87 

79 

63 

81 

85 

90 

32.9 

58 

5! 

55 

55 

55 

56 

54 

53 

58 

56 

53 

55 

56 

58 

60 

58 

56 

57 

56 

55 

56 

60 

59 

58 

56 

53 

53 

56 

55 

55.9 

ISH  MOUNTAIN 
AU8E8RY  1  NNE 
BlKE«5fIE1.0  HB  AIRPORT 

balch  power  house 
blackhEilS  corner 
buttonwilldh 
calaveras  bic  trees 
camp  pardee 
catheys  vv  bull  run  rh 
chcrrv  valley  pah 
coalinca 

corcoran  irrig  dist 
oenair  3  nne 

OUOLBYS 

ELECTR4   POWER  HOUSE 
FIVE   POINTS   5  SSW 
PRFSNO   WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORO 
hETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
1DRI4 

kern  river  ph  no  1 
kern  river  ph  no  3 
kettlEkan  city 
kettleman  station 
knights  ferry  2  se 

LE  GRAND 
LEHON  COVE 
L INOSAY 
LITTLE    PANOCHE    DET  DAM 
LODOFPOLE 
LOnl 

LOS  BANDS 

LOS   BANOS    DET  RESV 
HADEPi 
HANTECA 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


S««  R*f«teoce  Notes  ToUowtng  SlaUon  Index 
-   190  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  '■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  30 

31 

Aver 

MAOKOPA 

MAX 
MIN 

88 
64 

89 
65 

69 
61 

86 
63 

79 
59 

84 
53 

79 
53 

79 
53 

76 
61 

62 
53 

82 
62 

88 

65 

90 
70 

88 
72 

92 
69 

85 

60 

83 
63 

91 
66 

90 
55 

87 

65 

90 
61 

95 
56 

67 
61 

65 
56 

65 
54 

85 
57 

63 
60 

66 
66 

61.3 

MEBCFO  FIRE   STdTION  2 

MAX 
MIN 

95 
61 

90 
56 

86 
56 

86 
55 

85 
57 

83 
53 

83 
51 

76 
52 

76 
52 

80 
53 

60 
53 

35 
58 

87 
55 

88 
56 

92 
57 

92 
57 

38 
57 

92 
53 

91 
55 

86 
54 

90 
52 

90 
53 

90 
57 

87 
52 

86 
51 

47 

85 
47 

90 
57 

95 
53 

54.5 

MAX 
MIN 

8B 
58 

85 
56 

85 

56 

83 
54 

78 
55 

80 
55 

76 
53 

75 
52 

74 
55 

79 
58 

77 
56 

81 
52 

65 
54 

84 

56 

91 
56 

93 
59 

35 
56 

35 
57 

89 
53 

63 
56 

85 
55 

89 
54 

90 
61 

65 

61 

64 
55 

64 
55 

81 
50 

84 
51 

89 
54 

96 
56 

64.1 
55,5 

NEMM4N   2  NW 

MAX 

MIN 

■96 
57 

67 
5* 

87 
54 

85 
55 

63 
54 

81 
52 

80 
50 

77 
51 

77 
52 

79 
57 

78 
53 

81 
51 

85 
55 

86 

56 

92 
55 

93 
61 

86 
56 

86 
57 

90 
57 

69 
53 

85 

54 

90 
53 

91 
59 

90 
53 

89 
54 

35 
51 

84 
46 

83 
46 

63 
50 

95 
52 

53.8 

NOBTH    FORK    R4NCER  ST4 

MAX 
MIN 

91 
57 

88 
55 

82 
56 

86 
54 

86 
54 

83 

50 

74 
48 

75 
57 

65 
47 

58 
45 

65 
45 

64 
45 

68 

52 

79 

51 

82 

55 

34 
54 

76 
48 

73 
53 

81 

55 

65 

55 

61 

52 

77 
53 

34 

55 

86 
52 

31 
47 

76 
45 

78 
47 

78 
43 

79 
46 

84 
52 

50.9 

0R4NGE  COvE 

MAX 
MIN 

99 
63 

95 
59 

en 

59 

89 
59 

89 
59 

87 
56 

61 
56 

84 
56 

77 
54 

70 
54 

76 
57 

78 
55 

82 
63 

69 
59 

91 
61 

90 
61 

91 
62 

65 

61 

90 
62 

91 
60 

89 
57 

85 
60 

90 
64 

93 
59 

36 
53 

83 
52 

86 
53 

65 
49 

85 
44 

90 
56 

57.5 

pobterville 

MAX 

MIN 

101 
6". 

96 
57 

90 
56 

90 
59 

90 
57 

89 
57 

63 
58 

84 

56 

79 
54 

75 
52 

75 
55 

82 
53 

85 

58 

90 
53 

92 

62 

90 
66 

94 
58 

87 
60 

91 
60 

94 
59 

90 
56 

67 
58 

91 
64 

95 
57 

36 
53 

86 
52 

67 
52 

86 
50 

85 
53 

91 
55 

56.9 

PQ^EV   3  E 

MAX 
MIN 

79 

7B 
45 

69 
43 

63 

66 
43 

65 
43 

62 
42 

59 
41 

57 
43 

52 
41 

54 
42 

59 

43 

70 
45 

66 
44 

69 
43 

73 
43 

69 
48 

69 
45 

71 
46 

73 
47 

70 
45 

71 
43 

70 
41 

69 
41 

69 
40 

70 
38 

69 
39 

70 
38 

71 
39 

72 
41 

42. '7 

SILT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

MAX 

t«nN 

61 
53 

82 
50 

80 
49 

79 
49 

76 
50 

76 
50 

73 
49 

65 
51 

62 
44 

61 
44 

59 
49 

68 
46 

72 
49 

78 
53 

79 
60 

78 
52 

66 
52 

70 
52 

75 
56 

73 
52 

74 
52 

78 
50 

77 
53 

74 
49 

71 
47 

70 
49 

69 
46 

72 
42 

77 
43 

82 
52 

49!! 

S4«J  LUIS  D4M 

MAX 
MIN 

91 
51 

75 
52 

73 
59 

79 
56 

72 
55 

69 
46 

78 
52 

72 
50 

67 

56 

69 
59 

74 
58 

70 
53 

75 
53 

85 
61 

60 
60 

87 

58 

80 
55 

79 
52 

83 
52 

82 
57 

75 

60 

80 
56 

66 
62 

67 
56 

63 
51 

76 
50 

79 
44 

79 
46 

82 
48 

67 
68 

54.6 

SQN0R4  RS 

MAX 
MIN 

95 
52 

89 
55 

8! 

55 

86 
56 

87 
55 

84 
48 

81 
49 

79 
50 

70 
50 

71 
49 

73 
49 

74 
46 

79 
54 

85 
54 

87 

55 

88 
54 

67 
52 

63 
55 

84 

55 

86 
52 

85 
52 

82 
53 

83 
57 

88 
56 

33 
46 

76 
46 

62 
45 

80 
42 

63 
46 

39 
51 

6  3.1 
51.4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

82 

50 

80 
50 

80 
50 

83 
49 

60 
49 

77 
44 

71 
43 

56 
43 

55 
41 

55 
42 

53 
39 

60 
41 

71 
42 

73 
43 

71 
46 

69 
43 

61 

45 

71 

46 

74 
46 

72 
45 

66 
46 

74 
42 

73 
46 

72 
41 

67 
35 

68 
38 

67 
32 

72 
33 

76 
42 

43.4 

STOCKTON  WB4P 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
57 

63 
57 

81 
55 

77 
55 

80 
53 

75 
55 

72 
55 

74 
55 

79 
58 

77 
57 

31 
54 

85 
56 

84 
57 

93 
57 

94 

60 

84 
59 

84 
58 

86 
58 

82 
56 

65 

56 

91 
56 

91 
61 

88 
58 

82 
57 

84 
55 

81 
52 

85 
51 

90 
56 

97 
59 

8  3.7 
56.4 

STHCKTON  FIRE   ST4   NO  <t 

MAX 
MIN 

97 
57 

79 
57 

78 
56 

61 
54 

76 
55 

74 
51 

80 
57 

77 
54 

71 
53 

71 
55 

76 
56 

75 
54 

79 
54 

83 
55 

64 
54 

90 
58 

93 

55 

81 
57 

62 
57 

84 
53 

79 
54 

84 
53 

90 
59 

90 
56 

87 
54 

63 
51 

63 
48 

80 
49 

84 
46 

90 
57 

62.0 
54.4 

TEH4CH4PI 

MAX 

tm 

85 
5B 

89 
5? 

86 
51 

89 
55 

67 
49 

70 
51 

73 
55 

72 
48 

56 
47 

58 
46 

64 

50 

69 
51 

78 
52 

79 
52 

78 
59 

77 
5! 

74 
49 

79 
51 

73 
54 

78 
55 

73 
53 

77 
57 

79 
56 

71 
53 

70 
51 

77 
47 

72 
48 

73 
43 

75.4 
52.0 

T6JDM  RAMCHQ 

MAX 

MIN 

91, 

70 

92 
59 

97 

60 

87 

60 

85 
59 

83 
59 

85 
59 

81 
55 

81 
53 

73 
55 

76 
57 

79 
59 

84 
59 

83 
60 

86 

66 

90 
70 

68 
58 

85 
58 

86 
61 

33 
64 

65 
61 

85 
62 

90 
67 

63 
59 

31 
56 

33 
55 

83 
55 

80 
52 

85 

60 

93 
65 

THREE  PURS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

96 
59 

90 
57 

87 
57 

63 
58 

86 
58 

86 
60 

60 
58 

79 
59 

74 
55 

63 
51 

73 
57 

73 
54 

60 
59 

85 
60 

87 

67 

87 

60 

86 
65 

86 
57 

65 

60 

89 
60 

35 

58 

82 
60 

90 
66 

90 
56 

82 
56 

83 

50 

85 

56 

82 
49 

63 

65 

90 
55 

5e!i 

Tlr,ER   CREEK  PH 

MAX 
MIN 

90 
55 

83 
52 

62 
55 

82 
56 

84 
51 

79 
49 

76 
50 

73 
52 

67 
49 

68 
48 

66 
50 

70 
48 

76 
52 

82 
54 

83 
53 

86 
52 

74 
52 

73 
53 

82 
54 

60 
53 

78 
52 

84 
51 

84 
56 

62 
51 

79 
47 

75 
46 

74 
48 

78 
44 

83 
40 

88 
52 

73.9 

51.0 

TR4CV  C4RB0N4 

MAX 

MIN 

TRACY    PUHPINC  PL4NT 

MAX 
MIN 

90 
58 

79 
56 

60 
56 

74 

70 
59 

74 
55 

69 
50 

68 
51 

68 
53 

77 

56 

71 
53 

73 
54 

79 
51 

74 
57 

68 

93 

60 

31 
56 

84 
59 

63 
58 

76 

80 
51 

86 

87 
57 

86 
59 

77 
54 

60 
54 

80 
52 

86 
55 

91 

62 

96 
61 

80. 1 
55.7 

VIS4LI4 

MAX 
MIN 

98 
63 

93 

87 

89 
6  1 

87 
59 

86 
59 

80 
58 

82 
5  6 

77 
56 

71 
56 

75 
60 

79 
57 

62 
59 

68 

89 
63 

89 

91 

84 

86 
63 

91 
62 

67 
59 

65 

69 
64 

93 

67 

59 

83 
55 

35 
56 

84 
54 

83 
56 

89 
59 

65.7 
59.5 

HAScn 

MAX 
MIN 

100 

66 

96 

59 

86 
62 

90 
61 

91 
58 

68 
6 1 

62 
63 

85 

57 

76 
58 

78 
59 

80 
58 

84 
58 

85 
55 

90 
64 

92 
67 

90 
67 

92 
62 

91 
62 

90 
66 

94 

64 

90 
59 

82 
62 

91 
67 

96 
63 

89 
63 

86 
56 

88 
58 

86 
54 

35 
56 

90 
56 

88.2 
60.6 

VDSEMITE   PARK  HE4D0TRS 
*          '  * 

MAX 
MIN 

87 
51 

87 

50 

87 
47 

82 
49 

88 
48 

85 
45 

62 
45 

80 
49 

72 
45 

67 
41 

62 
43 

71 
41 

72 
43 

72 
45 

64 
47 

83 
48 

74 
41 

63 
44 

66 
49 

80 
46 

83 
46 

79 
47 

33 
49 

77 
46 

79 
43 

76 
40 

76 
41 

79 
36 

73 
41 

63 
42 

78.0 
45.0 

SnUTH  COAST 

DP4IN4C;E  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

75 
52 

73 
5! 

75 
56 

76 
55 

74 
57 

74 
55 

75 
55 

75 
55 

70 
52 

63 
52 

60 
53 

61 
52 

72 
54 

71 
56 

71 
50 

69 
54 

67 
55 

83 

50 

62 
52 

61 
55 

75 

56 

72 
58 

81 
52 

74 

56 

72 
56 

80 
54 

79 
55 

82 
52 

95 
52 

97 
63 

75.1 
54.3 

4V4L0N   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

68 
59 

67 
60 

69 
61 

64 
61 

66 
60 

65 
60 

66 
62 

65 
61 

71 
61 

70 
60 

67 
61 

66 
60 

70 
61 

69 
61 

69 
61 

67 
63 

64 
60 

64 
62 

67 
63 

63 
62 

66 
62 

74 
62 

71 
61 

65 
60 

65 
62 

73 
59 

70 
62 

71 
61 

68 
60 

73 
62 

68.  1 
61.0 

BARRETT  HAM 

MAX 
MIN 

79 
50 

76 
53 

73 
54 

77 
55 

79 
57 

70 
56 

73 
55 

74 
55 

74 
54 

70 
54 

65 

53 

60 
54 

63 
54 

77 
57 

76 
56 

79 
56 

75 
56 

74 
54 

62 
51 

84 
53 

81 
55 

77 
58 

76 
53 

82 
55 

74 
56 

76 
56 

61 
56 

81 
50 

89 
52 

97 
55 

76.7 
54.4 

BE4UH0NT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

80 
".8 

80 
47 

75 
43 

78 

79 
48 

76 
48 

78 
48 

77 
47 

76 
48 

76 
46 

66 
47 

58 
48 

58 
48 

76 
48 

61 
49 

81 
53 

60 
52 

73 
49 

77 
51 

83 

51 

61 
48 

67 
48 

77 
53 

82 
52 

65 

51 

71 
51 

60 
43 

63 

50 

86 
49 

9  3 
49 

75.8 
48.3 

BK,   BE4R  LAKE 

MAX 
MIN 

75 

74 

38 

77 
42 

76 
43 

75 
45 

75 
39 

72 
40 

68 
38 

60 
38 

53 
38 

64 
33 

63 
38 

67 
38 

72 
40 

71 
51 

66 
42 

65 
41 

70 
40 

72 
48 

73 
40 

70 
43 

75 
40 

75 
46 

75 
50 

71 
46 

73 
35 

73 
45 

76 
44 

79 
40 

80 
41 

71.2 
41.5 

BDNITA 

MAX 

Mm 

BURB4Nf   VALLEY   PUP  PLT 

MAX 

Mm 

76 
59 

70 
55 

76 
55 

76 
55 

76 
56 

76 
58 

74 
59 

75 
56 

74 
57 

70 
58 

66 
57 

79 
55 

76 
55 

76 
56 

73 
58 

69 
56 

80 
59 

79 
53 

77 
56 

74 
58 

76 
53 

77 
58 

76 

60 

77 
59 

79 
61 

76 
54 

84 
56 

90 
55 

96 
56 

76 . 9 
56.6 

CACHUHA  DAM 

MAX 
MIN 

81 
56 

72 
54 

77 
55 

76 
56 

74 
54 

75 
53 

77 
52 

71 
52 

69 
52 

70 
54 

71 
54 

73 
54 

75 
53 

78 
55 

76 
54 

79 
54 

69 
58 

70 
59 

79 
56 

80 
51 

75 
55 

76 
54 

79 
53 

64 
51 

75 

46 

76 
52 

73 
47 

77 
43 

83 
44 

91 
49 

76 . 2 
52.7 

r.AHPD 

MAX 

MIN 

77 

40 

73 
44 

75 
40 

79 
44 

75 
48 

72 
54 

73 
50 

72 
42 

69 
4« 

64 
49 

58 
49 

61 
51 

77 
46 

61 
44 

79 
47 

75 
46 

76 

51 

80 
45 

82 
42 

82 
40 

76 
45 

77 
46 

81 
45 

78 
45 

76 
47 

79 
49 

81 
42 

89 
37 

95 
40 

99 
45 

77.0 
45.5 

CANDGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

77 
57 

73 
54 

77 
55 

79 
51 

79 
55 

78 
55 

71 
56 

74 
59 

73 
55 

7? 
50 

69 
51 

73 
54 

81 
61 

81 
52 

78 
60 

72 
61 

72 
59 

64 

61 

61 
51 

79 
58 

79 
59 

78 
50 

80 
54 

79 

60 

76 
57 

83 
60 

60 
53 

63 
52 

95 
51 

98 
53 

78.6 
55.1 

CHUL4  VISTA 

MAX 
MIN 

66 
58 

66 
61 

67 
61 

66 
60 

64 
60 

66 
60 

66 
59 

66 
60 

66 
60 

65 
56 

66 
60 

66 
60 

67 
61 

65 
60 

63 
61 

67 
59 

65 
60 

68 
61 

70 
62 

68 
59 

63 
60 

65 

60 

66 
59 

65 
59 

69 
60 

66 
60 

67 
62 

70 
55 

71 
56 

66.6 
59.7 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 

MIN 

65 
57 

6! 

54 

74 
50 

75 
55 

72 
55 

72 
55 

71 
55 

70 
54 

70 
54 

65 

56 

63 
55 

67 
54 

78 
56 

74 
54 

72 
57 

66 
56 

71 
56 

79 
56 

78 
60 

74 
55 

67 
57 

74 
52 

76 
54 

71 
57 

69 
57 

78 
55 

76 
52 

64 
57 

90 
56 

95 
58 

73.4 
55.3 

CORONA 

MAX 
MIN 

75 
57 

71 
54 

76 
54 

76 
55 

75 
56 

75 
57 

75 
57 

74 
57 

7J 
54 

71 
46 

71 
56 

58 
59 

80 
57 

77 
57 

75 
58 

70 
53 

76 
53 

82 
56 

31 
59 

79 
58 

76 
56 

'  77 
57 

80 
55 

76 
52 

82 
52 

82 
52 

81 
52 

64 

50 

92 
55 

97 
55 

77.7 
55.4 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

70 
58 

71 
56 

70 
57 

72 
60 

71 
59 

72 
60 

71 
56 

73 
57 

73 
53 

73 
53 

74 
56 

75 
58 

73 
60 

72 
61 

70 
61 

76 

61 

76 
56 

73 
61 

74 

60 

72 
57 

72 
58 

72 
61 

75 
62 

73 
59 

76 
53 

75 
55 

60 
57 

64 
59 

73.5 
58.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALlFORNia 

JUNE 


Day  of  Month 

rago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

Mm 

82 

84 
49 

67 
47 

86 
47 

82 
48 

83 
49 

49 

93 
46 

47 

47 

43 

48 

48 

50 

60 

51 

54 

49 

52 

49 

66 
46 

90 
48 

6  8 
46 

46 

8  3 
45 

45 

64 
45 

49 

79 
43 

84 
47 

82.3 
48.0 

MAX 

Mm 

78 

72 

79 

79 

80 

8  3 

0  2 

7  1 

77 

8  3 

79 

88 

75.5 

MAX 

Mm 

79 
55 

70 
48 

73 
48 

78 
46 

79 
49 

50 

50 

56 

70 
55 

43 

43 

54 

48 

49 

51 

58 

56 

56 

48 

49 

56 

50 

49 

50 

49 

50 

6? 
49 

47 

47 

95 

49 

76.2 
50.3 

MAX 
MIN 

79 
57 

77 
57 

75 
60 

78 
58 

79 
59 

70 
58 

58 

76 
59 

76 
57 

57 

55 

55 

57 

59 

52 

57 

57 

57 

55 

58 

60 

60 

61 

58 

58 

59 

60 

55 

56 

98 
57 

77.2 
57.5 

MAX 

Mm 

80 
55 

72 
54 

81 
55 

82 
55 

60 
57 

60 
59 

58 

53 

52 

56 

52 

59 

58 

59 

59 

57 

58 

54 

58 

59 

55 

58 

59 

62 

8  5 
53 

53 

'54 

60.7 
56.4 

MAX 

Mm 

74 
56 

70 
59 

58 

59 

58 

57 

J7 

58 

53 

54 

68 
55 

56 

58 

59 

57 

56 

56 

57 

79 
57 

77 
59 

7  5 

58 

59 

78 
58 

78 
51 

74 

58 

78 
59 

76 
56 

82 
59 

9  1 
59 

94 
54 

75.5 
57.0 

MAX 

Mm 

7  6 
59 

73 
57 

56 

60 

59 

59 

60 

60 

58 

58 

59 

58 

61 

60 

7  8 
61 

60 

59 

59 

8  2 
60 

79 
62 

79 
50 

63 

8  1 
59 

75 
51 

74 

50 

8  3 
64 

8  1 
59 

90 
53 

9  2 
64 

101 
65 

79.0 
60.  1 

MAX 

Mm 

73 
59 

7 1 
60 

61 

61 

60 

59 

57 

60 

59 

59 

57 

59 

57 

60 

61 

60 

59 

61 

60 

78 
62 

61 

62 

52 

59 

61 

60 

7  5 
62 

62 

52 

95 
55 

74.8 
59.6 

MAX 

Mm 

80 
<i5 

73 
44 

72 
47 

7  5 
51 

78 
52 

51 

72 
49 

7  3 
49 

72 
48 

45 

48 

48 

50 

50 

50 

51 

50 

46 

45 

51 

47 

50 

51 

51 

46 

43 

45 

44 

42 

93 
46 

74.4 
47.8 

MAX 

Mm 

7  2 
40 

76 
35 

36 

82 
43 

45 

41 

39 

34 

34 

34 

33 

40 

40 

45 

51 

48 

43 

40 

43 

39 

41 

40 

50 

47 

47 

40 

43 

42 

42 

90 
48 

75.8 
41.4 

MAX 

Mm 

11 

42 

39 

42 

44 

46 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

47 

48 

51 

46 

47 

39 

45 

42 

42 

44 

43 

47 

45 

47 

78 
45 

43 

46 

96 
53 

72.8 
44.8 

MAX 

Mm 

67 
58 

68 
59 

69 
59 

68 
57 

63 
59 

70 
59 

70 
56 

70 
59 

70 
55 

69 

57 

69 
56 

70 
51 

71 
56 

67 

60 

67 
57 

69 

53 

72 
60 

71 

51 

70 
59 

70 
60 

69 
57 

69 
52 

59 

50 

70 
58 

73 
57 

71 
55 

76 
53 

69.7 
56.6 

MAX 

70 
57 

69 
59 

72 
59 

71 
59 

69 
59 

72 
58 

69 
59 

70 
53 

70 
57 

69 

58 

66 
57 

66 
57 

71 
57 

71 
59 

71 
58 

59 

67 
53 

77 
50 

76 
59 

76 
62 

71 
60 

69 
61 

74 
51 

70 
57 

72 
59 

74 
58 

70 
61 

60 
61 

62 
51 

89 
59 

72.1 
58.5 

MAX 

Mm 

MAX 

57 

58 

52 

58 

58 

54 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

56 

68 
55 

55 

55 

59 

56 

68 
57 

56 

59 
55 

58 
54 

68 
52 

69 
49 

49 

67 
45 

70 
44 

44 

69 
43 

69.1 
53.6 

Mm 

MAX 

Mm 

59 

59 

56 

59 

60 

59 

58 

60 

58 

55 

59 

60 

58 

60 

62 

61 

62 

60 

56 

62 

60 

60 

60 

69 
62 

61 

62 

73 
59 

80 
61 

59 

92 
58 

73.7 
59.5 

MAX 

Mm 

66 
60 

68 
59 

68 
60 

68 
60 

67 
60 

69 
61 

68 
63 

69 
61 

70 
60 

69 
58 

69 
60 

68 
61 

69 

60 

70 
60 

70 
62 

69 
64 

68 
63 

70 
62 

70 
61 

69 
62 

70 
52 

71 
60 

69 
60 

69 
64 

72 
54 

71 
63 

71 
52 

71 
50 

76 
51 

78 
52 

69.7 
61.2 

MAX 

67 
61 

69 
61 

71 
61 

70 
61 

69 
61 

74 
62 

70 
63 

72 
61 

71 
60 

69 
60 

69 
61 

70 
62 

74 
62 

75 
61 

72 
64 

69 
62 

73 
62 

75 

62 

73 
60 

73 
62 

71 
62 

73 
51 

73 
60 

66 
63 

72 
64 

75 
53 

73 
51 

77 
60 

65 
63 

88 

63 

72.7 
61.6 

MAX 

Mm 

MAX 

72 
54 

72 
50 

50 

54 

52 

55 

49 

38 

34 

28 

34 

34 

40 

40 

45 

42 

42 

40 

42 

38 

40 

40 

42 

45 

40 

42 

42 

44 

46 

72 
50 

66.6 
43.1 

Mm 

MAX 

Mm 

59 

59 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

70 
57 

61 

57 

61 

60 

59 

59 

60 

6  3 
58 

63 
53 

60 

54 

61 

58 

7  J 
57 

54 

57 
57 

70 
62 

7  I 
57 

75 
58 

66.4 
58.8 

MAX 

Mm 

59 

59 

61 

62 

61 

60 

59 

60 

60 

60 

59 

57 

59 

61 

60 

61 

59 

62 

57 

63 

61 

60 

58 

60 

62 

59 

74 
59 

62 

55 

79 
56 

72.8 
59.7 

MAX 

Mm 

57 

57 

56 

51 

57 

50 

53 

56 

58 

49 

55 

54 

51 

52 

58 

58 

53 

59 

51 

58 

56 

51 

52 

51 

53 

52 

74 
52 

64 
50 

69 
52 

93 
55 

72.2 
54 . 0 

MAX 

Mm 

58 

58 

60 

58 

58 

50 

52 

58 

58 

54 

59 

57 

55 

55 

58 

59 

60 

60 

53 

53 

53 

54 

54 

58 

52 

55 

52 

50 

51 

78 
53 

71.3 
55.8 

MAX 

Mm 

7  5 
50 

48 

79 
51 

53 

55 

75 
49 

7  5 
43 

36 

3! 

53 
40 

42 

73 
46 

52 

53 

57 

45 

44 

7  8 

51 

7  8 
50 

72 
46 

76 
50 

78 
58 

54 

49 

72 
45 

77 
50 

79 
51 

84 
55 

88 
60 

74.8 
48.9 

MAX 

Mm 

58 

56 

54 

56 

55 

58 

58 

58 

56 

54 

56 

57 

58 

57 

59 

57 

57 

59 

54 

57 

57 

55 

54 

59 

58 

58 

76 
53 

82 
58 

89 
56 

94 
57 

74.3 
55.6 

MAX 

Mm 

55 

52 

52 

77 
53 

53 

75 
57 

56 

7  8 
52 

52 

52 

54 

54 

54 

54 

57 

56 

56 

58 

52 

60 

58 

55 

52 

60 

76 
56 

56 

82 
50 

89 
57 

95 
53 

100 
52 

79.1 
54.5 

MAX 

Mm 

58 

56 

52 

58 

58 

58 

59 

59 

58 

59 

55 

56 

59 

60 

57 

8 1 
53 

60 

55 

97 
55 

MAX 

Mm 

53 

55 

56 

55 

57 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

57 

56 

5! 

55 

56 

53 

56 

56 

57 

57 

56 

56 

54 

79 
51 

53 

52 

102 
59 

77.7 
54.8 

MAX 

Mm 

74 
58 

54 

78 
55 

79 
55 

7  7 
56 

77 
57 

78 
53 

57 

55 

54 

55 

55 

57 

57 

59 

56 

56 

57 

53 

57 

57 

58 

58 

58 

57 

56 

8  2 
53 

58 

97 
55 

102 
57 

78.  1 
55.3 

MAX 

Mm 

76 
59 

70 
56 

78 
53 

79 
59 

76 
58 

76 
59 

78 
57 

78 
60 

76 
57 

57 

69 
58 

72 
58 

8  2 
60 

80 
57 

79 
60 

7 1 
59 

78 
60 

83 
60 

8  3 
54 

79 
59 

78 
60 

80 
57 

8  2 
59 

78 
59 

76 

60 

8  3 
59 

8 1 
55 

87 
60 

95 
57 

78.4 
58.1 

MAX 

Mm 

78 
57 

7  1 
53 

7  \ 
51 

75 
57 

77 
56 

74 
56 

74 
56 

7  5 
58 

55 

73 
55 

63 
56 

55 

58 

79 
55 

79 
59 

58 

59 

59 

51 

79 
57 

58 

55 

77 

56 

58 

59 
58 

58 

6  1 
56 

60 
58 

8  5 
54 

95 
55 

75.5 
55.2 

MAX 

Mm 

76 
58 

72 
59 

80 
5! 

81 
58 

78 
58 

77 
58 

78 
59 

75 
59 

72 
57 

66 
5! 

63 
56 

67 
57 

83 
59 

62 
57 

83 
60 

7? 
58 

78 
53 

85 
59 

84 
54 

80 
59 

77 
59 

81 
44 

84 
45 

81 
59 

75 
59 

84 
58 

84 
54 

90 
60 

97 
55 

102 
56 

79.6 
56.7 

MAX 

67 
52 

78 
49 

75 

58 

75 
54 

77 
55 

71 
48 

64 
49 

55 
46 

54 
44 

56 
43 

58 
46 

69 
47 

73 
53 

77 
57 

77 
55 

68 
49 

62 
47 

77 
54 

75 
56 

72 
55 

71 
49 

76 
52 

77 
58 

68 
51 

69 

50 

76 
47 

70 
48 

71 
46 

78 
51 

66 
51 

70.7 
51.0 

MAX 

Mm 

MAX 

59 

62 

63 

62 

61 

61 

62 

60 

62 

61 

62 

62 

62 

67 
62 

67 
61 

6  8 
60 

66 
60 

7  1 
63 

63 

64 

63 

63 

02 

61 

52 

62 

64 

64 

52 

76 
60 

69.  1 
61.3 

Mm 

MAX 

Mm 

56 

59 

54 

59 

56 

60 

60 

59 

56 

5! 

59 

57 

58 

57 

61 

59 

7  1 
53 

61 

53 

59 

59 

55 

54 

59 

61 

54 

60 

55 

94 
55 

75.3 
57.6 

MAX 
MIN 

83 
55 

80 
52 

84 
53 

87 
57 

81 
55 

84 
60 

62 
57 

ej 

58 

76 
55 

66 
55 

66 
56 

73 
55 

86 
56 

69 
57 

86 
58 

72 
57 

85 
57 

87 
53 

9; 

52 

86 
56 

73 
58 

64 
56 

90 
53 

80 
60 

80 
56 

90 
58 

90 
50 

97 
55 

102 
52 

110 
54 

84.2 
55.7 

MAX 

Mm 

62 
55 

66 
49 

65 

48 

65 
49 

65 
51 

66 
55 

65 

55 

64 
54 

64 
54 

66 
54 

66 
55 

63 
55 

66 
54 

62 
55 

63 

54 

60 
55 

66 
53 

68 
52 

62 
56 

65 
55 

62 
54 

64 
54 

64 

54 

63 
54 

64 
53 

67 
52 

66 
52 

67 
52 

75 
52 

75 
51 

65.2 
53.2 

Stallon 


CUVAHA 

CUVAHAC4 

DRY   CANYON  RESERVOIR 
5L   CAPITIN  DAM 
EL5IN0RE 
ESCONDIOO 
FQNTAN4  KAISER 
CULESPIE  FIELD 
HENSHAW  DAM 
lOYLLHUn   RANGER  STA 
JULIAN  WYNHLA 
LACUNA  8EACH 
LA  HESA 

LOwpnc 

LONG  BEACH 

LONG   BEACH  W9  AP 

LD";  ANGELES  HB  AIRPORT 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 

MT    BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  9 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

OCEANSIOE 

Ojal 

OXNARO 

PALOMAP    HT  OBSERVATORY 

PISAOENA 

PEPRIS 

POMONA 

RAMDNA  SPAULDING 
RE1LANDS 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  113 

RIVERSIDE  Exp  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

SANORERG  KB 

SAN  DIEGO  KB  AIRPORl 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTH 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


S«6  8eler«iice  Notes  Following  Slation  Indsi 
-  192  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CILIFDRNU 
JUNE 


Day  oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Aver 

SAMTA    ftNa    PIPE  STATinM 

MAX 
MIN 

70 
56 

68 
60 

74 
60 

74 
61 

73 
61 

75 
61 

73 
59 

72 
61 

71 
60 

71 
56 

71 
59 

72 
59 

76 
57 

75 
62 

74 
62 

72 
61 

71 
60 

76 
62 

75 
55 

74 

62 

73 
61 

73 
60 

73 
61 

76 

61 

72 
62 

76 
58 

75 
59 

77 
63 

83 
54 

88 
59 

74.1 
59.9 

MAX 
MIN 

65 
56 

60 
58 

65 

58 

71 
59 

67 
57 

70 
50 

68 
51 

68 
58 

7 1 
55 

74 
53 

68 
53 

65 
52 

69 

56 

73 
56 

67 
60 

70 
58 

68 
57 

69 
60 

74 
56 

70 
58 

67 

56 

67 
54 

70 
54 

68 
58 

69 

56 

63 
54 

74 
55 

68 
54 

70 
56 

72 
56 

66.8 
55.9 

SANTA   BARS'iRA   F HA  AP 

MAX 

MIN 

64 
59 

65 

61 

69 
61 

67 
58 

70 
54 

71 
50 

71 
53 

71 
54 

73 

53 

70 
54 

66 
52 

71 
50 

73 
56 

70 
57 

71 
60 

67 
59 

70 
61 

71 
59 

70 
58 

67 
55 

70 
53 

70 
51 

68 
54 

71 
56 

78 
52 

77 
59 

71 
56 

73 
53 

76 
53 

76 
56 

70.6 
55.6 

SANTA   MARIA   W6  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
56 

71 
52 

69 

51 

65 
57 

70 
53 

72 
50 

69 
54 

6! 
54 

67 
56 

69 

56 

67 
57 

69 
56 

69 
55 

67 
55 

70 
54 

66 
55 

67 
59 

74 

57 

70 
55 

69 
57 

68 
55 

68 
55 

69 
54 

66 
47 

67 
43 

67 
50 

66 
42 

68 
45 

78 
45 

67 
45 

68.6 
52.7 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

MIN 

68 
60 

6! 

58 

64 
59 

63 

58 

63 
57 

64 
58 

67 
57 

65 
59 

64 
58 

67 
57 

67 
58 

66 
59 

64 
58 

68 
57 

71 
56 

68 
57 

66 
61 

68 
61 

68 
58 

66 
58 

65 

60 

70 
59 

68 
59 

69 

60 

69 

60 

66 
59 

67 
58 

66 
58 

69 
58 

72 
59 

66.8 
58.  5 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

74 
55 

72 
57 

74 
58 

71 
53 

72 
58 

73 
48 

70 
51 

73 
56 

72 
55 

72 
49 

71 
52 

74 
48 

74 
51 

73 
50 

68 
58 

75 
60 

75 
59 

73 
49 

69 

50 

68 
57 

74 
53 

74 
51 

74 
59 

76 
48 

77 
49 

75 
48 

80 
48 

85 
48 

65 

50 

73.9 
52.7 

TORR  aNC  F 

MAX 

Mm 

70 
59 

68 
58 

72 
55 

70 
58 

68 
56 

70 
56 

71 
57 

71 
60 

70 
57 

71 
57 

71 
60 

71 
58 

73 
56 

72 
58 

71 
60 

70 
60 

72 
61 

72 
62 

71 
57 

70 
61 

72 
56 

71 
57 

70 
62 

73 
56 

74 
60 

74 
58 

77 
55 

61 
55 

60 
57 

71.9 
56.1 

TU J  UNG  A 

MAX 

MIN 

70 
56 

70 
53 

77 
57 

77 
52 

8  1 
52 

75 
53 

68 

56 

71 
55 

53 

63 

48 

69 
54 

71 
54 

80 
53 

78 
52 

71 
57 

66 
56 

73 
55 

81 
58 

80 
50 

84 
55 

70 
56 

77 
52 

80 
53 

74 
58 

75 
52 

81 
57 

77 
51 

86 
49 

91 
55 

96 
58 

75.9 
54.0 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

69 
56 

68 
57 

74 
59 

73 
60 

72 

60 

74 
59 

73 
56 

70 
60 

7 1 
58 

7 1 
54 

67 
56 

67 
58 

76 
53 

73 
59 

72 
59 

69 
59 

68 
59 

78 
61 

77 
51 

77 
59 

76 
61 

71 
56 

73 
58 

73 
59 

71 
59 

77 
52 

76 
54 

79 
63 

85 
53 

88 
52 

73.6 
57.4 

twitchfll  dam 

Mm 

69 
56 

71 
56 

69 
49 

66 
55 

70 
55 

75 
47 

72 
48 

73 
49 

69 

55 

66 
55 

70 
55 

69 
54 

71 
55 

70 
56 

71 
54 

72 
53 

75 
54 

72 
53 

69 
55 

70 
55 

71 
54 

77 
54 

79 

53 

76 
44 

71 
43 

72 
43 

80 
45 

94 
49 

90 
50 

72.9 
51.9 

UCLA 

Mm 

67 
56 

68 
55 

71 
55 

70 
54 

70 
56 

7 1 
56 

70 
57 

70 
59 

68 
57 

72 
56 

72 
58 

70 
58 

73 
56 

74 
56 

71 
58 

69 
63 

71 
59 

74 
59 

71 
58 

73 

60 

74 
60 

75 
59 

75 
56 

7* 
55 

74 
55 

75 
61 

74 
53 

75 
52 

80 
54 

86 
62 

72.6 
57.2 

UPLAND  3  N 

MIN 

74 
56 

70 
52 

75 
48 

78 
54 

75 
52 

72 
56 

71 
52 

73 
55 

70 
52 

66 
53 

61 
54 

65 
54 

79 
54 

78 
52 

75 
57 

71 
55 

73 
55 

79 
56 

80 
46 

77 
54 

76 

56 

75 
50 

79 
53 

75 

56 

73 
55 

79 
53 

78 
47 

85 

51 

92 
52 

99 

51 

75.6 
53.  1 

VISTA   2  NNE 

MAX 

Mm 

69 
56 

68 
58 

72 
59 

71 
60 

71 
59 

72 
59 

70 
58 

72 
59 

69 
56 

68 

56 

66 
56 

69 
59 

72 
57 

70 
59 

69 
58 

67 

58 

65 

57 

74 
59 

73 
56 

73 

60 

71 
59 

69 
60 

73 
61 

66 
57 

70 
58 

74 
56 

73 
56 

75 
61 

83 
52 

65 
54 

71.4 
57.9 

WARNFR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

79 
39 

82 
42 

84 

45 

82 
42 

79 
49 

77 
46 

7! 
44 

74 
43 

63 
43 

59 
47 

65 
48 

62 
43 

83 
43 

80 
48 

79 
47 

78 
52 

84 
39 

82 
43 

81 
40 

77 
39 

76 
40 

85 

41 

62 
48 

74 
42 

85 
43 

82 
42 

87 
39 

94 
38 

98 
46 

79.6 
43.5 

YORBA   L I NOA 

4>           *  * 

Mm 

74 
49 

69 
49 

74 
49 

75 
49 

70 
49 

75 
49 

73 
49 

75 

50 

71 
50 

70 
50 

70 
50 

70 
50 

79 
51 

75 
51 

69 
51 

68 
51 

72 
52 

80 
52 

77 
49 

77 
49 

75 
49 

74 
49 

74 
50 

73 
50 

74 

50 

81 
50 

75 
50 

82 
51 

89 
51 

93 
51 

75.1 
50.0 

SOUTHEAST  DESERT 
B4SIN5  07 

BAKER   ^  NNW 

MIN 

104 
71 

104 
71 

104 
74 

104 
71 

106 

'70 

99 
69 

98 
62 

60 

62 

90 
64 

92 
66 

97 

71 

101 
75 

99 
66 

86 
65 

98 
68 

97 

71 

100 
73 

102 
70 

99 
71 

102 
75 

106 

77 

100 
71 

96 
65 

97 
74 

102 
68 

98 
67 

104 
72 

no 

72 

99.0 
69.4 

fiAR  STOw 

Mm 

99 
62 

96 

60 

98 
57 

100 
60 

99 
57 

99 
62 

96 
57 

94 
54 

54 

74 
54 

79 
53 

83 
54 

91 
56 

96 
60 

95 

70 

87 
64 

86 
60 

92 
56 

94 
58 

99 

62 

92 
63 

96 
60 

98 
62 

98 
64 

87 
69 

92 
56 

91 
63 

93 
60 

96 
55 

105 
56 

92.9 
59.1 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

Mm 

BISHOP   WB  AIRPORT 

Mm 

93 
53 

93 
55 

97 
53 

96 
55 

93 
52 

92 
49 

91 
48 

62 
55 

48 

7  5 
49 

79 
45 

80 
53 

86 

50 

88 

51 

82 
56 

78 
52 

74 
53 

63 

53 

88 

53 

89 
55 

88 
58 

91 
56 

90 
56 

86 

56 

89 
48 

85 
44 

86 
45 

87 
44 

90 
47 

96 
48 

86.4 
51.3 

Mm 

70 
40 

69 
43 

74 
41 

65 

42 

68 
40 

60 
41 

62 
39 

61 
40 

69 

42 

67 
48 

61 
42 

62 

59 
36 

60 

58 
38 

65 
42 

66 
46 

Mm 

103 
69 

101 
64 

98 
66 

100 
63 

'64 

62 

99 

70 

97 
66 

66 

59 

89 
61 

92 
60 

100 
63 

102 
67 

100 
71 

97 
72 

97 
69 

100 
67 

104 

66 

103 
66 

102 
70 

102 
66 

103 
67 

100 
70 

98 
71 

97 
66 

100 
67 

103 
68 

109 
67 

111 
66 

100.0 
66.3 

blythe  faa  airport 

MIN 

103 
75 

101 
70 

101 
71 

101 
72 

10  7 
70 

103 
73 

99 
73 

96 
73 

66 

89 
60 

90 
62 

91 
63 

99 
68 

103 
72 

99 
76 

98 
76 

98 

71 

100 
72 

105 
73 

106 
73 

103 
71 

102 
70 

109 
78 

102 
76 

100 
75 

97 
68 

103 
73 

103 
73 

109 
75 

113 
77 

100.6 
71.5 

bqrrego  desert  park 

Mm 

108 
66 

102 
62 

96 
67 

97 
60 

66 

65 

100 
62 

96 
60 

56 

58 

78 
54 

81 
56 

90 
60 

99 
66 

100 
71 

100 
68 

96 
62 

96 
61 

96 
69 

101 
70 

102 
69 

96 
63 

101 
71 

104 
69 

101 
67 

98 
60 

96 
65 

101 
64 

102 
66 

108 
74 

97.4 
64.2 

BRAMLEY    2  SW 

Mm 

104 
62 

100 
64 

95 

60 

95 

60 

97 
65 

102 
62 

99 
60 

95 
66 

96 
59 

90 
52 

85 
59 

86 
58 

93 
62 

98 
64 

100 
69 

97 

67 

96 
65 

96 
61 

99 
65 

101 
64 

102 
68 

100 
63 

100 
67 

103 
68 

101 
68 

101 
63 

95 
66 

98 
60 

101 
64 

106 
67 

97.7 
63.3 

Mm 

96 
64 

96 

58 

99 
60 

99 
61 

57 

57 

93 
66 

84 
55 

55 

59 

60 
55 

83 
59 

93 
65 

97 
64 

89 

74 

81 
62 

64 
53 

91 
58 

92 
63 

94 

71 

90 
68 

97 
70 

93 
74 

89 
68 

89 
68 

91 
63 

85 
67 

92 
63 

98 
61 

102 
57 

90.9 
62.5 

Mm 

100 
70 

97 

68 

101 
66 

101 
70 

'65 

67 

96 
66 

69 
61 

60 

61 

83 
60 

84 
59 

93 
62 

96 
66 

91 

71 

86 
67 

90 
61 

92 
69 

96 
69 

96 

70 

93 

70 

98 
68 

102 
72 

93 
79 

90 
72 

95 
64 

95 

72 

96 
69 

101 
63 

105 
68 

93.7 
66.6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

113 
86 

110 
86 

112 
89 

112 
90 

's" 

'a" 

108 
82 

106 
74 

69 

66 

95 

71 

95 

71 

103 
74 

106 
79 

107 
85 

99 
70 

89 
68 

102 
73 

106 
76 

106 
S« 

106 
77 

109 
84 

112 
89 

112 
87 

106 
61 

106 
76 

105 
81 

107 
81 

106 
79 

112 
77 

105.3 
79,2 

OEPP   SPRINGS  CHliEGE 

Mm 

eagle  mountain 

Mm 

102 
76 

100 
76 

98 

73 

96 
73 

75 

'78 

99 
74 

95 
75 

71 

66 

83 
68 

85 

70 

88 
73 

97 
77 

95 
79 

99 
77 

90 
70 

93 
72 

96 
75 

99 
77 

99 
77 

96 
79 

100 
79 

100 
77 

98 

77 

93 

76 

94 
74 

97 
76 

100 
77 

105 
61 

95.9 
74.9 

el   CENTRO  2  SSW 

Mm 

105 
65 

100 
65 

99 
60 

98 
59 

61 

61 

96 
56 

103 
64 

62 

58 

65 

60 

91 
58 

ICO 
61 

101 
65 

103 
69 

99 
66 

97 
63 

99 
64 

103 
63 

103 
68 

100 
69 

103 
63 

104 
67 

102 
68 

102 
67 

97 
61 

100 
67 

102 
60 

106 
63 

110 
69 

100.0 
63.5 

Mm 

79 
56 

72 
56 

84 
52 

60 
55 

79 
54 

51 

75 
51 

62 
51 

49 

49 

58 
49 

63 
49 

78 
55 

90 
60 

88 
63 

86 
57 

68 

52 

68 
53 

83 
54 

80 
57 

74 
57 

73 
55 

88 
64 

81 
59 

72 
57 

73 
57 

84 
58 

76 
57 

81 
58 

91 
59 

76.4 
55.1 

gold  rock  ranch 

Mm 

Mm 

94 
66 

90 
6! 

90 
63 

92 
59 

62 

8  8 
57 

89 
57 

86 
53 

48 

45 

76 
51 

76 
53 

76 
54 

84 
59 

87 
62 

78 
56 

74 
51 

74 
59 

83 
59 

86 
59 

87 
61 

87 
64 

92 
63 

93 
59 

88 
57 

85 
55 

63 
59 

90 
52 

85 
55 

90 
58 

84.6 
57.2 

HAYFiEiD  PUMPING  Plant 

MAX 

Mm 

96 
65 

97 
62 

96 
65 

89 
64 

9 1 
64 

96 
66 

91 
65 

89 
64 

61 

59 

81 
55 

79 
59 

83 
71 

91 
67 

93 

72 

88 
74 

93 
65 

92 
69 

95 
64 

98 
65 

97 
61 

95 
65 

98 
68 

98 
69 

96 
68 

92 
65 

95 
68 

95 
64 

100 
64 

105 
67 

92.6 
65.0 

T  M  D  C  D  I  A  1 

MIN 

101 
67 

97 

66 

96 

62 

97 
62 

'66 

'§6 

96 
66 

95 
66 

65 

63 

84 

62 

90 
63 

97 
66 

100 
66 

98 

71 

98 
69 

98 
67 

98 

70 

101 
70 

103 
72 

100 
79 

101 

-71 

104 
71 

101 
71 

101 
67 

95 
66 

99 
68 

102 
66 

108 
69 

109 
76 

98.  1 
67.6 

IMPEPIAL    fit  IP 

MAX 
MIN 

101 
66 

98 
67 

98 
63 

97 
61 

105 
65 

101 
66 

96 
63 

97 
67 

90 
64 

85 
62 

67 
63 

92 
62 

100 
64 

102 
67 

100 
71 

98 
68 

99 
66 

100 
67 

103 

70 

104 
71 

102 
74 

103 
71 

109 
72 

104 
71 

103 
67 

97 
64 

102 
69 

103 
62 

109 
65 

111 
73 

99.8 
66.7 

INOEPENDFNCE 

MAX 

Mm 

95 
60 

92 
59 

94 
61 

94 
59 

90 
57 

91 

4e{ 

70 
42 

76 
46 

76 
53 

82 
53 

87 
57 

75 
52 

72 
53 

83 
57 

88 
61 

92 
63 

95 
59 

86 

58 

88 
51 

83 
52 

90 
51 

85.9 
55.0 

See  Reference  Notes  Following  Slatloi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Monlh 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

INIIO  U  S   DATE  GARDEN 

MAX 

105 

101 

98 

96 

96 

105 

100 

97 

95 

86 

83 

38 

91 

101 

100 

99 

99 

98 

98 

101 

103 

94 

104 

102 

92 

97 

96 

99 

104 

108 

97  7 

Mm 

68 

69 

69 

69 

66 

64 

63 

65 

66 

68 

71 

75 

71 

63 

68 

73 

71 

70 

71 

71 

74 

68 

67 

68 

70 

74 

76 

69!2 

INVOK  E  PN 

99 

97 

100 

98 

97 

94 

98 

90 

80 

79 

83 

92 

94 

93 

89 

64 

90 

93 

94 

93 

97 

93 

99 

101 

96 

92 

92 

97 

100 

93  ■  3 

MIM 

58 

58 

57 

59 

56 

55 

54 

49 

50 

55 

64 

65 

61 

56 

57 

59 

58 

59 

61 

65 

70 

67 

55 

52 

50 

54 

57 

58.1 

IRON  MnuNT4IN 

MAX 

107 

105 

?  02 

102 

102 

107 

102 

99 

96 

90 

88 

90 

92 

97 

102 

101 

94 

97 

99 

103 

104 

100 

103 

10! 

103 

98 

97 

101 

102 

10» 

99  9 

MDJ 

76 

73 

73 

73 

74 

75 

72 

72 

69 

64 

63 

64 

71 

73 

77 

76 

66 

64 

74 

74 

79 

76 

76 

79 

73 

76 

74 

79 

70 

76 

72)6 

LA-'E  A«ROWHEaO 

MAX 

73 

77 

79 

77 

77 

76 

72 

60 

5! 

48 

50 

67 

73 

76 

75 

71 

67 

72 

72 

70 

71 

80 

79 

77 

78 

75 

71 

80 

62 

66 

72  2 

Mm 

50 

47 

33 

40 

40 

44 

47 

55 

54 

48 

49 

46 

48 

46 

52 

50 

53 

45 

54 

43 

49 

52 

47!e 

LANCASTER 

MAX 

90 

92 

94 

93 

93 

88 

34 

74 

70 

70 

72 

83 

90 

91 

91 

84 

83 

68 

90 

69 

63 

93 

93 

82 

82 

89 

65 

68 

94 

99 

MIN 

57 

5  3 

52 

55 

54 

52 

52 

53 

5  5 

54 

57 

66 

58 

52 

59 

58 

62 

59 

60 

65 

63 

60 

56 

58 

57 

52 

52 

56!6 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

Mm 

MECCA   P IRE  STATION 

MAX 

102 

100 

99 

96 

105 

100 

95 

96 

94 

88 

91 

91 

100 

100 

98 

96 

96 

99 

101 

100 

97 

100 

100 

99 

97 

96 

97 

101 

106 

Mm 

67 

6  1 

65 

64 

6  3 

67 

65 

64 

66 

67 

66 

72 

68 

67 

68 

69 

69 

67 

71 

67 

71 

69 

67 

65 

65 

69 

66!! 

MITCHELL  CAVERNS 

89 

89 

87 

87 

91 

89 

36 

80 

79 

71 

76 

75 

83 

87 

86 

79 

79 

62 

35 

67 

67 

88 

69 

83 

89 

63 

84 

89 

93 

95 

84  9 

Mm 

72 

65 

69 

64 

62 

67 

62 

61 

55 

49 

52 

54 

62 

65 

67 

63 

59 

59 

64 

63 

62 

64 

68 

64 

62 

61 

62 

65 

67 

'2 

62)3 

MD J AVE 

96 

90 

94 

94 

92 

88 

87 

76 

87 

78 

72 

78 

89 

91 

85 

73 

31 

66 

90 

69 

63 

91 

87 

73 

77 

66 

30 

65 

91 

98 

85  8 

Mm 

70 

58 

6  1 

53 

57 

6  1 

53 

5  1 

54 

56 

59 

62 

65 

69 

60 

53 

57 

60 

64 

61 

64 

69 

60 

60 

53 

59 

57 

57 

56 

61 

59!5 

MOJAVE   2  ESE 

89 

84 

89 

90 

36 

89 

85 

80 

73 

72 

70 

73 

85 

91 

89 

76 

78 

86 

90 

39 

68 

90 

93 

87 

MIN 

56 

57 

60 

53 

54 

55 

45 

43 

42 

44 

45 

46 

49 

5  5 

54 

5  5 

53 

55 

56 

55 

54 

56 

59 

58 

IzIt 

MOUNT  A  IN  PASS 

93 

91 

89 

90 

94 

95 

94 

89 

38 

79 

64 

70 

74 

73 

60 

82 

81 

83 

91 

94 

93 

93 

92 

94 

92 

91 

67 

95 

94 

9 1 

87  2 

Mm 

73 

70 

69 

73 

75 

74 

63 

7  1 

64 

36 

43 

5  1 

52 

49 

54 

56 

54 

57 

62 

70 

68 

7  1 

67 

73 

72 

70 

7l 

74 

69 

70 

64)2 

MT   SAN  JACINTO  HSP 

69 

64 

67 

69 

69 

66 

64 

62 

60 

61 

62 

59 

63 

65 

63 

62 

62 

63 

67 

71 

69 

68 

72 

73 

74 

74 

75 

77 

77 

76 

Mm 

38 

3  5 

35 

39 

34 

36 

35 

39 

37 

32 

30 

33 

36 

42 

37 

37 

33 

32 

36 

47 

36 

42 

53 

52 

39 

43 

4  1 

43 

38,6 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

104 

105 

103 

104 

109 

105 

100 

97 

91 

68 

90 

92 

100 

102 

102 

94 

95 

98 

103 

103 

101 

103 

104 

103 

100 

96 

101 

104 

109 

Mm 

77 

75 

76 

75 

76 

78 

75 

76 

74 

65 

67 

69 

69 

75 

60 

69 

66 

73 

74 

77 

76 

77 

79 

31 

79 

71 

77 

76 

73 

'74 

^74!2 

P Al  MDAL  £ 

82 

90 

89 

89 

89 

83 

79 

71 

67 

65 

67 

77 

68 

91 

90 

76 

76 

87 

86 

82 

79 

92 

91 

68 

62 

68 

85 

91 

96 

Mm 

60 

57 

57 

59 

54 

53 

5 1 

5  5 

52 

5  1 

52 

53 

53 

58 

60 

60 

5  5 

55 

59 

64 

58 

57 

59 

56 

64 

54 

55 

52 

50 

53 

88 

92 

93 

94 

92 

90 

82 

76 

71 

63 

72 

61 

90 

93 

90 

84 

82 

90 

90 

86 

83 

95 

92 

62 

89 

90 

65 

90 

97 

100 

66  8 

Mm 

6  1 

55 

59 

57 

53 

5  1 

56 

53 

5 1 

52 

51 

53 

53 

57 

55 

56 

55 

53 

57 

62 

53 

55 

58 

62 

62 

54 

55 

53 

46 

50 

55.5 

D  A  1  u     C  D  D  t  M/*  ^ 

99 

95 

98 

99 

101 

100 

94 

93 

89 

84 

84 

68 

98 

100 

93 

96 

95 

99 

101 

99 

97 

96 

100 

101 

99 

99 

99 

104 

109 

109 

97  4 

Mm 

66 

62 

60 

69 

64 

64 

64 

62 

53 

59 

58 

60 

63 

65 

61 

69 

63 

62 

66 

60 

63 

64 

67 

70 

67 

66 

65 

64 

64 

68 

63.8 

105 

10) 

104 

93 

100 

107 

103 

99 

98 

90 

87 

69 

91 

100 

101 

103 

96 

96 

99 

104 

102 

100 

101 

103 

99 

96 

98 

99 

102 

108 

99  4 

Mm 

78 

75 

72 

71 

71 

78 

81 

81 

76 

68 

64 

66 

70 

74 

79 

78 

71 

73 

76 

77 

74 

76 

77 

79 

79 

71 

75 

77 

76 

60 

74!6 

PANOSBURG 

94 

92 

93 

95 

94 

92 

90 

83 

64 

68 

78 

78 

67 

92 

69 

78 

82 

86 

90 

90 

38 

94 

92 

89 

83 

88 

86 

91 

94 

97 

87  5 

Mm 

62 

56 

60 

60 

64 

59 

54 

58 

54 

56 

55 

58 

5  5 

60 

60 

58 

50 

56 

60 

59 

60 

61 

71 

62 

56 

54 

51 

6  1 

62 

61 

58!4 

SQUIRREL    INM  2 

72 

73 

73 

75 

76 

75 

70 

61 

58 

46 

46 

62 

67 

71 

74 

67 

64 

69 

69 

66 

68 

74 

75 

79 

73 

70 

66 

75 

77 

60 

68  9 

Mm 

58 

54 

55 

52 

54 

50 

46 

40 

39 

38 

41 

40 

47 

5  3 

55 

54 

46 

50 

56 

49 

50 

50 

57 

53 

55 

45 

55 

47 

56 

53 

50.0 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

100 

99 

96 

97 

105 

99 

95 

94 

83 

65 

89 

92 

100 

102 

100 

95 

95 

100 

103 

101 

95 

102 

101 

94 

97 

98 

97 

104 

107 

109 

98.0 

MIN 

70 

67 

65 

66 

69 

69 

63 

64 

64 

64 

65 

66 

68 

68 

74 

70 

67 

66 

74 

71 

70 

69 

/O 

71 

66 

67 

66 

65 

73 

77 

68.3 

TRONA 

104 

105 

103 

103 

102 

99 

97 

82 

77 

73 

79 

35 

94 

98 

69 

33 

89 

93 

96 

97 

96 

100 

101 

97 

95 

93 

97 

79 

102 

Mm 

69 

68 

68 

67 

66 

64 

63 

64 

55 

4  1 

54 

47 

55 

69 

76 

7 1 

6  1 

66 

7  1 

67 

67 

67 

73 

73 

68 

63 

65 

62 

63 

^67 

"is 

twfntynine  palms 

102 

98 

100 

100 

101 

100 

96 

95 

39 

67 

87 

87 

94 

98 

96 

94 

90 

99 

99 

99 

100 

99 

101 

100 

98 

96 

96 

98 

101 

Mm 

67 

6  1 

61 

64 

6  2 

64 

63 

57 

53 

56 

55 

6  1 

6  1 

64 

69 

67 

6  2 

65 

66 

63 

64 

66 

68 

63 

62 

6  1 

60 

60 

62.4 

\/Al'vCDMn     DAMTCD  CTA 

MIN 

VICTDRVILLE   PUMP  PLSNT 

MAX 

93 

87 

93 

95 

92 

93 

92 

86 

79 

69 

67 

71 

61 

90 

92 

91 

62 

31 

68 

69 

38 

65 

94 

95 

85 

86 

90 

88 

91 

96 

86.8 

Mm 

57 

52 

52 

5  3 

52 

50 

54 

54 

50 

49 

50 

5  1 

5 1 

5  5 

59 

59 

5  3 

50 

5  3 

55 

55 

5  3 

57 

63 

62 

5  2 

5  3 

55 

5  I 

55 

53.8 

WHITE   M0UNT4IN  1 

MAX 

63 

62 

63 

64 

64 

64 

60 

66 

52 

33 

44 

44 

46 

56 

55 

50 

47 

45 

47 

49 

55 

56 

59 

56 

54 

51 

55 

55 

55 

60 

54.5 

Mm 

32 

35 

33 

35 

33 

30 

30 

30 

22 

23 

27 

29 

29 

31 

36 

32 

31 

31 

32 

31 

36 

33 

34 

39 

38 

30 

30 

30 

32 

31 

31.5 

WHITE   HOUNTIIN  2 

MAX 

50 

48 

49 

54 

50 

49 

52 

47 

40 

31 

32 

33 

41 

44 

44 

40 

36 

44 

39 

42 

41 

42 

47 

37 

40 

36 

42 

42 

43 

47 

42.7 

MIN 

28 

28 

36 

36 

33 

32 

31 

28 

19 

19 

22 

24 

20 

28 

30 

29 

25 

32 

31 

32 

28 

30 

34 

21 

21 

21 

19 

19 

19 

20 

26.4 

WILDRDSE  RINGER  STl 

MAX 

89 

88 

91 

93 

90 

88 

89 

83 

72 

72 

77 

74 

63 

86 

66 

76 

73 

81 

85 

85 

85 

89 

89 

39 

88 

88 

67 

66 

86 

92 

84.7 

Mm 

61 

59 

63 

64 

59 

58 

55 

51 

44 

43 

47 

52 

53 

57 

62 

57 

53 

53 

57 

55 

56 

62 

62 

59 

59 

55 

51 

51 

53 

56 

55.5 

Soe  Releronce  Notes  FoUowlng  Stalioo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


C4LIFDRNI4 
JUNE  1969 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4        *  * 

NORTH  COaST 

1  1 

DR1IN4CE  01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.2S 

.33 

.26 

.33 

.27 

.25 

.  36 

.22 

.11 

.05 

.26 

.23 

.27 

• 

• 

.78 

.30 

.26 

.26 

.26 

.25 

* 

.46 

.46 

.42 

.38 

.36 

.46 

* 

.77 

8.63 

W I ND 

110 

190 

203 

177 

186 

164 

157 

127 

60 

112 

141 

139 

161 

* 

341 

124 

131 

138 

199 

160 

* 

166 

189 

180 

180 

131 

165 

* 

161 

4192 

MAX 

B2 

79 

84 

80 

76 

83 

77 

66 

62 

83 

79 

82 

83 

82 

80 

82 

83 

82 

82 

87 

88 

85 

85 

82 

89 

81.0 

MIN 

57 

56 

55 

54 

55 

53 

53 

53 

56 

96 

57 

56 

56 

- 

- 

55 

56 

57 

57 

96 

56 

- 

57 

63 

52 

52 

53 

51 

- 

53 

55.2 

FEBNOiLE    2  NW 

EVAP 

.19 

.20 

.13 

,09 

.  07 

.10 

.13 

.04 

.00 

.  C3 

.06 

.05 

.06 

.05 

.03 

.07 

.06 

.13 

.03 

.05 

.13 

.09 

.11 

.17 

.16 

.16 

.21 

.23 

.17 

.15 

3.19 

WIND 

27 

29 

27 

22 

19 

21 

19 

33 

13 

16 

16 

11 

16 

22 

26 

2ft 

21 

16 

9 

1  9 

26 

21 

23 

36 

21 

27 

25 

26 

22 

26 

667 

MAX 

BS 

84 

78 

75 

70 

80 

80 

66 

62 

67 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

81 

81 

68 

76 

78 

74 

81 

82 

82 

80 

82 

84 

84 

63 

76.0 

MIN 

!5 

56 

58 

58 

56 

60 

60 

56 

55 

95 

57 

58 

58 

56 

57 

57 

59 

60 

56 

56 

58 

59 

59 

99 

59 

57 

58 

56 

60 

59 

57.8 

LAKE  PILLS8U«V  NO  2 

EVAP 

.31 

.32 

.38 

.40 

.30 

.25 

.18 

.19 

.09 

.06 

.13 

.21 

.26 

.31 

.29 

•  36 

.24 

.12 

.23 

.11 

.26 

.30 

.32 

.30 

.30 

.26 

.28 

.26 

.26 

.32 

7.66 

WIND 

33 

24 

32 

39 

37 

17 

29 

6 

1 1 

10 

20 

28 

2  1 

15 

22 

14 

4 

6 

1 1 

12 

12 

26 

19 

24 

24 

25 

22 

1'' 

15i 

5998 

9 1 

92 

9  3 

93 

84 

82 

84 

74 

74 

79 

89 

9  1 

90 

93 

93 

90 

75 

91 

90 

9 1 

93 

91 

88 

87 

85 

89 

66 

89 

91 

87.4 

m?n 

bO 

60 

60 

60 

6 1 

57 

99 

58 

60 

55 

59 

60 

61 

99 

60 

60 

6 1 

63 

65 

64 

62 

60 

62 

55 

97 

51 

50 

49 

54 

57 

58.6 

TULELACE 

EVAP 

.42 

.30 

•  39 

.40 

.22 

.27 

•  29 

.17 

« 07 

.26 

.28 

.31 

i  30 

.20 

•  30 

.  30 

.25 

.  16 

.  1 3 

.28 

.  17 

.  18 

•  07 

.  10 

.40 

.19 

.22 

.20 

.27 

7. 348 

WILLOW  CREEK   1  NW 

EVAP 

.72 

.27 

.30 

•  2  6 

.22 

.22 

.09 

.14 

.  06 

•  07 

.11 

.  09 

.  20 

•  24 

.  22 

.26 

.28 

.27 

.  IC 

.26 

.  22 

.  22 

.  12 

.  18 

.  10 

.15 

.  14 

.  2 1 

.24 

6 . 00 

WIND 

7 

7 

10 

11 

14 

7 

9 

2 

5 

7 

5 

8 

11 

12 

1 1 

10 

10 

6 

2 

8 

11 

12 

13 

17 

14 

17 

12 

14 

18 

300B 

MAX 

96 

97 

97 

97 

93 

60 

70 

77 

72 

72 

76 

76 

92 

92 

91 

94 

94 

89 

67 

84 

90 

92 

87 

75 

84 

72 

74 

70 

85 

89: 

84.9 

MIN 

99 

6  1 

64 

64 

64 

50 

96 

96 

60 

60 

60 

60 

99 

57 

61 

61 

62 

63 

99 

66 

61 

59 

62 

60 

96 

95 

55 

92 

50 

55 

59.0 

•       *  * 

SACRAMENTO 

ORSINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

•  '>> 

.  30 

•  34 

.36 

.  33 

.  24 

.  33 

.  26 

.09 

.12 

.  27 

.  24 

•  3 1 

.  3  1 

.  36 

.41 

.41 

.  30 

.  30 

.39 

.30 

.36 

.37 

.45 

.37 

.35 

.39 

.35 

.38 

.34 

9.78 

WIND 

l,S 

92 

92 

86 

89 

90 

99 

61 

40 

75 

56 

59 

71 

51 

53 

51 

96 

90 

92 

65 

76 

52 

91 

53 

91 

49 

51 

46 

32 

24 

1620 

MAX 

97 

83 

86 

8  7 

85 

80 

89 

66 

69 

83 

79 

84 

91 

90 

91 

93 

84 

87 

90 

85 

90 

91 

94 

94 

85 

91 

89 

93 

95 

86.9 

MIN 

62 

56 

57 

57 

57 

57 

98 

5? 

57 

56 

96 

58 

96 

59 

60 

62 

60 

99 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

57 

57 

55 

56 

96 

60 

56.3 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.44 

.35 

.  36 

.  37 

.  34 

.33 

.33 

.21 

.  15 

.34 

.30 

.35 

.30 

.30 

.  45 

.  38 

.30 

.45 

.47 

.48 

.  48 

.45 

.40 

.52 

.45 

.44 

.45 

.45 

.39 

11.48 

WIND 

155 

200 

192 

156 

173 

164 

143 

102 

110 

96 

109 

126 

153 

96 

160 

95 

120 

123 

131 

126 

160 

100 

102 

145 

130 

106 

104 

96 

65 

80 

3820 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A1 

EVAP 

.04 

.33 

.29 

.31 

.33 

.31 

« 

.98 

.32 

.44 

* 

■  99 

.36 

.22 

.26 

.26 

* 

* 

.86 

.39 

.36 

.34 

.33 

* 

1.03 

8. 648 

WIND 

45 

54 

50 

62 

69 

60 

♦ 

• 

158 

49 

41 

* 

105 

• 

• 

121 

69 

95 

37 

45 

« 

* 

125 

66 

37 

37 

42 

« 

* 

111 

1498 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.57 

.39 

.40 

.38 

.38 

.44 

.42 

.33 

.15 

.10 

.27 

.26 

.34 

.39 

.40 

.  40 

.51 

.  34 

.SO 

.37 

.35 

.35 

.33 

.43 

.48 

.36 

.44 

.39 

.45 

.52 

11.24 

WIND 

136 

95 

96 

119 

120 

109 

115 

185 

97 

85 

95 

74 

107 

90 

95 

78 

140 

106 

60 

106 

116 

94 

47 

90 

100 

86 

131 

86 

138 

77 

3039 

MAX 

98 

90 

90 

92 

90 

87 

86 

8 1 

70 

70 

84 

84 

86 

90 

89 

96 

90 

92 

86 

94 

94 

92 

91 

89 

89 

87 

88.2 

MIN 

58 

59 

58 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

95 

58 

55 

57 

58 

58 

62 

99 

99 

99 

58 

56 

57 

62 

61 

57 

56 

54 

94 

97 

59 

57.2 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.35 

.35 

.31 

.30 

.30 

.30 

.30 

.26 

.15 

.12 

.15 

.21 

.21 

.28 

.30 

•  30 

.24 

.30 

.30 

.30 

.26 

.27 

.29 

.30 

.38 

.37 

.37 

.40 

.30 

.32 

8.61 

WIND 

5 

41 

44 

29 

37 

37 

22 

19 

9 

12 

8 

9 

13 

11 

6 

17 

15 

25 

5 

19 

22 

9 

4 

2 

'5 

4 

8 

2 

2 

2 

443 

LAKESHORE 

EVAP 

.22 

.30 

.30 

.31 

.22 

.26 

.22 

.15 

.09 

.03 

.  1 1 

.22 

.  26 

.19 

.30 

.27 

.23 

.22 

.17 

.22 

.22 

.20 

.25 

.29 

.  17 

.16 

.28 

.24 

•  31 

.36 

6.79 

WIND 

18 

35 

30 

30 

25 

40 

24 

31 

19 

18 

23 

30 

30 

22 

28 

31 

26 

27 

23 

24 

21 

23 

27 

42 

32 

24 

18 

15 

38 

807 

LAKE  SPAULOING  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

.13 

.37 

.29 

.26 

.13 

.08 

.00 

.05 

- 

.15 

.23 

.21 

.46 

.37 

.03 

.16 

.26 

.24 

.32 

.31 

.23 

.22 

.20 

.28 

.21 

.27 

.43 

6.848 

mdnticello  dam 

EVAP 

.  34 

.29 

.30 

.28 

.29 

.24 

.  28 

.23 

.07 

.07 

.  25 

.17 

.24 

.27 

.30 

.31 

.  36 

.22 

.30 

.28 

.25 

.28 

.30 

.39 

.39 

.32 

.34 

.31 

.30 

.34 

8.31 

WIND 

U 

17 

27 

20 

31 

28 

20 

26 

0 

17 

15 

14 

26 

23 

6 

23 

19 

15 

17 

14 

26 

2 

40 

16 

27 

21 

27 

11 

11 

556 

MAX 

100 

90 

92 

93 

91 

86 

91 

86 

64 

68 

86 

82 

68 

99 
95 

95 

99 

95 

88 

92 

95 

95 

93 

92 

92 

9 1 

93 

96 

MIN 

59 

59 

58 

60 

59 

S8 

62 

56 

56 

96 

57 

59 

61 

65 

62 

63 

60 

60 

96 

61 

61 

59 

61 

60 

62 

63 

97 

96 

64 

59 

59.'7 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

* 

.  55 

.22 

.19 

.16 

.23 

« 

.46 

.10 

.05 

.06 

.09 

* 

.72 

.06 

.  16 

.  22 

.  24 

.68 

.24 

.22 

.  24 

.21 

.80 

5.94 

WIND 

• 

S3 

6 

6 

8 

24 

* 

: 

23 

11 

2 

4 

7 

: 

• 

93 

41 

6 

13 

13 

• 

* 

64 

10 

10 

34 

12 

* 

* 

99 

541 

SHASTA  0AM 

EVAP 

.36 

.33 

.32 

.26 

.19 

.36 

.27 

.26 

.08 

.00 

.00 

.09 

.22 

.23 

.21 

.30 

.25 

.19 

.24 

.  16 

.21 

.26 

.30 

.31 

.32 

.22 

.25 

.23 

.27 

.30 

7.05 

HIND 

76 

57 

61 

38 

41 

57 

48 

64 

49 

23 

18 

37 

45 

34 

54 

75 

56 

44 

91 

46 

32 

93 

47 

49 

92 

46 

49 

55 

64 

86 

1529 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

* 

.81 

.27 

.22 

.21 

.22 

• 

« 

.49 

.04 

• 

.10 

.15 

* 

♦ 

.  86 

.  35 

.26 

.22 

.21 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

1 .79 

* 

• 

.97 

7.17 

WIND 

• 

133 

31 

10 

1 

1 

• 

* 

40 

16 

• 

26 

12 

* 

• 

122 

45 

19 

26 

34 

♦ 

* 

# 

* 

* 

* 

281 

• 

4 

190 

987 

whiskevtdwn  res 

EVAP 

.40 

.42 

.34 

.30 

.34 

.30 

.30 

.10 

.01 

.09 

.04 

.27 

,31 

.  16 

.31 

.34 

.29 

.21 

.12 

.24 

.30 

.32 

.32 

.34 

.33 

.31 

.32 

•  30 

.32 

8.09 

WIND 

35 

32 

25 

36 

39 

47 

44 

39 

35 

22 

18 

29 

26 

39 

25 

26 

4  1 

33 

26 

24 

23 

24 

40 

41 

39 

46 

46 

46 

24 

30 

1008 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

* 

.97 

.36 

.30 

.30 

.45 

* 

« 

.42 

.30 

.07 

.18 

.32 

* 

1.29 

.39 

.23 

.22 

.  30 

* 

♦ 

1.00 

.92 

.40 

.  39 

.42 

* 

1.41 

10.24 

WIND 

* 

163 

54 

55 

63 

60 

* 

* 

151 

56 

40 

41 

93 

* 

* 

199 

60 

49 

41 

95 

« 

• 

136 

106 

97 

62 

62 

• 

• 

256 

1825 

MAX 

4 

95 

92 

86 

86 

86 

80 

82 

91 

91 

- 

92 

91 

91 

89 

91 

- 

- 

95 

69 

87 

87 

86 

- 

- 

94 

89.6 

MIN 

62 

61 

62 

59 

59 

58 

56 

62 

63 

63 

64 

65 

64 

64 

62 

62 

5  8 

99 

97 

64 

55 

61.0 

•      ♦  » 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.36 

.26 

.32 

.29 

.20 

.30 

.29 

.26 

.36 

.12 

.10 

.05 

.79 

•  16 

.  15 

.16 

.17 

.18 

.  30 

.24 

.23 

.25 

.31 

•  21 

.31 

.26 

.16 

.35 

832° 

WIND 

40 

22 

IB 

13 

20 

36 

42 

23 

17 

13 

24 

19 

9 

» 

8 

30 

13 

3 

18 

26 

31 

27 

64 

48 

60 

63 

62 

5 

48 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

EVAP 

.35 

.30 

.34 

.26 

.26 

.26 

.34 

.22 

.12 

.21 

.29 

.16 

.28 

.25 

.15 

.24 

.24 

.17 

.20 

.26 

.29 

.29 

.22 

.20 

.30 

.24 

.25 

.20 

.25 

.28 

7.44 

WIND 

16 

15 

12 

24 

40 

9 

43 

76 

35 

71 

96 

38 

28 

32 

29 

91 

42 

23 

4  1 

5 1 

29 

32 

5 1 

60 

9 1 

32 

3 1 

26 

17 

1066 

TAHDE  CITY 

EVAP 

.33 

.16 

.36 

.24 

.15 

.26 

.21 

.22 

.04 

.09 

.13 

.00 

.13 

.15 

.13 

.16 

.09 

.34 

- 

.13 

.17 

.11 

.21 

.22 

.06 

.31 

.19 

.24 

.18 

5.378 

WIND 

26 

29 

19 

17 

26 

32 

26 

26 

15 

26 

30 

1 1 

18 

25 

19 

20 

31 

23 

2 

28 

19 

4 

22 

9 

* 

♦ 

84 

16 

26 

6 

641 

*       «  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  C 

BURLINGAME 

EVAP 

.02 

.04 

.31 

.20 

.20 

.27 

.24 

.03 

.06 

.15 

.14 

.09 

.19 

.  14 

.19 

.26 

.27 

.22 

.24 

.25 

.17 

.23 

.35 

.30 

.40 

.30 

.34 

.30 

.30 

.30 

6.52 

WIND 

31 

41 

36 

32 

49 

70 

101 

62 

36 

46 

« 

101 

86 

52 

53 

37 

37 

42 

68 

92 

102 

211 

221 

149 

183 

9  1 

140 

110 

MAX 

96 

85 

86 

83 

60 

73 

79 

64 

75 

71 

67 

:9 

75 

82 

76 

77 

71 

61 

64 

64 

66 

65 

64 

62 

63 

62 

81 

851 

72.6 

MIN 

58 

64 

62 

62 

61 

55 

57 

57 

54 

58 

57 

57 

52 

51 

93.2 

MACIMIENTD  DAM 

EVAP 

.31 

.  30 

.  30 

.  26 

.19 

.  16 

.  25 

.  24 

.  13 

.19 

.21 

.  16 

.24 

.29 

.26 

.29 

.30 

.  19 

.26 

.31 

.21 

.27 

.29 

.36 

.41 

.35 

.20 

.40 

.31 

.37 

NEWARK  <C) 

EVAP 

• 

.63 

.29 

.30 

.23 

.15 

* 

* 

.65 

.08 

.  29 

.19 

.16 

* 

• 

.66 

•  30 

.32 

.30 

.26 

* 

* 

.89 

.29 

.37 

.30 

.33 

* 

* 

1.15 

8.14 

WIND 

* 

24 

13 

20 

19 

16 

* 

* 

72 

14 

31 

29 

26 

• 

92 

32 

18 

30 

32 

« 

96 

76 

79 

79 

68 

* 

• 

199 

1069 

*        *  • 

San  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.45 

.34 

.35 

.30 

.30 

.35 

.37 

.25 

.18 

.15 

.26 

.24 

.30 

.34 

.32 

.35 

.35 

.37 

.30 

.35 

.35 

.30 

.34 

.40 

.46 

.41 

.41 

.36 

.30 

.40 

9.97 

CAMP  PARDEE  (B) 

EVAP 

.38 

.27 

.26 

.27 

.27 

.23 

.30 

.23 

.21 

.16 

.16 

.14 

.23 

.26 

.28 

.30 

.32 

.28 

.27 

.30 

.20 

.26 

.24 

.33 

.36 

.30 

.31 

.30 

.33 

.36 

8.15 

WIND 

14 

15 

22 

22 

23 

21 

20 

19 

17 

22 

18 

16 

22 

21 

13 

30 

26 

18 

18 

18 

16 

16 

14 

23 

25 

23 

21 

19 

22 

21 

597 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  '.f-.r'"'' 


CONTINUED 


SUUoD 

Day 

Of  Month 

"3  ^.  D) 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

23 



30 

31 

H  < 

•      •  • 

SAN  JOASUIN 

DKb I NAu  c                         V 7 

EVAP 

•  4 1 

.4' 

.32 

.33 

.35 

.  35 

.  35 

.  30 

.28 

.  13 

.  18 

.  2  1 

.24 

.  35 

.34 

.32 

.42 

.33 

.33 

.37 

.37 

.29 

.36 

.46 

.46 

.40 

.36 

.40 

.36 

.36 

10.20 

(E) 

WIND 

AO 

51 

41 

35 

42 

60 

40 

47 

60 

30 

35 

43 

33 

38 

36 

37 

81 

36 

35 

35 

50 

38 

38 

66 

69 

75 

37 

49 

43 

34 

1396 

MAX 

93 

90 

86 

90 

90 

86 

85 

84 

BO 

73 

75 

77 

65 

86 

89 

91 

91 

8G 

89 

91 

BS 

88 

69 

89 

B4 

8  3 

86 

8  2 

8  3 

92 

86.2 

HIN 

6A 

62 

62 

62 

62 

58 

59 

56 

55 

55 

95 

54 

63 

65 

64 

63 

61 

62 

64 

64 

59 

99 

61 

60 

56 

56 

56 

54 

54 

54 

59.3 

HETCH  H6TCMV 

EVAP 

■ 

" 

- 

- 

■ 

■ 

.12 

.11 

.05 

.11 

.10 

.05 

.10 

.21 

.19 

.  19 

.  OC 

.13 

.09 

.18 

.  19 

.19 

.23 

1  S 
.18 

.26 

• 

.24 

.26 

• 

4.91B 

K6TTLEMAN  CITY 

EVAP 

.92 

.49 

.37 

.44 

.34 

.42 

.33 

.32 

.36 

.30 

.20 

.24 

.36 

.44 

.41 

49 

.37 

.35 

.44 

.41 

.32 

40 

.46 

.40 

48 

36 

36 

11.65 

HIND 

29 

39 

33 

37 

35 

40 

32 

37 

48 

41 

18 

32 

40 

31 

34 

31 

*76 

38 

29 

33 

26 

28 

'25 

'47 

43 

36 

'30 

'36 

*31 

'36 

1075 

KNIOHTS    FERRV   2  SE 

EVAP 

.3i 

.35 

.30 

.37 

.25 

.28 

.J9 

.24 

.24 

.21 

.23 

.?3 

.24 

.30 

30 

40 

.25 

.41 

.25 

.31 

.30 

30 

.34 

9.989 

WINC 

36 

50 

33 

42 

36 

52 

36 

34 

35 

34 

1  1 

29 

36 

37 

38 

34 

4C 

24 

22 

55 

45 

28 

28 

31 

*?6 

29 

2  5 

24 

1043 

LITTLE   P4N0CHE   DET  DAM 

EVAP 

.61 

.45 

.53 

.43 

.47 

.39 

.45 

.45 

.34 

.30 

.29 

.28 

.36 

.45 

.48 

.45 

.64 

.44 

.39 

.45 

.54 

.47 

.45 

.64 

.73 

.47 

.51 

.52 

.51 

.50 

14.01 

WIND 

95 

80 

90 

102 

126 

130 

185 

183 

122 

112 

132 

94 

93 

111 

119 

185 

77 

76 

97 

102 

214 

93 

162 

211 

163 

167 

149 

130 

121 

3845 

MAX 

92 

87 

87 

86 

66 

85 

85 

81 

79 

76 

77 

65 

85 

86 

87 

90 

69 

69 

89 

91 

85 

88 

01 

90 

86 

83 

85 

85.9 

M I N 

62 

56 

59 

59 

58 

54 

55 

52 

54 

56 

55 

53 

58 

60 

59 

63 

60 

61 

63 

57 

96 

56 

61 

58 

54 

54 

Rr 
50 

54 

55, 

56.6 

LOOI 

EVAP 

.49 

.35 

.35 

.46 

.24 

.33 

.29 

.22 

.14 

.13 

.27 

.26 

.37 

.33 

.37 

.38 

.26 

.33 

.33 

.26 

.13 

.18 

.17 

.17 

.45 

.51 

.25 

.45 

.29 

.36! 

9.12 

WIND 

130 

107 

136 

102 

114 

56 

63 

49 

92 

67 

76 

56 

35 

127 

67 

62 

61 

103 

73 

42 

47 

69 

129 

82 

95 

50 

75 

93 

35 

2349 

MAX 

79 

80 

65 

76 

79 

85 

84 

76 

71 

76 

77 

80 

82 

86 

88 

89 

86 

85 

86 

92 

90 

97 

96 

86 

84 

83 

81 

82 

85 

92 

84.3 

MIN 

58 

54 

54 

94 

53 

51 

52 

54 

54 

96 

57 

55 

56 

55 

56 

59 

56 

55 

55 

96 

56 

58 

6C 

5  g 

58 

56 

54 

54 

55 

59 

55.6 

LOS  SaNOS  DET  RESV 

EVAP 

.65 

.47 

.47 

.45 

.47 

,46 

.51 

.45 

.37 

.36 

.33 

.29 

.44 

.47 

.47 

.48 

.63 

.47 

.45 

.52 

.50 

.47 

.46 

.75 

.62 

.54 

.54 

.50 

.51 

.53 

14.65 

WIND  229 

233 

204 

216 

248 

332 

322 

335 

431 

324 

266 

280 

206 

203 

234 

209 

335 

203 

145 

203 

367 

266 

207 

456 

407 

451 

344 

251 

203 

B396B 

MAX 

85 

86 

79 

79 

76 

76 

76 

74 

74 

78 

76 

80 

90 

87 

91 

90 

88 

90 

90 

80 

86 

86 

87 

86 

75 

87 

83 

82 

62 

83.2 

60 

57 

57 

96 

57 

54 

54 

53 

54 

57 

55 

54 

57 

59 

57 

62 

59 

96 

60 

57 

57|  56 

62 

56 

55 

60 

S3 

52 

57 

59 

56.9 

MANTE  C  A 

EVAP 

.43 

.  36 

.32 

.  32 

.31 

.31 

.33 

.29 

.27 

.  24 

.  30 

.  26 

.  3  1 

•  32 

.31 

.39 

.38 

.29 

.29 

.30 

.31 

.33 

.49 

_ 

.47' 

10.25 

WIND 

96 

56 

56 

57 

69 

98 

102 

95 

48 

78 

67 

66 

66 

62 

70 

75 

58 

47 

46 

95 

60:  66 

' 

•  92 

69 

'84 

' 

'  55 

61 

2043 

MAX 

94 

89 

66 

90 

86 

84 

83 

76 

74 

79 

86 

82 

85 

88 

60 

90 

88 

87 

88 

89 

86 

87 

89 

89 

86 

84 

85 

84 

85 

SB 

85,7 

MIN 

61 

59 

56 

57 

57 

55 

56 

54 

56 

96 

57 

56 

56 

58 

57 

62 

62 

62 

62 

59 

58 

57 

62 

60 

97 

57 

54 

54 

55 

56 

57,7 

SALT  SPRINGS  PwR  H  (01 

EVAP 

.23 

.38 

.  20 

.20 

.11 

.21 

.19 

.13 

.04 

.06 

.02 

.07 

.  1 1 

.17 

.25 

.34 

.12 

.04 

.13 

.18 

.20 

.20 

.16 

.20 

.  23 

.24 

.19 

.17 

.20 

.30 

5.27 

SAN  LUIS  DAM  (F) 

.50 

.40 

.47 

.91 

.41 

.51 

.38 

.31 

.30 

.32 

.27 

.43 

.44 

.47 

.54 

.90 

.46 

.49 

.95 

.59 

.66 

.65 

.67 

.54 

.52 

.91 

.54 

14.39 

WIND 

329 

320 

265 

273 

304 

277 

260 

286 

246 

221 

224 

HI 

251 

235 

266 

235 

306 

299 

212 

364 

356 

345 

254 

3  2  0 

321 

339 

297 

264 

193 

141 

MAX 

se 

75 

80 

81 

75 

75 

81 

75 

74 

78 

75 

81 

85 

82 

69 

82 

83 

86 

85 

81 

84 

S8 

86 

87 

SI 

84 

85 

87 

89 

61.9 

MIN 

54 

53 

55 

93 

54 

53 

53 

52 

53 

54 

54 

53 

54 

95 

53 

54 

49 

54 

99 

56 

57 

55 

61 

56 

55 

55 

53 

54 

56 

60 

54.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

.50 

.45 

.45 

.42 

.45 

.45 

.35 

.27 

.  30 

.36 

.41 

.42 

.39 

.45 

50 

45 

.41 

.45 

.45 

39 

2I2 

.55 

.57 

.45 

13.32 

WIND 

283 

276 

294 

290 

301 

261 

330 

297 

249 

168 

258 

262 

255 

294 

319 

164 

144 

190 

309 

274 

234 

256 

315 

296 

264 

181 

I22 

85 

7394 

•       «  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.20 

.20 

.26 

.27 

.30 

.26 

.28 

.16 

.22 

.24 

.32 

.36 

.08 

.26 

.28 

.30 

.18 

.12 

.18 

.20 

.30 

.20 

.24 

.20 

.10 

.20 

.20 

.28 

.32 

.30 

7.01 

WIND 

29 

21 

36 

29 

28 

21 

19 

11 

100 

* 

* 

89 

24 

34 

22 

23 

19 

26 

21 

22 

33 

26 

30 

39 

31 

47 

34 

21 

14 

62 

911 

MAX 

65 

85 

64 

84 

85 

85 

85 

85 

64 

84 

75 

58 

98 

83 

84 

86 

84 

86 

86 

86 

88 

68 

83 

91 

70 

79 

86 

86 

89 

90 

62.1 

MIN 

50 

50 

54 

52 

56 

54 

54 

54 

55 

55 

51 

51 

91 

50 

51 

50 

46 

52 

53 

54 

50 

56 

54 

54 

56 

94 

54 

51 

52.7 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.24 

.27 

.25 

.19 

.16 

.22 

.24 

.19 

.20 

.19 

.15 

.14 

.20 

.20 

.21 

.20 

.13 

.15 

.19 

.21 

.19 

.26 

.17 

.28 

.25 

.30 

.26 

.25 

.30 

.30 

6.45 

WIND 

29 

91 

33 

33 

36 

57 

61 

61 

80 

73 

55 

93 

40 

36 

26 

46 

46 

28 

39 

63 

52 

29 

38 

90 

76 

32 

32 

55 

32 

1411 

MAX 

BO 

79 

85 

78 

76 

77 

76 

72 

72 

66 

68 

69 

78 

76 

80 

82 

70 

72 

80 

83 

83 

76 

80 

85 

80 

78 

82 

60 

82 

85 

77.9 

MIN 

60 

57 

56 

57 

56 

55 

53 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

94 

56 

58 

58 

58 

59 

56 

55 

53 

52 

57 

54 

55,0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

« 

.37 

.16 

.17 

.09 

- 

.41 

.25 

.26 

.17 

.23 

.  17 

* 

.49 

.18 

.13 

.30 

.29 

* 

.47 

.12 

.14 

.09 

.24 

.23 

* 

* 

.69 

6.038 

WIND 

* 

190 

94 

111 

119 

114 

* 

203 

121 

86 

138 

233 

122 

* 

380 

127 

90 

144 

156 

* 

275 

80 

123 

81 

137 

lOl 

* 

• 

291 

3516 

MAX 

82 

74 

75 

75 

67 

■ 

81 

82 

83 

76 

61 

74 

~ 

79 

76 

74 

83 

84 

82 

76 

76 

70 

68 

76.5 

MIN 

61 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

62 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

61 

6 1 

62 

60 

61.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.17 

.12 

.20 

.22 

.15 

.20 

.26 

.24 

.27 

.10 

.09 

.12 

.17 

.23 

.26 

.07 

.23 

.26 

.29 

.22 

.12 

.17 

.10 

■19 

.28 

.30 

.40 

6.19 

WIND 

56 

43 

31 

56 

94 

39 

45 

59 

62 

79 

38 

42 

33 

40 

56 

63 

39 

49 

48 

61 

56 

•\l 

46 

■11 

44 

1494 

MAX 

76 

75 

82 

63 

79 

81 

83 

79 

80 

66 

69 

71 

86 

84 

83 

71 

83 

87 

87 

85 

77 

83 

87 

67 

71 

80 

87 

87 

69 

92 

81.1 

MIN 

61 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

59 

56 

98 

99 

61 

61 

62 

61 

61 

62 

59 

62 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

59 

63 

62 

60.7 

THITCHELL  DAM 

EVAP 

.19 

.16 

.16 

.16 

.16 

.20 

.19 

• 

.41 

.16 

.17 

.23 

.16 

.17 

.14 

.12 

.13 

.15 

.20 

.17 

.25 

.26 

.30 

.26 

.30 

.23 

.24 

.31 

.33 

.25 

6.16 

WIND 

39 

51 

39 

36 

41 

94 

47 

• 

111 

70 

53 

60 

44 

59 

27 

27 

42 

39 

41 

33 

48 

72 

58 

46 

5' 

57 

1421 

MAX 

77 

80 

79 

79 

80 

85 

83 

81 

76 

75 

83 

63 

84 

82 

81 

82 

63 

63 

81 

64 

84 

85 

90 

82.5 

MIN 

60 

59 

56 

56 

97 

54 

55 

- 

54 

57 

97 

96 

57 

57 

57 

56 

60 

59 

59 

58 

57 

59 

- 

R5 

53 

56.1 

•       »  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.64 

.60 

.60 

.60 

.90 

.65 

.90 

.65 

.62 

.44 

.50 

.65 

.45 

.95 

.75 

.20 

.20 

.65 

,60 

.69 

.65 

.60 

.75 

.75 

.90 

.60 

.75 

.75 

,60 

.60 

18.95 

WIND 

39 

66 

38 

86 

85 

63 

87 

161 

156 

72 

63 

116 

97 

65 

121 

87 

« 

« 

79 

80 

74 

48 

48 

119 

113 

101 

84 

93 

39 

40 

2296 

MAX 

102 

99 

103 

102 

99 

98 

96 

95 

89 

90 

90 

93 

99 

102 

100 

91 

68 

102 

101 

99 

102 

104 

104 

^75 

100 

100 

99 

101 

96.4 

MIN 

79 

70 

72 

72 

69 

71 

70 

66 

62 

61 

65 

67 

69 

71 

74 

74 

70 

72 

72 

71 

69 

66 

66 

66 

69 

69.5 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.47 

.  49 

.42 

.  38 

.40 

.47 

.38 

.44 

.43 

.45 

.90 

.39 

.41 

.45 

.48 

.39 

.45 

,45 

.48 

.45 

.45 

.46 

.45 

.45 

.44 

.40 

.39 

,45 

.54 

13.26 

WIND 

95 

58 

44 

33 

44 

55 

60 

39 

50 

77 

84 

80 

76 

92 

47 

6 1 

56 

48 

95 

81 

33 

41 

87 

78 

33 

25 

37 

30 

1625 

MAX 

104 

101 

100 

100 

99 

102 

101 

101 

98 

91 

88 

93 

94 

101 

101 

101 

96 

101 

100 

101 

101 

95 

102 

103 

95 

98 

98 

102 

104 

104 

99.2 

MIN 

67 

64 

65 

65 

67 

66 

65 

65 

62 

60 

60 

61 

63 

66 

69 

66 

63 

64 

67 

66 

65 

65 

69 

70 

65 

63 

64 

69 

68 

71 

65.4 

HOJAVE 

EVAP 

.90 

.35 

.42 

.46 

.45 

.45 

.48 

.40 

.35 

.35 

.47 

.36 

.36 

.43 

.32 

.16 

.30 

.33 

.45 

.53 

.90 

.52 

.60 

.59 

.45 

.97 

.99 

.60 

,45 

.51 

13.38 

WIND 

106 

129 

79 

52 

73 

133 

102 

105 

161 

157 

169 

141 

101 

101 

53 

60 

90 

72 

91 

160 

199 

153 

188 

217 

154 

149 

196 

198 

82 

189 

3827 

MAX 

91 

93 

94 

93 

91 

90 

88 

82 

76 

88 

79 

80 

93 

92 

82 

80 

79 

91 

91 

84 

83 

90 

65 

79 

80 

86 

80 

82 

86 

90 

85.9 

MIN 

60 

57 

60 

96 

56 

55 

54 

50 

50 

53 

53 

54 

96 

61 

62 

55 

56 

59 

59 

96 

96 

59 

56 

54 

52 

90 

50 

53 

55 

55.3 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINIUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN  IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

JUNE  1969 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S4CR4MENTD 

DR4IN4GE  02 

4LTUR4S   R4N(;FR  ST4TiaN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

M4NZ1NIT4  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

.S 

THIN  L4KES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

♦       ♦  • 

S4N  JPAOUIN 

DR4IN4GE  05 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.S 

T 

3.0 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

7.0 

7 

T 

6 

2.0 

7 

T 

5 

T 

T 

2 

2.0 

7.0 

11 

1.0 

12 

T 

10 

8 

6 

2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  D.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

lei 
III 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Direction 
ol 

tasteat  mile 

Dale  o( 
lasteat  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10   AM        4  PM 

T  IME 
10  PM 

Trace 

01-09 

10-.49 

66 -OS 

661-001 

1 

200 

and  over 

1 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

6.7 

8.3 

251-  + 

32 

16 

59 

42 

30 

42 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

27 

24 

3 

6 

1 

0 

0 

0 

10 

4.0 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

15++ 

10 

16 

56 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

5.4 

EUREKA  WB  CITY 

25 

N 

28 

9 

6 

1 

0 

0 

0 

16 

39 

8.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

S.i 

9.7 

20 

NW 

25  + 

72 

50 

34 

56 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.8 

LONG  BEACH  wB  AIRPORT 

22 

3.8 

7.2 

16++ 

21 

09+ 

SO 

67 

59 

76 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

7.0 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT 

23 

6.3 

8.3 

22  » 

5W 

09 

84 

75 

67 

80 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6.8 

LOS  ANGELES   CIVIC  CENTER 

16 

5W 

09 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

36 

6.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

77 

55 

43 

68 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

27 

10.1 

11.3 

23+t 

30 

16 

86 

76 

71 

82 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

5.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

26 

0.6 

9.5 

29 

N 

16 

64 

47 

33 

52 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

75 

4.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

7.8 

10.2 

24 

NE 

16 

86 

57 

44 

77 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

94 

3.0 

SANOBERG  WB 

43  +  + 

33 

28  + 

73 

53 

50 

63 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

2.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

27 

i.<. 

8.2 

18 

NW 

18  + 

82 

77 

71 

79 

1  3 

1 

0 

0 

0 

0 

14 

30 

8.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

27 

13.7 

15.6 

49 

W 

23 

85 

69 

65 

81 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

14 

5.7 

SAN  FRANCISCO  FEU.   OFFICE  BL 

31 

w 

21 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

66 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

69 

65 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

5.8 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

28 

9.6 

23++ 

29 

25 

70 

50 

41 

62 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.8 

PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JUHe  196'? 


M 

01 

J 

Day  of  month 

ige 

Station 

Q. 

D 

a 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

1 1'' 

< 

<< 

9«! 

7t 

76 

75 

75 

77 

nc 

78 

76 

76 

74 

7C 

72 

72 

■"6 

76 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

76 

7« 

78 

78 

77 

76 

77 

78 

79 

76.  3 

"5 

79 

76 

75 

78 

92 

93 

9  ? 

95 

9  5 

93 

95 

93 

9  1 

92 

93 

9  4 

93 

93 

93 

94 

85 

96 

93.3 

72 

7J 

72 

72 

72 

78 

75 

75 

73 

'•9 

64 

66 

66 

72 

74 

■■3 

74 

73 

75 

73 

69 

71 

73 

74 

74 

72 

74 

72 

75 

75 

72,3 

77 

^7 

74 

76 

79 

80 

79 

79 

76 

72 

72 

73 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

78 

76 

76 

78 

79 

76 

78 

78 

73 

78 

79 

77,1 

MIX 

nir 

f  1 

to 

»6 

=  ; 

79 

77 

•'4 

75 

79 

79 

"0 

»0 

92 

91 

°  1 

78 

90 

91 

92 

92 

9  1 

9  1 

92 

91 

90 

90.5 

77 

76 

76 

77 

79 

79 

77 

7i. 

69 

7  1 

75 

7b 

77 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

76 

79 

76 

77 

78 

77 

77 

76 

76,2 

''^ 

7t 

78 

7i 

qQ 

"2 

"1 

'1 

BO 

78 

74 

74 

75 

77 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

7  7 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

90 

76.5 

?C 

7  7 

77 

79 

"C 

PO 

79 

79 

78 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

77 

78 

76 

78 

78 

76 

76 

78 

77.  5 

9«f 

71 

73 

74 

7<. 

74 

76 

76 

7t 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75.1 

71 

9A-- 

7; 

72 

72 

72 

7i 

7i 

72 

73 

7; 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

73.4 

it 

91 

92 

99 

e4 

76 

72 

3  I 

91 

96 

99 

99 

94 

91 

00 

91 

91 

90 

"3 

96 

97 

94 

93 

°1 

°1 

92 

97 

99,3 

MTi 

7; 

7*1 

7i 

7  2 

7; 

7  1 

70 

6b 

66 

•-9 

69 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

77 

79 

77 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

73,2 

CR  =  SM3   '■I"  ilBPPKT 

i 

MA)( 

li- 

11  2 

109 

1  OS 

91 

162 

97 

1  69 

1  \  2 

1  1  4 

1  '  8 

1 1  8 

1 1  3 

1 16 

1 1  9 

1 1  5 

1 1  2 

1 1  5 

1 1  7 

1  1  1 

109 

1 1  3 

1  1  1 

109 

1 1  5 

1  1  8 

111.2 

ne 

75 

7; 

7  5 

'75 

73 

73 

'72 

70 

66 

72 

69 

75 

75 

77 

91 

90 

78 

79 

77 

75 

75 

90 

77 

74 

74 

73 

72 

74 

75 

74.9 

MS) 

1"2 

1"; 

1"; 

96 

93 

9  1 

"0 

09 

101 

1^3 

164 

165 

104 

105 

106 

104 

101 

104 

106 

162 

100 

103 

101 

100 

104 

107 

100.9 

Mil 

7  = 

7  = 

7S 

7S 

77 

77 

7; 

73 

71 

74 

73 

77 

79 

9C 

92 

92 

91 

92 

91 

79 

79 

62 

9  1 

79 

77 

77 

75 

77 

79 

76.2 

t 

MS> 

'  2 

9  i 

90 

8  7 

°2 

«4 

"4 

'8 

9  I 

'7  2 

93 

94 

94 

95 

95 

94 

92 

04 

95 

02 

9  1 

9  3 

91 

91 

°2 

95 

91.5 

It 

1; 

-2 

'2 

«2 

78 

7! 

7S 

77 

91 

9  2 

94 

96 

95 

95 

96 

=  5 

93 

96 

96 

94 

92 

92 

92 

92 

94 

62.8 

9^^ 

15 

'5 

i: 

'5 

fl4 

P4 

n3 

P4 

93 

«u 

91 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

"5 

"5 

86 

95 

95 

94 

94 

95 

94.2 

8Sf 

7  2 

74 

7< 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

74.6 

Sun-STi  1 

7e 

75 

7; 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

70 

7  1 

71 

72 

72 

73 

75 

75 

75 

73 

74 

74 

73 

75 

75 

76 

77 

79 

73.5 

r.  I 

7; 

7  ■ 

7; 

7^ 

7 1 

71 

71 

7  2 

71 

7  1 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

72.0 

SUB-STS  2 

IS 

f1  A  ) 

H 

M 

A7 

67 

67 

67 

6t 

66 

6  8 

67 

67 

67 

67 

67 

'-.7 

>  8 

69 

69 

68 

'8 

6  9 

67 

68 

<,9 

70 

72 

67.6 

MIf. 

67 

67 

6t 

65 

'■6 

6  7 

66 

66 

66 

66 

".7 

69 

68 

>-7 

68 

67 

67 

67 

63 

69 

70 

66.9 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


RIVERSIDE  CITRUS 
EXP  STA 
STATION  1 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN 

GROWTH.  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGR/VH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A  M  READINGS  AT  9  A  M  ARF 
FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS.  c  »i    ,  m.  m. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.  MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A  M 
ATWATER  SANDY  LOAM,    LEVEL  BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY       PALMER  THERMO-' 

METERS   FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAM8RECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,   4-,   AND  B-INCH  DEPTH       MAX  AND 
MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  BARE  GROUND, 
ENDING  AT  MIDNIGHT. 


WELL-DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 


RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL-DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.     STATION  2   LOCATED   1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Relerence  Noles  Following  Slation  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI« 
JUNE  196<) 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

^  i 

Average 

Depaxtwe 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  < 

*       t  t 

OCTOBER  1968 

KNIGHTS  VALLEY 

7<..6 

38.8 

56,7 

87 

23 

30 

9  + 

250 

0 

0 

s 

c 

2.99 

1.65 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

♦       •  • 

NOVEMBER  1968 

KNIGHTS  VALLEY 

6^,0^ 

37 .  8M 

50. 9N 

77 

9 

28 

13 

416 

0 

0 

0 

.60 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

«       *  * 

DECEMBER  1966 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

57,9 

33.3 

45.6 

75 

6 

15 

21 

59< 

c 

( 

17 

Q 

1.33 

-  1.68 

1 .02 

26 

T 

( 

2 

1 

CULVER  CITY 

66,  3 

^15.3 

55.8 

80 

4 

3; 

20 

277 

0 

c 

0 

Q 

1  .54 

*  6! 

25 

.  c 

( 

] 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

53.3 

32.2 

42,8 

65 

5 

li 

21 

682 

0 

c 

1  7 

C 

15.09 

3.02 

10 

.( 

c 

I' 

( 

6 

MARTINEZ   EIRE  STATION 

52.6 

36. 1 

44.4 

61 

10 

26 

224 

53: 

0 

0 

6 

Q 

3.63 

.8i 

1 1 

.c 

c 

f 

' 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

56.9 

44 . 5 

50.8 

66 

31 

40 

24  + 

436 

0 

c 

0 

0 

1.16 

.29 

28 

.a 

c 

( 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

24 .  7^ 

^ 

67 

10 

3 

21 

0 

( 

0 

.65 

-  1,31, 

.40 

20 

5.0 

20 

; 

C 

0 

«       *  * 

JANUARY  1969 

EL  CENTRO  2  SSW 

70.6 

44.9 

57.8 

4.2 

81 

6  + 

29 

30 

217 

c 

0 

] 

0 

.79 

.40 

.52 

13 

.0 

0 

0 

LONG  BEACH 

66, 9M 

51  .6M 

59. 3M 

4.5 

89 

3 

34 

30 

189 

0 

0 

c 

C 

14.50 

11.87 

5.71 

20 

.0 

0 

9 

5 

MARICOPA 

52. 9M 

3B.7^ 

45. 8M 

1.9 

72 

26 

29 

30 

583 

c 

c 

: 

2.58 

1.47 

.50 

22 

.0 

0 

e 

; 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

59,9 

48,2 

54.1 

77 

4 

38 

30 

333 

c 

0 

0 

0 

4.44 

1.23 

13 

.c 

0 

ic 

4 

1 

twentynine  palms 

57. 5M 

41, OM 

54. 3M 

76 

5  + 

23 

30 

329 

0 

0 

5 

0 

.57 

.4C 

25 

.0 

0 

1 

C 

0 

TWIN  LAKES 

3'..6^ 

19, SM 

27. 3M 

3.3 

60 

4 

29 

1163 

0 

15 

31 

30.24 

21,52 

5.34 

21 

It 

12 

11 

WILLOWS  USBR 

51  ,6 

34,0 

42.8 

61 

21 

24 

29 

681 

0 

0 

14 

0 

4.89 

.c 

0 

«       *  • 

FEBRUARY  1969 

CULVER  CITY 

63. 6M 

46,2 

54. 9M 

77 

3 

41 

1 

281 

0 

c 

c 

5.86 

I.IC 

25 

.c 

c 

10 

« 

2 

ELSINORE 

60.8 

38,8 

49,8 

2.3 

71 

10 

28 

1 

420 

0 

0 

1 

( 

10.09 

7.43 

2.9! 

24 

.c 

0 

e 

3 

INYOKERN 

56.6 

31,5 

44  .  1 

63 

10 

23 

2 

578 

0 

0 

2C 

0 

3.08 

.99 

25 

; 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

57.0 

45,9 

51.5 

61 

3 

37 

1 

371 

0 

0 

a 

0 

2.26 

.5C 

23 

,c 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

9,54 

7.34 

,c 

0 

*       •  * 

MARCH  1969 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

60.6 

49.2 

54,9 

1.0 

76 

26 

42 

12 

30! 

0 

( 

c 

c 

-  1,5C 

,21 

22 

,c 

c 

i 

c 

0 

BONITA 

68,2 

41.5 

54 , 9 

1 . 3 

84 

27 

35 

15 

306 

Q 

c 

c 

1 .42 

•  34 

.41 

12 

,  c 

( 

• 

c 

0 

MOJAVE   2  ESE 

62.8 

36,2 

49.5 

82 

30 

29 

15 

474 

0 

Q 

t 

0 

>  00 

.  OC 

•  c 

( 

c 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

61,8 

47,9 

54.9 

78 

26 

40 

9 

309 

0 

0 

0 

0 

.34 

.It 

21 

,a 

0 

i 

( 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

72,9 

40,8 

56.9 

92 

30 

29 

10  + 

274 

2 

a 

5 

0 

.08 

,04 

21  + 

,a 

( 

( 

( 

0 

UPR  SAN  leandro  filter 

62,5 

39.5 

51.0 

80 

28  + 

33 

8  + 

427 

0 

Q 

0 

0 

1.63 

,7! 

1 

.c 

( 

0 

♦       *  * 
APRIL  1969 

BONITA 

72.5 

49.8 

61.2 

1.5 

78 

28  + 

40 

3 

120 

c 

0 

0 

.17 

-  .72 

.  r 

10 

,( 

c 

( 

0 

LONG  BEACH 

71,9 

J1.4 

61.7 

1 . 2 

85 

26  + 

33 

6 

114 

c 

c 

c 

Q 

.38 

-  .64 

.24 

3 

.( 

c 

i 

c 

0 

MOJAvE   2  ESE 

71.6 

42,9 

57.3 

89 

20 

31 

7 

234 

0 

Q 

c 

.60 

.6( 

5 

T 

( 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

58 . 5 

45,6 

57, 1 

80 

22 

34 

14 

235 

0 

0 

a 

0 

.25 

.2! 

8 

.( 

( 

1 

( 

0 

REDLANDS 

73,2 

47,5 

60.4 

,5 

89 

20 

36 

7 

137 

0 

0 

( 

.84 

-  .52 

.63 

3 

.( 

( 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

6'(.9 

49,0 

57.0 

90 

27 

46 

29  + 

246 

I 

c 

a 

.4; 

•2\ 

5 

.( 

( 

0 

TORRANCE 

70,9 

50.3 

60.6 

1,8 

84 

27 

44 

7  + 

134 

0 

c 

a 

,5S 

-     .3  = 

.21 

5 

.( 

( 

0 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

57, 2M 

32  ,7M 

45. OM 

73 

22 

25 

30 

596 

c 

21 

a 

2.49 

l.Oi 

5 

.  i 

( 

I 

t 

1 

t       *  * 

MAY  1959 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65.2 

56,9 

61.1 

.5 

79 

10 

49 

4 

119 

c 

t 

C 

a 

.01 

-     .  li 

.o: 

5 

.( 

( 

( 

c 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

81.0 

45,3 

63.2 

92 

31  + 

36 

4 

101 

e 

t 

c 

c 

.0( 

.ot 

!( 

( 

0 

LIVERMORE   COUNTY   F  0 

79.9 

48,5 

64,2 

2.3 

92 

17 

39 

4 

61 

( 

c 

c 

.01 

-  ,41 

.01 

4 

( 

( 

c 

0 

MOJAVE   2  ESE 

82.4 

51,1 

66,8 

98 

31 

3S 

4 

65 

( 

c 

c 

.0( 

.0( 

( 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

62.6 

50,5 

56,6 

77 

10  + 

43 

4 

254 

C 

( 

c 

( 

.0' 

.0' 

4 

!( 

( 

0 

YOSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

79.5 

42,3 

50.9 

3.4 

67 

31 

33 

4  + 

129 

C 

a 

a 

q 

.61 

-  .8i 

.2! 

12 

.( 

! 

( 

a 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNI* 
JUNE  196<) 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27  28 


CULVEI*  riTY 

FUH  '  TfJ  HlLLCBEST  «V 
KNICMTS  V6LLEV 

HARTlNEZ   FIRE  iTATION 
SflN  NtCOLAS  ISLANn 
SKtCCS  SPCS   LflS  lomas 
VflLVEBMO  RflNCEft  STA 
VFNTURii 


1.60 
1,33 
1.5*. 
1.5*. 
15.0<> 

3.63 
1.16 
19. '•S 


.i.3  .61 
.02 
.75  .20 


3.02    1.50  ,01 


3.20  1.22 


.05 
.'.7  .0*. 


1.6^  2.72 


JiNUflRV  19i 

EL   CENTBO  2  S5w 
KFlSEYVULE 
LONG  BEaCH 

NFwBUflV   PftF'»*  -V 

SiN  nkoljis  island 
twentvnine  palm*; 
twin  lakes 
wIllows  JSBR 


.79 
11.25 
It. 50 
2. SB 
12.23 


1.23  .10 


.14  .47 
3.58  3.80  5.34 


.  14 
.09 


2.83  3.32  1.60 


FEflfiUABY 


1969 


CANBY    11  SH 
CULVER  CITY 
ELIZABETH  LAXE  PC128B 
ELSINQRE 

FULLEflTDN  MlLLCEST  RV 

INvnKFBN 

JUr*CAL  DAM 

OCOTlnQ  WELLS 

PT  AHGOElLO  LIOHT  STi 

RANCHITA 

SALINAS  OAM 
SAN  NIT-OLfiS  ISlANO 
SUSANA  KNOLLS 
VALYERHO  RANOEH  STA 


.55  2.32 
.36  1.85 
•  1.24 


.021 
1.21| 


.53 

T 

.57 


.06 
.47 


.29  ,06  .02 
.37      .04  .02 


.09 

.15      .05  .35 

1  .35 

,46      ,09  T 


.15  .04 
.75  1,07 
,70  3,03  2.62 
.50  .66  2.95 
.61    1.12  2 


.15 
1.10 
4,30 
2.70 


MARCH 


1969 


avalqn  Pleasure  pies 

BONITA 

FULLERTON  HIlLCPEST  RV 

JIJNCAL  OAH 

LOYALTON 

MOjAVF   2  ESE 
OCOTIi.LQ  WELLS 
SALlNiS  DAM 
SAM  NICOLAS  ISLAND 
TWENTYNINF  PALM*- 

UPR   SAN   LEANDRO  FiLTEfl 

VENTUftA 

VOlLMERS 


.07 
.73 


APRIL  1969 

BONI  Tft 

BRADLEY 

COOL 

DANA   2  SE 

kelseyvIlle 

leesvule  keeoan  ranch 

LONG  f^EACH 
MOjavE   2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  UANAHER 

MUIR  WOODS 
PARKFIELD 

PT  ARCUElLO  LI&HT  STA 

REOLANOS 

SALINAS  DAM 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SNOW  CHEEK  UPPER 
TORRANCE 
VENTUR* 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 


1.41 
.38 
.60 
.25 


,60 
1.37 


1  .00 

.12 
1.78 


.55  .74 
.40  .12 


1969 


AVALON  PlEaSUOE  PIER 

bqadle> 

clearlake  MIOMlANOS 
CnvINA  TEMPLE   FT    193  S 
FUlLERTOn  MiLLCPEST  RV 

HEHNANLEi   2  N'^ 

LiVERwORf   COUNTY  F  D 

MO.tvF  2  ESE 

OPIDS  C4MP   FC    57  BE 

PAkKFlELr* 

PT   ARCiElLO   LlC^^T  STa 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SOmIS  3  NW 

VOSEMI'E   PARK  HFADQTRS 


S«a  RcfsisQce  NoIm  Following  Statloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JONE  1969 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

♦          *  • 

ncTOBFR  1968 

KNTGHT"!    VALI  Ev 

MAX 

78 

78 

79 

80 

79 

80 

81 

60 

79 

77 

69 

64 

66 

63 

71 

75 

80 

80 

78 

75 

75 

86 

87 

86 

80 

75 

62 

64 

60 

65 

62 

74.6 

♦            i-  * 

30 

32 

36 

35 

39 

36 

38 

33 

35 

4,1 

4  1 

40 

35 

36 

50 

46 

39 

40 

38.8 

NOVEMBER  1968 

KNIGHTS  VALLEY 

68 

74 

77 

74 

72 

76 

70 

54 

53 

57 

59 

59 

68 

61 

60 

62 

66 

58 

61 

60 

68 

67 

58 

54 

*            *  • 

Mm 

45 

36 

29 

^' 

36 

40 

30 

29 

30 

37.'8 

nsrEMBER  1968 

BE4UH0NT    PUMPING  PL4NT 

MAX 

58 

51 

54 

66 

70 

75 

69 

69 

69 

71 

71 

55 

58 

62 

67 

62 

52 

55 

52 

45 

38 

41 

45 

59 

60 

65 

40 

50 

50 

55 

61 

57.9 

MIN 

30 

39 

30 

36 

42 

45 

43 

44 

42 

3  2 

32 

32 

42 

39 

3 1 

30 

2  8 

32 

1 5 

1 8 

32 

34 

34 

33 

26 

26 

30 

3 1 

33 

33.3 

cut  VFR   C ITY 

MAX 

65 

68 

76 

80 

73 

68 

69 

66 

71 

62 

65 

71 

73 

63 

63 

62 

65 

65 

56 

56 

61 

74 

74 

60 

55 

60 

61 

60 

62 

72 

79 

66.3 

Mm 

^' 

44 

50 

41 

41 

45 

45 

44 

46 

46 

54 

5  1 

45 

4  3 

43 

33 

36 

4  2 

42 

43 

47 

47 

40 

54 

47 

44 

49 

45.3 

KNIGHTS  VALLEY 

14AX 

55 

61 

60 

61 

65 

57 

56 

58 

57 

5! 

50 

52 

51 

53 

52 

54 

55 

54 

46 

49 

48 

46 

47 

49 

50 

51 

44 

51 

54 

56 

53 

53.3 

MIN 

2  5 

42 

2  7 

2  6 

2  7 

2  3 

1 8 

26 

2  3 

36 

4 1 

3  1 

3 1 

32.2 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 

53 

60 

60 

54 

54 

57 

49 

47 

51 

61 

59 

55 

50 

48 

55 

55 

52 

55 

52 

50 

49 

47 

41 

52 

53 

55 

51 

47 

51 

57 

50 

52.6 

Mm 

46 

37 

36.1 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

53 

54 

58 

65 

57 

60 

59 

59 

59 

59 

57 

57 

59 

57 

60 

55 

55 

56 

55 

49 

52 

53 

58 

56 

55 

53 

55 

57 

56 

59 

66 

56.9 

Mm 

it* 

42 

47 

41 

42 

46 

47 

46 

48 

46 

44 

49 

49 

48 

46 

47 

43 

47 

41 

40 

40 

40 

40 

49 

46 

44 

42 

44 

43 

46 

44.6 

VALYERMD  RANGER  ST4 

53 

50 

58 

57 

65 

66 

60 

63 

67 

60 

48 

56 

62 

54 

53 

42 

39 

52 

58 

58 

.           «.  . 

Mm 

^' 

23 

26 

24 

28 

20 

40 

30 

19 

22 

1 5 

24 

^' 

30 

27 

23 

24.7 

lANUARY  1969 

FL   CENTRO  2  SSW 

MAX 

73 

75 

79 

79 

81 

81 

79 

71 

67 

69 

71 

72 

69 

57 

63 

6J 

67 

68 

73 

75 

73 

71 

74 

70 

72 

78 

75 

64 

60 

60 

60 

70.6 

Mm 

35 

34 

39 

42 

44 

40 

4  1 

3  8 

42 

4  5 

38 

39 

5  1 

5 1 

50 

50 

4  5 

42 

5 1 

5  3 

54 

56 

52 

57 

49 

5 1 

44 

4  I 

2  9 

3  3 

44.9 

LONG  BEACH 

MAX 

76 

72 

b9 

86 

84 

75 

62 

58 

64 

67 

64 

65 

61 

65 

67 

67 

64 

63 

60 

60 

66 

70 

64 

61 

62 

66 

64 

64 

58 

61 

Mm 

50 

51 

5 1 

54 

55 

53 

5 1 

^' 

53 

5  2 

58 

39 

5l!6 

MARICOPA 

MAX 

5". 

•lit 

42 

42 

45 

41 

43 

44 

43 

44 

42 

51 

57 

55 

52 

55 

51 

65 

71 

71 

69 

52 

50 

62 

72 

65 

54 

54 

48 

48 

52  9 

Mm 

36 

33 

38 

39 

38 

36 

41 

39 

41 

38!7 

SAN    NICnLAS  ISLAND 

MAX 

72 

72 

72 

77 

75 

66 

52 

57 

57 

57 

60 

56 

57 

61 

57 

57 

56 

54 

57 

60 

60 

59 

59 

58 

59 

58 

56 

55 

51 

55 

54 

59.9 

Mm 

46 

48.2 

TWFNTYNINE  PALMS 

MAX 

66 

71 

72 

76 

76 

75 

71 

70 

71 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

63 

69 

66 

67 

67 

6! 

6! 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

67.5 

Mm 

42 

40 

41.0 

TWIN  LAKES 

MAX 

".a 

52 

60 

58 

54 

46 

40 

34 

34 

32 

36 

32 

32 

29 

29 

36 

34 

34 

33 

32 

26 

21 

32 

33 

32 

16 

14 

12 

34.8 

Mm 

26 

26 

26 

29 

27 

22 

32 

14 

11 

24 

22 

28 

29 

20 

13 

10 

8 

11 

32 

32 

26 

15 

5 

21 

30 

16 

14 

8 

-  3 

19.8 

Wll  lowS  ljsbp 

52 

52 

53 

52 

44 

51 

43 

52 

5  1 

45 

46 

49 

59 

53 

51 

54 

53 

52 

55 

58 

61 

58 

50 

47 

5! 

56 

57 

50 

48 

45 

48 

51.6 

*         •  * 

Mm 

3  5 

26 

42 

4  1 

4  1 

35 

33 

27 

29 

27 

42 

26 

4  1 

3  1 

34 

32 

32 

37 

32 

50 

3 1 

30 

37 

39 

40 

2  8 

34 

24 

34.0 

FEBRUaRY  1969 

CULVER  CITY 

MAX 

60 

71 

77 

68 

61 

68 

67 

65 

64 

66 

61 

65 

69 

72 

63 

57 

60 

59 

56 

55 

60 

59 

61 

63 

63 

"i' 

Mm 

<.l 

44 

46 

46 

49 

" 

43 

44 

44 

45 

46 

49 

50 

45 

46 

49 

43 

44 

46 

43 

46 

48 

50 

43 

43 

FLSINDPE 

MAX 

60 

66 

70 

65 

59 

56 

59 

65 

67 

71 

66 

61 

63 

59 

55 

64 

70 

64 

49 

57 

55 

52 

50 

57 

56 

60 

65 

61 

60.8 

Mm 

2  8 

34 

39 

3  5 

35 

34 

33 

36 

40 

38.8 

INY0K6RN 

MAX 

50 

55 

58 

60 

55 

52 

54 

58 

56 

63 

62 

62 

60 

60 

58 

60 

61 

57 

53 

54 

57 

52 

53 

53 

55 

57 

57 

53 

56.6 

Mm 

2  3 

27 

30 

32 

31.5 

SAN   NICTLAS  ISLAND 

MAX 

55 

58 

ol 

57 

59 

56 

54 

56 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

55 

57 

57 

55 

55 

56 

58 

57 

56 

56 

56 

57.0 

Mm 

37 

46 

48 

49 

50 

44 

43 

41 

45 

49 

49 

".7 

46 

47 

50 

46 

46 

46 

47 

46 

44 

42 

49 

51 

46 

43 

39 

48 

45.9 

VALYFRMP   RANGER  STa 

MAX 

53 

51 

57 

55 

57 

55 

57 

55 

47 

51 

50 

•            *  • 

Mm 

2  2 

26 

34 

2  4 

34 

37 

26 

26 

36 

36 

MARCH  1969 

fiVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

56 

60 

60 

60 

61 

58 

56 

58 

58 

60 

57 

58 

53 

54 

64 

66 

60 

60 

58 

58 

56 

61 

63 

61 

66 

76 

74 

60 

59 

62 

64 

Mm 

itS 

45 

52 

5  1 

^6 

50 

47 

45 

45 

48 

43 

42 

44 

47 

45 

46 

4  7 

52 

50 

54 

52 

52 

50 

50 

55 

50 

50 

49.2 

BON  I TA 

MAX 

65 

68 

62 

63 

64 

60 

61 

62 

60 

59 

61 

62 

60 

69 

70 

70 

66 

68 

65 

64 

62 

65 

65 

80 

79 

83 

84 

80 

79 

77 

80 

68,2 

Mm 

38 

37 

4  1 

40 

38 

36 

38 

37 

39 

4  5 

40 

37 

36 

35 

37 

38 

42 

5  1 

4  1 

41.5 

MO.IAVE    ?  ESE 

MAX 

55 

58 

56 

55 

54 

57 

58 

57 

54 

56 

55 

54 

55 

56 

57 

62 

65 

67 

65 

66 

67 

60 

68 

62 

66 

65 

76 

80 

80 

82 

80 

62.8 

Mm 

30 

31 

32 

31 

34 

36 

37 

40 

32 

35 

35 

35 

34 

32 

29 

30 

37 

38 

37 

38 

37 

36 

41 

40 

35 

38 

40 

42 

44 

42 

44 

36.2 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

57 

58 

55 

57 

63 

55 

55 

57 

56 

5! 

57 

57 

55 

65 

67 

61 

61 

59 

65 

60 

58 

59 

56 

71 

75 

78 

77 

62 

66 

66 

70 

Mm 

<.7 

46 

49 

49 

47 

46 

48 

45 

40 

46 

46 

45 

44 

46 

44 

49 

46 

50 

48 

50 

45 

49 

44 

49 

50 

52 

57 

48 

49 

55 

53 

47!9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

69 

65 

64 

65 

65 

63 

57 

61 

57 

55 

61 

64 

61 

61 

68 

75 

83 

83 

83 

83 

78 

76 

81 

79 

79 

79 

85 

88 

91 

92 

89 

72.9 

Mm 

42 

29 

43 

41 

35 

37 

31 

40 

29 

32 

32 

33 

39 

36 

36 

41 

48 

54 

44 

36 

44 

45 

44 

98 

41 

44 

41 

52 

54 

57 

40.8 

S«e  Rslereoce  NoI«b  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1969 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

!IP'»    SAN   L  t  ANORO   F  1 1  T  f  P 

MAX 

5? 

59 

55 

58 

61 

63 

61 

54 

54 

55 

57 

52 

58 

61 

62 

6! 

60 

62 

57 

62 

55 

56 

62 

76 

76 

74 

80 

80 

75 

65 

71 

•            •  • 

MIN 

39 

39 

37 

35 

35 

36 

33 

33 

35 

37 

35 

35 

35 

34 

37 

38 

37 

46 

39 

38 

40 

39 

41 

40 

41 

48 

50 

46 

49 

49 

APRIL  196') 

BONITA 

MAX 

77 

7  5 

70 

6  5 

75 

65 

MIN 

56 

55 

40 

43 

44 

46 

49 

51 

54 

49 

54 

56 

51 

50 

50 

42 

49 

46 

45 

46 

47 

50 

47 

44 

54 

55 

57 

60 

47 

54 

LONC  BFarM 

MAX 

68 

78 

MIN 

45 

41 

48 

62 

33 

52 

52 

53 

52 

53 

59 

54 

51 

45 

52 

53 

54 

52 

53 

58 

55 

58 

50 

60 

35 

57 

56 

55 

57 

MD.IAVE    ?  ESE 

MAX 

65 

76 

6  9 

76 

81 

MIN 

41 

43 

44 

42 

32 

31 

32 

39 

40 

44 

43 

46 

42 

47 

44 

45 

42 

43 

49 

42 

46 

40 

43 

40 

42 

47 

50 

55 

46 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

67 

59 

68 

7  1 

72 

MIN 

50 

52 

56 

46 

47 

51 

47 

42 

44 

41 

46 

44 

34 

35 

41 

45 

38 

43 

41 

58 

52 

40 

47 

37 

49 

46 

48 

51 

47 

REOLANPS 

MAX 

59 

63 

69 

89 

82 

MIN 

54 

52 

47 

42 

47 

43 

36 

42 

50 

48 

50 

54 

53 

50 

43 

45 

46 

45 

45 

49 

50 

55 

52 

45 

43 

48 

46 

48 

47 

46 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

61 

63 

58 

61 

59 

59 

63 

60 

61 

72 

59 

59 

62 

58 

59 

72 

66 

59 

70 

76 

61 

60 

61 

59 

61 

80 

90 

88 

69 

60 

MIN 

51 

51 

49 

46 

47 

46 

46 

48 

47 

50 

51 

51 

51 

50 

49 

50 

48 

50 

48 

49 

50 

46 

46 

50 

51 

52 

51 

51 

46 

48 

TORRANCE 

MAX 

68 

65 

64 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

68 

67 

66 

69 

68 

70 

75 

76 

74 

74 

81 

79 

68 

62 

64 

73 

82 

84 

82 

79 

78 

MIN 

51 

55 

51 

44 

48 

44 

44 

46 

49 

54 

50 

56 

49 

49 

48 

48 

50 

52 

52 

51 

51 

58 

51 

50 

49 

51 

51 

51 

50 

55 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

61 

56 

46 

49 

49 

45 

50 

56 

57 

54 

61 

70 

51 

49 

56 

66 

52 

57 

60 

66 

73 

67 

44 

48 

53 

62 

69 

68 

52 

.           .  . 

MIN 

32 

39 

31 

32 

36 

32 

29 

30 

42 

31 

29 

26 

32 

34 

28 

38 

32 

32 

28 

40 

42 

35 

31 

30 

28 

31 

41 

32 

25 

MAY  1969 

AVALDN  PlEA'^URE  PIER 

MAX 

62 

60 

65 

54 

60 

65 

62 

79 

65 

69 

62 

MIN 

56 

56 

53 

49 

54 

57 

55 

54 

55 

56 

55 

59 

59 

55 

54 

60 

55 

57 

59 

59 

50 

60 

59 

59 

58 

59 

55 

60 

60 

50 

60 

CLEARLAKF  HICHLi'JOS 

MAX 

6  R 

70 

7  3 

55 

76 

85 

90 

80 

80 

86 

90 

91 

7  I 

92 

MIN 

41 

42 

42 

36 

40 

44 

41 

45 

45 

46 

51 

47 

49 

47 

41 

42 

44 

51 

44 

40 

43 

45 

45 

47 

43 

49 

45 

43 

54 

5  7 

51 

IIVERMORE   COUNTY   F  0 

MAX 

67 

78 

78 

7  5 

85 

8  3 

83 

8  5 

MIN 

43 

40 

45 

39 

45 

51 

52 

50 

45 

50 

49 

51 

52 

45 

42 

47 

50 

50 

49 

42 

48 

51 

52 

48 

53 

60 

45 

45 

52 

55 

55 

MOIAUE    Z  ESE 

MAX 

72 

70 

65 

67 

62 

70 

7  3 

80 

90 

92 

b9 

83 

MIN 

48 

49 

40 

39 

40 

46 

52 

56 

49 

60 

57 

55 

52 

48 

49 

48 

52 

50 

53 

55 

56 

57 

50 

55 

57 

55 

47 

50 

49 

50 

59 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

60 

58 

57 

55 

60 

61 

60 

65 

77 

77 

58 

59 

62 

62 

60 

64 

67 

60 

62 

58 

58 

58 

60 

59 

63 

70 

66 

72 

70 

61 

61 

MIN 

46 

47 

48 

43 

48 

50 

50 

49 

52 

51 

51 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

49 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

54 

54 

54 

52 

50 

53 

54 

VOSEMITE    PARK  HE4Q0TR<; 

MAX 

75 

71 

71 

63 

71 

80 

61 

80 

81 

83 

83 

83 

81 

78 

73 

79 

83 

83 

80 

80 

79 

82 

85 

65 

63 

81 

78 

77 

62 

66 

67 

MIN 

33 

36 

35 

33 

42 

39 

42 

40 

45 

45 

44 

45 

44 

40 

40 

43 

46 

43 

41 

41 

43 

44 

45 

46 

42 

42 

43 

42 

47 

49 

49 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


^lauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JiNUARY  1959 
TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

137 

Soo  Relerence  Notes  ToUowUig  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  196'? 
DELAYED  DATA 


Day    Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

i 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

2  °< 

*      *  * 

OCTHBER  1968 

KNICHTS  VOLLEY 

EVAP 

.15 

.15 

.  18 

.IB 

.18 

.18 

.18 

.18 

.  16 

.15 

.03 

.00 

.  09 

" 

.  09 

.  10 

.  10 

.15 

.  14 

.12 

.12 

.  18 

.18 

.18 

.15 

.10 

.10 

.04 

.  10 

.06 

.08 

3.93B 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

69 

71 

65 

70 

65 

65 

68 

70 

74 

73 

72 

72 

70 

73 

74 

73 

70 

65 

62 

62 

61 

64 

59 

6^.0 

MIN 

47 

45 

48 

50 

51 

50 

50 

50 

44 

44 

48 

58 

!>6 

44 

42 

43 

46 

49 

46 

47 

46 

55 

50 

51 

50 

48 

49 

52 

50 

48 

47 

48.5 

•       •  • 

NOVEMBER  1966 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.05 

.09 

.09 

.05 

.05 

.02 

.U5 

.00 

.05 

.06 

.06 

.01 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.02 

.06 

.05 

.08 

.u8 

.05 

.05 

1.53B 

WIND 

15 

26 

37 

14 

18 

21 

10 

16 

52 

57 

27 

17 

i4 

17 

31 

- 

MAX 

62 

65 

63 

61 

54 

5  1 

5  1 

50 

55 

53 

60 

t4 

64 

64 

61 

61 

62 

61 

56 

56 

56 

i5 

51 

52 

57.8 

MIN 

45 

47 

59 

50 

40 

39 

35 

40 

45 

4B 

49 

50 

49 

53 

52 

50 

47 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

39 

44.4 

DECEMBER  1968 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.11 

.10 

.  10 

.11 

.12 

.08 

.12 

.12 

.  10 

.10 

.08 

.08 

.  iO 

.10 

.06 

.05 

.18 

.00 

.06 

.06 

WIND 

2 

40 

21 

35 

20 

27 

29 

15 

24 

9 

12 

12 

36 

16 

24 

4 

7 

6 

6 

lo 

29 

34 

2B 

15 

13 

15 

11 

6 

22 

6 

535 

MAX 

51 

59 

58 

5? 

54 

55 

65 

65 

53 

53 

54 

54 

3  5 

55 

53 

54 

50 

5  1 

5  1 

40 

49 

49 

50 

50 

52 

53.3 

M  I  N 

35 

37 

37 

37 

38 

37 

43 

38 

38 

3B 

39 

38 

36 

35 

35 

38 

37 

32 

32 

32 

- 

- 

37 

37 

- 

- 

- 

33 

33 

37 

36.3 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.02 

.06 

.04 

.05 

.09 

.04 

.03 

.00 

.01 

.00 

.08 

.03 

.02 

.04 

.04 

.04 

.01 

.00 

.03 

.03 

.03 

- 

.02 

.00 

.03 

.01 

.00 

.00 

- 

.86B 

WIND 

6 

11 

25 

19 

12 

24 

44 

26 

89 

29 

24 

77 

56 

56 

45 

30 

33 

35 

12 

85 

25 

125 

57 

24 

19 

49 

15 

13 

I158B 

MAX 

56 

58 

55 

53 

57 

56 

57 

53 

53 

52 

52 

51 

48 

49 

50 

52 

50 

46 

47 

42 

41 

43 

44 

45 

50 

51 

46 

il 

55 

53 

51 

50.5 

MIN 

'I* 

3B 

39 

37 

38 

45 

45 

41 

40 

41 

41 

43 

38 

40 

40 

39 

37 

38 

34 

34 

35 

34 

35 

44 

38 

38 

36 

45 

39 

38 

39. 1 

JANUARY  1969 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

♦ 

.05 

.02 

* 

.02 

.01 

.11 

.04 

.01 

_ 

.10 

.10 

.00 

.04 

* 

.07 

.07 

.12 

.04 

.01 

♦ 

* 

.25 

.15 

.00 

.04 

.04 

1.43B 

WIND 

* 

25 

15 

« 

* 

46 

18 

135 

40 

10 

* 

446 

38 

35 

23 

28 

« 

« 

295 

144 

117 

60 

31 

* 

« 

378 

115 

46 

94 

25 

2164 

MAX 

51 

52 

52 

45 

48 

47 

44 

53 

54 

49 

53 

51 

57 

57 

56 

50 

54 

50 

50 

49 

44 

48 

50.6 

MIN 

38 

41 

41 

40 

34 

36 

36 

38 

45 

38 

38 

38 

38 

51 

38 

37 

37 

37 

43 

36 

36 

36 

38.7 

See  Relerence  Noles  Following  Slalion  Index 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


DATE 

JULY  I'Jt? 
JULY  1967 
NOVEMBER  1967 
NOVEMBER  1967 
MAY  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
ANNUAL  1968 

ANNUAL  1568 
JANUARY  1969 

JANUARY  1969 
JANUARY  1969 

JANUARY  1969 

JANUARY  1969 
JANUARY  1969 

JANUARY  1969 

FEBRUARY  1969 

FEBRUARY  1969 

FEBRUARY  1969 

FEBRUARY  1969 
FEBRUARY  1969 

FEBRUARY  1969 
FEBRUARY  1969 

MARCH  1969 


MARCH  1969 

MARCH  1969 
MARCH  1969 

MARCH  1969 

APRIL  1969 

MAY  1969 


TABLE 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

TOTAL  PRECIPITATION  6 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 

TOTAL  PRECIPITATION  i, 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 

EVAPORATION  f,  WIND 

EVAPORATION  6  WIND 


DIVISION 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAOUIN  DRAINAGE  05 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 

CENTRAL  COAST   DRAINAGE  04 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  05 
CENTRAL  COAST   DRAINAGE  04 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE  05 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


STAT  ION 
BAILEY  RIDGE 
BLUE  MOUNTAIN 
CAMEL  PEAK 

LUMBERYARD  RANGER  STATION 

HOPLAND  LARGO  STATION 

ATLAS   ROAD  DUTRA 

ATLAS  ROAD 

REOLANDS 

REDLANDS 

VAN  NUYS   FC  158 

REDLANDS 

VAN  NUYS  FC  158 
ALTURAS  R  S 

GEORGETOWN  R  S 
REDDING  FIRE  STATION 

REDDING  FIRE  STATION 
ALTURAS 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

SALINAS  DAM 

MONTEREY  NALF 

HAINES  CANYON 
LOWER  FC  3  64 

HAINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

LOY ALTON 

MT  BALDY   FC  85G 

NIPOMO  2  NW 
MONTEREY  NALF 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

CULVER  CITY 

CULVER  CITY 
BEL  AIR  FC  lOB 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

WILLOWS  U  S  B  R 


CORRECTION 

STATION  CLOSED  JULY   1,  1967 
STATION  CLOSED  JULY  1,  1967 
NOVEMBER  1,   1967,  STATION  OPENED 
STATION  OPENED  NOVEMBER  9,  1967 
STATION  CLOSED  MAY   1,  1968 
STATION  OPENED  DECEMBER  11,  1968 
STATION  CLOSED  DECEMBER  11,  1968 

TOTAL  PRECIPITATION  1.04,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.37 
TOTAL   1.04,   AMOUNT  ON   IITH  .04 
AMOUNT  ON  26TH  .11,   TOTAL  1.04 

PRECIPITATION  TOTAL  DECEMBER  1.04,   DEPARTURE  -1.37, 
ANNUAL  TOTAL  6.49,   ANNUAL  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -7.25 

PRECIPITATION  TOTAL  DECEMBER  1.04,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -1.97.     ANNUAL  PRECIPITATION  TOTAL  6.97,  ANNUAL 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  -8.88 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE   17.3,   AVERAGE  TEMPERATURE 

29.0,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .9,  LOWEST  TEMPERATURE  -17, 
ON  THE  29TH,   DEGREE  DAYS   1104,   NUMBER  OF  DAYS  WITH 

0  OR  LESS  4 

TOTAL  SNOWFALL  MISSING,   MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON 
GROUND  14,   DATE  30 

TOTAL  PRECIPITATION  12.67|  DEPARTURE  FROM  NORMAL  4.98, 
GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  3.38  ON  12TH,  NUMBER  OF 
DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  10,  .50  OR  MORE  7, 
1.00  OR  MORE  5 

TOTAL  PRECIPITATION  12.67,   AMOUNT  ON   12TH  3.38,  13TH 
2.56 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  29TH  -17,   AVERAGE  MINIMUM  17.3 

TOTAL  PRECIPITATION  MISSING,   ALL  DAILY  MEASUREMENTS 
MISSING 

AMOUNT  ON  25TH  6.06,   26TH  2.56,   27TH   .03,    28TH  .17, 
29TH  .30,   30TH  TRACE,   31ST  .02 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  43.8,   AVERAGE  TEMPERATURE 

50.1,  TOTAL  DEGREE  DAYS  412 

TOTAL  16.91,   AMOUNT  ON  28TH  .15 


TOTAL   17.61,   AMOUNT  ON  28TH  .16 


MONTHLY   TOTAL   3.53,    AMOUNT  ON  27TH  .50 

TOTAL  26.75,    AMOUNT  ON  5TH   1.25,    6TH  3.96,   7TH  .70, 
15TH   .00,    16TH   1.64,    ISTH   .55,    19TH   .21,   20TH   .69,  21ST 
.00,   220  .75,   23D  .18,   24TH  7.47,   25TH  9.35,   26TH  .00, 
28TH  .00 

TOTAL  7.68,   AMOUNT  ON  28TH  .64 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  50.1,  MINIMUM  TEMPERATURE 
14TH  48,   21ST  40 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  65.3,  AVERAGE  TEMPERATURE 
42.2,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -0.8,   TOTAL  DEGREE  DAYS  361, 
LOWEST  TEMPERATURE  33  ON  8+,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINI- 
MUM OF   32  OR  LESS  0 

TOTAL  PRECIPITATION  .89,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION 
.50  DATE   20TH,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION   .10  OR 
MORE  2,    .50  OR  MORE  1 

TOTAL   .89,    AMOUNT  ON   lOTH   .37,    13TH   .02,    20TH  .50 

TOTAL  PRECIPITATION  1.26,   AMOUNT  ON  9TH  0,    lOTH  .16, 
13TH   .0,   21ST  .51 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  31ST   53,    AVERAGE  MINIMUM  TEM- 
PERATURE 42.2 

EVAPORATION  ERRONEOUSLY   PUBLISHED  AS  WIND  O  WIND  AS 
EVAPORATION 

EVAPORATION  ON  30TH        31ST   .96,   TOTAL  11.33 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACTON-HUBBAfiO  H0FC261D 
ADELANTO 

AOIN  RANCER  STAHUN 

ALAMO  I  H 

ALDERPOlNl 

ALDER  SPRINGS 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  bkb 

ALPINE 

ALTADENA 

ALIORAS  RANGtft  SIAIION 


ANG<«IN  PA(.  Uf*(UN  CUL 
ANIIOCH  FlORteOARL  ML 

ANT locM  Pumping  pl  j 

apachE  camp 
apple  valley 

AfiWOTO  G«ANO£ 
AfiHOYO  SECO 

ARROYO  StCO  RS  FC  S060 
ASH  MOUNTAIN 
ATLAS  ROAD  UUIRA 
ATWELL 

AUBERRY  I  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVILA  BEACH 

A2USA  CITY  PARI.  FCli.36 

BADCEfl 

BADGER  PASS 
BAkEB 

eA».ER    9  NNi. 

BAKERSFIELO  M8  AIRPORT 

BALCH  POWER  HOUSE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

BARRETT  DAM 

BARSTON 

BARTON  FLAT 

BATES  RIDGE 

BEARTRAP  MtADOM 
BEAUMONT 

BEAJMONI    PUMPING  PLANT 
,  BEAUMONT  I  E 
i  BEEHIVE  MEADOW 


10  I 

!  BEN  LOMOND  NO  3 
1  BENTON  INbPECIION  ; 
I  BERKELEY 
!  BEkRrES^A  LA>.E 

I 

Ea£R  j 

0  BAR  RANGLR  STAT  ION  , 

6  BEAR  LAf-E 

&  BEAR  LSJ.f   DAM  I 

G   BEND  RANGER    STA  ' 

G  DALTUN  UAM  FQiiiBt  I 

G  PINE  CREEK 

G  PINES  PARK  FC  I 

G  SUR  STATE  PARK  [ 

G  TUJUNGA  dam  FCbDE  , 
.IRi-ilNGHAM  GEN  HOSP  | 
ISHOP  CREEK.  INTAKE  i 
ISHOP  MB  AIRPORT  , 
.tSHOP  UNIUN  CARBIDE  ' 
:  MOUNTAIN  2  SW  ! 
:S  MOUNTAIN  I 

I  blackwells  corner 

.  CANYON  WB  AIRRORT  [ 
j  BLUE  CHEEK  MTN  10  | 

BLYTHE 
BLYTHE   7  W 
BLYTHE  FAA  AIRPORT 
I  BOARD  ' 


80D1E 
I  bONITA 

I  bOONVlLLt   MNINC  E.TA 
I  BOkON 

I  B0KRE6U,  DESERT  PARk 

1  BOULOER  C  LOCaTELLI  R 

I  BOULEVARD 

j  eOUOUET  CANYON 

I  BRADLEY 

j  BRANNAN  I 5LAND 

BRANSCOMd  Z  NW 

BRAVLEY  2  SW 

BRAT  lU  WSW 
j  6REA  CITY 

I  BREA  DAM 

!  BRENTWOOD  6 

1  BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  i>  NNW 
BRQCKHAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNmAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGb  GUARD  STA 
BRySON 

I  UJCkhORN 

I  BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BOENA  VISTA 

HURBANK  FO  FC226  H 
i  aufiSANK  VALLEY  PMP  PLT 
I  BURLINGAHE 

UJRNET 

BURNT  KAN(.M  I  S 
BURTON  RANCH 


CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMI  I 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVEAAS  RANGER  STA 
I  CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  Z  NE 
CALISTOGA 


Ranger  sia 
camel  peak 
camp  angelus 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  Ski  SmlTR 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CAmPTONVILLE  RS 
CANBY  II  SW 
CANBY  HANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  Pu*ER  HOU^e 

CARPINIERIA  RESERVOIR 
CATHEYS  VY  aULL  RUN  ftM 
CAZADERO 


LOS  ANGELES 
SAN  BCROINO 
MOOOC 

CONTRA  COSTA 

HUMBOLDT 

GLENN 

LOS 


017d  01 

020M  o4 
0212  Oil  r 


.  CONTRA  tOSTA 
.  CONTRA  COSTA 
.  RIVERSIDE 
i  VENTURA 
'i  SAN  BEROINO 
■  SN  LUIS  08P0 
J  MONTEREY 


Oi27!  OS. 

a36e|  oi) 

037'il  0^ 
0379^  oi 

0U21i  0^ 

Ok2^  Oil 
0«.3a  OTJ 

04A2;  05i 
O^I<i)  Ofi 


oiui  Ob 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 


S  LUIS  OaiSPQ 
LO^  ANGELES 
TULARE 

MAR  I POSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
KERN 

TEHAMA 

SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
SNTA  BARBARA 


059tJ  Oh  TULARE 
UbOfi  Obi  RIVERSIDE 
I  0607]  Qti,  RIVERSIDE 
I  0609  07  RIVERSIDE 
I  061  T|  05i  TU^iLUMNE 
I  0619  oa  LOS  ANGELES 
■   U6T7  0*.  SANTA  CRUZ 

068'^  OT  MONO 
!  069^  OS 
I  070S  0^  I 


0798 
08ia 

08191  07|  INYO 
082^  07  INYO 
082fcj  or  INYO 

0*^   SANTA  CLARA 
0867  02  LASSEN 
0875]  05i  KERN 
0697]  0^  PLACER 
I  090^  01   OtL  NORTE 

I  O'tZ't  07  RIVERSIDE 
I  09261  07  RIVERSIDE 
j  0927  07  RIVERSIDE 


!  O^iti  on  MONO 
I  0963  Oil  SAN  DIEGO 
097a  01  MENDOCINO 
!  097^  OT*  KERN 
I  0981  07[  SAN  DIEGO 


00^  ! 


;  SANTA  CRUZ 
;  SAN  OIEGO 
I  LOS  ANGELES 
1  NEVADA 
i  MONTEREY 
[  SACRAMEMTO 
j  MENDOCINO 

IMPERIAL 

SISKIYOU 
I  ORANGE 


!MONO 
HUMBOLDT 
PLACER 
'.  YOLO 
BUTTE 
PLACER 
i  MONTEREY 


SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
I  LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 
I  SHASTA 
I  TRINITY 
CONTRA  COSTA 


"1 

237;  Oii  LASSEN 

2't'J  0%  KERN 

2bOf  07^  RIVERSIDE 

2bi.  06  SNTA  BARBARA 

27Z  07i  SAN  BERDINO 

2771  0^  CALAVERAS 

281^  OS  CALAVERAS 

281.  0'^  ALAMEDA 

2e8|  OtI  IMPtRIAL 

31t|  Oij  SISKIYOU 

3691  Oh  SAN  BEROINO 

tZ'tl  Od  SAN  OIEGO 

fc2^  OS  CALAVERAS 

4331  02  SIERRA 

".Sft  01  DEL  NORTE 


Oti  LOj  ANGELES 

Ozl  PLUMAS 

Ob  ORANGE 

06|  SAN  BEROINO 

02j  PLUMAS 

0".  MONTEREY 

SANTA  BARBARA. 
05|  MARIPOSA 


9  35  S9 

'zi  II 0? 


'ti  ^2 

'.I  07 
<.0  A5 


36  IS 
it,  18 


H  32  ' 
17|  38  . 


iti  3S  1^ 
39  38 
17]  -.l  SO 


to  10 
261  33  SS 
26   33  Se 


6  lb 

7  25 
20  S7 

23  36 


2  3  40 
15  33 
22  OS 


21  20 
II  12 
21    1  1 


20  19 

20  22 

21  49 


I  OBSERVATION  I 
I     TIME  AND  I 
TABLES 


2S     SA  SA 


:68j 
'90 

9^  MID 


4S00 
5S7S 
8370 


2175 
3350 
3055 
5347 
540 


3800 
1760 
S200 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EbERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GEIIT  OIL  CO. 
ALPINE  f IRE  DEPT 
RU0IO  CANYON   L+W  ASN 
U  S  FoRtST  SERVICE 

STATE   DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA    ELEV   *  WMSE 
PACIFIC   UNION  CUL 
FIUHEBOARD  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMAI ION 
CALIF  DlV  OF  FORtiTRY 
KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 

COUNTY  Road  dept 

MRS.  KAREN  A.  GOULO 

U   S   FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS.  GLADYS  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DAN  BARBER 

BRUCE  PONCEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AiUSA   CI Ty  PAR^ 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLL 


U  S  NAT  Park 

L    £  MEIHENY 

L    A    -TH    »   PWR  OEPI 

U  S  /(EATHER  BUREAU 

P  G  -t  E  COMPANY 

U  S  *IEATHER  BUREAU 

san  ulego  water  oept 
bahstow  fire  district 
corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

CORPS  OF  tNGINLER'j 
BEAUMONT  IBRiC  DIST 
BEAUMONT  1 RR I G  01  ST 
U  S  WU  OBStRVEh 

hetch  hltcmy  wtr  sup 
a.  s.  porter 
wesley  c.  thompson 


I. OF 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  UIV  OF  FURLSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FISE  OISI 
BEAR  VALLEY  MUT  JTR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  Thrasher 

DEPI   WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGLLES  CO  FCD 
CORPS  OF  EN&INtERi 
SO.  CALIF.   EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM   JOE  FALKNtH 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
UODIE  HISTORICAL   ST  Pk 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  F IRE  DEPT 
CAL   OIV   BEACH   +  PKS 

VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  UtPT 


CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF 
MRS  JOYCE 
u  s  Forest  service 
DEPT.  of  water  resource 
ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.  ANNA  HOWE 
P  G  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  QUIEN  SABE 
R.   V.  CHRlSTOFFERSEN 

euRBANK  Public  service 

CITY  OF  tJURLINGAME 
MRS  "UTH  C  LSTES 
PAUL    F  kAuT 
MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
eUENA  ViSTA  W  S  DIST 
WILLAfiO  HAGER 
U  S  OUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    r RR IG  UlsT 
CITY   OF  CALISTOGA 


U  S  FOREST 
CALIF  DEPT  WATtR  RESR 
STATE    OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 


i  UTL  I 


0  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EUERSULE 
U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 


p  G  *  E  Company 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *■  E  COMPANY 


COUNTY  OF  SANTA 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  J 

COUNTY 

DRAINAGE  I  ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

EVAP.  i 

SPECIAL 

CECILVILLE  5  S£ 

160« 

01 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

299( 

6P 

MRS.  RUBl  L.  KOSE 

CEDARVILLE 

Ul<i 

03 

18 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  PH 

BUTTE 

I, 

52Z 

4P 

P  G  »  E  COMPANY 

CHAGOOPA 

164' 

OS 

36  30 

118  27 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

Challenge  ranger  sta 

165J 

02 

YUBA 

39 

39  29 

121  13 

2S6( 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

40  42 

120  SB 

55901 

DWB-NORTHERN  OISI 

CHATSWORTh  FC  24  D 

13 

34  IS 

118  36 

957 

VAR 

lonnie  BATWAY 

CHATSWORTH  WESERvOlfi 

1682 

LOS  ANGELES 

3<i  l« 

118  37 

90b 
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'.JBO  07]  KfRn 


••3eS  Ot|  SAN  QERDINO 
'.J69  OS  TOLARt 
""•UW  ot;  SAN  BERDINO 

't'-iil  Ofi  SNTA  iJARdARA 

-'.'.^  0^  FRLSNu 

'•t.67'  07  SAN  dEROINO 

'.'.80  Oil  SONOMA 


■.DOJ  01  MARIN 

".^U^  Oi  SAN  JUAi, 

•••y^Oi  Oil  KERN 
'•'i^i  KERN 

""ili^  0^  K1N&:, 
OiJ  KINGS 

'•S'.'H  0^  SHASTA 

^.^•J^  0-^  M0NT6KE' 

<>'ilT  Oil  DEL  NOR' 

••SBTf  Oil  MUHbOLD' 


H  0<J  CONTRA  tOSTA 
I  06|  ORANGL 

i  Ob;  ORANGE 

i  01^  iAN  MATE  0 

H  oJ  ALPINE 

I  Or>  SAN  BERDINO 
>l  0^|  TUOLUMNE 

II  01.  TRINITY 
i  01  LAKE 

I  02l  LAkt 


ANGELES  26 


3'.41|  02  PLACER 

i't'lli  OTI   SAN  BERDINO 

J^OZ  0<J  SAN  BENITO 

)'t29  OS  Tuolumne 

3*1.91  02  PLUMAS 

>!>S1|  on  TULARE 

>S7jj  Oii  NEVADA 

ibll^  Oil  SONOMA 

361'.(  01  SISKIYOU 

3621]  04  PLUMAS 

366^  04  TUULUMNE 

3bT2  09  Tuolumne 

ibis  Oli  SONOMA 

J70*  Od,  LOS  ANGELES 

JTcJ  0<J  LOS  ANGELES 


08     117  S2 


06     120  21 


122  52 
122  Sf 
120  S6 


3S  33  ai  116  1,1 

3il  -.O  37  I  123  27 

ti,  1.1  S*i  U3  Afc 

27,  3t,  2S  120  '.0 


'  12|  t.1    31     124  • 


i  S2     123  S7 


2  3i  <.0  SJ  I 
'  25  32  il  I 

ij{  )e  30  ; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


lilt     9A  9A 


485      SP  5P 


102     6P  6P 


02     121  06 


01      123  00  2S10 


11      BA     BA  SA 


lU  19  ;  2720 

116  39  I  36S0 

119   30  :  2075 

119  06  ■'110 

116  32  !  4325 

122  40  ;  1800 

122  50  1 
U2  33  I 
121   26  ' 

'  118  2b  2703 


4662 
3104 
1740 
1347 

10T5     apl  8P 


O  S  WB  OBSERVER 

bENNY  L>  BEASLtY 

CARL   C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARmy  AJR  force 

C    A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  wEAThER  dUREAU 
U   S  -JUR  KtCLaMAIlUN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
fOLLEHIoN  MUN  UIIL  OEPT 
MRS  N  £  PANCOAST 
R  C  KYLE 

0  S  FOREST  SERvlCt 
SO.  CALIF.   EUISON  CO. 
0  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHl 
DEP'  WATER  RESOURCES 
SANIA  BARBARA  WiR  DCP 

BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OlEGO  COUNTY 
GiLftOY  FIRE  01  STRICT 
HENRY  mANTELLI 
SETH  l  AUStR 
RALPH  SIAPENHOR'-T 
MRS  L  M  WEST 
KERN   CO   FSTRY   ♦   F  D 
U  S  rORfcST  SERVICE 
GOLD  f'OCK  RANCH 


HETCH  HEICMY 
CALIF  OLPT  of  water  res 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  »  PcREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

FREO  M.  USBORNE 
U  S  FOREil  SERVICE 
JOSLPH  L  3UTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  MNORED 
L  A  WTH  ♦  PWR  DEPI 


SAN  ' 


AGR 


ALBION  A  SARGENT 
STATE   DIV   OF  FSTRT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  FOREST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  »  £  COMPANY 
METRU  WATER  DISTRICT 
U  S  FORESI  SERVICE 
EUGENE  D.  bLlTENCOURT 
HEALUSBURG  F ire  DtPT 
WAlOO 


PLACER  COUNTY    bIR  AGCY 
LAnE  HEMIT  MUN  *ATER 
VISTA   IRHIG  Disr 

1  MAX    C  LEY 

I  MRS  CLORENE  AKERS 

j  ROY  E  WALTERS 
HETCH  mEICHY   WTR  sup 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
J  OERT  OF  WTR  RESOURCES 

I  FRUIT  GROWERS  MP  CO 

I 

GEORGE  (j  MOBERG 
CORPi  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO   SIATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EUA  C  HU6BELL 
MRS  A\Ht.    M  ADAMS 
bUfi    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  rouiN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  METCHV  WIR  Sup 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
filVERSlUE  CO  P».  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
SlAie  DIV 


NEW 


IINE  ■ 


U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
L  A  wTR  f  PWR  DEPT 
L  A  WIR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  Co  F|RE  DEPT 


METRO  WAlER  DIST 
WALTER  CANIRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSHUA  8SN  CTY  WiR  OlST 
CHARLES  VILINE^ 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 
SO  CALIF    EDISON  CO 


RUB  I  NOW 


CO  FARM  +  HOME  AOV 
HENRY  H  MuLLtR 
PAC  CMNT*AG„«EGATt 
SO  CALIF  £01  SON  CO 
So  CALIF  tUISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  OEPT 
P  G   •    £  COMPANY 


MRS*  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  MILLMS 
MRS.    FHANCLb   E.  Si<ANK 
UtNNI j   L  EMMONS 
MARRY  SILVENbON 
CHESCtNIA  VLY  CO  w  o 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERIRUOE  REEDY 

DEPT   WAIER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  hETCHY  WTR  SUP 


PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  «  TuflNBULL 
SOUIHEHN  CALIF.  EOlSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIGATION  DliT 
BUREAU  UF  RECLAMATION 


1  STATION 

1 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

i  EVAP. 

SPECEAL 1 

!  LAlce  SPAULOING 

NEVADA 

P   G  ♦   E  COMPANY 

1  LAKE   SPAULOING  DAM 

NEVADA 

P  G  ♦  £  COMPANY 

4726 

3] 

35  10 

117  00 

ISOO 

C 

LA  H£SA 

4735 

SAN  DIEGO 

3: 

32  46 

117  01 

530 

5( 

5f 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

1  LANCASTER 

LOS  ANGELES 

MARVIN  FOSTER 

\  LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

12?  Vo 

MRS.  MAb  E.  MARTENS 

]  LA  PORTE 

i! 

39  41 

MICHAEL   C  LIBBEY 

1  LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

MODOC 

41  45 

OEPl  OF  WATER  RESOURCES 

1  LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

SISKIYOU 

9A 

0  i  NAT  PARK  SERVICE 

,  LA  vERNE  MtS  FC  560  0 

LOS  ANGELES 

5P 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

'  LAYTONVILLE 

MENDOC INO 

VERNON  M.  BROWN 

LEBEC 

OS 

KERN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECMUIA  PT   STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

3: 

34  05 

lie  53 

160( 

41 

c 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

'  LEESVILLE  KEEGAN  RANLH 

4881 

02 

COLUSA 

^: 

39  09 

122  2b 

133( 

MATTHEW  J  kEEGAN 

LE  GRAND 

MERCED 

3T  14 

120  15 

255 

5( 

MERCEU  CO  FIRE  DEPT 

1  LEHMAN  RANCH 

48el 

0^ 

EL  DORADO 

38  36 

121  01 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

'  LEMON  COVE 

4e9( 

36  2  3 

119  02 

513 

5( 

kaweah  lemon  CO 

'  LIGHTS  CREEK 

02 

120  43 

5320 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

05 

TULARE 

36  11 

7P 

FRANK   OE  CHAINE 

LITTLE  LASI  CHANCE  VY 

4977 

02 

39  50 

120  13 

5730 

s 

DEPT  UF  i»Tn  RESOURCES 

:  LITTLE  PANOCME  DEI  DAM 

21 

36  47 

120  48 

677 

10A| 

lOA 

: 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

j  LITTLE   lUJONGA  GOLD  CR 

06 

LOS  ANGELES 

131 

34  19 

118  18 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

49ei 

11 

121  U 

4170 

8A 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

01. 

ALAMEDA 

37  40 

121  46 

5P 

5P 

LIVERMORE  ALMOA  CIY  F  D 

1  LOC«.WOUD  2  N 

5011 

MONTEREY 

2: 

121  05 

1 104 

c 

ARCHIE  H  WEFERLINi 

LODGE POLE 

S026 

36  36 

118  44 

6735 

8A 

SA 

U  S  NATL  PAR^  SERVICE 

LODI 

5032 

SAN  JOAUUIN 

1( 

38  07 

121  17 

40 

5P 

CITY  OF  LODI 

1  LOG  SPRING 

5043 

oi 

TEHAMA 

23 

39  50 

122  47 

5050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

120  27 

5P 

5P 

LOMPOC  bATER  treat.  PL, 

1  LONE  PINE  CTNUOOO  PH 

5067 

INYO 

19 

36  27 

US  03 

379( 

: 

L    A  WTR    *   PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

05 

SAN  JOAUUIN 

27 

37  38 

121  24 

330 

tkacy  country  CLJo 

•LONG  BEACH 

50B2 

LOS  ANGELES 

ue  12 

lOP 

JOHN  W   It ED 

'  LONG  SEACH  WB  AP 

50SS 

06 

13 

33  49 

118  09 

1< 

MIO 

U   S  HEATHER  BUREAU 

LONG  BELL  STATION 

MODOC 

DEPI   OF  WATER  RESOURCES 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

418C 

CHARLES  SmEPMEHO 

1  LORAINE 

KERN 

: 

BURRELL  REED 

'  LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  4  5 

120  17 

565 

8A 

LAUREN  PAYNE 

'  LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

Sil4 

06 

LOS  ANGELES 

33  56 

lie  24 

105 

MID 

MIO 

:  J 

U  S  WEATHER  aUREAU 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 
Sllf 

LOS  ANGELES 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

1  LOS  BANOS 

MERCED 

2  7 

8A 

ROGER  C  RICE 

I  LOS   BANOS  AR6URUA  RCH 

Sll< 

05i 

MERCED 

I] 

36  53 

120  56 

SS 

ARBURUA  RANCH 

'  LOS  BANOS  DET  RESV 

512; 

05 

MERCED 

DEPI.  WATER  RESOURCES 

5123 

04 

37  14 

121  58 

1  LOS  GATOS  4  SW 

512; 

04 

SANTA  CRUZ 

2415 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PHIEIOS  RANGER  STA 

06 

SNTA  BARBARA 

119  47 

U  S  FOREST  SERVICE 

■  LOST  HILLS 

KERN  CO  FSTRT  ♦  F  U 

'  LONER  KIBBEY  RIOGE 

TUOLUMNE 

f  . 

HETCH  hE'CHY  WTR  SOP 

LOWER  MEADOW 

5161 

SIERRA 

576t 

INTERMOUNTAIN  F    *  RES 

1  LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

SAN  OlEGu  WTR  DEPT 

'  LOVALTON 

sin 

02 

39  41 

120  15 

4936 

BA 

ROLLO  LARSEN 

j  LUCERNE  VALLEY 

071 

SAN  BERDINO 

5P 

CALIF  DIV  OF  FERESTHY 

1  LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

04 

MONTEREY 

35  S3 

121  27 

35  5 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5189 

05 

16 

38  33 

120  te 

647  3 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

LYTLE  LR   FUOIHILL  BLVD 

^3 

SAN  BERDINO 

;j 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  HANGEK  STA 

521£ 

SAN  BERDINO 

34  14 

U7  29 

27  i( 

: 

U  S  FOREal  SERVICE 

MADELINE    MNTNC  STA 

5231 

LAiSEN 

120  28 

5  300 

SIAIE  OIV  OF  HWYS 

MADERA 

S233i 

05 

MAUERA 

2: 

36  58 

120  04 

268 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244, 

IT 

40  27 

123  32 

2775 

0  S  FOREST  SERVICE 

HAHNKE 

52  5£( 

02 

38  51 

122  47 

2  390 

: 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

or 

" 

119  02 

9500 

s 

OEPT    WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

52  88 

MAtlLRA 

i7 

37  21 

s 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

MANTECA 

5303 

0^ 

SAN  JOAUUIN 

2i 

37  48 

121  12 

SAJ  8A 

.. 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

5308 

3( 

120  00 

120( 

: 

manzaniia  lake 

SHASTA 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

n 

36  06 

122  lb 

52 

SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYD 

MARICOPA 

5338. 

OSi 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

6/L 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

'  MARIPOSA 

53461 

05 

MARIPOSA 

ii 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GAdHIELLL  WILSON 

.  MARKLEEVILLE 

53S6( 

03 

ALPINE 

38  42 

119  47 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

1  HART  INEZ   3  S 

04i 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

MARGARET  S  PLUHMER 

,  MART  INEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

J7  58 

122  06 

255 

FRANCIS   C.  HACALVEY 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

537T 

Oo 

CONTRA  COSTA 

J 

122  08 

8A 

8A 

■ 

CITY  FIRE  DEPAklHENT 

)  MARYSVILLE 

02 

f 

39  09 

121  35 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FlRE  OEPT 

5400 

0^ 

TUOLUMNE 

37  53 

8A 

!  MC   CARTHT  POINT 

TEHAMA 

" 

121  41 

U  S  WEAlHER  BUREAU 

MC  CLOOO 

5449 

0^ 

SISKIYOU 

4J  16 

122  08 

3  300 

^  "  ' 

GINO  L.  ZANNI 

1  MEADOW  LAKE 

o; 

FRESNO 

119  26 

4480 

7J 

Radio  station  kfre-fm 

;  MECCA   FIhE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

lib  G4 

-  180 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORcSTRT 

SISKIYOU 

4L  35 

121  37 

6726 

U  S  WtAIMER  dUKEAU 

mendoTa  dam 

5528 

FRESNO 

li 

36  47 

166 

EHNESI  MANGu:> 

i  MERCED  f IRE  STATION  2 

1 

MERCED 

!• 

37  18 

169 

:5 

CITY  OF  MERCtO 

1  MERCED  2 

05 

MERCED 

170 

MERCEU    IRRIG  OIST 

(  MERCET  HOT  SPRINGS 

55  72 

OS. 

FRESNO 

il 

36  42 

120  52 

1165 

5P 

r 

INACTIVE  6/30/67 

It 

36  51 

120  01 

6342 

2P 

'  MICHIGAN  BLUFF 

5596 

PLACER 

39  03 

120  44 

365{^ 

R  M  POWELL 

'■■  MIDOLETOMN 

o! 

LAKE 

j| 

122  37 

1122 

STATE  DIV  OF  FSlRY 

MIlFORD  LAUFMAN  RS 

5t,2> 

LASSEN 

40  OB 

120  21 

4860 

c 

U  S  FuHEST  SERvlCt 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BERDINO 

4945 

SU  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

118  46 

3400 

ic 

MRS  ETHEL  WALKER 

!  MINERAL 

TEHAMA 

23 

40  21 

4911 

8A 

:  H 

0  S  NAT  PARK  SEHVlCt 

'  MINERAL  KING 

SbSO 

05 

TULARE 

< 

36  26 

lie  35 

7975 

1  i 

CORPS  OF  ENGINElRS 

MIRANDA  4  b£ 

hUMBOLDI 

263 

c 

EUREKA  WOO 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5Tli 

01 

HUMBOLDT 

40  12 

320 

ROBERT  CRERAR 

5721 

07 

34  56 

115  32 

4330 

5P 

f « 

'  MITCHELL  MEADOW 

FRESNO 

9700 

CORPS  oF  f  NGINEERS 

1  MODESTO 

573( 

05 

STAN  ISLAUS 

3: 

37  39 

121  00 

9J 

MID 

MID 

l 

MODESTO  IRRlG  DIST 

'  MODESTO  2 

OS 

STANISLAUS 

37  36 

121  00 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

57661 

07 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2735 

SA 

.At 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

1  MOJAVE  2  ESE 

5758 

07 

KERN 

6 

35  02 

2660 

ss 

SS 

KOOL  RADIO  STATION 

HONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

lis  10 

7900 

j  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  MONO  LAKE 

3S 

38  00 

6450 

5P 

JACK  PRtSTON 

1  MONTAGUE  3  £ 

5785 

SISKIYOO 

122  28 

2580 

: 

ROGER  SCHOEN 

:  MONTEREY 

MONTEREY 

*4 

121  54 

6P 

6P 

Robert  j  renhro 

5791 

121  52 

162 

lOP 

lOP 

!  MONTlCELLO  DAM 

NAPA 

505 

9A 

u  s  BUR  Reclamation 

582: 

11 

VENTURA 

34  17 

118  S3 

5B0 

9A 

VENlUKA  COUNlY  FIRE  DEP 

1  HORAINL  CREEK 

583. 

05 

TULARE 

36  43 

118  34 

Corps  of  engineers 

1  MuRENA  DAM 

Ob 

3075 

MORGAN  MILL  2  E 

04 

SANIA  ^LAMA 

37  08 

121  37 

225 

MRS    TH£t.MA  F  DOWNtH 

MORGAN  HILL   6  WS- 

S846 

04 

121  45 

640 

: 

BILL  R.  oRUNER 

1  MORGAN  MILL  SCS 

01 

SANTA  Clara 

350 

0  S  SOIL  CON  SERVICE 

1  iWhONGu  VALLEY 

34  0. 

2560 

JAMES  A  FREEMAN 

1  .■■lORRO  DAY    FIRE  DEPI 

586t 

SN  LUIS  ObPO 

it  23 

120  51 

MURRO  l>AT  F  P  i/lST 

35  25 

670 

MOUNTAIN  HOME 

lULANE 

53b( 

I 

U  S  Afl./Y  ENGINEERS 

1  MOUNTAll*  PASS 

>a9i. 

0' 

1 

35  2b 

115  32 

M**UNlAi;i  PAS-  MINE 

!  MT  HALOI  FC  85G 

06 

SAN  BERUINO 

28 

BA 

; 

'  HI  JALUY  NoItM 

SAN  bLRuINO 

£S 

34  17 

J7J5I  4P 

:4I    UALOY    Sl^l    LIFT  INC 

HUUNI  DANAMER 

&909 

02 

EL  Du. -uO 

34D8I 

STAU  OIV  OF  FSIRY 

1  MOUNT  DIAULU  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

37  52 

1^1  5G 

2^00)  7A 

■'^ 

CAL   UIV   oEACH   +  PARK 

1  MI  GlVENo 

592  7 

05 

FRESNO 

2 

37  17 

119  05 

SO. CALIF.  EOlSON  CO. 

;-tuUNt  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

LICK  OBSLRVAJoRY 

i  iWU-'il  HlBRON  RS 

IV* 

pljmaI^" 

1: 

41  47 

122  00 

4250|  8A 

u  s  Forest  slhvicl 

02 

8 

40  02 

120  53 

6760 

CALIF.  uLPI.  OF  wAIcR 

>  MOUNT  HADUNNA 

SANIA  CRuZ 

37  01 

121  43 

.600 

: 

JACK    1  SLHELL 

'         SAN  JACINIO  WSP 

07 

RIVERSIDE 

33  48 

116  38 

8417'  5P 

HT    SAN  JACINIO  WSP 

'  .-.OL.il  SHASTA  SLOPE 

598. 

02 

SISKIYOU 

2: 

41  22 

122  14 

J  DEPI   WAIER  RESOURCES 

MOUNI    SHASTA  WtS  CUV 

598. 

0. 

41  19 

1<:2  19 

3541 

HID 

Hli 

:  HJ 

U  S  WEAIHER  BUREAU 

MOUNT    lAHALPAlS  2  SW 

122  36 

1475 

CALIF    OIV  ocACH   ♦  PKS 

MODIII   WILSON  FC  338  B 

LOj  ANGLLLS 

34  14 

lis  04 

5709 

4P 

U  S  »B  OUSERVEK 

MJi;^  WUODS 

MAK  1 N 

122  34 

171 

U  S  NAT  PARK  acRviCE 

MJHBO  dASIN 

6032 

01 

TRINITY 

U2  32 

IIT2 

DEPT   WATER  RESOURCES 

1  MJSUk  creek  GUARD  STA 

60<>a 

FRESNO 

2' 

^^  06 

119  19 

PAUL  M.  RIGCS 

1  NACIMIENTO  DAM 

60  56 

SAN  LUIS  ObPU 

120  53 

770 

8A 

BA 

MONTEREY  CIY  PARKS  DEPT 

|«.\APA  SlAlE  HOSPHAL 

6074 

0. 

38  1  7 

122  16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP.F IRE  OtPT 

i  NAVARRO  1  NW 

MENDOC INO 

39  10 

12)  34 

2201 

MASONITL  CORPORATION 

1  NEEDLES 

6l?5 

0 

SAN  BERDINO 

34  50 

114  36 

480 

: 

CITY  OF  NEEDLES 

;  NEEOLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  UERUINO 

114  37 

911 

MID 

MID 

FED  AVlAI ION  AGENCY 

02 

y 

121  01 

2520 

6A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CI TY 

j  NEVADA  CUT 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

10 

OA 

SA 

BA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

;  NEWBURY  PARK  4  Sk 

VENTURA 

3 

34  09 

118  58 

7B0j 

TA 

RANCHO  sierra  VISIA 

-  206  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


NEkHALL 

NEHPORI  ULACM  t 
NEW  rOXf.  MINS 
NICOLAUS  2 
NIGHI INGALL 
MUAND 


NOVAIO  8  -NW 

(JAK  KNULL  RANGER  STA 

OAM.hKI'  Md  AIRPOHI 

OA*..ILLE    1  MNM 

QAKVILLE  «  2 

OCCJOENTAL 

OCEANSlOE 

OCtANSlOt  PJMPINO  PL 
OCCllLLO  WELLS 
OILFlELiJS  JwAOUlrt  Rl'C 


1  OPUi  CAMP  FC  &7  OE 
I  ORA.IbE  CuUl.TT  RE&uH 
I  JFiA.>«l3E  COVE 
!  ORKn  PRAIKIE  CREEK.  I 

Oi'^LAND 

JRLEAN^ 

ORCVILLE 


OMi^AiSUER  LAKE 
;>XNAR0 

PACHECO  PAii 
PAClfii-  "oust 


,  POSEY  ;  E 

PuIItK    VALLEr    J  it 

POtlLft  VALLEY  PH 
,  PiJKAV  VALLEY 

PRIEST  VALLLY 


6162 


PAL.IbALE  TAA  AIRPORT 
PALI  spring:,  j 

I  PAL  J  ALTO  ^1 TY  HALL  I 
PALiJI^A  I 

I  PALOMAK  MI   Oi>iEftWAItifiI  ] 

;  PALOj  VERUt^j  EST  f'.'.jL  , 

,  PAMAMINI  CITY  j 

'  PA^OCML  I 

I  PAhA,;l»E 

I  PAdAUlSE  MtADOrf 

I  PAt-NtP  RtSLRVOlR  I 

I  PAl-KFItH) 

I  PARHfltLiJ  7  MKH 

PAaitEMA  I^ANCEt*  jIA 
j  PALj  HOtJLL 

PA:,0  Ri-ilLL>.  5  HA 
>  PAiO  ROBLtJ  FAA  AP 

PA1  Il.f<iON  .iLALWn 
'  PAI t IWAY 

;  PAYNEi  CKLLk 

PEA.T  LAkE 
'  PEPPLRLilN£i  CAMP 

PEhRl3 

PtlALUi'^A  FIKL   STA  2 
I  PILJKA  JLANCA  IRy  STA 
I  PINE  CANYON  PS  FCJZU 

i'  ^l^ECl*£&I  -■uMMii  K  s 

I  PINE  FLAT  DAM 
PINE  MUUMAIN  IHH 

I  PlN.'iHVLE^  lUI  HONJ.ltllT 
i  PlfiJ  2  ESE 
PISii;  bEACH 

-  PIT  RIVER  POwER  MOUSE 
■  PLACLHVILLL 

PLACERvlLLt  lf& 

-  PlaclRvilll  OliP  >j^a:jt 
.  PLASKLI I 

PLAI INA 
I  PLf  lAi  EOBtiA   iTAU  PK 

POINT  ARLhA 

?r    AROUtLLO  vlCMl  STA 

Point  puora;  blancas 


R4NJ^euRG 

RtlTL£S:4At.t  CPEEF 
StC  oLJFF  -u  AIRPCR 
Rtt>0|NG  %  i^-L 
;  KlCJINO  FlUt   1>TA  No 

Bic-^t-oD  CUT 

;  HZl4^Qi,  VALLEY 
fitPHCSA 

PJCHASOSUN  C.'.OVE  ST 
ffR  ICHMOhO 


KIVEHilPt  FIRfc  STA. 
HIV£RS1DE  LXP  STA 

ROttRTboN  Flat 

kwCH.  tREEf. 
KvCLlN 
BOGERi  CAMP 
ROSE  MARIE  MfAOOf. 
^OUN0  I'tEAULIM 

I 

kvJO.'^O  r'WMAlN   1    NMt  I 
huhillNb  SPRING^    i    L  ' 
SACHtS  SPRUGS  [ 
SACRAMINTO  wli  AIRPORT 
■JJiACKAMENTo  Mri  ClTt 

SACJLE  CAMP  Ranger  sta  I 

iAGEHEN  CRcL*.  i 
lAJ.'^T  HELENA 
SAINT  HELENA  t  tf^tt 
SAINT  HELENA  T  NL  I 


FAA  AP 
DA.1 

SALJlPUEULi  GAGING  iTfl 
!  SALT  Sl^RlNGS  PMR  HOUSE 
i  SAN  ANDREAS  i  S 
I  SAN  ANtOMv  --IISSION 

■jAh,  ARDO 

SA\  BENITO 


COUNTY 


LOb  ANOELES 
61661  OSl  STANISLAUS 

61B^  0T|  SAN  bcRolNO 
619<«  02t  SUTTLR 
6196^  OT  RlVERjiOE 
6197  IMPERIAL 
6^07   »ti  SN  LOIS  OSPO 
bilZ  04  GLEN 
j  6252  U->|  MAOLRA 

629J  01,  MARIN 
6328|  Cl|  S1SK.IYUU 
633U  J<.  ALAMEDA 


6JT0 
I  t,3Tt 
6J75 
6381 

I  639^ 

6455i 
6'<t&l 


b^2e^  0^ 

Ot-Sll  OS 

b->b2'  JS| 

65691  06| 

65631  Osl 

65971  Oi 

6602|  Ob 

661J|  cJ 

6624,  37^ 


.  SONOMA 
.  SAN  C/IEGO 
.  SAN  DIEGO 
1  SAN  OIEOO 
J  FRESNO 

J  VENTURA 
:|  PLOMAS 
SHASTA 
i  LOS  ANGELES 
;  ORANGE 

.<  HUMBULOT 
9  GLENN 
J  HUMBOLDT 
•\  BUTTE 


VENTUkA 
MERCEO 
EL  DORAoO 
LOS  ANGELES 


.  ANGELES 

U7|  Los  ANGELES 
OtI  RIVlKSILE 
O*^  SANTA  CLARA 
O".  MONTEREY 
Olt  SAN  DIEGO 
Otq  LUb  ANGLLES 
071  INYO 
0^   SAN  UbNl lO 
CZ  boTTE 
0^<  TUOLOMNt 

Olj  SAN  dtROINO 
OiJ  MONIEf'-EY 
o4  WONltREY 
OtI  LOS  ANGELES 
Oa  TEMAMA 
Qti  SN  LUJ  S  06P0 
0<«  ^N  LOIS  ObPO 
0<i  SN  LUI  OBPO 
0S[  MOk-i.C 
hERN 

02  TEHAMA 
3^  TULARE 
02;  MODOC 
Ob  RIVERSIDE 

06|  vLNIJRA 

Of{  LOS  ANGELES 

0^  lUOLOHNL 


6S0> 
I  6626 


69261  0<>  SAN  BENIIO 
694^.  Ob  VtNTURA 
691.1  04(  SN  LOlb  08P0 
69*6.  C2  SHASTA 
69601  02!  EL  OOKAOO 
69b2'  02  lL  DORADO 
696'.!  02,  cL  D0RA1>^/ 
6?72|  01,  GLENN 


I  MENDOCINO 
i  ^.UlR  BARBARA 
.  iN  LUIS  uBPo 
i  LOS  ANGELES 
.  CONTRA  COSTA 
i  TULARE 
j  Plumas 

\  TULARE 
*  TULARl 


712i|  ( 
7150]  ( 
71791  I 
7195<  I 
72221  ( 
72311  ( 


.  MENOOCINu 
i  SAN  Dltr.0 
;  RIVERSIDE 
J  MONTEREY 
i|  TULAflt: 

1  CALAVERAS 
>i  SAN  DIEGO 
4  SAN  DIEGO 

:  KERN 


i;3 : 


SHASTA 

SAN  8ERD1N0 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUHBOLOI 

CONTRA  COSTA 


Tiltb,  Oa  ^.OLANO 
{  T*?^  Ott  R  1  VLRSIOt 
I  7..7t  OtJ  RIVERSIDE 
I  Ti.e9|  0^  EL  DORADO 
j  7493  oa  PLACER  I 
751J(  07*  INVO  j 
7S1&  02i  PLACER  I 
I  7^3*'  0S|  TULARE  | 
i  756^  0^  FRCSNu  ; 
I  7'>T>  0^  ToLARt  I 

I  7580'  02I  SHASTA  I 
'  7600,  07|  SAN  bLRolNO 
I  7623;  Os!  TuuLUMNL 
7630|  02j  SACRAMi^NTO 
76331  01  SACRAMENTO  ' 
7t-371  OZI  TEHAMA  I 
7C4l'  J  1'  NEVADA  ' 
7643   01'  NAPA 

764^  J2  NAPA  ! 

7661  04,  LONIKA  LOSTA  { 
76681  QU  MONTEREY  | 
76691  04^  MoNItRY 
7t>72l  04.  !,H  LUI S  OBPo 
76ei>  061  ^NTA  BARBARA  j 
76891  05  AMADOR  ' 
7702  05,  CALAVERAS  | 
77141  04j  MONTEREY  , 
7716  04  !■ 
7714  04  SAN  I 


I  OBSERVATION  I 
TIME  AND 
TABLES 


121 

108 

33 

ib 

117 

53 

35 

15 

115 

6000 

33 

37 

44 

122 

12 

<■ 

38 

27 

122 

25 

Ift" 

25 

122 

960 

3? 

12 

117 

23 

33 

13 

21 

30 

116 

j70 

120 

53 

40 

29 

122 

960 

15 

4250 

33 

117 

53 

22 

124 

01 

45 

122 

12 

16 

123 

22 

i<) 

30 

121 

34 

171 

121 

165 

121 

300 

38 

07 

120 

57 

280 

34 

12 

119 

11 

04 

121 

11 

38 

120 

30 

3440 

34 

118 

24 

1500 

121 

22 

950 

35 

118 

06 

2596 

116 

05 

2617 

JJ 

411 

37 

27 

122 

08 

23 

36 

21 

121 

30 

1835 

21 

116 

5545 

216 

07 

1 1  7 

37 

1750 

38 

03 

ll9 

7  700 

120 

36 

00 

120 

26 

3590 

0* 

39 

1^2 

32 

755 

120 

45 

35 

40 

120 

815 

56 

119 

23 

38(16 

121 

36 

1 1  6 

9700 

41 

27 

120 

14 

6300 

33 

38 

14 

122 

38 

^''16 

119 

3065 

120 

5600 

bi: 

29 

121 

k  JJ7 

34 

£4 

118 

45 

730 

35 

08 

120 

80 

36 

44 

120 

48 

levo 

36 

1  20 

27'>5 

36 

120 

51 

39 

122 

51 

35 

40 

121 

17 

59 

3(t 

04 

38 

122 

01 

50 

0 

393 

28 

34 

33 

53 

117 

38 

5  60 

36 

11 

UO 

32 

72O0 

04 

i4ec 

32 

4U0 

117 

59 

05 

15 

40 

30 

122 

22 

425 

34 

03 

117 

U 

1318 

37 

29 

14 

31 

12 

Tia 

38 

42 

121 

10 

295 

123 

500 

122 

55 

84C 

J3 

58 

117 

21 

986 

36 

120 

09 

30 

6  740 

2T 

U6 

9670 

4G 

<:42 

36 

51 

7700 

n 

I21 

17 

36 

35 

30 

19 

48 

3850 

III 

6337 

38 

28 

225 

38 

30 

uz 

32 

1  780 

122 

23 

870 

37 

122 

06 

623 

36 

121 

37 

80 

36 

36 

120 

30 

1375 

34 

120 

24 

250 

36 

30 

120 

3700 

38 

10 

120 

40 

630 

15 

1060 

36 

02 

54 

450 

36 

31 

121 

05 

fl^ 

ipi  IP 


7i8,     7A,  7A 


OBSERVER 


L  A  CO  FIRE  OEPT 
RICHuRO   A  iMlTM 
NEwPOHl   HARBOR  DEPI 
C.   1.  SNYOER 
RECLAMATION  OlSl  1001 
MR   CHARLES   5  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDt<C..^  MtHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY  FIRE  1>£PI. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEAlHER  BUREAU 
MRS   LILLIAN  i.tL  iJONulO 
ULAUS  HOCfcFELi;! 
ANDRLii  0  tJLANEr 
OCEANilJt   fifte  OLPT 
OCEANjloE  WAILK  uEPT 
EARL  G.   CART lER 
PACIFIC    T£L»TEL  CO 


CO  I 


ttPT 


DEPI  uF   »IH  HESOORCES 
J.   T.  SAILORS 
LONG  OEACH  SCH  Dlil 
CORPS  Of  ENGlNtLRS 
URANGt.  COVE  CI  I  A:>^N 
CAL  01  1*  oEACH  *  PhpikS 
ORLANO  UM  I    HO  AinH 
£  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 

R06ERI  E  SitlNNER 
STATE  DIV  OF  fSTRT 
0  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
D.<n  *  NATL  PARit  SERVICE 
CITY   OF  OXNAftO 
CALIF  OLPT  OF  -ATfch  RES 
FLOYO  P  POOLL 


PAlMOALE    IHRIG  OlSl 

FED  AVIAI ION  AGENCY 
PALM  SPGS  f IkL  OLPT 
tNClNLLhiNG  OtPT 
JAMES  A  bELL 
PALOMAR  UBSERVAIoRY 
SUPT.  Of    STREElS  •  Pk; 
C.   1.  SNYOER 
MISS  LILY  BERG 
PARADISE  FIRE  ULpt. 
HETCH  HtTCHY  hTR  bUP 

METRO  MATER  Ol^IRlt.! 
ROBERT  n.  OUHHAM 
RAULSTON  P  HURKISON 
I  PASADENA  KAILfi  DEPT 
'  0  S  FOHEsT  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROdLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
0EP1    OF   -ATLR  KtiOOWCI 

IJAVlO   W.  ALLMARDT 


CALIF  OLPT  1.AIER  REi 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
PETALUMA  FiRl  $TA  no  2 
VEnIORA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
USFS.  DISTRICT  RANGER 

Corps  of  engineers 

VENTURA  CTY  flu  CONTROL 
u  s  NAT  Par*.  sERvtc 

CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  »  £  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 


.  UEPI  i^TR 
HWY  MIC  SIN 
oRL»^A  ST.  Pl^. 


Forestry 
I  s  Coast  guard 
Guard 


Corps 

PANORA! 
CORPS  I 


OATBELL 
COLE 

ENClNELRS 
HTS  LOl/GE 
ENGlNLEfts 


U  S  CORPS  uF  ENGINEERS 
Louis  8  SPAULDING 
B.   (■•  PATTERSON 
KERN  CO  FIRi.  DEPI 

CORPS  OF  ENGiNLtRa 
U  S  WEAlnER  uUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDOING  F IRE  DEPT 
REDLANUS  DAILY  FAl-TS 

IHOMAj  M  JAMEsUN 
FOLSOM  STATE  PKJSON 
CALIF  OIV  BEACH  *  PkS 
CITY  OF  fllCHMONt) 

U  S  ARMY  DEPOl 
RlvEKilut  f iRE  OEPT 

EXP  STA 


SAC  I 


.  RES 


OTL 


AIER  RESOURCES 
DEPT    utAlLR  REjOOR..E. 
RAVMONO  M  JOHNSON 
CORPS  Of  ENGINLtRS 
SO  CALIF    EOISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 


MRS  MA 
STATE  , 


■   OF  I 


.  BERTAGNA 
HuYS 
KlR  SUP 


U   S  WLATheR  t 
U  S  WEATHER  dUKEAU 
O   S   ..lEAlHER  UUREAU 
UNIVERSI It  UF  CALIf 
EOWIN   L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNEU 

BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  «URAL    F  0 
FEo  flVlAI ION  AGENLY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 
JOE  CA8RAL  JR 
P  G   *    £  LOMPANt 
CALAVERAS  CEMENT  CU 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  bRINAN 


SAN  BERNARolNO  CO  riOSP 
SAN  CLEMEME  dam 
SANJUERG  PIL  FCl iOQ 
SANDBERG  W3 
'SAN  DIEGu  «B  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  wO  FC95 
SAN  DIMAi  TANBARk  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  SlA 
SAN  FERNANUO 
SAN  FERNANDO  PH  3 


SUNSc 

I  FRANCISCO  Mb  I 
f EoERAL 

1  GAoRiLL  Canyon  ph 

;  GAURItL  DM  FC425BE 

I  GAbRItL  FIRE  DEPT 

I  GR^GOfilw  2  SL 

1  JAClNTo 


tHERSET  5  ESE 


SONOMA 

I  SONORA  RS 

,  SONORA  JUNCT ION 

I  SO   ENTRANCE  YOSEMIIE 

I  SOUlH  LAt.£ 

I  SPADRA  PA..  FC   >56  C 

'  sPkEC^LLS  HWY  bRluGt 


OIR 


■  MEADOW 


SOSANA  hNoLLS 
SJSANVILLE  AIRPORT 
SJSANVILLE    1  ,^NW 
SJTTLR  MILL  Ranger  SlA 
SWAIN  MOUNTAIN 
I  AFT 

TAHOE  CilY 

TahJE    VALLEY    FAA  AP 


TEMACHAPI 

temachapi  airport 

TEJON  itANLHL* 
TEK.1C 

THE  CEUARS 


Thermal  faa  airPokt 

three  mile  valley 
Three  rivlrs  6  se 

THhEE  KVRS  EDISON  PH  2 
iHhLL   KVRS   Et)|bON  PH  i 
I IGCP  CREEK  PH 
IoPANGA  patrol  STA  fC6 
TORRANLE 
TRABOLO  CANYON 
TRACT  2  SSL 
TRACY  CARUONA 
TRACT  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 

IRONA 

TfiOJGH  SPRING 

TRUCktL  RANGLT:  STATION 

TJJJNGA 

TJJJMOA  mill  CR  FC  47j 

I JLCFIElD 

TOLELAf-E 

TON,JLL   KANCEk  jTATIoN 

Tuolumne  meadows 

TURLOC; 


'  SAN  JOACUIN  £kP  range 

I  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  8AUT1STA  3SS£ 

,  SAN  JUAN  GUASD  SIAIl.^N 

SAN  LUIS  DAM 

I   SAN  LOiS  udlsPO  PoLT 

I   ^AN  MARCOS  PASS 

|«sAN  MATEO 

I  SAN  NICOLAS  ISLAND 

lifSAN  RAFAEL 

I  SANTA  ANA  FlKE  STATION 


,   *D  AlWPOKl 


SEARSVILLE  LAKE 
SEbAsTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPJLVEDA  DAM 

SMEEP  RANLM 
SHELTER  COv£ 
SMlNOLt  SPRINGS 
SHlNGLtTO'lN  2  E 
S lERRA   C  I  1  Y 

SIESRAVILLE  RANGER  STA 

signal  h]ll  fc  415 

silverado  ranger  sta 

skaggs  spos  las  LUMAS 

SLACk  CANYON 

SNOW  (."££«.  UPPEP 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   I  E 


I  jTANDISH  1  E 

I  STANDI  iM-M|  C»-EY    S  t  Ph 

;  STANISLAUS  Power  house 

I  STATE  LAkts 

I  ;>T  IRLlNG  CITY  ftS 

I  SlOCltToN  UlSP0i.VL  PL 


i»aI0LATON  A 
I  SToCf-TON  F 
I  ilONYFoRD 

I  -lO.'JYFoRD  RANGER  SlA 
]  STGNT  GORGl  RESEH' 

SIOJIS  MEADOW 
,  sTRAwBtRRY  VALLEY 


COUNTY  5 


'79(  06 
'0-^  Ot, 

7eo1\  o<. 

7810  OC) 


BERDINO 

041  Monterey 

06j  LoS  ANGELES 

ai.geles 

DIEGO 
ObJ  LOS  ANGELES 
Qfi  LOS  ANGELES 
04  SANTA  CLARA 
od  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

o4   SAN  FftANClSCO 
04,   SAN  MATLO 
04{  SAN  FRANCISCU 
LOs  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEo 
HIVEKSIDE 
Nl  VERS  IDE 
MADERA 


0(J  : 
J  04|  SAN  MAIEO 

06|  VENTORA 
'  Oil  MARIN 


7965J  C 
797<.  I. 
7967:  C 


LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
jNTA  BdliBARA 
^NTA  daRBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CfiUi 


I  1 
OBPO 
OBPO  I  2 


31  34  I 

4j  35  ; 


.  SNTA  BARBARA 

I  ORANGE 

;  LOS  ANGELES 


eu6H  04l  SAN  MAlEO 

eo72l  Oil  SONUMA 

807*1  03t  LASSEN 

8092j  0(J  LOS  ANGELES 

81  35.  02|  SHASTA 


816Z  Ol[  HUMBOLDT 

SI  7^  02  EL  DOKADO 

B179  02I  SHASTA 

62071  Q2,  SIERRA 

82181  021  SIERRA 

8230l  04  LOS  ANGELES 

ft2*3j  06|  ORANGE 

a27&  0*1  MONTikfcT 

ejl?!  oT;  RlVLKSIi,£ 

63ia|  05  MARIPOSA 

8332!  02)  NEVADA 

ajifi  UM  MONTEREY 

6344)  051  El  Dorado 

I  I 

8349  06  VENIURA 

e35ll  01!  SONOMA 

8353|  OSj  TUOLUMNE 

6355,  03|  MONO 

837b|  04.  SAN  FftANCISC 

8380^  05I  MARIPOSA 

e40b|  OTI  INYO 

84J(^  06i  LoS  ANGELES 

844b|  04^  MONTEKEY 

8455^  05^  TULARE 


8479  0T\  SAN  BERDINO 
8497|  Oi  LASSEN 
849J  01  MENUOCINO 


a55<^  05|  SAN  JoAOUIN 


855aj  05 
6575 
dSeJ  02 
8567!  02 
6591  02 
flboJ  02 
6627^  I. 

86461  05j  FRLS. 
S66Di  C 


5^  Otj  PLACER 
b2|  OJJ  LL  DORADO 
7l'  02'  PLACER 

20  05  »;£0N 
32  C5  itERN 
3?j  01.  ".ERN 

6Li  02,  PLACCS 
SONOMA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
PLOMAS 
lOLARE 


,  LOS  ANGELES 
\  LOS  ANGELES 
■  ORANGE 


19  30 

20  22 

21  2D 


18  35 
21  32 
21  20 


OBSERVATION 
TIME  AND 
,  TABLES 


21  06 
20  08 


22  50  ! 
16  10  ' 
18  51  I 


1095} 
19j0| 
17  30! 
1940) 
8  700I 
6  6  65 


40701  I 
62  35;  6A, 
5b80|  5f^ 

850!  ] 
lObOl 

35181 

"'  1 

22  .'410:  MID 
12l  8A 
30151  BA 
11681  8A 
7  VI'     5P  5P 


41481  MID  MID 


2C  29  '  2356: 


22  3V  4000' 

io  II  5995: 

16  18  I  16901 
16  05  I  4b45' 
19  01  I  295 
4035! 
B950' 
8600 


S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF    WTR   *    TEL  CO 
L   A   CO  F IRE  OEPT 
U    S   WtAlHER  BOREAU 

u  s  WEATHER  Bureau 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  A  FOREST  SERVICE 
SIAIE  OIV  OF  HWYS 
I  FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  Of  ENGINEERS 

I  CUY  SAN  FRANCISCO 
i  U   S   WEATHER  BUREAU 

U  S  WEAIHER  BUREAU 
I  PASADENA  WATER  OEPT 
<  ORalN  fl.  wATMNS 
'1  CITT  FIRL  DEPARTMENT 
I  GARY   J.  ARAIA 

BYRON  JoHANaEN 


CAL  staTl  Poly  lul 

CTV  Of   SANTA  BARbARA 
CITY  FIRL  DEPARTMENT 
U  S  HEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANIA  ANA   FIRE  oEPT 

SO  CALIf    EOlSyN  CO 

LOUIS  LUES>>ERI 

SANiA  BARBARA  SWG.  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
I  IV  SlAT  loN  ivEYI 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 
'  ROBERT  L  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
j  JOSEPH  C  MC  kOSlC*. 
I  RICHARD  S  PILECM 

!  U    S   WEAIHER  LlURbAU 

'  S  M  LIFEGUARD  SER 

I  VLNlURA  Co  F IRL  OtPI 

CLARENCE  S  NtWbtRRY 
I  SANTA   BAKBARA  CuUNTT 
I  WILLIAM  O  SAKPlNGlON 
I  L  A  WIR  *  PwR  DEPT 
'  U  s  FOREST  SERVICE 
1  PAClf IL    LDMBLK  CO 

'  AUSi IN  CLAPP 

MRS  GEOMOE  w  KUMOO 

Corps  of  engineers 
u  s  our  reclamation 

j|  U   S   CoRPj  uF  £Nu1NLlRS 
MRS   MARILYN  F  MACHl 
IHEODORt    B  HLOSNlR 
MRS  JANICE  H  SUT  rt« 
LEE  WITHTCO.'.loE 


GEORGE   1  O^BORN 
I  CORPS  Of  ENGINEERS 
1    j  JOHN  ...  LElTHOLD 
i  STATE  DIV  OF  FSIRY 
1  PALM   SPRINGS  WTR  CO 
j'  DEPI   -AIER  RESOURCES 
i     I  ROBERT  MAUGHAN 
JOHN  N  FRANC  I  ON I 
I  JAC^   A.  HASELET 

BERYLvlOuO  INVESI  CU 
j  LAURENCE  w  ulCkET 
1     I  STATE  OIV. OF  FORESTRY 
I  STAIE   DIV  OF  HWYS 

I     jus  NAI    PARH  SERVICE 
S|  SOUTHERN  CALIF  EDISON  t 
I  fi   S  HUTCHI SON 
I  U  5  WLAIHER  BUREAU 
I  LLMER   a  SUTION 

^  U  S  FORtSI  SERVICE 
P  G  +  £  COMPANY 
<        SOUAW  VALLET    STATE  PK 
I     I  LEROY  KLMP 

I  RAY  C  FRALEY 

!  CAL    DIV   BEACH   1  PfcS 

sl  Corps  of  engineers 

SlAlE   DIV  Of  FSIRY 
CITY   Of  STOCMON 

J  !  U  S  WEAlHER  doREAU 

SToLMoN   FIRE    sTA  NO  4 
I  FKED   H  CUOLtY 
I O  S  FOREST  SERVICE 
■  oHlANi/  uNl  I    WO  ASSN 
Si  DEPT  WAIER  RESOURCES 
I     I  HRS>  LILLIAN  MAGRUDcR 
'  SUET  RANCH 
sl  DEPI   OF  bTH  RESJJRCtS 
CAL  OIV  uEACH  *  ?AUk 

\  U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
I       DAvlD  BARR 

STAie  OIV  OF  FSTKT 
SlAlE  OIV  OF  FSTHY 
S'  CALIF  DEPT  WATER  REs 
hERN  CO  F  STRY  ♦  FO 
I     I  MRS.    ESIHtR  oEAI I T 
;  FED  AVlAl lUN  AGENCY 
s;  DEPI    WAIER  HLSOURLES 


TEHACHAPt  tOMMINGS 
TEJON   ranch  COMPANY 
'  SULO  E  LAKSO 
,  DEPI   OF   -AlLfi  «E-OURCES| 
,  MRS  FAYE  DLWLY 
!  FED  AVIA  I  ION  AGEN..T 
I  VENIURA  1.0  FIKl  b>EP 
/  CAHf  OtPT  WAILR  RE 
I  GLENN  BAKER 


'  So  CALIF   EulSON  LO 
P   G  ♦   L  .-OMPANY 
L   a   CO  FIRE  DEPI 

,  Torrance  mun  airport 

uHANGt    CU  PAfii,  DEPI 
AAGE   «  IOGlL 
UANIA   CARdUNA    IR  LO 
U  S  BUR  RECLAitAl  ION 
O   S  bOH  RECLAMATION 


AMERICAN  P  *  C  CoRl 
.  Corps  of  engineers 

'  james  0.  pahra 

LOS  ANGELES  LO  FLw 
I  KERN  COUNTY   LAND  C( 
'  TULELAkE    IHRIG  . 
>i  U  S  WEATHER  bUR< 
■\  DLPI  WATER 
CARL  A  PEARSON 


ISI 
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STATION  INDEX 


ItiBKIAIILC  CnilL 

IRVINE  ftANCH 


VNION  OIL  SrtARNS 


En  tfttl  PIHO: 
UPPER  ttOOOCMyCP; 

VALLtlUN 


VQtl 

ton  C 


Oi  ! 


WEMAOO 

vtmutoPA  I 


lEKAHA 
UN  BEKflNU 
ALPINI 

HtNDOC I MU 


LOi  ANGELES 
"  .  ANOELES 
SONOMA 

SNIA  OARBARA 


I  MOWiE 

CRELfc  2  ESe 
CREEK  2  ENE 
CSEEK  E 
■alnui  crove 

walnut  pil  &ta  fcio, 
marncr  springs 
MASCO 


.ISONVILI 


k  Phoenix  ranch 
ERwoRKi 

. I AT  ION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
DCPI   OF   WAIEK  RESOUACE: 


CO.    fLOOU  CONTfii 

VICTOR  CO  WATER 
CORPS  OF  ENGINEI 
L  A  CO  FIRE  OEP 


'INE  LOOROUT 


ET  HEAOOH 
HEAILANO  2 

hEElEB  SPfi, 
MJbKETIOWN 


If  illow:> 
BILLOWS  usei 

WINCHESTER 

.[INlEfii 
iOFFORD  HEti 

<OO0LAN[)  1  ' 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SNIA  BAA8ARA 
FRESNO 
CALAVERAS 

PLACER 
TULARE 

VENTURA 


El  UORAUO 
ORANGE 
MENOOCINO 
KARIPOSA 


HEATHER  BUREAU 
ON  RANCH  CO 
I  HANKER 

HATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
~  MATE  OF  SAMUEL  DAMON 
NTURA  CO  FC  DIST 
s' BUR  RECLAHATlUN 
IIVEKSllY  OF  CALIF 
IIVERSITv  OF  CALIF 


JAMES  H  JORGLNSEIN 
IRS  WILMA  C  ttARR 
I  C  A&R   EJ(T£N  SEfiV 


DRAINAGE  CODE; 


,N   2-CALAVt  RAS   S-CkRSON    ^-CENTRAL  COAST   5-COlX)RADO  6-DESERT  7-EEL    e-FEATHER   9-KAWEAH  10-KERN  II-KINGS  12-KLAMATH  13-LOS  ANGELES 
14-MERCED  li-MOJAVE    16-MOKELUMNE  !7-NORTH  COAST   le-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  Zl-PIT   22-RUSSIAN  23-aACRAMENTO  24-SALINaS  2S-SAN  DIEGO 
2e-hAN  GABRJEL  27-SAN  JOrtQUIN   Z8-SANTAANA    29-SANTA  CLARA    30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ   33-SOUTH  COAST   34-STANIliLMUS  35-TRINI 
36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE   3B-WALKtR  39-YUBA-BEAR 

REFERENCE  NOTES 


NORMALS  for  all  statlona  are  cllnatoloslcal  sta 
Divisions,  as  UBOd  tn  thle  publication,  became  effoctl 
STATION  SkUSS:     Tigurea  and  letters  rollowlDg  tbe 

all  and  heat 


DELAYED  DATA  I 


111 


IW  THE  DATA  TABLEi 


•r  monthlj  proclpl 
:  SYMDOLS  AND 


>n  totals  oiajr  be  found  In  tbo  anni 
BEW  PSED  INDICATE  TBE  FOLLOWIHC; 
table,    "Daily  Preclpltatton"  tab. 

table  and  tbe  "Dally  Tempcratu: 


V     includOB  total   for  provioufl  month. 
IH  THE  STATIOW  IHDEX  THE  SY1IB0L3  AND  LETTERS  WHEN  DSKD  INDICATE  THE  FQLLOWIHG: 

C  RocordlDK  Rain  Ga)to  Station.  Hourly  proclpt tat  loo  values  are  processed  for  special  purposes,  and 
Data"  bullotlQ.  If  dally  omountu  are  published  lo  "CllBatologlcal  Data"  bulletin  they  are  froa  a 
by  reference  'H'.    Such  uounte  «ay  differ  from  aaounts  published  from  tbe  recording  gage  In  tbe 

G  "Soil  Teaperature"  table, 

II  "Snovfall  and  Sbo«  on  Ground"  tablo.     ObIssIod  of  data  In  any  month  tndlcatvs  no  soovfall  and/or  sno*  on  ground  In  that  monti 

J  "Supploaontal  Data"  tablo. 

5  Storage  precipitation  station.     Procl pi tnt Ion  neasuromoats ,   oado  ut    Irregular  Inlorvals  will  bo  published  later  In  "Preclplt 
Gage  Stations"  Bullotln. 

8S  This  entry  In  tl«e  of  oboorvatlon  rulumn  in  Station  Indoi  ■eons  observation  Bade  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  tlao  of  obuwrvatlon  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  TlieraoaotDrs  ore  generally  ezpoBcd  In  a  shelter  located  a  few  foot  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indtcat 


SubBcrlptlon^Prlce:^^20  '^"^^^  P^"'  "^"PT.  monthly  and  annual;  ^2,50  per  year.  (Yoarly  Hubscrlptlun  Includes  tbt'  Annual  Summary.)  Oiocks  and  Bonoy  ordori 
Documents,  Covernaont  Printing  Office,    Washington,  D.  C.   20402.  ^'^'^  ^  subwc rlpllons  should  be  sent  to  the  Superintendent  < 
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CLIMATOLOGICAL  D 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAURICE  H  STANS  SccreWrv 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRAT 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  CaAforjiie 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALIFORNIA 

JULY  1969 
e  73      No.  7 


Temperature 

Average 
Maxim  urn 

Average 

Average 

|s 

A  ^ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

R 

& 
a 

No.  ol  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth  1 

on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  j 

s 

1 
- 

s: 

si 

s. 

s. 

•           •  ♦ 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

AL  DE  K" □ I  NT 

9<i.BM 

53. OM 

73. 9M 

106 

23 

47 

13 

0 

_ 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

69 .  5M 

54 ,  OM 

7 1 .  6M 

98 

20+ 

48 

1 

T 

23 

•  2 

^ 

^ 

^ 

qTT     dad     DAU^CD  ^TATTnW 

96 .  ^ 

52  •  3 

74.4 

110 

2  3 

43 

° 

1 

26 

Q 

.04 

.04 

10 

■  0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STa 

92.5 

48 , 1 

70.3 

101 

21  + 

40 

4 

23 

0 

0 

0 

,04 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

88 .  ^M 

47 « 6M 

68 .  OM 

99 

22 

37 

3 

26 

14 

0 

0 

0 

.  14 

.  14 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CLOvERDALc   3  SSE 

90.9 

52.8 

71.9 

.0 

102 

18 

47 

31  + 

i 

° 

00 

-  .03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVE  LO 

92.3 

49,3 

70.8 

101 

23  + 

43 

4 

2  2 

0 

.00 

.  00 

*2 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

* 

'11 

45 

\  * 

221 

Q 

.07 

.07 

24 

•  0 

DUTTONS  LANDING 

76  •  2  M 

5  2 .  8M 

64 .  5M 

90 

49 

30 

?  \ 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

■  0 

0 

ELK  VALLEY 

87. <! 

46.7 

67.1 

40 

19 

12 

0 

0 

0 

24 

EUREKA  W9  C I TY  R 

59.'. 

51.8 

55.6 

■ 

62 

11  + 

49 

23 

264 

05 

-  ,06 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

FERNDAlE  2  nh 

«^  *  c 

50.1 

AO  *  ^ 

w 

43 

26+ 

246 

.16 

.06 

9 

c  no  c  ^  T  r.  1  F  N 

92.5 

'  ^ 

69.4 

1.0 

104 

^\ 

36 

1 5 

14 

Q 

T 

.26 

23 

*n 

J: 

FORT  BRAGG 

61.7 

55.2 

66 

25 

46 

29+ 

297 

0 

0 

0 

0 

-  .04 

.02 

*Z 
•  0 

0 

0 

FDRT  BRAGG  AVIATION 

63. OM 

47  M 
.0 

55. OM 

24+ 

43 

13  + 

302 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

*  0 

c no T     inwcc    oamtCd  cta 

92.1 

46.2 

69.2 

101 

22 

39 

7  + 

13 

. 

53 

.47 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

6^* .  7 

I'-r'n 

56.3 

7 1 

260 

•  06 

•  06 

25 

GR A  T  ON 

of  *  A 

7^  *  f 

-  .5 

4 1 

26 

5 

0 

0 

0 

.00 

'a? 

HAPPV  CAMP  RANGER  STA 

? '  \ 

n7 

24 

0 

0 

0 

.82 

*  44 

24 

• « 

HEALOSBURG 

90*8 

52 '  5 

717 

' 

104 

47 

17 

0 

0 

0 

.00 

'o2 

'oo 

0 

Q 

Q 

Q 

HILTS 

3 

.06 

24 

KENTFIELD 

^1  9M 

.6 

19 

4 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

'n 

Q 

KLAMATH  R 

66 .  OM 

5  1  .  2M 

58 .  6M 

77 

46 

190 

0 

0 

0 

0 

T 

2  3+ 

n 

* 

Q 

KNIGHTS  VALLEY 

1   AWA     Bene     KiAT  MnKlllMCMT 

83.'! 

50.2 

66.8 

92 

23+ 

40 

3 

43 

^ 

Q 

Q 

Q 

.07 

.04 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRQN  RS 

82.9 

41.6 

62.4 

92 

23+ 

33 

4  + 

107 

Q 

Q 

0 

.33 

.18 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

8 1  •  5 

53.0 

67,3 

.  0 

'I 

6 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  0 

0 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK 

47.6 

57.1 

74 

40 

1 6 

237 

0 

0 

0 

0 

•  46 

.48 

.0 

0 

1 

0 

no  \  c  A  uc 
UK  L  t  a  IN  J 

94.8 

53.3 

74.1 

109 

22 

47 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

36 

.12 

.36 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DCTAIIIMA     C  1  0  C     CTA  5 

83.4 

51.3 

67.4 

.9 

97 

1 7 

4  8 

11  + 

5 

•  00 

.00 

.0 

0 

DnTWT  aocua 

65.4 

49.8 

57.6 

71 

4  + 

47 

31  + 

222 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

53.4 

74.9 

105 

W* 

46 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

*  rtA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

87.5 

53.7 

70.6 

104 

20 

50 

19  + 

1 

13 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.  0 

0 

SAINT  HELENA 

89.6 

52.1 

70.9 

102 

17 

46 

30 

° 

T 

-  .04 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

83.  IM 

53. 2M 

68 . 2  M 

95 

1 8 

46 

2 

Zj 

•  00 

.00 

SANTA  ROSA 

65.1 

51.1 

66.1 

1.3 

98 

1 7 

48 

31  + 

3 

7 

Q 

Q 

0 

•  00 

•  02 

.00 

*0 

Q 

0 

Q 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

92.2 

52.5 

72.4 

105 

23 

43 

21 

0 

0 

0 

•  27 

.  26 

.  0 

0 

SCOTIA 

66.5 

51.5 

59.0 

-  2.0 

73 

24+ 

47 

21  + 

178 

0 

0 

0 

0 

•  0 1 

•  04 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

69.8 

51.7 

60.8 

86 

17 

47 

9  + 

149 

^ 

^ 

02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONOMA 

90 . 4 

49.3 

69 . 9 

101 

17 

40 

3 1 

0 

•  00 

.00 

0 

90 . 3 

54  •  9 

72.6 

99 

21  + 

46 

1 

19 

T 

23 

.  0 

0 

TULELAKE  //R 

85.9 

45.5 

65.7 

94 

22 

39 

16  + 

44 

7 

0 

0 

0 

• 

•  0 1 

.  13 

*2 

^ 

UKIAH 

94.2 

54.8 

74.5 

.  6 

106 

20 

49 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

•  05 

.00 

.  0 

MEAVERVILLE  RANGER  STA 

93.2 

49.5 

71.4 

.  0 

103 

23  + 

42 

3 

3 

•  02 

-  .16 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

85.5 

48.4 

67,0 

94 

23  + 

40 

16  + 

44 

in 

•  16 

.  16 

24 

0 

WI  LL  ITS   1  NE 

86.4 

48.0 

66.2 

99 

20 

39 

3 

12 

10 

0 

•  00 

.00 

*n 

J; 

Q 

HILLOH  CREEK   1  Nw 

95.4 

53.7 

74,6 

111 

23 

46 

15 

23 

0 

0 

0 

.06 

.08 

24 

*Q 

^ 

0 

Q 

YREKA 

91.2 

53. 1 

72,2 

.  0 

101 

23 

46 

16  + 

3 

19 

0 

0 

0 

.05 

-  .22 

.03 

10 

0 

0 

DIVISION 

67.0 

.0 

09 

-  ,06 

.0 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

86.0 

46.9 

66.5 

94 

19 

36 

4 

40 

7 

0 

0 

0 

.11 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

89.5 

43.6 

66.6 

.3 

99 

23+ 

39 

16+ 

23 

16 

0 

0 

0 

!o9 

-  .22 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

94.6 

63.3 

79.0 

1.2 

102 

19 

55 

6 

0 

26 

0 

0 

T 

.00 

T 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

94.0 

60.9 

77.5 

103 

21 

57 

25  + 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPDRT//R 

78.8 

60.6 

69,7 

1.7 

87 

20 

53 

6+ 

5 

0 

0 

0 

0 

•  15 

.06 

.1* 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

79.6 

54.6 

67,2 

-     .  1 

87 

20 

45 

3 

18 

0 

0 

0 

0 

•  1 1 

-  .05 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

90.3 

53.3 

71.8 

lO'l 

18 

42 

26 

1 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

96. 2M 

57. 7M 

77. OM 

-  1.4 

101 

23+ 

51 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

66.3 

43.4 

65.9 

97 

23 

37 

4 

30 

12 

0 

0 

0 

.06 

,02 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

86. 2M 

45. 9M 

66.  IM 

-  .3 

94 

21 

39 

3 

26 

6 

0 

0 

0 

.06 

-  .12 

.08 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

100. IM 

56. IM 

78, IM 

-  l.l 

107 

21 

51 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

65. 9H 

43. 6M 

64. 8M 

93 

22 

37 

3 

44 

6 

0 

0 

0 

.06 

-     .  15 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

97.4 

61.4 

79,4 

.7 

102 

22 

54 

4  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

91.8 

55.8 

73.6 

100 

18 

49 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

97.0 

51.4 

74.2 

105 

22  + 

44 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

94. 4H 

64. 4M 

79. 4M 

2.1 

101 

21 

54 

2 

0 

0 

0 

0 

.08 

.06 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

95.6 

59.2 

77.5 

-  ,6 

103 

18 

55 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.00 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  Z  WSW 

94.9 

55.7 

75.3 

,  1 

104 

18 

50 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

-  T 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

84. 6M 

49. 2M 

66. 9M 

.1 

96 

19 

40 

3 

22 

4 

0 

0 

0 

.01 

-  .03 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

90. 5M 

55. 6M 

73.  IM 

.4 

96 

21  + 

50 

4  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.09 

.06 

.09 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

103 

21 

55 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

66.9 

50.9 

69,9 

96 

21 

43 

3 

1 

14 

0 

0 

0 

.12 

.12 

6 

,0 

0 

I 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  216 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1969 

Continued   


Statton 

Temperature 

Precipitation 

8,1 

5  "a 
>  3 

<  A 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 

Sno 

w.  Sleel 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 

on  Grotmd 

o 
Q 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

S  2 

hi 

5  a 

hi 

li 

EAST  PARK  RESERVOIR 

94.8 

59.0 

76.9 

•  5 

104 

21 

52 

4 

0 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

89.  3 

57,0 

73.2 

102 

18 

52 

30  + 

0 

^  5 

Q 

Q 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

folsom  dam 

95. S 

60.3 

77.9 

103 

20 

55 

25  + 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

89. 6M 

60.7 

75. 2M 

97 

22  + 

54 

7 

0 

15 

Q 

•  22 

,22 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRASS  VALLEY  NO,  2 

89.7 

56.5 

73.  1 

98 

21  + 

48 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

.01 

,01 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

91.5 

45.2 

68.4 

-  1.5 

100 

23  + 

41 

31  + 

9 

^ft 

Q 

.15 

_ 

.13 

.08 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

84.2 

44.8 

64.5 

94 

19 

38 

6  + 

68 

,16 

- 

.25 

.08 

1 0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKEPORT 

98.8 

54.4 

76.6 

107 

20 

46 

3 

0 

.00 

.  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SHORE 

96.4 

60.7 

78.6 

107 

22  + 

52 

2 

0 

30 

,08 

.08 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  -SPAULDINC 

80 .  7M 

47 .  8M 

64 .  3M 

1. 1 

86 

21  + 

38 

3 

44 

0 

0 

0 

0 

T 

.17 

T 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULDiNG  DAM 

83. OM 

52 .  8M 

67. 9M 

89 

21  + 

44 

3 

11 

0 

T 

T 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

80 . 8 

47 . 3 

64.1 

90 

23 

40 

3 

61 

,39 

.21 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MARySV I L  l  e 

98.7 

61.7 

80,2 

1 .  2 

105 

19 

56 

30 

0 

3  2. 

Q 

Q 

,02 

•  0 1 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

88.6 

47.1 

67.9 

1.4 

99 

20 

41 

4 

13 

1 2 

0 

T 

.29 

T 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

83.  1 

'tS .  5 

63.3 

.3 

92 

23 

36 

3 

76 

4 

0 

0 

0 

,22 

,13 

•  12 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MONTICELLO  DAM 

94 . 8 

58.5 

76.7 

103 

21 

55 

25  + 

0 

^® 

9 

,02 

.02 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

85.3 

51,6 

68,5 

.5 

96 

22 

46 

3 

14 

6 

0 

0 

,03 

- 

.27 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

89.0 

50.6 

69 , 8 

,1 

96 

2  1 

41 

3 

1 

1 5 

,  02 

■ 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORL  AND 

97.9 

62.6 

80,  3 

,0 

103 

22  + 

56 

25 

0 

3 1 

0 

0 

,00 

,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

droville 

98.3 

65*5 

81,9 

106 

21 

50 

25  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

2  3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

P  ARAD I SE 

91.6 

65  .3 

78,5 

97 

22  + 

59 

30  + 

0 

20 

0 

0 

,03 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

plac&rville 

92.4 

56,9 

74.7 

1,0 

99 

23  + 

47 

4 

0 

,47 

.46 

.47 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVlLLE  IFG 

92.1 

65,9 

79.0 

99 

21  + 

57 

3 

0 

23 

Q 

,  12 

.12 

23 

.0 

0 

1 

- 
0 

0 

P  L AT  I NA 

95.3 

58.5 

76.9 

102 

28  + 

50 

9 

0 

2  7 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTDLA 

86.9 

^2 .  ^ 

64.7 

1,8 

95 

23  + 

33 

3 

55 

9 

0 

0 

0 

•  00 

.37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

QU  1  NC  Y 

93.8 

•  2 

69,0 

2.9 

101 

21  + 

37 

31  + 

10 

T 

.12 

T 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF   WB   AIRPORT  R 

100*6 

66*5 

83.6 

-  .2 

109 

20 

62 

6+ 

0 

3 1 

0 

.05 

.01 

,04 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DcnnTMr.  ctof  <;ta  wn  ? 

101.7 

69,6 

85.7 

3.0 

112 

20 

61 

3+ 

0 

^} 

,00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

D  nr  1/  1  T  Ki 
KUL  K  L  I  IN 

99.2 

59.5 

79 . 4 

1 . 4 

106 

22  + 

50 

3 

0 

3 1 

0 

0 

T 

.00 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

94.7 

57,9 

76.  3 

.9 

103 

18  + 

53 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

.  00 

T 

2  3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CAroAMCMTn    UD    r 1  TV  o 
bfll.KAnt'Niu    Hb    CllT  K 

94 . 7 

60 . 3 

77.5 

3.5 

104 

17 

56 

30  + 

0 

2  8 

0 

,00 

.00 

.00 

0 

0 

0 

CUACTA  RAM 

96.3 

69.8 

83.1 

107 

21 

59 

9 

0 

27 

0 

Q 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

86.8 

52.1 

65 . 5 

93 

23  + 

42 

2 

7 

^ 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERkAVlLLE   RANGER  STA 

84.5 

46.1 

65.3 

1.4 

93 

23 

37 

1 

48 

6 

0 

0 

0 

,25 

.04 

.25 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

97.6 

61.2 

79.4 

.0 

104 

20  + 

55 

3 

0 

3  I 

0 

0 

,00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CTDAUDCDOV     V/AI  1 

85.8 

51.0 

68.4 

94 

20 

42 

6 

9 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIIQMT&RI  P    r  R  1=  k 

97.5 

66.7 

62.1 

109 

2  1 

51 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

Tl/IM  lAkT^ 
InliN  LA^CJ 

67.8 

43.7 

55.8 

-  .2 

75 

21 

37 

5  + 

278 

0 

0 

0 

0 

,56 

_ 

.08 

,40 

8 

.0 

2 

0 

0 

VACAVI LLE 

95.9 

75,3 

-  .4 

103 

17 

49 

31  + 

0 

30 

Q 

.00 

- 

T 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

vuLiu    runcTV  nuyjc 

94.7 

62.4 

78,6 

103 

20 

55 

7  + 

0 

.07 

.00 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHISKEYTOWN  RES 

96.6 

65.8 

81,2 

106 

23  + 

61 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

97.7 

62.0 

79,9 

105 

2  1 

58 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

95.5 

60.5 

78.0 

-  .7 

101 

20  + 

54 

24  + 

0 

^  \ 

9 

^ 

,00 

,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.5 

62.6 

79.6 

101 

23  + 

56 

3  + 

0 

3 1 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

u  T  M  T  C  D  ^ 

97.9 

59.5 

78.7 

106 

22 

53 

30 

0 

3 1 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   I  WNW 

97.6 

57,9 

77.8 

.7 

105 

18 

53 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,01 

,01 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  1  V  1  J  I  UIN 

73.8 

.  8 

,06 

,04 

.0 

*       ♦  • 

BASINS  03 

84.  I 

39,4 

61,8 

94 

23 

30 

3 

116 

4 

0 

2 

0 

,35 

.  35 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

B OD I  E 

76.  I 

36,3 

56,2 

84 

22 

26 

7+ 

263 

0 

0 

9 

0 

.40 

.29 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

BR  I DGE  PORT 

82.1 

39.6 

60.9 

89 

21 

26 

3 

138 

0 

0 

6 

0 

,28 

.26 

13 

.0 

0 

I 

0 

0 

rcriADUti  1  F 

UcUAKVXLLt 

87.6 

53.7 

70.7 

-  2.3 

97 

20 

43 

6 

12 

14 

0 

0 

0 

.22 

- 

.11 

.19 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

83.5 

41  .3 

62.4 

93 

23 

32 

1 

105 

5 

0 

1 

0 

.13 

.  10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

nnviP   ^  Q<;c 

89.6 

51.7 

70.7 

96 

21 

39 

3 

9 

18 

0 

0 

0 

.29 

.29 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

ClCUIMT     Ctcy     AMH    C  n  u  c 

89.8 

49.3 

69.6 

97 

22  + 

41 

30  + 

9 

17 

0 

0 

0 

.02 

,02 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

cnBT    RIDUPI 1 
rur^l  DluntLL- 

86,9 

47.8 

67.4 

-  1.0 

94 

22  + 

4 1 

7 

20 

12 

0 

0 

0 

T 

,  35 

T 

19  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

MDNO  LAKE 

83.8 

48.9 

66.4 

91 

31 

41 

4  + 

33 

3 

0 

0 

0 

.64 

.37 

13 

,0 

0 

3 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

81.5 

42.7 

62.  1 

92 

23 

35 

5 

no 

2 

0 

0 

0 

.05 

.05 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

91.2 

50.6 

70.9 

.9 

100 

22  + 

41 

3 

8 

20 

0 

0 

0 

.13 

- 

,05 

,11 

5 

,0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

77,3 

46.2 

61  .8 

.  9 

86 

23 

39 

5  + 

no 

0 

0 

0 

0 

.10 

.16 

,08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

77.6 

42  ,9 

60.3 

86 

23 

34 

5 

145 

0 

0 

0 

0 

TERMO 

86,9 

41.7 

64.3 

96 

22 

31 

2 

71 

12 

0 

1 

0 

.31 

,14 

5 

,0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

81,0 

40,8 

60.9 

-  1.0 

92 

23 

32 

1 

139 

1 

0 

1 

0 

.98 

.63 

,82 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

WOODFORDS 

84 ,  2M 

54 ,  6M 

69 .  4M 

92 

21 

46 

7+ 

19 

4 

0 

0 

0 

.  19 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

D I  V  I s  I  nN 

65.0 

-  .6 

.27 

.10 

.0 

*        4<  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

75  9 

54,2 

65.1 

105 

3 

50 

17  + 

30 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

84,4 

49.6 

67.0 

98 

31 

44 

30  + 

13 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

69,4 

52.1 

60.8 

-  .7 

78 

17+ 

50 

10+ 

126 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

77,1 

54.1 

65.6 

85 

18  + 

43 

16 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

76,8 

47.8 

62.3 

90 

31 

38 

30 

90 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

84,0 

54.2 

69.1 

94 

17 

51 

31  + 

2 

5 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued     J^l-^  


Statloa 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

I    .10  or  More  1 

I    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

"sl 

s » 

.°l 

FORT  DRD 

63.0 

52,8 

57,9 

73 

17 

49 

17  + 

214 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

GI  LROY 

87.5 

52.6 

70.  1 

98 

18 

48 

3 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

60.1 

49,5 

54.8 

67 

18 

46 

18  + 

309 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HDLLISTER   1  SW 

81.9 

49.0 

65.5 

-  2.1 

96 

31 

42 

3 

27 

3 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

86. 6M 

51. 4M 

69, OM 

1.0 

95 

17 

45 

4 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMOPE   COUNTY   F  D 

93.4 

53,3 

73.4 

1.7 

102 

17 

46 

31  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

los  gatos 

87.'! 

53.6 

70,5 

.9 

96 

IB-f 

47 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

87.1 

55.8 

71.5 

98 

18 

51 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTE  RE Y 

6S.8 

51.1 

58.5 

77 

20 

48 

3  + 

194 

0 

0 

0 

0 

•  04 

.01 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

65. 't 

52 . 8 

59. 1 

79 

17 

47 

3 

175 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRG   BAY   FIRE  DEPT 

66.0 

63.3 

59.7 

74 

13 

48 

2 

159 

0 

0 

0 

0 

•  26 

.26 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

89.8 

63.5 

76.7 

98 

21  + 

47 

6 

5 

16 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

82.0 

65.4 

73.7 

2.4 

94 

20 

49 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

N AC  I M I E  NTO  DAM 

96.3 

50 . 5 

73.4 

105 

2  1 

44 

6 

2 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

77.0 

57.0 

67.0 

88 

IB 

53 

3  + 

13 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

R 

68.9 

55.5 

62.2 

-2.1 

80 

17 

53 

1 

85 

0 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

79.8 

55,8 

67.8 

90 

4 

51 

15  + 

7 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

92 . 

51.1 

71.8 

105 

31 

45 

7 

12 

21 

0 

0 

0 

•  25 

.25 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBlES  faa  AP 

93.6 

54 . 5 

74 .  1 

108 

31 

50 

16+ 

24 

0 

0 

0 

•  30 

.  30 

12 

,  0 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

98  •  1 

51.6 

74.9 

107 

31 

45 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

68.7 

52,8 

60.8 

89 

3 

47 

4 

130 

0 

0 

0 

0 

•  10 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

64.3 

51.2 

57.8 

69 

23 

45 

2 

217 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

90.0 

53.2 

71.6 

98 

17 

49 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

95,2 

51.1 

73 . 2 

103 

31 

42 

5  + 

2 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

84.6 

52.7 

68.7 

.  8 

95 

16 

44 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

68.5 

54.5 

61.5 

BO 

18 

52 

10+ 

106 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAiNT   MARYS  COLLEGE 

84.5 

53.3 

68.9 

98 

17 

46 

3 

7 

a 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

71.3 

51.7 

61.5 

-  .5 

78 

16 

47 

3 

101 

0 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

68.3 

51.4 

59.9 

76 

16 

46 

3 

155 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

97. 8M 

51. 8M 

74. BM 

105 

21 

41 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.1 

52.0 

57.6 

70 

17 

49 

1 

223 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

71.6 

52.9 

62.3 

-  .i, 

84 

17 

51 

31  + 

86 

0 

0 

0 

0 

T 

-  •Ol 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

63.3 

51,9 

57.6 

-  1.2 

74 

17 

49 

19 

221 

0 

0 

0 

0 

T 

-  •Ol 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

68.4 

48,3 

58.4 

80 

18 

40 

17  + 

201 

0 

0 

0 

0 

•  1 1 

.  06 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

83.3 

55.5 

69.4 

1.2 

92 

17 

49 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

77,9 

52.4 

65.2 

,3 

90 

3 

47 

16 

33 

1 

0 

0 

0 

•  00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.5 

53.4 

66.0 

90 

17  + 

48 

31 

29 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

82. 6M 

56.  IM 

69. 4M 

1.5 

91 

19  + 

52 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

•  00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

73.3 

51.1 

62.2 

.  8 

84 

3  + 

42 

3 

84 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

75.0 

50.7 

62.9 

86 

20 

48 

16+ 

74 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

92.7 

51.9 

72  .  3 

102 

19 

44 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

68.9 

51.8 

60.4 

80 

3 

47 

3  + 

136 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65,9 

.3 

•  02 

•  00 

.0 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

36. 6M 

58. 5M 

72. 6M 

-  1.4 

95 

18 

53 

30 

0 

10 

0 

0 

0 

•  00 

-  •Ol 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

91.1 

55.0 

73  •  1 

102 

18 

48 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

96.5 

69.0 

82 .  B 

.6 

103 

23  + 

59 

12  + 

0 

30 

0 

0 

0 

•  20 

•  15 

.  10 

28  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

bakersfield  WB  Airport 

1^ 

99.9 

72  .7 

86.3 

2  .0 

109 

2  1 

6 1 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  ,01 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

90.3 

65.5 

77.9 

100 

22 

5B 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

•  12 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

98.3 

65 . 2 

81.8 

107 

23 

53 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

B  UT  TON W I L  L  0 W 

98.4 

64.7 

81,6 

104 

24  + 

5  1 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

•  12 

.12 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

83.9 

50.5 

67,2 

_   ^ ,  5 

9 1 

2  2 

44 

7+ 

1 8 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

97 . 7 

62.1 

79  •  9 

1 . 1 

104 

22  + 

54 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

95.1 

60.3 

77.7 

102 

22 

50 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

87 .  6M 

54 .  2M 

70 .  9M 

95 

22  + 

47 

3 

2 

12 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  0 A  L I  NO A 

100.0 

64.7 

82.4 

,  5 

106 

22 

53 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRJG  DIST 

99.8 

63.7 

81.8 

107 

2  1 

56 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

•  09 

.09 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

94.5 

56.7 

75.6 

101 

2  1 

49 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

91.2 

47.8 

69.5 

.4 

98 

22  + 

40 

5  + 

7 

22 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

El  FTTDA    OflUFD  WHll^C 

97.5 

57.8 

77.7 

.2 

10  3 

22  + 

49 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CTV/C    DriTNT^    S  ^^u 
riVt    rUllNlJ    D  jjW 

80  •  9M 

106 

2  2 

49 

6 

Q 

31 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

97.9 

63.9 

80.9 

.4 

105 

21 

54 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

.04 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

100.5 

60.7 

80.6 

109 

22 

51 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

91.6 

53.6 

72,6 

97 

23+ 

45 

7+ 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.19 

.12 

28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

75.3 

52.1 

63.7 

80 

31  + 

45 

7 

64 

0 

0 

0 

0 

•  35 

.29 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

96.9 

60.7 

78,8 

-  1.7 

104 

21 

52 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

•  07 

.06 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

84.3 

54.9 

69,6 

-  2.0 

90 

22 

47 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

•  01 

-     .  10 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

72.8 

45.7 

59,3 

-  1.7 

80 

22 

37 

4 

173 

0 

0 

0 

0 

IDRIA 

93. 3M 

67. 3M 

80. 3M 

.3 

100 

22 

54 

6 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  01 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

99,0 

73.9 

86.5 

-  .8 

104 

23  + 

66 

fj 

0 

31 

0 

0 

0 

•  01 

•  00 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

96.4 

66.6 

81.5 

101 

31 

56 

8  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.32 

.32 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEHAN  CITY 

100.6 

65.5 

83.1 

108 

22 

54 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.13 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTlEMAN  STATION 

99.3 

69.9 

84.6 

106 

22  + 

58 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

96. 5M 

60. 4M 

78. 5M 

102 

21  + 

51 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

le  grand 

94.7 

61.1 

77.9 

-  1.6 

101 

21 

52 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97.2 

65.3 

81.3 

-  1.0 

105 

21 

55 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

•  10 

•  09 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1969 

Continued  


SUUoB 

Temperature 

Precipitation 

Average 

l| 
5  "3 
<Z 

e 

t7> 

3 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mis. 

„ 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 
m 
0 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

. 

S  < 

s  ► 

LINDSAY 

9  8  •  7 

63.6 

81.2 

105 

22+ 

55 

Q 

31 

0 

0 

0 

,05 

,04 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 

9',. 7 

t'l.'i 

79.6 

102 

22 

55 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODCEPOLE 

75.0 

*i3  8 

59  4 

80 

2  2  + 

32 

1 

168 

0 

0 

1 

0 

,  29 

.26 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODI 

93.6 

57!o 

75)3 

2.6 

101 

17 

53 

30  + 

0 

28 

0 

0 

0 

,02 

.02 

.02 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  (JANOS 

96.2 

60.7 

78.5 

-  .3 

102 

21 

51 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

-  T 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS   BANDS   OET  RESV 

65. 9M 

80. 5M 

103 

21 

57 

9 

28 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

MADERA 

99)2 

62.7 

81.0 

,9 

107 

22 

53 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

,07 

.05 

.07 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

HANTECA 

95.1 

S9,2 

77.2 

104 

18 

54 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

H 

M 

M 

105 

23+ 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  T 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

97.9 

59.6 

78.8 

.2 

104 

22  + 

51 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

,07 

,07 

.07 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

95  0 

60.2 

77.6 

1.3 

102 

17 

33 

30  + 

Q 

28 

0 

0 

0 

T 

.  02 

T 

13 

,0 

0 

0 

0 

Q 

NEWMAN  2  NW 

95.6 

58.4 

77.0 

-  2.0 

101 

21  + 

50 

6  + 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

92.5 

58.1 

75 . 3 

100 

23  + 

50 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

,08 

,04 

.06 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

97.8 

63.7 

BO. 8 

.3 

106 

22 

55 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.08 

,07 

.0* 

28  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVI LIE 

99.0 

6*. 5 

81.8 

.7 

107 

22 

53 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PHR  HOUSE 

86.7 

61.7 

74.2 

94 

31  + 

55 

4  + 

0 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

9  3.0 

6 1  •  B 

77.4 

99 

20  + 

50 

5 

Q 

25 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

96.2 

58. 1 

77.2 

-  .6 

104 

22 

50 

5  + 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

-  ,03 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

83.0 

'(9.9 

66.5 

90 

22 

43 

4  + 

28 

1 

0 

0 

0 

,07 

.05 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

95.9 

60.9 

78.4 

.2 

103 

17 

55 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  <. 

93. 

57.2 

75.3 

.8 

103 

18 

52 

28  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

8  7  . 1 M 

57 .  4M 

72 .  3M 

93 

2  1 

45 

2 

6 

0 

0 

0 

•  26 

.17 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

96.1 

70.0 

83.1 

.4 

102 

23  + 

62 

8  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.07 

,07 

.07 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

95.8 

64.2 

80.0 

-  .2 

101 

2  1 

56 

7  + 

0 

30 

0 

0 

0 

,11 

,09 

.11 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

92.7 

SB. 5 

75.6 

1.6 

99 

31  + 

52 

3  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

-  ,03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBDNA 

95. 9M 

5B.8M 

77. 4M 

103 

21  + 

52 

30 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9^.6 

60.5 

77.7 

102 

20  + 

55 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VIS4L I  A 

96. 

65.3 

80.9 

-  1.2 

103 

22 

59 

5  + 

0 

30 

0 

0 

0 

,08 

.05 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

98.9 

66 . 2 

82.6 

-  ,8 

105 

23  + 

55 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

,  20 

,20 

.20 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

D I  V  I S I  ON 

77.4 

,  2 

,06 

,02 

.0 

♦       »  t 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

92.^1 

59.3 

75 . 9 

-  ,5 

101 

3 

48 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

,  10 

,02 

.08 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

91.6 

57.6 

74.6 

101 

3  + 

47 

9 

3 

22 

0 

0 

0 

.54 

,33 

.41 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

77.3 

49.7 

63.5 

66 

4 

38 

7 

64 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.76 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

BONITA 

79.8 

59.0 

69.4 

,  0 

84 

30  + 

53 

12 

Q 

0 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

89. 8M 

60.8 

75. 3M 

1,5 

99 

1 

54 

9 

0 

0 

0 

0 

,05 

,05 

.OS 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

89.3 

52.2 

70.8 

99 

31 

45 

3 

5 

20 

0 

0 

0 

,05 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPD 

91.9 

54.1 

73.0 

103 

1 

37 

7 

11 

25 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

93.2 

58.9 

76.1 

103 

31 

51 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

71.0 

62.2 

66.6 

,3 

74 

12 

57 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

_     ^  0  ^ 

J 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

CI.AREMONT   POMONA  COL 

88.1 

60.  1 

74.1 

-  .3 

95 

31  + 

53 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

,26 

.24 

.16 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORONA 

90.9 

59.3 

75 . 1 

.5 

99 

1 

53 

15  + 

0 

22 

0 

0 

0 

,07 

,05 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

79.0 

61.8 

70.4 

86 

31 

57 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

95.2 

55.1 

75.2 

104 

22 

45 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

M 

M 

4  + 

5 

0 

0 

0 

.04 

.03 

27 

.0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.0 

54.7 

73.4 

103 

31  + 

48 

10  + 

1 

23 

0 

0 

0 

.15 

!l4 

.15 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

92.1 

59.3 

75 . 7 

101 

1 

48 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

.05 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

96.'tM 

61. OM 

78. 7M 

.2 

105 

31  + 

51 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONOIDD 

87.3 

58.5 

72.9 

-  .2 

95 

3 

53 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

.03 

,02 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

66.7 

80.8 

103 

1 

60 

0 

28 

0 

0 

0 

,02 

.02 

27 

.  0 

GILLESPIE  FIELD 

87!o 

62.2 

74.6 

94 

31  + 

57 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

91.1 

54.3 

72.7 

100 

2 

41 

5 

8 

20 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

8'..2 

50.5 

67.4 

95 

2 

39 

7 

28 

4 

0 

0 

0 

,22 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNDLA 

89. 5M 

57. 9M 

73. 7M 

99 

1 

39 

7 

Q 

Q 

0 

.04 

.0* 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

T't .  6M 

60. 2M 

67. 4M 

*  ,6 

79 

31 

5  2 

9  + 

0 

0 

0 

0 

,10 

,10 

•  05 

12 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

LA  MESA 

82.3 

61.5 

71.9 

89 

30 

58 

10  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LDMPOC 

70. <! 

53  4 

77 

48 

3 

87 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

83.1 

62.9 

73.0 

1,4 

92 

31 

59 

11  + 

0 

2 

0 

0 

0 

,05 

,05 

.0* 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT  R 

73.7 

64.5 

69.1 

,0 

79 

3 

60 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.15 

.14 

,15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR  R 

82.2 

69.3 

73.8 

,8 

90 

31 

60 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

,03 

,03 

,03 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   BALDY  NOTCH 

72.5 

50.9 

61.7 

80 

3 

39 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

,60 

,49 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT   WILSON   FC   338   B  // 

79.6 

59.7 

69.7 

88 

2 

50 

8  + 

18 

0 

0 

0 

0 

,32 

,32 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

72.5 

61.3 

66,9 

-  ,5 

77 

31 

56 

15  + 

2 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.01 

11  + 

.0 

0 

° 

0 

0 

OC  E  ANS  I  DE 

76. 8M 

62. 6M 

69. 7M 

81 

19 

58 

7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

,05 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

□  JAI 

86.3 

56.6 

71,5 

-  1,7 

97 

31 

48 

11 

3 

7 

0 

0 

0 

,13 

.11 

.11 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

OXNARD 

7^.7 

57.9 

66,3 

1,5 

80 

22 

53 

5 

10 

0 

0 

0 

0 

,30 

,30 

.30 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

65. OM 

59. 5M 

72. 3M 

93 

2 

45 

8 

6 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.2 

60.8 

74.5 

.9 

96 

1 

54 

10  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.01 

,00 

.01 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

95.0 

57.0 

76.0 

103 

2 

50 

9  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

91.0 

61.0 

76.0 

1,8 

99 

1 

55 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

92.3 

55,3 

73.8 

100 

2 

42 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

REL.LANDS 

9',. 2 

61.2 

77.7 

1.0 

103 

31  + 

54 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

,07 

.01 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  •'^'■^  1'" 


StaUon 

Temperature 

Precipitation 

«  1 

<  s 

>  M 
<  2 

Average 

Departure 
From  Noimal 

o 
M 

X 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departtire 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

^  < 

hi 

°i 
hi 

•=l 

RIVERSIDE  FIRE   STA.  «3 

92.7 

61.6 

77.2 

1.3 

101 

1 

55 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

,03 

-  ,03 

.03 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

91.1 

59,3 

75.2 

99 

31  + 

51 

10 

2 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO   CO  HQSP 

95.6 

60.4 

78.0 

.4 

104 

2  + 

45 

7 

2 

27 

0 

0 

0 

.12 

.08 

.10 

27 

,0 

0 

I 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

63.2 

62.8 

73.0 

-  1.4 

91 

30 

47 

6 

10 

1 

0 

0 

0 

.20 

.18 

.11 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

SAN  DIEGO   MB   AIRPORT  R 

74.3 

64.5 

69.4 

-  .7 

81 

31 

61 

6  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

11  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

92.7 

60.5 

76,6 

2,3 

101 

30  + 

51 

9  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.39 

.38 

.39 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

88.2 

61.1 

74.7 

96 

31  + 

54 

10  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.07 

.07 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

99.9 

59.8 

79.9 

2,4 

110 

1 

48 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.05 

-  .05 

.OS 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

70.2 

54.4 

62.3 

78 

31 

46 

5 

85 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

82. 2M 

62  .9M 

72  .  6M 

.  7 

90 

31 

57 

25 

Q 

1 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

7*. 9 

56.0 

66.5 

-  .6 

63 

31 

54 

12 

11 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  .01 

.02 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

74.6 

57.6 

66.3 

81 

31  + 

54 

6  + 

10 

0 

0 

0 

0 

.03 

,03 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WB   AIRPORT  R 

72.0 

63.8 

62.9 

,7 

82 

12 

47 

4 

66 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

26+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69.2 

61,5 

65.4 

74 

13 

58 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

.39 

.39 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  PAULA 

So. 6 

55. 6M 

68.  IM 

89 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

•  10 

.  10 

1 1 

,0 

0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

78.1 

60.7 

69.4 

1.2 

69 

31 

46 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNCA 

90.0 

60.3 

75.2 

100 

31  + 

53 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

.16 

.15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

82.7 

59.7 

71.2 

-  .2 

91 

31 

53 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

79.'iM 

51. 8M 

65. 6M 

89 

31 

46 

5  + 

20 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

78.6 

60.4 

69 . 5 

87 

3 

56 

11  + 

3 

0 

0 

0 

0 

.25 

■  25 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPLAND  3  N 

90. 4 

59,3 

74.9 

96 

31  + 

49 

9  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.05 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

60.3 

60.0 

70.2 

87 

31 

55 

10  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

92.1 

52. 1 

72. 1 

.9 

101 

1 

37 

7 

8 

22 

0 

0 

0 

.91 

,43 

.86 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

yORBA  LINDA 

86.9 

M 

M 

95 

31 

9 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.7 

.  1 

.13 

.06 

.0 

*       ♦  » 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

108. 9 

77.7 

93.3 

121 

29 

59 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

101.2 

67.4 

64.3 

108 

31 

56 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.84 

.59 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

BEAUMONT   1  E 

94.1 

60,5 

77.3 

103 

1 

52 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.69 

.61 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

BISHOP   WB   AIRPORT  R 

95  .9 

57,0 

76.5 

-      .  1 

101 

31  + 

46 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.31 

.19 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

72.6 

50.  1 

61.4 

81 

24  + 

40 

5 

113 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BLVThE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

108.3 

83.2 

95.8 

117 

4+ 

73 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

1.05 

.95 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

BORREGO   DESERT  PARK 

105.5 

75.3 

90.4 

116 

4 

60 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

105.2 

76.1 

90.7 

-  2.2 

115 

5 

62 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ,02 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

102.1 

69.7 

85.9 

110 

31 

56 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

103.0 

75.7 

69.4 

no 

31 

64 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.08 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

114.8 

86.8 

101.8 

.2 

121 

31 

75 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.  50 

•  38 

,50 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

103.7 

82.7 

93.2 

112 

2 

72 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO   2  SSW 

106.4 

75.4 

91.9 

-  .3 

115 

31 

63 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ,10 

T 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

69.1 

66.7 

77.9 

-  1.3 

101 

31 

51 

7 

6 

18 

0 

0 

0 

.29 

.27 

,26 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

106.5 

81.4 

94.0 

115 

3 

69 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

94.6 

64.7 

79.8 

-  1,3 

101 

4  + 

52 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

■  48 

.37 

.24 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

103.0 

75.5 

89.3 

111 

4+ 

63 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.70 

.64 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

IMPERIAL 

106.2 

79.5 

92.9 

1.1 

115 

4 

67 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

107.6 

79.4 

93.5 

117 

4 

67 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

96  .6M 

62 .  2M 

79. 4M 

102 

3 

52 

21 

31 

0 

0 

0 

.21 

.08 

.16 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

INOIQ  U  S   DATE  GARDEN 

107.1 

76.0 

92.6 

.5 

115 

4 

66 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.44 

.32 

.21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

INYOKERN 

102.5 

66,  1 

64.3 

108 

31  + 

56 

14 

0 

3  I 

0 

0 

0 

.95 

.9! 

21 

0 

1 

1 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107.3 

80,2 

93.8 

116 

6  + 

70 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.63 

.39 

20 

,0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80.9 

56.6 

68.6 

91 

2 

45 

6 

17 

2 

0 

0 

0 

.18 

,10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

LANCASTER 

97  6 

63  6 

80.7 

105 

31  + 

51 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.14 

,10 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

97.9 

62.8 

80.4 

105 

1 

53 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.19 

.11 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

106. 6M 

76.4 

91, 5M 

112 

31  + 

64 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

94.0 

72.2 

83,1 

102 

31  + 

65 

9+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.03 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDJAVE 

96. 3M 

68. 9M 

82, 6M 

103 

30  + 

47 

6 

0 

0 

0 

0 

.20 

.IB 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

94  •  3 

77.5 

85,9 

99 

25 

70 

5  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.65 

.20 

27  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

MT  SAN   JACINTO  WSP 

72.8 

48.0 

60,4 

81 

3  + 

34 

8 

138 

0 

0 

0 

0 

.31 

.25 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

108.3 

84.  1 

96,2 

118 

2 

76 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

96.1 

65.4 

80.8 

-  ,7 

105 

2 

53 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.17 

.14 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

98.3 

63,9 

81,1 

106 

31  + 

50 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.15 

,12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.2 

74,6 

91,9 

1,3 

118 

3 

63 

10+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.71 

.43 

.62 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.9 

83,4 

95,2 

115 

4  + 

75 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.50 

.30 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANDSBURG 

97.9 

67,4 

82,7 

104 

31 

55 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

.26 

.20 

20 

,0 

0 

1 
1 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

76.6 

60,2 

68.4 

-  ,7 

85 

31  + 

51 

11 

15 

0 

0 

0 

0 

.22 

.  13 

.12 

27 

,0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

106.9 

77,1 

92.0 

114 

31  + 

62 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

104.5 

73,7 

69.1 

-  ,3 

112 

3 

65 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.18 

.15 

.18 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

104.2 

72.  1 

88.2 

112 

3  + 

59 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

1.03 

.45 

27 

,0 

0 

4 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

94. 7M 

56. 2M 

76. 5M 

100 

31  + 

46 

7+ 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  .01 

.11 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 

96.8 

61.6 

79.3 

105 

4 

49 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.59 

.59 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

67.1 

35.9 

51.5 

73 

27  + 

29 

12  + 

409 

0 

0 

13 

0 

1.37 

.56 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

54.8 

37.1 

46,0 

60 

27 

27 

14  + 

584 

0 

0 

8 

0 

.33 

.33 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

WILDRDSE   RANGER  STA 

93.6 

64.5 

79,2 

100 

31 

57 

6  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.77 

.72 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

83.5 

-  1,1 

.35 

.15 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


JULY  1969 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  during  July  were  mostly  near 
normal  over  the  State,  though  there  were  small 
departures,  either  plus  or  minus  at  various 
stations,  with  little  consistency  in  the  pattern. 
The  variability  of  this  point-to-point  pattern  is 
Illustrated  by  comparing  Mt.  Shasta  City  and 
Blue  Canyon,  which  had  no  below  normal  tem- 
peratures during  the  last  15  days,  with  Eureka, 
which  had  no  above  normal  temperatures  during 
the  same  period.  Red  Bluff's  18  days  of  tem- 
peratures equal  to  or  warmer  than  100°  was  the 
greatest  number  since  July  1961,  and  their 
7  consecutive  days  with  maxima  of  105°  or 
higher  has  been  surpassed  only  twice  in  the 
record  extending  back  to  1877.  San  Francisco 
equalled  the  record  minimum  for  the  date  on 
the  19th.  Los  Angeles  set  a  new  record  for 
low  maximum  on  the  6th  and  for  high  minimum 
on  the  3d, 


Precipitation  totals  were  generally  near  or  less 
than  normal  in  the  northern  mountains  and  on  the 
north  and  central  coasts,  but  were  mostly  above 
normal  in  other  areas.  The  unseasonably  heavy 
precipitation  on  the  south  coast  is  demonstrated 
by  the  fact  that  Los  Angeles  Airport  had  the 
wettest  July  in  32  years  of  record,  and  Long 
Beach  was  the  wettest  since  records  started 
29  years  ago„  The  Los  Angeles  City  Office 
had  the  wettest  July  since  1918.  Los  Angeles 
Airport  also  set  a  new  July  record  for  24-hour 
precipitation. 

Winds  during  the  early  part  of  the  month  were 
responsible  for  drying  ranges  and  woodland,  and 
lightning  set  a  number  of  fires  in  the  northern 
part  of  the  State  on  the  23d  and  24th. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


DRAINAGE  OL 
flLDERPUINT 

ANCWIN  PAC    UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE    MNTNC  STA 
BRANSCOHB   Z  NM 

BRIOGEVILLE  NNw 
BURNT   RANCH   I  S 
C ALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAiADERO 


SE 


CECUVILLE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  S5E 
COPCO  NO  1  0AM 
CDVElO 

CRESCENT  CITY    I  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMl NGS 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY 
FERNOALE  9  SSW 
FERNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  8RACG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT   JONES   RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

CASQUET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEVlLLE 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 
HAYFORK   RANCEP  STATION 
HEALOSBURG 
HEALDS6URG  NQ  I 
HILTS 

HONEYOEM  ^  W5W 
HDOPa 

lOLEWILD  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   PlLLSflURY  NO  2 
LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  KOOUS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL    RANGER  STA 
OAKVILLE    I  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANCEP  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPCS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  / 

UKIAH 

UKIAH  WSM 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WILLITS   I  NE 
MILLOM  CREEK    1  NW 
YREKA 


.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.02 
.16 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

elC  BEND  RANGER  5TA 

BLUE   CANYON  MB  A1RPQRT//R 
BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK   RANGER  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANSY   U  SW 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE   RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


.02  T 


See  refecBQce  noies  foUowing  Slalio 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


CLAdKS  valuEt  kudo  RCM 
CLtARLAKE  MlCMLANOS 
CONiSSET    1  NNE 
COLEMAN  HSH£RteS  ST4 

COLGATE  POHEft  HOUSE 

COLUSA  1  SSM 

COOL 

CORNING  MOUCMTON  BANCM 
DANA  2  SE 

DAViS  2  hSH 
DA^IS  CAEEk 

DEEK  CREEK  POWER  HQJSE 
OE  SaSLA 
OOeBINS  COLCATE 

ddwnieville  ranger  5ta 
ounnigan 

ounsmuir  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  fire  station 

fall  river  m 1 ll  intake 
folSdm  dam 

foresthill  ranger  sta 
french  gjlch 
garden  valley  2  s 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hmv  hntnce  sta 

GOLD  RUN 

GRASS   VALLEV  NO.  2 
GREENVILLE  HANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HAKRY   tNGLESRIGHT  QAM 
MAT    CREEK    PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
lOKA  HILL 

jess  valley 
kelseyvule 
kilarc  power  house 

lakeport 

LAkESHORE 

lake  spaulding 
lake  spauloinc  dam 
leesville  keegan  ranch 

little  valley 
lookout  3  hsm 
loyalton 

madeline  hntnc  sta 
manzanita  lake 

marysville 

MC  ClOUO 

MIDOLETOhN 

MINERAL 

MONTICELLiJ  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //ft 

NEVADA  CITY 

nICOlAUS  2 

ONU 

ORlAND 
OROVILLE 
OROVlLLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  ftlVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVlLLE  IFG 

platina 

PORTUL A 
QUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 
STQNYFORD  COQLEY  RANCH 
STQNYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALlEy 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER    LAKE   7  w 
VACAVILLE 

VINTON 

vollmers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

wiLLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND    I  WNW 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  Pk 


.  10 
.00 


.02     .«.0  .10 


.07  .05 
.02 


25     26     27     28     29     30  31 


S*«  i«l«ianco  noiai  loLlowlng  SlaUon  Indu. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


DOYLE 

doyle  5  sse 

ellEry  lake  / 
fleming  fish  and  game 
fort  bidmell 

GEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
SAGEHCN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

5QUAH  VALLEY 
STANDISH    1  E 
SUSANVILLE  AJftPORT 
TAHOE  CITY 
TERMD 

TRUCKEE   RANGER  STATION 
wENOEL    10  S£ 
HOGOFDRDS 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


.06      .02  .02 


19     20  21 


25     26  27 


28     29  30 


ALAMO    1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN   LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVQIR 

CARM6L  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
GERBEH  RANCH 
GIlRDY 

GILROY  U  EN£ 
HALF    MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  NH 
HOLLISTER   1  SW 
K INC   C I TY 
LAFAYETTE    2  NNE 
LA  HONUA 

LlVERMORE  COUNTY   F  0 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS   GATOS  A  SW 

MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL   2  £ 
MORRO  BAY  FIRE  D6PT 

mORRO  bay   3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMlENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  Hfi  AIRPORT 
PAICINES   OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  R08LES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEDRAS  BLANCA5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OtP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  C ITY 
WICHMONO 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
5   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S   F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORID  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTfi  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SfiNTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SiN  LEANDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WATSDNVULE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBRE60AR0  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NNE 


bakersfield  wb  airport 
balcm  power  house 
blackwells  corner 
buttonwilcdw 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


caiavESAS  eic  inees 

CAMP  PARDEE 

CATHEVS  VY  60LL  KUN  RM 
CHEOfty  VALLEY  0AM 
COAL INCA 

COALINGA  MNM 
CORCURAN   IRRIG  OIST 
DELANO 

DEL   PUERTO  ROAQ  CAMP 
OENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  MOWER  HOUSE 
ELLIDTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETO^N  LYNCH  RANCH 

FIVE   POINTS   5  SSW 
FRESNO  MB  AIRPORT 
FRUNT  GOVERNMENT  CAMP 
CLENNVlLLE 
GRANT  GROVE 

CROVELANO  BANGER  STA 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KEKLIN&ER 

KEBN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER   Ph  NO  3 


KETTLEHAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 

le  grand 


Day  of  Month 


13     14  15 


SE 


LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INDSAY 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAM 
LOOGEPOLE 

LOOI 

LONE   TREE  CANYON 
LOS  8AN0S 

LOS  eANOS  ARQURUA  RCH 
LOS  flANOS   OET  RESV 

MADERA 
MANTECA 
MAR  ICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  0AM 

MERCED  FIRE    STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FGRK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATT IWAY 

PINE   FLAT  DAM 
POHTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 

SAN  LUIS  0AM 
SONORA  fiS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

springville  7  en£ 
stanislaus  power  house 

stockton  wbap 
stockton  fire  sta  no  "i 
sutter  hill  ranger  sta 
tehachapi 
tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 
tiger  creek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLOCK 
VISALIA 
WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 

WEST  PUINT  3  SW 
WOFFDRD  HEIGHTS 
YOSEMITE  PARK  HEaDQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUB0ARD  ROFCiblO 

ALlSO  CN  OAT  MT   FC  <.*.6 

ALP INE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5060 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSa  CITY   PARK  FC1<.3B 
BARRETT  0AM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

fl£L   AIR   FC    10  8 

QTG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE    DAM  / 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNCA  DAM  FC't6DE 
BOMITA 

BOUQUET  CANYON 
8REA  CITY 

BURBANK   FO  FC226  6 


.06 
.05  .03 


S«a  relorence  nolea  loUowlng  Siallon  Indu. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  ol  Month 


CAMPD 

CANOGA   PABK   PIERCE  CQL 
CHflTSWOBTH  FC    2<t  0 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 

CDLBYS   FC    53  0 
CORONA 

CDVlNA  TEMPLE    FC    193  B 
CRYSTAL   LAKE   FC  263C 
CULVER  CITY 

CUYAHA 
CUVAMAC A 

0ESCAN50  RANGER  STA 
OOwNEY   FO  FC107C 
CJRY  CANYON  RESERVOIR 

EL   CAPITAN  DAM 

ELIZABETH   LAKE  FClZflB 

ELSINQRE 

ESCONDIDQ 

FILLMORE    1  MNW 

FONTANA  5  N 
FDNTANA  KAIStR 
FULLERTON  HULCREST  RV 
GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

CLENDALE    STAPEN  FC295G 
GLENODRA   WEST   FC  165 
HAINES   CYN   LOWER  FC364 
HAINES   CVN  UPPER  FC367 
HEMET 

hen5haw  dam 
hoegees  fc  60  a 
idyllwuo  ranger  sta 
julian  wynola 
juncal  dam 

LA  CRESCENTA   FC    Z5l  8 
LAGUNA  REACH 
LAKESIDE    2  e 
LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC    560  S 

LECHUZA   PT   STA   FC  352B 

LDMPDC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES    WB   AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 
LOS   PRIETOS   RANGER  STA 
LYTLE   CREEK  RANGER  STA 
MDORPARk 

MT  BALDY   FC  BSC 

Ml  8AL0Y  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC    338   B  // 

NEWBURY   PARK  SW 

NEWHALL    bOLEDAO  FC32CE 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NIPOmO  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAt 

OPIOS  CAMP   FC    57  BE 
OXNARD 

PACOIMA   DAM  FC    33   A  £ 
PALOMAR   MT  OBSERVATORY 
PALOS    VEROES   EST  FC-SD 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAHDNA  SPAUIDING 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE   FIRE    STA,  K3 
RIVERSIDE    EXP   STA  R 
SALSIPUEOES   GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERG   PTL  FC130B 

SAN06ERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB   AIRPORT  R 
SAN   DIMAS   FIRE    WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DM  FC4258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANITA  FERN  FC't32 
SANTA  BARBARA 
SANTfi  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA    TV  PEAK 
SANTA  MARIA   WB   AIRPORT  R 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS   PWR   PL   NO  I 
SIGNAL   HILL   FC  'tis 

SOMIS   3  NW 

SPADRA  pAC    FC    35b  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA   PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

tustin  irvine  ranch 
twitchell  OAM 

union  oil  stearns  abs 

UCLA 

UPLAND   3  N 

VALLEY   CENTER   2  NNE 


1       2       3       4       5       6  7 


.02  T 
.15 

.01  .04 
.09 


13     14  15 


19     20  21 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 


Station 

Tota 

Day  of  Month 

,     I    n    1  « 

1    1   2   I  3 

4 

5   I  6 

7  1 

}  1  9 

10  1  11  j 

12 

13  j  14  1  15 

16  j  17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  j  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

VAN  NJVS  PC  156 
VENTURA 

VINCENT  FIOE   ST4  FCUD 

VliTA  2  NNE 

•(AlNuT  ptl   STa  FC10Z8 

.<>o 

.2T 

.12 
.0*. 

.40 

.27 

.12 

.04 

MAKNER  SPRINGS 
wMlTTIER  CTV  M  Fc  lOtZ 
V0R8A  LINDA 

.91 
.01 

.66 

.03 

.02 

SOUTHEAST  DESERT 

e&siNS  07 

iDELANTO 
APPLE  VALLEr 
elAKER  9  NNW 
eARSTOH 
BEAUMONT    1  E 

.  12 
.13 
.12 
.64 
.09 

T 

.20 

!o8 
.61 

.05 
.06 
.05 

T 

.59 

T 
T 

.06 

T 

6ENT0N    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
B I  SHOP  CREEK    INTAKE  2  //R 
BISHOP  MB  AIRPQflT  k 
8ISHDP  UNION  CARBIDE 

.hZ 

.Ti 

.2*. 
.31 

T 

T 

.11 

.15 

.08 

.08  .02 
.10 

.09 

,04 
.02 

.09 
.03 

.02 
.07 

.10 

.02 

T 

.03 

.38 

.02 

.01 
T 

.15 
.09 

BLYTHE 

blythe  faa  airport 

60RRECQ  desert  PARK 

eOULEVARO 

BRAWLEY  2  SW 

1,05 
,06 

T 

T  .95 

.  10 

T 

T 

.06 

T 

CABAZON 
CAlExICO  2  NE 
C ANTIL 

coyote  wells 

DAGGETT    Fflfi  AlRPDPT 

.53 
.26 
T 
T 

.08 

.06 

.22 
.12 

.03 

.0? 
T 

.05 

.31 
.01 
T 

T 

T 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

.50 
,20 

.33 
T 

T 

.24 
T 

.50 
.02 

T 

T 

.  16 
.09 

T 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAIMEE 

MAYFIELO  PUMPING  PLANT 

T 

.29 
.02 

.70 

.26 

.06 

.06 

.64 

T 

.16 
T 

.24 

.02 

.03 

T 

T 

T 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  Ap 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

.10 
.00 

T 

.21 

T 

T 

.05 

T 

T 

.20 

T 

.21 

.  16 

T 

.  10 
.03 

inyokern 

inyokern  arhitace 

IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 

.95 
.15 
.83 
.77 

.00 

T 

.10 
.02 

.10 

T 

.20 

.01 
.39 
.27 

.95 
.14 

.24 

T 

.28 

T 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATlUN 
MITCHELL  CAVERNS 

.  IB 
.lA 
.19 

.00 

.03 

T 

.10 

T 

.01 

.01 

.03 
.11 

.05 
.01 
.02 

T 

.01 

.10 
.04 
.05 

T 

MOJAVE 

MORONCCJ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT   SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES   FAA  AIRPORT 

.20 

.65 
.31 
.09 

T 

.02 

.20 
.07 

.02 

T 

.  10 

.01 

.16 

.20 
.25 

.01 

.15 
.04 

NIGHTINGALE 
NILAND 

OC QT ILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

.00 

.17 
.15 

.0^ 
.12 

.09 

.04 
.03 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBUR^ 

SNOM  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

.71 
.50 
.26 

.22 

T 

.06 

.08 
.20 

.30 

.01 

.62 

.20 
.09 

T 

.01 

.  12 

THERMAL   FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTDRVlLLt   PUMP  PLANT 

T 

.18 
1.03 
.1* 
.59 

.03 

.59 

.10 

T 

.11 

T 

.37 

T 

.45 
.11 

.18 

WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WiLDRDSE  RANGER  STA 

1.37 
.33 
.77 

.2't 
T 

.56 
.33 
T 

.35 

T 

.72 

.09 

T 

.05 

T 

T 

.02 
T 

.11  . 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERiTURE 
2  STATIONS 

121 

DATE 

31  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

26 

DATE 

07  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BIG  BEAR  LAKE 

2.13 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
185  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAV  PRECIPITATION 
CLEAR  CREEK 

1 .10 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  MOUNTAIN  2 

T 

Soo  loloiflncc  noiei  following  StiUon  Indcs. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1968  -   1969   ^    CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECrP- 
ITATION 

*        ♦  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

63.47 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.8 

3 

.5 

6.3 

3 

59. 16 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.5 

18.0 

• 

49.00 

BDONVILLE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

54 .  V3 

8RANSCQMB   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 

8.5 

4.3 

.5 

1 

T 

14.8 

92.98 

BRIDGEVILLE   k  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

17.0 

9 

21.5 

9 

.  1 

,  4 

80 . 90 

BURNT  RANCH   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

2 

27.5 

16 

30.5 

31 

22.5 

15 

1.5 

4 

87.0 
68 

59.93 

CAL I STOGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

51.69 

CALLAHAN  RANGtR  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.8 

1 

12.8 

U 

20.0 

10 

30.0 

16 

3.0 

7 

67.6 
48 

25.01 

CAZADERO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

97.51 

CEC I LVI LLE   5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.1 

29.6 

16 

25.2 

15 

33.5 

14 

3.1 

6 

1.0 

100.5 
55 

42.20 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

~ 

66.23 

CLOVERDALE   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

61.97 

COPCO  NO   1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

15.5 

8 

21.5 

11 

11.5 

5 

3.0 

T 

57.5 

26 

20.58 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

.3 

56. 15 

CRESCENT  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

78.10 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

.3 

.8 

96.41 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

5.0 

T 

89.96 

DUTTONS  LANOING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24. 14 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

79.40 

EUREKA  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.2 

T 

.2 

47.50 

FERNDALE   8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

FERNOALE   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

54.23 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

28.0 

10 

14.0 

28.0 
28 

2.0 

15 

T 

75.0 

85.11 

FORKS   OF  SALMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

't.O 

2 

33.0 

3.3 

7 

40.3 

E  54.91 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

51.81 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  Of    1968  -  iqfe9 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECtP- 
ITATION 

FORT  BRAGG  AVIATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  49.21 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

89.91 

FORT   JONES  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7. 4 

2 

25.0 

13 

24.3 

23 

9.4 

.5 

1 

66.6 

22.86 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

47.43 

GARBERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

72.  15 

GASQUET  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

8.3 

6 

1.3 

1 

9.6 

7 

97.16 

GRATON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

56.33 

CREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.9 

7.5 

24.0 

4.0 

T 

36.4 

E  25.19 

GUERNEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

61 .  74 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1 

28.7 

18 

69.3 

22 

9.3 

111.3 

58.39 

HAYFORK  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

1 

10 

26.0 

14.0 

_ 

45.56 

HEALDSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

62.28 

HEALDSBURG  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

59.00 

HILTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

2 

26.5 

20 

30.0 

11.5 

1 1 

2.0 

78.0 

E  23.22 

HONEYDEW  2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

1.0 

.5 

1 

T 

T 

1.5 

1 

128.80 

HOOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.6 

5 

3 

6.6 

8 

73.06 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

83.94 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.2 

T 

.4 

1.6 

68.31 

KENTF lELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

67.92 

KLAMATH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 

3 

T 

1.5 

3 

91.30 

KNIGHTS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  59.03 

KQRBEL 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

60.53 

LAKE   PILLSBURY   NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

E  64.77 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2.7 

3 

17.5 

23 

21.9 

24 

23.8 

20 

10.0 

17 

6.4 

3 

1.3 

1 

83.6 
91 

21.52 

MAD  RIVER   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

27.7 

18 

29.8 
16 

39.0 

15 

E  75.81 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

24.59 

MOUNT  HEBRON  RS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

5.6 

2 

11.3 

11.8 

19.6 

4.5 

1 5 

2.3 

55.1 

11.75 

MUIR  WOODS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

47.67 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP- 
ITATION 

kiada    qtatc  un^DTTAi 

1    IN  ON  GO 

28.17 

UAK    MNULL     KAPiuCrs  jIA 

s  Mnu  P  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

5.0 

29  5 
12 

6 

C     J  1  .  7  0 

1    IN  ON  GD 

44  .53 

nrr  thpmtai 

ULL  lUCi^  1  ML 

Q  unup  A  1  t 
1   IN  ON  GD 

J 

70.05 

S  MDU  P  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

T 

1 

J 

69.40 

no  1  PANS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 .0 

1 

1 

13.5 

T 

2 

58.98 

rtlALUrlA    rlr\C     jIA  C 

s  Mnu P  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

30*86 

DnTWT  AkjPMA 

s  Mnu  P  A 1  1 
1   IN  ON  GD 

J 

J 

J 

56  •  49 

DHTTCD     \/ A  1  1  PV     D  Ul 
rUlltr    VALLCT  rn 

^  M  n  U  P  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

o  •  u 

1 

1 

60.94 

KlCHAKUjUN   bRUVt    jI  "K 

C  U  PI  I.I  ^  A  1  ( 

3  muwp  all 
1    IN  ON  GD 

^ATMT  MPlPUA 
^Ail'il  nCLCI^A 

s  Mnu  P  A  1  1 
1   IN  ON  GD 

T 

50.05 

bALitK    KfllNbtK  jIAIIU'^ 

C  M  n  U  C  A  1  1 
jINUWpALL 

1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Cam  DAPaCi 

Mnu P  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

56.43 

^  M  nu  P  A  1  1 
1    IN  ON  GO 

X 

T 

42.82 

Cai.iVCDQ     DaD     DAMPPD  CTA 

c  M  n  u  c  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

3 

- 

31.5 

10 

7.5 

*  1 

48.27 

SCOTIA 

s  Mnu  P  A  1  1 
1   IN  ON  GD 

,  5 

1 

,  5 

1 

64 .  75 

S  MRU  P  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

61.20 

Ci/APPC    core    iac  idmaC 

C  M  PI  I.I  P  A  1  1 

5 INUW  h  ALL 
1    IN   ON  GD 

- 

78.83 

c  n  U  IT  M  A 

c  M  n  U  P  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

J 

T 

34.48 

^TANint^W    WTfl/PV  Dk 
JlAI'iUiJn    niLlxCT     o  \  rrv 

^  Mn  U  P  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

3  •  0 

1 

1.0 

4.0 

1 

87.38 

tdtmttv    Ham    wicta  dt 

c  M  n  1.1  c  A  1  1 
i  rsUW p  A  L  L 

I    IN  ON  GD 

5.0 

1 

4  3  •  3 

12 

3h  1 
3i 

46.3 

28 

1.8 

22 

130.5 
94 

39.07 

Till  CI   A  C 

1 UL  t  L  AK  t 

C  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

5  •  3 

2 

9.6 

21 

14.3 

13 

1.5 

2 

5.0 

3 

35  . 7 
41 

13.16 

UK  I  AH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

51.51 

IIL/TAU     Ia.  UCU 

c  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

2  •  0 

1.7 

15*2 

5 

4.5 

2 

T 

23.4 

7 

61.01 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

J 

96.39 

weaverville  ranger  sta 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

2 

25.5 

1 1 

25.0 

9.9 

1.0 

66.9 

44.13 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.0 

38.0 

1.0 

.2 

29.95 

WILLITS   1  N£ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3.0 

1 

5.5 

7.0 

15.5 

1 

72.09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1966   -  1969 


CALIFURNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAK 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

WILLOW  CREEK   1  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

7.0 

6 

24.5 

2.0 

3 

T 

33.5 

YREKA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.7 

1 

14.3 
16 

29.6 

14 

6  . 9 

12 

T 

T 

T 

59.5 

43 

22,45 

«         *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

«.0 

2 

24.6 

22 

47.0 
31 

21.0 

3.5 

8.0 

1 

T 

108.  1 

23.80 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.5 

9.3 

18.8 

6.3 

4.3 

5.0 

1 

52.2 

15,99 

AUBURN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

2.0 

1 

5.0 

2 

49.98 

BERRYE5SA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.48 

BIG  BEND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

'..0 

2 

22.0 
14 

104.0 
31 

107.5 

158.0 

31.0 

37.0 

463.5 

92.43 

BLUE  CANYON  WB  AIRPQRT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.7 

1 

27.0 

13 

81.5 

31 

73.8 

31 

128.6 

28 

13.1 

31 

27.6 

30 

1.8 

8 

356. 1 

173 

91.09 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

23.0 

88.0 

31 

93.0 

31 

132.0 
2b 

24.0 

34.0 

30 

3.0 

8 

400.0 

87.76 

BRANNAN  ISLAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

20.93 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

26.16 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

23.3 

13 

37.0 

57.5 

18.0 

4.0 

142.8 

90.01 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

16.0 

6 

95.5 

30 

87.0 
31 

97.0 

28 

15.0 

31 

15.0 
23 

325.5 
149 

94.65 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

12.0 
3 

1.5 

3 

8 

85.58 

BULLARDS   BAR  PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

36.5 

18 

30.0 

30 

32.5 

23 

6.0 

13 

T 

109.0 
85 

40.01 

CAMPTONVILLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.5 

16.0 

73.18 

CANBY   11  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12.0 

CANBY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5 

2.5 

T 

16.98 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

a 

31 

66.0 

93.0 

28 

8.5 

7.0 

27 

53.37 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

20.7 

12 

31.0 

29.8 

1.0 

16 

83.0 

E  52.75 

CENTERVILLE  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

59.96 

CHALLENGE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

88.07 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

16.3 

7 

75.2 

30 

67.3 

31 

85.5 
28 

11.5 

31 

4,0 

259.8 

46.82 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.85 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

32.93 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1966  -  1969   CAUFQRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

23*40 

clarks  valley  MUOD  rch 

S  NQWF AL  L 
I    IN  ON  GD 

1 . 0 

1 

1.0 

1 

24.31 

CLcAKLAKc  nioMLAINUj 

c  u  n  u  c  A  1  1 
J  iNUWr  ALL 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

31*55 

CQHASSET   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6  •  0 

2*1 .  3 

9 

19.0 

12 

35.1 

5  . 5 

15 

5 . 0 

1 

9'(  •  9 

81 .45 

c  M  n  ui  c  A  1  I 
i  INU  Hp  ALL 

1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

36*95 

C  QL  F AX 

bNUWF ALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.5 

- 

14.0 

5 

- 

E  72 • 87 

r  r\i  TATC    DnucD  uniicc 

C  M  n  U  C  A  1  1 
J  iNU  Wp  ALL 

1   IN  ON  GD 

T 

T 

52*91 

r  n 1  1 1  c  A    1  ecu 

c  Mnu C  A  t  1 
jliUHPALL 

1    IN  ON  GD 

22*46 

COQL 

c  M  n  I.I  E  A  i  1 

5  r>iuWp  ALL 
I    IN  ON  GD 

5  •  0 

I 

5.5 

10  •  ^ 

E  45*11 

C  M  n  u  c  A  1  1 
J  iNUWp  ALL 

1   IN  ON  GD 

1 

•  3 

•  3 

28*  90 

DANA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  •  5 

1 

36.9 

20 

31.6 

35.2 

1 . 9 

8.0 

T 

116*1 

36*22 

DAVIS   2   WS W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24*67 

DAV IS  CREEK 

oiNUWrALL 
1    IN  ON  GD 

5  •  0 

2 

32.0 

26 

29,0 

2  4.0 

21 

7.0 

8 

T 

- 

E  22*16 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6*0 

3 

^0.0 

29 

52*5 

29 

99  •  5 

17.0 

31 

18.0 
16 

233*0 

102*91 

r»  c     Cadi  a 
U  b    J  Ad  L  A 

1    IN  ON  GD 

3 

9 

i,  f  •J 

1 

2  9  •  0 

7 

f  w  •  5 

86  *  73 

DOBBINS  COLGATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

53*15 

DuWINlcVlLLc    KAINUcR  ilA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2*0 

1 4  •  5 

13 

- 

42*0 

- 

T 

- 

87*49 

DUNN  I  GAIN 

c  M  n  I.I  e  A  1  1 

ilNUWpALL 
1    IN  ON  GD 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7*0 

2 

15 

31 

28 

19 

95 

67  16 

CACT     DAD^  DCCCDl/riTD 

cAji     HAKK  KcbcKVUlK 

c  M  n  l.l  ^  A  1  1 

i^UWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  n 

4  •  0 

J 

C 
•  7 

1 

5.5 

1 

2  7.20 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

30  •  06 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

19 

30 

21 

7 

78 

75  1 

£  c  •  J  i 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

35 . 00 

FDRESTHILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  •  0 

1 

5.0 

8 

1 7  •  0 

■7 

3  4  •  0 

20 

C  7 
J  •  ' 

15 

a 
f  0 

1 

63.5 

52 

69.85 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

0  n 
c. 

1 

21.0 

10 

10*0 
2 

1 4 1 0 

*i 

47*5 

50*58 

GARDEN  VALLEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

1 

7.5 

7.0 

2 

T 

15.2 

53.32 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

35.5 

74.82 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

1 

67.18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASUN  OF    1968  -  1^69 


CALIFQRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECEP 
ITATION 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

75.70 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

SNOWFALL 

I     1  N    UlN  \jD 

T 

1.3 

5.4 

3 

11.8 

7 

1.1 

I 

T 

19.6 

1 1 

E  71.99 

GREENVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
i    1  IN    UN  bU 

2.0 

27.5 

1 6 

35.0 

3  I 

43.3 

28 

5.5 

1 7 

113.3 

92 

58.77 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

10.0 

57.0 

1 2 

30.0 

48.0 

47.26 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

SNOWFALL 

47.10 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

SNOWFALL 

1     I  IN    UPl  &D 

1.0 

24.0 

25.0 

23.0 

c  C 

2.5 

.5 

76.0 

24.79 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 

.5 

1.0 

50.75 

HOBERGS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

1 

- 

2 

16.0 

32.0 

17.0 

T 

- 

69.62 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2.0 

T 

- 

35.94 

IOWA  HILL 

SNOWFALL 

1     T  M   n  w   r  ft 

- 

- 

- 

- 

- 

16.8 

32.6 

1 6 

3.8 

9 

2.0 

- 

- 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 

1     T  W    DM    r  ft 
1     i  IN    U  IN     U  U 

T 

T 

15.0 

^  3 

23.5 

30 

16.0 

9.0 

2  8 

16.5 

11.0 

T 

91.0 

I  9  ft 

I I  0 

21.90 

KELSEYVILLE 

SNOWFALL 

1      T  M    flM    r  ft 
I     1  IN    U  IN    W  U 

36.95 

KILARC   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1     T  M   n  w   r  n 
I     1  IN    U  IN    0  U 

8.0 

50.5 

22.0 

30.0 

4.0 

1  1 

2.0 

1 

116.5 

50.05 

LAKEPORT 

SNOWFALL 

L     I  IN    ON  tiU 

40.41 

LAKESHORE 

SNOWFALL 
I    1  IN   UlN  OD 

5.0 

2 

34.0 

1 2 

19.5 

2  2 

27.5 

8 

2.0 

2 

88.0 
46 

81.99 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 

1        T  M      H  M  /"ft 

1     IN    UlN  OD 

't.O 

1 

23.5 

1 2 

90.5 

3 1 

80.5 

3  1 

162.5 
26 

21.0 

3 1 

34.5 

30 

.5 

8 

417.0 
172 

93.51 

LAKE   SPAULDING  DAM 

SNOWFALL 

1     1  IN    U  IN  \jU 

. 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

SNOWFALL 

1     T  M   nM   r  ft 
i     1  IN    U  IN  \tU 

31 ,35 

LITTLE  VALLEY 

SNOWFALL 

i     1  IN    U  IN  \jU 

2  7.8 

2  6 

25.9 

3  1 

23.3 

5  Q 
^  Q 

5.0 

1 6 

2.8 

.5 

1 

89.8 

24.37 

LOOKOUT   3  WSW 

SNOWFALL 

1     T  u   n  u   r  ft 
X     1  IN    U  IN    w  U 

7.0 

33.0 

58.5 

30.3 

5.3 

7.5 

T 

141.6 

25.60 

LDYALTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

. 

27.51 

MADELINE  MNTNC  STA 

SNOWFALL 

1      T  M     H  M    r  ft 
I    1  IN    U  IN    w  D 

T 

2  2 

16.0 

3 1 

15.5 

2.0 

1 3 

3.3 

6,0 

- 

E  11.63 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 

i     1  IN    Ull    U  u 

1.0 

2.0 

2 

28.0 

1  3 

74.0 

3 1 

64.5 
3  1 

78.0 

2  6 

30.5 

3 1 

31.5 
30 

1.0 

1 1 

.5 

3U.0 
177 

55,85 

MARYSVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  On  GD 

29,30 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 

i.     i  IN    U  IN    0  u 

9.0 

47.3 

1  6 

44.0 

3 1 

66.0 

2  8 

5.0 

24 

3.0 

3 

174.3 

106 

53,26 

MIDDLETOWN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

53,69 

MINERAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

18.5 

1 1 

82.5 

31 

46.2 

31 

82.7 

28 

22.0 

31 

21.5 

T 

275.9 

77,25 

MDNTICELLO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34,78 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

PRECIP- 
rtATION 

MOUNT  DANAHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

3 

13,0 
4 

23.0 

18.3 

7.0 

2 

67.3 

57.54 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.9 

63.6 

20 

53.9 

31 

83.7 
28 

7.2 

21 

9.0 

2 

T 

228.3 
106 

43, 15 

NEVADA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  8 

1 

- 

9 

T 

- 

79, 13 

NICOLAUS  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

29. 19 

□NO 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

44.58 

DRLAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

29,56 

ORDVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

T 

T 

37,26 

DROVILLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37,34 

PACIFIC  HOUSE 

S  NOWF  AL  L 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

16.0 

13 

32.0 

7 

47  •  0 

20.0 

9,0 

125.0 

64,80 

PARADISE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .  0 

1 

5 . 0 

1 

74,03 

PASKENTA  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34  ,32 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.8 

1 

33.5 

12 

39.0 
31 

23.0 

18 

6.0 

5 

T 

107.3 
67 

89.26 

placerville 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

2 . 0 

3 

1 

- 

50.01 

placerville  ifg 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

2 

5 

11.5 

T 

- 

52,33 

PLATINA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12.0 

2 

15 

32.5 

31 

43.0 

28 

4  . 0 

16 

92 

E  40.31 

PORTOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6. 1 

45.5 

23 

25.5 

31 

80.3 

28 

9.2 

T 

166,6 

31.79 

OUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24 .  0 

19 

24 . 5 

25 

58.5 

27 

6.5 

13 

1,0 

1 

114,5 

83 

58,47 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 

2 

T 

0  •  U 

Z 

30,44 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

4 .  8 

1 

23.0 

2  .  8 

1 

2 . 5 

33*1 

54.37 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

30.69 

RIO  VISTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

E  19.44 

RDCKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

34.19 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2 

14 

31 

28 

- 

- 

80,91 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

24,05 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25,66 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

18.0 

13.5 

3 

7.5 

3 

41,0 

80,76 

SHINGLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

3.0 

1 

3.5 

49,89 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued    SEASON  OF  196B  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHECI?- 
ITATION 

SHINGlETOWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.5 

56.6 

18 

30.0 

29 

45.0 

12.1 

20 

7.0 
4 

161.2 

61  .66 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

6 

23 

30 

14.0 

29 

12.0 
5 

93.65 

SIERRAVILLE  RANGER  STa 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

37.3 

20 

37.0 

22 

88.3 

28 

9.1 

30 

10.0 

2 

186.1 

106 

39.41 

SODA   SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

6.0 

3 

29.8 
24 

104.7 
31 

214.6 

163.8 

44.  8 

42.0 

2.0 

608.7 

E  75.98 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

6.0 

1 

17.5 

17.6 

54.0 

15.0 

110.1 

69.39 

STONYFDRD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

.5 

29.00 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

S.O 

T 

28.56 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 

4 

46.5 

21 

39.0 

27 

95.0 

28 

20.5 

30 

18.5 
3 

232.5 

113 

101.29 

TURNTABLE  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

78.53 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

79.89 

UPPER   LAKE   7  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

T 

54.79 

VACAVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

30.68 

VINTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

19.0 

6.0 

1.0 

19.38 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.5 

1 

47.5 

1 1 

28.5 
31 

35.5 

5 

E  77.67 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

2 

22.5 

5 

9.7 

4 

12.0 

2 

3.8 

53.5 

13 

53.  11 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

7 

10.0 

3 

77.82 

WILLIAMS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

19.92 

WI LLOWS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

23.25 

WILLOWS  USBR 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

23.37 

WINTERS 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

29.44 

WOODLAND   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

26.61 

*         *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

9.0 

5 

50.0 

27 

46.0 

31 

59.0 

28 

10.0 
31 

8.0 

14 

T 

202.0 
136 

33.93 

BODIE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.3 

1.0 

T 

10.0 

7 

43.9 

22 

97.  1 

70.0 

28 

19.3 

31 

4.0 

30 

8.0 

21 

,3 

253.9 

22.18 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

28.  1 

22 

21.1 

31 

84.5 

28 

12.3 

31 

T 

12 

2.0 

150.0 
124 

20.76 

CEDARVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.7 

4 

12.9 

23 

18.5 

11 

15.8 

20 

7.9 

15 

4.3 

2 

T 

65.1 
75 

14.80 

CONNER   MEMORIAL   ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

71.0 

31 

31 

28 

31 

24.0 
30 

1.0 

10 

56.27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOIAl 
PBECIP 
riAIION 

DOYLE 

5  iNUWr  AL  L 
1    IN  ON  GO 

0  n 

c  •  W 

17.0 

12.8 

11.0 

1 . 0 

43.8 

15.90 

DuYLc   5  55E 

C  u  n  i.i  ^  A  1  1 
i  iNU  Wr  ALL 

1    IN  ON  GO 

c  •  c. 

13.6 

16 

15.7 
7 

17.8 

9 

1 . 9 

1 

3.1 

1 

54.5 

34 

26.86 

E  L  L  ERY  LAKE 

c  M  n  I.I  c  A  1  1 
J  INUWr  ALL 

1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32.68 

Cl   CMTkl^     CTCLJ     AWI^  TAMC 

rLtnlNij   rl5n   AiNU  wAnt 

C  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

4 

6.0 

9 

- 

- 

11.27 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

2 

24.0 

19 

22.0 

9 

26.0 

15 

6.0 

2 

5.0 

90 . 0 

47 

17.82 

GEM  LAKE 

c  u  n  u  c  A  1  1 
jiNU  Wh  AL  L 

I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

33.85 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

C  M  ri  1  1  r  A  1  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

c  M  n  u  c  A  I  i 
J  i^uWp  AL  L 

1   IN  DN  GD 

T 

1 

•  3 

15 

31 

7 1  n 
31 

- 

37  •  0 
31 

20*0 
30 

i  •  U 

2 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2  •  0 

21 

7  0  ■  U 

26 

58.5 
28 

4.0 

2.0 

16 

20.82 

5 AotncN   LKb  cK 

c  M  n  u  c  A  I  1 
3  iNU Wr  ALL 

1    IN  ON  GD 

T 

1 

1  1  7 

1  i  •  ' 
I'* 

31 

90  •  6 

ill  K 

28 

21.4 
31 

9  1  S 

30 

•  1 

11 

369.6 

F     t  1  47 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

10.91 

C  A  1  1  A  I.I      \/  A  1    1    C  V 

b  UUAW  VALLEY 

c  M  n  u  c  A  r  1 
J  iNUWr  ALL 

1   IN  DN  GD 

1  •  u 

1 

9  A  S 
£.\J  •  J 

5 

31 

9  8  ■  0 

31 

1  L.C\  S 

28 

31 

9  ^  ft 

4 

4  21.9 

79.35 

5TAN0ISH   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  ^ 

3*6 

13*5 

64  •  5 

1*0 

65.6 

12.16 

^  M  n  U  C  A  I  1 

1   IN  ON  GD 

i: 

19 

17 

4  •  0 

21.22 

TAi_inC  TTTv 

T  AHU t    t 1  r Y 

c  M  n  u  c  A  1  1 
jlNUWr  ALL 

1    IN  ON  GD 

T 

1 

T 

1 

i  7  •  w 

6 

7 1  n 
31 

8  4  •  0 
31 

c  3  •  u 
31 

30 

302.0 

53.70 

T  E  R  M  0 

g  iNUnr  A  L  L 

1   IN  ON  GD 

5  •  5 

3 

22 

£  J  •  u 
28 

28 

24 

1.5 

12.44 

TDiiri/cc   DAurcD  ctatthm 

C  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

J 

10 

85.5 

30 

31 

1 20  •  0 
28 

31 

14.5 
19 

1.0 

342.0 
149 

50. 11 

WENDEL   10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.74 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

4.0 

1 

35.2 

18 

30.0 

64.4 

28 

17.0 

T 

T 

150.7 

30.66 

*         »  ♦ 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  O** 

ALAMO   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

30.85 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29 . 34 

C  M  n  U  C  A  1  ) 

J  INUWr  A  L  L 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

58.47 

BERKELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

30.49 

BIG  SUR   STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

61.30 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

49.50 

BRADLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  25.98 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1968  -  1969 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP- 
nATION 

BURLINGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.84 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.87 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.78 

CARMEL  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

30.47 

CHITTENDEN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.54 

CONCORD  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.26 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

24.74 

DAVENPORT 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

40.09 

FORT  ORD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.87 

GERBER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

3.0 

1 

28.20 

GI LRDY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31 .97 

GILROY   14  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.94 

HALF   MOON  BAY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

31.55 

HERNANDEZ   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  QiN  GD 

.5 

.5 

27.97 

HOLLISTER   I  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.44 

KING  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

17.04 

LAFAYETTE   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  31.94 

LA  HONDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

41.15 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.86 

LOCKWOOD  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.54 

LOS  GATDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.93 

LOS  GATOS  4  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

72.53 

MARTINEZ   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.06 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

25.28 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

28.36 

MONTEREY  NALF 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

20.91 

MORGAN  HILL   2  E 

SNOWFALL 

1    T  Ki  riM   r  n 

34.40 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF  1966  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

MDRRD  BAY  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.33 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

4.0 

2 

- 

30.50 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

12.0 

- 

17.7 

11 

3.2 

2 

- 

27.05 

NACIMIENTD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.71 

NEWARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.48 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2-^.57 

PAICINES   QHRWALL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.23 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.53 

PALOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

2.0 

1 

.5 

5.5 

2 

39.99 

PARKFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.40 

PASO  ROBLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31,25 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

29.17 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.36 

PISMO  BEACH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

35.29 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

45.77 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.80 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 
1 

1 

39.98 

REDWOOD  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.73 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.21 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

35.95 

SALINAS   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.36 

SALINAS   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.14 

SALINAS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

49.26 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

35.54 

SAN  ARDO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  28.70 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

36.87 

c  M  n  l.l  C  A  1  1 

j^UWpALL 
1    IN  ON  GD 

26.52 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

28.26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASQN  OF    l9tB  -  1969 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
fTATION 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.09 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

41.15 

SAN  JOSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.1 

.  1 

21.12 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

54.53 

SAN  MATEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

24.24 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.39 

SANTA  CRUZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

45.42 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

55.13 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

60.61 

SEARSVILLE  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

40.83 

SOLEOAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.14 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

24.29 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.72 

WALMAR  SCHOOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.09 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

27.08 

WALNUT  CREEK  4  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

23.89 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.39 

WRIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.2 

64.15 

«         «  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANGIOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.91 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

18.69 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.00 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

2.5 

1 

51.45 

AUBERRY   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

1.0 

3.0 

1 

7.0 

3 

E  45.21 

BAKERSFIElD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

8.78 

BALCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

60.50 

BLACKWELLS  CORNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP. 
ITATION 

BUTTONW I L  L  OW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.22 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.9 
4 

44  •  0 

31 

36 . 5 

100.0 

35 . 0 

24,0 

250.4 

86.  78 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

31.09 

catheys  vy  bull  run  RH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

36.98 

CHERRY   VALLEY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.3 

5 

47.0 

25 

30.0 

43.0 

19.0 

7 

- 

E 

75.01 

C  OAL I NGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.83 

CDALINGA   i<t  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

31.24 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

15.37 

np 1  ANn 

U  C  L  M  1 1 U 

SNQWFAI 1 
1   IN  ON  GD 

14.44 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

23.53 

DENAIR   3  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.80 

mini  FYS 

S  NGWF  Al  1 
1   IN  ON  GD 

T 

20.0 

10 

12.0 

16.0 

22.0 
6 

4.0 

74.0 

E 

59.15 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

,  5 

3.0 

1 

5.5 

1 

39.54 

ELLIOTT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1 . 0 

1 

i  .0 

1 

24.06 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

32.30 

FIDDLETQWN  LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7.0 

5.8 

2 

T 

12.8 

53.61 

FIVE  POINTS  5  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.10 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 .  2 

1 

T 

1.2 

1 

22.98 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

25.83 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

" 

■ 

_ 

GL  ENNV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.8 

11.5 

2 

32.73 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.0 
9 

47.0 

31 

39.0 

31 

154.0 
28 

53.5 

31 

29.0 

2.0 

21 

336.5 

E 

87.45 

GROVELAND  RANGER  STA 

S  NnWF  A 1  1 
1   IN  ON  GD 

12.1 

8 

11.5 

17.0 

14.0 

1.0 

55.6 

60.09 

u  A  M  c  no  n 

n  A  FN  r  UK  u 

c  Mnuc  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 . 0 

17.35 

HFTTH  HFTrHY 

1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

18 

1.5 

55.87 

HUNTERS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

13.2 

3 

17.5 

7 

28.4 

18 

15.8 

15 

8.5 

2 

83.4 

50 

72.37 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

22.0 

82.0 

31 

96.0 

191.0 

52.0 

44.0 

1.0 

T 

488.0 

IDRIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.0 

E 

28.82 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1966  -  1969 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PBECIP 
ITATION 

lONE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

30.23 

JOHNSONDALE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

_ 

14.0 

. 

53.00 

KERLINGER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

14.64 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

18.86 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.7 

_ 

I 

2.5 

2 

- 

3 

26.31 

KETTLEMAN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.11 

KETTLEMAN  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.71 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.  1 

29.36 

LEBEC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

3.0 

1 

T 

9.0 

18.60 

LE  GRAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

i.O 

22.83 

LEHMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

.3 

38.33 

LEMON  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.53 

LINDSAY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

22.69 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.64 

LDDGEPDLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

_ 

16 

67.0 

3  1 

93.5 

31 

187.0 
28 

50.0 

31 

27.0 
30 

3.0 

25 

T 

_ 

LODI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.96 

LONE   TREE  CANYON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LOS  BANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.04 

LOS   BANDS   ARBURUA  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

11.57 

LOS  BANDS   DET  RESV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.45 

MADERA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

20.17 

MANTECA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.  1 

17.63 

MARICOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10.40 

MARIPOSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3 

6.0 

2.0 

5.0 

2 

18.0 

51.83 

MATHER 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

b.'t 

33.9 

27 

26.2 

68.5 

38.9 

T 

; 

60.21 

MEADOW  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

1 

13 

20 

24 

2 

64 

47.95 

MENDOTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.98 

MERCED  FIRE   STATION  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21 .90 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   196B  -  1969 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

MODESTO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

18.33 

NEWMAN  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

18.19 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

60.75 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PACHECO  PASS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

20.61 

PANQCHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.58 

PANDCHE  CREEK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

PATHWAY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4.0 

3 

2.0 

2 

3.0 

1 

4.0 

2 

1.0 

1 

1 .0 

1 

15.0 

10 

15.59 

PINE   FLAT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

35  .45 

porterville 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

21.22 

POSEY  3  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

13 

12.0 

87.0 

32.0 

7,5 

53.10 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.0 

18 

43.0 
8 

74.0 

24 

28.3 

16 

17.0 
2 

195.8 
68 

64 , 8  1 

SAN  ANDREAS   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

,  5 

1 

l.O 

1 

1.5 

2 

40,59 

SAN  LUIS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.21 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

E  47.21 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

10.5 

5 

42.5 

23 

28.2 

21 

113.5 
28 

45 . 0 

31 

22.0 

12 

261.7 

120 

E  88.53 

SPRINGVILLE   7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

54.90 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

1 

8.0 

1 

53.45 

STOCKTON  WBAP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

21.87 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.97 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

3.0 

3 

42.36 

TEHACHAP I 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

3.0 

4 

7.5 

2.0 

1 

E  17.73 

TEJQN  RANCHO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.97 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

44.65 

TIGER  CREEK  PH 

S  NnWF  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

10.0 

5 

1S».5 

21.0 

10.0 

1 

12,5 

73.0 

64,03 

TRACY  CARBONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

15.42 

TRACY  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.29 

TULEFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8,61 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


Station 


TURLOCK 
VISALIA 
WALLACE   1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 
*         •  * 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


ACTON-HUBBARD  RDFC261D 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECQ  RS   FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC143B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL   AIR  FC    10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA   DAM  FCtbDE 

BDNITA 

BQuaUFT  CANYON 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
i   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEASON  OF   19&8   -  1969 


OCT 


NOV 


'i.O 

2 


DEC 


6.5 

1 


30.5 

15 


4.5 


17.0 


25.5 

23 


11.0 


4 

5.0 


89.0 

28 


1.2 

1 


80.0 


30.5 

27 


1.0 

1 


2.5 


11.0 


6.5 

3 


4.0 


6.0 


CALIFORNIA 


TOTAL 


186.0 
98 


1.0 

1 


1.2 

1 


129.0 


TOTAL 
PHECIP 
nATlON 


20.25 
E  19.97 
27.68 
11.82 
15.55 
E  53.43 
22.  16 
64.23 


19.38 
38.01 
21 .40 
43.39 

46.47 
19.80 
37.10 
23.93 
29.92 
E  33.31 
32.67 
57.05 

52.02 
60.62 
E  12.44 
E  32.71 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   I9t»B  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECrP- 
ITATION 

BREA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  26.06 

BURBANK   FD  FC226  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  8.75 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

26.79 

CACHUMA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

39.25 

C  AMPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

T 

2 

20.95 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

30 .  39 

CHATSWORTH  FC   2'«  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

23.69 

CHULA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.15 

CLAREMQNT  POMONA  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

26.33 

CQLBYS   FC   53  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

66.  35 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

25.58 

COVINA  TEMPLE   FC    193  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

30.00 

CRYSTAL   LAKE   FC  2830 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6 ,  0 

• 

1.0 

1 

77.37 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.  U 

C  UYAMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.01 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

10 

't.  I 

27.2 
8 

18.0 

56.3 

*7.69 

DESCANSO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

~ 

.5 

1 

12.5 

3 

3.5 

2 

33.75 

DOWNEY  FD  FC107C 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

22.46 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

22.13 

EL   CAPITAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

20.99 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

41 .67 

ELSINORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

23.15 

E  SCOND I  DO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.51 

FILLMORE    1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

35.70 

FONTANA  5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.  1 

.  1 

56.58 

FONTANA  KAISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

30. 18 

FULLERTDN  HILLCREST  RV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.45 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

58.37 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1966  -  1969 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
nATION 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 

1     T  M   n  M   r  r\ 
I    I  IN   UN  wLJ 

U.09 

CLENDALE   STAPEN  FC295C 

SNOWFALL 

1     i  IN    U  IN    u  U 

32.61 

GLENODRA  WEST  FC  185 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

39.22 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

SNOWFALL 
I    1  iN   UlN  \ju 

49.85 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

SNOWFALL 

i     1  IN    U 1 N    u  u 

51 .69 

HEMET 

SNOWFALL 
1    T  N  n  M  r.  n 

17.12 

HENSHAW  DAM 

SNOWFALL 

1    1  IN    UlN    w  u 

2.0 

\ 

T 

5.5 

7.5 

44.92 

HOEGEES   FC   60  A 

SNOWFALL 
1    T  w  nM  fin 

X     1  IN    U  IN  \3U 

E  64. 2B 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 

1     1  IN     UlN     O  U 

1 

- 

- 

- 

13.5 

- 

43.04 

JULIAN  WYNOLA 

SNOWFALL 
1    T  M  DM  r  n 

1     i  IN    U  IN    u  U 

- 

10.0 

4.0 

- 

34.11 

JUNCAL  DAM 

SNOWFALL 

X     1  IN    UlN  \JiJ 

T 

T 

E  80.01 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 

SNOWFALL 

1     1  IN    UtN    y  U 

46.94 

LAGUNA  BEACH 

SNOWFALL 

i    I  IN    UlN    o u 

21.37 

LAKESIDE   Z  E 

SNOWFALL 
1    T  Ni  n  w  r.  n 

1     1  IN    U  IN    U  U 

19.61 

LA  MESA 

SNOWFALL 
1    T  w   n  w   r  n 

i     i  IN    u  IN  \jU 

17.14 

LA  VERNE   HTS   FC   560  B 

SNOWFALL 

1     1  IN    UlN    u  u 

- 

- 

33.40 

LECHUZA  PT  STA   FC  352B 

SNOWFALL 

i     i  IN    UlN  uU 

36.56 

LDMPOC 

SNOWFALL 
1    T  M   riM   r  n 

i     1  IN    U  IN    0  u 

24.16 

LONG  BEACH 

SNOWFALL 

i     1  IN    U  IN    o  u 

23.67 

LONG  BEACH  WB  AP 

SNOWFALL 

20.66 

LOS  ALAMOS 

SNOWFALL 
1   T  N  n  N  r.  n 

1       i  IN      U 1^  \J\J 

E  27.11 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    T  N  n  iM  r.  n 

i     1  IN    UlN    U  U 

16.18 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWFALL 

1     T  M   H  M   r  n 
i    1  IN    UlN  UU 

27.47 

LOS   PRIETOS   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    T  M   nu   r  n 

i     1  IN    U  IN    1^  u 

T 

T 

T 

E  49.48 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 

i     1  IN    UlN  yjU 

1.5 

1 

1.0 

1 

2.5 

z 

75.12 

MOORPARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

22.87 

MT  BALDY   FC  B5G 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

89.79 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

18.0 

11.0 

100.95 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1968  -  1969 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAl 
PBECIP 
ITATION 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

■ 

66.71 

NEWBURY  PARK  4  5W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.81 

NEWHALL   SOLEDAD  FC32CE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.26 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.59 

NIPOMO  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.21 

OCEANSIDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.82 

OJAI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47 . 25 

DPIDS  CAMP   FC   57  BE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.0 

.3 

88 . 79 

DXNARD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

19.46 

PACOIMA  DAM  FC   33  A  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  34.29 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

10.0 

12 

7.0 

37.5 

28 

17.2 

18 

1.0 

3.0 

76.7 

61.96 

PALQS  VEROES  EST  FC43D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.88 

PASADENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.76 

PERRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.98 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  64.73 

PINE   CANYON  PS  FC321E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

41.27 

PIRU  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.40 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.00 

POMONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.44 

POWAY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

17.59 

RAMONA  SPAULDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

2.0 

20.97 

RANCH  I TA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

5.0 

E  21.59 

REDLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.33 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  **3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.66 

RIVERSIDE   EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.76 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.78 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.83 

SANDBERG  PTL  FC130B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

2 

.8 

24.64 

CALIFORNIA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 
Station 


SANOBERG  WB 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

SAN  DIMAS   FIRE   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DM  FC't258E 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANITA  FERN  FCtBa 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS   PWR   PL   NO  1 

SIGNAL   HILL   FC  'tis 

SQMIS  3  NW 

SPAORA  PAC   FC   356  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA   PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY       AUG      SEPT      OCT       NOV  DEC 


SEASON  OF   1968  -  19f>9 


1.6 


3.4 

2 


2.0 

1 


.3 


1.0 


FEB       MAR  APR 


21.7 

5 


.5 


3.0 

2 


2.0 


MAY 


2.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  242  - 


JUNE 


CALIFORNIA 


TOTAL 


9 


2.0 

1 


1.6 


TOTAL 
PBECIP. 
rTATION 


16.21 

11.60 
32.30 

E  28.05 
A5.59 
65.22 
33.97 
18.30 
9.81 
20.85 

E  60.57 
30. ^(7 
26.68 

E  65.37 
21.14 
24.12 
23.37 
31.20 
32.74 
18.90 
27.30 
28.27 
25.00 
28.67 
31.64 
49.21 
22.74 
38.05 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHECIP- 
rTATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19.94 

TWITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

28.77 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

25.73 

UCLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

28.95 

UPLAND  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.29 

VALLEY  CENTER  6  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

- 

- 

- 

- 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VAN  NUYS  FC  15B 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

28.09 

VENTURA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

15.84 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

14.04 

VISTA   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

19.36 

WALNUT   PTl   STA  FC102B 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

28.94 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

1.5 

1 

- 

26.99 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.61 

YQRBA  LINDA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

26.21 

*         «  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

ADELANTD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

.5 

4.0 

E 

6.10 

APPLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.52 

BAKER  9  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.41 

BARSTOW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.17 

BEAUMONT   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

30.90 

BENTON   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

9 

15 

28 

4.0 

31 

.5 

1 

84 

21.73 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

27.0 

2.0 

2.0 

1 

54.79 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

21 .66 

BISHOP   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 

it 

23. Z 

S 

31.9 

28 

2.0 

18 

59.3 

58 

18.02 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

BLYTHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.82 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1968  -  1959 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP- 
ITATION 

BLYTHE   FA4  AIRPORT 

SNOWFALL 

i     IN    ON  bD 

1.93 

BORREGD  DESERT  PARK 

SNOWFALL 

i     i  IN    UIN    0 U 

5.84 

BOULEVARD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  tD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRAWLEY  2  SW 

SNOWFALL 
i    lis   U IN   w u 

2.34 

CABAZON 

SNOWFALL 

1       T  M      H  M      i"  n 

I    IN    UN  bU 

26.11 

CALEXICO  2  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.65 

CANTIL 

SNOWFALL 

8.41 

COYOTE  WELLS 

SNOWFALL 
1     T  w   n  M   r  n 
L    IN   UN   y U 

3.12 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    T  Ni  n w  r.r\ 

L     i  IN    Lin  \jU 

T 

.8 

5.62 

DEATH  VALLEY 

SNOWFALL 

1    T  M  DM  r  n 

1     1  IN    U  IN    u  L* 

2.66 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

SNOWFALL 

L    1  IN    UiN    0  U 

T 

T 

3.91 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 

i     i  IN    UN    u IJ 

4.0 

7 

25.0 

18.0 

C  0 

6.6 

2  1 

53.6 

O  J 

10.36 

DUNN  SIDING 

SNOWFALL 
1    T  M  n  t  J  r  n 

i     1 'N    Ull  uu 

,4 

.4 

E  5.75 

EAGLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 

1     i  IN    U  IN  \JU 

3.56 

EL   CENTRO  2  SSW 

SNOWFALL 
i    IN   UN  bU 

1.89 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1     T  M   n  M   r  n 
I    X  N   UN   w  D 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

32.92 

GOLD  ROCK  RANCH 

SNOWFALL 

i     1  IN    UIN    u  U 

2.36 

HAIWEE 

SNOWFALL 
1    T  w  n  M  r.  n 

i     1  IN    UIN  \jU 

.6 

1 

. 

4 

_ 

5 

13.49 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 

X     1  IN    UIN  \fU 

1.0 

1.0 

E  3.85 

HESPERIA 

SNOWFALL 

1     1  IN    UN  \jU 

3.8 

T 

.7 

4.5 

14.95 

IMPERIAL 

SNOWFALL 

I    IN   UN  bD 

2.37 

IMPERIAL   FAA  AP 

SNOWFALL 

1     1  I'l    UIN    u  u 

2.14 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
i    IN   UN  bD 

T 

1.0 

15.0 

T 

_ 

16.12 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

SNOWFALL 

1    1  IN    UN    b  u 

3.03 

INYOKERN 

SNOWFALL 
1    1  IN   UN   b  U 

T 

_ 

1.0 

6.80 

INYOKERN  ARMITAGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.70 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

4.81 

JOSHUA  TREE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

4.0 

1 

E  7.68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   ^  ^  ^  .   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

l/CC     DA  MTU 

c  M  n  U  C  A  1  1 

inuwp  ML  L 
I   IN  ON  GO 

- 

19.10 

LAKt  AKKUWHcAU 

1    IN  ON  GD 

1  R  n 
1  7  •  u 

11 

?  •  3 

4 

1  5  n 

24 

22.0 
25 

1  •  ? 

4  •  0 

1 

169*5 
65 

1 00 • 4  2 

L  AiNL  Ab  1  L  K 

c  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

T 

■  3 

T 

•  5 

8.34 

1  llf*CDMC      UAI    I  CV 

LULcKlNt  VALLti 

C  M  n  111  C  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

2 

2 

7.53 

luiC'/'/"*      CTOtr  CxaTTHm 

MtCLA    rlKt  jTAfiUN 

jiNUWpALL 

1    IN  ON  GD 

2 . 22 

c Mnuc  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

J 

J 

11.84 

MQ J  AVE 

C  M  n  IJ  n  A  1  1 

i  iNUWh  A  L  L 

I    IN  ON  GD 

•  5 

•  5 

11.36 

MUJAvt    c  cat 

c  M  n  u  c  A  I  1 
i  iNUWp  ALL 

1    IN  ON  GD 

T 

9.75 

MDRQNGD  VALLEY 

c  KI  n  i.i  ^  A  1  1 
3  iNUW  PALL 

1   IN  ON  GD 

T 

T 

20.73 

MOUNTAIN  PASS 

S  NOW  F  ALL 
1    IN  ON  GD 

■  1 

12.88 

C  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GO 

2.1 

1 

1 

c  O  •  0 

12 

35  6 

28 

9  &  n 

£0  •  u 

31 

1  A 

i  H  •  J 

5 

199.0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2*83 

c Mnu c  A  1  1 
jr*u Wp  ALL 

1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

E  11.86 

N I  LAND 

C  M  PI  IJ  C  A  1  1 

ilNUW p  AL  L 
1    IN  ON  GD 

L.  07 

nrnTTi  i  n   i.ici  i  c 
ULUIILLU  WtLLd 

Q  unu C  A  1  1 
i  inuwp  ALL 

1   IN  ON  GD 

2  •  07 

Dai  m  n  a  i  E 

Q  Mnu C  A  1  1 
1   IN  ON  GD 

I 

1 

11.47 

Oai    ur\AI    C      CAA  ATDDriDT 

rALMDALc    rAA  AlKKUKI 

c  M  n  u  c  A  1  I 
oINUWpALL 

1    IN  ON  GD 

■  i 

T 

,  2 

9.14 

Dai  m  cDDT\iPC 

C  M  n  UI  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

7.61 

PARKER  RESERVOIR 

J  nuwp  all 

1    IN  ON  GD 

3  •  36 

R  AND  3  dUK  G 

c  M  n  1.1  c  A  1  1 
i  iNUWh  ALL 

1    IN   ON  GD 

t  •  u 

1 

3 . 8 

1 

12.05 

^ Mnuc  A  1  1 
1    IN  ON  GD 

C  M  PI  UI  r  A  1  1 

i  iNUWp  AL  L 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1^.5 

12 

10  •  7 

11 

86.5 

22,5 

31 

f 

6 . 0 

2 

li,2  . 2 

80.99 

THcKMAL    rAA  AiKPUKT 

C  M  n  LI  ^  A  1  1 

3  MUWh  ALL 
1    IN   ON  GD 

2,22 

T  o  n  M  A 

T  RDlNA 

ilNUWpALL 
1    IN  ON  GD 

J 

X 

9*58 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1  n 

1 

1  77 

VALYERMO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

2 

5.0 

2 

20.92 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.65 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

T 

T 

13.0 

16 

76.0 

28 

iiT.O 
28 

28.5 

31 

6.0 

30 

6.3 

18 

5.5 

183.3 

23.19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF  1968  -  1969   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
nATION 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

T 

6.0 

5 

19.8 

23 

51.5 
31 

53.5 
28 

*0.5 

31 

9.5 

30 

9.0 

31 

19.0 

15 

21<t.3 
199 

26.80 

WILDROSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

13.0 

1 

U.5 

2 

27.5 

3 

11.29 

SUPPLEMENTAL  DATA 


JULY  1969 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

jshine 

1.0 

Resultant 
Speed 

o> 

ion  of 
t  mile 

—  i 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50.99 

o> 

O; 

k_ 
e 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

q 
q 

■<» 

1.00-1 

1  2.00 

and  c 

Total 

BAKEkSFIEUD   WB  4IHPURT 

32 

-v. 3 

6,8 

21*  + 

32 

23 

45 

Z9 

20 

32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1,5 

BISHUr    Wd  AIRPuRT 

- 

- 

- 

- 

27 

16 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

2.6 

BLUE  CA^lYuN  AIWPURT 

15*  + 

11 

07 

i't 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

m 

1.0 

tURcKA  WB  C I  TV 

26 

N 

12 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

60 

6,0 

FKfcSNU  WB  AIkPQkT 

29 

^.3 

6.4 

17 

W 

05  + 

63 

41 

26 

42 

1 

1 

0 

0 

Q 

0 

2 

96 

1.3 

[.uING    BfcaCH   WB  AIRrURT 

25 

2.9 

6.9 

16  +  + 

31 

01 

77 

59 

49 

71 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

• 

3.7 

1,05   ANGELES   WP  AIRPuRT 

25 

7.<. 

9,0 

23  •/. 

SW 

11 

85 

71 

68 

80 

1 

0 

1 

0 

Q 

0 

2 

3,8 

LDS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

14 

sw 

11  + 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

2.4 

MHUNT  SHASTA  WB  CITY 

61 

38 

24 

43 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

8,0 

9,8 

22  +  + 

32 

09 

B8 

74 

67 

84 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

1<5 

o.e 

7.6 

23 

N 

04 

4S 

29 

15 

37 

c 

2 

0 

0 

a 

0 

2 

98 

.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

8,4 

20 

SW 

05 

79 

49 

26 

64 

1 

0 

0 

0 

a 

0 

1 

100 

.5 

SANDBERG  WB 

26  +  + 

35 

31  + 

44 

34 

33 

38 

0 

1 

1 

G 

a 

c 

2 

1.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

2a 

7.2 

17 

W 

24  + 

88 

74 

72 

85 

3 

0 

0 

0 

c 

c 

3 

71 

5,2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

3C 

12.5 

14.5 

30 

30 

29  + 

BE 

64 

56 

32 

1 

c 

c 

a 

c 

c 

1 

1.5 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

29 

W 

05 

1 

Q 

c 

c 

c 

c 

1 

77 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

67 

63 

4 

C 

0 

c 

n 

c 

<, 

3.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

3C 

7.1 

8.4 

23  +  + 

26 

05 

7C 

45 

28 

51 

C 

C 

n 

c 

c 

c 

0 

.7 

%  PEAK  r.UST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•          •  » 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 

01 

AIDERPOINT 

MAX 
MIN 

87 
56 

93 
57 

97 
58 

99 
68 

8! 
50 

85 
47 

38 
52 

84 
49 

86 
53 

89 
48 

93 
49 

101 
52 

104 
52 

100 
53 

105 
52 

106 
56 

102 
57 

93 
56 

98 
55 

102 
52 

86 
54 

97 
52 

101 
61 

95 
62 

94.8 
53.0 

4NCWIN  P4C   UNION  COL 

MAX 
MIN 

90 
53 

87 
48 

65 

50 

91 
61 

90 
50 

34 

51 

65 

52 

37 
49 

84 
48 

85 
64 

90 
55 

91 
54 

90 
50 

90 
50 

85 
62 

89 
69 

95 
64 

98 
57 

96 
60 

96 
62 

96 
62 

93 
57 

94 
57 

88 
68 

79 
48 

88 
51 

67 
61 

90 
51 

69 
51 

90 
54 

89.5 
54.0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

92 
49 

93 
48 

65 
49 

86 
49 

38 

50 

64 
43 

88 
50 

94 
52 

98 
54 

98 
52 

95 

51 

92 
49 

90 
45 

93 
49 

90 
46 

90 
50 

94 

50 

95 
51 

104 
66 

105 
60 

106 
58 

108 

58 

110 
60 

104 
63 

100 
56 

101 
58 

104 
55 

99 
51 

102 
54 

101 
53 

100 
50 

96.4 
52.3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

85 
1.6 

85 
43 

61 
41 

85 
40 

81 
42 

84 
41 

86 
42 

93 
45 

91 
49 

93 
49 

93 
46 

91 
46 

94 
45 

90 
48 

86 
44 

90 
42 

93 
44 

98 

46 

100 
62 

101 
56 

101 
53 

100 
54 

99 
57 

91 
58 

99 
54 

96 
56 

96 
55 

97 
54 

96 
49 

97 
48 

96 
46 

92.9 
43.1 

CECUVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

8<> 

78 
42 

78 
37 

66 
42 

78 
45 

81 
41 

89 
43 

88 
50 

88 
49 

86 
44 

35 
43 

37 
43 

83 
45 

64 
41 

85 
45 

89 
46 

93 
49 

95 
53 

95 
55 

97 

50 

99 
56 

94 
61 

90 
57 

91 
53 

93 
52 

90 
50 

92 
47 

91 
52 

92 
49 

91 
45 

88.4 
47.6 

CLOVERDAlE  3  SSE 

MAX 
MIN 

93 
i.7 

SB 
49 

67 

56 

98 
54 

95 
53 

90 
53 

93 
51 

89 
49 

85 
49 

64 

50 

91 
63 

94 
55 

93 

51 

91 

51 

91 
57 

93 

61 

98 
64 

102 
58 

97 
59 

96 
53 

95 
54 

91 
50 

92 
52 

86 
55 

81 
56 

85 
52 

86 
51 

38 
49 

89 

50 

87 
47 

90 
47 

90.9 
52.8 

CDVELO 

MAX 

Mm 

91 
47 

89 
45 

83 
43 

86 

46 

64 
46 

80 
46 

81 
46 

90 
49 

94 

52 

93 

51 

92 
47 

92 
49 

68 
51 

92 
48 

37 
44 

87 
46 

90 
48 

94 

50 

98 
51 

100 
53 

101 
56 

101 
65 

101 
57 

98 
58 

92 
52 

95 
51 

96 
48 

99 
47 

97 
43 

97 
47 

96 
46 

92.3 
49.3 

CRESCENT  CITV   1  N 

MAX 
MIN 

64 
54 

66 
55 

65 
50 

67 
47 

64 
51 

63 
52 

64 
54 

68 
54 

66 
45 

67 
47 

66 
46 

67 
45 

68 
46 

63 
46 

67 
50 

64 
43 

65 
51 

69 
52 

64 
52 

63 
51 

64 

51 

63 
52 

65.4 
50.0 

0UTT0N5  LANDING 

MAX 
MIN 

76 
52 

72 
52 

81 
52 

90 
54 

79 
53 

70 
61 

65 
51 

71 
63 

74 
62 

74 
53 

77 
54 

69 
52 

76 
54 

36 
56 

87 
66 

89 

60 

62 
54 

76 
63 

76 
56 

71 
55 

73 
57 

75 
51 

72 
50 

72 
49 

72 
50 

76.2 
52.8 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
44 

77 
52 

80 
42 

82 
42 

62 
49 

80 
45 

83 
44 

89 
44 

97 
49 

8? 

51 

61 
64 

84 
42 

65 
42 

33 
49 

83 
42 

87 

40 

89 
44 

95 

45 

95 
47 

94 

49 

91 
47 

95 

50 

94 
55 

90 
58 

90 
53 

91 

48 

91 
46 

90 
43 

38 
43 

69 
45 

88 
43 

87.4 
46.7 

EUREKA  we  CITY 

MAX 
MIN 

60 
54 

62 
54 

61 
53 

62 
53 

60 
53 

60 
51 

61 
53 

58 
53 

56 
52 

60 
52 

62 
63 

61 
62 

69 
52 

60 
62 

59 
53 

59 
52 

60 
50 

59 

60 

58 
52 

59 
52 

60 
50 

60 
61 

60 
49 

59 
54 

56 
52 

57 

50 

59 
51 

58 
51 

56 
50 

56 

50 

59 
52 

59.4 
51.8 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

63 
55 

68 
55 

66 

51 

66 
53 

64 
53 

64 

60 

65 
48 

64 
51 

60 
61 

65 
53 

67 
54 

66 
50 

65 
49 

65 
61 

63 
50 

64 
49 

65 
43 

63 
45 

62 
60 

63 

50 

62 
49 

62 
46 

70 
48 

63 
53 

62 
52 

60 
43 

60 
60 

60 
49 

61 
49 

58 
50 

62 
52 

63.5 
50.1 

FOREST  GLEN 

MAX 

MIN 

88 
42 

67 
42 

61 
43 

82 
42 

84 
43 

84 
40 

86 
44 

91 
45 

93 
48 

93 
47 

91 
46 

93 
43 

92 
44 

91 
43 

86 
38 

87 

40 

68 
42 

93 
43 

99 
49 

99 

51 

101 
52 

102 
63 

104 
62 

101 
57 

95 
52 

96 
61 

97 
49 

96 
45 

96 
49 

96 
47 

96 
42 

92.5 
46.3 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIH 

62 
47 

63 
50 

63 
47 

63 
52 

63 
51 

61 
47 

64 
46 

63 
49 

60 
48 

57 
48 

60 
49 

64 
49 

65 

48 

64 
49 

64 

60 

62 
46 

62 
47 

65 
48 

62 
49 

58 
49 

61 
49 

60 
47 

56 
50 

64 
53 

66 
52 

60 
60 

59 
49 

63 
47 

62 
46 

67 
49 

58 
48 

61.7 
48.7 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

63 
46 

65 

49 

66 
43 

65 

50 

64 
49 

64 
52 

64 
43 

62 
49 

69 
49 

62 

66 
45 

67 
45 

65 
43 

64 
48 

63 
49 

65 
44 

66 
44 

63 
44 

58 
45 

61 
44 

61 
45 

57 
45 

62 

50 

67 
55 

59 
52 

63 
49 

60 
44 

64 
48 

63.0 
47.0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
44 

88 
43 

82 
40 

85 
39 

84 
44 

64 

40 

87 
39 

93 
44 

93 
46 

93 
49 

90 
50 

39 
44 

93 
44 

90 
48 

88 
42 

90 
40 

93 
42 

96 
44 

100 
49 

99 
51 

100 
49 

101 
52 

98 
55 

90 
53 

91 
55 

95 

54 

95 
49 

93 
45 

95 
49 

94 
46 

94 
42 

92.1 
46.2 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

65 
44 

66 
46 

70 
45 

68 
45 

65 
50 

65 
47 

58 
45 

58 
48 

61 
46 

66 
49 

67 
45 

66 
47 

6! 
47 

66 
45 

66 
45 

68 
45 

68 
45 

67 
49 

59 
47 

60 
50 

60 
49 

62 

51 

65 

52 

71 
69 

67 
55 

61 
51 

67 
53 

65 
46 

62 
49 

64 

45 

66 
44 

64.7 
47.9 

CRATON 

MAX 
MIN 

86 
47 

88 
43 

88 
41 

96 
46 

91 
46 

91 
47 

80 
46 

78 
50 

7* 
49 

78 
49 

83 
43 

65 
46 

67 
48 

82 
44 

35 
43 

84 
4! 

95 
49 

96 
46 

87 
42 

66 
44 

63 
43 

82 
47 

83 
52 

79 
56 

77 
54 

77 
51 

75 
51 

77 
46 

78 
50 

76 
47 

80 
45 

83.5 
47.0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

92 
49 

89 
48 

83 
46 

86 
47 

88 
49 

86 
47 

87 
46 

90 
50 

98 

56 

100 
55 

95 
53 

91 
49 

90 

50 

92 

52 

89 
49 

90 
46 

93 

50 

95 

52 

102 
67 

104 
56 

102 
56 

105 
59 

107 
61 

98 
63 

94 

60 

97 
60 

100 
53 

99 
50 

99 
55 

97 
52 

96 
49 

94.6 
52.5 

HEALDSBURO 

MAX 
MIN 

87 

51 

92 

50 

98 

60 

95 
54 

90 
53 

88 
53 

89 
52 

81 
52 

65 

51 

91 
62 

95 
51 

92 
53 

92 
55 

89 
51 

95 
50 

102 
54 

104 
56 

96 
66 

95 
51 

93 

52 

91 
46 

94 
52 

85 
55 

81 
59 

86 
57 

84 
65 

37 
54 

88 
51 

85 

51 

89 

51 

97 
47 

90.8 
52.5 

HILTS 

MAX 
MIN 

HOOPA 

MAX 
MIN 

88 

50 

86 
44 

73 
52 

63 
50 

84 
51 

79 
49 

36 
49 

92 
64 

93 
55 

96 
55 

68 
55 

61 
54 

65 

62 

86 
49 

84 

47 

85 
49 

88 
51 

92 
53 

99 
57 

100 

60 

101 
56 

103 
62 

108 
68 

97 
61 

86 

56 

95 
59 

98 
54 

SB 
51 

94 
54 

97 

53 

92 
51 

90.6 
53.6 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

84 

50 

80 
49 

65 

48 

94 
53 

86 

50 

72 
51 

70 
50 

75 

50 

63 
49 

82 
61 

65 
52 

83 
51 

32 
48 

85 

50 

95 
53 

91 
54 

66 
51 

90 
54 

89 
62 

86 
61 

85 
55 

77 
54 

76 
56 

79 
52 

79 
52 

76 
48 

60 
48 

77 
48 

30 
47 

32.3 
51.0 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

61 
54 

62 
55 

70 
49 

70 
53 

71 
54 

72 
49 

77 
46 

68 
52 

63 
51 

64 
54 

67 

54 

69 
50 

66 
47 

69 
47 

66 
49 

63 
47 

70 
46 

68 

60 

67 
53 

72 
50 

69 
52 

65 

52 

63 
54 

64 

53 

63 
51 

60 
51 

61 
54 

62 
52 

57 
52 

60 
52 

66.0 
51.2 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

78 
42 

61 
51 

77 
40 

72 
44 

76 
45 

74 
47 

73 
43 

77 
49 

32 
53 

86 

50 

87 
47 

85 
44 

79 
46 

32 
47 

78 
46 

78 
45 

81 
48 

84 

51 

87 
57 

91 
59 

91 
58 

92 
56 

92 
57 

84 
59 

36 
55 

36 
53 

89 
65 

89 
52 

69 
53 

89 
51 

89 
53 

83.4 
50.2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

80 
42 

83 
41 

76 
33 

72 
33 

75 
37 

73 
37 

74 
36 

77 
40 

82 
43 

83 
45 

86 
40 

84 
39 

82 
39 

84 
40 

79 
36 

76 
34 

60 
36 

62 

40 

88 
47 

92 
47 

90 
45 

91 
47 

92 
60 

84 
62 

82 
50 

83 
47 

39 
46 

87 
43 

87 
44 

88 
43 

88 
44 

62.9 
41.8 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

81 
54 

62 
55 

92 
49 

91 
54 

81 
54 

79 
54 

76 
54 

76 
51 

76 
52 

79 
54 

81 
53 

31 
52 

32 
53 

79 
55 

81 

50 

92 
52 

94 
53 

38 
54 

37 
52 

34 
55 

82 
55 

31 
63 

78 
56 

77 
54 

78 
58 

78 
63 

75 
53 

77 
52 

77 
50 

76 
49 

85 
49 

SI. 5 
53.0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK 

PK 

MAX 
MIN 

61 
54 

64 
54 

68 
50 

67 
42 

67 
52 

69 
42 

74 
41 

69 
52 

66 

61 

65 
53 

65 

63 

70 
45 

66 
41 

65 
42 

66 
42 

67 
40 

70 
41 

71 
41 

69 

50 

70 
49 

72 
43 

71 
47 

66 
48 

66 
63 

65 
52 

65 
45 

62 
49 

62 
52 

62 
50 

61 

61 

59 

51 

66.5 
47.6 

ORLEANS 

MAX 
1^ 

90 
49 

83 
53 

87 
48 

86 
49 

88 
52 

90 
48 

94 
49 

97 
63 

98 
55 

93 
55 

67 
53 

37 
50 

39 
48 

37 
49 

39 
47 

92 
49 

99 

51 

102 
51 

104 
57 

105 
60 

106 
59 

109 
62 

103 
65 

95 
63 

97 
56 

99 
60 

94 

65 

98 
51 

99 
49 

96 
54 

94 

50 

94.6 
53.3 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

80 
49 

79 
49 

89 
46 

85 
54 

77 
51 

86 

52 

82 
50 

78 
52 

76 
51 

86 
51 

69 
48 

87 
52 

83 
53 

83 
49 

83 
49 

91 
51 

97 
62 

91 
52 

89 
49 

35 

52 

83 
51 

36 
51 

85 
56 

77 
57 

75 
57 

76 
52 

82 
53 

81 
49 

77 
51 

80 
51 

38 
49 

83,4 
51.3 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

66 
49 

71 
50 

65 
48 

71 
59 

65 

50 

64 

49 

69 
47 

63 
47 

67 
48 

63 
49 

66 
50 

65 
51 

66 
49 

65 
49 

64 
49 

6* 

49 

65 
49 

70 
47 

66 
49 

66 
48 

65 
46 

61 
47 

69 

53 

66 
56 

64 
55 

63 
66 

66 

50 

63 
48 

63 
48 

59 
49 

64 
47 

65.4 
49.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

88 
48 

92 
46 

92 
56 

89 
50 

69 
51 

92 
49 

94 
54 

96 
55 

96 
52 

95 
55 

97 
52 

96 
55 

96 
56 

95 
54 

89 
53 

95 

50 

100 
55 

101 
57 

103 
57 

104 

58 

109 
59 

105 
56 

105 
58 

97 
57 

93 
60 

98 
54 

97 
54 

97 
52 

96 

62 

98 

50 

99 
48 

96.4 
53.4 

RICHARDSON  GROVE  ST 

PK 

MAX 

Mm 

86 
53 

61 
56 

77 
55 

78 
55 

80 
55 

75 
53 

79 
50 

65 
54 

90 
55 

94 
65 

86 

57 

75 
54 

81 
51 

33 
52 

82 
52 

82 
52 

87 

52 

87 
53 

100 
50 

104 
54 

96 
53 

102 
55 

101 
59 

90 
57 

79 
53 

92 
55 

95 
54 

89 

52 

92 
53 

95 
52 

91 
53 

87.5 
53.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

85 
55 

66 
47 

97 
47 

92 
50 

88 
52 

84 

50 

87 
50 

80 
52 

86 
53 

69 
56 

89 
53 

90 
52 

93 
53 

83 
62 

89 
49 

98 
52 

102 
53 

95 
53 

100 

50 

94 
65 

93 
53 

91 
53 

87 
57 

34 
57 

38 
58 

87 
53 

84 
53 

86 
55 

67 
47 

87 
46 

96 
48 

89.6 
52.1 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

80 
50 

60 
50 

93 
46 

69 
55 

82 
51 

79 
54 

78 
54 

79 
52 

78 
51 

79 
51 

79 
52 

82 
65 

83 
56 

81 
53 

82 
52 

90 
54 

93 
57 

95 
57 

91 
68 

92 
53 

91 
55 

85 
52 

85 
57 

79 
52 

77 
57 

76 
56 

78 
53 

78 
50 

81 
51 

76 
51 

83.1 
53.2 

S«e  Relerencs  Notes  Following  Station  Index 


Contlnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY 


Stadon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ROSA 

81 

88 

9* 

90 

87 

83 

83 

77 

78 

6J 

88 

89 

85 

64 

68 

94 

98 

91 

90 

87 

65 

86 

80 

76 

76 

76 

62 

61 

78 

83 

90 

85.1 

KON 

50 

48 

5  I 

50 

5  \ 

50 

51 

46 

5 1 

53 

50 

50 

52 

54 

53 

48 

50 

48 

51 

54 

60 

56 

52 

53 

50 

50 

50 

48 

51.1 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

88 

90 

80 

85 

86 

83 

85 

90 

92 

90 

92 

89 

89 

90 

87 

88 

91 

94 

98 

100 

101 

102 

105 

98 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

92.2 

MIN 

^8 

43 

47 

50 

46 

48 

49 

50 

53 

52 

49 

46 

50 

46 

50 

56 

52 

57 

60 

60 

60 

65 

62 

56 

59 

55 

51 

52 

55 

49 

52.5 

scnri A 

6T 

63 

65 

62 

63 

61 

61 

69 

65 

66 

71 

66 

66 

67 

66 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

70 

73 

73 

63 

66 

67 

59 

65 

64 

62 

66.5 

turn 

5". 

54 

50 

53 

54 

53 

53 

53 

52 

5  1 

53 

50 

47 

48 

50 

52 

47 

51 

52 

54 

54 

46 

50 

52 

50 

51 

52 

51. S 

SHFLTER  COVE 

63 

67 

77 

78 

78 

80 

78 

72 

59 

59 

76 

76 

78 

79 

78 

78 

86 

76 

76 

61 

65 

60 

63 

65 

63 

60 

62 

63 

62 

58 

65 

69 . 8 

vm 

52 

49 

5  ^ 

47 

48 

46 

50 

56 

54- 

53 

54 

56 

57 

57 

50 

51 

50 

50 

55 

53 

50 

49 

51 

50 

49 

49 

51.7 

SONOMA 

92 

89 

94 

91 

85 

86 

91 

83 

86 

68 

92 

92 

93 

85 

89 

98 

101 

99 

99 

93 

92 

91 

90 

83 

84 

89 

63 

90 

86 

89 

96 

90.4 

MIN 

50 

47 

49 

49 

50 

50 

47 

48 

49 

5 1 

49 

47 

49 

5  1 

5 1 

46 

52 

49 

49 

54 

57 

59 

53 

52 

44 

46 

44 

40 

49.3 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

87 

86 

92 

82 

86 

83 

83 

85 

90 

90 

91 

90 

69 

91 

86 

87 

90 

93 

97 

99 

99 

98 

98 

93 

91 

89 

93 

92 

91 

92 

93 

90.3 

Mm 

49 

5  J 

49 

5 1 

53 

57 

55 

53 

52 

54 

53 

49 

52 

53 

54 

58 

61 

61 

61 

63 

64 

60 

58 

58 

54 

56 

56 

54 

54.9 

TULELAKE 

89 

82 

74 

78 

79 

76 

79 

86 

88 

87 

87 

84 

85 

84 

81 

84 

85 

90 

93 

93 

93 

94 

92 

86 

86 

90 

89 

68 

89 

89 

89 

85.9 

MIN 

44 

46 

45 

44 

4  1 

46 

45 

39 

40 

43 

48 

52 

52 

49 

50 

52 

55 

46 

48 

45 

47 

47 

47 

45.5 

UK  I  AH 

MAX 

89 

82 

88 

86 

79 

92 

96 

97 

94 

96 

95 

90 

96 

86 

87 

91 

101 

104 

105 

106 

103 

100 

95 

69 

94 

97 

95 

97 

97 

97 

95 

94.2 

Mm 

5  3 

49 

53 

59 

53 

55 

54 

53 

57 

55 

56 

56 

56 

54 

53 

57 

60 

58 

61 

60 

56 

57 

53 

55 

53 

54 

54 

5  1 

51 

50 

54.8 

WEAVERVILLE   ranger  STA 

MAX 

90 

90 

83 

86 

86 

83 

85 

90 

94 

93 

93 

91 

90 

93 

86 

86 

90 

95 

100 

102 

103 

102 

103 

98 

95 

95 

98 

96 

96 

96 

96 

93.2 

MM 

47 

46 

42 

45 

48 

44 

47 

46 

5 1 

50 

46 

47 

48 

49 

44 

47 

46 

49 

52 

54 

55 

54 

61 

60 

54 

51 

52 

46 

51 

49 

47 

49.5 

WEED  FIRE  OECARTMENT 

MAX 

81 

82 

80 

74 

77 

75 

76 

79 

88 

89 

68 

87 

63 

85 

81 

61 

62 

85 

90 

93 

92 

94 

94 

90 

86 

86 

92 

90 

89 

90 

91 

85.3 

Mm 

47 

42 

4  1 

45 

42 

40 

46 

52 

55 

46 

45 

44 

43 

43 

40 

43 

47 

52 

54 

51 

53 

56 

59 

59 

54 

55 

50 

49 

51 

49 

46.4 

HUUITS   1  NE 

MAX 

85 

80 

S2 

81 

80 

86 

88 

88 

87 

86 

87 

86 

90 

87 

81 

66 

93 

95 

97 

99 

98 

98 

92 

87 

87 

90 

89 

89 

90 

86 

89 

88.4 

Mm 

^7 

43 

39 

45 

48 

46 

47 

51 

50 

52 

46 

46 

51 

46 

44 

47 

48 

52 

51 

53 

54 

53 

54 

49 

54 

43 

48 

46 

47 

43 

42 

46.0 

MIlLOW  CREEk  1  NW 

MAX 

92 

90 

79 

99 

89 

83 

89 

95 

99 

99 

92 

87 

98 

90 

69 

91 

94 

96 

104 

106 

105 

106 

111 

102 

95 

100 

101 

95 

100 

101 

96 

95.4 

Mm 

48 

5  J 

55 

49 

52 

48 

50 

53 

55 

56 

54 

50 

48 

49 

46 

49 

50 

52 

57 

59 

58 

61 

67 

63 

55 

59 

54 

55 

55 

52 

50 

53.7 

YRFKS 

MAX 

87 

89 

82 

92 

83 

80 

81 

8  J 

92 

93 

92 

89 

88 

90 

86 

97 

90 

91 

97 

100 

98 

100 

101 

95 

91 

97 

97 

94 

95 

97 

97 

91.2 

Mm 

53 

50 

46 

48 

47 

47 

46 

5  i 

55 

56 

51 

5  1 

49 

52 

46 

46 

49 

52 

55 

59 

57 

59 

63 

63 

59 

58 

56 

54 

56 

57 

53 

53.1 

sacamento 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

93 

89 

77 

80 

77 

76 

81 

97 

86 

84 

95 

82 

84 

82 

82 

85 

87 

91 

94 

93 

91 

91 

93 

87 

87 

90 

89 

87 

89 

89 

87 

86.0 

Mm 

<^b 

45 

37 

36 

4  1 

39 

40 

43 

52 

53 

48 

44 

46 

45 

42 

40 

42 

45 

49 

51 

54 

55 

56 

52 

51 

45 

5  I 

49 

49 

54 

54 

46.9 

ALTURAS   RANGER  STATION 

MAX 

84 

88 

80 

90 

85 

82 

84 

84 

90 

90 

90 

87 

90 

90 

84 

86 

89 

92 

98 

96 

95 

99 

99 

91 

69 

90 

94 

92 

90 

90 

93 

69.5 

Mm 

40 

4  1 

42 

39 

47 

42 

4  1 

42 

46 

45 

42 

47 

42 

40 

42 

39 

41 

41 

41 

46 

45 

46 

53 

55 

50 

42 

44 

49 

41 

40 

42 

43.6 

AUBURN 

MAX 

93 

92 

90 

93 

91 

92 

87 

91 

90 

92 

95 

96 

95 

95 

90 

95 

98 

101 

102 

100 

101 

100 

100 

96 

89 

89 

96 

92 

97 

97 

98 

94 .  ti 

Mm 

61 

59 

59 

61 

59 

55 

60 

62 

60 

62 

66 

66 

66 

64 

59 

61 

66 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

61 

57 

58 

56 

64 

67 

65 

65 

63.3 

B6RRV6SSA  LAKE 

MAX 

92 

89 

89 

96 

94 

88 

90 

94 

90 

91 

95 

96 

95 

95 

88 

93 

99 

101 

101 

102 

103 

98 

101 

91 

85 

92 

94 

91 

94 

93 

95 

94.0 

Mm 

58 

59 

57 

61 

61 

59 

60 

60 

58 

59 

62 

63 

62 

59 

60 

63 

65 

66 

63 

66 

68 

65 

66 

59 

57 

58 

59 

60 

58 

56 

60 

60.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

72 

76 

74 

71 

71 

75 

74 

74 

77 

78 

77 

79 

75 

76 

60 

91 

62 

65 

67 

66 

66 

62 

79 

60 

81 

80 

81 

81 

83 

64 

78.8 

Mm 

58 

5  6 

53 

56 

56 

53 

56 

57 

59 

58 

59 

62 

6  1 

60 

59 

58 

6  1 

63 

66 

66 

66 

69 

64 

62 

59 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

60.6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

76 

73 

78 

76 

73 

73 

75 

76 

76 

77 

79 

78 

60 

75 

78 

82 

82 

84 

83 

87 

86 

86 

81 

82 

62 

81 

82 

84 

81 

83 

84 

79.8 

Mm 

50 

48 

45 

50 

50 

52 

52 

52 

54 

54 

54 

53 

55 

55 

52 

53 

55 

55 

56 

59 

59 

62 

62 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

55 

54.6 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

95 

86 

85 

94 

94 

94 

88 

90 

82 

87 

93 

94 

92 

90 

84 

90 

97 

101 

96 

97 

95 

92 

91 

87 

67 

85 

66 

66 

86 

87 

86 

90.3 

Mm 

5 1 

50 

50 

50 

50 

55 

49 

56 

51 

47 

47 

64 

58 

54 

50 

62 

61 

66 

62 

64 

64 

59 

59 

54 

47 

42 

44 

48 

46 

45 

43 

53.3 

BRnOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

97 

97 

93 

95 

99 

93 

94 

95 

95 

93 

96 

96 

97 

94 

95 

100 

95 

100 

100 

101 

101 

101 

97 

90 

93 

95 

95 

96 

96 

97 

96.2 

Mm 

5  1 

56 

54 

54 

6  1 

56 

55 

59 

58 

58 

59 

00 

59 

58 

60 

59 

60 

57 

61 

64 

61 

69 

60 

55 

56 

55 

56 

54 

54 

5 1 

57.7 

BURNEY 

MAX 

84 

85 

30 

92 

95 

81 

82 

85 

86 

88 

38 

98 

96 

87 

83 

85 

89 

92 

94 

95 

96 

96 

97 

91 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

90 

88.3 

Mm 

39 

4  1 

40 

37 

42 

40 

42 

39 

46 

42 

43 

44 

42 

50 

46 

39 

40 

43 

45 

47 

49 

47 

55 

53 

46 

42 

44 

40 

39 

40 

40 

43.4 

CANYON  DAM 

MAX 

82 

92 

79 

91 

79 

79 

85 

83 

84 

85 

34 

97 

66 

84 

84 

89 

89 

92 

93 

94 

93 

86 

89 

87 

90 

86 

91 

69 

85 

86.2 

Mm 

41 

4  1 

39 

4  1 

42 

41 

45 

46 

46 

45 

44 

43 

49 

45 

45 

40 

47 

51 

49 

50 

51 

60 

53 

47 

47 

46 

44 

46 

44 

45.9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

96 

97 

96 

99 

96 

99 

100 

96 

97 

98 

100 

100 

102 

105 

105 

105 

105 

107 

105 

104 

100 

96 

97 

95 

100 

101 

100 

102 

100. 1 

Mm 

54 

54 

51 

53 

52 

54 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

60 

64 

62 

62 

62 

53 

54 

53 

55 

54 

54 

55 

56.1 

CHESTER 

MAX 

91 

79 

90 

82 

80 

78 

81 

83 

85 

66 

85 

84 

85 

83 

84 

86 

86 

90 

90 

92 

92 

93 

92 

88 

68 

69 

88 

86 

89 

89 

85  9 

Mm 

40 

40 

37 

38 

41 

40 

40 

42 

44 

46 

44 

4  1 

42 

47 

44 

42 

43 

45 

48 

45 

48 

48 

56 

53 

46 

4  3 

4  1 

45 

4  1 

39 

43^6 

chicd  Experiment  sta 

MAX 

94 

94 

96 

98 

89 

97 

100 

99 

95 

96 

97 

97 

98 

99 

95 

101 

101 

101 

100 

101 

101 

102 

99 

99 

93 

96 

96 

97 

95 

95 

99 

97.4 

Mm 

60 

6  1 

54 

54 

63 

58 

63 

66 

61 

59 

62 

6  1 

62 

64 

6 1 

63 

62 

65 

63 

65 

69 

63 

67 

64 

58 

60 

59 

58 

62 

56 

57 

61.4 

CLARKSBURG 

MAX 

94 

88 

88 

94 

94 

85 

91 

93 

83 

89 

94 

93 

93 

93 

85 

92 

99 

100 

99 

96 

98 

95 

94 

89 

83 

89 

92 

68 

91 

91 

90 

91  8 

Mm 

49 

49 

49 

55 

59 

54 

54 

55 

53 

53 

53 

6  1 

60 

58 

55 

55 

60 

60 

60 

59 

6 1 

59 

62 

59 

55 

54 

55 

55 

53 

52 

54 

55!8 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

94 

93 

88 

92 

93 

95 

93 

96 

97 

93 

96 

9  9 

97 

98 

93 

95 

96 

102 

102 

104 

105 

105 

104 

100 

93 

97 

100 

99 

99 

99 

100 

97.0 

Mm 

46 

56 

47 

49 

60 

50 

50 

5 1 

52 

52 

53 

52 

53 

53 

53 

52 

5 1 

53 

50 

55 

54 

55 

53 

57 

48 

5  1 

52 

48 

47 

44 

47 

51.4 

COLFAX 

MAX 

91 

89 

98 

89 

89 

88 

92 

93 

92 

92 

94 

97 

97 

101 

99 

96 

96 

96 

94 

95 

97 

96 

94  4 

Mm 

62 

54 

58 

59 

63 

65 

64 

65 

65 

64 

64 

66 

68 

68 

73 

67 

65 

63 

65 

69 

63 

66 

64.4 

COLUSA  1  SSM 

MAX 

93 

92 

95 

95 

92 

93 

95 

92 

93 

96 

95 

95 

96 

93 

95 

101 

101 

103 

101 

101 

100 

102 

99 

91 

93 

95 

92 

92 

95 

95 

99 

95.8 

Mm 

60 

59 

59 

62 

59 

55 

60 

60 

57 

57 

60 

60 

60 

59 

58 

61 

62 

63 

60 

63 

64 

61 

65 

60 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

55 

59.2 

DAVIS  Z  WSW 

MAX 

93 

98 

94 

95 

96 

90 

91 

94 

98 

92 

96 

96 

94 

96 

69 

94 

101 

104 

102 

101 

100 

100 

98 

94 

86 

91 

95 

69 

94 

94 

94 

94.9 

Mm 

53 

55 

51 

58 

59 

53 

56 

56 

53 

54 

55 

59 

59 

56 

55 

56 

60 

58 

55 

58 

61 

59 

64 

59 

54 

53 

52 

53 

52 

50 

51 

55.7 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

9 1 

80 

81 

80 

77 

78 

81 

60 

80 

83 

83 

95 

92 

93 

65 

86 

87 

96 

93 

91 

90 

86 

85 

85 

95 

66 

86 

86 

69 

84*6 

Mm 

43 

42 

40 

46 

45 

45 

47 

50 

49 

46 

46 

50 

5  1 

48 

47 

48 

46 

56 

59 

53 

55 

59 

55 

51 

50 

50 

52 

50 

45 

49.2 

DE  SABLA 

MAX 

87 

96 

86 

87 

84 

88 

86 

85 

87 

90 

90 

90 

90 

86 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

93 

68 

90 

69 

92 

92 

92 

93 

90.5 

Mm 

54 

55 

50 

50 

51 

52 

54 

55 

54 

55 

59 

56 

60 

55 

55 

55 

57 

58 

56 

60 

60 

60 

60 

59 

55 

55 

53 

56 

55 

55 

95.6 

00B6INS  COLGATE 

MAX 

96 

95 

94 

96 

98 

94 

100 

99 

100 

98 

96 

101 

102 

103 

98 

98 

92 

98 

99 

99 

96 

Mm 

62 

59 

56 

58 

62 

55 

56 

59 

60 

60 

62 

63 

63 

64 

65 

66 

56 

60 

64 

64 

65 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

84 

86 

84 

90 

94 

62 

85 

68 

84 

85 

67 

86 

87 

89 

84 

88 

90 

91 

92 

94 

96 

95 

95 

93 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

93 

68.9 

Mm 

47 

44 

43 

45 

47 

49 

48 

48 

51 

51 

50 

48 

52 

54 

50 

49 

51 

50 

54 

53 

54 

57 

61 

58 

59 

51 

51 

52 

53 

51 

48 

50.9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

92 

91 

99 

92 

94 

89 

91 

94 

95 

90 

94 

94 

93 

95 

90 

94 

98 

100 

100 

101 

104 

100 

102 

99 

92 

93 

95 

93 

95 

95 

95 

94.6 

Mm 

56 

54 

53 

52 

60 

57 

55 

57 

60 

58 

60 

60 

62 

59 

59 

56 

60 

60 

62 

63 

65 

62 

69 

66 

56 

56 

60 

58 

59 

56 

56 

59.0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

94 

85 

95 

95 

92 

83 

85 

67 

79 

86 

97 

92 

90 

91 

82 

91 

98 

102 

95 

96 

94 

93 

90 

85 

60 

64 

67 

86 

98 

68 

88 

89,3 

Mm 

54 

55 

54 

59 

56 

56 

55 

54 

52 

54 

57 

58 

59 

56 

56 

58 

61 

65 

61 

62 

60 

59 

59 

59 

57 

55 

61 

56 

52 

52 

56 

57.0 

S««  R«fareiico  NoIsb  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FDLSOM  04H 

MAX 
MIN 

95 
59 

93 
58 

92 
56 

91 
59 

95 
58 

86 
55 

89 
59 

92 
58 

91 
57 

92 
58 

97 
61 

97 
63 

98 
61 

97 
62 

91 
59 

96 
62 

101 
61 

102 
66 

102 
66 

103 
66 

102 
71 

101 
66 

100 
69 

94 
58 

87 
5! 

92 
56 

96 

67 

91 
59 

98 

57 

96 

56 

97 

56 

95.5 
60.3 

GEORCETQWN  R4NGEB  ST4 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
56 

S5 
55 

86 
60 

87 
57 

65 

56 

61 
51 

81 
56 

85 
61 

66 

60 

88 
59 

90 
63 

91 

62 

69 
60 

66 
61 

88 
61 

92 
63 

91 
61 

95 
65 

97 
6! 

65 

97 
61 

96 
60 

91 
61 

68 
60 

69 
62 

92 
52 

90 
61 

91 
55 

93 
61 

91 
61 

89.6 
60.7 

CR4SS  VALL6V  NO.  2 

IHAX 
MIN 

86 
52 

86 
51 

83 
18 

8S 
52 

87 
51 

61 
53 

82 
51 

86 
55 

86 
56 

66 
57 

90 
56 

89 
57 

86 
60 

90 
59 

61 
55 

87 
55 

92 
51 

95 
59 

96 
60 

98 
60 

98 
63 

97 
62 

95 
61 

93 

60 

68 
56 

89 
57 

91 
57 

89 
58 

93 
59 

91 
57 

93 
51 

69.7 
56.5 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

87 
".1 

86 
12 

63 
12 

62 
11 

87 
11 

85 
13 

61 
12 

86 

92 
19 

89 
17 

91 
16 

91 
16 

90 
13 

91 
19 

68 
16 

66 
12 

92 
12 

91 
11 

98 
17 

99 
19 

100 
60 

99 
49 

100 
55 

93 
54 

93 
19 

92 
11 

96 
16 

93 
41 

93 
11 

95 

12 

91 
41 

91.5 
15.2 

JESS  VALLEV 

MAX 
MIN 

79 
i.3 

78 
13 

72 
38 

76 
38 

75 
12 

71 
3B 

75 
10 

63 
10 

81 

15 

8! 
13 

63 
15 

80 
11 

83 
11 

81 
11 

79 
12 

82 
12 

8! 

13 

91 
15 

94 
18 

92 
19 

90 
60 

92 
50 

91 
54 

86 
53 

6! 

19 

90 
16 

91 
18 

69 
1! 

86 
18 

86 
15 

89 
46 

81.2 
11.6 

LAKEPDRT 

MAX 
MIN 

95 
52 

89 

50 

90 
16 

95 

51 

90 
52 

9* 

62 

96 
55 

96 

56 

96 
55 

98 
56 

100 
53 

99 
56 

100 
57 

95 
51 

96 
51 

99 
5! 

10! 
61 

101 
57 

106 
56 

107 
60 

106 
58 

105 
58 

104 
65 

98 
58 

98 
54 

100 
55 

99 
51 

101 
51 

101 
53 

100 
50 

102 
49 

98.8 
51.1 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

91 

87 

52 

91 

to 

95 
59 

93 
62 

91 
61 

91 
65 

95 
61 

92 
59 

91 

58 

93 
56 

93 
60 

91 
60 

92 
66 

95 
61 

98 
65 

101 
67 

103 
69 

101 

60 

107 
63 

104 
65 

107 
63 

100 
63 

93 
64 

95 
58 

98 
56 

95 
59 

97 
57 

97 
56 

98 
67 

101 
57 

96.1 
60.7 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

78 
42 

76 
12 

79 
38 

73 
15 

77 
17 

77 
17 

76 
19 

79 
16 

80 
18 

81 
52 

61 
53 

78 
19 

78 
15 

62 
IS 

83 
17 

83 
17 

85 
52 

86 
51 

66 

51 

61 
58 

85 
44 

62 
53 

82 
19 

81 
19 

79 
18 

82 
49 

81 
60 

63 
15 

83 
41 

80.7 
17.8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

Mm 

76 
19 

77 
15 

79 
11 

50 

51 

52 

53 

81 
52 

80 
52 

61 
52 

61 
53 

78 
53 

78 
50 

63 
61 

61 
53 

85 
5! 

86 
56 

89 
68 

69 
57 

66 
52 

68 
49 

63 
58 

83 
5! 

65 
56 

63 
55 

83 
55 

62 
56 

86 
63 

81 
55 

83.0 
52.8 

MAN24NIT4  LAKE 

MAX 

MIN 

76 
<>'> 

78 
16 

70 
10 

71 
18 

76 
11 

71 
15 

70 
15 

80 
16 

79 
18 

76 
15 

79 
16 

61 
52 

60 
16 

83 
18 

78 
15 

79 
16 

62 
12 

35 
18 

66 

50 

88 
52 

88 
54 

89 
52 

90 
67 

60 
67 

61 
45 

61 
16 

85 
16 

81 
11 

81 
15 

85 
15 

83 
16 

60.8 
17.3 

MARVSVILLE 

MAX 
MIN 

98 

63 

99 
60 

96 
58 

97 
61 

98 
61 

91 
57 

95 
61 

96 
61 

96 

60 

9! 

61 

99 
62 

100 
61 

99 
61 

100 
62 

96 
61 

99 
61 

102 
67 

101 
67 

105 
66 

104 
66 

103 
69 

103 
66 

103 

70 

99 
61 

94 

57 

91 
58 

97 
58 

97 

60 

100 
57 

96 
66 

99 
59 

98.7 
61.7 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

81 
15 

63 
15 

79 
17 

80 
11 

63 
11 

81 
12 

83 
13 

65 
15 

89 
18 

90 
18 

89 
17 

87 
17 

88 
16 

89 
17 

65 
17 

86 
13 

89 
16 

89 
17 

9! 

50 

99 
54 

97 
53 

97 
51 

98 
56 

90 
57 

89 
50 

90 
17 

93 
16 

89 
11 

90 
13 

90 
11 

90 
13 

98.6 
17.1 

MINERAL 

MAX 

Mm 

79 
39 

79 
11 

75 
36 

78 
10 

80 
12 

76 
10 

76 
10 

80 
13 

60 
11 

80 
12 

82 
13 

82 
13 

62 
13 

63 
16 

79 
13 

80 
12 

61 
13 

86 
13 

86 
16 

90 
15 

91 
48 

91 
18 

92 
55 

86 
56 

83 
44 

81 
12 

66 
13 

66 

10 

85 
11 

86 
11 

86 
12 

83.1 
13.5 

mdnticellq  dam 

MAX 
MIN 

93 
55 

91 
55 

69 
57 

95 
57 

91 

60 

88 

58 

91 
57 

93 
56 

92 
55 

93 
57 

96 
59 

95 

60 

96 
61 

95 
57 

90 
66 

91 
61 

101 
63 

102 
62 

100 
59 

100 
62 

103 
6! 

101 
63 

101 
63 

96 
57 

87 
5! 

93 
56 

95 

57 

92 
56 

95 
55 

91 
57 

95 
56 

91.8 
58.5 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
17 

78 
17 

73 
16 

77 
51 

71 
52 

76 
50 

81 
17 

87 
53 

87 
52 

86 
51 

81 
51 

83 
52 

66 
18 

83 
52 

60 
51 

62 
50 

65 
52 

92 
50 

91 
51 

92 
60 

94 
5! 

96 
56 

89 
60 

87 

60 

86 
61 

90 
62 

87 
52 

86 
49 

88 
19 

68 
50 

89 
19 

65.3 
51.6 

NEVADA  CITV 

MAX 
MIN 

87 
16 

86 
1! 

86 

11 

8! 

11 

87 
17 

65 
18 

82 
18 

81 
19 

8! 

51 

86 

51 

88 
50 

90 
51 

90 
52 

8  = 
51 

87 
60 

90 
50 

90 

50 

92 
51 

92 
52 

9! 

53 

96 

56 

91 
67 

94 

56 

92 
56 

8! 
52 

86 
52 

89 
53 

90 
52 

91 
53 

92 
51 

93 

16 

89.0 
50.5 

□RLAND 

MAX 
MIN 

96 
60 

95 
57 

92 
56 

96 

72 

96 
61 

91 
59 

97 
65 

100 
61 

91 
62 

95 

61 

96 
65 

98 
61 

97 
61 

99 
62 

92 
63 

97 

63 

103 
66 

103 
65 

103 
63 

103 
6! 

103 
6! 

103 
63 

102 
70 

102 
63 

93 
56 

96 
61 

97 
53 

95 
61 

99 
60 

97 
60 

97 

60 

97.9 
52.6 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

97 
63 

97 

61 

91 
60 

96 
61 

97 
66 

93 
61 

95 
66 

96 
66 

95 
61 

95 
65 

98 
66 

99 
66 

99 
67 

99 
67 

95 
63 

98 
68 

102 
71 

101 
'1 

101 

70 

10! 
66 

106 
72 

104 

70 

102 
74 

101 
65 

94 

60 

91 

62 

98 
63 

92 
62 

100 
63 

98 
62 

99 
63 

98.3 
65.5 

PARADISE 

MAX 
MIN 

87 
66 

89 
65 

86 
59 

89 
61 

90 
63 

85 

59 

89 
62 

92 
62 

68 
63 

89 
61 

91 
67 

92 
68 

92 
66 

92 
65 

88 
63 

90 
61 

96 
69 

96 
69 

97 

70 

97 
68 

97 

71 

97 
71 

96 

70 

9! 
66 

68 
60 

89 
63 

92 
66 

94 
58 

91 
65 

92 
59 

92 
68 

91.6 
55.3 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

90 
52 

91 
52 

89 
IB 

86 
17 

89 
53 

87 
53 

89 
55 

87 
57 

87 
57 

91 
59 

91 
57 

93 
53 

99 
63 

90 
60 

90 
56 

90 
66 

91 
58 

98 
56 

97 

61 

98 
61 

98 
61 

98 
65 

99 
64 

92 
59 

88 
5! 

69 
55 

93 
58 

94 
60 

91 

60 

95 

58 

96 
51 

92.1 
55.9 

PLACERVIllE  ifo 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
60 

68 
57 

86 
67 

66 
65 

83 
60 

86 
63 

86 
63 

68 

65 

90 
65 

92 
65 

93 
66 

91 
67 

68 
65 

90 
61 

91 
65 

9! 
68 

96 
69 

98 
71 

99 
71 

99 
72 

98 
72 

97 
67 

91 
65 

90 
63 

93 
66 

92 
67 

9! 
69 

95 
66 

96 
59 

98 
68 

92.  1 
65.9 

PLATINA 

MAX 

Mm 

99 
53 

89 
5« 

67 
58 

87 

57 

88 
58 

90 
57 

92 
52 

91 
58 

91 
50 

93 

61 

93 
61 

91 
61 

93 
58 

97 
69 

91 
57 

92 
61 

96 
65 

99 
61 

101 
56 

102 
56 

102 
60 

100 
58 

96 
65 

97 
63 

98 
63 

100 
63 

95 
55 

102 
55 

99 
55 

98 
57 

99 
56 

95.3 
56.5 

PORTOLA 

MAX 

Mm 

80 
35 

61 
36 

79 
33 

62 
37 

82 
10 

79 
10 

60 
38 

83 
11 

85 
11 

86 
11 

65 
11 

63 
38 

68 
11 

87 
16 

81 
11 

88 
11 

68 
12 

92 
12 

92 
18 

93 
17 

94 
15 

95 
50 

9! 
57 

90 
51 

89 
4! 

91 
11 

90 
12 

87 
45 

69 
12 

69 
10 

69 
35 

86.9 
12.1 

OUINCV 

MAX 

MIN 

87 
38 

86 
38 

81 
37 

90 
39 

90 
13 

86 
11 

88 
10 

95 
15 

90 
17 

92 
17 

92 
15 

93 
11 

91 
11 

95 
16 

97 
12 

90 
11 

97 
13 

96 
1! 

101 
50 

101 
12 

101 
19 

98 
50 

100 
68 

99 
64 

93 
47 

97 
15 

97 
12 

94 
41 

93 
16 

96 
12 

96 
37 

93.8 
11.2 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
62 

92 
62 

96 
63 

100 
72 

95 
69 

97 
62 

100 
69 

97 
65 

97 
66 

101 
65 

100 
66 

99 
67 

100 
66 

91 
66 

99 
61 

10! 
68 

107 
68 

107 
69 

108 
68 

109 
69 

106 
73 

107 
68 

104 

72 

95 

67 

96 
63 

100 
66 

99 
65 

103 
66 

100 
65 

101 
63 

101 
65 

100.6 
66.! 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
61 

96 
61 

91 
61 

99 
66 

98 

70 

97 
66 

99 
68 

99 
72 

99 
66 

100 
6S 

100 
69 

99 
72 

100 
70 

99 
72 

100 
72 

104 

72 

106 

72 

107 
75 

109 
73 

112 
71 

no 

71 

109 
74 

107 
74 

101 
72 

99 
6! 

102 
57 

102 
68 

102 
70 

102 
70 

101 
69 

103 
71 

101.7 
69.6 

ROCKL IN 

MAX 

Mm 

98 
57 

96 

60 

96 
50 

9! 

53 

96 
59 

93 
55 

91 
60 

96 
59 

95 
58 

96 
59 

100 
62 

102 
60 

101 
61 

100 
61 

95 
58 

99 
59 

102 
62 

106 
62 

106 
6! 

10! 
62 

106 

70 

106 
67 

104 
68 

99 
59 

92 
57 

96 
56 

101 
58 

96 

60 

101 
57 

100 
57 

9B 
51 

99.2 
59.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
55 

92 
5S 

95 

55 

95 
56 

89 
58 

91 
55 

91 
57 

87 
56 

92 
55 

96 
51 

97 
59 

95 
63 

96 
62 

88 
59 

91 
56 

100 
58 

103 
63 

103 
64 

101 
52 

101 
61 

99 
61 

99 
60 

94 
61 

87 
59 

90 
56 

91 
55 

90 
55 

96 
56 

91 
55 

91 
53 

99 

56 

91.7 
57.9 

SACRAMENTO   WB  CITY 

MAX 

Mm 

92 
57 

92 
58 

93 
58 

96 
65 

90 
60 

92 
57 

91 
59 

88 
58 

92 
58 

96 
57 

96 
60 

95 
66 

91 
61 

68 
60 

91 

58 

100 
62 

101 
66 

102 
67 

101 
65 

102 
66 

98 
66 

98 
52 

94 
62 

66 
60 

90 
57 

91 
56 

90 
56 

96 
56 

91 
56 

91 
55 

100 
59 

91.7 
60.3 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

93 
65 

91 
65 

97 
67 

87 

68 

69 
66 

89 
68 

89 
69 

92 
71 

97 
59 

95 

67 

97 
68 

96 

70 

95 
69 

96 
71 

96 
69 

92 
71 

95 
73 

97 
75 

104 
72 

10! 

75 

107 
76 

105 
7! 

104 
75 

96 

73 

94 

66 

97 
68 

98 
69 

97 
59 

100 
69 

97 
71 

96 

70 

96.3 
69.8 

SIERRA  CITV 

MAX 

Mm 

82 
16 

81 
12 

79 
13 

86 
52 

83 
19 

61 
50 

82 
52 

83 
51 

81 
53 

87 
51 

67 
50 

66 
17 

63 
50 

61 
50 

66 
IB 

81 
53 

86 
53 

89 
63 

90 
66 

93 
66 

93 
57 

93 
60 

93 
61 

91 
67 

67 
52 

89 
55 

90 
61 

67 
51 

89 
53 

66 
50 

91 
50 

66.6 
52.1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

81 
37 

80 
38 

78 
12 

79 
11 

81 
15 

77 
15 

79 
13 

80 
12 

83 
15 

78 
16 

65 
15 

85 
19 

62 
17 

87 
60 

60 
13 

62 
13 

86 
18 

68 
13 

92 
52 

91 
50 

90 
19 

92 
52 

93 
62 

86 
55 

8! 
48 

89 
16 

90 
16 

85 
18 

83 
18 

85 
13 

67 
38 

81.5 
16.1 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

91 
58 

93 
56 

91 
55 

96 
57 

95 
61 

95 
59 

96 
59 

96 
60 

95 
61 

96 
59 

96 
61 

95 
62 

96 
61 

95 
61 

96 
61 

101 
61 

102 
63 

101 
64 

104 
63 

104 
64 

103 
6! 

103 
64 

103 
69 

99 
65 

95 
58 

97 
61 

95 
62 

97 
61 

96 
51 

98 
51 

99 
60 

97,6 
61.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
16 

78 
16 

82 
11 

82 
19 

62 
19 

61 
12 

82 
18 

83 
50 

82 
51 

83 
50 

81 

50 

8! 

19 

66 
52 

81 
53 

63 
50 

68 
50 

88 
51 

90 
52 

92 
54 

94 
53 

93 
57 

92 
57 

89 
61 

85 
57 

8! 
52 

87 
51 

86 
50 

86 
51 

67 
51 

88 
53 

86 
18 

85.8 
51.0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

90 
61 

90 
62 

91 
65 

86 
68 

91 
68 

91 
66 

90 
52 

95 
67 

91 

51 

95 
67 

96 
51 

100 
65 

98 
66 

98 
68 

91 
69 

96 

70 

96 

72 

97 
74 

107 
69 

108 

72 

109 
74 

107 
70 

105 
73 

96 
71 

98 
67 

100 
66 

102 
67 

100 
68 

99 

56 

100 
69 

99 
69 

97,5 
66.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

Mm 

66 
37 

6! 

52 

66 
10 

61 
38 

60 
37 

59 
13 

60 
13 

61 
13 

61 
39 

61 
H 

67 
11 

67 
12 

66 
11 

61 
12 

69 
11 

68 
38 

71 
12 

71 
14 

72 
16 

73 
19 

75 
16 

74 
50 

73 
52 

70 
17 

70 
44 

70 
15 

70 
16 

70 
15 

69 
17 

72 
11 

70 
12 

67.8 
13.7 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

96 
53 

93 
57 

96 
19 

96 
55 

93 
51 

90 
52 

93 
52 

92 
56 

91 
52 

97 

53 

96 
55 

97 
62 

96 
59 

92 
55 

91 
53 

100 
53 

103 
59 

102 
60 

102 
55 

101 
65 

101 
59 

97 
59 

96 
63 

92 
62 

87 
52 

92 
51 

91 
53 

97 
51 

96 
50 

97 
19 

102 
49 

95.9 
51.7 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

92 
59 

90 
55 

66 
57 

90 
57 

90 
60 

67 
60 

90 
55 

69 
61 

92 
62 

92 
60 

98 
60 

98 
60 

96 
62 

91 
61 

92 
61 

96 
67 

99 

70 

102 
66 

101 
67 

103 
65 

102 
70 

102 
68 

101 
66 

95 

67 

92 
62 

95 
63 

91 
61 

95 
59 

95 
61 

93 
62 

91 
63 

91.7 
62.1 

See  Reference  Notes  Following  StatlOD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  »l.forhu 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

MAX 

NUN 

91 
63 

91 
63 

88 
61 

90 
66 

92 
66 

91 
62 

91 
63 

94 

66 

95 
64 

95 
64 

97 
65 

96 
67 

95 
66 

96 
65 

93 
66 

95 
66 

96 
66 

100 
68 

103 
69 

106 
72 

106 
73 

106 

70 

106 

70 

100 
66 

96 
62 

63 

65 

97 
65 

65 

64 

66 

96  ■  6 
65,6 

u  I  1  1  I  A  H  C 

MAX 

MIN 

98 
56 

98 
58 

9* 

56 

95 
62 

96 
65 

93 
59 

96 
64 

97 
61 

95 

60 

95 
61 

98 
63 

98 
64 

98 
64 

98 
62 

95 

62 

96 
65 

101 
68 

104 

66 

99 
64 

10* 
66 

105 
66 

101 
65 

103 
65 

101 
61 

58 

59 

58 

60 

58 

58 

59 

97.7 
62.0 

WlLlOMS 

MAX 
MIN 

9<. 
61 

92 
54 

91 
55 

97 
67 

98 
60 

92 
58 

96 
60 

99 
60 

92 
60 

92 
59 

94 
63 

95 
63 

94 
63 

96 
59 

9 1 
61 

94 
62 

100 
63 

100 
65 

101 
62 

101 
64 

100 
66 

100 
61 

68 

54 

9 1 
55 

58 

59 

92 
60 

58 

56 

59 

95 « 5 
60. S 

WILLOWS  USSR 

MAX 

Mm 

94 

62 

93 
56 

95 
56 

95 
61 

95 
58 

95 
63 

99 
63 

99 
62 

92 
62 

95 
61 

95 
65 

93 
64 

95 
65 

96 
63 

94 
64 

100 
65 

100 
66 

100 
68 

101 
65 

101 
67 

100 
66 

100 
64 

101 
71 

100 
61 

92 
57 

94 
60 

94 
61 

96 
62 

96 
61 

95 
60 

98 
62 

96,5 
62.6 

WINTERS 

MAX 

MIN 

97 
55 

97 
67 

94 
56 

99 
64 

97 
60 

93 
56 

93 
60 

96 

56 

95 
58 

95 
59 

99 
58 

99 
61 

100 
61 

100 
59 

96 
59 

96 
61 

102 
65 

104 
63 

104 
60 

103 
62 

103 
64 

106 
63 

101 
69 

99 
62 

93 
56 

93 
55 

96 
55 

93 
56 

97 
54 

99 
53 

97 
55 

97.9 
59.3 

WOODLAND  I  WNw 

*          *  * 

MAX 

Mm 

98 
55 

97 

57 

96 
54 

95 
63 

99 
59 

93 
55 

94 
58 

96 
56 

93 
56 

95 

56 

56 

100 
59 

61 

58 

56 

60 

102 
63 

105 
62 

'57 

^62 

'« 

102 
60 

66 

59 

54 

55 

55 

53 

55 

53 

55 

57)9 

NORTHEAST  INTERIOR 
SAStNS  03 

BOCA 

MAX 

Mm 

60 
34 

80 
33 

78 
30 

78 
33 

80 
35 

77 
39 

75 
37 

78 
37 

60 
39 

82 
45 

83 
37 

64 
35 

6  2 
41 

86 
45 

40 

6 1 
37 

86 
38 

87 
38 

92 
46 

41 

92 
46 

43 

51 

87 
47 

65 
41 

87 
41 

42 

87 
41 

87 
43 

36 

6  7 
31 

84.1 
39,4 

BODIE 

MAX 

Mm 

67 
28 

75 
26 

71 
29 

73 
28 

69 
32 

63 
38 

69 
26 

73 
29 

73 
31 

74 
41 

78 
31 

77 
35 

6  8 
46 

73 
35 

75 
33 

79 
34 

80 
39 

61 
37 

61 
43 

82 
39 

62 

40 

64 
41 

60 
45 

79 
40 

78 
42 

6  1 
41 

80 
45 

77 
36 

78 
38 

80 
41 

80 
37 

76, 1 
36,3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

SO 
29 

80 
29 

78 
26 

78 
29 

78 
28 

75 
40 

74 
30 

76 
36 

78 
35 

81 
36 

85 
46 

61 
39 

76 
49 

76 
40 

74 
41 

65 
36 

65 
39 

86 
42 

88 
45 

88 
46 

69 
45 

87 
45 

66 
57 

65 
46 

86 
42 

6  8 
42 

82 
46 

82 
39 

84 
45 

86 
45 

65 
35 

82, 1 
39.6 

CEDARVILLE 

MAX 

Mm 

63 
54 

85 
51 

81 
57 

75 
48 

79 
55 

77 
43 

75 
46 

78 
51 

89 
49 

89 
49 

89 
56 

86 
53 

65 
50 

89 
54 

85 
51 

84 

51 

87 
54 

90 
55 

96 
60 

97 
59 

95 
58 

95 
58 

95 
66 

90 
59 

90 
57 

90 
56 

93 
57 

92 
55 

91 
50 

92 
51 

92 
51 

67.6 
53.7 

DQNNER  MEMORIAL  ST  fK 

MAX 

Mm 

60 
32 

79 
33 

78 
35 

60 
37 

79 
36 

76 
40 

7  8 
38 

76 
37 

79 
36 

80 
43 

40 

83 
39 

60 
37 

85 

45 

42 

60 
39 

85 

40 

40 

49 

9 1 
47 

90 
44 

91 
49 

55 

86 
47 

67 
46 

87 
44 

43 

62 
46 

85 
47 

37 

87 
36 

83 . 5 
41.3 

OOVLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

87 
44 

63 
43 

80 
39 

64 
46 

62 
50 

77 
48 

62 
48 

86 
48 

88 

50 

89 
52 

92 
51 

86 
53 

90 
51 

53 

87 
48 

90 
51 

93 
50 

53 

58 

57 

57 

58 

91 
64 

92 

60 

91 
54 

95 
54 

92 
55 

92 
54 

92 
56 

95 
50 

92 
49 

89,6 
51.7 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

87 
42 

65 
41 

61 
42 

84 
45 

84 
50 

79 
44 

84 
43 

67 
48 

87 
48 

69 
47 

90 
49 

89 
45 

90 
49 

69 
52 

87 
49 

89 
49 

92 
52 

94 

50 

96 
52 

97 
56 

97 
53 

97 
55 

96 
65 

90 
58 

92 
54 

93 
51 

92 
53 

91 
49 

92 
53 

94 
41 

91 
44 

89. B 
49.3 

FORT  BIDWELL 

MAX 

Mm 

85 
44 

63 
45 

78 
42 

6 1 
43 

46 

76 
44 

41 

8  5 
45 

83 

50 

6  8 
46 

53 

52 

6  7 
43 

84 
46 

84 
47 

86 
44 

8  6 
45 

91 
47 

50 

92 
52 

93 
52 

94 
50 

91 
53 

90 
58 

89 
52 

92 
48 

6  8 
49 

91 
47 

91 
46 

90 
47 

91 
48 

66.9 
47.8 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

63 
42 

83 
41 

82 
43 

60 
41 

76 
42 

75 
46 

75 
44 

77 
44 

60 
45 

80 
46 

47 

85 
49 

50 

62 
48 

84 
47 

86 
47 

87 
50 

65 

52 

90 
53 

87 
54 

87 
55 

87 
54 

66 
55 

87 
54 

66 
S3 

68 
51 

62 
53 

62 
49 

69 
54 

90 
55 

91 
51 

63.6 
46.9 

SauAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

72 
36 

79 
49 

36 

38 

35 

39 

72 
36 

75 
40 

76 
40 

80 
43 

40 

0  3 
41 

80 
45 

8  5 
45 

42 

37 

83 
41 

64 
42 

50 

49 

45 

90 
49 

92 
53 

65 
49 

60 
44 

65 
45 

86 
46 

80 
46 

83 
47 

61 
39 

65 
38 

81.5 
42.7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
46 

84 
45 

6  1 
41 

86 
44 

86 

50 

60 
46 

82 
44 

66 
46 

85 
49 

92 
47 

50 

90 
49 

95 
49 

86 
56 

69 
46 

9 1 
51 

51 

98 
50 

57 

58 

100 
59 

100 
56 

94 
67 

93 
62 

94 
53 

96 
50 

92 
54 

93 
48 

93 
54 

94 
46 

94 
44 

91.2 
50.6 

TAHDE  CITY 

MAX 

Mm 

40 

75 
42 

39 

42 

39 

72 
43 

66 
41 

69 

44 

70 
44 

75 
47 

45 

45 

77 
47 

76 
48 

46 

77 
44 

77 
44 

6 1 
46 

8 1 
49 

63 
51 

83 
49 

6  5 

52 

66 
55 

78 
53 

60 
46 

6 1 
50 

82 
50 

77 
49 

6 1 
51 

60 
45 

61 
43 

77,3 
46.2 

TAHOE    VALLEY   FAA  AP 

MAX 

Mm 

35 

75 
49 

41 

38 

72 
34 

66 
40 

71 
38 

73 
40 

7  3 
40 

76 
45 

43 

44 

76 
46 

76 
47 

79 
43 

78 
38 

60 
41 

80 
42 

82 
43 

6 1 
47 

8 1 
45 

8 1 
47 

66 
54 

79 
48 

78 
44 

60 
45 

77 
45 

79 
46 

80 
47 

62 
37 

61 
35 

77.6 
42,9 

TERMO 

MAX 

Mm 

83 
34 

79 
31 

77 
40 

81 
37 

75 
41 

74 
40 

78 
36 

84 
37 

65 

40 

87 
39 

88 
39 

85 
39 

88 
39 

84 
44 

83 
41 

87 
41 

89 
41 

93 
41 

94 
49 

95 

46 

95 
50 

96 
46 

92 
58 

69 
53 

90 
44 

92 
41 

91 
46 

90 
40 

89 
44 

91 
36 

90 
36 

66,9 
41,7 

truckee  ranger  station 

MAX 

Mm 

76 
32 

76 
36 

74 
33 

79 
36 

77 
35 

73 
38 

73 
35 

74 
38 

78 
40 

79 
40 

78 
39 

81 

41 

79 
44 

82 
45 

76 
41 

78 
36 

82 
39 

64 

40 

86 
49 

89 
47 

87 
42 

89 
47 

92 
53 

65 

46 

62 
43 

85 
43 

86 
43 

79 
44 

63 
45 

62 
36 

65 
34 

61,0 
40,6 

WOODFQRDS 

•          •  • 

MAX 

Mm 

84 
49 

61 
57 

76 
50 

79 
46 

80 
47 

72 
48 

74 
46 

77 
49 

79 
49 

84 
52 

85 
54 

84 
56 

82 
56 

81 
55 

85 
55 

88 

50 

88 
55 

88 
55 

90 
60 

91 
57 

92 
60 

90 
60 

84 
65 

87 
62 

84 
59 

89 
58 

69 
58 

87 
61 

89 

56 

68 
54 

64,2 
54.6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

Mm 

52 

50 

105 
52 

59 

59 

54 

51 

72 
53 

72 
51 

51 

53 

51 

55 

78 
54 

54 

71 
50 

74 
50 

73 
54 

73 
55 

78 
52 

79 
58 

73 
59 

72 
57 

72 
58 

77 
54 

76 
58 

76 
56 

77 
56 

77 
56 

75 
54 

73 
53 

75.9 
54.2 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

Mm 

86 
45 

90 
46 

97 
44 

85 

47 

79 
50 

74 

50 

71 
49 

74 
50 

77 
50 

85 

50 

89 
48 

86 
52 

63 
49 

79 
49 

83 
47 

96 
45 

87 
51 

88 
50 

89 
54 

68 
52 

85 

52 

87 
51 

80 
54 

78 
58 

61 
56 

79 
52 

60 
51 

65 
51 

66 
47 

90 
44 

98 
45 

64.4 
49.6 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

50 

74 
51 

51 

7  3 
52 

70 
52 

66 
52 

66 
52 

65 

51 

65 

50 

68 
50 

67 
51 

72 
51 

70 
52 

66 
52 

71 
52 

78 
52 

78 
55 

73 
52 

75 
54 

68 
52 

67 
51 

66 
51 

67 
53 

69 
57 

68 
56 

65 
54 

65 
52 

65 
54 

64 
51 

67 
51 

74 
52 

69.4 
92.1 

6URLINCAME 

MAX 

Mm 

52 

70 
51 

53 

52 

7  1 
53 

63 
46 

7  5 
50 

75 
50 

65 
61 

83 
62 

83 
55 

78 
51 

77 
47 

77 
50 

72 
45 

61 
43 

61 
45 

85 
62 

83 
63 

63 
64 

63 
63 

70 
49 

76 
62 

78 
54 

71 
62 

66 
47 

81 
62 

75 
59 

76 
56 

69 
60 

75 
45 

77.1 
94.1 

carmel  valley 

MAX 

Mm 

43 

40 

48 

60 
45 

50 

67 
52 

74 
46 

73 
49 

7 1 
50 

72 
49 

78 
45 

75 
49 

72 
48 

75 
49 

73 
41 

87 
41 

87 
45 

62 
47 

86 
50 

85 
51 

78 
49 

76 
52 

79 
54 

76 
55 

73 
54 

73 
50 

71 
50 

74 
47 

75 
49 

77 
38 

90 
44 

76.6 
47.8 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

52 

55 

54 

9 1 
55 

90 
57 

54 

53 

8  1 
51 

73 
52 

79 
52 

86 
53 

62 
53 

80 
53 

87 
55 

80 
56 

65 

56 

94 
56 

93 
57 

69 
56 

92 
56 

68 
54 

64 
53 

65 
56 

86 
56 

75 
58 

75 
54 

78 
52 

82 
54 

63 
52 

62 
52 

62 
51 

84.0 
54.2 

FORT  0»D 

MAX 

Mm 

51 

52 

50 

52 

53 

53 

6  2 
53 

53 

61 
52 

59 
51 

6  3 
51 

63 
49 

63 
49 

61 
54 

6 1 
53 

66 
52 

73 
49 

65 
51 

65 

53 

64 

53 

64 
53 

64 
54 

67 
57 

71 
60 

65 
59 

63 
56 

61 
54 

61 
54 

60 
53 

61 
53 

63 
51 

63,0 
52,8 

CILROY 

MAX 

Mm 

50 

51 

48 

52 

9 1 
52 

52 

8 1 
50 

52 

52 

62 
52 

50 

94 
54 

90 
53 

90 
51 

62 
49 

67 
49 

97 
50 

98 
55 

95 
56 

94 
55 

92 
54 

87 
54 

92 
55 

63 
55 

83 
58 

64 
55 

63 
54 

63 
52 

88 
55 

90 
52 

89 
52 

87.9 
92.6 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

Mm 

50 

5  8 
50 

50 

46 

59 
48 

5  8 
51 

56 
50 

58 
49 

59 
51 

56 
49 

58 
46 

59 
50 

60 
48 

59 
49 

60 
49 

60 
46 

62 
46 

67 
46 

65 
49 

60 
46 

59 
50 

56 
50 

60 
50 

64 
54 

64 

51 

62 
54 

60 
53 

56 
50 

60 
50 

59 

50 

60 
51 

60. 1 
49.5 

HOLLISTER  1  SW 

MAX 

Mm 

44 

43 

42 

45 

77 
47 

72 
47 

70 
47 

66 
49 

76 
51 

80 
51 

67 
45 

84 
52 

81 
53 

79 
48 

80 
43 

92 
43 

85 

50 

64 
50 

89 
56 

86 

50 

82 
50 

83 
53 

80 
52 

76 
57 

79 
55 

78 
53 

79 
53 

80 
50 

62 
50 

68 
45 

96 
45 

81.9 
49,0 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

50 

48 

45 

8  1 
52 

50 

80 
52 

83 
52 

8  5 

52 

90 
51 

93 

52 

89 
49 

82 
51 

86 
52 

94 
46 

95 
50 

90 
51 

92 
54 

91 
53 

67 
53 

90 
53 

81 
55 

82 
55 

82 
55 

82 
53 

62 
53 

84 
53 

64 
50 

92 
48 

86.6 
51.4 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

Mm 

92 
49 

86 
49 

97 
46 

95 

51 

93 
51 

67 
49 

90 
57 

89 
52 

94 
52 

94 
54 

95 
52 

94 
58 

95 
55 

88 
52 

90 
54 

99 

50 

102 
55 

98 
58 

99 
59 

100 
59 

99 

60 

97 

57 

96 

57 

89 
58 

85 
58 

90 
54 

91 
53 

90 
49 

92 
49 

90 
49 

99 
46 

93,4 
53,3 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
50 

92 
47 

68 
51 

81 
50 

85 
49 

66 
49 

81 
50 

6a 

89 
52 

89 
52 

93 
58 

87 
54 

85 
53 

85 

50 

93 
50 

96 
55 

96 
56 

95 
56 

95 

59 

92 
58 

93 
58 

88 
57 

63 
55 

82 
59 

64 

57 

85 

58 

84 
53 

63 
55 

62 
54 

90 
52 

87,4 
53,6 

S««  R«f*T«nc»  Notoa  foUowlDg  Statloa  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

ago  j 

J 

2 

3 

4 

e 

7  1  8 

g 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAfiTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

90 

84 

86 

94 

92 

61 

66 

86 

79 

63 

68 

90 

86 

68 

63 

69 

96 

96 

94 

96 

94 

60 

91 

62 

76 

80 

62 

65 

86 

86 

67 

87.1 

Mm 

51 

54 

54 

57 

59 

55 

56 

65 

54 

54 

55 

57 

56 

57 

54 

56 

56 

57 

59 

60 

59 

56 

57 

59 

58 

56 

55 

53 

53 

54 

61 

65.6 

MONTEftFY 

MAX 

59 

66 

73 

63 

59 

61 

60 

56 

64 

62 

68 

70 

65 

63 

64 

72 

72 

70 

79 

77 

65 

68 

66 

70 

68 

67 

60 

63 

63 

62 

68 

65.6 

MIN 

49 

48 

48 

50 

51 

51 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

49 

51 

49 

50 

52 

51 

52 

53 

55 

57 

56 

54 

52 

52 

61 

51 

50 

51.1 

MONTEREY  NAlF 

MAX 

59 

65 

71 

63 

60 

61 

61 

60 

62 

59 

66 

68 

64 

63 

64 

68 

79 

74 

73 

70 

69 

69 

68 

69 

65 

66 

63 

62 

60 

60 

66 

65.4 

MIN 

51 

50 

47 

51 

53 

53 

55 

51 

51 

51 

52 

54 

51 

51 

51 

52 

54 

54 

54 

54 

57 

59 

57 

56 

54 

54 

53 

52 

50 

52.8 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

62 

68 

68 

62 

65 

66 

65 

67 

65 

64 

69 

74 

65 

65 

67 

63 

67 

66 

65 

69 

65 

66 

62 

71 

67 

67 

65 

69 

66 

66 

66.0 

MIN 

50 

48 

50 

50 

52 

53 

5  2 

54 

54 

52 

52 

53 

54 

50 

52 

50 

55 

54 

54 

59 

56 

56 

57 

58 

55 

56 

56 

55 

53 

52 

53.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

91 

89 

84 

90 

89 

75 

65 

69 

62 

89 

91 

92 

94 

90 

82 

89 

94 

96 

97 

96 

98 

97 

95 

68 

78 

66 

91 

91 

90 

92 

92 

89.8 

6". 

62 

57 

62 

53 

47 

61 

61 

66 

65 

65 

66 

62 

60 

60 

73 

73 

71 

70 

70 

71 

71 

55 

50 

56 

66 

68 

69 

68 

66 

63.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

75 

74 

eo 

78 

75 

92 

77 

76 

76 

60 

82 

79 

76 

76 

77 

84 

84 

84 

66 

94 

90 

86 

62 

76 

82 

84 

82 

63 

64 

67 

92 

82.0 

Mm 

65 

57 

58 

65 

60 

49 

60 

60 

64 

64 

65 

66 

66 

64 

65 

62 

68 

69 

70 

76 

70 

75 

73 

64 

63 

70 

68 

66 

66 

66 

70 

65.4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

97 

98 

96 

99 

97 

69 

60 

83 

86 

93 

96 

97 

95 

90 

92 

97 

102 

100 

99 

104 

105 

102 

99 

93 

99 

97 

100 

96 

98 

102 

103 

96.3 

Mm 

'|6 

48 

49 

49 

47 

44 

46 

47 

49 

49 

50 

52 

53 

50 

47 

46 

48 

56 

52 

57 

57 

58 

55 

51 

50 

52 

52 

64 

52 

50 

49 

50.5 

NEWARK 

MAX 

77 

69 

73 

82 

79 

71 

76 

78 

76 

73 

76 

78 

81 

61 

72 

74 

84 

88 

66 

66 

82 

79 

76 

77 

75 

73 

72 

73 

7  1 

72 

7 1 

77.0 

MIN 

54 

53 

53 

5! 

58 

58 

55 

5! 

55 

59 

59 

59 

55 

56 

56 

58 

62 

61 

59 

56 

57 

60 

61 

60 

58 

59 

56 

54 

55 

67.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

67 

76 

70 

65 

67 

71 

71 

68 

66 

68 

71 

70 

65 

68 

75 

60 

74 

73 

66 

68 

66 

71 

70 

67 

66 

66 

64 

65 

63 

68 

68.9 

Mm 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

56 

57 

55 

58 

56 

56 

56 

55 

55 

58 

61 

57 

56 

56 

55 

54 

55 

64 

55 . 5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

78 

77 

63 

90 

65 

78 

77 

79 

79 

78 

78 

60 

86 

62 

79 

82 

86 

68 

85 

87 

77 

77 

80 

80 

60 

76 

75 

74 

72 

73 

72 

79.8 

Mm 

54 

52 

51 

55 

57 

55 

5  5 

54 

56 

58 

56 

56 

60 

58 

51 

53 

55 

56 

57 

57 

56 

59 

60 

56 

60 

59 

58 

53 

54 

54 

52 

55.8 

PASO  ROBLES 

MAX 

98 

97 

97 

97 

94 

73 

74 

78 

68 

90 

98 

92 

87 

90 

97 

101 

100 

92 

99 

99 

92 

91 

66 

64 

69 

68 

68 

97 

101 

103 

105 

92.4 

Mm 

47 

49 

52 

50 

51 

46 

45 

47 

47 

48 

48 

52 

54 

52 

47 

48 

52 

54 

55 

56 

60 

56 

55 

53 

50 

50 

60 

54 

53 

53 

49 

51*1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

101 

98 

99 

97 

76 

70 

75 

79 

90 

99 

99 

96 

63 

93 

97 

103 

96 

95 

101 

102 

96 

97 

68 

67 

90 

91 

95 

96 

102 

105 

108 

93.6 

Mm 

52 

52 

54 

53 

53 

52 

50 

50 

50 

50 

53 

55 

58 

54 

50 

50 

56 

56 

60 

59 

62 

61 

58 

55 

53 

55 

66 

57 

66 

56 

53 

54.5 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

97 

97 

98 

96 

93 

66 

92 

92 

94 

96 

99 

96 

98 

94 

97 

99 

102 

101 

103 

103 

103 

104 

101 

96 

95 

97 

98 

96 

102 

104 

107 

98. 1 

Mm 

49 

51 

46 

50 

47 

49 

45 

47 

54 

56 

55 

50 

47 

48 

54 

56 

61 

60 

59 

60 

56 

62 

49 

48 

50 

62 

49 

52 

52 

61.6 

pismo  beach 

MAX 

67 

80 

89 

7! 

66 

64 

66 

6B 

69 

65 

64 

67 

66 

69 

70 

70 

66 

66 

68 

69 

69 

64 

66 

70 

71 

69 

67 

67 

68 

69 

72 

68.7 

Mm 

51 

48 

50 

47 

50 

54 

54 

54 

52 

52 

51 

54 

52 

48 

50 

51 

50 

54 

55 

55 

56 

57 

56 

56 

55 

57 

54 

58 

50 

52.8 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

59 

62 

62 

60 

6 1 

63 

62 

64 

63 

63 

64 

67 

67 

68 

65 

65 

64 

64 

65 

67 

67 

66 

69 

66 

65 

66 

65 

64 

63 

62 

62 

64.3 

Mm 

49 

45 

49 

50 

50 

51 

52 

52 

50 

49 

51 

52 

50 

46 

51 

52 

59 

54 

51 

55 

55 

56 

54 

54 

53 

51 

51 

48 

49 

51.2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

90 

87 

93 

95 

86 

69 

69 

85 

9  1 

69 

90 

93 

91 

89 

86 

96 

98 

96 

95 

94 

93 

93 

91 

64 

61 

62 

85 

87 

85 

88 

94 

90.0 

Mm 

50 

54 

51 

53 

54 

52 

53 

51 

51 

53 

53 

55 

56 

54 

53 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

57 

51 

68 

52 

62 

52 

49 

50 

50 

53.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

95 

95 

95 

93 

84 

83 

68 

89 

9  1 

93 

96 

95 

91 

93 

95 

98 

101 

99 

100 

100 

101 

102 

97 

94 

95 

93 

95 

97 

96 

101 

103 

95.2 

Mm 

45 

47 

46 

42 

42 

46 

46 

46 

46 

50 

50 

52 

55 

52 

57 

44 

50 

53 

56 

57 

60 

60 

57 

51 

47 

50 

56 

55 

57 

60 

48 

51.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

87 

84 

93 

91 

79 

86 

66 

83 

60 

6 1 

87 

90 

89 

65 

82 

95 

94 

92 

68 

85 

83 

81 

91 

61 

79 

78 

77 

62 

80 

76 

69 

64.6 

Mm 

54 

49 

48 

51 

51 

44 

50 

55 

56 

56 

50 

55 

53 

52 

49 

51 

53 

54 

55 

59 

53 

55 

56 

52 

56 

56 

57 

60 

53 

53 

49 

52.7 

R I CHMOND 

MAX 

65 

64 

72 

78 

70 

71 

65 

68 

63 

67 

67 

67 

69 

71 

63 

67 

76 

60 

72 

72 

67 

67 

66 

68 

70 

7  1 

67 

65 

66 

66 

65 

66,5 

Mm 

52 

53 

54 

55 

55 

57 

54 

52 

52 

54 

55 

55 

54 

55 

55 

57 

56 

54 

54 

54 

53 

56 

58 

58 

56 

54 

55 

63 

53 

64 

54.5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

79 

80 

93 

8S 

71 

80 

65 

77 

83 

68 

66 

82 

87 

73 

61 

95 

98 

93 

94 

67 

91 

89 

83 

71 

77 

61 

77 

64 

63 

90 

93 

84.5 

Mm 

50 

52 

46 

50 

52 

52 

51 

51 

53 

53 

55 

52 

53 

51 

53 

62 

60 

60 

60 

59 

55 

56 

56 

53 

51 

50 

60 

61 

49 

53.3 

SALINAS  2  E 

MAX 

67 

74 

75 

73 

66 

70 

67 

64 

67 

70 

74 

74 

73 

66 

71 

78 

75 

73 

75 

74 

71 

73 

71 

74 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

72 

71.3 

Mm 

48 

50 

47 

50 

52 

53 

5  2 

5  1 

51 

50 

51 

51 

52 

53 

52 

50 

49 

51 

52 

52 

52 

54 

55 

55 

56 

54 

54 

53 

53 

51 

50 

61.7 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

63 

70 

74 

65 

60 

66 

65 

61 

66 

67 

72 

72 

71 

66 

66 

76 

73 

71 

74 

73 

66 

71 

68 

71 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

70 

68.3 

Mm 

48 

50 

46 

50 

51 

51 

50 

51 

50 

52 

51 

52 

51 

49 

50 

51 

52 

53 

52 

53 

55 

59 

54 

53 

53 

52 

52 

50 

60 

51.4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

98 

98 

97 

97 

69 

90 

91 

94 

95 

98 

97 

94 

95 

101 

102 

101 

104 

105 

104 

101 

96 

100 

99 

98 

100 

97.8 

Mm 

49 

47 

47 

45 

41 

4  8 

49 

48 

49 

53 

55 

55 

52 

46 

56 

57 

59 

59 

60 

57 

49 

49 

53 

54 

57 

51.8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

64 

65 

67 

65 

62 

65 

62 

61 

58 

60 

61 

64 

63 

63 

65 

67 

70 

67 

64 

61 

59 

61 

65 

68 

67 

62 

59 

59 

58 

59 

64 

63.1 

Mm 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

57 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

52 

51 

53 

53 

50 

52 

51 

52 

54 

58 

56 

54 

62 

53 

51 

50 

60 

52.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

66 

69 

81 

72 

65 

70 

76 

73 

7 1 

69 

70 

72 

75 

72 

68 

79 

64 

77 

75 

71 

72 

71 

76 

73 

69 

69 

70 

66 

66 

64 

70 

71.6 

Mm 

52 

52 

51 

52 

54 

52 

52 

5  3 

52 

51 

52 

53 

54 

53 

53 

53 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

56 

58 

56 

54 

54 

52 

52 

52 

51 

52.9 

MAX 

60 

64 

73 

67 

61 

64 

64 

61 

65 

65 

60 

63 

71 

74 

64 

66 

60 

59 

61 

65 

67 

64 

59 

57 

59 

66 

59 

64 

63.3 

Mm 

50 

51 

51 

52 

51 

51 

5 1 

5  1 

50 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

52 

55 

52 

49 

51 

51 

53 

55 

58 

56 

52 

51 

52 

61 

51 

50 

51.9 

San  cregorio  z  se 

MAX 

64 

66 

71 

65 

60 

62 

66 

69 

69 

65 

66 

70 

71 

67 

65 

71 

78 

80 

74 

71 

71 

72 

73 

74 

65 

66 

66 

65 

65 

64 

66 

68.4 

ms 

50 

47 

41 

45 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

50 

46 

44 

44 

40 

41 

40 

43 

47 

50 

49 

52 

54 

58 

56 

52 

52 

51 

49 

50 

45 

48.3 

SAN  jOSE 

MAX 

82 

80 

86 

66 

79 

61 

63 

63 

8 1 

83 

84 

66 

65 

63 

61 

89 

92 

90 

91 

88 

65 

85 

84 

61 

77 

79 

79 

78 

76 

78 

64 

63.3 

Mm 

54 

53 

49 

55 

53 

54 

52 

53 

52 

53 

54 

59 

56 

55 

52 

53 

57 

59 

61 

60 

56 

59 

57 

58 

61 

58 

58 

53 

66 

55 

55 

55.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

79 

76 

90 

68 

7 1 

72 

69 

71 

70 

76 

76 

82 

68 

79 

76 

74 

81 

80 

80 

80 

63 

84 

81 

80 

73 

72 

73 

76 

76 

76 

80 

77.9 

Mm 

49 

49 

56 

50 

50 

52 

52 

51 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

48 

47 

46 

50 

54 

55 

55 

55 

66 

67 

55 

55 

55 

54 

53 

52 

61 

52.4 

Caw  match 

73 

76 

90 

6  1 

69 

73 

74 

68 

74 

79 

82 

78 

82 

71 

73 

90 

90 

69 

68 

67 

87 

76 

75 

71 

75 

77 

75 

77 

77 

79 

64 

78.5 

Mm 

49 

49 

50 

50 

59 

49 

53 

51 

51 

57 

52 

50 

51 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

53 

57 

52 

54 

56 

56 

54 

66 

60 

61 

58 

48 

53.4 

CAUTA     r  I   AOA  JIMttlCDCTTV 

78 

87 

8 1 

63 

83 

82 

65 

65 

60 

60 

69 

9  1 

89 

91 

87 

85 

84 

83 

80 

78 

76 

80 

76 

78 

77 

65 

62.6 

Mm 

55 

53 

54 

54 

52 

53 

53 

54 

54 

59 

57 

55 

53 

54 

58 

59 

60 

60 

59 

58 

56 

58 

62 

59 

58 

53 

56 

55 

55 

SANTA  CRUZ 

74 

84 

64 

74 

72 

64 

68 

67 

7 1 

74 

76 

70 

69 

73 

60 

74 

72 

73 

72 

79 

71 

71 

74 

74 

69 

71 

73 

74 

77 

79 

73.3 

Mm 

52 

44 

42 

46 

51 

50 

5  1 

5  3 

52 

50 

51 

51 

51 

52 

48 

47 

48 

52 

51 

52 

53 

55 

55 

56 

59 

54 

53 

52 

50 

51 

49 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

76 

78 

74 

81 

77 

69 

74 

72 

7 1 

70 

76 

77 

77 

74 

67 

73 

85 

63 

62 

86 

80 

75 

76 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

75 

75.0 

Mm 

50 

50 

49 

49 

50 

51 

48 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

48 

50 

53 

53 

54 

51 

50 

50 

52 

56 

53 

51 

51 

51 

51 

50 

50.7 

WALNUT  CREEK  2  ES£ 

89 

90 

93 

94 

64 

88 

92 

88 

92 

96 

97 

92 

96 

64 

90 

100 

100 

99 

102 

100 

96 

97 

90 

60 

87 

92 

69 

91 

91 

91 

101 

92.7 

Mm 

50 

48 

55 

50 

52 

50 

S2 

52 

51 

51 

55 

52 

56 

54 

44 

50 

52 

52 

52 

55 

55 

54 

55 

55 

58 

52 

50 

55 

47 

48 

47 

51.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

69 

80 

76 

66 

68 

69 

62 

62 

65 

67 

67 

72 

69 

66 

66 

75 

71 

69 

73 

71 

67 

68 

72 

70 

69 

66 

65 

66 

65 

70 

68.9 

Mm 

50 

47 

47 

48 

51 

51 

5 1 

52 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

50 

50 

53 

53 

53 

52 

53 

55 

55 

56 

55 

54 

54 

53 

51 

49 

51.8 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBDaRO  ML 

MAX 

87 

88 

85 

93 

6S 

86 

83 

6! 

80 

86 

86 

93 

91 

86 

86 

93 

95 

91 

92 

90 

90 

86 

85 

78 

78 

61 

84 

64 

62 

84 

66.6 

Mm 

57 

57 

54 

60 

58 

57 

55 

57 

61 

59 

60 

61 

58 

61 

62 

63 

65 

63 

63 

60 

60 

60 

56 

55 

55 

59 

56 

53 

54 

58.5 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

93 

91 

69 

94 

94 

86 

89 

69 

6! 

92 

92 

94 

93 

69 

90 

98 

102 

96 

97 

96 

92 

92 

69 

61 

64 

68 

87 

92 

91 

90 

91.1 

Mm 

50 

53 

53 

60 

56 

55 

55 

53 

54 

55 

57 

56 

56 

56 

55 

59 

59 

60 

59 

60 

56 

59 

59 

53 

49 

51 

50 

51 

46 

50 

65.0 

S«e  Rslerenc*  Notes  FoUowIng  Slatlon  Iad«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 

JULV  1969 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

95 

97 

96 

93 

93 

93 

86 

91 

92 

94 

93 

99 

96 

97 

95 

96 

96 

101 

99 

100 

101 

103 

103 

101 

93 

94 

95 

96 

96 

96 

100 

96  5 

uw 

69 

63 

65 

70 

59 

60 

6 1 

66 

67 

67 

59 

69 

69 

69 

70 

74 

73 

75 

76 

68 

69 

69.0 

AUBEflRV   1  NNE 

MAX 

MIN 

bakersfielo  wb  airport 

MAX 

103 

96 

93 

96 

96 

88 

93 

97 

99 

96 

96 

96 

98 

100 

100 

100 

106 

105 

105 

106 

109 

106 

105 

101 

97 

99 

97 

100 

102 

103 

102 

99  9 

Mm 

69 

68 

66 

67 

69 

61 

67 

70 

7 1 

70 

^' 

77 

6  3 

80 

76 

7  3 

73 

7  5 

75 

72.7 

B4LCH  POWER  HOUSE 

80 

81 

86 

83 

85 

82 

84 

87 

97 

87 

68 

89 

90 

90 

92 

90 

92 

95 

95 

96 

98 

100 

95 

94 

90 

92 

92 

93 

93 

96 

96 

90.3 

MIN 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

62 

62 

62 

64 

67 

62. 

65 

68 

69 

7  ^ 

73 

7  1 

69 

68 

68 

69 

7  3 

65.5 

bcackwellS  corner 

94 

lOl 

96 

95 

97 

91 

87 

93 

93 

96 

97 

98 

98 

95 

100 

97 

96 

103 

104 

102 

106 

105 

107 

100 

99 

94 

98 

97 

100 

103 

100 

96  3 

MIN 

59 

61 

60 

60 

6  1 

55 

65 

64 

64 

68 

70 

70 

73 

73 

68 

69 

66 

69 

65!2 

buttonwillOw 

95 

99 

95 

95 

96 

95 

89 

95 

96 

96 

99 

97 

98 

95 

99 

99 

99 

^°6 

102 

103 

101 

103 

104 

104 

96 

95 

99 

98 

99 

100 

100 

MIN 

61 

6  1 

63 

58 

59 

5 1 

56 

62 

62 

62 

63 

65 

67 

74 

72 

68 

67 

70 

69 

64.7 

CALAVERAS  BIG  TREES 

63 

83 

81 

80 

79 

78 

79 

78 

79 

61 

82 

85 

64 

80 

83 

83 

66 

88 

67 

86 

89 

91 

89 

86 

84 

83 

66 

84 

86 

66 

89 

83  9 

MIN 

47 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

47 

48 

46 

50 

^' 

52 

^' 

50 

50 

53 

50.5 

CAHP  PARDEE 

97 

99 

93 

97 

97 

90 

91 

95 

94 

96 

99 

IOC 

102 

99 

95 

97 

101 

104 

103 

103 

104 

104 

102 

97 

89 

92 

97 

97 

96 

99 

99 

97  7 

MIN 

6 1 

57 

5  3 

58 

60 

60 

62 

56 

65 

61 

62 

69 

69 

54 

61 

62 

61 

62!l 

catheys  vy  bull  run  RH 

93 

96 

93 

91 

92 

90 

85 

90 

91 

93 

94 

97 

97 

94 

95 

93 

96 

99 

100 

99 

100 

102 

101 

98 

93 

91 

95 

97 

97 

96 

98 

95.1 

Mm 

55 

56 

6  1 

67 

59 

58 

5  9 

64 

66 

65 

69 

70 

66 

63 

59 

58 

63 

6 1 

65 

60 

57 

60.3 

CHERRY  VALLEY  DAM 

84 

85 

83 

86 

81 

78 

80 

63 

82 

86 

88 

67 

85 

85 

87 

68 

90 

93 

95 

94 

95 

94 

91 

87 

90 

90 

84 

91 

91 

94 

Mm 

49 

49 

47 

48 

48 

48 

52 

52 

5 1 

^' 

54 

56 

5  3 

52 

53 

60 

59 

59 

6  1 

63 

56 

5  5 

56 

57 

56 

56 

54 

54.2 

COAL  I NCA 

102 

103 

99 

97 

95 

90 

95 

101 

96 

99 

98 

102 

100 

102 

99 

101 

102 

103 

104 

103 

105 

106 

103 

97 

95 

99 

96 

101 

101 

101 

99 

Mm 

60 

63 

60 

59 

59 

53 

60 

63 

62 

63 

65 

67 

68 

67 

62 

64 

65 

68 

66 

68 

72 

72 

64 

63 

63 

69 

68 

67 

67 

62 

64.7 

CORCORAN   IRRIG  OlST 

100 

100 

97 

98 

96 

95 

94 

96 

98 

98 

99 

98 

98 

100 

100 

99 

103 

102 

'°9 

104 

107 

106 

105 

104 

96 

99 

96 

100 

100 

100 

100 

Mm 

5  7 

58 

59 

60 

6 1 

56 

58 

60 

6 1 

62 

65 

66 

65 

65 

66 

65 

66 

^' 

64 

61 

62 

63 

64 

64 

63 

63!? 

DENAIR  3  NNE 

95 

92 

93 

94 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

95 

93 

95 

99 

93 

95 

100 

96 

96 

100 

101 

96 

94 

69 

68 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

94  5 

Mm 

58 

^' 

54 

50 

49 

55 

^' 

56 

58 

58 

^' 

56 

56 

56 

56)7 

OUDlE YS 

90 

90 

88 

87 

85 

80 

85 

96 

87 

89 

92 

92 

87 

91 

91 

91 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

94 

90 

90 

93 

91 

94 

94 

96 

97 

91  2 

Mm 

41 

47 

45 

50 

5  3 

5 1 

54 

5  5 

59 

48 

47 

47.8 

electra  pqwer  house 

97 

95 

95 

96 

94 

88 

92 

92 

95 

97 

98 

100 

96 

97 

95 

99 

102 

103 

102 

102 

103 

103 

102 

95 

92 

97 

98 

98 

99 

99 

101 

Mm 

54 

58 

61 

60 

61 

59 

53 

56 

60 

56 

54 

57.8 

100 

99 

9! 

96 

97 

93 

95 

96 

96 

96 

100 

96 

100 

97 

97 

101 

102 

'°9 

104 

104 

106 

104 

100 

94 

95 

100 

96 

100 

100 

99 

98  7 

Mm 

60 

64 

62 

60 

60 

61 

62 

61 

66 

63 

63 

60 

64 

66 

66 

62 

60 

60 

65 

63 

60 

63.0 

101 

96 

94 

97 

94 

88 

93 

95 

96 

96 

99 

96 

97 

100 

97 

99 

103 

101 

102 

100 

105 

103 

101 

94 

93 

97 

96 

100 

99 

99 

100 

97  9 

Mm 

59 

61 

69 

65 

66 

7  y 

72 

61 

63.9 

friant  government  camp 

99 

102 

99 

96 

98 

95 

90 

96 

97 

99 

99 

101 

101 

100 

101 

100 

102 

105 

105 

103 

105 

109 

106 

104 

99 

96 

100 

100 

102 

103 

103 

100  5 

MIN 

59 

57 

57 

59 

65 

67 

7  J 

68 

56 

57 

6o!7 

utciiiiVi  LLC 

MAX 

93 

92 

89 

87 

86 

85 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

88 

89 

90 

92 

96 

95 

94 

96 

97 

97 

97 

93 

86 

92 

92 

93 

94 

95 

96 

MIN 

54 

53!* 

MAX 

77 

76 

76 

75 

70 

70 

77 

70 

70 

72 

73 

78 

76 

69 

71 

74 

76 

80 

80 

78 

76 

80 

80 

80 

76 

74 

78 

72 

75 

66 

80 

Mm 

50 

45 

48 

54 

5  I 

52 

54 

56 

58 

58 

59 

56 

5  2 

54 

55 

56 

52!l 

H AN  F  OR  D 

MAX 

98 

98 

93 

94 

93 

92 

92 

95 

96 

96 

97 

95 

98 

99 

97 

97 

96 

96 

100 

100 

104 

103 

101 

100 

92 

95 

95 

97 

97 

97 

96 

Mm 

5  7 

58 

60 

61 

59 

61 

64 

63 

63 

68 

66 

65 

60 

58 

59 

60 

64 

62 

61 

60!? 

uCT/"LJ  UCT/"UV 

MAX 

84 

95 

85 

84 

82 

80 

76 

80 

62 

62 

84 

86 

66 

78 

61 

83 

85 

86 

86 

86 

89 

90 

89 

65 

83 

84 

88 

82 

85 

68 

88 

Mm 

50 

^' 

56 

59 

54 

54 

^' 

54 

56 

59 

58 

60 

61 

63 

59 

59 

56 

59 

56 

56 

54)9 

UIIUTTWrTDM     J  A  If' C 

73 

74 

74 

71 

69 

62 

66 

66 

69 

71 

72 

72 

71 

69 

71 

73 

75 

76 

75 

72 

76 

80 

75 

74 

72 

76 

76 

73 

76 

76 

79 

72.8 

Mm 

40 

41 

38 

38 

40 

42 

43 

42 

47 

42 

45 

44 

45 

48 

5 1 

5 1 

52 

52 

49 

46 

48 

50 

46 

50 

5 1 

50 

45.7 

IDRU 

90 

92 

90 

92 

97 

89 

90 

90 

92 

92 

99 

94 

92 

93 

94 

96 

96 

96 

100 

99 

96 

91 

90 

95 

95 

96 

98 

93.3 

Mm 

62 

63 

65 

65 

69 

66 

67 

66 

65 

69 

7  1 

74 

^' 

76 

74 

68 

64 

67 

64 

7 1 

68 

69 

67.3 

K^RN   RIVER   PH   No  1 

MAX 

100 

99 

92 

97 

95 

93 

93 

96 

97 

96 

97 

97 

97 

98 

99 

97 

104 

104 

102 

104 

104 

104 

104 

101 

98 

98 

100 

99 

100 

102 

101 

Mm 

74 

80 

83 

83 

79 

73 

74 

76 

78 

'''' 

^' 

76 

ll'.l 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

99 

98 

97 

90 

90 

89 

92 

93 

93 

96 

95 

95 

94 

93 

96 

96 

100 

99 

96 

97 

96 

100 

100 

99 

95 

99 

97 

97 

96 

100 

101 

Mm 

65 

68 

69 

67 

70 

^' 

62 

68 

70 

68 

66)6 

kettlE'^'An  city 

98 

102 

98 

96 

99 

96 

91 

97 

96 

99 

100 

101 

101 

99 

101 

96 

102 

106 

105 

106 

104 

106 

107 

106 

97 

95 

100 

101 

102 

103 

103 

Mm 

68 

62 

62 

64 

65 

64 

64 

67 

66 

67 

62 

64 

66 

63 

67 

^' 

70 

66 

64 

67 

7 1 

7 1 

69 

68 

65 

^65!* 

KETTLEMAN  STATION 

100 

100 

93 

97 

94 

91 

94 

97 

98 

97 

99 

99 

99 

100 

98 

99 

103 

104 

102 

104 

106 

106 

104 

96 

93 

99 

98 

100 

102 

101 

102 

Mm 

60 

68 

66 

5  8 

68 

70 

67 

67 

^' 

82 

64 

63 

69.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

97 

92 

96 

96 

88 

92 

94 

93 

96 

99 

99 

96 

98 

94 

98 

102 

100 

100 

101 

102 

100 

96 

91 

90 

95 

96 

97 

97 

96 

100 

96 . 3 

Mm 

59 

55 

5 1 

56 

52 

57 

59 

56 

5  7 

61 

68 

66 

69 

60 

56 

54 

59 

60 

63 

54 

59 

60.4 

LE  GRAND 

93 

92 

90 

94 

92 

88 

91 

92 

92 

94 

97 

97 

95 

96 

93 

95 

99 

96 

96 

96 

101 

100 

97 

92 

90 

93 

95 

94 

96 

96 

98 

94.7 

Mm 

57 

60 

56 

5  7 

57 

59 

59 

63 

65 

68 

69 

65 

61 

58 

59 

62 

62 

64 

57 

56 

61.1 

LEHQN  COVE 

MAX 

99 

96 

93 

95 

93 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

98 

97 

96 

97 

97 

102 

100 

100 

102 

105 

103 

101 

96 

94 

97 

93 

96 

96 

99 

99 

97.2 

Mm 

63 

59 

58 

5  5 

61 

62 

70 

63 

63 

66 

68 

68 

69 

74 

74 

70 

66 

63 

66 

69 

69 

66 

67 

63 

63.3 

L INDSAY 

MAX 

100 

97 

93 

96 

96 

92 

94 

96 

97 

96 

96 

99 

98 

99 

98 

99 

103 

102 

102 

102 

105 

105 

102 

98 

94 

98 

95 

101 

99 

101 

101 

Mm 

60 

59 

5  6 

61 

62 

66 

67 

66 

63 

6 1 

65 

66 

67 

67 

72 

7 1 

69 

64 

63 

64 

66 

66 

66 

65 

63 

63.6 

LITTLE  PANDCHE  DET  0AM 

MAX 

92 

95 

91 

92 

94 

89 

88 

91 

92 

94 

93 

97 

98 

95 

96 

94 

93 

96 

99 

100 

100 

102 

100 

95 

98 

89 

94 

96 

95 

97 

98 

94.7 

Mm 

63 

6  1 

56 

63 

60 

57 

6 1 

6  5 

61 

62 

69 

^' 

67 

70 

59 

57 

59 

63 

69 

67 

62 

63 

64.4 

LODGEPDlE 

MAX 

70 

71 

76 

73 

77 

76 

78 

72 

78 

73 

68 

74 

66 

66 

70 

73 

77 

78 

77 

78 

60 

60 

7T 

75 

74 

75 

76 

78 

79 

79 

79 

75.0 

Mm 

32 

37 

38 

39 

40 

39 

3  8 

42 

42 

43 

45 

42 

5 1 

50 

47 

47 

48 

46 

47 

49 

48 

47 

46 

43.8 

LOOI 

MAX 

95 

89 

91 

94 

94 

89 

92 

91 

91 

94 

96 

93 

94 

90 

92 

98 

101 

100 

99 

96 

98 

96 

96 

90 

85 

92 

92 

91 

92 

92 

96 

Mm 

54 

55 

54 

57 

56 

53 

56 

55 

59 

59 

56 

60 

6 1 

60 

62 

64 

62 

60 

62 

58 

56 

54 

56 

54 

56 

57,0 

LOS  BANQS 

MAX 

96 

96 

93 

95 

95 

89 

93 

91 

93 

96 

99 

99 

96 

95 

94 

97 

101 

101 

101 

101 

102 

100 

99 

92 

89 

94 

96 

96 

96 

95 

96 

Mm 

59 

60 

5 1 

55 

56 

56 

57 

60 

70 

62 

70 

67 

58 

56 

60 

60 

60.7 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 

94 

96 

93 

91 

94 

94 

87 

90 

90 

93 

93 

100 

96 

96 

94 

93 

97 

100 

100 

102 

103 

102 

101 

95 

69 

90 

95 

97 

95 

96 

97 

95.1 

Mm 

66 

6J 

60 

67 

60 

59 

63 

66 

57 

63 

68 

66 

69 

66 

62 

64 

71 

72 

72 

71 

73 

71 

70 

63 

63 

67 

67 

64 

66 

65.9 

MAnERA 

MAX 

97 

101 

97 

93 

97 

94 

89 

95 

96 

98 

97 

102 

99 

100 

102 

97 

100 

104 

102 

103 

103 

107 

106 

102 

96 

95 

100 

100 

101 

101 

100 

99.2 

Mm 

61 

59 

57 

59 

58 

53 

56 

61 

61 

61 

63 

66 

66 

67 

62 

62 

65 

67 

66 

67 

70 

73 

68 

62 

60 

60 

62 

65 

63 

60 

59 

62.7 

MANTECA 

MAX 

96 

95 

92 

93 

95 

96 

90 

93 

91 

94 

96 

96 

98 

96 

92 

93 

99 

104 

100 

101 

102 

101 

100 

93 

87 

90 

93 

94 

94 

95 

94 

95.1 

Mm 

58 

57 

54 

60 

58 

54 

57 

59 

56 

58 

61 

63 

63 

60 

60 

59 

62 

63 

65 

65 

63 

63 

64 

59 

57 

56 

57 

58 

58 

54 

54 

59.2 

S«*  R«f«renc»  Not«»  FoIlowlDg  StaUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age  ! 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MARIC0P4 

MAX 
MIN 

94 

70 

96 

70 

97 

70 

98 

70 

96 
74 

97 
69 

99 
69 

99 

71 

98 
74 

104 
75 

103 
80 

105 
79 

105 
77 

103 
72 

98 
66 

95 

70 

99 

82 

99 

73 

100 
74 

101 
73 

MEPCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

98 
57 

97 
61 

93 
58 

97 
57 

96 
57 

91 
51 

95 
57 

94 

57 

98 
58 

98 
57 

98 
58 

102 

67 

99 
66 

99 
60 

95 
59 

99 
57 

104 

60 

102 
63 

100 
66 

101 
65 

102 
66 

104 
67 

58 
65 

95 
57 

92 

97 
57 

99 
60 

98 

60 

96 
62 

98 
55 

100 
54 

97.9 
59.6 

MOOESTO 

MAX 
MIN 

95 
58 

92 
60 

93 
55 

95 
58 

89 

58 

90 
53 

93 
59 

92 
60 

95 
57 

95 
59 

98 
62 

97 

05 

96 
65 

93 
63 

93 

60 

97 

60 

102 
63 

100 
64 

100 
64 

101 
64 

101 
68 

99 
66 

94 
63 

88 
59 

89 
57 

93 
57 

94 
58 

94 
62 

95 
60 

95 

53 

99 
55 

95.0 
60.2 

NEWM4N  2  NW 

MAX 
MIN 

95 

58 

94 
53 

91 
50 

95 
65 

94 
54 

90 
50 

92 
55 

92 
58 

93 

58 

95 

58 

97 

60 

97 

65 

97 
64 

97 
60 

94 
55 

97 
56 

100 
62 

100 
63 

100 
67 

101 
62 

101 
65 

100 
66 

98 
64 

94 

57 

69 
54 

93 

56 

94 
58 

95 
59 

95 
58 

94 
54 

99 
55 

95.6 
58.4 

NORTH  FORK  R4NGER  STl 

MAX 
MIN 

91 
53 

94 
54 

92 
53 

90 
53 

B8 
53 

86 

50 

82 
52 

67 
56 

88 
56 

91 
55 

91 
57 

92 
58 

93 

60 

90 
56 

91 
59 

92 
56 

94 
59 

96 
62 

97 
62 

96 
60 

96 
63 

100 
62 

100 
64 

96 

60 

92 

60 

90 
58 

94 

62 

91 
62 

95 
63 

95 
62 

97 
60 

92.5 
58.1 

ORSNOE  COVE 

MAX 
MIN 

95 
61 

99 
58 

97 
56 

95 
5B 

96 
57 

94 
55 

87 
61 

93 
63 

95 
62 

97 
61 

97 
64 

98 
67 

98 
66 

97 
66 

99 
62 

98 
61 

98 
67 

102 
67 

100 
67 

102 
69 

102 
71 

106 
71 

103 
69 

101 
64 

96 
61 

94 
65 

96 
66 

95 

67 

100 
66 

100 
65 

101 
63 

97.8 
63.7 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

97 
58 

101 
61 

98 
59 

97 
56 

97 
55 

97 
53 

89 
56 

94 
62 

96 
60 

98 
62 

98 
66 

99 
66 

100 
65 

93 
67 

101 
63 

99 
61 

99 
66 

104 
68 

102 
69 

101 
69 

104 
68 

107 

71 

106 

70 

102 
70 

96 
64 

95 
67 

99 
69 

96 
70 

100 
70 

99 

70 

100 
70 

99.0 
64.5 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

84 
60 

83 
59 

82 
55 

82 
55 

81 
57 

79 
57 

79 
60 

81 
56 

62 
57 

83 
58 

86 
59 

86 
63 

85 

62 

64 
61 

85 
61 

87 
62 

89 
64 

89 
67 

91 
60 

94 
66 

93 
64 

93 

70 

92 
69 

90 
67 

88 
62 

89 
58 

68 
63 

89 
63 

89 
62 

92 
66 

94 
67 

66.7 
61.7 

S4N  LUIS  D4M 

MAX 
MIH 

94 
62 

93 
66 

93 
63 

91 
61 

94 

50 

66 
55 

S4 
56 

84 
58 

90 
55 

90 
60 

95 
62 

98 
60 

93 
60 

92 
66 

68 
62 

90 
62 

96 
67 

99 
72 

97 
68 

99 
62 

98 
72 

98 
53 

98 

70 

97 

60 

64 
59 

90 
58 

92 
61 

95 
61 

94 
66 

96 
66 

95 
59 

93.0 
61.3 

S0NQR4  RS 

MAX 
MIN 

94 
53 

96 
52 

94 

50 

94 
53 

94 
52 

89 
50 

66 
55 

90 
56 

91 
56 

93 
57 

98 
59 

97 
62 

94 
69 

94 
59 

95 
56 

94 

56 

9S 
57 

101 
60 

101 
63 

102 
62 

101 
63 

104 
65 

102 
66 

99 
60 

95 
57 

93 
57 

98 
60 

96 
61 

99 
61 

100 
58 

101 
56 

96.2 
56.1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

81 
43 

83 
4! 

82 
44 

82 
43 

75 
44 

76 
45 

75 
45 

76 
47 

78 
48 

60 
49 

64 
<,<> 

B6 
52 

63 
53 

76 
50 

81 

50 

64 
47 

85 
51 

S9 
54 

88 
54 

89 
55 

86 
56 

90 
58 

66 
54 

62 
49 

62 
49 

86 
53 

65 

52 

79 
51 

86 
64 

87 
52 

69 
52 

63.0 
49.9 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

96 
58 

93 
60 

97 
56 

97 
62 

89 

57 

92 
55 

94 
60 

91 
59 

94 
58 

97 
59 

98 
63 

98 
64 

96 
64 

92 
62 

94 
60 

100 
63 

103 
65 

101 
65 

102 
67 

102 
66 

100 
68 

99 
65 

95 
64 

85 
61 

90 
57 

94 
57 

94 
58 

96 

62 

97 
59 

96 
56 

101 
58 

95.9 
60.9 

STOCKTON  FIRE  ST4  NO  <i 

MAX 
MIN 

96 
52 

91 
56 

89 
53 

94 
53 

95 
55 

89 
52 

90 
55 

92 
58 

89 
53 

92 
52 

95 
59 

97 
59 

96 
62 

95 
59 

90 
65 

92 

60 

99 
60 

103 
62 

99 
64 

100 
64 

99 
63 

98 
61 

91 
62 

92 
59 

82 
57 

89 

55 

91 
56 

92 
52 

92 
56 

93 
55 

93 
54 

93.4 
57.2 

TEHACH4PI 

MAX 
MIN 

91 
45 

83 
57 

82 
57 

84 
59 

77 
53 

83 
48 

87 
56 

67 
52 

69 
51 

85 
51 

87 
57 

63 
54 

85 
57 

86 
54 

89 
57 

92 
63 

90 
62 

69 
63 

92 
65 

93 
64 

92 
63 

91 
62 

88 
61 

65 
57 

84 
55 

84 
63 

88 
60 

88 
63 

69 
62 

69 
62 

67.1 
57.4 

TEJON  PANCHO 

MAX 

MIN 

97 

70 

94 
66 

92 
63 

91 
67 

93 
69 

90 
62 

90 
66 

92 
62 

95 
69 

96 
67 

95 

70 

95 

71 

91 
72 

96 
70 

96 

70 

97 

69 

101 
74 

100 
76 

100 
75 

101 
76 

102 
77 

101 
74 

102 
74 

98 

71 

95 
63 

95 
67 

93 

70 

95 

70 

97 
76 

98 

72 

100 
72 

96.  1 

70.0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

96 
57 

97 
58 

96 

58 

92 
57 

93 
57 

93 
56 

86 
56 

90 
60 

93 

61 

9? 
62 

95 

63 

96 
64 

99 
65 

95 
66 

97 
65 

95 
63 

98 
64 

99 

70 

98 
68 

99 

70 

101 
70 

99 

70 

96 

70 

100 
65 

94 
64 

93 
66 

96 

70 

95 
66 

98 

70 

97 
68 

99 

70 

95.8 
64,2 

TICER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

90 
54 

90 
52 

90 
52 

91 
54 

67 
54 

84 
53 

85 
54 

66 
56 

67 
58 

90 
57 

93 
58 

93 
58 

92 
62 

90 
61 

91 
58 

93 
57 

96 
59 

96 
60 

98 
62 

98 
62 

99 
62 

98 
64 

98 
67 

94 
62 

91 
59 

95 
59 

94 

60 

94 
62 

94 
62 

97 
60 

99 
57 

92.7 
58,5 

TR4CV  CARBOna 

MAX 
MIN 

92 
61 

92 
54 

9! 
54 

91 
57 

93 
59 

92 
56 

94 

56 

95 
57 

98 
63 

99 

63 

97 
59 

96 
56 

94 
58 

100 
60 

103 
65 

100 
65 

101 
65 

103 
66 

101 
63 

100 
64 

95 
59 

87 
56 

93 
56 

94 
56 

94 
54 

95 
58 

96 
62 

95 
55 

95.9 
56,8 

TR4CV   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

94 
57 

89 
59 

96 
59 

96 
57 

86 
57 

91 
55 

93 
59 

88 
59 

92 
58 

96 
61 

97 
63 

96 

61 

95 
59 

67 
60 

93 
60 

101 
61 

102 
66 

100 
63 

102 
71 

102 
69 

100 
71 

100 
62 

95 
62 

85 
60 

89 
59 

94 
57 

93 
57 

94 

61 

96 
59 

95 
56 

101 
57 

94.8 
60.5 

VISALI4 

MAX 
MIN 

64 

66 

60 

93 
59 

95 
62 

93 
59 

87 
61 

92 
62 

95 
63 

61 

66 

69 

68 

69 

65 

64 

67 

101 
66 

'68 

^68 

100 

'72 

'70 

'65 

63 

65 

66 

67 

66 

66 

98 
63 

96.4 
65.3 

H4SC0 

MAX 
MIN 

96 
61 

100 
62 

98 
61 

95 
61 

98 
61 

97 
56 

89 
59 

95 
63 

97 
65 

98 
64 

98 
66 

97 
68 

95 
67 

98 

67 

99 
66 

99 
61 

99 
67 

104 
69 

103 
69 

102 

70 

103 
72 

105 
75 

105 

70 

104 
68 

98 
67 

95 
68 

99 
72 

98 

71 

102 
70 

101 
68 

100 
67 

98.9 
66.2 

yOSEMITE    P4RK  HEADOTPS 
*          t  t 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

ALPINE 

MAX 

MIN 

4V4L0N  PLE4SURB  PIER 

MAX 
MIN 

RARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

100 
60 

98 
61 

101 
61 

100 
56 

93 
52 

85 
54 

78 
53 

82 
48 

67 

50 

92 
54 

96 
58 

91 
63 

91 
63 

92 
55 

93 
56 

93 
57 

91 
58 

91 
67 

95 

67 

95 
64 

64 
64 

97 
65 

95 

63 

94 
60 

93 
56 

93 
59 

89 

61 

88 
61 

91 
61 

96 
63 

99 
64 

92.4 
59.3 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

99 
48 

101 
48 

101 
65 

97 
60 

96 
60 

91 
50 

75 
49 

82 
46 

88 
47 

90 
57 

91 
57 

94 
60 

91 
60 

89 
55 

88 

55 

90 
58 

97 
6! 

68 
61 

69 
66 

69 
69 

90 
60 

93 
58 

93 
62 

92 
59 

69 
59 

90 
68 

92 
59 

90 
56 

91 
59 

95 
59 

98 
69 

91,6 
57.6 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

84 
49 

85 
52 

83 
52 

86 
47 

78 
40 

73 
46 

71 
38 

74 
39 

75 
43 

75 
41 

78 
50 

75 
52 

75 
56 

77 
44 

60 
46 

61 
46 

76 
52 

70 
51 

75 
55 

66 

50 

74 
53 

80 
52 

78 
53 

60 
52 

60 
50 

60 
61 

60 
61 

74 
65 

76 
56 

76 
55 

80 
56 

77.3 
49,7 

BONITA 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
60 

76 
59 

76 
60 

78 
57 

60 
59 

77 
57 

79 
59 

80 
56 

79 
59 

81 
55 

83 
53 

81 
54 

80 
56 

79 
55 

79 
56 

80 
60 

64 

60 

63 
63 

60 
60 

79 
61 

61 
60 

79 
64 

60 
62 

79 
60 

78 
69 

78 
60 

79 
61 

79 
60 

64 
64 

63 
63 

79.8 
59.0 

eURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

99 
55 

95 
59 

95 
63 

92 
61 

85 
61 

77 
59 

76 
56 

84 
56 

87 
54 

90 
56 

67 

56 

89 
62 

88 
63 

88 
66 

94 
60 

89 
61 

92 
63 

91 
65 

91 
64 

91 
63 

93 
64 

90 
59 

90 
61 

59 

60 

59 

63 

SB 
60 

90 
62 

93 
65 

98 
67 

69.6 
60.6 

C4CHUM4  DAM 

MAX 
MIN 

90 
49 

92 
47 

94 
4! 

92 
46 

83 
52 

70 
51 

77 
50 

60 
49 

62 
51 

87 
50 

90 
49 

91 
59 

92 
54 

86 
50 

90 
51 

90 
46 

95 

52 

94 
56 

95 
57 

93 
57 

98 
60 

96 
58 

95 
54 

90 
55 

85 

51 

84 
55 

86 
53 

89 
53 

90 
53 

90 
62 

99 
52 

69.3 
52.2 

CAHPO 

MAX 
MIN 

103 
56 

97 
55 

99 

56 

92 
46 

86 

41 

81 
42 

62 
37 

66 
39 

91 
41 

92 
50 

92 
56 

90 
58 

90 
57 

91 
45 

91 
46 

96 

50 

90 
64 

91 

60 

91 
60 

90 
62 

94 
59 

94 

60 

91 
61 

93 
56 

93 
52 

90 
56 

88 
64 

90 
57 

96 
62 

98 
64 

100 
64 

91.9 
54,1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

101 
52 

98 
54 

96 
59 

96 
56 

89 
57 

82 
52 

80 
57 

87 
56 

91 
52 

92 
51 

94 
53 

93 
61 

93 
59 

91 
58 

91 
69 

96 
57 

69 
62 

94 

60 

96 
64 

94 

67 

94 
62 

96 
62 

94 

60 

93 
56 

92 
64 

95 

57 

67 
64 

92 
62 

98 
62 

102 
64 

103 
64 

93.2 
58.9 

CHUL4  VIST4 

MAX 

Mm 

71 
59 

69 
59 

70 
59 

70 
60 

70 
61 

70 
61 

70 
61 

67 
60 

70 
57 

70 
61 

71 
60 

74 
61 

72 
62 

73 
61 

71 
63 

72 
60 

68 
61 

70 
63 

72 
65 

72 
64 

70 
63 

73 
65 

73 
65 

71 
64 

72 
64 

71 
64 

70 
64 

72 
65 

71 
66 

72 
65 

73 
65 

71.0 
62.2 

CL4REM0NT   P0M0N4  COL 

MAX 
MIN 

96 
60 

94 

61 

93 
65 

89 
59 

85 

60 

73 
57 

78 
53 

64 
59 

87 
54 

90 
55 

85 
57 

69 
57 

88 
62 

67 
59 

90 
60 

89 

60 

87 

60 

92 
64 

89 
63 

89 
65 

94 
63 

89 
63 

90 
59 

67 
57 

66 
57 

64 
58 

63 
61 

87 
60 

68 
61 

94 
65 

96 
68 

68. 1 

60. 1 

C0R0N4 

MAX 

MIN 

99 
55 

98 
56 

96 
62 

92 
55 

90 
57 

79 
60 

80 
55 

86 
59 

90 
55 

93 
53 

89 
59 

90 
59 

92 
66 

91 
54 

92 
53 

94 

58 

90 
55 

95 
64 

91 
65 

92 
65 

90 
66 

95 
64 

91 
62 

90 
62 

88 
54 

68 
59 

87 
63 

89 
62 

67 
60 

96 
65 

97 
67 

90.9 
59.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

78 
58 

85 
60 

78 
61 

82 
62 

75 
61 

74 
61 

74 
60 

79 
63 

76 
60 

62 
57 

76 
59 

79 
62 

60 
63 

78 
60 

79 
61 

62 

60 

80 
65 

83 
64 

79 
64 

77 
64 

80 
63 

80 
63 

78 
63 

77 
62 

78 
61 

78 
62 

78 
62 

78 
62 

75 
62 

60 
64 

88 
66 

79.0 
61.8 

S«e  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  »li.ornu 


Slallon 

Day  of  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

 ^ 

5 

 ^ 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

curiHA 

MAX 

91 

97 

91 

90 

92 

91 

90 

37 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

96 

9! 

95 

100 

100 

99 

102 

104 

102 

100 

98 

93 

97 

94 

97 

97 

97 

95.2 

Mm 

50 

52 

50 

48 

47 

45 

47 

49 

50 

51 

56 

6 1 

56 

54 

53 

59 

60 

62 

61 

59 

56 

56 

61 

60 

61 

67 

55.1 

CUVAHACA 

MAX 

MIN 

90 

93 

92 

93 

66 

87 

76 

79 

79 

81 

65 

80 

81 

83 

84 

84 

85 

66 

87 

84 

61 

86 

67 

87 

60 

86 

86 

84 

85 

86 

92 

65,2 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

97 

100 

103 

97 

90 

79 

79 

79 

85 

89 

90 

95 

90 

89 

69 

90 

96 

91 

93 

93 

94 

96 

97 

93 

92 

92 

91 

89 

94 

96 

103 

92.0 

MIN 

50 

51 

57 

52 

50 

55 

52 

49 

48 

48 

49 

5 1 

5  8 

54 

53 

5  3 

5  5 

58 

59 

60 

60 

54 

53 

54 

54 

60 

60 

60 

64 

54.7 

EL  CAPITAN  OAH 

MAX 

101 

96 

99 

99 

91 

62 

77 

83 

68 

93 

96 

90 

94 

94 

93 

95 

90 

92 

99 

91 

68 

95 

95 

93 

92 

90 

68 

66 

91 

95 

99 

92.1 

Mm 

59 

57 

57 

53 

56 

59 

60 

5  5 

48 

50 

" 

60 

61 

59 

54 

56 

60 

62 

62 

62 

59 

63 

62 

59.3 

ELSINORE 

MAX 

105 

101 

96 

89 

81 

86 

90 

95 

96 

98 

96 

94 

95 

97 

102 

96 

96 

96 

95 

100 

101 

97 

97 

97 

92 

99 

101 

104 

105 

96.4 

Mm 

5A 

61 

56 

57 

56 

58 

51 

5  S 

54 

63 

63 

60 

^' 

63 

65 

67 

69 

70 

66 

52 

56 

58 

64 

62 

64 

8 1 

61.0 

ESCONDIDO 

MAX 

92 

9« 

95 

67 

79 

76 

79 

84 

87 

86 

88 

90 

SB 

86 

89 

67 

89 

92 

68 

84 

89 

88 

86 

86 

89 

83 

66 

84 

88 

93 

93 

87.3 

Mm 

5* 

5* 

57 

55 

5  8 

57 

57 

56 

58 

60 

59 

56 

54 

59 

60 

62 

62 

60 

61 

61 

58 

61 

64 

62 

62 

58.5 

FONTANA  KAtSER 

MAX 

103 

102 

100 

97 

97 

84 

84 

90 

93 

99 

97 

94 

93 

93 

94 

97 

94 

97 

96 

93 

97 

96 

95 

93 

93 

91 

88 

93 

96 

101 

100 

94.6 

Mm 

65 

68 

73 

72 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

67 

67 

69 

66 

67 

68 

65 

72 

70 

70 

70 

70 

67 

65 

64 

62 

65 

65 

66 

7 1 

^' 

66.7 

CULESPie  FIELD 

91 

92 

91 

83 

75 

72 

78 

83 

89 

91 

85 

90 

91 

91 

69 

84 

86 

92 

89 

85 

90 

91 

86 

86 

85 

84 

82 

66 

89 

94 

94 

87.0 

Mm 

57 

58 

60 

59 

6  1 

6 1 

62 

6  1 

56 

59 

61 

63 

64 

56 

56 

62 

62 

64 

64 

64 

69 

63 

62 

64 

64 

67 

65 

66 

67 

62.2 

HENSHAW  DAM 

99 

100 

98 

96 

99 

63 

76 

80 

89 

89 

94 

92 

90 

69 

69 

90 

98 

92 

87 

90 

66 

93 

92 

91 

89 

91 

90 

88 

92 

94 

97 

91.1 

Mm 

5 1 

55 

5  5 

50 

4  1 

47 

44 

43 

44 

43 

58 

56 

50 

50 

50 

56 

64 

60 

60 

61 

61 

54 

56 

60 

59 

64 

63 

65 

54.3 

lOVLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

92 

9J 

93 

86 

80 

60 

72 

78 

62 

83 

84 

83 

61 

63 

82 

89 

80 

77 

83 

79 

84 

86 

87 

85 

89 

88 

82 

63 

84 

89 

90 

84.2 

Mm 

53 

55 

55 

49 

43 

43 

39 

4  1 

44 

43 

54 

45 

43 

47 

^' 

51 

58 

53 

54 

54 

50 

49 

52 

5  8 

5  3 

56 

55 

SO. 9 

JULIAN  MVNOLA 

99 

97 

96 

86 

80 

74 

91 

88 

64 

86 

82 

91 

91 

90 

89 

90 

91 

86 

90 

92 

97 

97 

69.5 

Mm 

57 

62 

60 

5  3 

44 

44 

39 

67 

62 

5  8 

60 

59 

6 1 

61 

56 

54 

56 

65 

60 

64 

63 

66 

37.9 

LACUNA  BEACH 

MAX 

75 

75 

74 

74 

72 

69 

72 

72 

73 

73 

72 

75 

76 

77 

76 

76 

72 

77 

78 

77 

76 

79 

74 

79 

74 

75 

75 

74 

77 

79 

74.6 

Mm 

53 

60 

60 

60 

61 

60 

62 

63 

53 

60 

59 

61 

60 

59 

60 

61 

62 

59 

62 

60 

61 

62 

56 

54 

60 

63 

65 

63 

61 

63 

60.2 

LA  MESA 

86 

85 

66 

76 

72 

75 

73 

79 

63 

65 

81 

86 

66 

86 

65 

82 

80 

87 

85 

81 

89 

86 

83 

62 

80 

79 

78 

61 

S3 

89 

87 

82.3 

Mm 

59 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

5  8 

56 

60 

62 

62 

60 

60 

61 

60 

63 

65 

63 

63 

63 

64 

62 

6 1 

63 

63 

65 

65 

63 

66 

61.5 

LOMPOC 

65 

72 

69 

66 

61 

69 

72 

71 

69 

68 

73 

77 

72 

69 

68 

69 

75 

71 

73 

72 

73 

71 

73 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

73 

70.4 

Mm 

50 

49 

48 

49 

52 

54 

54 

54 

5  5 

53 

5  2 

5  3 

54 

53 

54 

5 1 

50 

51 

54 

5  5 

57 

56 

56 

58 

51 

57 

57 

56 

^' 

52 

53.4 

LONG  BEACH 

Mm 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

87 

67 

81 

76 

73 

75 

81 

82 

62 

79 

86 

86 

63 

65 

76 

76 

69 

65 

69 

89 

68 

89 

83 

83 

77 

81 

82 

S3 

68 

92 

83.1 

Mm 

59 

62 

65 

63 

62 

6  1 

61 

6  1 

59 

60 

59 

64 

64 

6  1 

62 

64 

64 

65 

64 

69 

64 

63 

64 

63 

61 

6  3 

65 

64 

64 

66 

68 

62.9 

LOS  ANCElES  W6  airport 

72 

76 

79 

73 

72 

72 

71 

73 

72 

71 

74 

75 

75 

73 

73 

74 

74 

76 

74 

73 

77 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

75 

78 

73.7 

MIN 

60 

6A 

67 

63 

63 

63 

63 

63 

6  1 

61 

6 1 

65 

64 

63 

64 

65 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

69 

64 

64 

65 

66 

65 

67 

69 

64.5 

LUb    AlitfCLE)   LiviL  L(K 

89 

86 

66 

79 

75 

71 

77 

80 

79 

61 

79 

82 

83 

82 

65 

63 

65 

87 

83 

S3 

89 

83 

89 

82 

82 

80 

82 

77 

79 

86 

90 

82.2 

Mm 

65 

6* 

69 

65 

63 

64 

63 

63 

61 

60 

63 

66 

66 

64 

65 

64 

66 

69 

66 

67 

67 

67 

65 

64 

65 

64 

66 

65 

69 

69 

72 

65.3 

HT  BALDy  NOTCH 

76 

75 

60 

76 

72 

65 

66 

66 

70 

72 

72 

66 

68 

70 

74 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

72.5 

Mm 

50 

^' 

54 

54 

54 

39 

54 

50.9 

MOUNT  WILSON  EC  336  B 

86 

86 

86 

83 

75 

70 

71 

72 

75 

77 

76 

72 

72 

73 

79 

64 

60 

77 

81 

61 

61 

84 

82 

80 

80 

82 

80 

81 

64 

87 

66 

79.6 

Mm 

62 

69 

63 

50 

50 

50 

54 

55 

59 

62 

60 

60 

6 1 

62 

63 

63 

69 

60 

6 1 

61 

6 1 

6 1 

63 

66 

66 

59.7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

72 

7* 

73 

73 

71 

73 

69 

70 

70 

70 

75 

73 

74 

71 

73 

71 

72 

74 

73 

71 

73 

72 

71 

70 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

77 

72.5 

MIN 

56 

6 1 

64 

63 

61 

61 

60 

6 1 

60 

60 

63 

62 

60 

56 

60 

62 

62 

63 

63 

6 1 

6 1 

63 

62 

60 

63 

64 

62 

63 

61 

64 

61.3 

OCEANSIDE 

MAX 

76 

75 

77 

77 

71 

74 

76 

75 

75 

74 

78 

79 

77 

77 

76 

76 

60 

61 

77 

76 

76 

78 

78 

77 

76 

78 

75 

77 

76 

80 

76.8 

MIN 

58 

62 

64 

59 

60 

58 

60 

62 

62 

6  1 

6  1 

62 

62 

62 

63 

61 

63 

63 

64 

62 

64 

65 

65 

63 

64 

68 

69 

65 

65 

66 

62.6 

0  J  A  I 

96 

9* 

91 

86 

80 

72 

73 

78 

83 

88 

85 

85 

86 

85 

86 

90 

88 

89 

86 

89 

90 

89 

35 

82 

85 

60 

62 

89 

89 

96 

97 

86.3 

Mm 

56 

^' 

54 

^' 

61 

56 

54 

56 

55 

60 

62 

63 

63 

62 

61 

56 

51 

56 

56 

59 

62 

65 

96.6 

OXNARO 

75 

74 

76 

79 

74 

68 

71 

72 

75 

71 

71 

77 

76 

77 

72 

74 

76 

76 

76 

75 

79 

80 

75 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

78 

74.7 

Mm 

54 

56 

56 

53 

56 

5  5 

55 

56 

5  7 

59 

58 

57 

55 

60 

60 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

57 

59 

60 

60 

60 

60 

62 

57. 9 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

92 

93 

92 

90 

88 

80 

77 

80 

80 

82 

65 

62 

60 

68 

87 

60 

64 

63 

82 

66 

87 

86 

87 

82 

64 

86 

91 

89.0 

Mm 

65 

69 

70 

64 

55 

46 

45 

5 1 

52 

5  1 

54 

54 

59 

61 

57 

61 

64 

68 

62 

62 

63 

62 

60 

65 

66 

66 

59.5 

PASADENA 

96 

93 

93 

92 

64 

78 

78 

82 

86 

89 

68 

88 

86 

87 

89 

89 

86 

92 

89 

89 

91 

90 

90 

87 

86 

85 

65 

67 

67 

94 

95 

88.2 

Mm 

59 

59 

64 

60 

6  1 

5  8 

56 

56 

54 

54 

62 

63 

60 

60 

61 

62 

64 

6  5 

65 

64 

64 

62 

59 

59 

5  8 

62 

61 

62 

65 

66 

60.8 

P£  RR  I  S 

102 

103 

100 

97 

86 

86 

62 

87 

94 

98 

96 

95 

92 

93 

93 

99 

96 

96 

97 

93 

96 

97 

96 

93 

95 

95 

91 

96 

96 

100 

100 

99.0 

Mm 

50 

60 

59 

54 

56 

54 

5  0 

5 1 

5  2 

5 1 

53 

54 

57 

56 

62 

57 

65 

63 

60 

57 

57 

57 

56 

55 

63 

60 

60 

60 

69 

57.0 

POMONA 

99 

97 

95 

93 

85 

78 

81 

87 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

69 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

91 

88 

69 

87 

89 

91 

97 

96 

91.0 

Mm 

55 

59 

64 

6 1 

6 1 

59 

5  7 

62 

56 

56 

56 

60 

61 

59 

59 

61 

62 

63 

65 

66 

64 

64 

62 

60 

58 

60 

60 

64 

62 

65 

67 

61.0 

99 

100 

96 

94 

84 

79 

81 

68 

92 

95 

93 

94 

94 

92 

94 

92 

92 

95 

93 

68 

99 

94 

93 

92 

90 

89 

86 

91 

94 

99 

98 

92.3 

Mm 

" 

56 

50 

50 

47 

42 

44 

56 

59 

5  8 

5  1 

5 1 

5 1 

58 

62 

60 

62 

60 

60 

59 

53 

49 

55 

61 

60 

59 

62 

66 

99.3 

103 

102 

100 

93 

65 

76 

83 

69 

94 

99 

96 

95 

93 

92 

94 

96 

95 

97 

99 

91 

98 

97 

99 

93 

94 

93 

67 

93 

97 

101 

103 

94.2 

Mm 

59 

65 

55 

63 

64 

59 

59 

60 

62 

69 

67 

67 

6* 

63 

63 

59 

58 

59 

56 

60 

63 

67 

69 

61.2 

RIVERSIDE  PIRE  STA«  Wi 

101 

100 

96 

95 

84 

76 

82 

69 

91 

97 

91 

94 

93 

91 

92 

96 

91 

97 

94 

93 

97 

99 

92 

92 

91 

90 

87 

91 

99 

99 

99 

92.7 

Mm 

56 

60 

56 

^' 

63 

64 

60 

59 

60 

62 

61 

66 

68 

69 

64 

63 

60 

58 

5  8 

63 

63 

63 

67 

69 

61.6 

RIVERSIDE  ExP  STA 

96 

99 

97 

95 

87 

60 

73 

80 

66 

90 

95 

90 

92 

90 

91 

91 

94 

91 

96 

94 

92 

96 

94 

93 

91 

90 

89 

87 

91 

95 

99 

91.1 

Mm 

53 

56 

5 1 

62 

62 

5  8 

5  8 

57 

60 

64 

69 

67 

63 

61 

61 

57 

57 

56 

62 

61 

61 

66 

67 

59.3 

CAM  DCQAiAoniun  rn  uncD 

10* 

104 

102 

93 

87 

76 

84 

90 

95 

100 

96 

97 

98 

93 

95 

100 

96 

96 

97 

92 

99 

96 

96 

95 

99 

94 

89 

95 

99 

103 

103 

95.6 

Mm 

5  7 

61 

61 

61 

45 

59 

56 

54 

59 

63 

60 

59 

59 

60 

63 

66 

62 

61 

63 

64 

63 

60 

59 

59 

63 

62 

63 

67 

69 

60.4 

SANOBERC  WB 

MAX 

66 

86 

62 

79 

73 

67 

71 

77 

80 

62 

83 

60 

79 

82 

85 

89 

85 

84 

84 

87 

86 

86 

84 

86 

89 

86 

84 

89 

69 

91 

89 

83.2 

Mm 

6A 

59 

55 

57 

60 

62 

64 

59 

60 

63 

63 

65 

64 

68 

67 

70 

67 

69 

64 

69 

66 

67 

66 

67 

66 

66 

62.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

77 

72 

68 

69 

70 

72 

73 

73 

76 

77 

77 

74 

75 

70 

75 

77 

77 

74 

77 

77 

79 

79 

73 

73 

74 

79 

75 

77 

81 

74.3 

Mm 

61 

63 

62 

61 

63 

62 

63 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

64.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

101 

98 

97 

100 

90 

87 

65 

90 

92 

93 

68 

90 

69 

90 

93 

90 

90 

96 

99 

9S 

93 

92 

92 

89 

67 

64 

91 

99 

100 

101 

100 

92.7 

Mm 

55 

57 

51 

62 

70 

59 

59 

5  8 

63 

58 

73 

63 

63 

63 

6 1 

59 

58 

57 

65 

62 

63 

65 

66 

67 

60.9 

SAN  GABRIEL  FIRE  06PT 

MAX 

96 

94 

93 

92 

84 

77 

79 

84 

87 

88 

87 

68 

67 

86 

90 

88 

86 

92 

86 

89 

91 

90 

90 

87 

86 

85 

86 

84 

87 

93 

96 

86.2 

Mm 

55 

59 

63 

62 

62 

60 

56 

60 

54 

54 

57 

61 

62 

58 

60 

61 

63 

63 

65 

66 

69 

64 

63 

60 

59 

60 

64 

63 

63 

69 

67 

61.1 

SAN  JACINTO 

MAX 

110 

109 

107 

99 

92 

84 

89 

95 

96 

102 

102 

100 

100 

99 

99 

105 

96 

98 

100 

98 

103 

102 

100 

98 

100 

99 

96 

96 

105 

106 

107 

99.9 

Mm 

57 

61 

61 

56 

56 

5! 

55 

56 

5C 

48 

57 

62 

66 

57 

56 

57 

64 

64 

63 

60 

66 

64 

64 

59 

57 

57 

64 

62 

64 

67 

66 

59,8 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

66 

76 

73 

68 

64 

6« 

65 

67 

66 

67 

66 

73 

76 

72 

71 

71 

69 

70 

72 

73 

74 

71 

73 

69 

67 

66 

66 

69 

70 

77 

78 

70.2 

Mm 

51 

5! 

5! 

50 

46 

52 

52 

52 

51 

51 

49 

56 

53 

50 

55 

5! 

58 

56 

56 

56 

58 

55 

58 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

56 

58 

54,4 

S««  R«l«r*nc*  Notes  ToUowlng  SlatlOQ  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stallon 

Day  of  Month 

O 
01 
(4 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  4Ni  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

87 
59 

84 

61 

85 
63 

79 
62 

78 
62 

74 

61 

76 
62 

78 
64 

80 
59 

81 

60 

60 
61 

63 

63 

84 

63 

64 

61 

81 
62 

80 
64 

86 

63 

85 

66 

65 

67 

86 
64 

85 
64 

83 
64 

61 

62 

80 
57 

79 
64 

81 
65 

80 
66 

83 
65 

87 

65 

90 
68 

82.2 
62.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

77 
56 

75 
55 

73 
57 

75 
57 

69 

57 

72 
56 

71 
57 

72 
55 

74 
66 

72 
56 

73 
57 

70 
54 

79 
57 

77 
56 

70 
55 

72 
59 

80 
60 

72 
63 

80 
60 

78 
60 

78 
60 

78 
60 

75 
59 

74 
58 

78 
61 

77 
60 

71 
60 

74 
60 

75 
59 

78 
59 

83 
60 

74.9 
58.0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

MIN 

77 
54 

79 
58 

78 

57 

73 
56 

71 
56 

71 
54 

74 
57 

72 
56 

66 
57 

69 
57 

73 
55 

79 
60 

78 
58 

71 
57 

74 
57 

76 
56 

74 

60 

60 
61 

77 

60 

74 
59 

77 
62 

75 
59 

74 
69 

79 
58 

81 
57 

71 
58 

73 
60 

72 
60 

72 
59 

77 
58 

81 
57 

74.8 
57.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
50 

73 
51 

73 
48 

66 
47 

67 
52 

69 
54 

70 
54 

55 

70 
55 

70 
54 

75 
54 

82 
54 

72 
53 

70 
54 

69 

51 

72 
52 

75 
50 

74 
58 

75 
56 

75 

57 

77 
56 

73 
57 

73 
56 

72 
58 

70 
51 

70 
55 

72 
57 

71 
57 

70 
56 

74 
54 

76 
52 

72.0 
53.8 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

71 
60 

71 
60 

70 
60 

71 
61 

68 
59 

70 
59 

'  70 
62 

7 1 
60 

66 
60 

65 

58 

66 

59 

71 
59 

74 
63 

70 
61 

67 
61 

68 
62 

70 
65 

71 
64 

69 
64 

69 
63 

70 
63 

69 
64 

68 
63 

67 
62 

68 

62 

68 
62 

70 
61 

68 
62 

66 
62 

70 
62 

73 
63 

69.2 
61.5 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

B5 

47 

84 
49 

84 
53 

80 
50 

74 
52 

76 
51 

78 
51 

77 

7  5 

82 
63 

83 
53 

80 
55 

85 
53 

80 
53 

80 
55 

85 
57 

63 
60 

83 
60 

86 
59 

82 
56 

80 
68 

78 
57 

79 
58 

77 
54 

77 
59 

78 
59 

80 
59 

65 
56 

89 
62 

80.6 
55.6 

TORRANCE 

MAX 

Mm 

80 
57 

82 
58 

83 
62 

77 
61 

78 
61 

72 
46 

72 
59 

60 

58 

73 
61 

73 
56 

78 
57 

83 
62 

82 
60 

79 
59 

80 
60 

80 
63 

80 
62 

79 
65 

77 
64 

81 
63 

76 
62 

77 
63 

76 
63 

79 
59 

76 
62 

77 
63 

77 
64 

75 
64 

80 
63 

69 
66 

78. 1 
60.7 

TUJUNCA 

MAX 

Mm 

100 
59 

99 
62 

94 
66 

88 
58 

79 
56 

72 
57 

78 
54 

56 

53 

90 
55 

89 
56 

90 
63 

88 
62 

87 
59 

90 
60 

92 
60 

89 
59 

92 
62 

90 
65 

90 
66 

94 
64 

94 
63 

92 
63 

91 

58 

90 
58 

87 

56 

87 
61 

90 
60 

93 
61 

100 
65 

100 
68 

90.0 
60.3 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
53 

85 
59 

85 
59 

83 

58 

78 
61 

73 
59 

76 
59 

61 

8 1 
54 

61 
58 

80 
59 

83 
59 

86 
59 

63 
59 

84 
59 

81 
58 

81 
61 

38 
60 

87 
64 

83 
63 

89 
61 

85 
59 

63 
61 

60 
59 

61 
55 

60 
60 

62 
63 

83 
64 

83 
62 

88 
62 

91 
63 

82.7 
59.7 

twitchell  dam 

MAX 
MIN 

87 
49 

82 
46 

65 
47 

85 
47 

7  8 
46 

70 
51 

71 
52 

7  3 
52 

77 
52 

76 
52 

83 
49 

85 

55 

80 
51 

75 
52 

60 
48 

81 
49 

82 
55 

32 
52 

83 
55 

83 
54 

81 
55 

78 
56 

75 
57 

74 

50 

74 
55 

76 
55 

77 
54 

76 
55 

34 
53 

69 
49 

79.4 
51.8 

UCLA 

MAX 
MIN 

86 

57 

83 
60 

87 
65 

79 
60 

70 
58 

66 
59 

71 
59 

73 
57 

75 
56 

76 
56 

76 
56 

79 
61 

80 
64 

79 
57 

81 
60 

76 

60 

83 
63 

85 
63 

78 
64 

75 
62 

82 
62 

82 
61 

79 
61 

78 
59 

78 
60 

76 
60 

79 
62 

78 
62 

77 
60 

82 
63 

86 
66 

78.6 
60.4 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

98 
58 

96 
60 

93 
64 

92 
58 

85 
56 

77 
55 

80 
49 

85 
57 

91 

93 
52 

90 
58 

91 
62 

89 
61 

88 
59 

90 
58 

93 
59 

68 
61 

94 
64 

91 
61 

92 
67 

95 
63 

96 
62 

92 
61 

69 
56 

68 
55 

90 
56 

85 
62 

68 
60 

90 
61 

96 
66 

98 
68 

90.4 
59.3 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

83 
56 

83 

58 

86 

58 

79 
55 

75 
59 

72 
58 

74 
58 

77 
57 

79 
58 

78 
55 

78 
57 

83 
60 

83 
59 

82 
58 

82 
58 

82 

60 

80 
60 

64 

61 

83 
63 

79 
64 

82 
61 

82 
61 

81 
62 

78 
63 

78 
61 

77 
61 

60 
62 

79 
63 

81 
63 

8  1 
63 

87 
69 

80.3 
60.0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

101 
51 

100 
56 

98 
54 

94 
50 

87 
49 

89 
50 

8 1 
37 

86 
39 

69 
42 

91 
41 

93 
53 

90 
55 

69 
55 

90 
45 

91 
47 

96 
48 

95 

53 

86 
59 

39 
56 

80 
59 

93 
57 

95 

58 

94 
59 

93 
54 

93 
48 

95 
53 

91 
48 

93 
57 

94 
59 

98 
62 

100 
61 

92. 1 
52.1 

VORBA  LINDA 

«           «  * 

MAX 

Mm 

94 

92 

93 

83 

79 

76 

78 

83 

66 

87 

66 

90 

89 

88 

90 

85 

86 

'l 

89 

87 

90 

89 

87 

66 

64 

82 

65 

85 

87 

92 

95 

86.9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNw 

MAX 

Mm 

113 
78 

115 
81 

115 
77 

109 
74 

107 
72 

102 
69 

101 

70 

102 
72 

104 
72 

106 
72 

106 
75 

107 
00 

105 
75 

102 
76 

107 

78 

106 
74 

103 
76 

105 
74 

105 
72 

100 
76 

119 
83 

113 
86 

116 
89 

111 
62 

117 
79 

112 
83 

106 
80 

110 
62 

121 
85 

113 
85 

120 
84 

108.9 
77.7 

BARSTOW 

MAX 

Mm 

106 
57 

107 
66 

107 
67 

106 
66 

99 

71 

94 
65 

95 
56 

95 

62 

98 
58 

98 
59 

96 
61 

97 
66 

97 
68 

98 
67 

101 
67 

103 
65 

103 
66 

96 
70 

100 
79 

100 
72 

101 
70 

109 
74 

104 

71 

102 

70 

104 
68 

104 
64 

103 
75 

102 
72 

101 
67 

104 
74 

108 
75 

101.2 
67.4 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

103 
58 

102 
62 

100 
64 

96 
58 

91 
55 

85 
52 

63 
54 

88 
53 

93 
53 

95 
53 

96 
58 

92 
58 

92 
65 

92 
57 

93 

57 

97 

60 

95 

70 

90 
64 

92 
62 

68 
68 

96 
64 

96 
64 

94 
64 

94 

60 

94 
58 

94 
59 

92 
64 

93 
61 

98 
65 

100 
68 

102 
69 

94. 1 
60.5 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
50 

101 
48 

99 
52 

96 
54 

94 

52 

88 
60 

69 
51 

91 
51 

92 
52 

93 
52 

95 

50 

93 
55 

66 
61 

93 
53 

97 
57 

99 
58 

98 
57 

99 
62 

99 
58 

96 
61 

101 
61 

97 
64 

99 
63 

99 
62 

99 
60 

100 
58 

83 
61 

96 
55 

96 
63 

99 
63 

101 
63 

95.9 
57.0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

69 
48 

70 
56 

69 

53 

71 
52 

66 
40 

61 

41 

64 

42 

64 
43 

68 
45 

71 
46 

70 
50 

74 
51 

72 
42 

67 
45 

70 
50 

75 
53 

77 
52 

77 
53 

76 
53 

74 
52 

77 
56 

78 
55 

76 
49 

61 
49 

77 
52 

77 
54 

78 
56 

72 
49 

74 
55 

76 
55 

60 
56 

72.6 
50.1 

BLVTHE 

MAX 

Mm 

BLYTHE  fAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

116 
85 

U* 
86 

117 
85 

117 
84 

108 
76 

104 
73 

103 
77 

103 
74 

107 
80 

108 
80 

109 
83 

110 
86 

112 
66 

111 
82 

111 
76 

105 
84 

91 
75 

103 
81 

107 
83 

105 
84 

111 
85 

111 
92 

99 
89 

110 
83 

110 
88 

102 
86 

106 
83 

109 
87 

106 
86 

114 

90 

115 
38 

108.3 
83.2 

BDPREOO  DESERT  PARK 

MAX 

Mm 

109 
78 

111 
77 

107 
80 

116 
80 

108 
67 

100 
69 

100 
60 

99 
67 

101 
69 

103 
69 

106 

77 

105 

80 

107 

79 

106 
69 

109 
69 

109 
73 

104 

79 

95 
63 

105 

79 

10* 
85 

101 
78 

110 
80 

112 
83 

103 
78 

110 
73 

102 
78 

100 
77 

100 
72 

106 
80 

107 
83 

112 
84 

105.5 
75.3 

BRAWLEV  2  SW 

MAX 

Mm 

108 
72 

106 
71 

107 
78 

113 
70 

115 
68 

107 
72 

104 
62 

96 
68 

101 
74 

102 
71 

106 
76 

103 
75 

107 
82 

110 
72 

108 
72 

1-05 
75 

98 
81 

98 
62 

100 
78 

108 
S3 

102 
79 

110 
80 

110 
81 

100 
79 

107 
76 

106 
80 

96 
77 

103 
78 

105 
33 

107 
30 

109 
81 

105.2 
76.  1 

CANTIL 

MAX 

Mm 

105 
57 

105 
58 

102 

79 

97 

77 

96 

76 

94 

67 

95 
56 

96 

60 

99 

60 

100 
63 

100 
60 

100 
66 

98 
68 

100 
73 

104 
66 

105 
72 

103 
67 

102 
72 

105 

73 

101 
75 

105 
73 

107 
74 

106 
73 

105 
75 

105 
74 

105 
63 

98 

76 

104 
72 

105 
78 

107 
76 

110 
79 

102.1 
69.7 

DAOGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

109 
68 

109 

76 

109 
77 

103 
73 

99 
75 

96 

72 

97 
64 

98 
68 

100 
69 

101 

70 

102 
72 

100 

74 

101 
76 

102 
77 

106 
74 

106 
74 

96 
78 

101 
78 

103 
79 

97 

60 

103 
60 

107 
80 

105 
80 

107 
78 

107 
76 

107 

75 

96 
81 

104 

79 

104 
32 

106 
81 

110 
82 

103.0 
75.7 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

117 
83 

120 
86 

120 
83 

117 
84 

112 
86 

111 
85 

117 
78 

109 
87 

110 
85 

111 
85 

112 
66 

113 
91 

113 
93 

110 
67 

114 
92 

116 
91 

116 
96 

114 
92 

115 
90 

116 
75 

112 
91 

117 
91 

117 
90 

115 
95 

116 
94 

117 
94 

117 
96 

115 
89 

114 
95 

115 
39 

121 
93 

114.8 
88.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

108 
84 

112 
89 

108 
86 

109 
84 

111 

79 

101 
78 

97 
75 

98 

76 

100 
77 

102 
82 

105 
82 

105 
63 

105 
85 

106 
84 

105 
64 

108 
86 

104 

76 

90 
76 

96 

81 

105 

79 

101 
72 

103 
67 

109 
68 

94 

84 

lOS 
67 

107 
65 

99 
64 

103 
85 

105 
87 

105 
89 

109 
83 

103.7 
82.7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

Mm 

108 
70 

110 
70 

110 
79 

114 

71 

109 
70 

lOS 
67 

103 
63 

103 
65 

105 
73 

107 
71 

106 
77 

108 
76 

110 
77 

110 
70 

108 
70 

108 
68 

105 
79 

103 
79 

109 
78 

109 
81 

112 
78 

112 
80 

110 
64 

no 

78 

110 
60 

106 
81 

105 
77 

107 
79 

109 
82 

111 
82 

115 
81 

108.4 
75.4 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

92 
62 

94 
72 

97 
74 

95 
69 

88 
66 

78 
53 

70 
51 

74 
52 

62 
61 

85 
66 

89 
64 

90 
61 

85 
65 

83 
65 

67 
66 

90 

70 

95 
68 

93 
66 

90 

70 

90 
72 

99 
73 

92 
74 

92 

71 

89 
68 

69 
69 

69 
67 

90 
64 

91 
67 

93 

70 

95 
74 

101 
75 

89.1 
66.7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

108 
81 

111 
83 

115 
86 

114 

80 

109 

73 

102 
69 

99 
75 

102 
75 

103 
78 

106 
79 

106 
81 

108 
83 

108 
84 

108 
79 

107 
80 

106 
62 

98 
81 

103 
63 

108 
65 

10! 
65 

110 
82 

110 
87 

106 
83 

107 
86 

106 
84 

102 
81 

103 
79 

104 
80 

107 
85 

107 
88 

113 
85 

81. '4 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

95 
52 

99 
59 

101 
61 

101 
66 

94 
63 

94 
64 

86 
60 

68 
59 

86 
60 

90 
5B 

91 
59 

94 
67 

93 
69 

89 
60 

92 
65 

96 
66 

96 
65 

95 
69 

96 
65 

98 
66 

96 
66 

95 
66 

96 
69 

98 
67 

97 
68 

97 
68 

93 
69 

94 
65 

97 
69 

94 
73 

99 

71 

94.6 
64.7 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

108 
78 

111 
78 

110 
75 

1  1  1 
92 

109 
67 

102 
64 

96 
63 

96 
67 

100 
68 

101 
69 

103 
69 

104 

77 

104 
81 

105 
74 

105 
67 

105 
77 

100 
76 

89 
72 

97 
76 

103 
75 

99 
76 

106 
76 

107 
83 

95 

80 

105 
71 

105 

78 

100 
80 

100 
80 

104 
33 

104 
81 

108 
83 

103.0 
75.5 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

lOB 
76 

110 
73 

113 
82 

115 

75 

106 
79 

103 
75 

100 
67 

100 
70 

103 
7! 

109 

72 

104 
79 

107 
79 

109 
84 

109 
76 

107 
77 

105 
77 

97 
81 

100 
83 

108 
82 

100 
65 

110 
63 

110 
63 

102 
85 

109 
65 

106 
62 

103 
83 

104 
80 

106 
81 

107 
84 

109 
37 

114 
33 

106.2 
79.5 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

110 
76 

110 
75 

116 
82 

117 
75 

108 
79 

105 
73 

101 
67 

103 
68 

103 
74 

107 
76 

103 
BO 

109 
79 

111 
82 

110 
74 

109 
76 

101 
77 

101 
81 

103 
83 

no 

85 

100 
85 

112 
61 

114 
64 

103 
64 

110 
85 

110 
82 

102 
82 

105 
79 

108 
82 

108 
34 

111 
86 

115 
84 

107.6 
79.4 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

95 

56 

98 
57 

102 
59 

100 

59 

90 
62 

9C 
59 

92 
59 

92 
57 

95 

61 

93 
63 

97 
65 

99 
64 

100 
52 

99 
67 

97 
67 

99 
66 

99 
65 

100 
61 

96 
65 

96 
69 

100 
69 

96.6 
62.2 

S«6  RsfflTODco  Notes  FoUowisg  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conllnmd  JULY  191)9 


SlalloQ 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INtllO  U  S  OITE  CUROEN 

108 

110 

109 

113 

113 

106 

109 

100 

101 

102 

109 

10! 

109 

110 

110 

109 

102 

99 

104 

110 

103 

112 

112 

103 

111 

110 

101 

103 

106 

106 

112 

Mm 

72 

71 

79 

82 

77 

70 

69 

70 

66 

67 

85 

78 

80 

82 

65 

82 

82 

79 

78!o 

INvQkERN 

lO* 

107 

lOB 

104 

104 

100 

96 

9! 

96 

98 

100 

99 

100 

99 

103 

103 

104 

106 

103 

10! 

104 

104 

104 

104 

104 

101 

103 

104 

106 

106 

102  5 

MIN 

57 

57 

58 

60 

59 

67 

68 

62 

62 

60 

^^6 

7  3 

72 

7 1 

7  2 

67 

67 

77 

75 

75 

76 

66,1 

IRON  MnuNTAIN 

112 

116 

11! 

113 

114 

116 

100 

100 

102 

104 

106 

109 

109 

1 10 

107 

111 

105 

91 

100 

105 

104 

109 

110 

101 

107 

110 

104 

105 

109 

108 

113 

1 07  •  3 

Mm 

6 1 

84 

87 

72 

70 

^' 

8 1 

75 

80 

77 

8 1 

75 

63 

64 

80.2 

LAKE  4PR0MHEA0 

90 

91 

84 

77 

77 

74 

70 

75 

77 

81 

63 

77 

76 

78 

60 

84 

81 

79 

79 

79 

81 

86 

61 

62 

61 

64 

81 

81 

66 

66 

86 

MIN 

5  9 

64 

60 

50 

5  5 

5  9 

5  9 

5  7 

59 

62 

61 

56.6 

LANCASTER 

102 

10! 

103 

96 

90 

84 

90 

93 

94 

9! 

96 

93 

92 

95 

99 

100 

100 

99 

101 

99 

102 

103 

98 

99 

100 

99 

96 

99 

102 

103 

105 

97  8 

Mm 

5  1 

62 

6 1 

66 

63 

58 

52 

54 

54 

64 

66 

58 

69 

69 

68 

69 

62 

69 

70 

63.6 

LUCERNE  VALLEY 

105 

10* 

102 

98 

99 

90 

91 

94 

94 

96 

97 

99 

97 

93 

101 

101 

97 

95 

97 

97 

98 

101 

101 

101 

102 

100 

85 

97 

98 

101 

104 

Mm 

57 

69 

71 

65 

66 

59 

53 

" 

54 

^' 

65 

63 

63 

64 

56 

63 

69 

69 

67 

65 

63 

59 

66 

69 

69 

62.8 

MECCA   FIRE  STATION 

106 

107 

112 

111 

107 

99 

100 

103 

10! 

105 

108 

109 

109 

107 

103 

97 

107 

110 

110 

110 

108 

110 

108 

102 

106 

107 

111 

112 

Mm 

76 

73 

76 

70 

65 

65 

70 

81 

80 

61 

81 

81 

76 

81 

80 

63 

83 

81 

'76!' 

MITCHELL  CAVERNS 

99 

102 

101 

99 

94 

90 

B7 

68 

88 

92 

94 

94 

95 

93 

95 

93 

93 

89 

67 

92 

98 

98 

93 

95 

94 

91 

94 

93 

97 

'"9 

Mm 

78 

69 

7  ^ 

70 

72!° 

MO J  A VE 

MAX 

102 

99 

9! 

91 

90 

88 

91 

92 

94 

93 

96 

99 

92 

94 

95 

100 

98 

97 

98 

100 

103 

100 

102 

89 

97 

101 

103 

96  3 

Mm 

70 

77 

68.9 

MOUNTAIN  PASS 

93 

95 

94 

94 

93 

91 

96 

9! 

91 

96 

98 

97 

93 

97 

96 

69 

92 

97 

96 

94 

98 

97 

93 

94 

99 

96 

89 

87 

92 

94 

96 

94 

Mm 

^' 

80 

79 

79 

77i5 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

80 

81 

81 

79 

74 

74 

66 

67 

71 

72 

71 

67 

73 

76 

75 

7! 

69 

67 

68 

69 

69 

72 

75 

76 

77 

78 

69 

66 

71 

72 

78 

Mm 

5 1 

50 

45 

38 

34 

40 

^' 

42 

46 

61 

49 

47 

50 

48 

46 

49 

54 

48 

50 

46.0 

NEEDLES    FAA  AIRPORT 

115 

118 

115 

115 

106 

101 

101 

104 

10! 

108 

111 

109 

1  1  1 

110 

110 

106 

93 

101 

105 

103 

113 

112 

101 

109 

113 

105 

107 

108 

110 

114 

117 

Mm 

81 

87 

84 

86 

81 

80 

76 

79 

62 

86 

88 

84 

83 

84 

80 

60 

80 

8! 

90 

68 

65 

90 

90 

65 

89 

67 

69 

93 

84.  1 

PALMDALE 

MAX 

100 

105 

103 

98 

93 

91 

65 

90 

92 

96 

95 

90 

89 

92 

95 

99 

98 

96 

98 

98 

97 

98 

9! 

93 

96 

96 

95 

96 

100 

104 

104 

Mm 

59 

61 

60 

70 

60 

70 

69 

65 

67 

^' 

^' 

65.4 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

103 

106 

104 

96 

90 

82 

90 

95 

9! 

96 

94 

94 

93 

95 

99 

102 

100 

100 

102 

99 

102 

103 

100 

99 

100 

102 

95 

100 

102 

104 

106 

Mm 

57 

5  5 

67 

63 

56 

67 

75 

73 

73 

73 

74 

67 

63!9 

PALM  SPRINGS 

11* 

114 

lie 

116 

113 

102 

98 

103 

10! 

109 

108 

108 

109 

109 

109 

106 

103 

104 

109 

107 

109 

114 

113 

109 

111 

108 

112 

110 

109 

109 

Mm 

7  3 

61 

79 

62 

63 

'e* 

'7416 

MAX 

111 

115 

111 

115 

111 

104 

101 

103 

104 

104 

106 

108 

109 

110 

108 

110 

106 

91 

100 

107 

107 

110 

112 

98 

107 

109 

102 

106 

108 

109 

113 

106  9 

Mm 

86 

82 

88 

94 

78 

78 

76 

81 

86 

87 

83 

81 

85 

^' 

82 

82 

82 

88 

89 

62 

65 

66 

84 

8! 

67 

86 

69 

83,4 

101 

102 

102 

96 

96 

91 

92 

92 

94 

9! 

95 

95 

94 

95 

99 

100 

99 

93 

100 

95 

100 

101 

101 

101 

101 

100 

98 

96 

100 

102 

104 

97  9 

MIN 

68 

69 

62 

62 

62 

6! 

70 

^' 

69 

7  1 

^' 

67,4 

SQUIRREL   INN  2 

82 

8! 

83 

78 

71 

70 

67 

69 

73 

7! 

75 

73 

72 

72 

77 

79 

79 

75 

77 

75 

76 

81 

76 

77 

76 

80 

76 

77 

79 

83 

65 

76  6 

Mm 

68 

69 

64 

56 

63 

65 

63 

63 

63 

66 

^' 

66 

68 

60,2 

YI^ERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

110 

109 

114 

114 

105 

99 

98 

102 

103 

106 

107 

108 

110 

108 

108 

105 

101 

104 

109 

104 

110 

111 

103 

109 

108 

104 

102 

108 

106 

114 

114 

Mm 

74 

81 

81 

81 

61 

80 

80 

81 

'77!' 

MAX 

107 

''a 

112 

104 

103 

96 

98 

99 

100 

101 

103 

102 

102 

102 

105 

107 

105 

104 

106 

106 

107 

107 

106 

107 

108 

100 

105 

105 

108 

111 

Mm 

68 

72 

68 

7  2 

67 

66 

81 

'°8 

8 1 

81 

^' 

80 

67 

92 

82 

twentynine  palms 

MAX 

111 

112 

112 

111 

104 

100 

97 

98 

100 

102 

105 

103 

105 

103 

105 

10! 

96 

103 

99 

102 

106 

106 

104 

108 

107 

100 

101 

103 

106 

104  2 

Mm 

7  1 

73 

74 

69 

59 

63 

62 

65 

70 

70 

75 

70 

75 

'e" 

72^1 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

98 

100 

99 

95 

92 

86 

98 

90 

92 

90 

91 

89 

96 

98 

94 

95 

93 

93 

99 

96 

95 

94 

97 

92 

92 

95 

98 

100 

94.7 

Mm 

*6 

55 

48 

46 

48 

5 1 

47 

56 

6  1 

59 

67 

59 

50 

67 

sei2 

victdrville  pump  Plant 

MAX 

98 

100 

104 

105 

95 

93 

85 

89 

92 

91 

94 

98 

93 

90 

94 

100 

99 

98 

94 

98 

97 

98 

101 

96 

99 

100 

101 

96 

98 

100 

104 

96.8 

MIN 

49 

61,6 

white  mountain  1 

MAX 

63 

64 

66 

67 

63 

62 

58 

62 

68 

67 

64 

66 

65 

66 

67 

68 

69 

68 

66 

67 

68 

70 

71 

72 

73 

71 

73 

67 

70 

68 

70 

67, 1 

Mm 

32 

31 

31 

29 

31 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

33 

37 

39 

36 

39 

40 

42 

44 

45 

43 

42 

39 

40 

42 

38 

39 

43 

43 

35,9 

WHITE  mountain  2 

MAX 

51 

53 

54 

54 

52 

52 

48 

45 

52 

52 

54 

56 

55 

55 

53 

57 

59 

59 

56 

59 

57 

56 

54 

56 

57 

56 

60 

52 

56 

56 

58 

54,8 

Mm 

36 

42 

42 

36 

35 

30 

30 

30 

33 

28 

28 

28 

27 

27 

38 

35 

40 

40 

42 

41 

43 

42 

43 

42 

42 

41 

43 

36 

44 

41 

44 

37,1 

WILDROSE   RANGER  STA 

MAX 

96 

99 

99 

98 

92 

90 

97 

87 

88 

69 

91 

92 

88 

90 

94 

9! 

94 

94 

96 

9! 

92 

95 

96 

96 

96 

97 

94 

94 

96 

97 

100 

93,6 

Mm 

61 

60 

64 

60 

58 

57 

58 

57 

60 

60 

59 

66 

67 

60 

63 

62 

66 

67 

67 

66 

70 

68 

70 

66 

70 

65 

71 

67 

69 

69 

74 

64.5 

SNOWFALL  AND 

SNOW 

ON  GROUND 

Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
TWIN  LAKES 

*       •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

HUNTINGTON  LAKE 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S«e  Relerence  Nolaa  Following  Station  Ind«x 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1968  -   1969  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        ♦  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

0 

29 

47 

198 

419 

659 

662 

589 

458 

356 

137 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

1 

80 

72 

279 

541 

849 

810 

772 

548 

409 

172 

119 

4652 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

1 

34 

50 

239 

603 

840 

864 

672 

569 

352 

100 

30 

4364 

CALLAHAN  RANGER  STA 

0 

77 

105 

402 

740 

1006 

1029 

837 

705 

525 

190 

81 

5700 

CECILVILLE  5  SE 

21 

118 

403 

697 

971 

1016 

825 

710 

554 

185 

129 

CLDVERDALE   3  SSE 

0 

12 

8 

109 

353 

630 

655 

545 

395 

275 

80 

26 

3089 

2482 

COVELO 

0 

52 

73 

322 

563 

857 

818 

694 

538 

377 

142 

43 

4479 

CRESCENT  CITY   1  N 

202 

138 

338 

543 

473 

DUTTONS  LANDING 

38 

30 

14 

209 

659 

486 

385 

298 

161 

80 

ELK  VALLEY 

16 

78 

123 

400 

611 

796 

873 

743 

519 

494 

172 

102 

5027 

EUREKA  WB  CITY 

260 

179 

220 

354 

388 

566 

644 

519 

508 

449 

352 

246 

4685 

4543 

FERNDALE   Z  NW 

217 

131 

205 

345 

400 

581 

629 

525 

503 

432 

315 

212 

4495 

FOREST  GLEN 

20 

103 

99 

390 

645 

920 

967 

785 

708 

491 

198 

5245 

FORT  BRAGG 

277 

159 

210 

329 

389 

588 

585 

512 

508 

448 

329 

236 

4570 

FORT  BRAGG  AVIATION 

297 

164 

212 

348 

591 

586 

502 

508 

465 

342 

242 

FORT  JONES  RANGER  STA 

1 

84 

129 

452 

758 

1018 

1094 

838 

583 

505 

168 

74 

5804 

FORT  ROSS 

254 

147 

148 

315 

383 

576 

539 

475 

459 

421 

340 

240 

4297 

CRATDN 

29 

35 

183 

403 

649 

656 

542 

442 

343 

147 

60 

3224 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

0 

38 

56 

275 

848 

926 

695 

540 

385 

105 

35 

3997 

HEALDSBURG 

0 

3 

5 

73 

315 

571 

584 

485 

323 

223 

50 

15 

2647 

2558 

HILTS 

13 

122 

162 

446 

734 

1074 

1130 

884 

752 

553 

272 

99 

6261 

HODPA 

4 

31 

46 

223 

452 

711 

771 

611 

480 

356 

108 

37 

3830 

KENTFIELD 

14 

10 

144 

351 

583 

619 

488 

390 

283 

129 

41 

3052 

KLAMATH 

183 

130 

153 

326 

424 

627 

699 

564 

514 

464 

283 

199 

4558 

KNIGHTS  VALLEY 

28 

250 

416 

682 

658 

573 

LAKE   PILLSBURY   NO  2 

4 

38 

70 

309 

531 

832 

813 

712 

576 

50 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

20 

173 

180 

516 

815 

1135 

1140 

980 

884 

650 

302 

193 

6988 

MOUNT  HEBRON  RS 

57 

202 

288 

601 

914 

1246 

1245 

1039 

995 

736 

385 

251 

7950 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

12 

10 

11 

121 

331 

558 

585 

450 

345 

265 

93 

42 

2823 

2778 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

196 

135 

167 

364 

473 

663 

696 

588 

534 

484 

307 

223 

4850 

ORLEANS 

0 

18 

41 

202 

438 

733 

793 

621 

472 

323 

70 

29 

3740 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

11 

17 

19 

143 

360 

582 

609 

491 

403 

326 

121 

51 

3143 

2933 

POINT  ARENA 

217 

108 

153 

284 

395 

523 

551 

480 

461 

400 

339 

231 

4142 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

23 

29 

166 

412 

704 

667 

587 

441 

333 

62 

28 

3452 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

0 

21 

36 

224 

435 

707 

692 

608 

473 

369 

136 

54 

3755 

SAINT  HELENA 

0 

12 

16 

135 

369 

635 

645 

527 

399 

298 

67 

20 

3123 

2900 

SALYER   RANGER  STATION 

3 

29 

40 

SAN  RAFAEL 

3 

2 

12 

67 

267 

495 

535 

414 

290 

231 

57 

45 

2419 

SANTA  ROSA 

3 

5 

12 

130 

337 

560 

613 

476 

368 

286 

111 

40 

2961 

2973 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

2 

72 

63 

333 

652 

937 

976 

765 

623 

480 

157 

59 

5124 

SCOTIA 

132 

99 

123 

273 

366 

624 

649 

571 

481 

426 

272 

182 

4198 

3589 

SHELTER  COVE 

197 

117 

130 

231 

333 

515 

476 

384 

393 

184 

SONOMA 

0 

9 

20 

148 

366 

621 

629 

495 

377 

310 

85 

30 

3090 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

0 

79 

83 

371 

692 

990 

1052 

880 

775 

524 

165 

TULELAKE 

18 

145 

211 

495 

794 

1116 

1116 

904 

825 

633 

241 

159 

6658 

UK  I  AH 

0 

16 

12 

142 

382 

641 

631 

534 

392 

313 

61 

21 

3145 

2876 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

0 

68 

86 

339 

670 

911 

1003 

795 

569 

480 

155 

57 

5243 

4734 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

I  8 

118 

167 

470 

744 

1028 

1054 

851 

774 

596 

245 

129 

6194 

WILLITS   1  NE 

<;? 

62 

47 

262 

464 

741 

695 

625 

507 

420 

143 

89 

4084 

WILLOW  CREEK   1  NW 

198 

440 

738 

802 

640 

504 

375 

93 

29 

5233 

*         *  ♦ 

■a 

7n 
'  u 

9  6 

360 

700 

982 

10*t3 

816 

572 

467 

160 

64 

5473 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

9 

140 

169 

451 

769 

1185 

1175 

979 

905 

635 

291 

168 

6876 

ALTURAS   RANGER  STATION 

16 

163 

203 

482 

821 

1119 

1091 

963 

841 

608 

257 

130 

6694 

6810 

AUBURN 

0 

17 

9 

122 

406 

665 

687 

591 

438 

297 

80 

17 

3329 

2908 

BERRYESSA  LAKE 

0 

12 

3 

87 

320 

619 

628 

555 

415 

257 

62 

10 

2978 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

6 

163 

93 

326 

656 

988 

929 

971 

848 

677 

254 

206 

6117 

5507 

BOWMAN  DAM 

9 

174 

110 

372 

692 

1040 

974 

970 

848 

674 

316 

200 

6379 

5762 

BRANNAN  ISLAND 

0 

2 

4 

84 

359 

654 

651 

491 

363 

202 

63 

34 

2907 

2789 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

0 

17 

6 

135 

377 

660 

663 

544 

414 

246 

31 

0 

3093 

BURNEY 

22 

145 

187 

469 

737 

1057 

1088 

903 

817 

596 

235 

113 

6370 

CANYON  DAM 

6 

130 

189 

543 

780 

1115 

1142 

1012 

1035 

707 

294 

175 

7128 

6763 

CENTERVILLE  PH 

0 

16 

7 

94 

433 

700 

679 

551 

418 

263 

37 

3 

3201 

2720 

CHESTER 

28 

182 

220 

509 

799 

1167 

1169 

1027 

979 

720 

298 

191 

7289 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

0 

1 

10 

96 

401 

669 

661 

517 

392 

213 

19 

0 

2979 

2805 

CLARKSBURG 

0 

9 

5 

135 

394 

683 

660 

507 

402 

225 

55 

9 

3085 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  257  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 
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btation 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

0 

34 

44 

245 

495 

772 

765 

676 

546 

384 

101 

26 

4068 

colpax 

0 

2  2 

9 

180 

446 

727 

654 

3297 

COLUSA   I  SSW 

f\ 

V 

2 

12  2 

396 

687 

687 

514 

374 

205 

20 

2 

3012 

2670 

DAV IS  2  WS W 

0 

]^ 

115 

360 

659 

661 

508 

386 

215 

38 

6 

2979 

2729 

DEER   CKbcK    KUWcK  MDUjc 

12  8 

12  8 

469 

733 

1044 

943 

770 

561 

241 

176 

5677 

DE  SABLA 

0 

58 

32 

222 

549 

848 

799 

767 

592 

432 

120 

70 

4489 

4091 

DOBBINS  COLGATE 

0 

113 

662 

662 

573 

219 

nnuMTLXMI  1  C     DANITED  ^TA 
UUWiiltVlLLt     KA'NOCR  J'H 

2 

84 

84 

349 

830 

476 

157 

88 

EAST    PAKK  KtbcKVUiK 

0 

2  3 

22 

165 

47? 

756 

735 

638 

493 

366 

70 

1 7 

3759 

32  36 

FAIRpIcLD    rlRc  ilAllUiN 

1 

5 

i  1 

96 

342 

622 

631 

494 

367 

73 

^  7 

2874 

folsom  dam 

0 

2 

e 

70 

362 

618 

643 

513 

378 

230 

52 

9 

2885 

GcUKufciUWlN    KAfNOtK  blA 

Q 

70 

3  2 

206 

1 40 

77 

GRASS  VALLEY  N0«  2 

0 

0  0 

->  U  5 

778 

719 

570 

4  5  S 
*♦  ^ 

138 

68 

4266 

HAT   LKttK    rn   MU  1 

lie 

164 

462 

722 

10*^9 

1069 

899 

775 

550 

204 

97 

6111 

5313 

J  c         V AL  L  c  Y 

L  o 

X  86 

233 

4  6  6 

84  2 

1109 

108  9 

971 

973 

675 

338 

240 

7 162 

LAKEPDRT 

0 

17 

26 

215 

487 

759 

743 

645 

491 

356 

77 

24 

3640 

LAlVCJrIUfvC 

Q 

1 9 

19 

142 

470 

806 

630 

707 

487 

361 

43 

1 5 

3699 

1  AlCt    ^DAIII  niMfi 
LAtVC  jrMiJLUiiNv 

5  3 

230 

162 

461 

731 

1082 

1014 

996 

871 

705 

360 

259 

69?4 

6405 

1  Al/C     CDAMI  nTMr  HAM 

£  3  C 

MAM7AMTTA     1  Al/P 

4  0 

25  3 

24  8 

550 

861 

1215 

1179 

1129 

1096 

857 

410 

302 

6142 

MARYSVILLE 

0 

2 

1 

76 

346 

636 

633 

469 

338 

167 

21 

0 

2669 

2511 

Mr  r  1  ni in 

1 2 

133 

131 

426 

691 

1004 

1043 

896 

762 

601 

232 

118 

6049 

5800 

M  T  M  C  R  A  1 
n  X  IN  C  ^  A  L 

3  4 

234 

224 

544 

827 

1161 

1140 

1 046 

956 

757 

380 

270 

7595 

7097 

MnNTTCFlin  HAM 

0 

1 2 

5 

99 

350 

629 

646 

551 

446 

295 

72 

15 

3122 

5 

14  5 

140 

454 

737 

1038 

105  3 

903 

775 

593 

211 

115 

6169 

5722 

NEVADA  CITY 

0 

99 

1U2 

387 

624 

890 

800 

799 

685 

501 

192 

87 

5166 

4687 

n  D  1  A  w  n 

U  K  L  A  IN  U 

Q 

Q 

96 

377 

699 

724 

5  59 

397 

218 

19 

3100 

2647 

no  n V/  T 1  1  c 

UKUv  1  LLC 

Q 

79 

363 

639 

64  1 

485 

350 

191 

1 5 

Q 

2  770 

KAKAUIjC 

Q 

32 

130 

4  5  8 

742 

719 

649 

459 

330 

8  1 

29 

3635 

Di   ATCDV/TI  I  C 

Q 

5  5 

4  5 

b  :^  1 

52  8 

806 

725 

694 

555 

399 

133 

49 

4240 

i  1   1  9 

PLACERVILLE  IFG 

0 

46 

22 

150 

448 

735 

647 

661 

512 

356 

93 

45 

3735 

D  1   A  T  T  M  A 
r  L  A  1  1  N  A 

Q 

■a  7 

559 

64  8 

941 

810 

638 

87 

34 

465  7 

D  n  D  T  n  1  A 

FUR  1 U  L  A 

166 

245 

495 

1  1  5  h 
1  i  t  w 

1087 

974 

64  1 

1  Q  1 

7063 

7  1  O  1 

A 1 1 T  u  r  V 

U  U  1  1 1  T 

7 

8  5 

i  J  J 

64  8 

972 

98  2 

844 

480 

162 

78 

5473 

R  Q  1  9 

3 

1^ 

67 

364 

66 1 

690 

52  2 

347 

210 

4 

2900 

2515 

REDDING  FIRE   STA  ND  2 

0 

1 

5 

64 

358 

710 

693 

566 

296 

164 

5 

1 

2865 

2502 

R nr k I  IN 

rv  LI  v«  r>  L  I  1  • 

0 

7 

1 8 

135 

409 

671 

646 

505 

417 

244 

49 

3103 

3010 

Q 

3 

2 

97 

374 

66  2 

64  4 

4  86 

364 

230 

2929 

0 

2 

84 

356 

610 

595 

436 

296 

169 

29 

5 

2590 

2587 

•sUa*\Ta  ham 

JriAjlA  UAH 

Q 

1 3 

7 

101 

392 

7  38 

747 

655 

425 

CO^ 

3  8 

1 6 

3397 

SIERRA  CITY 

8 

153 

84 

332 

653 

987 

946 

909 

737 

563 

193 

136 

5701 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

44 

188 

225 

490 

823 

1161 

1091 

1097 

1034 

635 

299 

203 

7290 

6963 

1 03 

317 

318 

619 

903 

1269 

1152 

i  X  '  3 

1071 

85  8 

595 

4  69 

6869 

^THNY    r.HRf.F  RF^FRUdlR 

Q 

1 2 

123 

416 

733 

712 

595 

4  S  1 

38 

3405 

3029 

9TRAURFRRV    UAI  1  FV 

g 

i  ^  o 

7  2 

353 

636 

9*^9 

876 

666 

Tin 

560 

C  U  £ 

A  HO 

TURNTABLE  CREEK 

0 

18 

12 

100 

393 

738 

736 

650 

390 

271 

46 

11 

3365 

Tu  IN    1  Ak  F  <s 

■  nil'  L**f\C3 

216 

409 

368 

667 

9  38 

125^ 

1163 

1203 

998 

567 

551 

94  85 

VAC  AV I L  L  E 

Q 

12  5 

370 

667 

664 

489 

375 

231 

32 

1 0 

2973 

2722 

VOLTA  POWER  HOUSE 

0 

2  4 

1 9 

153 

465 

782 

7  3  7 

684 

485 

1 K  n 

^  7  u 

5 1 

34 

3784 

WHiSkFVTnWN  OF^ 

1 3 

457 

761 

ICS 

656 

447 

284 

46 

1 5 

WI LLIAMS 

0 

7 

4 

94 

376 

648 

553 

387 

208 

23 

3 

WILLOWS 

0 

9 

0 

104 

397 

702 

720 

568 

418 

245 

22 

4 

3189 

2666 

WILLOWS  USBR 

0 

0 

0 

77 

347 

633 

681 

526 

355 

198 

14 

0 

2831 

WINTERS 

Q 

5 

Q 

75 

347 

64  3 

6  5  5 

t  7  3 

1 76 

1  7 

9  7  7 

WOODLAND   1  WNW 

0 

4 

1 

95 

383 

656 

661 

506 

375 

196 

23 

4 

2904 

2494 

>4>             4  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

99 

260 

362 

599 

840 

1311 

1223 

1235 

1196 

767 

417 

293 

6602 

BDOIE 

206 

410 

469 

745 

1017 

1333 

12  5  4 

1314 

i  J  J  £ 

99  1 

610 

483 

10184 

BR  I DGEPORT 

132 

32  8 

453 

691 

696 

1313 

12  34 

1      7  7 

1404 

862 

506 

36  7 

9533 

CEDARV I LLE 

4  34 

ft  ?  1 

981 

950 

913 

556 

1  :i  7 

0  J  1  0 

6089 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

1 00 

2  87 

345 

J  ~  5 

882 

I  Q  7 

I I  0  f 

117  3 

1187 

1111 

611 

466 

355 

8601 

DOYLE   5  SSE 

0 

90 

167 

433 

733 

1004 

908 

674 

776 

518 

186 

96 

5787 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

0 

96 

150 

453 

762 

1052 

9  78 

874 

777 

158 

75 

5  6  9U 

FORT  BIOWELL 

9 

115 

172 

44 1 

780 

1  U  t  V 

996 

649 

5  51 

234 

19  7 

6232 

6356 

MONO  LAKE 

119 

188 

438 

757 

1  nA7 
i  u  o  / 

1036 

1091 

10  66 

631 

t  0  7 

194 

6662 

SQUAW  VALLEY 

65 

2  39 

306 

?  o  *t 

ft  "7  /. 

1  £  J  1 

1136 

1171 

1131 

8  26 

4  79 

323 

8  367 

SUSANVILLE  AIRPORT 

0 

106 

147 

447 

767 

1058 

1020 

920 

614 

538 

197 

105 

6119 

6029 

TAHOE  CITY 

6  4 

2  62 

339 

617 

8  49 

1049 

1076 

1075 

819 

491 

35  8 

ft  1  9 

8201 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

895 

1263 

1137 

1194 

1166 

832 

446 

347 

TERMO 

40 

195 

315 

568 

868 

1241 

1202 

1095 

1097 

671 

352 

224 

7888 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

92 

261 

330 

587 

920 

1296 

1163 

1156 

1061 

82't 

459 

341 

8510 

8138 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 

nTT  V  TTIMC 

WOQOFDRDS 

0 

119 

146 

401 

708 

940 

885 

949 

886 

574 

217 

L  b  IN  1  R  A  L    L  Ua3  I 

UKAilNAuC 

AVILA  BEACH 

47 

21 

36 

69 

104 

335 

314 

349 

274 

171 

145 

28 

1893 

BEN  LDMOND  NO  3 

1 0 

19 

35 

155 

315 

590 

501 

514 

■aoo 

P7  7 

312 

i  i  o 

7 1 

303S 

2929 

D  C  D  k  C  1  P  V 

151 

96 

6  2 

1  7i 

5  i  H 

PIP 

R  a  ^ 
p  p  p 

436 

349 

307 

206 

154 

3299 

DtlDI  TMTAMC 

57 

33 

48 

330 

Pit 

554 

427 

374 

301 

140 

49 

2999 

TADMPI      V/AI  I  PV 
LAf^nCL  VHLLCi 

96 

62 

64 

157 

295 

52  2 

444 

A.  7  A 

42  ' 

375 

250 

117 

3285 

CROCKETT 

5 

3 

5 

85 

303 

607 

627 

482 

371 

219 

93 

41 

2841 

c no  T   no  n 

r  UK  1     UrV  U 

242 

1  J  o 

139 

C£.c. 

P  70 

R  A  4 

P  D  *T 

465 

438 

395 

303 

185 

384fi 

G I L  RO Y 

]^ 

I  ^ 

2  2 

117 

309 

610 

572 

i  7  A 
4  f  0 

373 

257 

9  4 

27 

2869 

LI  A  1   C     MnnW  DAV 

HALp    nUUN  BAY 

0  1  P 

1  S  7 
i  P  ' 

1  7n 

5  7n 

34  8 

A  7  1 
4  '  i 

535 

483 

418 

439 

358 

274 

4141 

Un llTCTCD     1  cu 
nU  LLi^ltK  i 

a  7 

5  1 

4  5 

1  A  7 

347 

A  n  7 

580 

478 

422 

343 

1 60 

79 

3286 

2463 

KING  CITY 

3 

3 

28 

141 

291 

540 

466 

430 

358 

234 

67 

13 

2574 

2591 

LlVtKnUKt    LUUiNlY    p  U 

0 

1 7 

127 

33  8 

617 

58  5 

477 

397 

291 

61 

33 

2949 

2830 

1  n  ^      A  Tn ^ 

Luj    u A  I  U ^ 

2 

1 0 

p  n 

C  V 

1 J  p 

542 

5  30 

472 

360 

233 

73 

4 1 

2786 

2688 

MADTTMC7     CTOC  CTATTHM 
nAKIlMti,    rlKt    5101  lU'' 

0 

O 

1  1 

127 

34  8 

633 

609 

463 

301 

162 

77 

2  1 

2758 

MPIMTCDCV 
nUlN  1  t  K  C  I 

182 

96 

ft  7 

1  ft  r\ 

263 

460 

442 

422 

362 

344 

2  75 

184 

3299 

MONTEREY  NALF 

169 

93 

106 

212 

285 

212 

434 

412 

360 

355 

268 

177 

3103 

nUKMJ    DAT     Plf\C  UCrl 

172 

1  77 
it* 

124 

i  o  u 

430 

P  ^  0 

385 

378 

327 

276 

160 

3086 

1 0 

47 

2  2 

12  7 

370 

639 

5  84 

612 

453 

356 

171 

137 

352  6 

100 

74 

?  1  Q 
&  1  7 

520 

809 

729 

842 

558 

229 

194 

4584 

MAT IMTPMTn  nAM 

iNAClnltrifU  UAn 

0 

3 

2  2 

9 1 

34  5 

646 

543 

536 

411 

311 

99 

30 

3037 

NEWARK 

21 

15 

12 

116 

294 

508 

537 

419 

340 

243 

100 

45 

2650 

HAI^I  AWn    Uin  ATBDnPT 

7  0 

1  C 

1  7 

1  A 
i  o 

290 

Q  7 

514 

402 

350 

292 

157 

110 

2840 

2870 

DAin    AITfl    r  1  TV  uaii 
"ALU    ALIU    LilT  rlALL 

•J 

2  2 

i  P  1 

322 

P  P  1 

452 

366 

257 

106 

30 

2  846 

1 4 

2  6 

i  c  0 

357 

641 

R  ';i  R 
P  P  P 

474 

385 

238 

79 

33 

2911 

OAcn   dHdicc    caa  ad 
rAjU    KUoLcj    taA  Ar 

0 

1 

2  5 

86 

357 

640 

5  31 

490 

396 

267 

82 

23 

2898 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

0 

6 

15 

101 

331 

599 

545 

559 

420 

286 

63 

35 

2962 

i  P  0 

9  3 

99 

1  ^  A 
i  P  0 

2  22 

H  P  i 

•a  7  fl 

389 

360 

249 

207 

8  7 

2631 

DnTMT     DTPnDAC     Dl  AWPA^ 

1  7? 

1  O  7 

^  P  i 

290 

443 

399 

392 

390 

376 

303 

194 

3592 

PHRT    rHTTAI^n    NA\/M  nPD 
rUKI     LPIiViAww    IN  AVAL  UCr 

Q 

149 

^  7  o 

P  1  7 

646 

O  P  i 

469 

384 

261 

p  p 

1 9 

30O2 

DDTCCT  WAllPV 

Q 

45 

6  0 

P  4/^ 
fc  H  D 

A.  7  H 

775 

A  7  1 
O  /  i 

A  7  n 

i;  7  a 

ACQ 
45> 

160 

63 

4195 

REDWOOD  CITY 

8 

5 

24 

U7 

332 

531 

541 

440 

356 

262 

75 

42 

27t>3 

2638 

R  T  r  WMDNn 

r\  I  L  n  1"  U  I'*  U 

104 

33 

2  1 

116 

284 

495 

541 

*T  i  p 

151 

i  U  *T 

2835 

qatmt   madvc   rni i  Prp 

0  Q 

4  9 

p  ■a  71 

452 

7ns 

(US 

AQ  >\ 
O  7  P 

517 

478 

368 

14  2 

124 

3625 

9  3 

5  4 

1  77 

329 

9  Q 
P  c  7 

4  53 

439 

378 

332 

197 

9 1 

2912 

^Ai  tna*\   Caa  ap 

OALlliA-J     PAA  Ar 

1  7  Q 

5  6 

7  2 

1 

56  4 

510 

7 

P4  i 

5  P 

1  PU 

3445 

SAN  ANTONIO  MISSION 

0 

20 

30 

197 

423 

749 

611 

580 

465 

348 

92 

27 

3542 

c   c   DTruMnMn  ^iim^pt 
o   p   KiLnnuiNU  juinjci 

253 

122 

3  P  P 

Pic 

49  3 

544 

421 

380 

360 

P  7  1 

i  T  *t 

'a  A  Q  "a 

P  0  "  P 

Cam    CDAwPTcrn    ud  ad 
jAN    pKAWUIjLU    Wb  Ar 

108 

42 

56 

167 

311 

52  5 

54  7 

443 

391 

322 

167 

113 

3192 

301 2 

c   p   pphprai  aiiTtniMi^ 

7  1  ^ 

93 

92 

1  4R 

258 

462 

505 

*T  i  c 

■a  1 
p  p  p 

p  i  p 

24  2 

1  fl  'S 
i  O  J 

3263 

■a  An  1 
puu  i 

Cam    rocrnDTn    o  cp 

176 

1 00 

131 

263 

34  2 

520 

496 

454 

447 

408 

284 

210 

3851 

SAN  JOSE 

0 

2 

16 

121 

291 

527 

537 

424 

341 

251 

64 

24 

2598 

2437 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

27 

37 

54 

107 

204 

472 

389 

440 

384 

272 

189 

114 

2689 

2363 

SAN  MATEO 

29 

8 

24 

5 1 

243 

484 

520 

414 

320 

262 

131 

63 

2549 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1 

3 

13 

105 

274 

490 

504 

396 

312 

233 

53 

18 

2404 

2607 

SANTA  CRUZ 

78 

58 

63 

204 

342 

551 

517 

463 

400 

319 

179 

98 

3272 

3049 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 

69 

57 

38 

162 

353 

566 

610 

498 

427 

357 

232 

168 

3537 

WALlNUI    tRbcK    £.  tab 

0 

2 

2  3 

161 

386 

6^2 

629 

483 

399 

284 

6  9 

2  3 

3101 

WAT50NVILLE  WATERWORKS 

118 

90 

79 

193 

305 

560 

516 

480 

400 

335 

229 

130 

3435 

*         *  * 

CAM       1  n  A      1  1  T  Kl 

bAN  JUAUUIN 

DRAINAIjfc  Up 

ANTIQCH  FIBREBOARD  ML 

0 

4 

0 

68 

359 

619 

599 

480 

372 

191 

48 

24 

2764 

2628 

0 

6 

0 

■3  7  7 
3  11 

0  P  i 

^  ?  A 

504 

^f\7 
PP  1 

cd  i 

54 

2957 

ASH  MOUNT A  I N 

0 

1 

7 

74 

36  5 

616 

616 

554 

423 

235 

1 5 

t "  P  *t 

2541 

AUBERRY   1  NNE 

0 

1 1 

24 

178 

444 

718 

640 

614 

530 

328 

34 

3267 

bakersfield  wb  airport 

0 

0 

3 

34 

277 

553 

492 

384 

274 

8  6 

1 3 

0 

2118 

2122 

BALCH  POWER  HOUSE 

0 

0 

3 

62 

394 

647 

601 

556 

420 

249 

90 

30 

3052 

BLACKWbLLi  CUKlNtK 

1  7Q 

3  4 

1 

I 

D  1  1  T  T  n  M  I.I  T  1    I    n  i.( 

BUM  UNW  ILL  UW 

0 

0 

6  7 

3  pp 

A  R  7 
OP  ' 

P  "  i 

45  3 

A  7 

PO  r 

i  P  P 

p  ft 

2  672 

CALAVERAS   BIG  TREES 

1 1 

166 

134 

407 

679 

1 0^3 

94  2 

973 

859 

663 

299 

1  1  O 

222 

A  "a  Q  a 

O  P  7  0 

5374 

CAMP  PARDEE 

0 

8 

1 0 

83 

359 

622 

664 

538 

406 

244 

5  1 

6 

2991 

2650 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

0 

8 

22 

118 

443 

672 

643 

553 

469 

312 

87 

15 

3342 

CHERRY  VALLEY  DAM 

0 

103 

68 

281 

632 

927 

818 

553 

194 

165 

COAL  I  NO A 

0 

0 

5 

60 

381 

O  1  J 

565 

447 

369 

191 

i  " 

■5  A  9 

244  8 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

0 

0 

8 

62 

368 

684 

616 

469 

385 

159 

19 

0 

2770 

DENAIR  3  NNE 

0 

1 

18 

139 

394 

672 

627 

486 

426 

235 

43 

4 

3045 

2733 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  259  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 


SEASON  OF   1968  -  1969 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

DUDLEYS 

2 

96 

115 

345 

597 

869 

lb\ 

769 

711 

517 

228 

130 

5140 

4816 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

0 

7 

14 

103 

353 

619 

593 

504 

417 

254 

52 

5 

2921 

2716 

FIVE   POINTS  5  SSW 

0 

0 

76 

368 

429 

346 

180 

2  6 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

0 

0 

1  2 

73 

387 

665 

619 

480 

366 

168 

30 

0 

2600 

2492 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

0 

1 

12 

74 

381 

672 

607 

521 

405 

219 

43 

1 

2936 

GIANT  FOREST 

33 

193 

158 

475 

6811 

GLENNVILLE 

0 

6't 

84 

319 

549 

781 

661 

661 

603 

445 

172 

76 

4415 

GRANT  GROVE 

'>'> 

240 

1 94 

450 

742 

1047 

914 

1017 

997 

749 

474 

369 

7237 

HANFORD 

0 

0 

13 

88 

381 

685 

629 

445 

366 

160 

29 

0 

279o 

2607 

HETCH  HETCHY 

0 

68 

68 

278 

623 

965 

8^8 

851 

690 

449 

163 

132 

5155 

4694 

HUNTINGTON  LAKE 

65 

236 

247 

549 

798 

1097 

1024 

1066 

1040 

796 

535 

452 

7905 

7707 

IDRIA 

25 

16 

131 

437 

675 

584 

622 

517 

324 

79 

34 

2851 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

0 

0 

0 

30 

275 

483 

546 

397 

292 

113 

17 

0 

2153 

1744 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

0 

2 

7 

74 

391 

693 

581 

581 

435 

242 

5  3 

9 

3068 

KETTLEMAN  CITY 

0 

0 

4 

40 

666 

595 

470 

353 

152 

23 

0 

KETTLEMAN  STATION 

0 

0 

1 

31 

289 

574 

581 

430 

302 

134 

20 

0 

2362 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

0 

5 

22 

109 

379 

644 

584 

487 

372 

274 

47 

5 

2928 

LE  GRAND 

0 

0 

1 1 

82 

371 

630 

597 

460 

369 

194 

3 1 

1 

2746 

2674 

LEMON  COVE 

0 

0 

15 

86 

382 

611 

56  5 

472 

329 

156 

32 

3 

2651 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

7 

65 

346 

609 

5  5  8 

453 

345 

145 

23 

0 

2551 

2540 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

0 

3 

10 

72 

350 

649 

633 

509 

427 

207 

44 

4 

2908 

2973 

LODGEPOLE 

917 

1244 

1139 

1186 

848 

613 

462 

L  OD  I 

0 

6 

127 

365 

631 

634 

4  89 

371 

196 

33 

1 2 

2  868 

LOS  BANDS 

0 

0 

1 

52 

330 

63  7 

575 

463 

378 

185 

2  5 

1 

2647 

2532 

LOS   BANDS   DcT  RESv 

0 

3 

3 

4  7 

336 

616 

619 

497 

365 

164 

54 

10 

2714 

MADERA 

0 

0 

9 

67 

375 

653 

605 

472 

369 

177 

28 

0 

2755 

MANTECA 

0 

10 

108 

359 

642 

616 

492 

358 

179 

33 

6 

2807 

MARICOPA 

0 

0 

3 

4 1 

322 

572 

58  6 

457 

342 

20 

0 

1968 

MERCED  FIRE   STATION  2 

0 

0 

3 

53 

339 

610 

596 

503 

33! 

164 

35 

2 

2642 

2754 

MODESTO 

0 

0 

3 

93 

344 

624 

601 

457 

341 

167 

27 

1 

2658 

2767 

NEWMAN  2  NW 

0 

3 

3 

91 

379 

675 

626 

494 

376 

200 

36 

1 

2884 

2386 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

0 

28 

39 

186 

712 

411 

118 

68 

ORANGE  COVE 

0 

0 

8 

61 

344 

616 

629 

482 

354 

167 

29 

3 

2693 

2578 

PANOCHE  CREEK 

PORTERVILLE 

0 

1 

16 

51 

346 

597 

562 

457 

326 

136 

2 1 

1 

2514 

2406 

POSEY  3  E 

9 

103 

76 

371 

627 

926 

797 

577 

327 

289 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

0 

61 

22 

173 

478 

822 

719 

761 

607 

411 

133 

108 

4295 

oAN    LUlb  DAn 

0 

0 

8 

45 

333 

613 

616 

495 

344 

183 

52 

27 

2716 

SONORA  RS 

0 

30 

183 

496 

782 

689 

653 

55! 

385 

89 

26 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

13 

159 

115 

683 

1005 

873 

951 

917 

652 

303 

244 

STOCKTON  WBAP 

0 

2 

75 

385 

707 

649 

516 

407 

210 

26 

1 

2982 

2676 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

0 

11 

121 

366 

622 

631 

520 

406 

225 

51 

7 

2684 

TEHACHAP I 

72 

295 

584 

860 

717 

742 

673 

480 

149 

78 

TCJUN  KaNCHU 

0 

0 

3 

89 

393 

615 

636 

483 

358 

191 

30 

1 

2799 

2266 

THRhfc   RVRb   cDiiUN   PH  c 

0 

1 

9 

57 

306 

575 

559 

482 

384 

191 

36 

6 

2606 

2677 

TIGER  CREEK  PH 

0 

33 

31 

176 

471 

793 

700 

669 

539 

355 

94 

51 

3912 

3786 

TRACY  CARBONA 

0 

2 

0 

76 

340 

648 

617 

506 

162 

33 

TRACY  PUMPING  PLANT 

3 

6 

19 

73 

362 

628 

583 

469 

350 

208 

36 

21 

2760 

VISALIA 

0 

0 

8 

56 

354 

600 

474 

292 

148 

30 

1 

2252 

WASCO 

0 

0 

8 

50 

343 

627 

570 

436 

321 

133 

18 

0 

2506 

2426 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 
«         *  * 

11 

119 

57 

243 

623 

992 

903 

858 

697 

432 

125 

112 

5172 

4808 

SOUTH  CDA5T 

noATWArc  r^A 
UKAir«AOC  \JO 

ALPINE 

0 

0 

8 

31 

158 

366 

306 

406 

332 

158 

71 

44 

1902 

AVALON  PLEASURE  PIER 

11 

0 

13 

74 

109 

331 

261 

353 

30! 

135 

119 

21 

1732 

2069 

DAKKCI 1  UAn 

0 

7 

14 

99 

2  86 

600 

413 

483 

425 

210 

96 

29 

2667 

2363 

1 

1 9 

25 

113 

321 

594 

476 

611 

500 

299 

131 

94 

3184 

Aft 

Lie. 

235 

'>97 

724 

1015 

901 

978 

1050 

684 

429 

252 

6997 

BONITA 

13 

0 

26 

173 

261 

330 

306 

120 

1857 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

0 

0 

2 

19 

153 

421 

306 

362 

268 

112 

31 

7 

1681 

1646 

^AruiiMA  Ham 
LAUHUnA  UAn 

0 

0 

17 

44 

193 

484 

3Y4 

437 

368 

213 

126 

32 

2290 

C  AMPO 

2 

47 

153 

336 

599 

441 

537 

!12 

353 

182 

113 

3302 

0 

I 

4 

19 

151 

461 

343 

391 

294 

123 

52 

14 

1853 

CHULA  VISTA 

1* 

2 

5 

80 

193 

425 

272 

333 

342 

188 

131 

49 

2034 

2229 

CLAREMONT  POMONA  COL 

0 

0 

3 

24 

144 

414 

318 

434 

331 

195 

69 

51 

1983 

2047 

r  no  nu  A 

0 

0 

2 

8 

155 

454 

332 

378 

319 

121 

49 

10 

1826 

1925 

rill  \/CD  rtTv 

0 

0 

0 

7 

93 

277 

232 

281 

228 

87 

54 

6 

1265 

CUYAMA 

0 

20 

46 

189 

470 

712 

539 

587 

535 

384 

120 

31 

3633 

r  1  1  V  A  M  A  r  A 
LUTAnALA 

0 

5  B 

89 

290 

5  33 

857 

673 

744 

672 

380 

4649 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

0 

20 

18 

96 

276 

613 

451 

530 

423 

260 

115 

72 

2876 

EL  CAPITAN  DAM 

0 

0 

2 

15 

112 

334 

252 

344 

288 

109 

43 

15 

1514 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1968  -  1969  CALIFJRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

ELSINORE 

0 

0 

6 

18 

169 

496 

335 

420 

351 

129 

50 

16 

1990 

2025 

ESCONO I  DO 

1 

0 

5 

25 

167 

400 

298 

370 

317 

141 

50 

13 

1  787 

2052 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

6 

63 

304 

250 

317 

228 

73 

29 

5 

1275 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

1 

9 

138 

410 

247 

314 

284 

118 

36 

7 

1564 

HENSHAM  DAM 

2 

29 

53 

163 

418 

729 

510 

600 

551 

356 

170 

118 

3719 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

13 

109 

121 

378 

613 

793 

754 

827 

817 

531 

362 

188 

5506 

JULIAN  WYNDLA 

58 

182 

394 

679 

518 

643 

606 

419 

214 

193 

3944 

laguna  beach 

8 

1 

0 

52 

169 

431 

313 

346 

332 

195 

94 

48 

1989 

1975 

LA  MESA 

1 

0 

2 

14 

115 

321 

231 

303 

257 

101 

43 

IB 

1406 

LDMPOC 

72 

54 

61 

104 

216 

458 

355 

361 

362 

282 

225 

104 

2655 

LONG  BEACH 

101 

5 

60 

261 

189 

244 

114 

53 

7 

1555 

LONG  BEACH  MB  AP 

0 

0 

0 

17 

122 

335 

245 

311 

270 

136 

42 

7 

1486 

1711 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT 

3 

0 

1 

26 

104 

328 

250 

306 

266 

143 

64 

7 

1498 

1799 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

4 

76 

267 

219 

277 

186 

68 

25 

1 

1123 

1349 

MT  BALDY  NOTCH 

103 

172 

169 

434 

760 

982 

900 

1079 

1045 

776 

425 

299 

7145 

MOUNT  WILSON  PC   338  B 

12 

74 

58 

194 

443 

703 

647 

794 

656 

449 

191 

150 

4371 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

5 

0 

3 

51 

159 

359 

273 

323 

316 

168 

95 

41 

1793 

1964 

OCEANSIDE 

8 

1 

5 

69 

189 

390 

278 

307 

298 

147 

50 

1 

1743 

DJAI 

0 

3 

20 

66 

235 

508 

405 

454 

352 

210 

121 

68 

2444 

2150 

OXNARD 

16 

14 

30 

82 

174 

401 

286 

343 

304 

188 

150 

39 

2027 

2306 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

10 

51 

34 

147 

415 

694 

606 

756 

651 

403 

180 

116 

4063 

PASADENA 

0 

0 

1 

20 

121 

362 

304 

364 

249 

127 

46 

24 

1618 

1714 

PERRIS 

0 

0 

18 

41 

238 

528 

379 

456 

404 

170 

70 

21 

2325 

POMONA 

0 

0 

2 

27 

152 

450 

329 

383 

308 

122 

40 

2232 

RAMONA  SPAULDING 

1 

2 

1 1 

78 

229 

455 

351 

448 

422 

249 

87 

22 

2355 

REDLANDS 

0 

0 

2 

28 

163 

446 

334 

412 

309 

137 

57 

22 

1910 

2071 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  #3 

0 

0 

1 

18 

156 

447 

309 

369 

289 

101 

33 

4 

1727 

1923 

RIVERSIDE   EXP  STA 

0 

0 

9 

37 

182 

481 

347 

457 

369 

154 

64 

24 

2124 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

1 

13 

167 

453 

315 

396 

304 

125 

47 

14 

1837 

1879 

SANDBERG  WB 

5 

91 

90 

241 

558 

870 

720 

771 

618 

466 

181 

134 

4747 

4209 

SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

9 

104 

306 

214 

274 

248 

101 

63 

9 

1326 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

4 

16 

120 

373 

301 

366 

270 

125 

35 

1695 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

1 

15 

128 

370 

280 

346 

243 

111 

32 

12 

1540 

SAN  JACINTO 

0 

3 

22 

167 

506 

354 

427 

363 

144 

49 

9 

2244 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

61 

45 

55 

122 

281 

436 

333 

371 

309 

246 

254 

167 

2630 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

5 

92 

313 

234 

284 

23S 

88 

38 

2 

1291 

1757 

SANTA  BARBARA 

8 

9 

21 

78 

183 

413 

319 

376 

324 

167 

170 

72 

2140 

2066 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

13 

la 

23 

91 

216 

458 

325 

354 

320 

182 

153 

57 

2210 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

34 

25 

54 

116 

225 

462 

359 

386 

419 

326 

207 

124 

2739 

2967 

SANTA  MONICA  PIER 

26 

1 

5 

51 

117 

294 

251 

300 

300 

164 

166 

62 

1737 

SANTA  PAULA 

6 

10 

12 

81 

191 

399 

307 

379 

315 

171 

126 

55 

2052 

TORRANCE 

0 

0 

2 

40 

133 

358 

264 

311 

272 

134 

63 

14 

1591 

1977 

TUJUNGA 

0 

2 

19 

71 

166 

421 

378 

458 

327 

183 

76 

40 

2141 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

2 

1 

5 

27 

149 

418 

309 

373 

327 

149 

49 

15 

1824 

1855 

TWITCHELL  DAM 

2 1 

20 

37 

116 

216 

420 

376 

417 

357 

291 

172 

83 

2526 

UCLA 

2 

0 

2 

25 

85 

247 

239 

292 

214 

102 

61 

20 

1309 

UPLAND  3  N 

0 

2 

14 

73 

210 

487 

378 

456 

357 

191 

87 

^  3 

2  298 

VISTA  2  NNE 

8 

0 

7 

42 

158 

371 

295 

362 

344 

171 

61 

25 

1864 

WARNER  SPRINGS 

0 

50 

74 

254 

415 

701 

488 

621 

512 

348 

169 

108 

3740 

3470 

YORBA  LINDA 

4i            #  i4( 

0 

0 

10 

38 

181 

413 

1554 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

0 

0 

0 

13 

221 

673 

447 

412 

236 

24 

7 

0 

2033 

BARSTOW 

0 

0 

7 

40 

309 

738 

488 

522 

359 

116 

23 

1 

2603 

BEAUMONT   1  E 

0 

0 

3 

44 

247 

483 

4  10 

511 

410 

62 

32 

BISHOP   WB  AIRPORT 

0 

15 

47 

194 

567 

958 

812 

971 

765 

322 

53 

15 

4719 

4227 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

8 1 

273 

256 

503 

837 

1143 

613 

536 

BLYTHE 

0 

0 

0 

0 

100 

504 

221 

246 

161 

i 

0 

0 

1237 

1328 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

68 

513 

262 

261 

153 

0 

4 

0 

1261 

BORREGO  DESERT  PARK 

0 

0 

0 

0 

43 

374 

193 

248 

149 

12 

11 

0 

1030 

BRAWLEY   2  SW 

0 

0 

0 

0 

70 

458 

233 

264 

161 

12 

4 

0 

1202 

CANT  I L 

0 

0 

1 

67 

340 

769 

.522 

505 

391 

149 

28 

0 

2772 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

17 

200 

648 

399 

419 

291 

61 

16 

0 

2051 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

0 

44 

520 

312 

250 

110 

0 

0 

0 

1236 

1295 

Q 

29 

86 

316 

1175 

990 

1009 

882 

416 

122 

FATl  F  MnilMTATN 

Q 

Q 

Q 

0 

90 

446 

245 

272 

145 

8 

10 

0 

1216 

EL  CENTRD  2  SSW 

0 

0 

0 

0 

71 

450 

217 

257 

162 

10 

3 

0 

1170 

1144 

FAIRMONT 

0 

15 

28 

68 

359 

695 

519 

625 

505 

304 

100 

59 

3297 

3165 

GOLD  ROCK  RANCH 

0 

0 

0 

0 

45 

355 

164 

207 

159 

5 

4 

HAIWEE 

0 

4 

16 

94 

469 

668 

698 

776 

622 

246 

64 

14 

3671 

3491 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

4 

120 

526 

289 

371 

214 

21 

22 

0 

1557 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

39 

385 

168 

202 

121 

1 

5 

0 

921 

1101 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969  ^  ^  ^  ^   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

Imperial  faa  ap 

0 

0 

0 

0 

58 

428 

211 

231 

149 

5 

4 

0 

1086 

INDEPENDENCE 

0 

6 

119 

770 

225 

20 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

43 

436 

202 

204 

111 

4 

3 

0 

1003 

1096 

INYQKERN 

0 

0 

8 

43 

327 

769 

549 

578 

408 

137 

19 

1 

2839 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

85 

464 

266 

254 

164 

1 1 

7 

0 

1251 

LAKE  ARROWHEAD 

23 

82 

91 

315 

630 

878 

811 

863 

761 

494 

259 

149 

5356 

LANCASTER 

0 

0 

21 

95 

399 

790 

530 

574 

463 

233 

49 

11 

3165 

LUCERNE  VALLEY 

0 

0 

10 

121 

365 

700 

580 

527 

501 

215 

73 

MECCA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

0 

59 

472 

228 

216 

117 

1 

2 

0 

1095 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

4 

35 

316 

674 

526 

627 

470 

162 

74 

6 

2894 

MDJ AVE 

0 

6 

12 

66 

359 

763 

544 

594 

494 

251 

49 

1 

3139 

MOJAVE   2  ESE 

0 

2 

0 

3 

289 

617 

459 

493 

474 

234 

65 

36 

2672 

MOUNTAIN  PASS 

0 

1 

'tO 

248 

397 

830 

690 

724 

567 

235 

84 

26 

3844 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

185 

289 

588 

798 

1002 

939 

1073 

1067 

782 

557 

352 

NEEOLfcS   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

98 

515 

275 

281 

183 

5 

3 

0 

1360 

PALMDALE 

0 

3 

19 

70 

363 

711 

467 

435 

243 

59 

19 

2834 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

19 

86 

406 

792 

529 

566 

477 

252 

50 

12 

3139 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

69 

435 

239 

271 

143 

5 

7 

0 

1169 

1171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

0 

67 

437 

233 

257 

160 

2 

5 

0 

1161 

RANOSBURG 

0 

1 

5 

48 

359 

722 

551 

627 

454 

178 

47 

9 

3001 

SQUIRREL   INN  2 

20 

97 

67 

256 

569 

845 

733 

864 

777 

517 

257 

165 

5187 

4856 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

55 

465 

229 

244 

115 

3 

4 

0 

1115 

TRONA 

0 

1 

24 

264 

744 

512 

522 

335 

85 

31 

6 

2320 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

12 

196 

630 

329 

404 

274 

48 

20 

0 

1913 

VALYERMO  RANGER  STA 

30 

157 

460 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

0 

9 

28 

106 

409 

758 

513 

565 

*71 

226 

67 

16 

3170 

WHITE   MOUNTAIN  1 

398 

5A8 

624 

867 

1088 

1376 

1349 

1386 

1456 

1133 

815 

650 

11690 

WHITE   MOUNTAIN  2 

58'( 

800 

749 

963 

1275 

1601 

1505 

1530 

1602 

1302 

999 

905 

13815 

WILDROSE   RANGER  STA 

0 

6 

14 

107 

449 

850 

666 

709 

578 

259 

59 

21 

3718 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  262  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1969 


Day 

Of  Month 

3  A 

SlaKon 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

NORTH  COAST 

DUTTDNS  LANDING 

EVAP 

.33 

.29 

.40 

.41 

* 

* 

.96 

.33 

.28 

.25 

.26 

.26 

* 

.66 

.33 

.33 

.40 

.32 

.37 

• 

.69 

.33 

.31 

.33 

.34 

* 

.78 

.26 

.25 

.23 

9,72 

WIND 

106 

112 

109 

85 

* 

* 

383 

125 

140 

96 

101 

79 

2  38 

126 

90 

64 

76 

77 

* 

159 

82 

87 

152 

174 

* 

* 

317 

98 

87 

75 

3240 

MAX 

67 

Bl 

65 

69 

- 

- 

87 

62 

77 

83 

64 

83 

- 

66 

80 

84 

90 

90 

69 

- 

87 

86 

84 

85 

83 

- 

- 

64 

63 

82 

63 

84.6 

MIN 

55 

55 

" 

56 

56 

55 

55 

55 

58 

59 

56 

57 

57 

56 

55 

52 

54 

55.6 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.07 

.12 

.17 

.18 

.19 

.24 

.21 

.15 

.02 

.04 

.14 

.22 

.20 

.24 

.24 

.15 

.19 

.23 

.15 

.21 

.20 

.25 

.15 

.16 

.06 

.13 

.08 

.06 

.07 

.07 

.05 

4.66 

33 

32 

27 

24 

28 

19 

14 

2  2 

2  2 

MAX 

70 

81 

82 

62 

83 

82 

84 

84 

70 

75 

82 

84 

84 

82 

82 

83 

83 

82 

82 

81 

81 

80 

63 

81 

78 

77 

70 

69 

68 

66 

72 

78.6 

MIN 

56 

60 

58 

56 

56 

54 

56 

59 

56 

58 

56 

55 

55 

58 

55 

60 

56 

54 

56 

54 

54 

56 

56.6 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.30 

.29 

.33 

.29 

.30 

.31 

.28 

.30 

.30 

.31 

.36 

.35 

.31 

.35 

.33 

.30 

.32 

.34 

.32 

.40 

.36 

.37 

.36 

.30 

.35 

.36 

.35 

.32 

.34 

.34 

.35 

10.21 

WIND 

«1 

46 

47 

39 

37 

42 

43 

44 

44 

42 

45 

43 

42 

41 

41 

23 

42 

40 

39 

38 

40 

40 

41 

45 

46 

48 

42 

36 

41 

41 

44 

1287 

TULELAKE 

EVAP 

.37 

.<>0 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.35 

.29 

.24 

.30 

.33 

.30 

.33 

.28 

.40 

.30 

.30 

.32 

.40 

.35 

.32 

.22 

.17 

.22 

.30 

.30 

.35 

.26 

.37 

.30 

9.57 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.30 

.26 

.24 

.24 

.22 

.27 

.26 

.27 

.29 

.33 

.26 

.26 

.29 

.23 

.29 

.28 

.27 

.29 

.33 

.30 

.31 

.22 

.26 

.21 

.29 

.30 

.27 

.29 

.30 

8.47 

WIND 

15 

20 

29 

14 

17 

19 

19 

13 

16 

17 

17 

16 

17 

'l9 

'20 

19 

16 

16 

13 

12 

14 

17 

7 

14 

14 

11 

22 

16 

12 

19 

16 

508 

91 

89 

90 

91 

93.2 

MIN 

36 

60 

58 

56 

60 

60 

62 

61 

61 

65 

61 

60 

58 

56 

56 

56 

SB 

59 

60 

65 

67 

67 

70 

70 

65 

60 

62 

60 

61 

59 

61 

61.1 

t       9  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.43 

.41 

.43 

.42 

.34 

.45 

.43 

.40 

.45 

.41 

.43 

.42 

.45 

.45 

.45 

.45 

.55 

.45 

.55 

.45 

.36 

.39 

.31 

.44 

.45 

.43 

13.47 

53 

60 

44 

36 

45 

5 1 

53 

MAX 

97 

90 

91 

97 

94 

90 

94 

95 

91 

96 

97 

97 

96 

96 

9 1 

96 

99 

100 

98 

97 

99 

95 

96 

92 

89 

95 

94 

92 

94 

92 

92 

94.6 

MIN 

61 

59 

58 

58 

63 

61 

61 

62 

62 

61 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

65 

63 

62 

66 

66 

65 

59 

59 

59 

62 

63 

62 

61 

61 

62.0 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.'•5 

.41 

.47 

.40 

.44 

.45 

.36 

.45 

.37 

.36 

.43 

.42 

* 

.45 

.44 

.39 

.47 

.37 

.50 

.47 

.45 

.44 

.45 

.49 

.30 

.35 

.35 

.38 

.45 

.36 

.44 

12.58 

WIND 

55 

97 

93 

88 

60 

92 

79 

103 

106 

85 

73 

67 

55 

75 

93 

60 

57 

53 

77 

85 

110 

69 

99 

151 

153 

103 

105 

93 

117 

99 

99 

2793 

CHICO  EXPERIMENT   STA  (A) 

EVAP 

.39 

.43 

.37 

♦ 

« 

L.33 

.33 

.33 

.34 

.34 

* 

• 

,.17 

.30 

.30 

.32 

.35 

* 

* 

.91 

.31 

.31 

.39 

.33 

* 

* 

.90 

* 

.61 

.30 

10.36 

WIND 

36 

133 

36 

36 

138 

26 

21 

20 

28 

83 

28 

29 

65 

46 

* 

* 

96 

65 

25 

1105 

DAVIS   2  WSH 

EVAP 

.'i3 

.46 

.43 

.50 

.48 

.42 

.40 

.41 

.40 

.47 

.37 

.40 

.46 

.47 

.36 

.38 

.46 

.36 

.51 

.44 

.41 

.46 

.44 

.49 

.42 

.35 

.34 

.34 

.47 

.36 

.36 

13.07 

110 

81 

39 

54 

2007 

MAX 

95 

92 

95 

91 

93 

91 

93 

96 

91 

94 

94 

96 

93 

95 

90 

95 

96 

99 

97 

96 

96 

96 

96 

95 

90 

94 

96 

94 

96 

92 

93 

94.3 

MIN 

59 

56 

55 

60 

61 

57 

60 

56 

56 

56 

60 

60 

59 

57 

60 

62 

64 

63 

60 

63 

65 

62 

63 

56 

56 

56 

58 

58 

59 

57 

58 

59.4 

FOLSDM  DAM 

EVAP 

.32 

.40 

.35 

.32 

.37 

.37 

.34 

.33 

.37 

.30 

.37 

.37 

.39 

.40 

.39 

.32 

.40 

.36 

.41 

.40 

.43 

.45 

.45 

.45 

.33 

.31 

.36 

.30 

.35 

.35 

.37 

11.43 

0 

5 

Q 

5 

9 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

95 

LAKESHORE 

EVAP 

.30 

.32 

.32 

.32 

.34 

.29 

.35 

.34 

.33 

.33 

.38 

.31 

.36 

.37 

.31 

.33 

.35 

.40 

.37 

.33 

.39 

.37 

.26 

.34 

.32 

.34 

.32 

.36 

.21 

.45 

.23 

10.34 

WIND 

31 

35 

32 

32 

34 

30 

40 

32 

36 

32 

36 

30 

24 

40 

32 

40 

32 

32 

24 

26 

31 

28 

25 

36 

28 

32 

34 

33 

27 

55 

15 

996 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.37 

.  39 

.36 

.33 

.  34 

.31 

.35 

.32 

.32 

.36 

.34 

.40 

.32 

.35 

.39 

.39 

.36 

.46 

.43 

.39 

.  42 

.40 

.38 

.38 

.38 

.38 

.  4C 

.40 

.47 

10.95 

monticello  dam 

EVAP 

.3't 

.3B 

.36 

.33 

.33 

.36 

.36 

.36 

.33 

.33 

.36 

.34 

.36 

.39 

.33 

.33 

.36 

.36 

.36 

.38 

.37 

.40 

.39 

.38 

.33 

.29 

.32 

.32 

.36 

.35 

.35 

10.97 

15 

9 

10 

22 

9 

9 

MAX 

97 

96 

94 

97 

97 

95 

96 

97 

98 

96 

98 

95 

99 

98 

97 

99 

102 

101 

100 

99 

101 

101 

101 

99 

95 

96 

97 

92 

98 

97 

97 

97.6 

MIN 

60 

59 

56 

59 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

64 

64 

63 

63 

63 

65 

65 

63 

63 

66 

66 

67 

61 

61 

61 

63 

63 

62 

61 

61 

62.5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

« 

* 

* 

* 

* 

• 

..12 

.30 

.30 

.30 

.30 

» 

« 

80 

.30 

34 

.37 

* 

• 

• 

L.40 

.36 

.30 

.24 

* 

* 

.97 

.32 

.34 

.35 

8,71 

WIND 

IB 

15 

26 

* 

* 

* 

102 

23 

20 

40 

26 

* 

• 

61 

'25 

26 

'34 

54 

« 

* 

* 

129 

27 

16 

10 

* 

* 

45 

18 

16 

29 

762 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.35 

.33 

.41 

.21 

.31 

.25 

.36 

.36 

.37 

.34 

.35 

.37 

.33 

38 

36 

.40 

.43 

.41 

.36 

.37 

.47 

.26 

.40 

.32 

.34 

.35 

.33 

.40 

.37 

11.14 

WIND 

6<> 

50 

53 

79 

65 

66 

79 

64 

54 

57 

57 

62 

57 

'59 

63 

'79 

'63 

62 

76 

55 

59 

59 

63 

51 

46 

46 

57 

63 

51 

64 

60 

1925 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.26 

.35 

.22 

* 

* 

* 

..07 

• 

.50 

.26 

.30 

* 

* 

.89 

.37 

.36 

.42 

.40 

* 

* 

* 

1.36 

.36 

.22 

.29 

• 

* 

.95 

.34 

.31 

.32 

9.57 

WIND 

23 

28 

49 

* 

• 

306 

* 

63 

6 

19 

* 

* 

61 

42 

54 

55 

71 

* 

• 

* 

99 

34 

12 

6 

* 

* 

95 

26 

17 

23 

1133 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.36 

.40 

.38 

.40 

.31 

.31 

.35 

.37 

.37 

.36 

.37 

.42 

.35 

.39 

.41 

.37 

.39 

.38 

.42 

.40 

.42 

.43 

.40 

.32 

.40 

.36 

.37 

.35 

.39 

.41 

.39 

11.79 

WIND 

26 

36 

36 

37 

33 

24 

23 

30 

28 

32 

27 

37 

27 

27 

38 

29 

33 

24 

29 

28 

34 

28 

26 

21 

37 

29 

29 

29 

34 

34 

32 

941 

WILLOWS  USSR 

EVAP 

.35 

.30 

.45 

« 

• 

* 

.  .79 

.38 

.35 

.38 

.42 

* 

* 

05 

.42 

.45 

.40 

* 

* 

* 

1.56 

.33 

.39 

.32 

* 

* 

.99 

.32 

.25 

.33 

11,62 

WIND 

39 

43 

75 

* 

* 

* 

234 

49 

49 

36 

36 

* 

* 

122 

'40 

44 

47 

29 

* 

* 

* 

144 

39 

50 

42 

* 

• 

101 

32 

29 

25 

1307 

MAX 

93 

69 

98 

93 

92 

96 

98 

96 

98 

97 

96 

99 

99 

103 

97 

MIN 

65 

60 

61 

_ 

59 

66 

_ 

69 

_ 

_ 

68 

69 

66 

70 

_ 

66 

70 

66 

64 

_ 

_ 

67 

67 

65 

66 

_ 

♦       *  ♦ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.33 

.33 

.45 

.25 

.33 

.32 

.26 

.24 

.26 

.24 

.23 

.35 

.35 

.39 

.36 

.33 

.33 

.34 

.33 

.35 

.37 

.32 

.31 

.23 

.36 

.31 

.33 

.28 

.34 

.35 

.35 

9,96 

WIND 

27 

37 

74 

19 

33 

25 

30 

20 

33 

22 

20 

22 

41 

39 

33 

42 

15 

37 

22 

19 

26 

23 

13 

28 

33 

9 

33 

24 

27 

33 

27 

686 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.30 

.39 

.38 

.22 

.30 

.30 

.27 

.33 

.28 

.25 

.36 

.39 

.30 

.40 

.32 

.32 

.33 

.30 

.43 

.35 

.30 

.32 

.36 

.34 

.30 

.32 

.32 

.30 

.36 

.34 

.30 

10.08 

WIND 

29 

43 

43 

20 

35 

46 

31 

26 

42 

36 

40 

44 

30 

35 

31 

27 

23 

27 

39 

45 

23 

33 

15 

16 

19 

26 

9 

978 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.24 

■  13 

.26 

.24 

.28 

.  19 

.08 

.20 

.  25 

.20 

.26 

.16 

.  35 

.07 

.16 

.35 

.16 

28 

22 

.16 

'^6 

''3 

24 

6  60 

WIND 

10 

12 

32 

7 

8 

13 

8 

4 

4 

6 

5 

1 

1 

9 

1 

7 

3 

13 

6 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

6 

4 

6 

192 

*       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0^ 

BURLINGAME 

EVAP 

•  26 

•  34 

.35 

.26 

.  30 

.30 

.47 

.26 

.30 

.  30 

.  34 

•  36 

■  30 

.  26 

.  30 

.19 

.  30 

.30 

.  30 

.25 

.25 

.25 

.  24 

9.41 

MIND 

69 

134 

100 

ioi 

io5 

62 

65 

59 

'46 

'77 

io3 

'92 

'82 

59 

92 

83 

85 

84 

84 

95 

87 

96 

74 

33 

71 

111 

58 

99 

99 

100 

103 

2626 

MAX 

92 

80 

82 

64 

80 

73 

64 

85 

66 

63 

72 

64 

65 

64 

78 

84 

66 

73 

69 

68 

69 

63 

77 

91 

65 

61 

67 

79 

77 

60 

60 

78.2 

MIN 

55 

54 

55 

53 

55 

53 

57 

59 

48 

53 

55 

56 

56 

57 

55 

55 

57 

55 

52 

48 

53 

56 

53 

61 

47 

59 

52 

48 

47 

47 

53 

53.7 

NACIMIENTO  0AM 

EVAP 

.37 

.36 

.46 

.28 

.36 

.28 

.28 

.34 

.32 

.36 

.31 

.30 

.39 

38 

.  37 

.  38 

.38 

.39 

.36 

.37 

.41 

.44 

.36 

.33 

.29 

.33 

.32 

.32 

.40 

.37 

11.02 

NEWARK  *C) 

EVAP 

.30 

•  28 

.  32 

.  35 

.94 

.31 

.30 

.29 

.27 

.31 

.43 

28 

1.02 

28 

30 

30 

27 

.  25 

9,36 

WIND 

<iO 

47 

47 

40 

* 

* 

200 

56 

46 

39 

40 

* 

io7 

'll 

41 

44 

42 

« 

* 

'86 

'26 

'23 

'43 

'44 

• 

* 

'70 

'27 

24 

l» 

1184 

*       *  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.36 

.36 

.45 

.39 

.39 

.36 

.34 

.37 

.33 

.37 

.33 

.36 

.36 

.40 

.39 

.36 

.37 

.41 

.30 

.39 

.45 

.38 

.40 

.39 

.37 

.33 

.30 

.33 

.36 

.34 

.36 

11,46 

CAMP   PARDEE  (B) 

EVAP 

.35 

.39 

.36 

.40 

.35 

.34 

.27 

.35 

.34 

.35 

.37 

.38 

.34 

.38 

.38 

.35 

.37 

.41 

.45 

.45 

.43 

.38 

.39 

.39 

.30 

.31 

.33 

.30 

.37 

.37 

.32 

11.27 

WIND 

15 

14 

IB 

22 

16 

20 

15 

17 

18 

21 

20 

19 

21 

18 

25 

20 

16 

18 

20 

17 

16 

16 

21 

25 

25 

20 

17 

17 

21 

20 

20 

592 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.37 

.47 

.47 

.44 

.46 

.40 

.29 

.37 

.43 

.41 

.43 

.36 

.46 

.36 

.42 

.41 

.44 

.43 

.45 

.46 

.39 

.47 

.49 

.47 

.42 

.36 

.35 

.30 

.45 

.49 

.45 

12.97 

tE> 

WIND 

29 

30 

47 

40 

36 

40 

26 

33 

40 

34 

41 

20 

49 

31 

33 

36 

28 

28 

39 

35 

25 

32 

40 

40 

30 

28 

29 

18 

39 

36 

37 

1053 

MAX 

92 

92 

89 

89 

69 

89 

87 

92 

91 

80 

93 

92 

93 

93 

95 

93 

93 

95 

95 

95 

92 

96 

96 

94 

91 

90 

91 

90 

94 

90 

91 

91.7 

HIN 

57 

61 

59 

60 

59 

56 

58 

62 

64 

56 

64 

65 

68 

67 

65 

64 

65 

69 

68 

67 

63 

72 

71 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

65 

64.3 

S< 

^  Re 

erenc 

«  No 

es  Fo 

Uowii 

3g  Si. 
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ndex 

-  263  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


C0HT1WU6D 


SUHon 

Day 

Oi  Month 

3  <» 

0  0  > 
H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  * 

S«N  JOAQJIN 

DRAINAGE 

05 

HETCH  HETCHV 

EVAP 

•  30 

.28 

.28 

,26 

.2  1 

.28 

.25 

.27 

,26 

.23 

,30 

,28 

.25 

,15 

.28 

.26 

.26 

.26 

,28 

.33 

.30 

.26 

.27 

.30 

.28 

.28 

.26 

.09 

.28 

,2B 

.30 

8.31 

KETTLEHAN  CITY 

EVAP 

.49 

.51 

.52 

.58 

.43 

.43 

.36 

.48 

.45 

.50 

.51 

,45 

.28 

.46 

.43 

.45 

.55 

.51 

.45 

.42 

.51 

.49 

.50 

.63 

,43 

.41 

.46 

,45 

.51 

,49 

.48 

14.56 

WIND 

39 

5 1 

36 

26 

49 

22 

34 

39 

33 

31 

34 

42 

40 

48 

15 

18 

27 

28 

21 

26 

30 

26 

35 

39 

26 

26 

25 

26 

25 

20 

960 

KNIGHTS  FERRV  2  5c 

EVAP 

38 

43 

44 

.  37 

.73 

.31 

.  36 

.  35 

.37 

.39 

.34 

,40 

.36 

.42 

.37 

• 

.38 

.40 

.42 

* 

.82 

.42 

.40 

.49 

,35 

.34 

.36 

,33 

.43 

,47 

.41 

12.05 

WIND 

*15 

'l9 

'30 

26 

44 

13 

14 

6 

12 

38 

11 

14 

15 

20 

26 

• 

26 

12 

26 

* 

42 

17 

22 

42 

39 

28 

20 

20 

39 

26 

31 

693 

LITTLE  PANOCME  OET 

DAM 

62 

.98 

.66 

.67 

.45 

.60 

.61 

.50 

.  59 

.51 

.96 

.62 

.69 

.96 

.58 

.62 

.62 

.65 

.60 

.60 

.54 

.57 

,45 

.42 

.52 

,50 

.60 

,60 

.55 

17.80 

ui^Nn 

69 

105 

12  3 

116 

148 

215 

93 

117 

125 

95 

107 

75 

128 

89 

129 

108 

105 

107 

67 

76 

63 

80 

63 

98 

69 

64 

66 

113 

loo 

80 

3199 

MAX 

39 

9 1 

69 

86 

68 

88 

68 

91 

90 

90 

69 

92 

90 

93 

92 

89 

91 

93 

92 

65 

93 

95 

93 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90.4 

HIN 

60 

57 

55 

57 

5  7 

52 

60 

60 

57 

59 

61 

64 

65 

61 

63 

56 

62 

63 

65 

62 

65 

65 

64 

62 

60 

60 

61 

60 

60 

57 

57 

60.3 

LOOI 

EVAP 

.  ^6 

.  33 

.35 

.  44 

.45 

.22 

.29 

.37 

.33 

.42 

.34 

.47 

.42 

,34 

.35 

.31 

.26 

.36 

.48 

.46 

.42 

.31 

.45 

.56 

,17 

.34 

.30 

,35 

.36 

.48 

.21 

11.42 

WIND 

63 

58 

58 

66 

70 

43 

91 

61 

38 

79 

45 

34 

60 

79 

21 

43 

30 

45 

61 

44 

60 

41 

68 

127 

55 

61 

55 

53 

53 

46 

50 

1720 

MAX 

90 

86 

87 

90 

90 

92 

91 

68 

91 

90 

91 

91 

94 

92 

93 

96 

95 

94 

91 

91 

91 

90 

90 

89 

86 

90 

92 

911  90 

90 

94 

90.9 

MIN 

64 

56 

55 

96 

57 

52 

60 

59 

53 

58 

61 

62 

56 

57 

58 

58 

63 

65 

62 

63 

65 

63 

62 

58 

55 

55 

56 

59 

55 

58 

65 

58.9 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.53 

.57 

.56 

.57 

.60 

.63 

.45 

.60 

.60 

.52 

.51 

.55 

.53 

.59 

.67 

.57 

.57 

.61 

.61 

.57 

.60 

.62 

.57 

.60 

,45 

.38 

.45 

,53 

.54 

.57 

.50 

17.22 

HIND 

149 

110 

182 

192 

405 

156 

213 

213 

153 

151 

111 

154 

164 

220 

170 

126 

160 

197 

162 

123 

121 

127 

IBO 

195 

98 

109 

114 

127 

108 

4953B 

MAX 

88 

90 

69 

86 

77 

71 

79 

77 

86 

90 

90 

93 

90 

93 

89 

91 

92 

95 

93 

93 

93 

92 

93 

92 

84 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

68.8 

MIN 

61 

60 

57 

61 

60 

54 

60 

60 

59 

60 

64 

66 

64 

61 

60 

60 

64 

66 

66 

64 

65 

65 

64 

60 

98 

62 

63 

63 

62 

59 

59 

61.5 

HANTECA 

EVAP 

.42 

.44 

.43 

.37 

.40 

.39 

.34 

.36 

.32 

.35 

.36 

.42 

.41 

.42 

.37 

.38 

.34 

.42 

.43 

.45 

.45 

.43 

.36 

.39 

,30 

.34 

.35 

,30 

.42 

.37 

.40 

11.93 

WIND 

35 

44 

51 

43 

53 

73 

37 

42 

39 

36 

40 

37 

40 

39 

41 

40 

42 

34 

4C 

36 

33 

37 

46 

46 

41 

42 

41 

39 

1297 

MAX 

92 

92 

89 

89 

91 

66 

89 

91 

91 

90 

91 

93 

93 

93 

90 

91 

93 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

93 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

91.3 

MIN 

62 

61 

58 

98 

60 

56 

57 

63 

63 

63 

65 

68 

66 

64 

60 

60 

62 

67 

66 

65 

68 

67 

67 

63 

61 

62 

63 

64 

62 

60 

62 

62.7 

SALT  SPRINGS  PWR  H 

(D) 

EVAP 

.30 

.23 

.29 

.28 

.32 

.30 

.24 

.34 

.30 

.22 

.42 

.20 

.33 

.26 

.33 

.32 

.35 

.26 

.31 

.37 

.35 

.36 

.34 

.34 

,19 

.29 

.27 

.29 

.32 

.40 

.43 

9.55 

SAN  LUIS  DAM 

(F) 

EVAP 

.  59 

,70 

.66 

.64 

.62 

.55 

.54 

.65 

.62 

.64 

.55 

.63 

.74 

.80 

.74 

.72 

.51 

.66 

.66 

.76 

.78 

.82 

.61 

.60 

.57 

.41 

.55 

.60 

.72 

.66 

.60 

20. 16 

WIND 

150 

2U 

160 

175 

305 

420 

260 

333 

306 

209 

166 

166 

243 

252 

310 

203 

114 

187 

210 

200 

161 

258 

217 

332 

279 

150 

228 

203 

205 

180 

145 

6959 

MAX 

95 

91 

95 

91 

94 

79 

87 

66 

82 

69 

95 

94 

87 

89 

68 

90 

98 

100 

94 

97 

97 

91 

93 

87 

86 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

91.7 

MIN 

62 

60 

58 

59 

55 

94 

57 

57 

98 

60 

61 

68 

64 

60 

60 

61 

62 

65 

66 

65 

66 

64 

64 

59 

59 

60 

62 

62 

62 

62 

61 

61.1 

TRACV   PUNPINO  PLANT 

EVAP 

.65 

.63 

.60 

.69 

.59 

.52 

.49 

.60 

.40 

.4B 

.67 

.55 

.52 

.71 

.55 

.51 

.64 

.53 

.62 

.64 

.60 

.63 

.69 

.49 

.54 

.48 

.50 

.63 

.57 

.59 

.58 

17.89 

WIND 

166 

235 

161 

140 

322 

215 

141 

206 

128 

124 

151 

108 

129 

235 

196 

lie 

103 

103 

146 

143 

139 

128 

185 

203 

187 

142 

206 

195 

172 

201 

127 

5175 

*       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.40 

.40 

.44 

.40 

.42 

.44 

.34 

.38 

.36 

.35 

.40 

.42 

.36 

.40 

.40 

.42 

.35 

. 

.30 

.10 

.27 

.34 

.30 

.30 

.38 

.40 

.23 

.30 

.40 

.42 

llil4B 

HIND 

32 

32 

25 

30 

21 

50 

34 

28 

27 

34 

29 

4 

26 

35 

34 

30 

31 

14 

13 

29 

11 

26 

15 

12 

41 

24 

21 

'so 

22 

27 

B02 

MAX 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

90 

90 

89 

91 

91 

91 

93 

94 

94 

93 

95 

93 

95 

95 

93 

93 

91 

93 

91 

91 

91 

91 

93 

95 

94 

92.5 

MIN 

51 

50 

61 

98 

58 

57 

57 

58 

55 

93 

53 

52 

53 

51 

53 

58 

59 

58 

58 

98 

56 

58 

59 

61 

58 

56 

57 

57 

57 

63 

65 

56.8 

CACHUMA  OAH 

EVAP 

.31 

.27 

.30 

.33 

.24 

.20 

.23 

.26 

.27 

.25 

.27 

.25 

.31 

.30 

.30 

.30 

.28 

.30 

.30 

.33 

.30 

.30 

.33 

.26 

.30 

.28 

.25 

.29 

.30 

8.75 

HIND 

26 

28 

28 

26 

29 

46 

31 

30 

31 

33 

32 

26 

40 

34 

38 

32 

25 

29 

25 

27 

28 

30 

33 

37 

40 

33 

33 

*3l 

'34 

33 

30 

962 

MAX 

62 

86 

68 

87 

85 

78 

60 

68 

68 

90 

69 

85 

80 

90 

89 

90 

91 

93 

93 

91 

93 

94 

93 

91 

69 

68 

69 

90 

90 

91 

93 

66.5 

MIN 

56 

55 

54 

55 

55 

53 

53 

59 

59 

60 

59 

63 

63 

60 

60 

59 

60 

65 

65 

65 

66 

65 

63 

63 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

60.2 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.24 

.22 

.  16 

* 

* 

• 

.96 

.27 

.28 

.28 

.26 

* 

* 

.74 

.26 

.27 

.23 

.25 

* 

• 

.62 

.25 

.28 

.26 

.28 

* 

,76 

.13 

.26 

.22 

7.50 

WIND 

66 

87 

64 

* 

* 

• 

418 

103 

106 

132 

112 

* 

* 

332 

121 

112 

117 

84 

* 

* 

369 

126 

137 

136 

142 

* 

* 

127 

96 

3515 

MAX 

68 

66 

65 

_ 

_ 

87 

64 

86 

66 

67 

_ 

_ 

69 

67 

88 

64 

66 

86 

89 

86 

66 

86 

86 

66 

66 

86 

66.6 

MIN 

62 

64 

63 

- 

- 

- 

62 

63 

62 

62 

63 

- 

- 

64 

66 

65 

63 

64 

- 

- 

66 

67 

67 

66 

67 

- 

- 

66 

67 

66 

66 

54.8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.46 

.44 

.38 

.41 

.40 

.34 

.24 

.28 

.32 

.36 

.40 

.24 

.36 

.38 

.30 

.40 

.38 

.34 

.41 

.34 

.26 

.39 

.40 

.35 

.38 

.39 

.32 

.25 

.33 

.35 

.50 

11.11 

WIND 

42 

46 

41 

49 

96 

90 

45 

49 

48 

45 

47 

35 

56 

59 

53 

47 

95 

50 

53 

42 

44 

42 

46 

47 

58 

61 

70 

57 

61 

60 

53 

1609 

MAX 

93 

93 

95 

91 

69 

83 

89 

69 

69 

91 

87 

93 

93 

91 

91 

93 

93 

93 

91 

69 

95 

93 

93 

91 

91 

89 

69 

91 

93 

95 

95 

91.4 

MIN 

63 

65 

69 

69 

65 

61 

61 

63 

61 

61 

63 

65 

67 

64 

63 

64 

65 

67 

69 

69 

67 

67 

67 

65 

62 

63 

65 

65 

66 

69 

71 

65.1 

THITCHELL  DAM 

EVAP 

.27 

.19 

.40 

.21 

.23 

.19 

.21 

.30 

.30 

.28 

.21 

.30 

* 

.55 

.30 

.32 

.32 

.30 

.30 

.33 

.30 

.30 

.29 

.25 

.28 

.25 

.28 

.29 

.24 

.30 

.35 

6,64 

WIND 

37 

50 

66 

91 

85 

35 

44 

52 

56 

53 

37 

52 

* 

103 

57 

63 

50 

45 

60 

38 

58 

49 

52 

61 

50 

45 

54 

54 

55 

54 

49 

1615 

MAX 

66 

63 

86 

64 

83 

61 

62 

85 

85 

85 

60 

66 

66 

83 

65 

67 

66 

66 

86 

67 

66 

86 

84 

64 

83 

63 

64 

84 

85 

69 

84.7 

HIN 

50 

54 

54 

94 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

60 

57 

56 

53 

55 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

56 

56 

58 

56 

59 

57 

55 

56.6 

«      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.75 

.90 

.75 

.45 

.90 

.75 

.74 

.70 

.75 

.75 

.60 

.75 

.75 

.77 

.67 

.79 

.84 

.72 

.71 

.15 

.62 

.46 

.62 

.90 

.80 

.75 

.75 

.55 

.66 

.65 

.75 

21.72 

WIND 

• 

122 

44 

42 

67 

109 

54 

79 

59 

62 

42 

78 

94 

85 

58 

58 

100 

96 

72 

76 

12 

0 

55 

104 

76 

63 

75 

68 

70 

61 

38 

2059 

MAX 

102 

106 

106 

105 

103 

101 

100 

101 

101 

102 

102 

106 

105 

104 

105 

106 

100 

106 

108 

109 

101 

107 

104 

104 

104 

104 

103 

105 

102 

108 

109 

104.2 

MIN 

72 

71 

73 

73 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

76 

78 

74 

76 

83 

76 

81 

60 

77 

82 

84 

80 

77 

75 

76 

77 

77 

82 

79 

82 

76.0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.43 

.43 

.38 

.54 

.54 

.54 

.45 

.49 

.41 

.41 

.43 

.43 

.49 

.54 

.58 

.47 

.38 

.39 

.46 

.36 

.40 

.52 

.42 

.43 

.53 

.43 

.37 

.41 

.42 

.41 

.47 

13.96 

WIND 

20 

13 

22 

26 

40 

55 

52 

43 

27 

16 

17 

29 

35 

36 

45 

25 

26 

26 

40 

19 

36 

32 

24 

31 

35 

18 

24 

30 

14 

24 

15 

899 

MAX 

104 

107 

103 

109 

106 

103 

100 

102 

102 

104 

106 

103 

108 

108 

107 

105 

104 

103 

103 

107 

100 

109 

107 

106 

107 

106 

105 

106 

106 

107 

109 

105.2 

MIN 

70 

74 

73 

71 

68 

65 

64 

65 

67 

67 

67 

73 

74 

70 

69 

72 

75 

75 

72 

76 

75 

75 

75 

74 

70 

67 

79 

76 

77 

79 

76 

72.0 

MOJAVE 

EVAP 

.60 

.67 

.60 

.68 

.90 

.54 

.52 

.55 

.45 

.50 

.30 

.52 

.59 

.60 

.50 

.45 

.47 

.52 

.60 

.97 

.40 

.55 

.68 

.60 

.50 

.51 

.56 

.55 

16.65B 

WIND 

39 

41 

* 

166 

134 

90 

82 

35 

87 

103 

98 

MAX 

92 

66 

66 

64 

93 

86 

89 

93 

92 

92 

69 

93 

92 

93 

69 

95 

97 

95 

MIN 

58 

58 

55 

56 

96 

54 

95 

52 

57 

59 

61 

62 

61 

61 

60 

61 

61 

63 

62 

63 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B>  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN  IS  A  BURIED  24-INCH  YOUNO  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 
JULY 


J3 

Day  of  month 

0 

0> 

Station 

"S. 

e 

(9) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRiWLEY  2  SW 

4 

94M 
MAX 
HIN 

80 
99 
77 

81 
90 
78 

83 
89 
83 

82 
BB 
78 

79 
82 
76 

77 
87 
74 

77 
90 
72 

79 
90 
74 

82 
SB 
81 

62 
93 
7B 

84 
89 
79 

93 
89 
80 

85 
89 
81 

82 
87 
76 

e2 
86 
77 

83 
85 
77 

83 
66 
81 

84 
87 
82 

83 
91 
81 

65 

90 
63 

84 
92 
81 

66 
92 
62 

35 
88 
83 

85 
92 
82 

85 
91 
81 

86 
88 
82 

85 
91 
81 

85 
92 
62 

85 
93 
63 

67 
93 
84 

67 
96 
84 

83.1 
89,5 
79.8 

e 

94M 

MIN 

80 
8<, 
79 

81 
85 
81 

83 
86 
83 

33 
96 
82 

81 
82 
80 

79 
85 
78 

77 
86 
77 

79 
86 
79 

82 
85 
82 

63 
90 

82 

84 
87 
63 

84 

66 
64 

85 
88 
85 

83 
66 
83 

83 
85 
82 

83 
84 
82 

93 
95 
92 

S3 
65 
63 

63 

67 
82 

64 
86 
83 

84 
88 
83 

eji 

89 
84 

85 
86 
84 

84 
85 
63 

85 
88 
84 

85 
86 

84 

84 

88 
83 

85 
67 
64 

64 
SB 
63 

66 
68 
84 

66 
90 
84 

83.1 
82.3 

12 

9411 

81 

83 

81 

85 

80 

81 

81 

85 

85 

83.7 

20 

9Af 

60 

81 

81 

82 

91 

80 

80 

81 

81 

82 

63 

83 

83 

63 

83 

82 

92 

82 

62 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

83 

83 

S3 

S4 

84 

82.3 

39 

94f 

79 

79 

78 

78 

78 

7B 

80 

80 

79 

79 

82 

80 

80 

80 

60 

80 

SO 

SO 

60 

BO 

80 

80 

80 

BO 

80 

SO 

80 

80 

SO 

81 

81 

79.7 

79 

94t' 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

76,6 

D4VIS  2  WSW 

MAX 
MIN 

96 
76 

96 
76 

9<. 
77 

96 
78 

95 
76 

95 
78 

97 
78 

94 
76 

96 
76 

97 
78 

98 
78 

97 
77 

96 
78 

95 
7B 

98 
79 

100 
81 

100 
82 

101 
80 

100 
82 

101 
82 

100 
82 

100 
84 

100 
90 

96 
78 

96 

77 

97 
78 

96 
77 

97 
77 

96 
76 

96 
77 

98 
78 

97.3 
78.4 

FRESNO  WB  4IRP0RT 

2 

MAX 
MIN 

122 
78 

119 
79 

118 
77 

119 
78 

118 
79 

116 
74 

118 
79 

120 
80 

122 
61 

120 
81 

119 
82 

119 
64 

122 
82 

124 
83 

121 
82 

122 
81 

124 
82 

U3 
84 

122 
84 

124 
84 

126 
88 

127 
88 

126 
89 

123 
84 

122 
81 

123 
82 

118 
S3 

124 
84 

125 
84 

124 
84 

125 
82 

121.8 
82.0 

<! 

MIN 

no 

82 

109 
83 

108 
82 

109 
82 

107 
82 

105 
79 

107 
82 

109 
82 

109 
34 

109 
84 

109 
65 

106 
87 

110 
86 

112 
87 

109 
96 

110 
84 

111 
86 

111 
88 

111 
88 

112 
88 

113 
9Q 

116 
91 

114 
91 

112 
89 

110 

85 

111 
86 

lOB 
87 

112 
88 

112 
88 

112 
88 

112 
86 

85.7 

8 

MAX 

86 

SB 

88 

87 

SB 

85 

87 

88 

69 

89 

90 

90 

90 

^91 

90 

90 

^91 

'9? 

'9° 

'91 

^93 

'93 

95 

93 

91 

%1 

99 
91 

'91 

102 
92 

101 
92 

101 
91 

99,5 

20 

BAM 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

99 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

89.2 

40 

BAM 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

80 

80 

78.5 

RIUESSIOE  EXP  ST4 

SUB-ST4  I 

MAX 
MIN 

80 
77 

81 
78 

83 
80 

S3 
81 

83 
81 

82 
79 

80 
79 

79 
78 

80 
78 

81 
78 

81 
79 

81 
79 

82 
79 

93 
81 

83 
81 

83 
81 

83 
81 

85 
62 

85 
83 

84 
83 

85 
82 

86 
63 

65 
93 

85 
83 

85 
82 

84 

81 

63 
81 

83 
81 

84 
82 

66 
83 

65 
84 

83.0 
80.7 

SUB-STA  2 

IB 

MAX 

MI^ 

72 
70 

76 
72 

77 
76 

77 
73 

76 
75 

75 
74 

75 
73 

73 
71 

72 
69 

71 
70 

73 
71 

74 
73 

74 
73 

75 
74 

75 
74 

74 
74 

75 
74 

76 
75 

75 
74 

76 
75 

77 
76 

77 
76 

77 
75 

76 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
76 

76 
76 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

75.3 
73.8 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


RIVERSIDE  EXP  STA 
STATION  1 

STATION  2 


HOtTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND   IRRIGATED  TO 
MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M.     READINGS  AT 
9  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.M. 
ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.     PALMER  THER- 
MOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,    4-,   AND  8-INCH  DEPTH.  MAX 
AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL-DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 
RAWONA  SANOy'ToSi-LEVEL,   WELL-DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE   AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 
MAX  AND  MIN  FOR  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.     STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reierence  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACTOM-HUeaAHO  B0FC261D 
AOCLANTO 

AOIN  DAMOtO  :>tA1  lOft 

ALA-tO  1  N 

ALDERPOINT 

ALDER  5PHINC5 

ALI&O  CH  OAI  Ml  fC  *** 

ALPINE 

ALTAOCNA 

ALiaRAb  NANCER  STATION 

AMeOT 
ANCIOLA 

ANC<(IN  PA(.  umOH  COL 
ANT (OCX  F mftteOARU  HL 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ANIA 

APPLE  VAl.Lt» 
AftNavO  OAANOE 
ARHOTO  SECO 

ARNOVO  SfCO  kS  fC  MJBO 
ASM  MOUNTAIN 
ATLAS  ROAO  DUTPA 
AThELL 

AUBERAT  1  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVILA  BEACM 

AZUSA  CITY  PARR  FCl*3B 
UADCEP 

BAOOER  PASS 
BAKER 

baker  9  nnm 

sakersfielo  w6  airport 
balcm  pomer  house 
ball  mountain  lookout 
barrett  dam 

8ARST0M 
BARTON  FLAT 
BATES  RIOGE 

BEARTRAP  HEAOOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPIN&  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR 


BtN  I 


8ent0n  inspection  sta 

berkelet 

berryessa  lake 

BESWKK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
SIG  BEAR  LAKE 
8IG  BEAR  LAKE  OAM 
eiO  8EN0  RANCEff  STA 
BIC  OALTON  DAM  rC223BE 
aiC  PINE  CREEK 
BIC  PINES  PARK  FC  03B 
BIC  SUA  ST»I£  PARK 


I  FC'.60E 
GEN  hOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  mU  AIRPORT 

bishop  union  carbide 
black  mountain  2  sw 
blacks  mountain 
blackmells  corner 
blue  canton  wb  airport 
blue  creek  mtn  10 

BLTTHE 
BLYTHE  7  W 

bltthe  faa  airport 
board  camp  mountain 

BOCA 
BOO  IE 
80NETA 

600NVILLE  MNTNC  STA 

boron 

eorrego  desert  park 

boulder  c  locatelli  r 
boulevard 
bououei  canyon 
bowman  0am 

6RA0LEY 

BRANNAN  CLANO 
BRANSCOMB  2  NW 
8RAMLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
AREA  CITY 

BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

eftlOGEPOPT  RANGER  STA 


BRUSH  CREEK  Ranger  STA 
BRUSHY  SPBGS  CUARO  STA 
BRYSON 

BUCKMORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

BURBANK  FO  FC226  9 

8URBANK  VALLEY  PMP  PLT 

BURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
8URT0N  RANCH 

BUTTE  LAKE 
8UTTONUILL0W 
CASAZON 
CACHUHA  0AM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  8IG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  Z  HE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMEL  PEAK 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SmlTH 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  flS 
CANBY  II  SM 
CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT IL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CANPINTERIA  RESERVOIR 
CATHETS  VY  BULL  RUN  RH 
CAZAOERO 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
HODOC 

CONTRA  COSTA 

HUMBOLDT 

GLENN 

LOS  ANOlLEi 
Oti  SAN  DIEGO 
0«|  LOS  ANGELES 

HODOC 

SAN  BERDINO 

TULARf 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 


TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

FRESNO 

TEHAMA 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

SNTA  BARBARA 


RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 

ALAMEDA 

NAPA 

SISK I  YOU 

TftlNI TY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
PLACER 
LOS  ANGELES 


LOS 
LOS  ANGELES 
INYO 
INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 
KERN 
PLACER 

del  norte 
otI  riverside 


SAN  DIECO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

MONTEREY 

SACRAMEMIO 

MENDOCINO 

IMPERIAL 

SISK I  YOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 


san  benito 
los  angeles 
los  angeles 
san  mateo 
Shasta 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 


SSEN 


KERN 
RIVERSIDE 
SNTA  BARBARA 
07t  SAN  BERDINO 
OS  CALAVERAS 


01 

S I  SKI  YOU 

PLUMAS 
06j  SAN  BERDINO 
Obj  SAN  DIEGO 

CALAVERAS 

02 

DEL  NORTE 


LOS  ANGELES 
KERN 

PLUMAS 
ORANGE 
SAN  8ERDIN0 
PLUMAS 
MONTEREY 
SANTA  BARBARA 
MAR  I POS* 
SONOMA 


34  19 
3*  11 

»1  19 


3a  13 
36  29 
3B  2b 


37  08 
3A  23 
36  15 


35  37 

39  17 

<tl  !*> 

33  37 

33  37 

33  37 

bO  '•2 

39  23 


39  27 
3S  S2 
38  07 


34  2  3 
30  17 
38  12 


12  3  37 
122  42 
liB  33 


llj  4S 
119  29 
122  2b 


117  13 
liO  34 
121  29 


118  19 
120  44 
117  54 


122  14 
122  14 


120  06 

117  02 

123  22 

UT  39 

116  25 

122  12 


119  29 

120  03 
123  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J  CUZZILLD 
MRS  BARBARA  HILLBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANTON  LtW  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE   OIV  OF  HWYS 
ANCtOLA   ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBREBOARD  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS.   KAREN  A.  GOULD 

U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  •  E  COMPANY 

U  5  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

SARSTOW  FlRE  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT   IRRIG  DiST 
BEAUMONT    iRRlG  OlSI 
U  S  we  08SEHVER 
mETCH  METCHY  WTR  SUP 
A.   S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUR. OF  PLT.OUABANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  O  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
810  BEAR  LK  FIRE  OlST 
BEAR  VALLEY  MUT  WIR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  ThRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 


CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  JOE  FALKNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBT 
BOO  IE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPl 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

VINCENT   U  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L    A   WTR   *  PWR  DEPT 
NEVADA    IRRIG  OlST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAUlF  DIV  BEACHES-PARKS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
8REA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fl  CAKEBREAD 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERL I NG 

MRS.    ANNA  HOWE 
P  G  *   E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  QUI  EN  SABE 
fl.  V.  CHRISTOFFERSEN 
BURBANK    PUBLIC  SERVICE 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  OlST 
WILLAPO  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL    DIV   BEACH   +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRRIG  OlSI 
CITY  OF  CALISTOGA 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  DEPT  WATER  RESR 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DISI 
O  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBERSOLE 
U  S  FORES 


L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *■  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF 
P  G  »  £  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
WM  H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 


STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  J 

CXDUNTY 

'  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

1  PRECIP.  1 

EVAP. 

US 

CeCILVlLLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

41  06 

MRS.  RUBT  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  PM 

P  G  •  E  COMPANY 

CHAGOOPA 

Tulare 

36  30 

^2560 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

3S 

39  29 

121  13 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT    W£ S T  MOW 

1656 

02 

1( 

40  42 

120  58 

5590 

CHATSHORTH  FC  24  D 

LOS  ANGELES 

lOnnie  batway 

CHAISWORTh  RESERVOIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

METCH  HEICM  wTR  SUP 

CHESTER 

02 

40  18 

121  14 

4525 

5P 

NED  EARL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

39  42 

121  47 

205 

U  S  PLANT   INTRO  GRON 

CMIQUITO  CREEK 

i  7J7 

0! 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

VICTOR  L  MASkIN 

CHOLAME   ALLEY  RANCH 

sn'^luis'obpo 

WILLIAM  S.  ALLEY 

chucmupate  Ranger  sta 

1  7  541 

VENTURA 

10 

34  4S 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

175SI 

33 

32  36 

117  06 

8A 

8A 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

36  42 

121  18 

lie 

9P 

JAMES  0  COODRIDGE 

CLAREHONT  POMONA  COL 

0( 

LOS  ANGELES 

21 

34  06 

1201 

5P 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  peak  1  NE 

02 

40  13 

120  30 

5910 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

CLARKSBURG 

02 

38  25 

121  32 

14 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY   MUOD  RCH 

02 

DICK  MUOD 

CLEAR  CREEK 

01 

12 

41  43 

123  27 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

23 

38  56 

122  38 

8A 

C    IVAN  GLENO INNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

SONOMA 

38  46 

BA 

ELMER  w  Olson 

CLOVERDALE   11  H 

184C 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1820 

ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

0'. 

2- 

37  32 

119  17 

7002 

0  S  FOREST  SERVICE 

CLOVER  VALLEY 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

COALINGA 

36  09 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  I  SE 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  WNW 

CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  flS 

01 

41  05 

122  42 

2500 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

LOS  ANCELES 

ELMERTA  B.  BENNETT 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SHASTA 

U  S  F  *■  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

0; 

PLACER 

i' 

39  06 

120  5B 

2418 

6P 

SOUTHERN  PACIF  IC  R  R  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

0; 

39  20 

121  11 

565 

4P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  H  LEE 

EL  DORADO 

W  a  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAN 

SISK I  YOU 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

RIVERS  IDE 

CORONA  FIRE  DEPI 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

36  29 

118  U 

10600 

DEPi  WATER  RESOURCES 

2081 

39  47 

123  15 

1385 

BA 

01 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 

crabtree  meadow 

2139 

07 

32  53 

116  17 

1500 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

124  12 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  T  ENE 

01 

DEL  NORTE 

J. 

41  48 

120 

BA 

OEPT  OF  PARKS  6  RECftEAT 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

215' 

DEL  NORTE 

124  12 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

0' 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  15 

490C 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

C*M  SUGAR  REFINING  CO 

CROWOER  FLAT 

2184 

01 

41  53 

120  44 

5175 

CALIFORNIA  DWR 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

26 

34  19 

117  51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

(CULVER  CJTY 

LOS  ANGELES 

34  01 

116  24 

SP 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

CUMMINGS 

MENOOC INO 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

SNTA  BARBARA 

CUYAMACA 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  06PO 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

0* 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

197' 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  47 

1915 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  eoSE 

DAVENPORT 

SANTA  CkUZ 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

BA 

.G 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

41  44 

RICHARD  F  HUGHES 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANTON  LABORATORY 

RIVERSIDE 

PHILIP  80YD  DESERT  Rh 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

0' 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2333 

2: 

121  50 

1910 

DEL  MONTE 

MON I E  fi  E  Y 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

STAN  1 SLAUS 

CLARENCE  ADAMS 

DENAIR  3  NNE 

STAN  1 SLAUS 

KEN  C.  BRATTON 

P  G  *   E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

33 

32  51 

116  37 

350t 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEErI 

DOeaiNS  COLGATE 

2458 

0; 

YUBA 

39 

39  20 

121  12 

1550 

4P 

P  G   ♦   £  COMPANY 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

36 

39  19 

120  14 

5937 

BA 

CALIF  OIV  BEACM  +  PKS 

D0U8LEBUNK  MEADOW 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

120  50 

8A 

DUDLEYS 

MAR IPOSA 

W  D  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

02 

23 

38  53 

121  58 

63 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 

DUNN  SIDING 

25T0 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

Ip 

EARL  K  HOeSER 

DUNSMU IR  RANGER  STa 

2572 

02 

23 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

WALLACE  E .  MARSHALL 

OS 

11 

STATE   OF   CALIF-SNOW  SY 

OJTTONS  LANDING 

DAN  STEELE 

05 

35  59 

118  39 

6650 

CORPS  OF  ENGINEERS 

07 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

SAN  DIECO 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

AMADOR 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2735 

01 

LOS  ANGELES 

21 

34  36 

U8  34 

2075 

5P 

ARTHUR  L.  STEWART 

2749 

IT 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

ELLERT  LAKE 

SO.  CALIF.  EUlSON  CO* 

SAN  JOAQUIN 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  HODENA 

ORANGE 

HOMER   F  WANNAMAKER 

E  L  S I  NOR  E 

MID 

E  SCONOIDO 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

ETNA 

SISK  1  you"* 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

■EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

1' 

40  48 

124  10 

43 

MID 

EUREKA  W80  MIRANDA 

EXCHEQUER  RESERVOI R 

2920 

0; 

MAR IPOSA 

37  35 

120  16 

442 

5P 

F AIRF 1  ELD 

FAIRFIELD  flRE  STATION 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

F  A I RMON  T 

LOS  ANGELES 

J, 

41  01 

feather  falls 

FERGUSON  RANCH 

3020 

0. 

TEHAMA 

40  21 

122  27 

eUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

r 

124  20 

1445 

CONNICK  LIVESTOCK  CO 

FERNDALt  2  NW 

3030 

HUMBOLDT 

7 

124  17 

10 

5f 

5P 

ROLLIN  Z  BO'TON 

FIDDLETOWN   LTNCH  RANCH 

3038 

0- 

AMADOR 

38  32 

120  42 

wEnTwortm  lynch 

FIGJEROA  MOUNTAIN 

SNTA  6AH6ARA 

34  44 

120  00 

320C 

U  S  FOREST  SERVICE 

F  I LLMORE  1  WNW 

305C 

VENTURA 

2< 

3ft  24 

118  56 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0! 

11 

36  21 

120  09 

285 

6F 

RAYMOND  Thomas  ranch 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

308T 

03 

18 

40  22 

120  19 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT   F 1 SH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

01 

27 

37  16 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

350 

8A 

8A 

u  s  uuR  Reclamation 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

21 

34  11 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

fontana  kaiser 

3120 

SAN  BERDINO 

34  05 

117  30 

4F 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

123  20 

2  34C 

at 

MRS  6  E  ESLICK 

FORESIHILL  RANGER  STA 

: 

120  49 

91 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  UF  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

12 

123  19 

1240 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

0' 

IB 

41  SI 

120  oe 

4498 

5P 

5P 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

8A 

8A 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

-  366  - 


STATION  INDEX 


OPT  JONES  Ranger  sta 

ORT  ORD 

0«T  ROSS 

REEOON  e  NNH 

RENCH  GULCm 

RESNO  va  AIRPORT 

RIANT  GOVERNMENT  CAMP 

ULLERTON  0AM 
ULLERION  hILLCREST  RV 

garserville 
garden  valley  2  s 
gasjuet  ranger  station 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERdER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIBRALTAR    0AM  NO  i 


BSON  MWT   MNTNCE  STA 
ULESPIE  FIELD 
LROT 

LROt  8  NE 

LROY  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC29^G 
GLENOORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
COLO  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 
GOLOSTONE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  SPRINGS 
GRANT  GROVE 
GRASS  -VALLEy  NO.  2 
GRATON 
GRCENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GROVELANO  2 
CROVELANO  RANGER  STA 
GOERNEVILLE 

HAINES  CTN  LOWER  FC3b4 
HAINES  CYN  UPPER  FC3t.7 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  0AM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEn  PM  NO  I 
HAYFIELD   PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARO  b  ESE 
HEALDSaURG 
HEALDSeuflG  NO  2 

HELL  HOLE 
HEMET 

HENSHAW  OAM 
HERNANDEZ    2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
HESPERIA 
HETCH  METCMY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 


HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOGBACK  ROAO 
HOLLISTER  1  SW 
NOLL  I  STEP  2 
HOLLISTER 
HONEYDEW  , 
HOOPA 
HOPLAND  a 


ENE 


HOSSACK 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY    CREEK  PARK 

Y   MNTNC  STA 


lOYLLWlLO  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOkERN 

INYOKEhN  ARMITAGE 
■  ONE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHN  BULL  FLAT 


JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAU  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KENTf lELO 
KERLINGER 
»KERN  RIVER  PH  no  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY 
KETTlEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 

KLAMATH 


KNEELAND   10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251  I 
LAFAYETTE  2  NNE 
ILAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HOMDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBUHY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 


3*22 
iitbO  06 
3itS2 


3578 
3614  01 
3621 

3669 
3672 
3663 


01 
01 

SI  5KIT0U 
Oi\  MONTEREY 

SONOMA 
04|  SANTA  CRUZ 
OZ  SHASTA 
05|  FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 


EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 

SHASTA 
SAN  OlEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 
IMPERIAL 


PLACER 

SAN  BEROINO 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

TULARE 

NEVADA 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 


SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEOA 

SONOMA 

SONOMA 

PLACER 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SI  SKIYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 


HUMBOLD 
HUM60LD 
LAKL 

TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 
FRESNO 
RIVERS  IDE 
TRINITY 
DEL  NORTE 
SAN  BENITO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

PLACER 

SAN  BERDINO 
MOOOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 

SAN  BEROINO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 
MARIN 

SAN  JOAUUIN 


SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 


HUMBOLOT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 

ALPINE 
07'  SAN  BERDINO 
051  TUOLUMNE 
Oil  TRINITY 
01  LAKE 
02l  LAKE 
07  INTO 


I  DIEGU 


39  10 

35  18 

36  32 
36  09 


37  39 

38  37 

38  37 

39  04 
33  45 
33  14 
36  25 


42  00 

38  51 
36  22 
34  13 

40  13 
36  50 
36  51 
36  55 

41  03 


33  41 

40  37 

41  54 


36  00 
36  04 
40  41 


21  34 
21  27 
21  20 


22  00 
21  25 
21  24 
21  14 
24  09 
2  3  40 

23  00 


23  27 
23  46 
20  40 


21  52 
21  08 
24  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  wa  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLE 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERV 
ARMY  AIR  FORCE 
C  A  CALL 
WESTMINSTER  PRO, 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BURI 
U  S  BUR  RECLAMA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLEfiTON  MUN  U 
MRS   N  £  PANCQAS 
R  C  KYLE 
U  S  FOREST  SERV 
SO.   CALIF.  EDISi 
U  S  FOREST  SERV 
MRS  HILDA  DRAGH 
DEPT   WATER  RESOURCES 
SANIA  BARBARA  wTR  DtP 

BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OlEGO  COUNTY 
GILHOY  FIRE  OlSTRlCl 
hENRY  MANTELLl 
SETH  e  AUSER 
RALPH  STAPENHORSr 
MRS   L   M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  *  F  I; 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
ALBERT  O.  NURTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
HETCH  hEICHY  wTH  bUP 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALL9ER0 
MRS   EMMA   R  PEREIRA 
U  5  FOREST  SERVICE 

FRED  H.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUITNEH 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L    A   WI«    *   PWfi  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STAIE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVlCt 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  HtTTENCOURT 
HEALDSeuRG  F IRE  OEPI 
WALDO  F  IVERSON 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIG  DlST 

MAX   0  LEY 

MRS  CLORENE  AkERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  MtTCHY   WTR  SUP 

CLARENCE  £  GASSOWAY 

DEPI   OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  MUQBELL 
MRS  ANNE  M  AOAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TOBIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALlf    EOlSON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  MWYS 
NEW   IDRIA  MINE   ♦  CHEM 


U  S  FOREST 
IMPERIAL  [RRIG  DlST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPi 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  Fire  dept 
U  S  N  0  I  s 
STATE  OIV  Of  HWYS 
PIERSON  TUTTLE 

METRO  WATER  DlST 
WALTER  CANIRALL 
STAIE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSHUA  8SN  CIY  WTR  LH  S I 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  county  WTR  DP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 


MRS  I 


RUB  II 


CO  FARM   ♦  HOME  AOV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  CMNT'AGGREGATE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF   EUlSON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLO  DEL  PONTE 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  w  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERTRUDE  REEDY 

DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD   F  D 
HETCH  HETCMY   wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 


LAKE  SPAULDING 
LAKE    SPAULDING  OAM 
LAKE  WOHLFORD 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 


TTLE  last  CHANCE  VY 

ttle  panoche  det  dam 

ttle  tujunga  gold  cr 

ttle  valley 

vermore  county  f  0 
lockwood  2  n 
lodge pole 

log  spring 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 


lone  tree  canyon 
dlong  beach 
long  beach  wb  ap 
long  bell  stat  ion 
lookout  3  wsw 
loraine 
los  alamos 

los  angeles  wb  airport 
los  angeles  civic  ctr 

LOS  6AN0S 


LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  R£SV 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  MEADOW 
LOWER  OTAY  reservoir 
LOY ALTON 


LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LUMBERYARD  RS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
HAHNKE 

mammoth  pass 

mammoth  pool 
manTeca 
manZana  School 
manzani ta  lake 
mare  island 
maricopa 
mariposa 
markleeville 
martinez  3  s 
martinez  3  sse 

martinez  fihe  station 
marysville 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 
MlLFORO  LAUFMAN  PS 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 
MINERAL 
MINERAL  KING 


MIRANDA  4  SE 
MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 
MOJAvE  2  ESE 
MONACHE 
MONO  LAKE 


MONTAGUE    i  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MONTICELLO  OAM 
MOORPARk 
moraine  creek 


I  MORGAN  I 


SCS 


VALLEY 

morro  Say  fire  dept 
MORRO  BAY   i  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 

HT  BALDY  FC  esG 

MT    BALDY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

MOUNT  WILSON  FC  338  6 

MUIR  WOODS 

MUMSO  BASIN 

MUSICK  CREEK   GUARD  STA 

NACIMIEnTO  DAM 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

NAVARRO   1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 


4713 
4714  02 
4726 
4735 
4747 

4773  02 

4816 

4038 

4840 

4851 
4863 
486  7 

4B80 


STA 


5244  01 
5258  02 
5284  07 


LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
MODOC 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 

MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

MERCED 

EL  DORADO 

TULARE 

TULARE 
PLUMAS 


ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 

SAN  JOAOUIN 

TEHAMA 

SNTA  BARBARA 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MODOC 
MODOC 

SNTA  BARBARA 


MERCED 

MERCED 

SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

KERN 

TUOLUMNE 

SIERRA 

SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

EL  DORADO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MONO 

MADERA 

SAN  JOAOUIN 

SANTA  BARBARA 

SHASTA 

SALANQ 

KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


TEHAMA 

SI  SKI  YOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 
FRESNO 
EL  DORADO 
PLACER 
LAKE 

SAN  BEROINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 
TULARE 


VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
TULARE 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 


SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 
SI SK I  YOU 
SISKIYOU 
MAR  IN 

LOS  ANGELES 
MARIN 

TRlNl lY 
FRESNO 

SAN  LUIS  OBPO 


NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 


39  19 
34  20 
33  10 


36  47 
34  19 

40  S3 


36  SB 
40  2  7 
38  51 

37  37 


36  36 
36  36 
38  30 
34  IT 

36  43 
32  41 

37  08 
37  06 
37  08 


123  29 

118  52 

U8  53 

122  26 


120  56 

120  5b 

121  58 

122  02 


122  08 

121  35 

119  51 

121  41 

122  08 
119  26 
116  04 
121  37 


lis  43 
121  00 
121  00 


121  52 

122  07 
118  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


P  G  ♦  E  COMPANY 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CD 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

MARVIN  FOSTER 

MRS.  MAE  E*  MARTENS 

MICHAEL  C  LIKBEY 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

VERNON  H.  BROWN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

MAT1HEW   J  KEEGAN 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

IVAN  n  LEHMAN 

KAWEAH  LEMON  CO 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FRANK  OE  CHAINE 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 


DEPI.  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLOVERINE  COHDER 
LIVERMORt  ALMDA  CIY  F 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 


PL. 


TRACY  COUNTRY  CLUB 
JOHN  W  TEED 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPI   OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LA   CO  AIR   POL    CUN  D 
ROGER  C  RICE 


ARBURUA  RANCH 
OEPT.  WATER  RESOUl 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ALLEN  HELENIUS 
U  S  FOREST  SERVICI 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
INTERMOUNTAIN 
SAN  OlEGO  WtR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 


RES 


CALIF  DIV  OF  FtRESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CALIF  DLPT  WATER  Rt S 
SAN  BERNARDINO  FCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  £  HAHNKE 
OEPI   WATER  RESOURCES 

SO.  CALIF.  EDISON  Cu. 

spreckels  sugar  co. 
County  uf  sanTa  sarbara 
U  S  NAT  PARK  SEfiVICt 
SAN  FRAN  BAT  NAVAL  SYD 
STANDARD  OIL  Of  CALIF 
MRS   GABRlELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACALVEY 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
GINO  L.  ZANNI 
RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCED 

MERCED  IRRiG  0 1  ST 

INACTIVE  b/iO/(,7 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EUREKA  WttO 
ROBERT  CRERAR 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PfcS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRlG  DlST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CLOSED  6/25/69 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 


u  s  BUR  Reclamation 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  OOWNER 
BILL  R.  BRUNER 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD   OIL   OF  CALIF 
U  S   ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN   PASS  MINE 
JUDI TH  M.  RAOY 
MT    BALDY    SKI    LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.  EOlSON  CO. 

LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPI.  OF  WATER 
JACK    1  SCHELL 
MT    SAN  JACINTO  WSP 
DEPI  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  wa  OBSERVER 

u  s  nat  park  service 

dep1  water  resources 

paul  h.  riggs 

Monterey  cty  parks  dept 

i  si  hosp.fire  dept 
hasonite  corporation 

'  of  needles 
fed  aviaiion  agency 


;iiY  . 


I  ci  r 


-  267  - 


STATION  INDEX 


NCHMALL  SOLCDAO  fCUCt 
MtWHAN  2  NW 
NCHPOItl   BtACM  HARBCX) 
Htm   TOtiK  HINS 

I  MICHIiNGALt 
'  NILANO 
;  »II«>0»«O  2 

I  MOCL  ' 
ItORiM  FOR);  RANGCA  ^TA  | 

NOVAIO  •  WNN 
OAH   KNULL   RAN&CN   it  A 
OAKLAND  HH  AIRPORT 
OAkvRLE    1  WNIf 

OCCIDENTAL 
;  OCEAN&IOt 

I  OCtANSIDE  CUHPINC  PL 
OCOTILLO  HCLLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RDG 


LO^  ArtCCLCS 

StANIbLAUS 

OAANCE 

SAN  BLAOINO 

SUIIER 

IMPERIAL 

bN  LUIS  OBPO 

GLEN 

HAULftA 


Oil  NAPA 

SONOHA 
'  06  SAN  OUCO 
I  DUCO 
I  0T\  SAN  OltCO 
I  FHEiNO 


OPIDS  CAMP  rc  M  6E 

ORANCe   COUKTT  RtiVR 

orance  cove 

orkk  prairie  cheek  i 


OROVILLE  8RI0GC 
'  OROVILLE  RAN&EH  SIA 
:  OSPI TAL  RANCH 

OSTRANDER  LAKE 
j  OANARO 

PACMECO  PASS 
I  PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  0AM  FC   33  A-l 

pakines  ohrmall  t'ani 
palmoale 

palhoale  faa  airport 

palo  alio  citt  mall 

palohar  ht  usservaiory  ' 
i  palos  veboes  est  fc*3d  i 
panamini  citt  | 

I  PANOCmC  I 
!  PARADISE 

I  PARADISE  MEADOW  j 

PARKER  RESERVOIR 
;  PABKFIELO 
I  PARKFIELO   T  NNM 
'  PASADENA 
I  PASK.ENTA  RANGER  STA 
I  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLEb  FAA  AP 
PAITERSON  MEADOW 
I  PATTIWAT 

I  PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 
,  PEPPERDINES  CAMP 
'  PERRIS 

I  PEIALUMA  FIRE    SIA  2 
'  PIEORA  BLANCA  GRD  SIA 
I  PINE  CANTON  PS  FC321E 

PINECRESI  SUMMIT  R  S 
.  PINE  FLAT  0AM 
,  PINE   MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
I  PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACM 
,  PII  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLC  IFC 

PLACERVILLE   OISP  PLANT 

PLASKETT 

PLAllNA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 
I  PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT    PIEORAS  BLANCAS 

I  PORT  CHICAGO  NAVAI 
PORTERVILLE 
POBTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSET  3  E 
POTTER  VALLET 


I  (.*b2  ' 
6*65  C 


*  06 


6»2S  C 
6SS1  c 
tbf>2  C 
6569  < 
6583  C 
I  6597  C 
I  6602  C 
6610  C 
bbiU  C 


6657  ( 
66631  ( 
6671  ( 
I  6675  ( 
6685|  ( 

j  66aa  ( 

I  669*  07 

6703] 
6  706 


6761  ( 
676TI  ( 
6803  ( 


SE 


6972  I 
6996  I 


7077  1 

70e5  ( 

7093  ( 

7096  1 


POIIER  VALLET  Ph 
POWAY  VALLEV 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

RAILROAD  Flat 

RAIAONA  SPAULDING 
I  RANChiTa 
j  RANDSBURC 

I  RATTLESNAKE  CREEn 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

AEOblNG  5  SSt 

RECOING  FIRE   SIA  NO  2 

REDLANDS 

RE0*OOl>  CIlY 
I  REDWOOD  VALLET 


RIVERSIDE  FIRE  STA. 
RIVERSIDE  Exp  SIA 
ROBBS  PEAK  PH 
ROBERTSON  FLAT 


3  06 
7150 
7179 
7195 
7222i 
7231|  06 
72<>'>i  061 
7253|  071 


VENTURA 
PLUMAS 
SHASTA 
LOS 
ORANGE 
FRESNO 
HUMBOLDT 
GLENN 
HUMBOLDT 
flUlTE 


MARIPOSA 
VENTURA 

MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  8EN1 TO 


LOS  ANGELES 
RIVERS  IDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
INYO 

SAN  BENITO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OaPO 


SONOMA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

FRESNO 

VENTURA 


VENTURA 

SN  LUIS  oepo 

EL  DORADO 
EL  DORADO 

GLENN 

PLUMAS 

MENUOC INO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 

TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 


SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 

CALAVERAS 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 


ROGERS  CAMP 
'  ROSE  HARIL  MEADOW 
,  ROUND  MEADOW 

I  ROUND  HOUNIAIN   1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  I  E 
SACHES  SPRINGS 
.  SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  we  CITY 
I  SADDLE  CAMP  RANGER  SIA 
I  SAGEhEN  CREEK 
I  SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  M5W 
SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  £ 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  gaging  SIA 
SALl  SPRINGS  PWB  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANION 10  MISSION 
SAN  ARDO 
SAM  BEN  110 


I  7^59! 
7292' 
729ii 
729b| 
7106 
7339 
;  73!.i 
I  737d 

j  7<il*j 

'  7fc46t 
I  7<.70l 
!  T473I 
7*89 
7fc92 
I  7510 
I  7116 
I  7533 
7560 
I  7579 


05  I 


021  SACRAMENTO 

Oil  HUMBOLDT 

<3hi  CONTRA  COSTA 

021  SOLANO 
06  RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

EL  DORADO 

PLACER 

INYO 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 
05|  TULARE 


75B0  02 
7600  07 
7623  05 
76J0  02 
7633  02 
76J7|  02 
7641  03 
766 3>  01 
76k6|  01 
764«  02 


7672 
7681 
7689  05 
7  702 
7714 
T716 
77J9]  0* 


SHASTA 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

lEHAHA 


CONTRA  COSIA 

MONTEREY 

MONTERy 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

CALAVERAS 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  BEN) TO 


121  >0 
116  52 
118  23 


35     121  30 


'  06 


121  37 

121  36 

120  30 

120  24 

120  13 

120  40 

121  15 

120  54 

121  05 


5120 
6740 
9670 
242 
6240 
10000 
9000 


3850 
6337 

2Z5|  6P 
17B0| 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
C.   T.  SNTOER 
RECLAMATION  Dl SI  1001 
MR   CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL   IRRIG  OlSI 
ANDREW  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  5  FORESI  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  dONUlO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  9LANEY 
OCEANili^L  F  IRE  DEPT 
OCEANSlUt  UATtR  iJEPI 
EARL  G.  CARIIER 
PACIFIC  lELtTEL  CO 


LONG  BEACH  SCH  UlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CH  ASSN 
CAL   01  V   bEACM  ♦  PAR>,S 
ORLAND  UNI r   WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 


DWR  ♦  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARO 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  SARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMOALE   IRRIG  OlSI 

FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF  STREETS  •  Pi 
C.    1.  SNYDER 
MISS  LILT  BERG 
PARADISE  FlRt  OEPT. 
HETCM  HETCHT   WIB  SUP 

METRO  MAIER  DISTRICT 
ROBERT  H.  OURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLtS 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  Aviation  agency 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 

DAVID  w.  ALLWAROT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT  WATER  R£S 
SlAlE  DIV  OF  FSIRY 
PETALUMA  FlRt  STA  NO  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
USFS.    DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CIY  FLD  CONTROL 


PARK  SERVICE 
RANCH 
POLICE  OEPARIMENI 
P   G  +   E  COMPANY 


1N5I    FST  GENETICS 
CITT  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S»  CAL  DEPT  WTH 
PLAT INa  HWT  MTC  sin 
PLUMAS  EUREKA  SI,  Pt, , 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

0  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  M  OAyBELL 

F.  H.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  HT5  LODGE 

CORPS  Of  ENGINEERS 

P  G  +   E  COMPANY 
POWAT  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  e  SPAULDING 
e.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


5   OF  I 

WEATHER  BUREAU 
OF  REDDING 

IRE  DEPT 
BEOLANDS  DAILY  FACTS 
CUT  FIRE  DEPT  SIA  2 

FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
CUT  OF  RICHMOND 

U  S  ARMT  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  •  AG  EKP  STA 
SAC  MUNIC  UIL  Dl 
OEPT  OF  WATEB  RESOURCES 
DEPT  HATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF   EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 


STATE  DIV  OF 
HETCM  HEICHY 
O  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEAIHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 


BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABHAL  JR 
P  6  ♦  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  8RINAN 
JOHN 


SUP 


STATION 

INDEX  NO. 

I 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

5 
t 

1  SPECIAL  1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34  OB 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

mohteret 

CALIF  WIR  ♦  TEL  CO 

SANOBERG  PTL  FC1306 

SANDBERG  MB 

06 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  auREAU 

VSAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

7740 

06 

SAN  01 EGO 

33 

32  44 

117  10 

13 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

06 

26 

34  06 

117  48 

955 

aA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

0  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

STaIE  DIV  OF  HWTS 

SAN  FERNANDO 

lie  28 

965 

5P 

SAN  FERNANDO  PH  3 

776Z 

34  19 

lis  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

CITY    SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

37  37 

122  23 

fS   F    FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WAItR  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

ORSIN  P.  WAIKINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

77B5 

06 

34  06 

118  06 

450 

4P 

4P 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

33  47 

BTBON  JOHANSEN 

SAN  JACINIO  RANGER  SIA 

R I  VERS  IDE 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITT  OF   SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTlSTA  3SSE 

SAN  LUIS  DAM 

MERCED 

DEPT  WAIEH  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

315 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLT  COL 

7959 

06 

32 

34  32 

2300 

7S64 

04 

37  32 

122  18 

21 

33  14 

VSAN  RAFAEL 

7880 

01 

37  58 

122  32 

40 

SANTA  ANA  RIVER  PH  J 

7891 

28 

34  06 

117  06 

1970 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

33 

34  25 

119  41 

8A 

SANIA  BARBARA  SMG.  IB. 

SANlA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  2b 

119  50 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

TV  STATION  KETT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANIA  CLARA 

37  21 

121  S6 

68 

5P 

5P 

SANlA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

122  01 

ROBERT  E  BURTON 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANiA  HABGARIlA    2  SW 

120  38 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  38 

1100 

RICHARD  S  PILECKI 

SANIA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

ISANiA  MONICA  PIER 

S  M  LIFtGOARD  SER 

SANIA  PAULA 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

SANiA  ROSA 

7965 

01 

SONOHA 

22 

38  27 

122  42 

167 

5P 

5P 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

7976 

32 

34  37 

120  05 

600 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAN  MATEO 

AUS1 1 N  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLET 

SEPJLVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGlNtLRS 

SHASTA  DAM 

ei35 

o; 

SHASIA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

eA 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6145 

05 

2' 

38  13 

120  28 

2370 

s 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

oi 

8A 

8A 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

11 

8A 

JOHN  K  LEIlHOLO 

SLACK  CANTON 

8276 

0< 

MONTEREY 

36  05 

120  40 

I73C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8317 

33  52 

116  41 

194C 

6A 

36  26 

SOMERSET  5  ESE 

05 

EL  DORADO 

16 

38  37 

120  36 

3160 

JACK  A.  HASELET 

VENTURA 

BERTLWOOD  INVEST  CO 

38  17 

MONo"'^'*^ 

SIaIE  DIV. of  FORESTRY 

SONORA   JUNCT ION 

°; 

6B86 

STATE  DIV  OF  HWTS 

S  E  FAfiALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

U  S  COAST  GUARD 

8380 

01 

37  30 

119  38 

512C 

8A 

BA 

SPRIN6V1LLE  Ranger  sia 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPklNGVILLE  lULE  HOWkS 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BERDINO 

5P 

LEROT  KEMP 

STANOISH  1  E 

III] 

I 

LASSEN 

40  22 

120  24 

4030 

8A 

RAT  C  FRALEY 

STANDI SH-HICKEY  ST  PK 

849C 

01 

MENOOC I  NO 

39  53 

123  44 

BSC 

8^ 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

lUOLUMNE 

STATE  LAKES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SI  1 RLING  C 1 It  RS 

SIaIE  OIV  OF  FSIRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

►STOCKTON  MBAP 

sionyford  Ranger  sia 

COLUSA 

U  S  FORESI  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

39  35 

122  32 

791 

5P 

5P 

URLAND  UNI!   HU  ASSN 

8591 

02 

21 

41  10 

121  56 

"■300 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

118  40 

SUSANVILLE    1  WNW 

LASSEN 

SIAIE  DIV  OF  FSIRT 

suittR  HILL  Ranger  sia 

8713 

0' 

AMADOR 

11 

38  23 

120  48 

15B< 

8A 

STAIE   DIV   OF  FSIRT 

8716 

40  27 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

8758 

0 

36 

120  08 

MRS.  ESTHER  BEAlIT 

TAHOE  VALLET  FAA  AP 

EL  DORADO 

FED  AVIATION  AGENCT 

TALBOT  CAMP 

6771 

02 

1 

39  12 

120  22 

IEhACHAPI 

TERMO 

LASSEN 

6P 

*■ 

SULO  E  LAkSO 

THE  CEDARS 

8881 

0. 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

590t 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8865 

2. 

38  48 

122  50 

1661 

THREE  MILE  VALLET 

THREE  HvRS  LDISON  PH  2 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

897; 

LOS  ANGELES 

33  48 

118  20 

IK 

4P 

lORRANCL   MUN  AIRPORI 

8992 

33  39 

117  36 

970 

8997 

05 

37  43 

121  25 

10! 

8999 

05 

2' 

121  25 

SA 

8A 

9001 

27 

37  48 

121  35 

6P 

6P 

6f 

9024 

01 

35 

40  48 

122  46 

250( 

6A 

eA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

SA 

9037 

2: 

39  IS 

122  39 

4000 

9043 

36 

39  20 

120  11 

5995 

8A 

8A 

9047 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  18 

1690 

7P 

JAMES  0.  PARRA 

TUJJNGA  mill    CR   FC  47u 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFItLD 

9052 

11 

35  09 

295 

7A 

kERN  county  land  CO 

lULELAKE 

9053 

01 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5Pt  H 

lULELAKt.    iRRlu  DISI 

TUNNEL  BANGEK  STATION 

9061 

05 

TULARE 

11 

36  22 

lis  17 

8950 

U  S  mEAIHER  bUREAU 

Tuolumne  >(Eadows 

9063 

05 

TUOLUMNE 

119  20 

8600 

9073 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

115 

8A 

CARL  A  PlARSON 

-  368  - 


STATION  INDEX 


UPLAND   3  N 

UPPER  LAk£    7  W 

UPPER  MATIOLE 

UPK   SAN  LfcANDRO  FILK 

UPPER  IRLS  PINOS 

UPPER  WOOOCHUC*. 

VACAvlLLE 

(/ALLETON 

-EY  CENTER  2  NNE 


VERMILION  VALLE' 
VICroftVlLLE  PUMI 
VltETIE  HEADOM 
WINCENI  FIfiE  SIJ 


VOLIA  POWER  HOUSE 
WALLACE    1  SE 
WAL«R  SCHOOL 
WALNUT  CREEK.  2  E&E 
■tUT  CREEK  2  ENE 
l*Ul  CREEIt  *  E 
NUT  CROVE 


9200  ( 
9232  C 


.sio. 


1  PHUEMX  RANCH 


ONA  RAN&ER  STA 
WEAVERVILLE  HANaEI 
WEED  FIHt  UEPAfirHI 
MELDOH  1  WSW 
WEHUEL  10  SE 


MENDOCII 
HENJOCII 
ORANGE 


SACRAMENIO 
LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  { 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAHOH 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP, 

e 

'  SPECIAL 

TEMP.  1 

PRECIP.  . 

EVAP. 

US 

%S 

8A 

WEST   BIO  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

34  '•2 

S  WEATHER  BUREAU 

SA 

SA 

THE    IRVINE  COMPANT 

•ibtiO 

11 

36  13 

SION  RANCH  CO 

OCPl  OF  WATER  REiOUKCES 

WEST  POINT   3  SW 

ol 

CALAVERAS 

120  34 

2365 

6P 

w^ 

bP 

bP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

•ItSTvlLLE 

9i97 

02 

39  11 

UO  39 

W90 

PI   WATER  RESOURCES 

36  21 

8950 

RPS  OF  ENGINEERS 

hp 

SANIA  HARIA  VL^T  WCO 

WHEATLAND  2  NE 

02 

12L  23 

lAlE  OF    SAMUEL  DAMON 

0   S  FORtbl  SERVICE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

961S 

CLOSED  1/25/69 

WHJSKLYTOWN  RES 

02 

S  BUR  RECLAMAI ION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

1  16  LI 

10150 

H 

IVERSl lY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

12470 

SA 

WHITE   MTN  STORAGE 

SAN  BERDINO 

m  20 

ATE  OF  CALIFORNIA 

5P 

Ip 

LlBERtT  &RGVES  CORP 

WHITTIER  CTT  H  FC  lObC 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

lis  02 

34C 

SS  MARTHA  BAILEY 

EI>GAR  J  SCHUETIE 

WlLOROSt  RANGER  STA 

07 

INYO 

^6 

36  lb 

117  14 

5P 

5P 

TIONAL  PARK  SERVICE 

bP 

9677 

02 

23 

39  09 

122  09 

86 

9A 

9A 

c 

MENDOCINO 

17 

39  25 

123  21 

lIlLLlTS  HOWARD  FOR  RS 

MENDOCINO 

123  19 

ATE   DIV^OF  fSIRT 

WILLOW  CREEK  1  NW 

01 

123  38 

S  FORESI  SERVICE 

bp 

9699 

02 

GLENN 

23 

122  12 

WARD  R  ALLARD 

9700 

23 

122  12 

8R  MATERIAL  CONIL  DIV 

WINCHESTER 

Ob 

RIVERSIDE 

33  43 

117  05 

M  M  BLACKMORE 

U  S  FOREST  SERVICE 

3B  32 

121  58 

NEWTON  WALLACE 

3P 

VAN  NUTb  PUULISH  CO 

WOFFORD  HEIGHTS 

KERN 

35  43 

lis  27 

2700 

SONOMA  CFC   ANO   HlR  CD 

WOOUFORDS 

lilt 

03 

ALPINE 

*3 

5P 

5P 

S  WILMA  C  BARR 

U  S  FORESI  SERVICE 

WOODLAND   1  WNW 

97BI 

02 

23 

3B  41 

121  48 

6? 

9A 

9A 

C  AGR  EXIEN  SERV 

SANTA  CLARA 

37  OS 

6950 

S  WEAlnER  BUREAU 

8A 

06 

415 

6P 

6P 

RBA  LINDA  WATER  CO 

CORPS  OF  ENGINEER:> 

lib] 

J* 

38  54 

123  l! 

MRS.    V.    SYLVIA  HULbERI 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

'iBb'f 

05 

37  45 

119  35 

397C 

7A 

7A 

:  H 

FRANIC  DOHA 

YREKA 

9666 

41  43 

2625 

S  FOREST  SERVICE 

aA 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

CLO:>EO  SlAI  IONS 

ViSIA  FIRE  uEPT 

W.  FRED  UORING 

HOJAVE    2  LSE 

KERN 

CLOSED  6/25/69 

P  6  •   £  COMPANT 

WHEELER  SPRINGS  2  :.SW 

9blb 

34  29 

CLARION   E   VAN  SCHAICK 

JOHN  fm  lERRT 

lOMAS  S  VANAS£«. 

MRS.   BETTT  e.  FAIRCLOUG 

INACTIVE  h/iO/bl 

SA 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNERS  RESORT  CO 

SA 

Cnr  OF  WATSONVILLE 
U  S  NAT    PARK  StRVlCL 

U   S  FOREiT  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

NACECODE:  1-AMERICAN  2-CALJVVKItAS  3-CAR30N  4-CENTRAL  COAS 
U-IWERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAS1 
26-iiAN  GABRIEL  27-SAN  JOaQUIN  2B-SANTA  ANA  29-bAN1 
36-TRUCKEE    37-TUOl-UMNE   38-WALKtR  39-YUeA-BEAR 


5-COl£)RADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  lO-KERN  11-KlNGS  12-KLJ\MATH  13-LOS  ANGELES 
IB-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PlT  22-RUSSlAN  23-^CRAMENTO  24-SALINaS  25-SAN  DIEGO 
I  CLARA    30-SANTA  MARIA    SI-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ   33-SOUTH  COAST    34-STANlSLAUS  3S-TR1N1TY 


I  reKArdlng  tbe  clli 


'  Calirornlb 

I  BuUdlDK,  M  Pulton  Strt>«t,  Sao  Francis 
'  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "S 


DIIIENSIOHAL  UNITS 


in  the  ■■ 
(jround  values  are  at 
I  City  at  8:00  a.a.,  : 
.11  lo  tb«  "Snocfall  . 


TTltlDg  to  the  Eni 
!,    or  to  aof  Weather  Bui 
:atioo  Data  for  Western 


il  Science  Ser^ 


1  Ground"  table, 
r«u  typr  pan  of  4 


tablof  "DaJlj  I 
1  published,  ar4 


WATER  EQUIVALENT  values  publl 

In  the  sDo«pack  May  result  lo 

SNOWFALL:  Entries  of  anowfal 
sno*  an3  aleet.     Entries  of  si 

NORMALS  for  all  statl 

DIVISIONS,  as  used  in 


no*  on  K''*'uod  i 
cllmatological  : 


>n  Ground" 
;able,  the 


liag  at  tlae  ot  obs. 
le  folloHrlng  the  Evapor 


rnt  In  miles 
Linples  for 


.e  "Snovfall  and  Soow  oi 

I  the  period  1931-1960. 
■r  Januarr  1941. 


I  GrouDd"  table, 


rfall"  table. 


STATION  WA1IK3:      Figures  and  letters  following  the  station  naae.   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  to  Klles  and  direction  froa  the  post  orfice. 

SEASONAL  TABLES:  Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  noaths  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  Id  tbe  July 
issue  of  this  bulletin.  o  k  ^ 

PELATfKD  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  curled  only  in  tbe  June  and  Deconber  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALQE3  for  oontbly  precipitation  totals  nay  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 


IH  TBZ  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEW  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  In  tbe  "Snpplenental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wiud"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  Ihc  "Slallyn  Inde..  " 

No  record  in  the  "Cliaatological  Data"  table  and  the  "Dally  Teaperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 

Blgbeat  observed  one  «inute  windapeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  iostrunent  to  measure  fautest  atle  data. 
ABOuot  included  in  following  aeaanreBent,   tine  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  aontb. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlsated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 


in,  have  been  adjusted  to  represent  the 
R     AaouDts  fro«  recording  gage.      (Hiese  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  fros 

T    Trace,  an  anount  too  saall  to  Boasnre. 
?     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  rNDCT  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  TBE  FOLLOWING: 


AB    This  entry  in  tiae  of  observation  column  In  Station  Index  meaDs  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  tbe  "Hourly  I>reclpitatton 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "CI imatologlcal  Data"  bulletin  they  are  froa  a  uoparate  non-recording  gago,   except  where  indicated 
by  reference   *R'.     Such  amottnts  may  differ  frua  aaounts  published  froa  the  recording  gage  lo  the  "Bourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Oslsalon  of  data  in  any  aonth  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  nonth. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  aeaaureaents,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  lo  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

89  Tbls  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  aeans  observation  aade  near  sunset. 

VAB  nils  entry  to  tlae  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Tli«rmo«eters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  Kround,  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  la  a  shelter  located  on  tbe  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  lo  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  bo  iocluded  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  aonth  are  described  In  tbe  publications     UONTHLT    WEATBEB     REVIEW,     CLIHATtKXKICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Goveroaent  Printing  Office,    Hasblogton,   D.   C.  2040Z. 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,  elevattoos,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  bo  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar  iDformatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllaatologlcal 
Data,   price  15  cents.     Hiese  publlcatlona  may  be  obtained  fro«  tbe  Superintendent  of  Documents  at  tbe  address  shown  above. 
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1.00  or  More 
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OB 

«       *  * 

NORTH  CCiAST 

DRAIN&GE  01 

4LDERPDINT 

91.3 

48.8 

70. 1 

105 

14 

43 

29 

4 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  CDL 

91.7 

55.0 

73.4 

101 

3 

40 

24  + 

7 

22 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

95.5 

49.7 

72.6 

105 

23+ 

43 

27 

25 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

93. IM 

43, 6M 

68. 4M 

101 

14 

36 

25 

16 

24 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

87.6 

44.2 

65.9 

95 

22 

35 

28 

49 

13 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLOVERDALE  i  SSE 

95.0 

53.0 

74.0 

2.3 

107 

3 

45 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

-  .09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

92.* 

45.7 

69. 1 

100 

2 

40 

27+ 

10 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

,05 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUTTONS  LANDING 

61 .9M 

51. 2M 

66. 6M 

92 

22 

46 

16+ 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

87, <i 

43,4 

65.4 

96 

31 

34 

25 

40 

1 1 

° 

° 

° 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

EUREKA  MB  CITY  R 

60.3 

91.2 

95.8 

.9 

68 

31 

49 

30  + 

262 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,10 

T 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FERNDALE  2  NH 

6<i.S 

48.6 

56.6 

70 

24 

40 

30 

252 

C 

0 

0 

0 

.01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

92 .  2M 

42. 7M 

67. 5M 

1.0 

36 

25 

26 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

62.4 

47.6 

55.0 

68 

15 

42 

7 

301 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  ,10 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

62. 6M 

44. 7M 

53. 8M 

69 

15 

41 

9+ 

343 

0 

0 

0 

0 

•  so 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

93.9 

39.8 

66.9 

101 

23 

32 

27+ 

29 

25 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ROSS 

65.5 

46. 1 

55.8 

70 

27+ 

42 

8  + 

279 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  ,11 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATON 

89.7 

44.0 

66.9 

1.5 

103 

39 

26 

21 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

93.9 

49,2 

71.6 

-  .5 

103 

14 

41 

25 

9 

24 

0 

0 

0 

,00 

-  Il7 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALDSBURG 

96,0 

92,6 

74,4 

5.5 

108 

3 

47 

26  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  ,12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

85. iM 

47, 5M 

66. 3M 

96 

23+ 

39 

5 

48 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

HDQPA 

89. B 

90.2 

70.0 

103 

14 

45 

30+ 

11 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

87.3 

49,7 

68.5 

3.3 

98 

9 

46 

14 

6 

13 

0 

0 

0 

,00 

-  ,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

66.2 

90,0 

58. 1 

73 

17 

49 

30+ 

207 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

B'l.l 

48,7 

66.4 

94 

23 

36 

5 

53 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

82.8 

37.7 

60.3 

93 

23 

27 

25 

150 

5 

0 

6 

0 

•  00 

.00 

.  0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

87,9 

91.8 

69.9 

3.3 

100 

21 

49 

24 

6 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

□RICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6B,4M 

46, 4M 

97. 4M 

79 

31 

36 

29 

225 

0 

0 

0 

0 

•  05 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

9<>.5 

49,9 

72.2 

104 

13 

43 

29 

1 

25 

0 

0 

.00 

-  ,06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

88.4 

49,6 

69.0 

2,7 

99 

31 

44 

24 

10 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

65.6 

48,7 

97.2 

78 

4 

46 

20+ 

239 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

98.2 

91.2 

74.7 

104 

14 

42 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

87.4 

91,9 

69,5 

101 

2  3 

47 

30+ 

* 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

94.9 

50,2 

72,6 

2,9 

108 

3 

43 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

86.9 

94,2 

70,6 

95 

5 

49 

14 

2 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

SANTA  ROSA 

9 1 . 5 

49,8 

70,7 

4,3 

44 

24 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

91.9 

48,3 

70, 1 

104 

23 

40 

31 

11 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

66.5 

91,1 

99,8 

-  1,7 

75 

22 

46 

30 

154 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

72.5 

93,4 

63,0 

84 

12 

46 

14 

73 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

SONOMA 

95.6 

46,6 

71,1 

104 

21  + 

4  1 

24 

3 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

89.9 

52,0 

71,0 

96 

19  + 

4  1 

28 

6 

17 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

86.0 

41,1 

63.6 

93 

22 

32 

25  + 

79 

10 

0 

2 

0 

,00 

-  •le 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

95,6 

94, 1 

74,9 

2,3 

105 

9 

46 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

-  ,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

93,6 

46,0 

69,6 

,4 

100 

23+ 

39 

27 

12 

24 

0 

0 

0 

,00 

-  ,21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEEO  FIRE  DEPARTMENT 

84,5 

44.9 

64,7 

94 

10 

36 

29+ 

70 

7 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILLITS  1  NE 

89,8 

49.9 

67.9 

97 

1 3 

38 

27 

24 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOW  CREEK  1  Nw 

94.5 

49  ,4 

72.0 

106 

14 

42 

25 

7 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

90.6 

90,0 

70.3 

•  3 

96 

23  + 

43 

29+ 

9 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  ,39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.8 

.7 

T 

-  .15 

.0 

•       »  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

86.4 

41,4 

64.9 

95 

22 

30 

26+ 

62 

12 

0 

3 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

66.6 

39.1 

63.9 

,0 

101 

17 

31 

9 

67 

15 

0 

1 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

96.5 

62.8 

79.7 

3.5 

105 

4 

54 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

96.7 

60.9 

76.6 

107 

4 

51 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

81.3 

61.6 

71.9 

4.8 

67 

22+ 

54 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

82.4 

99.0 

68.7 

2.1 

66 

22 

90 

28 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

93.6 

98.6 

76.1 

101 

10  + 

46 

24 

3 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 

98. 9M 

99. 8M 

77. 4M 

1.6 

107 

3 

51 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

86.9 

36.7 

63.6 

96 

23 

32 

26 

64 

15 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

88.1 

42,9 

65.3 

.6 

95 

6 

38 

27+ 

31 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  ,12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

101.2 

94.6 

78.0 

1.0 

106 

4 

48 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

66. IM 

38. 7M 

63. 4M 

93 

23+ 

33 

29+ 

64 

11 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,13 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

99,0 

97.6 

78.3 

1.9 

105 

4  + 

52 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

95,4 

54,9 

75.2 

103 

4+ 

46 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

98.4 

90.3 

74.4 

107 

3 

44 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

102 

4 

54 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

97.5 

99,0 

78.3 

2.3 

103 

22  + 

51 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  WSN 

96.9 

94.7 

75.8 

2.5 

105 

4 

50 

28+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

85. 8M 

49. 9M 

65. 7M 

.5 

91 

22 

39 

29 

19 

I 

0 

0 

0 

.00 

-  ,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

92.2 

93.4 

72.8 

1.7 

99 

3 

47 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  ,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

104 

29 

55 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOMNIEVILLE  RANGER  STA 

90.6 

46.9 

68.6 

97 

4 

40 

27 

8 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  278 
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Max. 
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Total 
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1    .10  or  More  1 

s 

o 

1. 00  or  More 

o  t 

0  B 

EAST   PARK  RESERVOIR 

95 . 6 

55,4 

75.5 

.5 

105 

4 

50 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

94.5 

57,2 

75.9 

104 

4 

52 

19  + 

0 

24 

0 

0 

0 

■  00 

,  00 

,0 

C 

C 

0 

FOLSOM  DAM 

98.0 

61,3 

79.7 

108 

4 

54 

24  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

92.6 

61,4 

77.0 

101 

4 

53 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS   VALLEY  NO  2 

92.1 

53, B 

73.0 

102 

4 

48 

29  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

92.2 

39.5 

65.9 

-  1.5 

99 

23t 

33 

24 

32 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

#16 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

S6.5 

43 , 8 

65.2 

94 

9 

34 

5 

47 

9 

0 

0 

0 

T 

•  2  6 

T 

29  + 

,  0 

C 

c 

0 

LAKEPORT 

98.3 

51,9 

75.  1 

105 

3  + 

46 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

97,  1 

98.9 

78.0 

105 

1 

50 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

81.6 

44,7 

63.2 

1.4 

88 

22 

37 

27 

70 

0 

0 

0 

0 

T 

,08 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

84.  1 

S2.1 

68, 1 

90 

22  + 

44 

29 

16 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

82  .0 

44,2 

63, 1 

89 

23 

36 

2  1 

77 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

C 

0 

MARYSVILLE 

99,3 

61,4 

80,4 

3.4 

107 

4 

55 

25  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

89,4 

43,9 

66,7 

2.1 

95 

23* 

37 

26 

30 

16 

0 

0 

0 

.00 

.23 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

85.2 

41,6 

63,4 

2.3 

92 

23  + 

35 

26  + 

70 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONTICELLO  0AM 

97,8 

58.0 

77,9 

107 

4 

91 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

85.3 

50 . 2 

67,8 

1 . 1 

93 

3 1 

41 

26 

14 

8 

0 

0 

0 

•  00 

.18 

,00 

,0 

C 

C 

0 

NEVADA  CITY 

90,0 

45,3 

67,7 

-  .3 

98 

4 

41 

30+ 

19 

20 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

11+ 

,0 

0 

0 

c 

0 

ORLAND 

9b ,  6 

60,9 

79,8 

2.0 

106 

4 

50 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

- 

.05 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

99,3 

64,0 

81.7 

107 

4 

57 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

92,4 

M 

M 

100 

4+ 

57 

29 

21 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVlLLE 

93,6 

54,5 

74,1 

2.4 

101 

4 

48 

29  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

17 

.  0 

C 

C 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

94,2 

66,0 

80,1 

102 

3 

58 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

94,8 

58,5 

76,7 

102 

9 

50 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

89,6 

37,2 

63.4 

2.8 

94 

27  + 

30 

27 

69 

16 

0 

4 

0 

,00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY 

95,2 

36,4 

65,8 

2.1 

102 

23 

30 

27  + 

26 

29 

0 

5 

0 

.00 

- 

.11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  6LUFF   WB   AIRPORT  R 

101,2 

65,0 

83.1 

2 , 1 

110 

2  + 

57 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

■  06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

101,7 

68,3 

85,0 

4,5 

109 

2 

61 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.13 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

100,3 

57,8 

79. 1 

3,1 

108 

4 

90 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  KB   AIRPORT  R 

97,5 

58,3 

77.9 

3,8 

106 

3 

52 

24  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  HB   CITY  R 

97,6 

61,6 

79,6 

6,8 

107 

3 

94 

24  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

,00 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

96,2 

69,0 

82  ,6 

103 

14  + 

61 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

,  00 

.0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

88,8 

49,7 

69,3 

94 

23  + 

43 

28  + 

7 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

c 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

87,1 

40,8 

64,0 

1,8 

95 

10 

33 

27+ 

67 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

76,9 

42,9 

99,9 

84 

9 

37 

28 

149 

0 

0 

0 

0 

*  00 

,00 

,0 

c 

c 

0 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

98,6 

59.2 

78,9 

1,7 

106 

3 

52 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.05 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

86,7 

48,5 

67,6 

94 

3 

41 

9 

12 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

,0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

99,9 

66,5 

83,2 

106 

10+ 

60 

24 

0 

3 1 

Q 

Q 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

71,3 

43.0 

57,2 

1.9 

77 

9  + 

32 

29 

236 

0 

0 

1 

0 

.00 

- 

.36 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

98.3 

53,6 

76,0 

1.6 

107 

3 

49 

29+ 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.01 

,00 

,  0 

C 

c 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

95,0 

61.4 

78,2 

101 

3 

91 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

• 

.11 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

97.2 

65,0 

81,1 

104 

23  + 

59 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

97,9 

60.0 

79,0 

103 

23  + 

46 

IB 

0 

3  I 

Q 

Q 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

96,3 

59,1 

77,7 

1.3 

103 

13  + 

49 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS  USBR 

98,4 

61,4 

79,9 

103 

3 

50 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

WINTERS 

99,1 

60,3 

79,7 

108 

4 

55 

26+ 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   I  WNW 

9B,S 

57,6 

78,2 

3.0 

108 

4 

92 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

73,4 

2.2 

T 

- 

.09 

,0 

*       «  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

86.7 

32,6 

99,7 

93 

22  + 

26 

26  + 

161 

9 

0 

16 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BOOIE 

78,9 

33,3 

56 , 1 

84 

9  + 

24 

29  + 

270 

0 

0 

19 

0 

.30 

,30 

17 

,0 

0 

1 

0 

BRIDGEPORT 

85,1 

35.7 

60.4 

91 

9 

26 

29 

141 

3 

0 

9 

0 

.11 

.09 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

89 ,  4M 

50 ,  8M 

70 ,  IM 

.  3 

97 

23+ 

44 

30  + 

9 

16 

0 

0 

0 

.00 

.15 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

84.7 

37.3 

61,0 

92 

10 

30 

27 

121 

3 

0 

4 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

91, OM 

47  7M 

69  4M 

97 

22  + 

39 

2  J 

17 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

,  0 

^ 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

91,2 

45,2 

68 , 2 

98 

36 

29 

I  \ 

20 

0 

0 

.  00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

88,0 

44,4 

66.2 

-  .8 

95 

22 

37 

29 

36 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

86,4 

49,4 

67,9 

93 

1 

42 

29 

9 

0 

.31 

.31 

17 

,0 

0 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

82,7 

39,6 

61,2 

91 

10 

31 

29 

121 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

91,5 

49.8 

68,7 

.7 

97 

22  + 

38 

9 

8 

23 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

79,5 

44,6 

62, 1 

2.1 

B6 

10  + 

39 

30  + 

96 

0 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

79,4 

36.4 

57,9 

85 

2 

28 

27 

215 

0 

0 

10 

0 

TERMO 

88.3 

36,1 

63,2 

95 

21 

30 

5 

76 

13 

0 

6 

0 

.05 

.09 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

83,5 

37.0 

60,3 

-  .1 

91 

10 

29 

29 

146 

1 

0 

10 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODFOROS 

87,5 

54,6 

71,1 

93 

3  + 

44 

29 

9 

0 

0 

0 

.  00 

■  00 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

DIVISION 

64,4 

.3 

.05 

.21 

.0 

»       •  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

75,5 

52.9 

64.2 

110 

4 

49 

29 

49 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

89,1 

47,6 

68.4 

102 

4 

42 

29 

9 

15 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

73.3 

54.1 

63.7 

2.1 

83 

4 

90 

14 

57 

0 

0 

0 

0 

.00 

.04 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINCAME 

78,3 

51.6 

65.0 

85 

22  + 

43 

7 

46 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

80.3 

42.9 

61.4 

93 

4  + 

35 

29+ 

119 

3 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

88,8 

55.3 

72.1 

98 

4 

52 

26+ 

4 

19 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued   AUCUST  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

>  M 
<z 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Higheal 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

£ 
a 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

's< 

al 

.°l 

FORT  ORO 

63,3 

50,  3 

56.8 

70 

4 

45 

25 

246 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

GI LRDY 

91.7 

50.2 

71.0 

101 

4'f 

46 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

61,5 

'(7,6 

54,6 

67 

25  + 

42 

7 

316 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER  1  SW 

87,3 

'ti.ii 

66.4 

.  6 

99 

'i* 

40 

27 

23 

14 

0 

0 

0 

,00 

,02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

89, 'tM 

47. 7M 

68. 6M 

1.5 

99 

31  + 

4  1 

26 

2 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMDRE   COUNTY   F  0 

97,2 

50,9 

74. 1 

3.3 

105 

21  + 

44 

29 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

90 , 5 

51.8 

71.2 

2.4 

97 

21  + 

46 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

,00 

,02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

89.7 

54.7 

72.2 

100 

4  + 

51 

26  + 

6 

21 

0 

0 

0 

,00 

.00 

*  0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68,2 

49,0 

58.6 

79 

25 

46 

4 

192 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

66.2 

50,4 

58.3 

74 

2  1 

47 

31 

201 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24+ 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

66.5 

51.5 

59.0 

74 

4 

47 

28 

179 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

93.8 

65.1 

79,5 

101 

4 

50 

25  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

83. 5M 

65 .  8M 

74. 7M 

4,7 

94 

3  + 

52 

24 

2 

4 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

99.  7 

50.6 

75.2 

110 

4 

44 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

81.8 

57.6 

69.7 

90 

2 

52 

22 

5 

1 

0 

0 

0 

*  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

72.1 

54.6 

63.4 

-     ,  8 

83 

13 

51 

14 

60 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

82.5 

52.5 

67.5 

90 

13  + 

46 

31  + 

13 

3 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  RQBLES 

98. 2M 

48. 6M 

73. 4M 

108 

3 

43 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

98.8 

52.6 

75.7 

110 

3 

48 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

100.5 

51.7 

76 . 1 

110 

3 

42 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

69,7 

51.8 

60.8 

99 

4 

48 

31 

141 

1 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

63,3 

49.7 

56,5 

70 

3 

45 

30 

255 

0 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

9*,  1 

51.9 

73,0 

101 

3  + 

50 

31  + 

0 

27 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

98,0 

47.6 

72 . 8 

107 

3 

39 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.  02 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

88,6 

50.4 

69.5 

2,3 

97 

3 

46 

29 

2 

15 

0 

0 

0 

■  00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

72. 7M 

53. 6M 

63. 2M 

81 

26 

47 

7 

67 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

90.  1 

52.2 

71.2 

100 

3  + 

47 

29  + 

5 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

73.0 

■49. 1 

61.1 

-  1,2 

82 

3 

44 

27 

120 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

70, 1 

48,7 

59.4 

81 

3 

44 

27 

167 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

100, 3M 

49, 2M 

74. 8M 

108 

3 

40 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.7 

51,5 

57.6 

71 

31  + 

48 

14 

219 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

73.3 

52,6 

63.0 

.2 

81 

29  + 

49 

14 

70 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,02 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

66.1 

52,6 

59.4 

.0 

74 

29 

48 

14 

171 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .04 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

69.6 

44 , 6 

57.1 

77 

31 

38 

6 

236 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

S6.5 

54,5 

70,5 

2.9 

93 

2 

50 

29  + 

0 

9 

0 

0 

0 

■  00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

82.5 

50,4 

66,5 

1.8 

104 

5 

46 

29 

14 

3 

0 

0 

0 

,00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

83. 8M 

51, 8M 

67, BM 

93 

21 

48 

30+ 

11 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

86,0 

54,2 

70.  1 

2,8 

94 

t 

51 

29  + 

1 

10 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

75,5 

47,4 

61.5 

-  1.5 

89 

5 

42 

27 

112 

0 

0 

0 

0 

.00 

,06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

80,0 

50.8 

65 . 4 

90 

6 

48 

29+ 

28 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

95,0 

52.0 

73.5 

105 

3 

43 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

71,2 

49.7 

60.5 

85 

J 

46 

27  + 

137 

0 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.6 

1.4 

T 

-  .03 

.0 

4>         *  4> 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

89,8 

59.8 

74.8 

2.5 

98 

21  + 

54 

26  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

93,7 

54.7 

74 . 2 

102 

4  + 

50 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNT  &  I N 

98 , 8 

68. IM 

83 .  5M 

1 . 7 

105 

22 

61 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

,01 

-  ,03 

.01 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

100,9 

71,5 

86.2 

4.5 

107 

3 

63 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

95.8 

69,9 

82.9 

101 

22  + 

63 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

99 .  1 

62,7 

80.9 

105 

14  + 

56 

29  + 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWl LLOW 

99 . 8 

62,2 

81.0 

104 

23  + 

54 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

86.5 

49,9 

68.2 

1.0 

93 

43 

29 

1 1 

10 

0 

0 

0 

,00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

98.6 

61,3 

BO.O 

2.9 

107 

4 

54 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATH6YS   VY  BULL   RUN  RH 

96,6 

59,2 

77.9 

102 

4  + 

50 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEy  DAM 

90 .  7M 

54, 5M 

72 .  6M 

97 

4 

46 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

COAL  I NGA 

100.  3 

62,4 

81.4 

1.8 

107 

3 

54 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

,  00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

100.6 

61.4 

81.0 

105 

11  + 

56 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

95.5 

54,0 

74 . 8 

.  2 

102 

13 

47 

27+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

93.1 

45 , 0 

69. 1 

1.8 

99 

14  + 

36 

29 

7 

23 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

17  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Pi  PTTRA   pduFr  mHikp 

CLC^irvM    rLjntf\  njyjc 

99.9 

55,4 

77.7 

1 .7 

108 

3 

48 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

99 . 3 M 

61. 4M 

8  0  . 4  M 

104 

2 

54 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

97,9 

61.4 

79.7 

.8 

103 

21 

53 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

101.5 

59.4 

80.5 

107 

4 

50 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLENNVILLE 

9*,  IM 

5 1 .  3M 

72. 7M 

99 

21 

44 

29 

1 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

78,1 

53.0 

65.6 

82 

23  + 

45 

29 

33 

0 

0 

0 

0 

.13 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

97,8 

57.9 

77.9 

-  .2 

103 

10 

50 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

86. 1 

55.4 

70.8 

.  1 

93 

5  + 

49 

29 

0 

4 

0 

0 

0 

,01 

-  ,07 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

76.2 

47,1 

61.7 

1,3 

82 

14 

39 

29  + 

104 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRIA 

93. 9M 

67, IM 

80. 5M 

2,1 

101 

4 

60 

29+ 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

-  ,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

99.9 

74,9 

87.4 

1,8 

107 

21 

67 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

99, 1 

66,2 

82.7 

104 

22  + 

53 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

100,6 

64,6 

82.6 

107 

10  + 

51 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

■  02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

100,5 

70,5 

85.5 

106 

3 

62 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  fcRRY  2  SE 

.0 

LE  GRAND 

96, <> 

60,0 

78.2 

1,2 

100 

22  + 

52 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  T 

.00 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97,7 

63,6 

80.7 

.8 

103 

20 

54 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  275  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SUUoo 

Temperature 

Precipitation 

Maxim  UBO 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlghesl 

Dale 

Loweat 

1 
a 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

0  S 

si 

Vt  £ 

o  1 

s  « 

5  S 
a£ 

LINDSAY 

99.2 

61,2 

80.2 

2.0 

104 

21 

53 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE  PANQCHE  OET  DAM 

95 . 6 

62,4 

79.0 

104 

4 

52 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOOGEPDLE 

78.3 

4<l.l 

62.2 

65 

8 

38 

29 

95 

0 

0 

0 

0 

,09 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

LQOI 

95.8 

57.5 

76.7 

5.6 

101 

3 

52 

26  + 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

■ 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

96.8 

59.2 

78.0 

1.1 

102 

14* 

53 

27  + 

0 

3 1 

0 

0 

c 

,00 

.01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LDS   BANDS   DET  RESV 

96.0 

66.4 

81.2 

101 

14  + 

57 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

100.0 

61.5 

60 . 8 

3,0 

106 

4 

53 

27 

0 

3  1 

0 

0 

c 

T 

.01 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECA 

97.1 

58.5 

77.6 

104 

4 

53 

29 

0 

29 

0 

0 

^ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

99. 2M 

71, 7M 

85. 5M 

1,6 

105 

4 

62 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

■ 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

99,  1 

58,1 

78.6 

2,3 

104 

13  + 

50 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

96.2 

59,0 

77.6 

3,6 

103 

3 

54 

27+ 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEMMAN  2  NM 

96 .  1 

56,8 

76.5 

,  1 

102 

13 

49 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  Ranger  sta 

95. 2M 

58,  IM 

76. 7M 

100 

15  + 

50 

29 

0 

27 

0 

0 

c 

.02 

.01 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

99.0 

62 . 3 

60,6 

2.6 

103 

23  + 

53 

29 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

99.6 

64, S 

82,1 

3.0 

105 

10 

55 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

87.2 

50.3 

66  .  6 

90 

31  + 

43 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   springs   PWR  house 

89.6 

62,4 

76.0 

95 

4  + 

53 

30  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

9'!.'. 

69,6 

80. 0 

101 

4 

54 

16 

0 

26 

0 

0 

G 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SDNDRA  RS 

97.7 

55,9 

76.8 

.6 

106 

4 

48 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

86.0 

49,2 

67,6 

94 

5 

42 

29  + 

16 

7 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

97,2 

61,0 

79, 1 

2,9 

104 

3  + 

55 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 

95.7 

57,2 

76,5 

3,9 

102 

4  + 

51 

24  + 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

89,2 

55,7 

72,5 

95 

9 

44 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHD 

97.9 

70,3 

84 , 1 

3,6 

103 

3 

62 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

• 

•  02 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

96.5 

64,6 

81,6 

3,2 

106 

22 

57 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

•  04 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

9<i.9 

56,6 

75,8 

2.8 

102 

3 

46 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

• 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

97.6 

59.3 

78.5 

103 

22  + 

52 

29  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

96.4 

61.1 

76 . 6 

106 

3 

55 

24  + 

0 

26 

0 

0 

^ 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

97,2 

62,7 

60.0 

,  1 

102 

22 

55 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

100,1 

64,7 

32.4 

1,3 

105 

4 

58 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

92.9 

50.2 

71.6 

,  6 

96 

23 

43 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

•  01 

•  05 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

77.7 

2,4 

•  01 

•  01 

.0 

•       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

73.1 

64.6 

66.9 

2 , 1 

84 

10 

60 

2S  + 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  04 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

97,9 

62,; 

80,2 

4,1 

108 

5 

51 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

•  22 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

97.9 

64,5 

81,2 

103 

6+ 

54 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.37 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

81,4 

51,5 

66,5 

85 

23  + 

42 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

c 

0 

0 

0 

BON  I T A 

63,9 

62,0 

73,0 

2,7 

100 

22 

54 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

•  06 

• 

•  02 

.06 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

94,7 

62.3 

78,5 

4.4 

109 

21 

55 

20  + 

0 

26 

0 

0 

0 

•  00 

•  05 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

94.6 

50,2 

72,4 

107 

5 

42 

31 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

96,7 

56,6 

76,7 

104 

5  + 

44 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

96.7 

59,4 

79, 1 

110 

21 

51 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

74,  1 

64.4 

69.3 

1,3 

64 

23 

61 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

•  01 

- 

•  06 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

93,2 

61.6 

77.4 

3,3 

104 

21 

53 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

•  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

96,8 

59.7 

78.3 

4,0 

108 

22 

54 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

•  07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

61.6 

63.1 

72.4 

66 

6 

58 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

97.1 

53.9 

75.5 

104 

23+ 

47 

30+ 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

91  .2M 

57. 9M 

74. 6M 

4,9 

110 

22 

40 

31 

5 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

97.8 

54,3 

76.1 

109 

5 

47 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

* 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  capitan  Dam 

97.8 

61.5 

79.7 

112 

22 

54 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

•  06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

elsinore 

102. 3M 

63,  IM 

82. 7M 

4,5 

110 

4 

55 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDI do 

91,8 

60,7 

76.3 

2,9 

104 

22 

54 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

•  15 

•  00 

,15 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

100.2 

69.0 

84.6 

110 

21 

60 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

91,5 

64,5 

76.0 

108 

22 

60 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

.48 

.48 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

henshaw  dam 

96.8 

56.7 

76.8 

104 

23 

47 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IDYLUWILO  RANGER  STA 

89.9 

90.5 

70.2 

97 

5 

42 

29 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOL A 

95.0 

59,3 

77.2 

103 

22  + 

49 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

•  05 

•  05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

L AGUN A  BEACH 

76. 8M 

61, 4M 

70.  IM 

1.5 

88 

22 

54 

21  + 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

87,2 

64. 2M 

75. 7M 

106 

22 

59 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

•  18 

•  18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

L  OMPOC 

71.6 

51.7 

61.7 

80 

9  + 

48 

30 

98 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

86, 1 

64,3 

75.2 

2,9 

96 

22 

61 

23+ 

0 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

•  03 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

los  angeles  hb  airport  R 

76,7 

64,3 

71.0 

1.9 

66 

10 

60 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

86,7 

67,2 

77.0 

3,9 

97 

22 

61 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

•  00 

•  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

mt   DAinv  MflTrU 
ni    dhllit  'iLji^n 

MOUNT  WIlSGN  FC   339   B  // 

84.6 

62,3 

73.5 

90 

5  + 

55 

30+ 

0 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  harbor 

74.5 

63, 3M 

68. 9M 

,7 

79 

10+ 

58 

28  + 

0 

0 

0 

0 

T 

•  07 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

79. 6M 

63, 9M 

71 .6M 

85 

10 

57 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

92.0 

57.6 

74.6 

2.0 

104 

21 

49 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

•  00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNAR  D 

77.0 

59,0 

68,0 

2.6 

84 

11 

53 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAI  riMAD    MT  nQCCBlfATnow 

90.1 

64.5 

77,3 

96 

6 

55 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rAjAUtlNA 

93.5 

63.0 

78,3 

4.6 

104 

22  + 

55 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

PERRIS 

100,2 

se.6 

79.4 

108 

5 

49 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

• 

0 

POMONA 

95.8 

62.7 

79.3 

5.6 

107 

21 

56 

21  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.06 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

97,7 

56.7 

77.2 

109 

22 

45 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

•  09 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

reolands 

99,6 

62.6 

61.1 

5.0 

107 

21  + 

55 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  H'A 

97, 6M 

62. 7M 

60. 2M 

4.7 

107 

22  + 

57 

30  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  AUGUST  1969 


StaUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Sno 

.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  | 

.50  or  More  1 

1 

0 

g 
"* 

S  t 
gl 

'i 

sl 

si 

s  I 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

97.6 

59.9 

78.8 

107 

23  + 

52 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

100.6 

6?.l 

81.4 

4.2 

108 

21  + 

55 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  .16 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WB  //R 

87.7 

65.0 

76,4 

3.  1 

93 

15  + 

58 

29  + 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

-  .09 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  W8  AIRPORT  R 

76.8 

66.8 

72.8 

1.0 

89 

22 

64 

29  + 

0 

0 

0 

.01 

-  ,07 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

96.0 

60.6 

78.3 

4.5 

108 

21 

52 

20  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

93,2 

62.6 

77,9 

102 

22  + 

55 

20+ 

0 

23 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

105.3 

60.3 

82,8 

5.8 

112 

S  + 

90 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

bANTA    ANA    rlKC  JiAllUN 

87 . 1 

64.3 

75,7 

3  • 

101 

22 

60 

20 

0 

.00 

-  ,05 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

77.1 

59, S 

68,3 

.9 

86 

22 

55 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,04 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

73.9 

5E.1 

66,0 

81 

8 

54 

23  + 

4 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA   WB   AIRPORT  R 

73. 4 

5)  .4 

62.4 

.0 

83 

4 

46 

27  + 

78 

Q 

Q 

T 

-  ,03 

T 

23  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIFR 

71.2 

62. OM 

66. 6M 

60 

10  + 

59 

25  + 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5 «N  T  A    r  AU L  A 

83.2 

56.2 

69.7 

90 

47 

23 

0 

I 

0 

0 

0 

,  00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

81.3 

62.3 

71.8 

3,3 

91 

22 

57 

20 

0 

2 

0 

0 

0 

,00 

-  .02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

95.5 

61.5 

78.5 

105 

21 

52 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

▼  iiCtIKI     TDVfTKlC  DAM^U 

TU-JTIN    IKvir^t  KflNLM 

68.9 

61.2 

75.1 

3,6 

104 

22 

54 

20 

0 

Q 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

83. 6M 

48. 6M 

66.  IM 

109 

4 

43 

30  + 

28 

4 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

8  3.5 

62 . 9 

73.2 

9  3 

2  2 

5  8 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

.  00 

,  00 

.  0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

95.4 

60.9 

78.2 

105 

21 

91 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

85.4 

61.6 

73.5 

98 

22 

97 

21  + 

0 

6 

0 

0 

0 

.05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAKNtK  iKKlfNt»i 

96.7 

54.4 

75,6 

2.9 

103 

5  + 

42 

29  + 

0 

30 

Q 

Q 

,00 

-  ,94 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

YDRBA  LINDA 

92.9 

M 

M 

103 

22 

23 

0 

0 

0 

,00 

-  .11 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74,8 

3.2 

.02 

-  .13 

,0 

*       •  « 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

113.0 

78.8 

95.9 

123 

10 

69 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

104.7 

66.4 

85,6 

108 

4  + 

96 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.09 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

99.8 

63.2 

81.5 

106 

5  + 

53 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

98.1 

55.4 

76.8 

2.5 

103 

9  + 

47 

30 

0 

Q 

.04 

-  .08 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

73.1 

5?. 5 

62.8 

69 

22 

46 

30 

90 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BLYTHE 

110.8 

81.1 

96.0 

5.0 

117 

28  + 

70 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.96 

-  .28 

.43 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

111.3 

86.3 

98.8 

118 

5  + 

80 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.17 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGD  DESERT  l^ARK 

110.6 

79.1 

94.9 

119 

5 

70 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

108.7 

73.2 

93.5 

1.2 

116 

22 

62 

7 

0 

Q 

T 

-  .32 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

105.5 

67.2 

86.4 

111 

3 

53 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

105.9 

76.0 

91.0 

112 

4+ 

68 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.34 

.34 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

117.2 

89.9 

103,4 

4.3 

121 

1J  + 

75 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLlEGS 

M 

M 

M 

97 

16  + 

49 

29  + 

0 

0 

0 

.22 

.22 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

108.0 

86.7 

97,4 

116 

6  + 

80 

19 

0 

3 1 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

111.5M 

78.5 

95. OM 

3.8 

118 

23  + 

71 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.94 

.97 

.94 

16 

,0 

0 

1 

1 

0 

FAIRMONT 

93.7 

69.8 

81,8 

3.7 

101 

2 

60 

31  + 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

-  .14 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

109.5 

84.2 

96.9 

117 

22  + 

77 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

97.5 

65.3 

81,4 

2.3 

103 

2 

97 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,02 

-  .18 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

hayfield  puhping  Plant 

106.7 

79.3 

93,0 

115 

9 

69 

20  + 

0 

3  \ 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

109.7 

82.3 

96.0 

5.2 

117 

4 

75 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  ,40 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

110.7 

81.8 

96.3 

116 

4 

75 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

16  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

105 

9 

31 

0 

0 

0 

.06 

-  .08 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

110.6 

81.0 

95.8 

5.2 

119 

23  + 

71 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

104.7 

65.1 

84.9 

109 

5  + 

48 

26 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

110.8 

84.6 

97.7 

lie 

6 

76 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

85.6 

60,5 

73. 1 

93 

4 

91 

19 

0 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

101.2 

61.1 

81.2 

107 

3  + 

90 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

M 

M 

M 

107 

3  + 

90 

8 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

108.8 

78.9 

93,9 

120 

22  + 

70 

19 

0 

3 1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

96.4 

75,6 

86.0 

104 

4 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.64 

.64 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

MOJAVE 

100. 8M 

68, OM 

84. 4M 

106 

4  + 

93 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

92.6 

72,5 

82.6 

96 

21  + 

60 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

1.49 

1.49 

.0 

0 

1 

1 

1 

MT  SAN   JACINTO  W5P 

76.7 

49.0 

62.9 

83 

9 

41 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

110.7 

86 . 1 

98,4 

119 

3 

72 

13 

0 

3 1 

Q 

Q 

0 

25 

Q 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

99.4 

65.4 

82.4 

2.4 

106 

9 

94 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

102.4 

63.6 

83,0 

109 

2  + 

51 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ,21 

T 

2 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

112.5 

77.8 

95.2 

6.3 

121 

4 

67 

30 

0 

3 1 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

110.5 

86,6 

98.6 

117 

22  + 

81 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

100. 9M 

70. 5M 

85. 7M 

105 

7+ 

60 

29+ 

0 

3 1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL    INN  2 

81.0 

6S.3 

73.2 

4.5 

90 

i 

60 

29  + 

0 

1 

0 

0 

0 

.13 

-  ,08 

.13 

8 

.0 

0 

1 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

110.3 

78.7 

94,5 

120 

14 

70 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

107.3 

74,7 

91.0 

3,8 

112 

9  + 

64 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

107.7 

74.2 

91.0 

113 

6  + 

61 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.19 

.11 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

.00 

.00 

,0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

100.6 

62.1 

81.4 

107 

6 

91 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

69.0 

36,3 

52.7 

73 

11 

27 

29 

374 

0 

0 

7 

0 

.06 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

58.3 

40.9 

49,6 

64 

3 

33 

30 

469 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

96.0 

66,5 

81.3 

100 

6  + 

56 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

.24 

.24 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

86,5 

3.5 

,14 

-  ,22 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -    AUGUST  1969 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  well  above  normal  over 
most  of  the  State,  with  subnormal  readings  re- 
ported only  from  portions  of  the  north  and  central 
coastal  areas.  Monthly  means  were  nearly  5° 
above  normal  in  some  of  the  central  and  southern 
Sacramento  Valley  area  and  in  the  southern  San 
Joaquin  Valley.  Both  Sacramento  and  Los  Angeles 
reported  the  second  warmest  August  of  record. 
Most  interior  stations,  as  well  as  stations  in  the 
Los  Angeles  Basin,  reported  a  substantially 
greater  number  of  days  than  usual  with  tempera- 
tures reaching  90°  or  higher.  Blue  Canyon  re- 
ported only  1  day  during  the  month  with  a  mean 
temperature  below  normal,  while  Sacramento  and 
Bakersfield  had  only  2  days  and  Sandberg  only 
3  days.  Eureka,  meanwhile,  was  reporting  only 
5  days  during  the  month  with  mean  temperatures 
above  normal,  and  San  Francisco  set  a  new 
minimum  record  for  the  date  on  the  14th,  a 
reading  that  equalled  the  all-time  low  for  August. 

New  maximum  temperature  records  for  the  date 
were  set  at  San  Diego  on  the  7th,  21st,  and  22d,  and 
at  Sacramento  on  the  3d.  At  Red  Bluff  there  were 
21  consecutive  days  with  readings  of  100°  or 
higher,  and  the  mean  maximum  temperature  for 
the  month,  101.3°,  was  the  second  highest  of 
record.  Temperatures  reached  100°  for  38 
consecutive  days  between  July  16  and  August  22, 


the  second  highest  value  of  record  for  so  pro- 
longed a  period.  Sacramento  reported  14  days 
with  100°  readings. 

Precipitation  was  very  light,  with  many  stations 
observing  no  rainfall  during  the  month.  Pre- 
cipitation has  been  consistently  light  throughout 
most  of  the  summer  season  this  year.  San 
Francisco  has  received  only  .05  inch  in  the 
4  months  from  May  through  August,  the  least 
in  10  years,  while  Mt.  Shasta  reported  only 
50  percent  of  their  normal  amount  for  the  same 
period. 

The  high  temperatures  and  lack  of  precipitation 
were  accompanied  by  abundant  sunshine  and  low 
humidity.  Red  Bluff  observed  a  humidity  reading 
of  only  2  percent  on  the  4th.  Sacramento  had 
100  percent  of  possible  sunshine  for  the  month. 
Even  along  the  coast,  San  Francisco  reported 
a  new  record  for  sunshine  for  the  month,  QO 
percent  against  a  previous  high  of  81  percent. 
Eureka  reported  two  major  forest  fires,  burning 
a  total  of  7,000,000  feet  of  timber,  and  San  Diego 
County  experienced  several  major  fires  near  the 
end  of  the  month.  Los  Angeles  reported  con- 
siderably more  fog  and  cloudiness  than  is  normal 
for  August,  while  sunshine  at  San  Diego  was  9 
percent  more  than  normal. 

C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 

9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  I  30  31 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGWIN   PAC   UNION  CQL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE   MNTNC  STA 
SRANSCOHB   2  NM 

BRIDCEVULE   <t  NNM 
BURNT  RANCH   1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY   L  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DUTTQNS  LANDING 
ELK  VALLEV 

EUREKA  MB  CITY 
FERNDALE  B  SSW 
FERNDALE   2  Nw 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK 

FORT   JONES   RANGER  STA 
FORT  ROSS 

CARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

CRATON 

GREENVIEM 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP   BANGER  STA 
HAYFORK   RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

lOLEWlLO  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTF lELO 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KDRBEL 

LAKE    PILLSBURY  NQ  2 
LAVA  BEOS   NAT  MONUMENT 

HAO  RIVER   RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

DAK  KNOLL   RANGER  STA 
DAKVILLE    I  WNW 
OCC  IDENTAL 

ORICK  PRAIRIE   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACGS   SPGS   LAS  LOMAS 
SONOMA 

5TANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UK  I  AH 

UKIAH  WSW 
UPPER  HATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WILLITS    1  NE 
HlLLOW  CREEK    I  NW 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE   CANYON  MB  AIRPORT/ 
BOWMAN  DAM 
6RANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    11  SW 

CANBY   RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVlLLE  PH 
CHALLENGE   RANGE"  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


II  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     U     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     28  27 


CLARkS  valley  HUDD  RCH 
CLEA(IL*<E  MICMLANOS 
COHASSET   1  NNE 
COLEHAN  FISHERIES  STa 
COLFAX 

COLGATE  POmER  HOUSE 

COLUSA   I  SSH 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  MSW 
nAViS  CREEK 

DEER  CREEK  PQMER  HOUSE 
DE  SaBLA 
DOBBINS  COLGATE 

OOHNlEVtLLE   RANGER  STA 
OUNNICAN 

OUNSHUin  RANGER  STA 
EAST  PARK  flESERVOtft 
FAIRPIELO  FIRE  STATION 

FALL  RIVER  WILL  INTAKE 
FOLSGH  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  V4LLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENCLE8RIGHT  QAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
H08ERCS 

HUNTER   DIST  CRAVES  RCH 
lOMA  HILL 

jess  valley 
kelseyvule 

KllARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKESHQRE 

LAKE  SPAULDINC 

LAKE   SPAULOINC  DAM 

LEESVlLLE   KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  mSM 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  ST4 
MANZANITA  LAKE  // 

HARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIOOLETOWN 
MINERAL 

monticello  dam 

mount  danaher 

mount  shasta  w6  city  //r 

nevada  city 

NICOlaUS  2 
ONO 

ORLAND 
OROVULE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTi  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  BIVER  POWER  HOuSE 

PLACERVILLE 

PLACERVULE  IFC 

PLATINA 
PORTDLA 
QUINCY 

REO  BLUFF  MB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

SACRAMENTO  HB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETQWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 
STONyFORO  COOLEY  RiNCH 

stonyford  rancer  sta 
stonv  gorge  reservoir 

strahberrv  valley 
turntable  creek 
thin  lakes 
upper  lake  7  h 

VACAVlLLE 

VINTON 
VOLLHERS 

VOLTA  POHER  HOUSE 
WHISKEYTQHN  RES 
WILLI AMS 

WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND   I  WNW 


03 

BOCA 
BOOtE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

nONNER  MEMORIAL  ST  PK 


,00 
,00 


.00 
.00 
.00 


29     30  31 


Sm  r«I«t*nc*  noi«i  loUowtng  SUUon  ] 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


DOYLE 

DOYLE    5  SSE 

ELLERV   LAKE  / 
FLEMING  FISH   AND  CAME 
FORT  9IDW6LL 

GEM  LAKE 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
5AG6HEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SQUAW  VALLEY 
STflNDISH   1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOOOFOROS 


ALAMQ   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN   LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

BIG   SUR  STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTQN  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
GERBER  RANCH 
CILROY 

GILROY  H  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ   Z  NH 
HOLLISTER    1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

LOCKwOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  SW 

MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL   2  £ 
MORRO  BAY  F IRE  OEPT 

HORRO  BAY    3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTD  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  we  AIRPORT 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  Z  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  AP 
S  F  FEDERAL  BUUDING 
SAN  GRECORIO  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSUILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPR6CKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  Ml 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NNE 


Day  of  Month 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 


13     14  15 


T         T  T 


16     17  19 


T  T  T 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


Sea  t«farence  noi«s  lollowlng  Station  Icdax, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continuod 


Day  of  Month 


8LACKMEILS  CORNER 
eUTTONwlLLOM 
CALAVERAS  BIC  TREES 
CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  0AM 
COALINCA 
COALINCA    U  WNM 
CGRCORAN   IRRIC  OlST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA   POWER  HOuSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
f=rDDLeTOWN  LYNCH  RANCH 
Five   POINTS  5  SSw 
FRESNO  kJB  AIRPORT 
FRUNT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENNVILLE 

grant  grove 
groveland  ranger  sta 

HANFOflO 
HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

lORlA 

IQNE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER   PH  NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
KETTLEMAN  C ITY 
KETTlEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 

le  Grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 

LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 

LODCEPOLE 

LODI 

LONE  TREE  CANYQN 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS   ARBUHUA  RCH 

LOS  BANOS  DEI  RESV 

MADERA 

MANTEC4 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOM  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 
PATTIkAY 
PINE   FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPRINGVILLE    7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  WflAP 

stockton  fire  sta  no  4 
sutter  hill  ranger  sta 

tehachapi 

tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 

tracy  carbona 

tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLQCK 
VISALIA 
WALLACE   1  SE 

MASCO 

westhaven 
west  point  3  sw 
wofforo  he ICHTS 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  RDFC261D 
ALI50  CN  OAT  MT   FC  '•'tb 
ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5060 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC1<.3B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE   DAM  / 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC*.6DE 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK   hO  FC226  B 
BURBANK   VALLEY  PmP  PlT 


.DO 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


S««  tofaiAQCa  noi«(  loUowing  Siallon 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10      11      12      13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CACHUMA  DAM 

CAMP   HI   HILL    GPlOS  57E 

C  AMPO 

CANO&A   PARK   PIERCE  CDL 
CHATSWORTH  PC    I'*  D 

CHULA  VISTA 
CLAREMDNT  POM0I4A  COL 
C0L8YS   FC    53  D 
CORONA 

rOVlNA  TEMPLE    FC    193  B 

CRYSTAL    LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUVAHAC A 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
ELIZABETH   LAKE  FC128B 
ELSINORE 

ESCONDIOO 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HlLLCREST  RV 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALF    STAPEN  FC295G 
CLENDDRA  WEST   FC  1B5 
HAINES  CYN  LOWER  FCJb* 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshaw  dam 
hgegees  fc  60  a 
idyllhild  range"  sta 

julian  wynola 
junCal  dam 

la  crescenta  fc  251  6 
lacuna  reach 
lakeside  2  e 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC   5(>0  6 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 
LONG  8EACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

HOORPARK 

MT   BALOY   FC  65G 

MT  6ALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC    338   B  / 

NEWBURY   PARK   *  Sw 
NEWHALL   SOLFOAD  FC32CE 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NIPOMO   2  NW 
OCEANSIDE 

QJAI 
OXNARO 

PACOIHA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC't3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU   I  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STa 
POMONA 

POWAV  VALLEY 
RAMONA  SPAULDINC 
RANCHITA 

PEDLANDS 

RIVERSIDE    FIRE    STA  N3 
RIVERSIDE    EXP  STA 
SALSIPUEOES   GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE   WD  FC95 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  Ph 

SAN  GABRIEL    DM  F^iiSBE 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   F IRE  STATION 

SANTA  ANITA  FERN  FCttSS 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SIGNAL   HILL   FC  *»15 

SOMIS  3  NW 

SPAORA  PAC   FC   356  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 


S««  r«f«:aDce  notes  following  Slalion  Ind«s. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


V*LL£V  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  lit 
VEHTuKA 

VINCENT  FIRE  STA  fClZO 
VISTA  2  NNE 

HALNUT  PTL    STA  FC1028 
WARNER  SPRINGS 
mHITTIER  CTY  M  FC  106C 
VORBA  LINOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNM 
BARSTOM 
BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
8ISM0P  CREEK   INTAKE  2  //R 
SISHQP  H8  AIRPORT 
BISHOP  DNION  CARBIDE 

8LYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD 
BRAMlEY  2  SH 

CABAZON 
CALEXICD  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 


SSM 


EL  CENTRO 
FAIRMONT 
GOLD  ROCK  RANCH 
HAIMEE 

HAVFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S   DATE  CiflDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

HOJAVE 

HORONCO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  San  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 
NiLANO 

ocotillo  wells 
palmoale 

palmoale  faa  airport 

palm  springs 
parker  reservoir 
randsburg 
snow  creek  upper 
souirrel  Inn  2 

thermal  faa  airport 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
HiLORDSE   RANGER  STA 


.94 
.00 
.03 


.00 

.00 
T 

,00 


.00 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

  t*VJ         J  1 

Day  of  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

•          *  * 

NORTH  C04ST 

AlOERPOINT 

MAX 

^aN 

se 

50 

97 
48 

91 
49 

90 
52 

85 
44 

86 
45 

90 
50 

67 
46 

96 
52 

89 
49 

90 
51 

85 

46 

90 
47 

105 
49 

101 

51 

86 

54 

94 
52 

97 
51 

90 
51 

89 
49 

97 

50 

96 
52 

104 
53 

97 
49 

65 
45 

68 
45 

86 
51 

84 
47 

79 
43 

89 
44 

95 
46 

91,3 
48,8 

ANGHIN  P&C  UNION  COL 

MAX 

NUN 

9'. 
61 

96 
65 

101 
63 

100 
60 

94 
65 

93 
60 

94 
54 

93 
61 

94 

60 

96 
60 

93 
53 

93 
58 

96 
59 

97 
55 

93 
60 

92 
54 

95 
47 

85 
40 

81 
48 

87 
57 

94 
62 

97 
62 

94 
42 

60 
40 

62 
52 

68 
45 

85 

52 

89 
45 

83 
50 

91 
56 

92 
58 

91,7 
55.0 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

99 
48 

101 
52 

98 
51 

97 
50 

86 
46 

90 
47 

94 
46 

92 
50 

102 
53 

102 
55 

100 
49 

86 
47 

97 
52 

105 
54 

101 
54 

92 
50 

103 
54 

102 
53 

93 

50 

95 
51 

100 
54 

104 
54 

105 
54 

99 
46 

82 
44 

91 
47 

67 
43 

66 
44 

61 
45 

90 
46 

99 
49 

95,5 
49.7 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

9(> 
"■5 

96 
47 

95 
47 

93 
42 

92 
36 

92 
38 

91 
44 

95 

44 

100 
47 

99 
46 

96 
46 

86 

41 

96 
46 

101 

47 

90 
47 

46 

92 
45 

92 
44 

96 
46 

99 
46 

97 
48 

94 
46 

87 
44 

86 
36 

86 
39 

67 

37 

67 
39 

85 
37 

90 
45 

95 
42 

93.1 
43.6 

CECUVIllE  5  SE 

MAX 
MDJ 

92 
".5 

91 
47 

89 

46 

62 
41 

81 
39 

87 
42 

86 
41 

92 
45 

93 
48 

93 
51 

81 
45 

86 
42 

94 
49 

92 
51 

96 
46 

91 
45 

91 
48 

86 
47 

87 
43 

92 
46 

94 
46 

95 
51 

88 
48 

79 
41 

63 
36 

80 
40 

61 
36 

76 
35 

64 
38 

66 
43 

94 
46 

67,6 
44,2 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

99 
48 

98 

55 

107 
64 

105 
61 

96 
56 

98 
60 

97 
53 

95 
54 

98 
55 

96 
54 

96 
53 

92 
59 

100 
55 

98 
46 

95 
51 

99 
52 

97 
48 

85 
49 

82 
48 

89 
50 

98 
56 

102 
54 

97 
45 

87 
49 

86 
53 

95 
49 

67 
51 

93 
56 

64 
51 

95 
52 

96 
51 

95.0 
53.0 

COVELO 

MAX 
MIN 

97 
43 

100 
47 

97 
48 

92 
46 

86 
43 

86 
43 

68 
43 

69 
45 

95 
49 

99 
51 

96 
45 

86 
44 

96 
48 

96 
46 

99 
49 

94 
52 

96 
48 

96 
49 

91 
46 

93 
47 

97 
51 

98 
52 

98 
46 

92 
40 

60 
42 

69 
42 

65 
40 

86 
41 

60 
42 

90 
41 

93 
44 

92,4 
45.7 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

MIN 

69 
53 

66 
47 

67 
45 

66 
50 

64 
48 

63 
45 

66 
48 

67 
44 

64 
51 

61 
50 

67 
54 

67 
46 

66 
52 

69 
48 

67 
53 

66 
53 

68 
45 

69 
53 

66 
52 

65 
47 

66 
43 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

80 
50 

76 
53 

90 
55 

90 
55 

86 
52 

82 
52 

80 
51 

85 

52 

81 
54 

89 
53 

83 
47 

76 
46 

76 
46 

81 
50 

66 
50 

70 
49 

72 
53 

86 
51 

92 
56 

80 
46 

87 
50 

76 
48 

61 
51 

82 
51 

85 

52 

90 
55 

81.9 
51.2 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

91 
42 

90 
44 

86 
45 

82 
44 

60 
38 

85 
38 

85 
42 

92 
43 

91 
44 

90 
47 

85 
44 

86 
41 

94 
49 

95 
49 

69 
46 

66 
54 

69 
44 

64 
46 

87 
44 

89 
45 

94 
45 

95 
46 

92 
46 

85 
46 

86 
34 

79 
44 

79 
40 

77 
40 

63 
37 

86 
37 

96 
41 

87.4 
43.4 

EUREKA  MB  CITY 

MAX 

Mm 

55 
51 

59 
51 

58 
50 

60 
49 

59 
50 

57 
51 

59 
51 

57 
51 

59 
51 

60 
52 

61 
51 

60 
50 

61 
51 

56 
51 

62 
52 

59 
52 

59 
49 

62 
51 

60 
52 

63 
53 

59 
53 

56 
51 

63 
50 

67 
55 

60 
52 

65 
51 

62 
53 

60 
54 

60 
51 

60 
49 

68 

50 

60.3 
51.2 

FERNDALE  2  NH 

MAX 
MIN 

61 
49 

63 
46 

62 
45 

66 
44 

65 
46 

62 
51 

62 

47 

61 
50 

62 
51 

62 
49 

65 

50 

65 

50 

63 
61 

59 
50 

67 
53 

66 
47 

62 
44 

65 

50 

67 
52 

69 
49 

64 
53 

62 
49 

66 
51 

70 
49 

68 
50 

68 
46 

68 
52 

66 
51 

63 
44 

63 
40 

67 
43 

64,5 
48,6 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

95 
43 

82 
45 

43 

62 
38 

87 
40 

92 
38 

91 
44 

96 
46 

97 

50 

97 
40 

85 
41 

95 
42 

100 
44 

96 
46 

91 
45 

97 
44 

97 
46 

92 
44 

94 
46 

96 
47 

99 
49 

99 
47 

97 
42 

68 
36 

89 
40 

66 
37 

85 
37 

80 
39 

89 
41 

95 
42 

92.2 
42,7 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

63 
47 

56 
46 

63 
46 

62 
46 

65 
47 

62 
49 

60 
42 

60 
47 

56 
46 

61 
48 

61 
50 

64 
45 

65 
46 

56 
46 

68 
47 

65 
48 

62 
49 

60 
49 

61 
48 

64 

50 

66 
51 

65 
50 

57 
50 

60 
51 

66 
47 

65 
45 

64 
46 

65 
51 

64 
45 

61 
47 

62 
49 

62.4 
47.6 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

57 
41 

65 
42 

63 
44 

67 
43 

6! 
46 

63 
41 

60 
46 

62 
41 

61 
44 

66 
49 

64 
42 

57 
44 

55 
49 

69 
43 

61 
4? 

63 
47 

64 

50 

65 
44 

66 
44 

63 
47 

60 
46 

60 
50 

64 
42 

65 
42 

65 
43 

62.8 
44.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

95 
41 

96 

41 

95 
44 

92 
39 

86 
36 

92 
37 

92 
41 

95 
41 

99 
44 

98 
41 

91 
43 

91 
37 

99 
42 

99 
45 

98 
45 

93 
43 

98 
40 

94 
42 

93 
41 

97 
43 

96 
41 

100 
43 

101 
44 

92 
44 

87 
32 

68 
34 

67 
32 

66 
35 

86 
33 

93 
34 

99 
37 

93.9 
39.8 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

65 
42 

67 
45 

69 
46 

70 
48 

70 
44 

6! 
43 

67 
42 

64 
42 

65 
44 

67 
49 

68 
44 

67 
45 

60 
46 

59 
46 

69 
45 

60 
46 

60 
49 

61 

50 

67 
46 

65 

47 

64 

50 

59 
51 

64 
51 

69 
47 

70 
46 

68 
44 

70 
45 

66 
51 

68 
44 

66 
45 

60 
46 

65,5 
46.  1 

CRATON 

MAX 

Mm 

87 
42 

8S 
45 

97 
45 

103 
49 

100 
46 

90 
43 

86 
40 

97 
41 

96 
43 

91 
46 

87 
43 

96 
43 

94 
45 

69 
43 

6; 

41 

89 
43 

86 
47 

75 
49 

71 
49 

86 
44 

94 
46 

97 
46 

84 
49 

71 
41 

87 
43 

95 
39 

91 
41 

92 
42 

90 
43 

95 

45 

92 
43 

89.7 
44.0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

99 
48 

100 
52 

95 

52 

95 
49 

61 
45 

89 
45 

94 
46 

92 
49 

99 
52 

101 
56 

98 
52 

86 
46 

93 
52 

103 
52 

99 
53 

94 

52 

98 
52 

99 

52 

92 
49 

94 

51 

99 

50 

101 
54 

102 
53 

94 
52 

79 
41 

92 
46 

86 
43 

86 
44 

62 
43 

92 
45 

96 
47 

93.9 
49.2 

HEALDSSURS 

MAX 

Mm 

97 
49 

105 
51 

108 
54 

99 
65 

99 
64 

98 
52 

100 
48 

96 
51 

99 
51 

95 

57 

97 
50 

102 
57 

100 
53 

95 
47 

96 
49 

97 
52 

85 

51 

76 
54 

92 
51 

100 
52 

104 
55 

95 
54 

80 
52 

86 
49 

95 
55 

93 
47 

96 
51 

68 
60 

97 
52 

98 
53 

102 
51 

96.0 
52.8 

HILTS 

MAX 

Mm 

91 
48 

93 

56 

62 
47 

66 
47 

70 
39 

78 
43 

85 
48 

79 
45 

92 
51 

92 
55 

89 
49 

77 
42 

62 
47 

96 
53 

94 
56 

64 

50 

67 
47 

94 
51 

84 
49 

83 
46 

92 
51 

92 
51 

96 

46 

77 
43 

64 
43 

79 
44 

77 
46 

70 
41 

83 
44 

85 
43 

65.1 
47.5 

HOOPA 

MAX 

Mm 

89 
47 

93 
52 

96 
51 

89 
49 

8  1 
46 

65 
47 

69 
46 

86 
50 

95 

50 

90 
54 

89 

50 

89 
48 

92 
53 

103 
55 

97 
53 

67 

51 

95 
55 

96 
54 

87 
51 

86 
51 

93 
52 

96 
55 

101 
55 

93 
48 

77 
45 

66 
47 

82 
52 

80 
46 

77 
45 

89 
45 

93 
51 

89,8 
50.2 

kentfield 

MAX 

Mm 

89 
48 

85 

50 

94 
52 

97 
52 

98 
52 

97 
49 

66 
48 

86 

50 

91 
50 

90 
54 

65 

50 

91 
50 

96 
50 

91 
46 

61 
48 

85 
49 

84 

50 

74 

50 

74 

50 

76 
49 

92 
49 

93 
52 

65 

50 

62 
50 

61 
49 

91 
48 

83 
48 

86 
50 

81 
48 

92 
50 

89 
50 

87.3 
49.7 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

62 
52 

65 
52 

62 
47 

69 
51 

69 
45 

65 
46 

63 
46 

63 
51 

63 
52 

66 
49 

69 
53 

69 
47 

66 
50 

63 
52 

65 
54 

68 
55 

73 
48 

61 
49 

66 
55 

70 
49 

63 
53 

63 
51 

65 

52 

71 
54 

66 
46 

68 
55 

69 
49 

69 
47 

66 
46 

65 
45 

70 
48 

66  .  2 
50.0 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLS8URY  NO  2 

MAX 

Mm 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

90 
51 

88 
56 

86 
51 

67 

50 

76 
36 

76 
42 

85 
46 

82 
46 

86 
52 

92 
57 

91 
54 

78 
40 

60 
48 

92 
55 

90 
55 

84 
49 

79 
48 

65 
55 

82 
48 

64 
53 

89 
53 

93 
52 

94 
52 

87 
54 

79 
39 

78 
46 

81 
43 

77 
43 

74 
37 

75 
47 

62 
49 

64,1 
48,7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

88 
38 

67 
44 

63 
40 

66 
37 

72 
35 

76 
33 

63 
37 

60 
36 

86 

41 

90 
46 

90 
37 

74 
31 

80 
41 

90 
42 

89 
44 

82 
36 

81 
39 

87 
46 

82 
39 

83 
39 

88 
43 

91 
41 

93 
40 

87 
38 

76 
27 

79 
32 

78 
31 

76 
33 

71 
31 

75 
32 

82 
37 

82.8 
37.7 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

85 
51 

96 
52 

96 
54 

94 
56 

92 
54 

90 
52 

65 

52 

92 
52 

91 
52 

es 

56 

65 
52 

94 
53 

90 
52 

83 
49 

82 
49 

86 

51 

80 
52 

73 
51 

76 
49 

94 

48 

100 
56 

94 
54 

79 
51 

62 
45 

90 
57 

66 
50 

66 

50 

63 
49 

68 
51 

69 
53 

96 
53 

87.9 
51.8 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

63 
50 

66 

50 

65 

42 

68 
45 

68 
39 

62 
42 

64 
39 

62 
45 

64 
51 

67 
50 

68 
52 

70 
39 

71 
44 

67 
46 

69 
53 

72 
52 

73 
53 

67 
48 

71 
52 

74 
44 

70 
52 

67 
48 

67 

50 

70 
50 

71 
40 

70 
52 

69 
46 

68 
36 

71 
39 

79 
40 

68.4 
46.4 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

99 
48 

92 
53 

92 
51 

84 
49 

69 
47 

92 
48 

90 
47 

97 
51 

97 

50 

9! 

52 

95 

50 

97 
49 

104 
54 

102 
54 

94 
53 

99 
51 

100 
54 

91 
53 

92 
50 

99 
51 

99 
52 

102 
55 

100 
52 

96 
46 

89 
43 

85 
48 

65 
45 

63 
45 

92 
45 

95 
49 

102 
49 

94.5 
49.9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

87 
47 

96 
50 

93 
52 

92 
55 

92 
51 

86 
49 

90 
46 

92 
48 

93 
46 

87 
53 

86 
49 

97 
52 

92 
49 

84 
47 

86 
46 

89 
49 

83 

52 

75 
52 

85 

51 

94 
50 

97 
51 

90 
51 

72 
52 

75 
44 

90 
50 

81 
46 

68 
48 

80 
52 

90 
48 

93 
49 

99 

50 

88.4 
49.6 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

59 
48 

64 
49 

63 
5C 

76 
55 

64 
49 

61 
4f 

63 
46 

60 
48 

63 
46 

65 
46 

66 
46 

65 
46 

63 
47 

65 
46 

68 
46 

66 
49 

60 
46 

65 
49 

66 
50 

69 
46 

73 
50 

65 

50 

67 
49 

69 
46 

66 
50 

63 
51 

67 
50 

65 
51 

65 
46 

69 
47 

70 
47 

65.6 
48.7 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

101 
46 

102 
55 

102 
5! 

101 
55 

96 
54 

9f 
4i 

97 
48 

99 
54 

102 
5! 

103 
54 

100 
63 

100 
5: 

100 
50 

104 
53 

101 
54 

99 
56 

101 
54 

101 
54 

93 
52 

94 

50 

101 
55 

103 
57 

102 
55 

99 

50 

92 
44 

87 
42 

91 
43 

92 
44 

94 
44 

94 

45 

92 
43 

98.2 
51.2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

85 
53 

92 
54 

6'i 
52 

92 
52 

80 
50 

6C 

4'; 

85 
50 

82 
52 

9; 
5; 

65 
53 

87 
51 

82 
51 

66 
51 

100 
51 

98 
53 

82 
55 

92 
54 

93 
53 

84 

54 

84 
53 

92 
J3 

94 
56 

101 
55 

90 
47 

60 
48 

65 

49 

82 
50 

81 
54 

77 
47 

85 
47 

93 
49 

67,4 
51.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

99 
49 

106 
52 

108 
5C 

101 
64 

96 
52 

9i 
4! 

97 
47 

93 
50 

9t 
52 

93 
56 

92 
49 

101 
49 

100 

50 

96 
51 

92 
48 

95 
52 

82 
56 

63 
52 

86 

50 

99 
53 

102 
51 

95 
53 

84 

51 

68 
43 

94 
49 

86 
45 

95 
45 

90 
44 

95 
47 

97 
48 

100 
49 

94.9 
50.2 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

68 

51 

69 
54 

93 
5: 

92 
67 

95 

57 

9i 

5; 

67 
53 

87 
53 

St 

5; 

66 
56 

66 
54 

9< 

94 
54 

84 
49 

81 

53 

64 
54 

80 
52 

74 
53 

74 
54 

86 
53 

88 
57 

89 
56 

82 
54 

82 
50 

90 
53 

90 
55 

84 
54 

83 
57 

91 
52 

90 
53 

68 
55 

86.9 
54.2 

S«*  R«l«reac«  NoUb  Following  SlaUoo  In<l*x 
-  285  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 
4U0UST 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTa  PDSA 

MAX 

90 

100 

99 

99 

95 

90 

95 

9! 

93 

89 

95 

97 

9! 

67 

90 

92 

79 

72 

66 

9! 

99 

94 

77 

85 

92 

90 

90 

69 

92 

94 

99 

MIN 

".B 

49 

52 

55 

54 

49 

46 

49 

49 

54 

49 

52 

50 

47 

47 

50 

5 1 

51 

50 

49 

5  2 

5  2 

5 1 

44 

50 

45 

46 

50 

50 

50 

50 

49.8 

SAWYERS  BAR   RANGER  STA 

MAX 

95 

97 

9! 

93 

83 

87 

90 

90 

97 

96 

87 

91 

99 

98 

91 

98 

97 

69 

90 

92 

96 

99 

104 

93 

79 

88 

85 

66 

61 

89 

94 

91,9 

MIN 

<.8 

51 

52 

46 

44 

46 

46 

50 

51 

50 

47 

53 

54 

52 

5 1 

52 

52 

52 

48 

5 1 

5 1 

54 

54 

46 

43 

45 

4  1 

41 

42 

41 

40 

46.3 

SCHTIA 

MAX 

63 

6S 

67 

67 

68 

6! 

68 

66 

66 

6! 

6! 

68 

66 

74 

71 

70 

70 

68 

66 

69 

72 

75 

72 

72 

71 

69 

69 

67 

64 

69 

72 

MIN 

51 

50 

50 

50 

49 

52 

52 

51 

51 

52 

51 

5  1 

52 

50 

53 

53 

48 

50 

54 

50 

56 

5 1 

50 

53 

53 

49 

5  5 

54 

48 

46 

49 

5l!l 

SHELTER  COVE 

MAX 

BO 

Bl 

78 

75 

73 

69 

72 

76 

69 

74 

73 

84 

80 

57 

77 

76 

77 

7! 

69 

71 

72 

68 

55 

68 

73 

70 

75 

73 

66 

67 

73 

72.5 

MIPJ 

52 

52 

55 

58 

59 

51 

51 

51 

51 

56 

53 

53 

52 

46 

50 

51 

50 

48 

5  1 

5! 

59 

53 

50 

52 

58 

53 

57 

59 

56 

56 

53 

53.4 

SONOMA 

MAX 

100 

104 

104 

101 

100 

99 

97 

100 

97 

■93 

95 

101 

96 

96 

93 

95 

90 

83 

84 

100 

104 

100 

91 

63 

94 

89 

95 

B! 

94 

97 

101 

95.6 

MIN 

45 

48 

47 

51 

47 

45 

43 

46 

46 

52 

46 

47 

47 

42 

47 

47 

45 

52 

46 

47 

49 

49 

52 

41 

45 

42 

43 

45 

45 

47 

46 

46.6 

TRINITY  DAM  VlSTA  PT 

MAX 

9<. 

96 

9! 

93 

64 

67 

89 

90 

91 

94 

94 

86 

69 

95 

96 

91 

91 

93 

86 

90 

93 

95 

94 

69 

80 

84 

64 

85 

81 

65 

66 

52!' 

MIN 

53 

57 

5! 

53 

47 

49 

50 

52 

55 

58 

53 

46 

52 

56 

55 

53 

56 

53 

52 

54 

56 

57 

56 

52 

45 

46 

45 

41 

45 

50 

51 

TULELAKE 

MAX 

89 

90 

67 

86 

77 

64 

83 

67 

91 

92 

88 

82 

92 

91 

90 

65 

86 

86 

65 

89 

91 

93 

92 

64 

60 

80 

79 

76 

77 

79 

90 

MIN 

'.3 

50 

44 

42 

32 

36 

40 

39 

43 

46 

44 

36 

43 

46 

48 

43 

40 

49 

40 

42 

44 

44 

46 

39 

32 

33 

36 

40 

35 

41 

37 

41.1 

UK  I  AH 

MAX 

103 

100 

97 

90 

91 

91 

91 

100 

lOS 

101 

92 

103 

104 

102 

92 

103 

94 

90 

94 

102 

103 

102 

94 

84 

91 

84 

67 

79 

94 

99 

101 

95.6 

Mm 

5'! 

58 

56 

60 

52 

51 

52 

57 

56 

63 

57 

52 

57 

55 

59 

57 

56 

5 1 

54 

54 

59 

56 

52 

47 

49 

52 

47 

55 

49 

46 

53 

54.1 

WEAVERVIlLE   ranger  STA 

MAX 

97 

100 

97 

97 

93 

87 

93 

92 

96 

100 

96 

96 

94 

100 

98 

92 

9ft 

97 

92 

93 

97 

100 

100 

93 

80 

69 

86 

86 

60 

69 

94 

93.6 

MIN 

^.S 

50 

49 

50 

41 

44 

44 

46 

49 

53 

46 

43 

47 

50 

5  1 

47 

44 

50 

46 

47 

50 

50 

50 

45 

40 

43 

39 

42 

4  1 

43 

42 

46.0 

WEED  FIRE  DEPaRTMENT 

MAX 

89 

89 

8! 

86 

77 

76 

83 

63 

66 

94 

90 

79 

80 

93 

91 

86 

83 

89 

8! 

64 

90 

93 

93 

65 

80 

77 

82 

78 

73 

77 

63 

84.5 

Mm 

47 

50 

41 

44 

37 

40 

43 

42 

46 

51 

44 

39 

47 

55 

49 

46 

46 

54 

44 

47 

50 

51 

54 

51 

36 

40 

38 

39 

36 

40 

43 

44.9 

HILLITS   1  NE 

MAX 

94 

93 

90 

89 

64 

85 

85 

90 

95 

94 

89 

92 

97 

94 

91 

94 

93 

82 

67 

9! 

96 

95 

93 

64 

8! 

82 

61 

79 

67 

94 

95 

45!° 

Mm 

45 

47 

48 

46 

40 

41 

42 

48 

47 

55 

45 

44 

49 

46 

49 

48 

51 

47 

46 

51 

52 

50 

53 

40 

40 

42 

38 

42 

41 

44 

43 

HiLLOH  CREEK   1  NH 

95 

100 

94 

94 

94 

90 

94 

91 

99 

96 

9! 

90 

97 

106 

102 

92 

101 

101 

93 

94 

99 

101 

103 

94 

79 

90 

67 

66 

61 

93 

97 

Mm 

47 

51 

50 

53 

46 

46 

46 

53 

50 

50 

49 

47 

52 

54 

53 

51 

53 

53 

50 

50 

51 

53 

53 

46 

42 

45 

50 

44 

43 

49 

49 

49.4 

YREKA 

MAX 

95 

96 

92 

94 

82 

83 

90 

89 

94 

97 

96 

85 

90 

97 

96 

90 

90 

96 

90 

90 

96 

97 

96 

95 

81 

85 

66 

65 

78 

64 

90 

♦           *  • 

Mm 

52 

55 

52 

49 

44 

46 

47 

49 

5  3 

57 

50 

44 

49 

52 

5  3 

^' 

53 

54 

56 

56 

50 

43 

45 

45 

46 

43 

45 

48 

50.0 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

93 

91 

91 

99 

83 

8! 

85 

69 

93 

92 

90 

87 

93 

92 

88 

69 

89 

85 

85 

89 

94 

95 

93 

62 

85 

85 

64 

83 

62 

67 

91 

68.4 

Mm 

40 

53 

49 

44 

30 

34 

4^ 

44 

47 

53 

40 

36 

45 

56 

44 

36 

4  3 

47 

4  1 

43 

47 

46 

46 

40 

35 

30 

35 

33 

32 

34 

33 

41.4 

ALTURA5  HANGER  STATION 

MAX 

91 

95 

90 

90 

62 

84 

87 

86 

96 

94 

94 

83 

84 

94 

91 

90 

101 

86 

85 

66 

92 

96 

97 

96 

62 

85 

91 

64 

78 

60 

86 

86.6 

Mm 

4  1 

4  1 

40 

4  1 

3 1 

33 

38 

38 

40 

42 

44 

34 

4  1 

40 

4  1 

4  3 

40 

42 

39 

40 

42 

4  1 

42 

36 

35 

35 

35 

36 

40 

4  1 

40 

39.  1 

AUBURN 

MAX 

100 

96 

103 

105 

100 

96 

98 

98 

99 

100 

96 

96 

96 

100 

101 

99 

100 

96 

99 

93 

96 

101 

102 

90 

68 

91 

91 

93 

86 

92 

94 

96.5 

Mm 

65 

59 

65 

70 

65 

63 

63 

65 

67 

68 

64 

64 

62 

67 

67 

64 

66 

59 

59 

61 

64 

68 

65 

56 

54 

57 

59 

59 

59 

58 

63 

62.8 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

99 

100 

10! 

107 

100 

99 

98 

98 

96 

101 

98 

97 

99 

101 

99 

98 

100 

91 

86 

94 

99 

101 

100 

87 

86 

91 

91 

94 

90 

94 

95 

96 . 7 

Mm 

63 

66 

66 

69 

62 

62 

60 

62 

63 

65 

63 

63 

62 

60 

62 

6 1 

60 

54 

59 

61 

63 

64 

59 

56 

57 

58 

5 1 

61 

59 

59 

60 

60.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

85 

85 

87 

81 

61 

81 

81 

84 

87 

82 

81 

83 

64 

63 

82 

84 

60 

77 

79 

83 

85 

67 

BO 

75 

76 

75 

78 

72 

78 

76 

84 

61.3 

Mm 

66 

67 

67 

64 

62 

57 

60 

6  1 

68 

66 

62 

59 

65 

65 

62 

63 

6  1 

5  9 

59 

61 

64 

66 

6 1 

56 

56 

57 

59 

54 

55 

60 

64 

61,6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

86 

86 

87 

64 

80 

62 

83 

84 

86 

84 

81 

64 

8! 

64 

63 

84 

79 

77 

79 

64 

86 

86 

82 

60 

80 

80 

BO 

79 

74 

78 

84 

82.4 

Mm 

56 

57 

58 

58 

52 

51 

52 

51 

58 

60 

58 

54 

59 

59 

57 

56 

57 

53 

51 

54 

58 

58 

53 

53 

51 

53 

52 

50 

52 

54 

60 

55,0 

BRANNAN  I  slano 

MAX 

94 

96 

101 

101 

96 

97 

96 

94 

97 

101 

95 

92 

100 

99 

95 

95 

96 

84 

80 

91 

96 

100 

96 

81 

61 

92 

85 

93 

85 

93 

97 

93,6 

Mm 

62 

62 

67 

68 

67 

63 

60 

62 

62 

64 

60 

57 

59 

58 

52 

60 

53 

53 

47 

58 

62 

65 

53 

46 

47 

58 

59 

63 

46 

58 

63 

56.6 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

104 

10! 

107 

101 

99 

100 

97 

101 

100 

99 

97 

101 

101 

101 

101 

99 

102 

98 

90 

93 

99 

102 

103 

94 

95 

95 

90 

96 

97 

98.9 

Mm 

57 

59 

60 

53 

55 

53 

56 

57 

63 

59 

67 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

52 

55 

55 

58 

57 

59 

53 

51 

53 

53 

52 

52 

55.9 

flURNE  Y 

92 

95 

94 

93 

65 

88 

88 

87 

90 

92 

92 

87 

86 

92 

91 

91 

92 

90 

85 

87 

92 

94 

96 

88 

80 

86 

62 

85 

61 

65 

86 

Mm 

39 

46 

40 

4  1 

34 

35 

36 

39 

38 

46 

44 

37 

39 

4  1 

40 

40 

40 

46 

40 

42 

41 

40 

42 

33 

33 

32 

34 

37 

35 

34 

36 

38.7 

CANYON  DAM 

84 

90 

94 

93 

85 

95 

88 

86 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

99 

89 

87 

86 

8! 

86 

86 

92 

68 

86 

84 

86 

64 

84 

60 

63 

85 

Mm 

4  1 

49 

46 

47 

36 

40 

42 

43 

44 

53 

46 

42 

4  3 

44 

4  I 

40 

44 

4  5 

4  1 

43 

43 

44 

40 

40 

38 

39 

38 

40 

39 

40 

42 

42)5 

C  ENTE  R V 1 L  L  E  PH 

105 

106 

107 

108 

102 

100 

101 

100 

103 

10! 

101 

104 

104 

103 

102 

103 

103 

98 

96 

100 

104 

106 

103 

93 

95 

95 

97 

96 

97 

99 

102 

101*2 

Mm 

55 

60 

60 

59 

54 

55 

55 

55 

55 

62 

56 

54 

56 

59 

55 

54 

57 

55 

52 

54 

57 

58 

57 

48 

46 

52 

50 

52 

51 

51 

52 

54.8 

CHESTER 

91 

91 

91 

89 

86 

86 

86 

86 

93 

92 

89 

87 

91 

90 

89 

86 

67 

85 

89 

92 

92 

93 

82 

85 

85 

64 

81 

82 

67 

91 

66.1 

Mm 

40 

40 

42 

44 

33 

35 

37 

39 

36 

51 

44 

37 

40 

41 

36 

37 

41 

41 

40 

43 

41 

39 

36 

33 

35 

35 

37 

37 

35 

35 

38.7 

CHico  Experiment  sta 

102 

104 

10! 

105 

100 

100 

99 

98 

101 

98 

100 

101 

101 

102 

100 

102 

100 

94 

9! 

100 

103 

104 

102 

90 

94 

92 

95 

94 

97 

95 

97 

99  •  0 

Mm 

59 

63 

64 

62 

52 

5  5 

56 

58 

54 

64 

56 

54 

62 

59 

57 

57 

57 

55 

57 

56 

59 

59 

61 

54 

53 

56 

56 

56 

57 

55 

57 

57.6 

MAX 

96 

100 

103 

103 

98 

97 

97 

9! 

99 

99 

96 

95 

99 

99 

96 

99 

101 

89 

85 

90 

97 

101 

96 

82 

67 

93 

89 

93 

66 

95 

97 

95.4 

Mm 

5  5 

56 

59 

59 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

58 

53 

60 

58 

54 

51 

55 

52 

52 

54 

56 

56 

54 

52 

51 

52 

53 

55 

46 

50 

57 

54.9 

^1  CADI  Ave    utrui  Aunc 

101 

103 

107 

105 

95 

96 

96 

96 

100 

104 

103 

95 

101 

103 

102 

100 

101 

97 

95 

97 

101 

103 

103 

97 

66 

93 

91 

96 

85 

95 

97 

96.4 

Mm 

50 

55 

5  5 

69 

46 

48 

49 

50 

49 

56 

62 

48 

46 

47 

53 

51 

48 

46 

50 

50 

51 

49 

45 

55 

46 

47 

46 

55 

45 

44 

46 

SO. 3 

98 

102 

96 

95 

95 

97 

99 

97 

97 

96 

96 

96 

91 

96 

98 

99 

98 

86 

64 

89 

95 

Mm 

6  5 

68 

63 

62 

64 

64 

67 

64 

61 

66 

68 

61 

62 

64 

67 

68 

56 

55 

56 

57 

54 

COLUSA  1  SSW 

100 

103 

103 

100 

96 

99 

96 

97 

101 

97 

96 

99 

99 

100 

100 

100 

95 

90 

93 

99 

101 

103 

99 

90 

94 

92 

95 

92 

96 

95 

100 

97,5 

Mm 

65 

64 

64 

65 

5  8 

57 

69 

60 

63 

60 

64 

62 

57 

58 

55 

56 

54 

58 

57 

60 

59 

56 

51 

53 

63 

54 

55 

55 

56 

56 

59,0 

98 

100 

104 

105 

102 

98 

100 

100 

99 

100 

96 

97 

100 

102 

99 

97 

101 

92 

96 

91 

98 

102 

99 

88 

90 

94 

90 

95 

88 

9! 

96 

96 , 9 

Mm 

53 

58 

59 

59 

69 

55 

53 

5  1 

55 

61 

58 

58 

56 

54 

53 

51 

55 

51 

50 

52 

57 

56 

54 

52 

51 

50 

52 

50 

51 

53 

56 

54,7 

U  C  C      ^    C  C  ^    KUMCf^  MUU^C 

69 

89 

86 

86 

86 

65 

87 

89 

87 

87 

87 

86 

86 

88 

87 

83 

83 

8! 

86 

91 

68 

83 

82 

61 

82 

81 

83 

62 

86 

65. 8 

Mm 

45 

47 

46 

43 

43 

44 

4  3 

46 

54 

49 

45 

47 

46 

45 

50 

46 

44 

46 

48 

47 

49 

49 

41 

44 

41 

42 

39 

44 

45 

45,5 

DE  S  A B  L  A 

95 

97 

99 

96 

90 

91 

91 

92 

9! 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

9! 

94 

90 

97 

92 

94 

97 

95 

87 

86 

66 

87 

66 

86 

86 

95 

92,2 

Mm 

54 

57 

57 

5  7 

53 

5 1 

52 

52 

53 

49 

56 

46 

56 

55 

54 

53 

56 

54 

52 

52 

55 

56 

61 

53 

47 

51 

49 

51 

50 

56 

54 

53.4 

DOBBINS  COLGATE 

101 

101 

101 

104 

100 

92 

93 

91 

Mm 

60 

64 

59 

5£ 

60 

59 

60 

59 

62 

62 

61 

59 

57 

59 

62 

60 

56 

59 

57 

57 

55 

OOWNIEVILLE  RANGER  ST4 

MAX 

93 

94 

9! 

97 

86 

8S 

90 

91 

93 

9! 

90 

90 

94 

93 

94 

93 

92 

95 

87 

87 

96 

93 

95 

89 

85 

87 

64 

63 

63 

66 

67 

90.6 

Mm 

46 

49 

5C 

50 

49 

46 

4  8 

49 

50 

46 

4  2 

40 

43 

46.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

97 

101 

101 

105 

97 

9! 

96 

9! 

97 

96 

96 

9« 

97 

100 

98 

95 

100 

94 

89 

92 

97 

99 

100 

93 

67 

93 

89 

92 

88 

93 

93 

95.6 

Mm 

56 

60 

6C 

61 

52 

53 

55 

57 

57 

6! 

59 

56 

57 

56 

56 

56 

53 

52 

55 

57 

58 

56 

55 

52 

51 

52 

54 

51 

50 

50 

51 

55.4 

FAIRFIELD  FIRE  STATIOr 

MAX 

96 

96 

103 

104 

102 

98 

97 

9! 

9E 

98 

94 

92 

100 

99 

98 

9! 

97 

85 

85 

87 

100 

102 

95 

80 

83 

93 

86 

93 

65 

94 

96 

94.5 

Mm  I 

56 

56 

6C 

64 

56 

St 

58 

57 

55 

6! 

59 

it 

60 

57 

56 

55 

54 

52 

52 

56 

60 

62 

54 

54 

5! 

55 

58 

59 

54 

59 

58 

57,2 

3«*  n«f«r«iic«  NotsB  FoUowtng  Station  Ind*x 

286  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ; 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

ID 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

folsdm  dam 

MDI 

102 
61 

104 
65 

^67 

65 

62 

96 
59 

100 
60 

99 
6  1 

63 

69 

99 

65 

98 
64 

100 
69 

101 
64 

102 
60 

100 
60 

101 
62 

95 
56 

89 
54 

92 
59 

99 
66 

103 
65 

103 
62 

68 
54 

55 

93 
58 

56 

59 

55 

94 
62 

62 

98.0 
61,3 

(•cnorCTnuU    daUC.  CO  CTA 

MAX 
MIN 

97 

62 

97 
65 

63 

61 

61 

93 

60 

93 
62 

93 
63 

67 

65 

88 
64 

9  1 
59 

94 
64 

95 
65 

96 
67 

98 
64 

95 
63 

91 

60 

87 
61 

99 
63 

93 
65 

96 
65 

98 
62 

99 
57 

85 
55 

37 

56 

87 
57 

90 
56 

83 
53 

86 
59 

90 
58 

92.6 
61.4 

r*DACC    MAllCw    Wn  5 
liHAao     vALLCY    l^u  (, 

MAX 
MIN 

97 
53 

96 
56 

56 

'59 

52 

50 

93 
53 

93 
52 

56 

60 

90 
59 

90 
53 

94 
56 

95 
56 

96 
56 

93 
53 

95 

56 

69 

53 

65 
5  2 

99 
53 

93 
57 

97 
57 

99 
57 

6  8 
50 

46 

51 

46 

50 

46 

51 

54 

92.1 
53.6 

HAT  CREEK  PH  no  1 

MAX 
MIN 

9'> 
-il 

96 
47 

42 

98 
35 

88 
37 

90 
37 

91 
38 

91 
40 

38 

9  9 
46 

94 
44 

90 
39 

90 
40 

97 
42 

95 
41 

95 
42 

94 
42 

94 
46 

90 
41 

90 
42 

96 
41 

97 
41 

99 
40 

9  1 
33 

34 

69 
35 

6  5 
35 

8  6 
38 

6  3 
37 

66 
35 

9  I 
37 

92.2 
39.5 

jESS  vallEv 

MIN 

93 
'.6 

90 
52 

8  7 
46 

46 

34 

46 

86 
42 

90 
41 

46 

52 

85 
47 

64 

46 

90 
47 

69 

46 

89 
44 

85 

43 

86 
46 

84 
44 

85 
45 

90 
44 

93 
46 

92 
48 

69 
50 

82 
44 

6  5 
36 

84 
39 

6  1 
37 

75 
37 

78 
35 

65 
39 

69 
42 

86.5 
43.8 

LAKEPDRT 

MAX 

Mm 

105 

105 
57 

53 

55 

49 

50 

99 
46 

99 
54 

53 

'm 

101 
53 

96 
51 

98 
53 

101 
54 

100 
54 

100 
54 

'54 

94 
53 

95 

51 

96 
55 

96 
55 

102 
54 

102 
53 

9  1 
47 

47 

95 
48 

95 
46 

92 
48 

9 1 
47 

94 

50 

'45 

96.3 

51.9 

MAX 
MIN 

105 
59 

103 
61 

102 
6! 

94 
55 

65 

64 

96 
58 

99 
63 

55 

59 

97 
56 

98 
62 

101 
67 

100 
57 

101 
66 

103 
66 

95 
56 

90 
57 

94 

53 

100 
56 

100 
56 

103 

92 
56 

87 
52 

94 
59 

99 
50 

94 
54 

9 1 
57 

95 
62 

95 
61 

103 
57 

97.  1 
56.9 

LAKE  SPAULOING 

MIN 

95 
45 

64 

48 

47 

49 

42 

42 

61 
40 

65 
41 

44 

51 

81 
46 

83 
44 

83 
43 

83 
46 

82 
46 

63 
45 

80 
50 

79 
44 

79 
42 

93 
44 

64 
46 

8  8 
50 

87 

56 

42 

79 
40 

76 
42 

79 
37 

7  3 
39 

7  6 
40 

78 
42 

45 

81.6 
44.7 

1  Al/C    CDAMI  niWr.  nAM 
LAKE    Jf^ttULUli^O  LJwn 

MIN 

8S 
55 

69 

56 

55 

87 
55 

52 

49 

64 
50 

67 
50 

56 

59 

82 
56 

86 
55 

86 

56 

86 
55 

85 
52 

64 
55 

84 
55 

80 
50 

80 
48 

95 
51 

86 
55 

90 
56 

87 
56 

79 
49 

78 
47 

79 
48 

79 
46 

77 
45 

80 
44 

6  1 
45 

64 
53 

84.  1 
52.1 

manzanita  lake 

MIN 

64 
".7 

68 

51 

49 

47 

39 

40 

62 
44 

62 
45 

44 

50 

77 
50 

8  1 
43 

80 
51 

86 
46 

85 
45 

65 
45 

64 
45 

84 
44 

78 
44 

91 
44 

94 
36 

86 
48 

89 
47 

41 

38 

76 
37 

76 
38 

79 
41 

74 
41 

74 
44 

79 
47 

82,0 
44  .  2 

MAPYSVILLE 

MIN 

102 
61 

103 
68 

^68 

'67 

60 

60 

102 
60 

100 
60 

64 

69 

103 
63 

99 
64 

100 
66 

102 
65 

103 
60 

102 
56 

103 
62 

97 
57 

92 
57 

96 

61 

100 
65 

104 
65 

105 
61 

95 
55 

92 
55 

9  \ 
59 

95 
57 

95 
59 

9  1 
57 

96 
59 

98 
60 

99.3 
61.4 

MC  CLOUD 

MIN 

91 
48 

95 

53 

47 

9  5 
45 

8  5 
38 

40 

89 
43 

68 
4  5 

43 

52 

92 

46 

86 
39 

86 
44 

94 
45 

92 
46 

92 
47 

90 
45 

69 
49 

85 
42 

98 
45 

93 
46 

95 
44 

95 
46 

86 
42 

80 
36 

84 
37 

82 
38 

65 
40 

84 
39 

94 
42 

93 
44 

89.4 
43.9 

MINERAL 

MIN 

68 
43 

89 
46 

45 

44 

35 

37 

65 
39 

64 

42 

41 

51 

88 
44 

64 
40 

66 
46 

89 
44 

69 
41 

67 
41 

6  8 
43 

65 
42 

9  0 
41 

93 
41 

97 
45 

89 
44 

92 
45 

6  8 
42 

35 

35 

79 
36 

38 

75 
36 

40 

45 

85.2 
41.6 

monticellO  dam 

MIN 

99 
58 

102 
62 

64 

66 

61 

60 

99 
56 

97 

57 

'59 

63 

98 
61 

97 
60 

102 
58 

100 
56 

100 
57 

100 
59 

100 
58 

93 
51 

90 
52 

93 
56 

99 
60 

102 

61 

103 
57 

9  1 
56 

89 
55 

94 
54 

9 1 
55 

94 
55 

89 
57 

97 
57 

96 

57 

97.6 
58.0 

MHiiMT   cua^ta  riTv 
nyuiNl    jhajia    wo    LI  it 

MIN 

90 
51 

86 
63 

59 

54 

46 

46 

85 
46 

86 
47 

51 

53 

79 
56 

82 
49 

91 
49 

89 
51 

90 
55 

65 
52 

67 
48 

63 

50 

97 
47 

90 
49 

92 
52 

92 
50 

84 
53 

76 
54 

80 
46 

8  1 
41 

80 
49 

75 
46 

79 
46 

87 
46 

93 
47 

85.3 
50.2 

MIN 

93 
46 

93 
46 

9  5 
49 

51 

44 

43 

91 
43 

92 
45 

46 

44 

90 
53 

91 
46 

92 
45 

92 
49 

93 
49 

93 
45 

93 
46 

90 
46 

96 
45 

98 
45 

90 
45 

92 
49 

94 
49 

88 
43 

83 
41 

85 
41 

65 
41 

85 
41 

6  1 
41 

85 

41 

85 
45 

90.0 
45.3 

no  1  A  u  n 
UK  L  Al^  U 

MDJ 

100 
62 

103 
66 

^66 

^69 

'7° 

61 

99 
60 

96 
63 

62 

66 

98 
60 

100 
68 

103 
60 

99 
61 

100 
61 

100 
61 

103 
56 

97 
56 

93 
59 

95 

60 

100 
65 

102 
63 

105 
59 

93 
50 

89 
59 

96 
56 

92 
56 

96 
57 

92 
57 

98 
57 

97 
58 

96.6 
60.9 

no  n\/  T 1  1  r 

MIN 

101 
64 

106 
71 

10  5 
72 

'66 

60 

66 

101 
63 

100 
64 

66 

'n 

101 
65 

99 
64 

1  0  1 
67 

103 
67 

102 
63 

101 
62 

103 
66 

97 
61 

92 
59 

96 
64 

99 
67 

103 
69 

105 
64 

95 

57 

90 
57 

94 
62 

93 
60 

95 

60 

90 
60 

97 
62 

97 

62 

99.3 
64.0 

DABAHfCC 

MIN 

95 

98 

93 

93 

94 

93 

96 

95 

95 

95 

94 

90 

89 

89 

92 

96 

98 

69 
59 

63 
57 

98 
61 

67 
59 

88 
61 

82 
59 

69 
60 

89 
66 

92,4 

Di  ArcD\/ri  1  P 

KLflLtKVJLLC 

MIN 

97 
55 

96 
57 

'So 

'"o 

54 

52 

94 
53 

96 
54 

56 

56 

93 
56 

93 
54 

94 
57 

96 
57 

98 

60 

97 
56 

97 
59 

93 
52 

86 
52 

90 
5* 

95 
58 

97 
59 

96 
57 

89 
51 

85 
46 

89 
51 

68 
46 

69 
51 

85 
46 

68 
53 

90 
53 

93,6 
54.5 

PLACFRVILLE  IFG 

MIN 

98 
67 

100 
72 

102 
75 

73 

68 

64 

95 
65 

97 
66 

69 

72 

93 
69 

95 
67 

97 
61 

96 
68 

97 

70 

95 
67 

93 
69 

68 
61 

69 
63 

95 
66 

97 
68 

99 

70 

93 
67 

67 
62 

88 
59 

90 
60 

66 

60 

86 
61 

93 
56 

91 
62 

96 
66 

94.2 
66.0 

P  L  A  T I N  A 

MIN 

1  0  1 
62 

100 
63 

^67 

64 

56 

61 

94 
61 

101 
65 

'67 

61 

94 
65 

95 
60 

97 
63 

96 
62 

95 
65 

97 
62 

95 
56 

90 
51 

92 
52 

94 
54 

95 
55 

96 
54 

94 
53 

90 
56 

92 
54 

89 
55 

90 
56 

89 
55 

89 
54 

96 
50 

96 
51 

94.6 
58.5 

D  no  Tfl  1  A 
r  UK  1  U  L  A 

MIN 

91 
35 

92 
44 

40 

43 

33 

31 

86 
33 

90 
35 

38 

48 

68 
45 

67 
36 

93 
38 

92 
42 

90 
40 

89 
33 

89 

43 

85 
33 

85 

36 

91 
35 

94 
40 

94 
40 

93 
43 

69 
40 

66 
31 

67 
33 

94 
30 

84 
31 

89 
34 

88 
34 

91 
36 

89,6 
37.2 

OU I NC  Y 

MIN 

95 
36 

'45 

'42 

41 

33 

32 

94 
34 

94 
37 

39 

'51 

95 
44 

37 

97 
37 

99 
32 

96 
35 

97 
33 

'36 

92 
40 

9  1 
33 

9 1 
34 

96 
37 

'39 

102 
40 

93 
35 

96 
30 

95 
34 

89 
30 

90 
32 

65 
34 

94 
33 

96 
33 

95.2 
36.4 

PEn   BLUFF    WB  AIRPQRT 

MIN 

110 
67 

110 
68 

109 
71 

10  2 
66 

'70 

101 
63 

100 
65 

103 
66 

67 

'72 

103 
65 

105 

70 

103 
63 

103 
65 

102 
65 

105 
66 

101 
63 

95 
64 

97 

63 

102 
65 

105 
65 

108 
69 

94 
67 

91 
57 

96 
56 

94 

60 

98 
62 

93 
65 

98 
62 

97 
61 

103 
63 

101.2 
65.0 

REDOING  FIRE  STa  NO  2 

MIN 

'74 

71 

106 
74 

105 
69 

100 
67 

101 
70 

101 
68 

101 
72 

104 
69 

104 
69 

101 
71 

10  2 
69 

103 
73 

103 
69 

102 
69 

105 
71 

103 
69 

96 
64 

96 
65 

103 
65 

104 
69 

106 
71 

1  04 
67 

95 
61 

97 
67 

97 
64 

97 
66 

97 
67 

98 
66 

97 
67 

104 
66 

101.7 
68.3 

D  n  r  V  1  r  M 
K  UL  K  L  i  IN 

MIN 

105 
54 

105 
60 

61 

61 

'51 

54 

101 
56 

103 
55 

'57 

64 

104 
64 

101 
55 

100 
62 

105 
69 

104 
55 

1 00 
54 

105 
59 

99 
56 

92 
51 

99 

50 

102 
50 

103 
58 

105 
63 

90 
63 

93 
61 

95 
59 

94 

60 

95 
56 

91 
59 

96 
57 

98 
56 

100.3 
57.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MIN 

101 
57 

63 

63 

62 

63 

'57 

98 
58 

100 
58 

60 

64 

97 
56 

100 
61 

103 
62 

60 

96 
57 

101 
55 

93 
58 

86 
52 

9  1 
55 

100 

57 

103 
62 

102 
61 

66 
56 

90 
52 

94 
55 

9  1 
58 

95 

56 

89 
57 

95 
55 

97 
57 

100 
59 

97.5 
58.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

102 
61 

104 
66 

107 
66 

102 
66 

65 

100 
62 

96 
61 

101 
61 

102 
64 

67 

97 
60 

96 
64 

102 
66 

100 
63 

99 
61 

102 
58 

92 
60 

88 
54 

92 
56 

100 
60 

102 
68 

101 
65 

65 
57 

92 
54 

95 
59 

93 
60 

96 
59 

69 
60 

94 
57 

98 
65 

100 
63 

97.6 
61  .6 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

100 
72 

101 
74 

101 
74 

10  3 

70 

66 

70 

96 

70 

97 
72 

69 

103 
71 

98 

72 

95 

70 

96 

71 

103 
69 

99 

71 

99 

73 

98 
69 

96 
66 

90 
65 

93 
67 

96 
69 

100 
71 

102 
68 

91 
61 

69 
63 

92 
63 

89 
65 

95 
66 

86 
68 

90 
70 

96 
71 

96.2 
69,0 

MIN 

90 
53 

94 
54 

54 

51 

49 

48 

69 
47 

86 
49 

54 

55 

91 
51 

86 
52 

92 
53 

92 
51 

90 
51 

90 
50 

91 
53 

67 
47 

95 

46 

67 

50 

91 
54 

92 
53 

94 
52 

88 
43 

61 
46 

66 
43 

63 
43 

85 
43 

60 
44 

66 
46 

86 
54 

68.8 
49 . 7 

SIFRRAVILLE  PANDER  STA 

MAX 
MIN 

66 
39 

9  1 
46 

43 

45 

36 

36 

66 
36 

66 
37 

42 

50 

69 

51 

85 
40 

65 
42 

90 
46 

86 
45 

66 
38 

89 
45 

84 

44 

82 
35 

87 
40 

90 
44 

91 
43 

94 
45 

69 
36 

6 1 
33 

88 
37 

81 
33 

78 
37 

80 
37 

85 
39 

92 
42 

87.1 
40.6 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

47 

44 

8 1 
47 

40 

39 

39 

76 
39 

82 
43 

45 

47 

75 
40 

7  6 
47 

80 
47 

78 
46 

77 
43 

79 
46 

74 
43 

72 
38 

75 
42 

60 
45 

82 
47 

93 
46 

77 
46 

72 
38 

76 
41 

72 
38 

74 
38 

66 
37 

72 
40 

74 
46 

60 
45 

76.9 
42.9 

STTNY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

103 
62 

101 
63 

106 
60 

64 

54 

57 

96 
59 

100 
62 

61 

67 

99 
61 

100 
56 

99 
63 

100 
61 

99 
61 

102 
61 

99 
57 

94 
57 

94 

57 

100 
60 

101 
62 

103 
62 

100 
59 

92 
52 

95 
55 

92 
55 

94 
57 

94 
57 

96 
55 

96 
57 

101 
56 

98.6 
59.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

9  1 
49 

53 

52 

43 

90 
41 

8  7 
45 

85 
46 

67 
47 

9  1 
50 

57 

86 
53 

89 
51 

89 
51 

89 
51 

86 
50 

89 
46 

66 
52 

61 
49 

92 
46 

67 
46 

91 
51 

92 
52 

90 
52 

79 
45 

83 
44 

80 
45 

93 
43 

78 
46 

83 
46 

64 
46 

86 
50 

66.7 
48.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

'71 

'"9 

104 
71 

106 
67 

65 

67 

95 
67 

97 

72 

103 
65 

'm 

101 
66 

102 
66 

93 

71 

'm 

103 
68 

101 
69 

100 
65 

102 
65 

95 

61 

97 
64 

102 
64 

102 
71 

105 
63 

97 

60 

105 
63 

99 
62 

94 
64 

97 
66 

96 
66 

95 

67 

100 
65 

99.9 
66 .  5 

TWIN  LAKES 

MAX 

Mm 

42 

47 

72 
44 

72 
42 

42 

39 

72 
40 

77 
42 

46 

49 

7  1 
46 

7  1 
39 

74 
52 

72 
48 

72 
47 

7? 
45 

66 
48 

67 
40 

67 
40 

71 
43 

73 
44 

76 
44 

74 
50 

69 
48 

70 
42 

69 
36 

67 
36 

66 
34 

64 
32 

68 
39 

72 
43 

71.3 
43.0 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

102 
53 

10* 
56 

107 
it 

106 
61 

54 

96 
52 

96 
51 

99 
53 

101 
5: 

100 
61 

95 
55 

101 
55 

102 
53 

102 
53 

100 
53 

100 
51 

97 
55 

67 
49 

91 
52 

99 
52 

102 
56 

102 
57 

99 
57 

90 
53 

94 
51 

92 
51 

96 
52 

94 
49 

96 
49 

97 
52 

100 
53 

96.3 
53.6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

99 
65 

100 
65 

101 
6( 

99 
61 

93 
62 

94 
6! 

94 
63 

95 
64 

l\ 

98 
67 

96 
61 

94 
68 

96 
64 

97 
62 

96 
62 

97 
63 

97 
63 

93 
60 

91 
57 

95 

60 

96 
65 

99 
65 

100 
62 

96 
51 

91 
57 

90 
57 

90 
57 

90 
55 

85 
60 

69 
57 

92 
57 

95.0 
61.4 

S«e  Rel«renc«  Notes  Folio  wing  Slatlon  Indei 
-   287  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

AUOUn  1969 


Day  of  Month 

01 

n 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WHISK6VT0WN  RES 

MAX 

99 

104 

104 

98 

90 

95 

97 

97 

99 

101 

100 

95 

99 

102 

101 

98 

100 

97 

93 

96 

101 

101 

104 

95 

93 

94 

92 

94 

87 

93 

95 

97.2 

Mm 

68 

72 

72 

69 

63 

67 

66 

65 

66 

69 

69 

64 

66 

66 

61 

62 

64 

67 

63 

59 

61 

63 

60 

62 

65 

HULIAfS 

MAX 

101 

103 

101 

101 

99 

96 

101 

99 

IOC 

102 

99 

98 

100 

101 

101 

100 

101 

98 

90 

94 

99 

102 

103 

93 

90 

93 

92 

95 

91 

95 

96 

97.9 

Mm 

59 

64 

5S 

'  1 

65 

65 

60 

60 

63 

59 

59 

60 

60 

46 

55 

56 

64 

60 

56 

52 

59 

56 

56 

56 

58 

59 

62 

WiLLOHS 

MAX 

98 

loo 

101 

103 

100 

98 

97 

96 

97 

99 

96 

96 

103 

98 

97 

97 

102 

95 

68 

91 

95 

99 

101 

97 

86 

92 

90 

92 

69 

98 

94 

96.3 

Mm 

60 

62 

63 

65 

68 

59 

61 

61 

56 

70 

56 

59 

59 

56 

57 

55 

57 

60 

61 

61 

60 

49 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

57 

59  ■  1 

HULOHS  USBR 

MAX 

101 

101 

103 

101 

102 

96 

98 

98 

IOC 

100 

97 

101 

101 

98 

96 

101 

101 

94 

92 

97 

101 

101 

102 

90 

98 

98 

94 

93 

96 

97 

99 

98.4 

Mm 

6^ 

66 

66 

68 

66 

62 

60 

6 1 

62 

56 

62 

60 

57 

60 

58 

63 

65 

58 

50 

57 

57 

58 

64 

65 

56 

60 

61.4 

HlNTERS 

MAX 

101 

103 

104 

108 

101 

99 

100 

99 

101 

101 

104 

98 

101 

104 

101 

101 

102 

96 

92 

94 

99 

103 

103 

96 

92 

95 

91 

96 

92 

96 

98 

99.  1 

Mm 

60 

63 

67 

70 

64 

61 

61 

60 

61 

64 

62 

66 

60 

56 

59 

63 

63 

55 

55 

55 

62 

6! 

56 

63 

57 

55 

56 

56 

56 

58 

61 

60.3 

UOnOLAND  1  HNM 

MAX 

101 

105 

104 

106 

101 

99 

102 

100 

101 

103 

99 

100 

99 

103 

102 

100 

103 

96 

69 

94 

100 

104 

102 

91 

91 

93 

94 

96 

90 

96 

98 

96.8 

•          •  « 

Mm 

57 

62 

63 

64 

66 

58 

57 

56 

60 

62 

56 

62 

60 

57 

55 

55 

54 

52 

54 

57 

60 

61 

56 

53 

54 

53 

54 

54 

56 

57 

56 

57.6 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

67 

91 

92 

89 

83 

85 

66 

86 

91 

93 

87 

84 

66 

90 

68 

87 

90 

85 

62 

65 

90 

93 

92 

88 

62 

86 

62 

85 

78 

60 

84 

86.7 

^' 

29 

42 

29 

37 

38 

34 

39 

35 

29 

32 

36 

36 

37 

35 

26 

27 

26 

26 

27 

28 

30 

32.6 

BOOIE 

MAX 

83 

84 

83 

76 

77 

80 

63 

84 

64 

77 

77 

79 

79 

79 

60 

60 

7! 

75 

78 

61 

80 

60 

77 

77 

76 

79 

76 

81 

70 

75 

76 

78.9 

Mm 

41 

42 

28 

" 

46 

37 

33 

49 

29 

29 

39 

29 

26 

25 

32 

BRIDGEPORT 

MAX 

89 

89 

68 

84 

64 

86 

68 

90 

91 

65 

84 

82 

66 

85 

85 

86 

62 

65 

62 

90 

87 

67 

66 

84 

86 

84 

65 

76 

75 

82 

83 

65.1 

Mm 

37 

41 

29 

37 

46 

44 

37 

34 

41 

41 

49 

35 

36 

36 

33 

34 

36 

38 

36 

3 1 

27 

28 

26 

28 

3 1 

35.7 

CEflARVILLE 

MAX 

90 

93 

93 

92 

93 

83 

86 

89 

96 

94 

65 

83 

93 

93 

91 

97 

90 

87 

67 

93 

97 

97 

95 

87 

64 

83 

64 

79 

76 

90 

89.4 

5  3 

5  2 

50 

63 

49 

5  8 

54 

5! 

48 

5 1 

5  1 

53 

56 

55 

57 

58 

47 

44 

46 

48 

45 

44 

46 

50.8 

OONNER  MEMORIAL  ST  PR 

MAX 

86 

88 

91 

89 

83 

84 

64 

85 

90 

92 

64 

83 

84 

67 

86 

64 

67 

62 

80 

64 

87 

67 

88 

86 

79 

85 

80 

83 

77 

78 

62 

84.7 

36 

3B 

34 

32 

37 

46 

35 

36 

43 

40 

40 

39 

35 

37 

38 

4  2 

4  2 

45 

33 

33 

30 

3  3 

31 

32 

35 

37.3 

DOVLE  5  SSE 

MAX 

95 

96 

96 

90 

90 

91 

91 

93 

97 

97 

90 

85 

88 

90 

94 

96 

97 

9! 

86 

SB 

87 

68 

64 

81 

89 

91 

91.0 

59 

53 

4  2 

46 

5  3 

5 1 

56 

39 

43 

43 

47.7 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

MAX 

94 

96 

95 

91 

89 

96 

90 

69 

96 

96 

91 

66 

93 

94 

93 

90 

90 

87 

86 

92 

96 

97 

9! 

90 

88 

88 

88 

86 

62 

87 

92 

91.2 

55 

45 

43 

49 

49 

47 

47 

49 

5 1 

39 

39 

FORT  BIDWELL 

MAX 

90 

91 

92 

85 

62 

85 

66 

90 

92 

90 

68 

82 

85 

91 

90 

90 

89 

87 

88 

91 

92 

9! 

92 

90 

87 

64 

84 

61 

83 

84 

91 

66.0 

it6 

3  6 

56 

48 

46 

43 

53 

4  5 

47 

46 

47 

50 

4! 

39 

38 

37 

MONO  LARE 

MAX 

93 

89 

89 

66 

88 

69 

92 

90 

66 

81 

64 

65 

66 

66 

86 

90 

81 

63 

64 

87 

88 

86 

86 

69 

67 

66 

67 

81 

77 

82 

65 

86.4 

52 

55 

56 

52 

46 

45 

47 

50 

5  1 

55 

54 

51 

46 

53 

52 

51 

53 

5 1 

48 

47 

46 

48 

50 

5  3 

50 

46 

45 

45 

42 

44 

46 

49.4 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

81 

89 

89 

87 

82 

62 

83 

63 

68 

91 

64 

62 

82 

64 

61 

63 

61 

60 

61 

85 

85 

66 

89 

80 

78 

62 

76 

78 

74 

75 

60 

82.7 

38 

4 1 

42 

36 

34 

35 

39 

47 

46 

35 

38 

45 

44 

42 

45 

36 

39 

40 

40 

45 

46 

35 

35 

36 

3 1 

35 

36 

39.6 

susanvillE  airport 

MAX 

96 

97 

95 

86 

91 

92 

92 

90 

97 

9! 

93 

85 

95 

94 

94 

93 

91 

68 

91 

94 

97 

97 

95 

87 

90 

87 

90 

64 

80 

87 

91 

91.! 

46 

5  3 

50 

5 1 

36 

39 

4  1 

45 

43 

64 

57 

40 

4  I 

46 

42 

4! 

47 

48 

43 

46 

46 

48 

52 

47 

45 

42 

4 1 

4  2 

43 

45.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

81 

86 

81 

63 

79 

60 

80 

60 

62 

66 

80 

79 

73 

84 

62 

80 

82 

79 

76 

79 

78 

62 

61 

82 

77 

80 

76 

76 

72 

68 

77 

79.5 

45 

47 

5  I 

4  1 

42 

4  1 

44 

50 

5 1 

4  3 

44 

47 

49 

47 

47 

45 

42 

43 

47 

48 

49 

50 

4 1 

39 

39 

43 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 

81 

85 

84 

79 

79 

60 

80 

84 

64 

62 

78 

76 

62 

62 

80 

62 

78 

76 

77 

79 

82 

82 

81 

76 

79 

75 

76 

74 

69 

77 

79 

79.4 

34 

38 

4  3 

33 

3 1 

30 

3 1 

38 

43 

44 

35 

36 

41 

41 

44 

36 

3  2 

3 1 

39 

35 

28 

30 

29 

3 1 

35 

36.4 

TERMD 

MAX 

93 

9* 

93 

85 

86 

87 

69 

91 

94 

93 

67 

65 

91 

90 

89 

89 

87 

65 

86 

91 

95 

94 

91 

83 

86 

63 

86 

60 

79 

84 

90 

86.3 

Mm 

4  1 

48 

40 

40 

30 

32 

34 

37 

36 

54 

44 

34 

4  1 

37 

38 

41 

39 

40 

43 

39 

4  3 

37 

3 1 

35 

3  2 

32 

35 

38.1 

TRUCREE  RANGER  STATION 

MAX 

84 

89 

89 

67 

80 

62 

62 

63 

68 

91 

62 

61 

84 

67 

84 

84 

86 

81 

79 

62 

87 

89 

89 

84 

79 

63 

78 

61 

75 

77 

81 

63.5 

Mm 

34 

44 

36 

41 

32 

32 

31 

31 

39 

4! 

42 

32 

37 

43 

41 

40 

42 

40 

32 

36 

40 

41 

42 

46 

31 

33 

30 

34 

29 

32 

35 

37.0 

WODOFORDS 

MAX 

86 

93 

93 

65 

87 

66 

89 

92 

92 

92 

91 

66 

68 

69 

88 

90 

65 

63 

87 

88 

89 

92 

91 

69 

86 

85 

85 

60 

74 

83 

66 

87.5 

*          *  * 

Mm 

53 

59 

56 

60 

52 

51 

54 

52 

56 

58 

57 

50 

54 

61 

62 

58 

59 

5! 

51 

54 

57 

56 

58 

59 

54 

52 

49 

52 

44 

49 

46 

54.6 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O't 

AVILA  BEACH 

MAX 

75 

69 

71 

110 

82 

73 

71 

63 

82 

79 

75 

73 

7! 

75 

70 

68 

73 

69 

74 

75 

75 

73 

79 

83 

75 

72 

72 

76 

75 

71 

69 

75.5 

5  4 

54 

56 

54 

55 

54 

55 

^' 

53 

50 

52.9 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

95 

100 

101 

102 

100 

95 

95 

95 

85 

67 

69 

99 

67 

63 

90 

85 

73 

7! 

82 

93 

92 

81 

84 

64 

93 

67 

86 

83 

90 

82 

90 

89.1 

Mm 

48 

50 

52 

59 

50 

45 

4  5 

47 

49 

50 

49 

45 

49 

46 

47 

49 

46 

42 

49 

BERRELEY 

MAX 

70 

79 

80 

63 

76 

73 

75 

74 

71 

69 

7! 

81 

72 

69 

70 

73 

61 

62 

67 

76 

77 

70 

66 

71 

78 

74 

76 

74 

77 

74 

78 

73.3 

54 

55 

56 

59 

57 

54 

53 

54 

52 

54 

5  3 

52 

53 

53 

59 

54 

BURLINGAME 

MAX 

80 

84 

64 

83 

63 

80 

76 

73 

73 

74 

74 

65 

77 

75 

79 

83 

62 

75 

74 

74 

60 

85 

69 

69 

81 

80 

60 

76 

79 

80 

61 

78.3 

52 

5  3 

55 

56 

56 

5  3 

43 

47 

4  5 

49 

52 

55 

56 

50 

" 

51.6 

CARHEL  VALLEY 

MAX 

85 

68 

93 

93 

86 

60 

62 

85 

70 

76 

77 

91 

80 

74 

79 

78 

76 

77 

76 

81 

79 

76 

62 

79 

83 

75 

74 

70 

64 

80 

76 

60.3 

Mm 

46 

46 

46 

46 

4  2 

36 

36 

4  1 

45 

47 

37 

45 

42 

45 

35 

CROCRETT 

MAX 

91 

90 

97 

98 

97 

94 

91 

91 

65 

86 

93 

90 

96 

95 

66 

90 

90 

73 

73 

63 

89 

89 

86 

78 

90 

92 

65 

92 

62 

90 

91 

86,6 

Mm 

56 

54 

58 

62 

57 

57 

57 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

56 

55.3 

FORT  ORO 

MAX 

65 

66 

66 

70 

67 

61 

62 

61 

56 

62 

63 

66 

61 

61 

62 

62 

61 

60 

60 

64 

66 

61 

63 

6! 

68 

63 

62 

63 

69 

62 

61 

63.3 

Mm 

51 

50 

46 

52 

49 

50 

50 

46 

49 

5 1 

52 

49 

50 

52 

52 

CILROY 

MAX 

95 

96 

101 

101 

100 

99 

95 

95 

96 

91 

92 

92 

97 

69 

66 

94 

64 

60 

60 

62 

98 

99 

89 

68 

62 

93 

66 

89 

86 

92 

92 

91.7 

Mm 

51 

5 1 

55 

55 

53 

5 1 

5 1 

5 1 

52 

5  2 

52 

49 

48 

49 

50 

50.2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

60 

58 

63 

64 

67 

64 

59 

60 

57 

57 

59 

62 

62 

56 

59 

60 

59 

56 

61 

63 

63 

59 

63 

64 

67 

64 

66 

62 

63 

64 

64 

61.5 

Mm 

50 

46 

47 

45 

46 

45 

42 

49 

4  8 

48 

46 

50 

50 

50 

46 

46 

5  3 

47 

46 

49 

46 

45 

46 

HOllISTER   I  SW 

MAX 

97 

99 

9« 

99 

96 

92 

90 

94 

62 

86 

86 

94 

88 

67 

80 

76 

73 

79 

92 

91 

64 

81 

61 

90 

62 

65 

61 

91 

82 

90 

67.3 

Mm 

43 

49 

47 

47 

47 

45 

48 

'b 

45 

44 

47 

5 1 

44 

47 

47 

50 

43 

42 

40 

45 

KING  CITY 

MAX 

91 

97 

97 

98 

94 

68 

94 

e; 

94 

85 

93 

66 

83 

87 

8! 

61 

60 

81 

99 

93 

90 

63 

90 

66 

65 

90 

89 

99 

89.4 

Mm 

46 

50 

4G 

48 

49 

43 

45 

4  i 

49 

50 

50 

50 

48 

5  1 

49 

46 

49 

41 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 

101 

10! 

10! 

103 

101 

9'i 

96 

101 

101 

100 

92 

IOC 

100 

100 

95 

97 

9S 

64 

90 

101 

10! 

103 

95 

85 

94 

90 

93 

69 

95 

97 

101 

97.2 

Mm 

49 

54 

54 

58 

52 

4E 

48 

48 

5< 

58 

57 

5  1 

50 

52 

52 

48 

54 

5 1 

5  0 

50 

54 

55 

5 1 

4B 

46 

49 

46 

49 

44 

46 

50 

50.9 

LOS  CATOS 

MAX 

91 

97 

91 

95 

94 

6( 

90 

93 

9! 

93 

69 

97 

94 

67 

88 

91 

65 

60 

66 

94 

97 

92 

85 

76 

89 

64 

89 

67 

90 

94 

95 

90.5 

Mm 

50 

54 

5« 

56 

52 

5C 

49 

49 

5; 

55 

55 

51 

53 

53 

53 

49 

52 

53 

51 

52 

56 

5! 

55 

52 

48 

46 

49 

49 

46 

51 

53 

51.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MARTINEZ  PIRE  STATION 

MIN 

9^ 

92 

56 

6C 

62 

57 

55 

53 

93 
54 

92 
57 

95 
56 

69 
57 

55 

54 

52 

53 

5! 

54 

54 

51 

53 

53 

57 

55 

52 

8 1 
54 

9  1 
51 

64 
55 

90 
55 

62 
53 

93 
54 

93 
54 

89.7 
54.7 

MONTFREY 

MIN 

67 

79 
50 

58 
50 

46 

49 

62 
49 

49 

70 
48 

62 
47 

47 

65 
50 

74 
48 

47 

67 
50 

68 
49 

48 

48 

48 

50 

50 

49 

47 

51 

51 

50 

52 

64 

50 

6  5 
50 

50 

7 1 
49 

7  2 
47 

68.2 
49.0 

htriMTCOCV    MAI  r 

MAX 
MIN 

6  1 

50 

70 
51 

72 
50 

7  3 
52 

49 

50 

49 

61 
49 

60 
50 

49 

66 
52 

48 

65 

50 

51 

66 
49 

52 

52 

53 

51 

51 

50 

49 

52 

51 

49 

54 

48 

65 
52 

52 

70 
49 

7 1 
47 

66,2 
50.4 

MOPRD  PAY  FIRE  DFPT 

MIN 

6^ 
51 

52 

65 
50 

51 

7  2 
53 

7  1 
50 

6  7 
51 

67 
51 

70 
53 

67 
53 

70 
54 

50 

49 

53 

53 

51 

55 

55 

53 

53 

52 

52 

52 

65 

52 

51 

72 
50 

66 
49 

62 
47 

68 
46 

63 
50 

60 
51 

66,5 
51,5 

MOUNT  DIA6L0  N  GATE 

MIN 

9f> 

70 

72 

IOC 

'76 

73 

64 

65 

95 
67 

97 
69 

100 
71 

65 

62 

71 

73 

67 

68 

65 

61 

61 

63 

70 

75 

60 

96 
50 

92 
50 

9  1 
55 

64 

60 

90 
59 

87 
58 

90 
60 

92 

66 

93,8 
65.1 

MOUNT  HAMILTON 

MIN 

92 

70 

94 
72 

94 
75 

n 

64 

69 

66 

86 

70 

67 
71 

74 

65 

70 

63 

69 

69 

65 
69 

66 

66 

62 

62 

66 

69 

70 

64 

52 

58 

58 

80 
62 

60 

60 
54 

83 
65 

83.5 
65.8 

NAC  I M I  ENTQ  DAM 

Mm 

'si 

'55 

^55 

110 
55 

106 
54 

1  04 
50 

103 
50 

103 
50 

103 
52 

103 
57 

57 

'47 

'47 

101 
52 

102 
53 

103 
51 

54 

9  1 
49 

47 

97 
47 

53 

lui 
51 

99 
50 

96 
46 

9 1 
49 

97 
50 

95 

46 

97 
47 

93 
44 

94 

48 

98 

52 

99.7 
50.6 

NEWARK 

MIN 

79 
5f> 

90 
57 

69 
59 

64 

57 

61 

60 

62 
54 

64 
62 

63 

60 

94 
54 

64 

89 
63 

55 

56 

59 

58 

54 

55 

55 

59 

52 

59 

74 
56 

82 

56 

55 

73 
54 

79 
55 

72 
54 

85 
60 

85 
62 

61.8 
57.6 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

MIN 

68 
53 

54 

7  7 
55 

58 

57 

70 
52 

7  2 
54 

71 
54 

69 
55 

7 1 
56 

69 
55 

55 

54 

51 

53 

53 

54 

55 

57 

53 

57 

69 
55 

66 

56 

66 
57 

54 

68 
56 

74 
56 

66 
54 

77 
52 

74 
54 

77 
55 

72.1 
54.6 

baih   AiTn  riTv  UAii 

rALJ    ALIU    LlIT  MALL 

MIN 

82 
5<> 

82 
52 

90 
52 

57 

52 

5C 

50 

83 

50 

83 
52 

54 

60 
53 

85 
57 

90 
52 

63 
52 

76 
56 

52 

56 

7  9 
57 

54 

54 

58 

55 

58 

50 

49 

50 

48 

50 

49 

46 

46 

82.5 
52.5 

PASO  robles 

MIN 

'51 

105 
54 

52 

52 

'51 

'50 

50 

102 
51 

95 
60 

96 
52 

47 

49 

51 

'49 

100 

51 

46 

45 

47 

47 

45 

45 

45 

49 

45 

45 

46 

43 

44 

101 
45 

98.2 
48.6 

Paso  robles  faa  ap 

MIN 

5<. 

56 

56 

107 
55 

55 

103 
52 

10  3 
54 

102 
53 

99 
63 

57 

60 

53 

53 

54 

'56 

56 

52 

51 

46 

51 

'52 

50 

46 

49 

49 

51 

48 

51 

48 

48 

102 
49 

99.8 
52.6 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MIN 

106 
53 

109 
58 

110 
58 

60 

103 
55 

101 
52 

10  3 
51 

103 
52 

104 
57 

101 
59 

101 
56 

98 
46 

103 
55 

'54 

103 
58 

49 

51 

44 

45 

52 

'56 

'55 

'47 

45 

46 

50 

44 

48 

42 

51 

'53 

100,5 
51.7 

PISMD  BEACH 

MIN 

70 
52 

69 
52 

66 
50 

50 

53 

49 

50 

66 
51 

6B 
54 

69 
53 

54 

52 

52 

54 

53 

54 

54 

56 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

50 

52 

72 
51 

71 
51 

7  1 
50 

51 

60 
48 

69.7 
51.6 

POINT  PIEDRaS  BlANCAS 

MIN 

62 
<.9 

6  i 
50 

70 
51 

51 

53 

50 

47 

61 
50 

65 
46 

67 
49 

64 
51 

49 

49 

50 

51 

51 

52 

53 

51 

52 

50 

49 

51 

51 

51 

49 

47 

46 

48 

45 

47 

63.3 
49.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MDl 

50 

'53 

'52 

54 

52 

95 
52 

9  3 
50 

96 
50 

95 
50 

96 
55 

53 

54 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

50 

54 

55 

52 

50 

93 
52 

92 
51 

9  1 
54 

90 
55 

52 

9  3 
50 

50 

94.  1 
51.9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

'°7 

50 

107 
50 

104 
50 

lOl 
50 

49 

10> 
48 

104 
50 

100 
50 

98 
57 

96 
56 

44 

'49 

100 

'55 

52 

50 

45 

44 

46 

48 

48 

46 

42 

43 

43 

40 

40 

39 

42 

'45 

98.0 
47.6 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

8  5 
48 

49 

50 

9  5 
52 

95 

50 

90 
49 

89 
48 

87 
48 

64 
49 

69 
53 

52 

50 

50 

50 

49 

50 

54 

56 

52 

57 

54 

53 

55 

48 

47 

48 

47 

48 

46 

49 

50 

88,6 
50.4 

RICHMOND 

MIN 

68 
55 

68 
52 

77 
56 

55 

56 

53 

72 
47 

71 
50 

73 
53 

54 

7 1 
54 

56 

77 
54 

51 

52 

54 

54 

53 

54 

54 

55 

53 

55 

57 

56 

52 

54 

52 

54 

52 

72.7 
53,6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MIN 

51 

100 

100 

9  3 
57 

48 

93 
47 

89 
53 

95 
50 

95 
57 

91 
62 

56 

49 

51 

56 

55 

53 

52 

51 

50 

50 

53 

59 

52 

51 

6  9 
47 

50 

52 

75 
53 

47 

50 

46 

90,1 
52.2 

SAL  I NAS  2  E 

MAX 
MIN 

73 
46 

77 
51 

82 
47 

8 1 
51 

49 

7 1 
47 

72 
48 

75 
47 

70 
50 

70 
49 

69 

50 

79 
45 

70 
48 

67 
49 

68 

50 

51 

52 

51 

66 
50 

51 

49 

50 

52 

51 

46 

69 
46 

44 

49 

51 

6 1 
54 

49 

73.0 
49, 1 

SALINAS  FAA  AP 

MIN 

*7 

50 

48 

52 

75 
46 

66 
47 

69 
47 

72 
46 

64 
49 

68 
46 

50 

45 

49 

50 

50 

50 

62 
52 

51 

49 

50 

49 

50 

68 
51 

7 1 
50 

46 

52 

44 

49 

50 

45 

46 

70,1 
48,7 

San  antdnio  mission 

MIN 

105 
50 

56 

54 

106 
54 

102 
52 

101 
51 

101 
49 

104 
51 

104 
54 

101 
55 

56 

43 

52 

51 

54 

50 

43 

44 

46 

'51 

46 

51 

40 

45 

48 

44 

46 

40 

47 

46 

100.3 
49.2 

S  F  PICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

51 

51 

52 

7  1 
56 

68 
51 

65 
50 

66 
51 

64 
51 

59 
49 

60 
53 

52 

49 

54 

48 

49 

52 

52 

6 1 
51 

51 

50 

51 

51 

51 

55 

53 

53 

52 

57 

50 

51 

51 

63.7 
51.5 

SAN    FRANCISCO   WB  AP 

MAX 
MIN 

52 

52 

54 

7  8 
54 

64 

68 
51 

72 
52 

72 
51 

71 
51 

75 
54 

53 

52 

50 

49 

51 

52 

54 

54 

53 

52 

55 

53 

53 

55 

53 

54 

53 

54 

51 

53 

53 

73.3 
52,6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

51 

51 

55 

73 
56 

71 
55 

63 
53 

66 

52 

65 

52 

63 

49 

63 
53 

53 

54 

50 

46 

52 

52 

52 

52 

52 

62 

53 

51 

53 

55 

55 

54 

52 

54 

53 

54 

52 

66.1 
52.6 

SAN  GRFGORID  2  SE 

MAX 
MIN 

65 
itO 

46 

42 

7  1 
45 

70 
39 

63 
38 

67 
39 

66 
40 

66 

46 

7  1 
44 

67 
46 

40 

40 

46 

44 

50 

50 

51 

69 
52 

46 

43 

44 

51 

50 

42 

6  7 
52 

43 

40 

72 
48 

76 
40 

77 
42 

69.6 
44.6 

SAN  JOSE 

MAX 

MIN 

8  6 
53 

93 
55 

92 
56 

90 
59 

9  1 
55 

66 
53 

86 
53 

68 
53 

69 
57 

88 
57 

56 

9  1 
53 

56 

66 
57 

55 

69 
52 

53 

53 

53 

54 

92 

60 

58 

54 

54 

66 

50 

51 

50 

6  1 
57 

50 

55 

56 

66,5 
54.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

11 

51 

51 

87 
53 

104 
58 

78 
51 

61 
46 

66 
46 

90 
52 

91 
54 

52 

49 

46 

48 

52 

51 

53 

53 

52 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

69 
49 

48 

46 

77 
46 

75 
47 

7  8 
46 

82.5 
50,4 

San  mated 

MAX 
MIN 

b  2 
57 

92 
46 

92 
56 

89 
51 

89 
53 

84 

50 

85 
49 

83 
49 

61 
49 

79 
56 

51 

9  1 
60 

8  5 

51 

78 
50 

46 

62 
50 

76 
51 

54 

52 

93 
63 

52 

51 

51 

67 
52 

52 

lo 

53 

48 

48 

50 

83.6 
51.8 

SANTA  Clara  university 

MAX 
MIN 

52 

55 

56 

9  1 
58 

90 
56 

65 
53 

86 
53 

86 
53 

89 

56 

88 
57 

56 

54 

55 

57 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

59 

58 

53 

53 

51 

52 

51 

52 

51 

54 

92 
55 

66.0 
54.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

43 

8  3 
51 

46 

87 
48 

89 
46 

80 
45 

60 
45 

79 
46 

74 
50 

60 
46 

52 

43 

47 

50 

49 

47 

52 

51 

61 

52 

51 

46 

53 

47 

44 

45 

42 

45 

43 

45 

45 

75.5 
47.4 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

78 
51 

79 
51 

8! 

51 

6  8 
51 

84 
53 

90 
50 

84 

50 

62 
48 

64 
49 

64 
50 

79 
51 

77 
51 

67 
52 

65 
49 

77 
46 

77 
49 

60 
50 

76 
51 

66 
53 

74 
62 

66 
51 

87 
54 

79 
52 

70 
52 

73 
52 

82 
51 

71 
51 

79 
52 

72 
46 

82 
49 

64 
54 

60,0 
50,6 

WALNUT  CREEK  Z  ESE 

MAX 
MIN 

101 
50 

101 
50 

lOS 

50 

100 
61 

99 
53 

96 

45 

96 
55 

95 

52 

101 
53 

96 
53 

94 
57 

93 
53 

101 
52 

96 
43 

96 
53 

96 
47 

89 
55 

85 
53 

90 
54 

98 
50 

98 
56 

99 
55 

86 
55 

64 

50 

91 
50 

67 
53 

95 
49 

84 
56 

90 
46 

97 
50 

96 
51 

95,0 
52,0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•          *  * 

MAX 
MIN 

48 

50 

49 

80 
51 

85 
49 

78 
50 

71 
47 

72 
46 

71 
49 

67 
50 

51 

49 

46 

50 

50 

51 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

48 

51 

46 

49 

51 

74 
50 

65 
49 

71,2 
49,7 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

90 
62 

90 
61 

96 

6e 

96 
63 

95 
64 

93 
6! 

90 
57 

69 
61 

93 
61 

92 
62 

91 
61 

91 
61 

94 

58 

95 
58 

69 
61 

92 
56 

90 
57 

60 
54 

78 
55 

64 

57 

98 
63 

96 
64 

90 

56 

80 

60 

85 

57 

69 
54 

67 
57 

87 
60 

65 
61 

S8 

56 

90 
61 

69.6 
59,6 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

97 
52 

96 
56 

102 
57 

102 
68 

99 
60 

9t 
53 

95 
53 

93 
52 

9« 

5! 

96 

59 

92 
57 

92 
61 

100 
53 

97 
55 

94 
5« 

94 

53 

97 
55 

85 
52 

61 
54 

69 
53 

99 
57 

100 
60 

95 
54 

87 
52 

66 
51 

93 
51 

11 

91 
50 

87 
51 

93 
53 

94 
54 

93,7 
54,7 

S««  Helstenc*  Notes  FoUowliig  StaUoD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAUIFOBNU 

AUGUST  1969 


SUUon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

ISH  MOUNTAIN 

MAX 

100 

99 

10; 

103 

101 

98 

99 

100 

100 

103 

103 

100 

96 

101 

103 

101 

101 

100 

96 

100 

109 

97 

96 

93 

9 1 

98.8 

MIN 

7 1 

70 

69 

73 

77 

69 

73 

70 

66 

67 

66 

69 

69 

66 

68 

62 

64 

65 

66 

64 

63 

63 

68,  1 

AUnEOnv   1  NNE 

MAX 

MIN 

SAKEKSFIELO  we  AIRPODT 

MAX 

lO* 

104 

101 

103 

100 

101 

100 

103 

104 

103 

104 

98 

104 

103 

103 

103 

105 

98 

98 

104 

106 

106 

1 00 

93 

94 

96 

96 

96 

92 

97 

102 

100.9 

Mm 

76 

77 

6 1 

78 

7  3 

70 

75 

75 

75 

77 

69 

70 

69 

69 

71 

73 

69 

64 

63 

67 

66 

65 

66 

67 

71.5 

BALCH  COhER  house 

MAX 

96 

98 

100 

98 

97 

95 

96 

96 

100 

100 

98 

94 

99 

99 

98 

96 

95 

93 

9  1 

97 

101 

101 

99 

94 

89 

9 1 

91 

90 

89 

92 

98 

95.8 

Mm 

7  I 

72 

7* 

74 

70 

69 

68 

69 

72 

77 

77 

72 

70 

73 

74 

72 

75 

69 

67 

68 

70 

72 

70 

69 

64 

64 

65 

65 

64 

63 

68 

69.9 

blackkells  corner 

MAX 

101 

99 

102 

104 

103 

96 

99 

100 

99 

105 

103 

103 

95 

105 

104 

104 

103 

101 

97 

97 

98 

103 

100 

89 

90 

96 

94 

96 

89 

97 

99 

99.  1 

Mm 

6  1 

61 

71 

67 

62 

63 

63 

64 

63 

63 

74 

63 

64 

66 

68 

70 

66 

62 

62 

62 

63 

69 

60 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

60 

62 

62.7 

BUTTONHILIOH 

MAX 

100 

101 

103 

103 

102 

99 

100 

101 

101 

103 

101 

101 

96 

104 

104 

104 

102 

102 

99 

98 

101 

103 

104 

99 

92 

94 

96 

94 

97 

9 1 

97 

99.8 

Mm 

65 

67 

63 

63 

62 

60 

63 

68 

71 

70 

64 

59 

66 

69 

67 

64 

61 

60 

62 

60 

61 

60 

62 

56 

57 

57 

56 

57 

54 

56 

62,2 

CALAVERAS  B I C  TREES 

MAX 

91 

90 

91 

93 

68 

87 

87 

86 

90 

91 

60 

86 

65 

90 

90 

88 

86 

85 

83 

64 

67 

90 

91 

65 

62 

82 

82 

62 

79 

61 

84 

86.  5 

Mm 

5  1 

52 

53 

53 

50 

50 

49 

49 

51 

54 

54 

51 

52 

53 

55 

53 

55 

49 

48 

47 

50 

52 

52 

48 

45 

46 

44 

44 

43 

44 

46 

49,9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

96 

102 

106 

107 

103 

99 

100 

99 

103 

103 

100 

97 

101 

104 

104 

101 

100 

97 

90 

94 

100 

10* 

104 

92 

89 

93 

92 

99 

90 

94 

97 

98,6 

Mm 

63 

61 

70 

66 

6  1 

61 

62 

60 

62 

68 

67 

61 

61 

62 

66 

64 

65 

54 

56 

59 

62 

66 

6* 

59 

59 

57 

57 

57 

54 

55 

67 

61.3 

CATHEYS  VY  BULL.   RUN  RH 

MAX 

100 

98 

102 

102 

100 

96 

97 

96 

98 

101 

100 

97 

96 

100 

101 

100 

98 

98 

93 

93 

97 

100 

100 

94 

88 

90 

91 

91 

91 

90 

95 

96.6 

Mm 

59 

62 

66 

63 

59 

56 

56 

56 

61 

62 

64 

57 

60 

62 

67 

63 

70 

56 

56 

60 

60 

62 

61 

57 

55 

54 

53 

54 

50 

55 

57 

59.2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

95 

92 

99 

97 

93 

91 

92 

93 

95 

96 

92 

90 

92 

92 

94 

91 

86 

87 

87 

90 

93 

95 

90 

85 

66 

87 

87 

84 

85 

87 

90.7 

Mm 

55 

58 

59 

58 

55 

52 

52 

53 

57 

60 

59 

55 

55 

57 

56 

60 

54 

53 

54 

55 

57 

57 

53 

51 

50 

50 

50 

46 

50 

53 

54.5 

COALINGA 

MAX 

95 

103 

107 

104 

101 

100 

101 

101 

104 

104 

100 

100 

104 

103 

105 

102 

99 

97 

99 

101 

105 

103 

102 

97 

94 

96 

95 

95 

96 

97 

102 

100.3 

Mm 

67 

67 

66 

69 

63 

62 

63 

62 

69 

69 

64 

63 

61 

65 

66 

67 

64 

58 

59 

67 

69 

64 

6* 

56 

57 

56 

55 

54 

56 

56 

56 

62.4 

CORCORAN   IRRIO  DIST 

MAX 

100 

102 

104 

103 

102 

100 

101 

102 

109 

105 

109 

101 

102 

103 

103 

103 

102 

101 

101 

100 

103 

102 

102 

98 

94 

96 

95 

95 

94 

95 

99 

100.6 

Mm 

64 

69 

66 

67 

60 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

64 

61 

62 

63 

64 

67 

62 

60 

61 

62 

62 

69 

58 

56 

58 

56 

57 

58 

58 

59 

61.4 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

97 

100 

100 

93 

95 

96 

95 

98 

97 

98 

98 

95 

102 

97 

96 

96 

98 

89 

92 

99 

100 

99 

91 

87 

91 

90 

91 

89 

90 

96 

96 

95.5 

Mm 

50 

55 

56 

64 

55 

50 

50 

50 

57 

58 

58 

58 

59 

58 

59 

59 

58 

53 

51 

51 

55 

55 

53 

53 

48 

47 

47 

49 

53 

50 

52 

54.0 

DUDLEYS 

MAX 

95 

98 

99 

96 

94 

92 

95 

96 

98 

91 

93 

93 

95 

99 

97 

95 

93 

69 

69 

93 

97 

97 

91 

67 

68 

88 

86 

87 

86 

91 

95 

93.1 

Mm 

'.9 

50 

48 

45 

43 

42 

42 

46 

50 

50 

44 

47 

46 

53 

49 

54 

44 

42 

44 

45 

47 

47 

43 

42 

41 

40 

39 

36 

40 

4  1 

45.0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

103 

105 

108 

107 

102 

101 

101 

102 

104 

102 

97 

101 

102 

104 

103 

101 

100 

94 

93 

100 

104 

104 

103 

93 

93 

93 

95 

95 

93 

95 

100 

99.9 

Mm 

55 

60 

60 

60 

53 

53 

55 

54 

55 

60 

56 

54 

61 

57 

58 

57 

60 

54 

52 

59 

57 

57 

57 

49 

49 

53 

49 

53 

48 

60 

54 

55.4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

99 

104 

103 

101 

99 

98 

100 

101 

103 

101 

98 

95 

100 

101 

101 

100 

103 

101 

97 

98 

102 

102 

101 

95 

94 

94 

93 

99 

102 

99.3 

Mm 

61 

69 

63 

62 

60 

62 

60 

62 

66 

69 

73 

60 

59 

61 

66 

64 

63 

60 

59 

63 

65 

64 

55 

60 

54 

56 

54 

57 

55 

61.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

101 

102 

100 

98 

99 

99 

101 

102 

101 

97 

96 

101 

101 

102 

100 

100 

94 

95 

100 

103 

102 

95 

69 

92 

93 

93 

93 

90 

96 

101 

97.9 

Mm 

61 

65 

68 

64 

63 

56 

61 

56 

66 

70 

71 

60 

63 

65 

65 

64 

71 

60 

58 

59 

60 

62 

61 

61 

56 

58 

54 

56 

53 

57 

56 

61.4 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

lO* 

102 

IDS 

107 

105 

101 

101 

102 

104 

105 

105 

102 

99 

105 

105 

105 

103 

103 

97 

98 

103 

106 

109 

100 

97 

95 

97 

96 

96 

94 

100 

101.9 

Mm 

59 

61 

69 

66 

60 

59 

59 

59 

59 

64 

71 

59 

59 

63 

64 

64 

66 

57 

56 

57 

62 

61 

61 

56 

53 

55 

54 

54 

50 

50 

58 

99.4 

glennville 

MAX 

95 

98 

98 

96 

94 

94 

94 

97 

98 

96 

93 

93 

96 

97 

97 

96 

97 

93 

91 

93 

99 

98 

90 

89 

69 

88 

84 

91 

95 

94.1 

Mm 

55 

56 

56 

57 

52 

50 

50 

52 

61 

55 

55 

52 

50 

54 

56 

56 

56 

47 

49 

47 

47 

50 

52 

49 

47 

45 

44 

45 

46 

51,3 

GRANT  GROVE 

MAX 

61 

78 

82 

81 

80 

80 

60 

81 

60 

82 

60 

76 

78 

61 

82 

82 

78 

75 

74 

74 

78 

80 

82 

80 

79 

77 

75 

74 

70 

70 

75 

78,1 

Mm 

56 

56 

60 

58 

55 

52 

53 

55 

56 

60 

54 

53 

54 

54 

55 

59 

56 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

49 

48 

45 

46 

52 

53.0 

HANFORO 

MAX 

97 

100 

100 

100 

99 

96 

98 

98 

100 

103 

102 

98 

99 

100 

99 

102 

102 

100 

94 

97 

101 

100 

98 

94 

90 

94 

93 

93 

92 

94 

99 

97,8 

Mm 

57 

62 

61 

60 

60 

55 

56 

55 

63 

66 

67 

56 

59 

63 

61 

56 

61 

56 

56 

57 

58 

61 

58 

56 

52 

55 

51 

54 

50 

54 

54 

57,9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

90 

66 

89 

93 

93 

89 

86 

87 

82 

92 

64 

84 

69 

88 

89 

86 

66 

83 

62 

62 

86 

68 

89 

89 

80 

62 

65 

69 

81 

82 

89 

86. 1 

Mm 

55 

58 

60 

57 

59 

52 

52 

52 

56 

59 

59 

56 

55 

56 

56 

57 

62 

54 

53 

55 

57 

59 

54 

55 

5* 

53 

52 

53 

49 

50 

55 

55.4 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

79 

61 

79 

78 

76 

78 

76 

78 

80 

75 

76 

74 

79 

82 

60 

79 

74 

72 

72 

76 

78 

80 

78 

76 

79 

73 

72 

71 

69 

72 

76 

76.2 

Mm 

50 

53 

51 

46 

44 

44 

46 

52 

54 

54 

46 

50 

49 

50 

49 

52 

42 

43 

46 

47 

46 

49 

46 

46 

42 

41 

39 

39 

42 

41 

47.1 

lORIA 

MAX 

99 

99 

99 

101 

97 

92 

93 

95 

98 

100 

99 

95 

91 

95 

97 

97 

90 

90 

91 

95 

99 

88 

90 

90 

89 

86 

89 

93.9 

Mm 

66 

71 

72 

74 

67 

67 

67 

66 

72 

74 

74 

63 

67 

69 

72 

67 

65 

67 

67 

69 

60 

62 

61 

63 

60 

62 

64 

67,  1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

103 

101 

105 

105 

100 

99 

100 

100 

103 

99 

102 

98 

104 

100 

102 

100 

104 

99 

97 

103 

107 

105 

103 

95 

93 

95 

99 

94 

93 

96 

98 

99,9 

Mm 

75 

79 

80 

62 

75 

73 

74 

76 

80 

61 

77 

74 

79 

78 

76 

76 

77 

78 

71 

75 

77 

77 

74 

71 

67 

70 

70 

69 

69 

71 

74 

74,9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

100 

103 

102 

101 

101 

101 

99 

101 

103 

102 

96 

98 

102 

104 

102 

100 

98 

97 

96 

100 

102 

104 

101 

99 

99 

94 

96 

92 

90 

91 

99 

99.  1 

Mm 

b'< 

70 

69 

66 

63 

64 

65 

69 

71 

74 

74 

66 

68 

74 

67 

68 

73 

67 

55 

67 

70 

72 

73 

65 

55 

53 

63 

63 

62 

59 

68 

66.2 

KETTLEHAN  CITY 

MAX 

103 

109 

109 

107 

109 

102 

102 

104 

101 

107 

101 

102 

99 

102 

106 

106 

102 

103 

96 

97 

100 

103 

103 

100 

92 

93 

96 

94 

96 

99 

95 

100,6 

Mm 

67 

67 

72 

70 

62 

62 

60 

66 

73 

74 

77 

68 

64 

66 

70 

68 

69 

65 

61 

69 

69 

65 

65 

65 

58 

61 

55 

53 

51 

56 

58 

64.6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

101 

10* 

106 

104 

100 

100 

101 

103 

105 

10! 

101 

98 

104 

104 

103 

103 

104 

96 

97 

100 

104 

104 

100 

99 

92 

96 

95 

96 

92 

97 

101 

100,5 

Mm 

72 

76 

62 

74 

70 

67 

74 

75 

73 

73 

77 

70 

73 

71 

72 

71 

74 

67 

67 

68 

70 

69 

70 

64 

62 

68 

62 

69 

62 

69 

72 

70,5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

le  grand 

MAX 

97 

100 

100 

99 

97 

95 

96 

97 

99 

100 

96 

94 

100 

99 

99 

97 

99 

95 

93 

97 

100 

100 

97 

92 

90 

93 

91 

92 

90 

96 

98 

96,4 

Mm 

56 

62 

63 

67 

63 

56 

57 

55 

60 

66 

66 

58 

63 

63 

64 

62 

70 

58 

57 

58 

59 

60 

61 

60 

54 

56 

52 

56 

53 

58 

67 

60,0 

LEMON  COVE 

MAX 

98 

101 

102 

101 

97 

99 

99 

100 

101 

102 

96 

100 

100 

101 

101 

100 

96 

94 

95 

103 

101 

97 

91 

90 

91 

95 

94 

93 

90 

95 

101 

97,7 

Mm 

65 

69 

72 

69 

64 

64 

64 

64 

69 

79 

72 

62 

64 

66 

66 

66 

68 

59 

60 

62 

65 

62 

60 

56 

56 

61 

56 

59 

54 

62 

60 

63.6 

LINDSAY 

MAX 

100 

103 

103 

103 

99 

100 

101 

101 

103 

103 

100 

97 

102 

102 

101 

101 

100 

96 

96 

101 

104 

103 

98 

91 

95 

96 

94 

9S 

91 

96 

100 

99.2 

Mm 

6". 

66 

66 

66 

61 

60 

61 

60 

66 

72 

70 

61 

64 

64 

63 

64 

67 

58 

58 

59 

60 

59 

60 

58 

54 

57 

53 

99 

54 

56 

57 

61.2 

LITTLE  PANDCHE  DET  DA^ 

MAX 

100 

98 

101 

104 

100 

99 

95 

96 

97 

96 

97 

95 

99 

98 

99 

100 

95 

95 

92 

91 

96 

98 

98 

96 

86 

89 

92 

90 

94 

89 

94 

95.6 

Mm 

62 

69 

67 

67 

64 

60 

64 

63 

67 

68 

70 

62 

64 

67 

69 

60 

64 

54 

57 

62 

67 

69 

63 

53 

55 

62 

52 

60 

54 

56 

62 

62.4 

LODGEPOLE 

MAX 

80 

80 

60 

79 

79 

80 

65 

82 

83 

78 

76 

76 

82 

62 

64 

78 

76 

79 

78 

77 

80 

82 

60 

79 

78 

74 

73 

72 

69 

75 

78,3 

Mm 

52 

93 

52 

44 

41 

49 

51 

47 

46 

54 

52 

46 

46 

49 

50 

48 

48 

41 

42 

46 

43 

45 

50 

46 

49 

43 

39 

39 

38 

40 

41 

46.1 

LODI 

MAX 

96 

100 

101 

100 

98 

97 

96 

96 

99 

98 

96 

95 

99 

100 

97 

97 

94 

86 

90 

97 

100 

100 

97 

S6 

92 

91 

92 

92 

92 

95 

98 

95.8 

Mm 

5'> 

59 

69 

63 

64 

96 

57 

56 

60 

63 

59 

56 

56 

58 

60 

57 

58 

53 

55 

57 

60 

63 

55 

52 

59 

52 

56 

55 

54 

57 

57 

57.5 

LOS  8AN0S 

MAX 

'56 

^69 

102 

102 

101 

96 

96 

98 

99 

95 

99 

102 

102 

99 

99 

97 

93 

93 

97 

100 

100 

100 

93 

90 

92 

92 

91 

90 

93 

96 

96.8 

Mm 

63 

62 

59 

57 

56 

56 

61 

61 

67 

67 

59 

62 

62 

57 

61 

56 

53 

57 

62 

68 

60 

54 

53 

60 

53 

59 

55 

SB 

57 

59.2 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 

101 

98 

101 

100 

101 

96 

96 

97 

97 

100 

100 

96 

96 

101 

99 

99 

97 

93 

93 

94 

96 

98 

100 

94 

87 

91 

91 

90 

89 

92 

94 

96.0 

Mm 

66 

7* 

71 

74 

70 

67 

66 

67 

71 

68 

70 

64 

66 

69 

70 

64 

69 

57 

60 

66 

70 

74 

66 

59 

61 

65 

60 

69 

66 

64 

66 

66,4 

MADERA 

MAX 

103 

100 

10! 

106 

104 

95 

99 

100 

lo; 

104 

105 

99 

96 

104 

103 

102 

100 

102 

97 

97 

101 

103 

103 

99 

97 

94 

96 

94 

95 

92 

98 

100.0 

Mm 

61 

69 

6C 

65 

62 

58 

60 

59 

64 

68 

69 

56 

62 

69 

65 

64 

66 

57 

59 

60 

63 

64 

63 

63 

56 

58 

53 

58 

54 

58 

56 

61.9 

MANTECA 

MAX 

100 

100 

102 

104 

100 

9! 

99 

98 

10c 

102 

101 

96 

100 

102 

99 

99 

96 

94 

90 

93 

100 

103 

100 

90 

87 

92 

91 

99 

87 

93 

96 

97.1 

Mm 

55 

61 

62 

66 

63 

5! 

97 

56 

5'; 

69 

64 

60 

59 

61 

62 

57 

59 

54 

55 

57 

61 

61 

59 

5* 

55 

57 

54 

56 

53 

57 

56 

58.5 

R«l*r«DC*  Nolva  Followlno  SUtloD  Ind»i 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 


Station 

Day  ol  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

102 
75 

101 
77 

103 
79 

10! 

77 

104 
75 

100 
72 

100 
71 

102 
79 

104 
79 

99 
79 

102 
71 

97 
72 

103 
73 

101 
76 

102 
75 

103 
73 

101 
68 

9! 
68 

96 

70 

100 
71 

104 

71 

103 
74 

96 
66 

89 
62 

92 
67 

95 
64 

94 

66 

96 
65 

90 
64 

95 

69 

99,2 

71.7 

MERCED  FIRE  ST4TI0N  2 

MAX 
MIN 

100 
56 

104 
62 

103 
61 

102 
62 

98 
62 

99 
55 

100 
57 

102 
56 

101 
60 

103 
64 

102 
60 

96 
52 

104 
56 

100 
63 

100 
64 

100 
60 

100 
67 

97 
52 

95 
54 

101 
57 

102 
60 

102 
61 

101 
60 

95 
58 

93 
67 

93 
65 

95 

50 

93 
55 

93 
52 

98 
55 

100 
65 

99.  1 
58.1 

MDOESTH 

MAX 

Mm 

100 
56 

102 
61 

103 
63 

101 
65 

98 
67 

97 
54 

97 
56 

99 
56 

98 
61 

100 
63 

95 
65 

98 
60 

102 
60 

98 
62 

99 
63 

95 
58 

94 
62 

69 
55 

92 
56 

96 
56 

101 
61 

99 
62 

91 
61 

87 
56 

91 
54 

90 
56 

94 
54 

89 
56 

92 
55 

96 
57 

98 
57 

96.2 
59.0 

NEMMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

101 
55 

100 
62 

101 
62 

99 
60 

98 
57 

96 
55 

96 
54 

97 
55 

98 
60 

99 
62 

96 
62 

96 
57 

102 
59 

98 
62 

98 
60 

97 
57 

95 
55 

91 
55 

92 
54 

97 
57 

101 
61 

100 
62 

96 
56 

90 
50 

89 
50 

90 
54 

93 
50 

92 
55 

90 
49 

95 
66 

97 
56 

96.1 
66.8 

NORTH   PORK   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

97 
58 

95 
62 

99 
66 

99 
63 

100 
59 

96 
56 

96 
56 

97 
57 

96 
59 

98 
66 

97 
65 

96 
59 

94 
56 

100 
61 

100 
62 

98 
61 

95 
64 

93 
56 

91 
54 

92 
56 

9! 
57 

99 
57 

99 
58 

94 
57 

69 
51 

90 
53 

92 
52 

69 
50 

87 
53 

93 
66 

95.2 
58.1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

100 
6<t 

99 
67 

101 
69 

103 
68 

103 
62 

98 
61 

100 
60 

100 
64 

100 
68 

102 
7  2 

102 
71 

102 
62 

96 
68 

101 
65 

103 
65 

101 
67 

101 

70 

100 
60 

96 
56 

96 
61 

101 
61 

103 
61 

103 
62 

98 
57 

92 
55 

93 
58 

96 
57 

94 
59 

95 
53 

92 
58 

97 
58 

99.0 
62.5 

PORTERVULE 

MAX 
MIN 

100 
69 

100 
69 

104 

71 

103 
72 

103 
69 

98 
65 

100 
65 

101 
65 

102 
70 

10! 
76 

104 
74 

101 
66 

97 

64 

103 
67 

104 

70 

103 
66 

102 

72 

101 
62 

96 
61 

96 

60 

102 
62 

103 
61 

103 
64 

96 

60 

91 
5! 

93 
57 

97 
56 

95 
56 

97 
57 

92 
57 

97 
56 

99,6 
64.5 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

68 
52 

89 
53 

88 
52 

87 
34 

86 
53 

87 
54 

86 
53 

67 
52 

86 
52 

89 
52 

88 
53 

89 
54 

68 
53 

87 
52 

88 
51 

87 
46 

87 
46 

85 
47 

66 
47 

85 
48 

67 
51 

90 
55 

68 
51 

87 
51 

67 

50 

85 
48 

85 
46 

85 
47 

66 
45 

67 
43 

90 
45 

87,2 
50,3 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 

61 

95 
69 

95 
69 

91 
65 

89 
64 

91 
64 

93 
65 

94 
66 

93 
67 

89 
64 

88 
66 

90 
58 

91 
62 

91 
66 

90 
65 

90 
67 

86 
56 

85 

62 

86 
61 

91 
68 

94 
71 

91 
60 

86 
54 

84 
53 

85 
64 

86 
60 

64 
56 

63 
59 

86 
53 

92 
59 

69,6 
62.4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

97 
68 

98 
61 

100 
75 

101 
77 

99 
70 

93 
68 

94 

72 

9J 
66 

97 

74 

98 
76 

94 

72 

93 
68 

95 
66 

100 
66 

96 
71 

99 
54 

90 
60 

89 
59 

69 
62 

92 
61 

9! 

60 

98 
74 

98 
64 

97 
62 

67 
62 

68 
59 

90 
62 

90 
60 

66 
61 

90 
58 

95 
64 

94.4 
65.6 

SDNDBA  RS 

MAX 
MIN 

103 
55 

101 
59 

104 

60 

106 
59 

103 
56 

98 
54 

99 
54 

100 
54 

100 
56 

102 
60 

91 
56 

97 

55 

100 
57 

101 
59 

104 
61 

102 
58 

99 
64 

9! 
55 

92 
61 

93 

56 

97 
57 

102 
59 

101 
56 

95 

51 

91 
51 

92 
52 

92 
49 

92 
51 

90 
46 

92 
62 

94 
53 

97.7 
55,9 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

90 
5'. 

87 
5? 

94 

55 

90 
53 

91 

51 

87 
49 

66 
45 

90 
42 

88 
4B 

86 
52 

66 
52 

89 
53 

66 
52 

69 
53 

92 
55 

89 
52 

90 
53 

81 
49 

84 
47 

63 
45 

64 
49 

68 
51 

68 
53 

84 
50 

60 
46 

82 
45 

83 
43 

80 
45 

79 
42 

79 
43 

82 
45 

66.0 
49.2 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

102 
59 

104 
64 

104 
65 

102 
68 

99 
60 

99 
60 

98 
59 

99 

60 

100 
64 

101 
67 

96 
66 

100 
62 

101 
61 

100 
64 

99 
63 

96 
59 

93 
61 

89 
56 

92 
57 

98 
61 

102 
66 

101 
68 

90 
69 

88 
55 

93 
57 

90 
59 

95 
57 

90 
59 

94 
56 

97 
57 

100 
62 

97.2 
61.0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  <> 

MAX 
MIN 

97 
5'i 

100 
59 

102 
62 

102 
66 

99 
57 

92 
58 

97 
51 

97 
56 

98 
58 

100 
62 

98 
61 

94 
59 

99 
58 

101 
60 

98 
60 

96 
60 

96 
58 

92 
54 

87 
54 

92 
56 

98 
61 

101 
62 

99 
56 

87 
51 

66 
56 

93 
64 

89 
54 

94 
52 

90 
54 

94 
67 

96 
54 

95.7 
57.2 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

91 
61 

93 

60 

93 
57 

90 
67 

90 
72 

90 
67 

69 
56 

92 
58 

9! 
4! 

89 
64 

68 
65 

66 
59 

93 
52 

91 
56 

90 
56 

90 
62 

89 
58 

87 
53 

86 
48 

92 
46 

94 
53 

94 
55 

69 
51 

90 
58 

65 
46 

83 
46 

65 
55 

63 
50 

80 
52 

69 
44 

90 
49 

69.2 
55.7 

TEJON  RANCHD 

MAX 

MIN 

100 
72 

100 
73 

103 
74 

100 
75 

99 
72 

98 

73 

96 

71 

100 
70 

100 
75 

96 
76 

100 
77 

96 
70 

99 
73 

99 
71 

100 
72 

99 
71 

100 
72 

96 
63 

95 
69 

96 
66 

102 
71 

100 
71 

99 
69 

96 
66 

91 
62 

93 
70 

92 
64 

95 
70 

93 
63 

95 
68 

98 
70 

97.9 
70.3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

99 
66 

99 

70 

100 
70 

102 
72 

102 
63 

100 
65 

99 
62 

96 
62 

100 
67 

102 
74 

105 

70 

95 

76 

97 
69 

100 
63 

102 
66 

100 
66 

100 
71 

99 
60 

9! 

61 

96 
62 

103 
60 

106 
62 

103 
63 

96 
64 

90 
61 

92 
57 

95 
60 

93 
58 

93 
57 

92 
67 

100 

70 

96.5 
64.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

99 
58 

99 
61 

102 
60 

101 
61 

96 
56 

95 
56 

95 
56 

98 
56 

99 
56 

99 
62 

93 
60 

93 
56 

96 
56 

98 
60 

96 
60 

96 

60 

96 
62 

91 
56 

90 
54 

9! 
57 

98 
59 

98 
60 

98 
66 

86 
46 

69 
53 

90 
54 

90 
52 

90 
52 

88 
60 

91 
52 

93 
55 

94.9 
56.6 

TRACY  CARBDNA 

MAX 
MIN 

99 
58 

100 
64 

101 
63 

103 
65 

102 

72 

100 
58 

100 
57 

100 
57 

101 
62 

102 
66 

103 
61 

96 
61 

96 
63 

102 
60 

97 
61 

100 
5! 

99 
60 

99 
53 

90 
54 

93 
56 

96 
64 

103 
65 

101 
60 

93 
52 

68 
54 

93 
65 

90 
54 

9! 
54 

89 
52 

93 
60 

97 
69 

97.6 
59.3 

TRACY  PUMPING  Plant 

MAX 
MIN 

103 
55 

104 
63 

108 
73 

103 
75 

99 
72 

99 
66 

96 
64 

98 
56 

98 
59 

96 
63 

97 
6o 

100 
66 

101 
57 

100 
57 

99 
62 

96 
57 

92 
62 

86 
56 

93 
56 

97 
55 

100 
62 

100 
64 

86 
56 

62 
55 

93 
60 

87 
60 

95 

61 

84 
69 

94 
58 

96 
69 

98 
67 

96.4 
61.1 

VISALIA 

MAX 
MIN 

9B 
65 

9B 
64 

99 
71 

101 
69 

100 
63 

97 
61 

96 
61 

99 
62 

96 
59 

101 
67 

101 
64 

99 
64 

96 
59 

99 
66 

101 
61 

96 
66 

96 
66 

99 
60 

94 
62 

94 

62 

98 
6! 

102 
64 

100 
65 

100 
60 

90 
62 

91 
61 

95 
55 

92 
59 

93 
57 

89 
61 

95 
61 

97.2 
62.7 

WASCO 

MAX 

101 
67 

101 
66 

102 
70 

105 

103 

102 

101 

101 

101 

103 
74 

103 
72 

102 
65 

100 
64 

102 
67 

102 
66 

101 
69 

102 
70 

102 
64 

97 
61 

98 
62 

101 
63 

104 
64 

103 
64 

97 
63 

99 
61 

93 
59 

96 
58 

95 
59 

96 
59 

92 
58 

97 

60 

100.  1 
64.7 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 
.           *  * 

MAX 
MIN 

95 
52 

9! 
53 

96 

54 

96 
54 

95 
54 

93 
49 

93 
49 

93 
49 

9! 
51 

96 
51 

90 
51 

92 
54 

91 
51 

95 
52 

97 

54 

97 
54 

94 

55 

92 
53 

69 

46 

90 
47 

92 
55 

95 
55 

98 
49 

93 
49 

69 
47 

90 
44 

90 
43 

89 
44 

90 
45 

66 
45 

93 
46 

92.9 

50.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ob 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

72 
68 

72 
65 

72 
68 

73 
64 

70 
62 

70 
64 

70 
64 

71 
65 

71 
65 

84 

70 

76 
70 

79 
70 

74 
70 

75 
67 

73 
64 

73 
66 

76 
69 

74 
63 

68 
64 

70 
61 

7! 
60 

78 
62 

77 
60 

76 
64 

72 
60 

69 
61 

68 
61 

72 
65 

71 
65 

72 
66 

71 
61 

73.1 
64.6 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

101 
69 

100 
67 

101 
64 

107 
62 

108 
65 

107 
65 

97 
65 

101 
71 

94 
65 

99 
69 

96 
65 

96 
64 

96 
62 

91 
65 

99 
66 

92 
64 

96 
61 

9! 
56 

93 
53 

97 

57 

104 
60 

106 
64 

105 
72 

102 
65 

97 
61 

97 
61 

93 
59 

93 
59 

90 
51 

86 
63 

90 
56 

97.9 
62.5 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

101 
69 

99 
6B 

101 
70 

103 
68 

101 
69 

103 
69 

96 
67 

97 
68 

99 
68 

100 
70 

96 
64 

94 
64 

95 
62 

96 
64 

98 
65 

98 
6! 

99 
66 

9! 
59 

94 
56 

9! 
56 

99 
64 

100 
64 

102 
66 

101 
67 

100 
66 

100 
61 

100 
66 

99 
66 

90 
55 

91 
54 

93 
58 

97.9 
64.6 

9IG   BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

83 
57 

83 

60 

84 
56 

85 
53 

85 
53 

8! 
53 

64 
53 

83 
56 

83 
57 

81 
56 

80 
54 

31 
53 

81 
52 

80 
53 

83 
53 

80 
52 

76 
52 

77 
47 

76 
44 

80 
43 

62 
47 

63 
47 

8! 

51 

63 
55 

60 
52 

79 
52 

81 
49 

82 
52 

77 
43 

76 
42 

80 
45 

81.4 
61.5 

60NITA 

MAX 
MIN 

82 
62 

B2 
63 

80 
62 

86 
63 

81 
63 

84 
64 

66 
63 

62 
61 

85 

63 

89 

67 

67 
64 

80 
63 

80 
63 

83 
64 

83 
63 

84 
63 

79 
64 

80 
65 

82 
62 

82 
61 

89 
6! 

100 
66 

94 
62 

64 
57 

66 
56 

85 
55 

63 
54 

80 
60 

64 
64 

79 
59 

60 
60 

83.9 
62.0 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

MAX 
MIN 

97 
67 

97 
67 

98 
63 

100 
62 

99 
63 

98 
62 

99 
63 

97 
67 

97 
66 

96 
66 

92 
65 

93 
64 

92 
64 

95 
68 

93 
62 

92 
64 

90 
65 

67 
62 

92 
55 

102 
5! 

109 
61 

10! 
61 

101 
60 

96 
61 

93 
61 

90 
61 

69 
59 

66 

60 

63 
61 

66 
57 

91 
56 

94.7 
62,3 

C4CHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

102 
54 

101 
50 

101 
54 

100 
56 

107 
53 

96 
49 

90 
49 

101 
54 

101 
64 

100 

60 

97 
54 

94 

50 

93 
49 

93 
51 

95 
51 

9S 

51 

92 

50 

89 

52 

86 
49 

92 
44 

96 
46 

100 
43 

96 
46 

93 
49 

87 

50 

95 
48 

91 
47 

89 
47 

88 
46 

82 
46 

90 
42 

94,6 
60,2 

CAMPO 

MAX 
MIN 

95 
62 

99 
61 

102 
59 

104 
57 

104 
58 

100 
61 

97 
63 

93 
66 

95 
59 

94 
63 

95 
56 

95 
56 

95 
65 

98 
56 

98 
54 

96 
59 

94 
55 

93 
52 

98 
44 

101 
50 

102 
57 

102 
59 

101 
66 

96 
56 

9! 
54 

93 
55 

93 
53 

90 
53 

89 
44 

92 
47 

99 
58 

96 , 7 
56,6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

101 
65 

101 
65 

100 
59 

104 
62 

103 
60 

102 
6C 

99 
61 

99 
64 

100 
64 

100 

65 

98 
60 

98 
61 

97 
61 

100 
62 

98 
60 

96 

61 

9! 

64 

93 

60 

9! 
54 

106 
51 

110 
56 

107 
55 

104 
54 

100 
56 

99 
57 

95 
65 

91 
65 

90 
58 

65 
60 

94 
69 

101 
54 

98,7 
59,4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

7'. 
65 

74 

67 

73 
64 

69 
65 

73 
64 

73 
63 

74 
66 

77 
67 

74 
64 

76 
64 

76 
67 

75 
66 

73 
65 

72 
66 

75 
66 

74 
65 

72 
65 

72 
66 

73 
65 

72 
64 

7! 
62 

81 
62 

84 
62 

76 
61 

76 
63 

72 
63 

73 
64 

71 
64 

72 
62 

72 
65 

71 
62 

74. 1 
64,4 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

95 
65 

96 
63 

9t 
63 

98 
62 

98 
64 

91 
63 

97 
64 

93 
69 

95 
64 

95 
67 

94 
65 

94 
64 

91 
60 

93 
62 

92 
61 

93 
61 

90 
61 

87 
62 

90 
55 

100 
57 

104 
63 

103 
6! 

98 
65 

92 
66 

93 
62 

89 
58 

68 
55 

85 
55 

83 
57 

85 
63 

9  1 
57 

93,2 
61.6 

CORONA 

MAX 
MIN 

100 
65 

98 
68 

99 
62 

100 
59 

102 
62 

97 
6C 

100 
63 

97 
67 

100 
59 

101 
64 

98 
6! 

96 
61 

92 
57 

99 
60 

93 
60 

96 
64 

94 
57 

92 
61 

92 
56 

102 
54 

106 
54 

106 
56 

105 
57 

101 
62 

9! 

58 

92 
58 

69 
54 

89 
59 

87 
69 

89 
54 

92 
55 

96.6 
59.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

65 
65 

83 
66 

80 
63 

76 
62 

80 
62 

86 
64 

85 
61 

85 
61 

87 
63 

86 
67 

83 
66 

85 
65 

83 
65 

83 
65 

79 
64 

8! 
6! 

80 
65 

77 
63 

77 
61 

80 
65 

6! 

62 

83 
59 

62 
58 

61 
61 

87 

60 

80 
62 

79 
61 

77 
62 

78 
68 

75 
63 

75 
61 

81.6 
63.1 

GUYANA 

MAX 

Mm 

100 
56 

100 
57 

99 
57 

102 
56 

99 
52 

98 
52 

96 
52 

98 
57 

102 
67 

104 
62 

9! 

61 

100 
58 

94 
52 

99 
59 

101 
59 

100 
59 

100 
59 

101 
50 

90 
50 

92 
51 

100 
52 

104 
50 

104 
50 

95 

66 
47 

91 
50 

93 
49 

92 
47 

94 
49 

86 
47 

94 
50 

97,1 
53,9 

Saa  Refaience  Notes  FoUowliig  Statloo  Index 
-   291  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUOUST 


SUUon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  1  10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 1- 

31 

CUYtHtCA 

MAX 

92 

87 

93 

96 

97 

94 

90 

97 

67 

66 

87 

67 

68 

89 

79 

91 

103 

97 

86 

90 

86 

110 

104 

65 

97 

64 

91 .2 

55 

59 

59 

69 

65 

64 

65 

59 

62 

65 

66 

55 

57 

64 

66 

61 

56 

59 

50 

55 

55 

56 

42 

43 

40 

57,9 

ORV  CANYON  RESfRVOIR 

MAX 

103 

101 

99 

104 

109 

108 

92 

100 

99 

97 

96 

95 

94 

97 

100 

99 

95 

95 

91 

94 

104 

106 

104 

101 

97 

95 

94 

92 

69 

86 

95 

97.8 

61 

60 

59 

57 

58 

56 

55 

56 

64 

56 

58 

55 

55 

59 

59 

56 

50 

47 

47 

49 

53 

52 

52 

55 

50 

48 

49 

49 

47 

47 

54,3 

EL  CtPITlN  0AM 

MAX 

98 

98 

99 

101 

106 

105 

96 

102 

96 

99 

100 

99 

98 

94 

97 

90 

96 

92 

94 

96 

103 

112 

111 

104 

98 

98 

91 

91 

69 

67 

92 

97  ■  8 

66 

67 

62 

58 

65 

62 

64 

68 

67 

69 

62 

61 

62 

63 

63 

60 

58 

60 

55 

57 

59 

63 

69 

62 

58 

58 

60 

60 

59 

54 

57 

61.5 

EISINOAE 

MAX 

105 

105 

107 

110 

109 

100 

103 

100 

103 

103 

103 

100 

103 

101 

100 

96 

100 

106 

109 

106 

109 

102 

99 

98 

95 

93 

96 

105 

102,3 

Mm 

70 

72 

64 

62 

68 

65 

65 

71 

65 

64 

63 

64 

64 

62 

59 

55 

70 

65 

60 

62 

65 

61 

60 

59 

59 

56 

56 

61 

63. 1 

EScaNOioo 

MAX 

9<. 

9* 

95 

97 

98 

93 

98 

89 

9! 

95 

93 

94 

89 

90 

69 

92 

67 

86 

86 

93 

100 

104 

96 

95 

93 

67 

86 

85 

62 

63 

66 

91.6 

Mm 

6« 

65 

65 

59 

61 

61 

64 

63 

63 

59 

61 

60 

61 

62 

64 

61 

60 

64 

60 

54 

56 

60 

60 

60 

59 

58 

61 

59 

58 

59 

60 

60.7 

FONTANA  KAISFR 

MAX 

100 

101 

103 

105 

106 

100 

102 

101 

101 

101 

99 

100 

98 

99 

98 

98 

97 

94 

97 

107 

110 

109 

107 

104 

101 

100 

95 

93 

91 

91 

99 

100.2 

73 

75 

71 

70 

75 

70 

71 

75 

73 

73 

71 

71 

67 

69 

69 

70 

65 

65 

63 

66 

70 

74 

72 

75 

69 

64 

63 

62 

62 

60 

63 

69.0 

SILLESPIE  FIELD 

MAX 

91 

92 

94 

100 

99 

91 

96 

92 

93 

98 

94 

90 

90 

91 

87 

68 

86 

88 

89 

95 

103 

108 

98 

92 

92 

83 

63 

63 

60 

86 

86 

91.5 

67 

68 

66 

60 

64 

65 

68 

70 

66 

70 

67 

65 

66 

65 

66 

65 

63 

67 

63 

61 

61 

61 

63 

63 

62 

63 

65 

64 

62 

62 

63 

64.5 

HENSHtH  DAH 

MAX 

99 

98 

99 

102 

102 

102 

96 

96 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

97 

100 

95 

92 

91 

96 

102 

103 

104 

100 

96 

96 

95 

92 

92 

94 

98 

96.  8 

6! 

64 

58 

58 

61 

58 

62 

60 

61 

64 

60 

58 

56 

58 

62 

59 

55 

52 

48 

50 

51 

58 

56 

60 

55 

55 

52 

55 

47 

50 

50 

56.7 

IDVLLKILD  RANGER  STA 

MAX 

9<i 

95 

96 

90 

97 

94 

88 

85 

69 

85 

86 

86 

90 

90 

89 

85 

87 

85 

88 

91 

92 

93 

94 

92 

96 

94 

93 

85 

84 

85 

89 

69.9 

Mm 

58 

59 

55 

53 

54 

58 

54 

58 

53 

55 

52 

49 

50 

54 

54 

50 

50 

45 

43 

46 

48 

47 

47 

47 

46 

48 

49 

49 

42 

44 

46 

50.5 

JULIAN  WYNOla 

MAX 

96 

97 

100 

103 

102 

96 

95 

90 

94 

93 

95 

93 

94 

95 

95 

94 

93 

90 

95 

100 

102 

103 

99 

93 

93 

91 

91 

90 

86 

92 

96 

95.0 

Mm 

65 

65 

63 

60 

63 

61 

66 

65 

61 

64 

60 

59 

59 

60 

63 

59 

58 

53 

51 

56 

59 

58 

60 

63 

57 

57 

55 

96 

49 

52 

62 

59.3 

LASUNA  BEACH 

MAX 

80 

78 

78 

76 

76 

79 

83 

80 

80 

85 

64 

60 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

75 

75 

61 

88 

67 

79 

75 

75 

75 

73 

74 

78.8 

Mm 

6'. 

64 

64 

63 

60 

66 

61 

64 

63 

68 

62 

64 

58 

68 

63 

64 

65 

65 

55 

54 

54 

56 

56 

57 

64 

66 

55 

63 

56 

61.4 

LA  HESA 

MAX 

82 

85 

87 

92 

90 

88 

91 

90 

69 

95 

90 

67 

62 

67 

64 

62 

82 

84 

85 

92 

100 

106 

96 

97 

85 

79 

76 

79 

75 

82 

62 

87.2 

65 

66 

65 

61 

63 

64 

67 

67 

69 

66 

66 

65 

64 

66 

66 

65 

64 

66 

59 

61 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

61 

60 

62 

64.2 

LONPOC 

MAX 

75 

76 

78 

80 

80 

72 

74 

76 

76 

73 

73 

70 

71 

70 

69 

69 

67 

70 

70 

69 

74 

73 

72 

69 

72 

71 

65 

65 

65 

70 

67 

71,6 

<.9 

53 

49 

50 

50 

52 

50 

51 

55 

52 

55 

53 

53 

54 

52 

55 

53 

54 

53 

51 

52 

49 

53 

52 

49 

54 

51 

49 

52 

48 

49 

51.7 

lgno  beach 

MAX 

Mm 

LDNS  BEACH  ue  AP 

MAX 

85 

91 

87 

89 

90 

84 

94 

82 

90 

94 

91 

84 

85 

85 

87 

83 

86 

82 

85 

92 

93 

96 

89 

69 

81 

82 

61 

76 

76 

79 

79 

86.  1 

Mm 

68 

66 

63 

64 

64 

68 

63 

69 

66 

68 

66 

67 

66 

65 

65 

67 

66 

62 

61 

62 

63 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

62 

62 

64 . 3 

LOS  ancelES  wb  airport 

MAX 

83 

76 

73 

71 

75 

85 

78 

83 

60 

86 

77 

80 

78 

74 

75 

80 

77 

72 

73 

76 

77 

78 

74 

77 

82 

76 

75 

72 

74 

71 

71 

76.7 

Mm 

70 

66 

64 

64 

64 

69 

65 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

65 

67 

67 

64 

61 

65 

64 

61 

60 

65 

63 

63 

64 

63 

65 

63 

63 

65.3 

LOS  ANCELES  CIVIC  CTR 

MAX 

91 

90 

87 

87 

90 

90 

94 

92 

92 

92 

87 

90 

85 

61 

84 

89 

64 

78 

81 

89 

92 

97 

91 

88 

90 

84 

63 

80 

79 

75 

76 

86.7 

Mm 

71 

69 

66 

65 

68 

68 

69 

73 

71 

70 

69 

70 

68 

68 

66 

69 

67 

64 

61 

64 

68 

69 

67 

67 

68 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

67.2 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT  HILSDN  FC  338  B 

MAX 

88 

88 

90 

90 

90 

89 

87 

85 

62 

80 

82 

61 

87 

85 

87 

65 

81 

79 

82 

87 

87 

65 

67 

65 

64 

63 

83 

60 

78 

61 

66 

84.6 

Mm 

70 

70 

66 

69 

70 

70 

64 

63 

61 

59 

61 

63 

60 

64 

65 

64 

59 

55 

57 

59 

64 

63 

64 

61 

61 

60 

59 

60 

55 

55 

60 

62.3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

76 

7* 

72 

71 

74 

76 

76 

76 

79 

79 

76 

77 

76 

75 

73 

76 

75 

72 

71 

73 

74 

76 

76 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

72 

70 

74.5 

Mm 

65 

6* 

66 

60 

61 

66 

63 

65 

65 

69 

67 

67 

65 

65 

66 

67 

62 

61 

59 

62 

60 

58 

59 

62 

65 

65 

56 

64 

63 

60 

63.3 

OCEANSIOE 

MAX 

79 

81 

81 

79 

81 

84 

83 

83 

65 

81 

80 

79 

62 

79 

60 

79 

80 

76 

78 

78 

77 

76 

61 

79 

79 

79 

77 

76 

77 

76 

79.6 

Mm 

63 

66 

65 

63 

65 

64 

70 

65 

70 

67 

67 

65 

66 

66 

63 

60 

57 

64 

62 

62 

59 

58 

64 

64 

63 

66 

64 

62 

62 

62 

63.9 

OJAI 

MAX 

9<i 

95 

95 

98 

100 

93 

97 

97 

97 

91 

90 

91 

68 

92 

91 

87 

90 

65 

69 

98 

104 

99 

97 

95 

90 

87 

85 

63 

79 

62 

93 

92.0 

Mm 

60 

57 

59 

58 

60 

58 

62 

65 

67 

66 

62 

6 1 

59 

59 

59 

60 

59 

57 

56 

52 

55 

55 

52 

49 

55 

54 

54 

54 

57 

54 

50 

57.6 

□XNARD 

MAX 

81 

82 

78 

76 

75 

78 

80 

77 

83 

83 

64 

77 

78 

79 

72 

74 

78 

77 

72 

74 

76 

75 

74 

76 

76 

80 

75 

75 

75 

74 

72 

77.0 

Mm 

60 

62 

59 

60 

57 

59 

60 

61 

65 

63 

6 1 

60 

59 

61 

60 

56 

62 

58 

58 

53 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

58 

60 

60 

60 

68 

59.0 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 

92 

92 

95 

95 

95 

96 

89 

87 

87 

66 

66 

86 

90 

90 

69 

93 

68 

88 

85 

92 

93 

93 

93 

93 

91 

92 

66 

86 

65 

68 

92 

90.  1 

Mm 

69 

67 

66 

69 

71 

69 

66 

66 

64 

62 

64 

62 

63 

65 

69 

67 

65 

58 

61 

63 

70 

70 

65 

65 

63 

61 

63 

62 

55 

57 

62 

64 . 5 

PASADENA 

MAX 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

97 

95 

95 

95 

94 

94 

92 

90 

92 

92 

90 

67 

91 

100 

104 

104 

99 

95 

94 

90 

69 

67 

62 

66 

89 

93.5 

Mm 

65 

68 

62 

62 

65 

63 

64 

69 

67 

68 

66 

65 

64 

64 

63 

64 

65 

61 

55 

56 

63 

65 

64 

65 

64 

60 

57 

60 

61 

60 

58 

63.0 

PERRIS 

MAX 

103 

10* 

107 

106 

108 

102 

104 

98 

102 

99 

99 

100 

96 

99 

98 

101 

101 

97 

98 

105 

107 

104 

102 

102 

99 

95 

92 

69 

92 

94 

102 

100.2 

Mm 

68 

61 

57 

56 

58 

57 

58 

60 

59 

61 

63 

61 

63 

64 

62 

63 

61 

55 

59 

60 

52 

60 

56 

63 

61 

59 

51 

52 

55 

53 

49 

58,6 

POMONA 

MAX 

96 

98 

100 

101 

101 

98 

99 

92 

97 

99 

96 

96 

95 

95 

94 

95 

92 

90 

94 

102 

107 

106 

101 

96 

95 

91 

69 

90 

64 

88 

92 

95.6 

Mm 

67 

67 

62 

63 

65 

63 

63 

69 

66 

69 

64 

65 

64 

64 

63 

64 

65 

64 

56 

56 

56 

63 

61 

64 

61 

60 

60 

59 

62 

60 

58 

62.7 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 

99 

100 

102 

106 

106 

98 

100 

96 

98 

98 

98 

96 

95 

97 

95 

98 

94 

92 

96 

102 

108 

109 

101 

98 

97 

96 

91 

69 

66 

91 

94 

97.7 

Mm 

65 

65 

57 

56 

60 

57 

64 

67 

61 

64 

59 

57 

53 

57 

58 

56 

55 

58 

45 

51 

55 

56 

61 

60 

56 

54 

51 

51 

48 

46 

52 

56.7 

REDLANDS 

MAX 

102 

102 

105 

107 

107 

96 

102 

97 

100 

100 

99 

100 

98 

99 

100 

99 

97 

94 

99 

105 

107 

106 

103 

99 

99 

96 

95 

92 

69 

92 

102 

99,6 

Mm 

69 

68 

6ft 

62 

66 

65 

63 

69 

65 

68 

65 

64 

62 

64 

63 

64 

61 

59 

56 

59 

64 

64 

63 

68 

61 

60 

57 

56 

56 

55 

56 

62  ,6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «3 

MAX 

99 

99 

102 

103 

105 

97 

101 

94 

100 

100 

97 

99 

95 

97 

97 

97 

94 

91 

95 

103 

107 

107 

102 

96 

102 

93 

91 

90 

67 

69 

97.6 

Mm 

69 

70 

64 

63 

62 

64 

63 

70 

65 

70 

65 

65 

64 

65 

63 

63 

64 

63 

57 

57 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

58 

58 

60 

57 

62.7 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

100 

98 

98 

104 

104 

105 

94 

101 

95 

99 

99 

97 

98 

94 

97 

96 

97 

94 

91 

96 

105 

107 

107 

106 

96 

100 

93 

91 

69 

66 

89 

97,6 

Mm 

67 

67 

62 

59 

63 

61 

60 

68 

63 

63 

62 

62 

60 

62 

60 

63 

61 

60 

54 

53 

57 

!9 

59 

66 

57 

56 

54 

55 

57 

52 

S5 

59,9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

10". 

103 

loe 

107 

108 

98 

103 

98 

101 

100 

99 

101 

99 

101 

100 

99 

98 

96 

99 

106 

106 

107 

105 

100 

101 

97 

96 

93 

91 

93 

103 

100.6 

Mm 

69 

69 

69 

62 

64 

65 

64 

69 

69 

69 

64 

64 

63 

64 

63 

65 

61 

60 

56 

55 

59 

61 

60 

67 

60 

59 

56 

58 

56 

55 

58 

62,1 

SANDBERG  WB 

MAX 

91 

91 

93 

87 

89 

88 

87 

89 

91 

64 

64 

86 

90 

92 

93 

86 

87 

63 

65 

91 

91 

92 

91 

66 

67 

86 

84 

81 

78 

84 

90 

87.7 

Mm 

70 

70 

7  1 

70 

67 

68 

65 

67 

66 

65 

67 

64 

64 

66 

69 

64 

63 

58 

60 

65 

70 

69 

66 

62 

61 

63 

60 

61 

56 

62 

63 

65.0 

SAN  OIEGO  MB  AIRPORT 

MAX 

77 

79 

7! 

77 

81 

79 

84 

82 

83 

64 

79 

79 

77 

79 

76 

75 

77 

76 

76 

•  60 

67 

89 

83 

61 

78 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

76.8 

Mm 

67 

67 

bt 

64 

65 

65 

68 

68 

66 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

69 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

65 

66 

66.8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

96 

97 

100 

102 

100 

93 

98 

98 

96 

97 

95 

95 

95 

97 

96 

94 

92 

93 

94 

104 

108 

107 

100 

94 

94 

92 

89 

66 

84 

90 

97 

96.0 

Mm 

6* 

66 

62 

60 

62 

62 

60 

62 

65 

67 

64 

62 

62 

63 

64 

62 

63 

61 

52 

52 

60 

63 

60 

60 

59 

55 

55 

57 

60 

59 

55 

60.6 

9AN    (^ABKICL    rlKfc  UcPT 

MAX 

96 

96 

94 

95 

97 

99 

98 

96 

97 

96 

94 

93 

92 

69 

93 

94 

90 

66 

90 

100 

99 

95 

94 

89 

69 

67 

84 

83 

65 

93.2 

Mm 

66 

68 

64 

61 

63 

65 

62 

60 

66 

69 

65 

64 

66 

64 

62 

64 

67 

64 

55 

^60 

^60 

59 

59 

60 

63 

62 

61 

61 

69 

57 

62,6 

SAN  JACINTO 

MAX 

108 

109 

112 

111 

112 

103 

104 

102 

109 

104 

103 

105 

105 

105 

106 

105 

103 

102 

105 

107 

109 

110 

109 

108 

106 

102 

100 

98 

97 

100 

109 

105,3 

Mm 

6^ 

69 

63 

60 

62 

6  1 

61 

63 

62 

60 

59 

58 

56 

59 

61 

60 

65 

62 

60 

56 

54 

50 

5 1 

57 

60,3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

SANTA    ANA    FIRE  STATION 

MAX 

88 

86 

89 

89 

87 

87 

92 

90 

8f 

92 

87 

37 

83 

65 

65 

84 

83 

62 

62 

91 

97 

101 

100 

68 

65 

82 

82 

81 

76 

88 

63 

87.1 

Mm 

66 

62 

61 

65 

64 

64 

65 

62 

6e 

69 

67 

o1 

65 

68 

65 

67 

67 

67 

62 

60 

64 

61 

61 

63 

61 

64 

64 

65 

64 

64 

61 

64.3 

S««  R»l«r«DC«  Not*i  Following  StaUoa  Index 

292 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  ol  Month 

age  ; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

S4NTS  1I4RB1RA 

MAX 

Mm 

83 

60 

76 
60 

77 

61 

77 
60 

72 
58 

72 
57 

77 
60 

80 
59 

80 
64 

80 
64 

83 

61 

75 
61 

83 
63 

78 
59 

76 
58 

77 
61 

74 
62 

77 
59 

72 
59 

76 
58 

81 
59 

86 
58 

81 
59 

74 
58 

79 
57 

81 
58 

72 
58 

76 
61 

71 
60 

73 
59 

72 
58 

77.1 
59.5 

SANT4  S4(!B4R«  Fas  «P 

MAX 
MIN 

77 
56 

76 
56 

72 
57 

73 
57 

78 
59 

75 
57 

77 
54 

81 
58 

78 
63 

77 
60 

74 
60 

75 
58 

73 
56 

69 
57 

72 
58 

72 

61 

72 
60 

70 
58 

72 
58 

73 
59 

75 
57 

74 
57 

76 
54 

80 
58 

79 
57 

73 
60 

71 
56 

70 
59 

70 
61 

69 
60 

69 
59 

73.9 
56.1 

S4NT4    fiOli  4IRPDRT 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
52 

SO 
51 

33 
51 

72 
54 

75 
49 

77 
51 

80 
49 

78 
54 

73 
53 

72 
54 

n 

50 

72 
52 

70 
53 

72 
53 

73 
54 

71 
54 

70 
54 

72 
54 

73 
53 

75 
53 

75 
53 

73 
53 

69 

50 

75 
46 

72 
51 

66 
46 

69 
49 

68 
48 

70 
49 

70 
51 

73.4 
51.4 

S4NT4  ^'aNlCS  PIER 

MAX 

Mm 

71 
6'4 

68 
62 

68 
62 

66 
61 

67 

60 

80 
60 

76 
59 

73 
64 

73 
65 

80 
60 

78 
65 

73 
65 

72 
64 

70 
63 

69 
64 

73 
64 

73 
64 

71 
61 

66 
61 

69 

60 

69 

60 

71 
62 

74 

6? 

72 
61 

72 
59 

69 
62 

69 
60 

66 
61 

69 
63 

66 

68 

71.2 
62.0 

SANT4  P4UL4 

MAX 
MIH 

88 
59 

86 
57 

83 
56 

85 
59 

87 
57 

86 
55 

89 
55 

90 
59 

87 
63 

66 
61 

85 
56 

86 
56 

83 
56 

80 
56 

80 
55 

81 
56 

83 
60 

77 
60 

80 
56 

85 
48 

86 
52 

87 
65 

86 
47 

84 
53 

61 
51 

79 
51 

78 
53 

77 
56 

76 
54 

77 
59 

78 
56 

83.2 
56.2 

T0RR4NCE 

MAX 
MIN 

87 
64 

81 
64 

79 
63 

75 
62 

80 
60 

82 
65 

67 
67 

87 
65 

81 
65 

86 
66 

83 
64 

87 
63 

83 
64 

78 
67 

60 
63 

85 
63 

78 
64 

7* 
63 

75 
59 

78 
57 

90 
60 

91 
58 

89 
61 

61 
61 

85 
99 

78 
58 

78 
60 

76 
62 

77 
61 

77 
63 

71 
60 

81.3 
62.3 

TUJUNG4 

MAX 

Mm 

98 

05 

96 
67 

100 
63 

103 
64 

101 
67 

93 
66 

98 
63 

98 
69 

96 
64 

96 
67 

94 
66 

94 
64 

95 
60 

96 
63 

97 
63 

93 
63 

92 
60 

90 
55 

91 
53 

100 
58 

109 
64 

104 
66 

100 
65 

94 
69 

94 
62 

91 
57 

90 
56 

67 
53 

84 
53 

92 
52 

97 
52 

95.9 
61.5 

TUSTIN   IRVINF  R4NCH 

MAX 

Mm 

91 
6'. 

91 
64 

88 
62 

88 
62 

89 
59 

90 
64 

96 
59 

92 
65 

93 
62 

94 
67 

90 
62 

68 
64 

85 

60 

88 
67 

86 
63 

68 
64 

64 
65 

83 
65 

84 
56 

91 
54 

96 
57 

104 
59 

103 
55 

90 
56 

89 
57 

83 
62 

63 
62 

61 
63 

81 
64 

83 
59 

84 
56 

88.9 
61.2 

TWITCH6LL  D4M 

MAX 

Mm 

88 
50 

109 
53 

106 
53 

84 
48 

90 
45 

68 
51 

66 
50 

87 
50 

80 
49 

79 
51 

80 
46 

79 
53 

78 
52 

79 
52 

77 

52 

76 
51 

82 
52 

86 
53 

88 
48 

64 
49 

65 
45 

66 
43 

66 
44 

78 
44 

75 
48 

76 
45 

75 
44 

76 
43 

80 
45 

83.6 
48.6 

U  C   L  4 

MAX 

Mm 

87 

66 

84 
66 

80 
60 

83 
60 

87 
63 

8S 
63 

91 
65 

89 
68 

90 
67 

69 
65 

85 
64 

86 
64 

82 
64 

79 
64 

80 
61 

84 
64 

83 
65 

79 
61 

80 
63 

65 
67 

91 
62 

93 
62 

87 
61 

85 
63 

84 
62 

79 
61 

79 
60 

78 
60 

75 
61 

73 
56 

74 
60 

83.5 
62.9 

UPL4N0   3  N 

MAX 

Mm 

97 
68 

98 
68 

99 

62 

102 
63 

100 
65 

95 
63 

99 
62 

93 
68 

95 
63 

97 
67 

95 
64 

96 
03 

93 
59 

94 

62 

93 
61 

94 
63 

92 
58 

90 
56 

93 

52 

102 
57 

109 
62 

104 
66 

100 
67 

96 
68 

95 

62 

92 
56 

90 
53 

88 

S2 

65 
52 

66 

51 

100 
56 

6o!9 

VIST4  2  NNE 

MAX 

Mm 

85 
64 

86 
64 

84 
63 

88 

59 

89 
59 

87 
62 

92 
64 

89 
65 

90 
64 

92 
68 

67 
63 

87 
61 

82 
63 

64 
64 

82 
65 

84 

63 

80 
63 

80 
64 

79 
61 

8* 

57 

91 
57 

96 

60 

95 
60 

87 
56 

86 
59 

83 
59 

79 
62 

78 
60 

76 
59 

84 
59 

78 
62 

85.4 
61.6 

WARNER  SPRINf.S 

MAX 

Mm 

99 
63 

98 

61 

102 
55 

103 
55 

103 
57 

100 
56 

96 

60 

94 
62 

95 

57 

90 
63 

95 
58 

95 

54 

100 
54 

99 
57 

97 
58 

95 
59 

94 
54 

93 
49 

9S 

42 

100 

*e 

102 
53 

100 
56 

99 
55 

96 
58 

99 

53 

94 

52 

94 

50 

92 
50 

69 
42 

95 

48 

100 
52 

96.7 
54.4 

Y0R61  LINOS 

♦          »  * 

MAX 

Mm 

94 

95 

95 

96 

95 

93 

97 

94 

95 

96 

96 

92 

89 

91 

96 

90 

91 

86 

87 

98 

101 

103 

100 

91 

92 

69 

87 

89 

62 

62 

97 

92.9 

S0UTHE4ST  DESERT 
BASINS  07 

BAKEO  ?  NNM 

MAX 

Mm 

U7 

90 

117 
89 

117 
81 

117 
79 

120 
79 

115 
78 

113 
83 

111 
86 

121 
87 

123 
80 

115 
83 

117 
79 

113 
81 

113 
62 

114 
80 

114 
79 

111 
78 

no 

69 

109 
70 

no 

7* 

112 
76 

114 
90 

119 
81 

108 
82 

111 
76 

1 10 
71 

109 
72 

109 
75 

102 
71 

106 
73 

110 
79 

113,0 
76.8 

BARSTOW 

MAX 

Mm 

108 
73 

108 
7J 

108 
74 

108 
69 

107 
69 

107 
66 

106 
66 

106 
71 

104 
71 

105 
76 

105 
71 

104 
71 

105 
67 

106 
71 

106 
70 

107 
72 

102 
71 

100 
68 

100 
56 

105 
56 

105 
56 

106 
65 

107 
62 

107 
66 

104 
62 

103 
62 

103 
60 

102 
59 

100 
59 

102 
57 

101 
62 

104.7 
66.4 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

103 
70 

103 
69 

106 
67 

106 
63 

106 
66 

103 
66 

100 
65 

97 
70 

96 
65 

98 
69 

97 
65 

99 
65 

99 
62 

99 
65 

100 
65 

99 
64 

97 
62 

96 
60 

99 
54 

103 
58 

105 
62 

103 
64 

103 
64 

98 

71 

100 
62 

97 
61 

97 
58 

94 
98 

92 
53 

95 
59 

103 
61 

99.8 
63.2 

BISHOP  KB  4IRP0RT 

MAX 

Mm 

103 
60 

99 
62 

102 
60 

103 
64 

102 
60 

102 
51 

102 
52 

103 
54 

103 
62 

93 
68 

95 
63 

98 
60 

98 
54 

101 
58 

101 
58 

99 
58 

92 
64 

96 
54 

94 
50 

96 
49 

98 
48 

96 
52 

99 
52 

100 
55 

96 
5* 

96 
49 

97 
49 

9* 

*e 

90 
51 

92 
47 

95 
50 

98. 1 
55.4 

BISHDP  union  C4RBI0E 

MAX 

Mm 

62 
48 

60 
52 

57 
48 

65 

51 

73 
54 

77 
57 

75 
53 

78 
57 

83 
58 

79 
55 

70 
54 

72 
49 

70 
52 

73 
56 

7* 
54 

73 
55 

72 
49 

70 
50 

71 
50 

71 
51 

72 
52 

89 
54 

79 
57 

77 
59 

74 
53 

87 
54 

75 
52 

73 
92 

78 
47 

70 
*6 

71 
SO 

73.1 
52,9 

B1.VTHE 

MAX 

Mm 

107 
85 

115 
83 

115 
85 

117 
84 

115 
81 

113 
81 

109 
83 

107 
81 

105 
89 

109 
60 

112 
80 

no 

84 

1  10 
84 

1 10 
64 

109 

81 

111 
80 

108 
60 

109 
81 

no 

75 

111 
70 

119 

70 

115 

80 

114 
80 

114 
84 

109 
6* 

110 
85 

108 
66 

117 
80 

106 
62 

106 
78 

UO 
76 

110.8 
61. 1 

BLVTHE  F44  4IRPDRT 

MAX 

MIN 

109 
93 

116 
89 

116 
SO 

118 
91 

118 
91 

107 
88 

110 
66 

105 
82 

108 
87 

1  10 
84 

115 
86 

109 
87 

1  1  1 
87 

no 

88 

112 
85 

114 
87 

109 
90 

111 
85 

111 
81 

113 
81 

116 
83 

116 
90 

116 
87 

106 
89 

111 
87 

111 
80 

109 
85 

109 
86 

10* 
84 

108 
82 

111 
84 

111,3 
86,3 

BQRRECO  DESERT  P4RK 

MAX 

Mm 

114 
87 

108 
84 

115 
81 

1  14 
80 

119 
83 

118 
80 

105 
80 

107 
84 

105 
82 

106 
79 

107 
82 

113 
77 

107 
77 

109 
83 

106 
80 

112 
79 

112 
77 

111 
74 

111 
70 

111 
73 

113 
81 

116 
82 

117 
82 

115 
83 

107 
80 

no 

79 

113 
78 

107 
75 

108 
73 

103 
73 

108 
74 

110.6 
79.1 

BR4WIEV  2  Sw 

MAX 

Mm 

112 
84 

104 
81 

112 
61 

112 
79 

115 
79 

114 
83 

102 
62 

106 
64 

103 
80 

103 
76 

107 
60 

112 
80 

107 
80 

108 
79 

108 
81 

no 

60 

111 
75 

106 
76 

106 
70 

no 

73 

112 
79 

116 
79 

11* 
61 

114 
82 

10* 
81 

108 
77 

111 
79 

108 
78 

109 
76 

102 
72 

105 
77 

108.7 
78.2 

C4NTIL 

MAX 

Mm 

109 
73 

110 
75 

111 
75 

105 
74 

107 
77 

107 
78 

no 

64 

109 
6B 

106 
78 

105 
79 

105 
78 

106 
80 

107 
65 

106 
69 

109 
71 

107 
73 

10* 

70 

102 
64 

100 
56 

10* 

60 

106 
59 

106 
64 

107 
60 

109 
69 

105 
62 

104 
58 

103 
57 

100 
96 

98 
60 

100 
53 

103 
59 

105,5 
67,2 

D4CGETT  F44  4IRP0RT 

MAX 

Mm 

HI 
81 

UO 
83 

112 
82 

112 
79 

1  10 
80 

109 
76 

109 
76 

107 
81 

106 
80 

105 
83 

105 
79 

103 

79 

103 
77 

105 
81 

105 
79 

104 
81 

105 
77 

103 
75 

102 
66 

102 
66 

109 
73 

108 
76 

109 
73 

10* 
78 

106 
70 

106 
72 

104 
69 

109 
71 

101 
68 

101 
66 

105 
72 

105.9 
76.0 

0E4TH  V4Ll.Ey 

MAX 

Mm 

121 
97 

121 
9S 

121 
S8 

121 
97 

120 
93 

118 
96 

120 
93 

120 
84 

119 
96 

119 
99 

117 
93 

115 
93 

118 
91 

119 
91 

121 
96 

119 
98 

117 
95 

11* 
90 

114 
64 

113 
77 

116 
61 

116 
82 

lie 

66 

117 
95 

116 
92 

116 
91 

115 
62 

113 
77 

113 
83 

111 
79 

114 
60 

117.2 
89.5 

DEEP  SPRINCS  COllECE 

MAX 

Mm 

96 
51 

95 
63 

96 
62 

97 
58 

96 
55 

97 
61 

62 

91 
56 

92 
56 

57 

97 
56 

90 
52 

91 
49 

93 
49 

95 
53 

99 
51 

93 
52 

93 
52 

87 
49 

EAOLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

112 
93 

109 
92 

112 
92 

113 
91 

116 
94 

116 
86 

104 
87 

106 
87 

107 
8! 

107 
86 

106 
89 

109 
87 

105 
87 

104 
87 

107 
89 

108 
88 

106 
86 

106 
8* 

106 
80 

107 
81 

109 
66 

112 
68 

111 
68 

111 
86 

108 
67 

107 
86 

106 
85 

105 
89 

105 
82 

99 
81 

104 
82 

106.0 
66.7 

EL  CENTRA  2  SSH 

MAX 
MIN 

112 
84 

116 
80 

114 
81 

118 
79 

116 
80 

114 
82 

107 
81 

106 
85 

105 

81 

106 
77 

113 
79 

113 
80 

109 
81 

111 
74 

109 
81 

80 

108 
79 

110 
7* 

112 
72 

115 
71 

117 
71 

118 
77 

118 
77 

112 
65 

112 
77 

no 

81 

108 
79 

106 
82 

107 
71 

no 

76 

no 

76 

111.5 
78.5 

F4IRM0NT 

MAX 

Mm 

100 
79 

101 
74 

96 
74 

100 
74 

93 
77 

96 

72 

94 

73 

95 
74 

96 
73 

95 
74 

91 
72 

92 
72 

93 

70 

95 
73 

96 
74 

98 
74 

91 

71 

88 
66 

87 

61 

90 
63 

96 
68 

98 
71 

97 
68 

96 
68 

92 
65 

92 
67 

90 
65 

89 
65 

90 
66 

65 
60 

91 
60 

93,7 
69,6 

6DL0  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

110 
87 

115 
87 

112 

91 

117 
87 

115 
87 

113 
84 

106 
83 

101 
83 

105 

79 

111 
84 

107 
86 

107 
84 

107 
82 

106 
87 

109 
87 

no 

68 

109 
69 

107 
82 

111 
79 

115 
77 

116 
63 

117 
89 

116 
69 

no 

85 

107 
8* 

109 
85 

105 
63 

105 
82 

101 
82 

104 
77 

110 
63 

109.5 
84.2 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

101 
72 

103 
74 

101 
69 

101 
71 

102 
70 

102 
6J 

101 
64 

100 
64 

100 
62 

99 
73 

97 
69 

96 
65 

96 
69 

98 
69 

100 
69 

101 
68 

98 
69 

95 
62 

94 
63 

91 
60 

94 
60 

97 
60 

98 
63 

99 

70 

97 
69 

96 
63 

95 
59 

93 
61 

95 
57 

90 
97 

92 
57 

97,i 
65.3 

HAYFIELO  PUMPINO  PLANT 

MAX 

Mm 

111 
85 

107 
83 

1  1  1 
8! 

111 
78 

115 

78 

114 
82 

102 
81 

106 
83 

101 
80 

103 
79 

104 
78 

109 
82 

105 
62 

106 
61 

106 
65 

106 
79 

107 
77 

106 
79 

105 
69 

107 
69 

109 
81 

111 
83 

112 
79 

112 
62 

100 
61 

106 
78 

107 
77 

10* 
76 

104 
60 

100 
71 

102 
73 

106.7 
79.3 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

113 
87 

115 
85 

113 
83 

117 
83 

115 
83 

108 
85 

107 
82 

105 
86 

104 
83 

107 
79 

112 
85 

106 
83 

107 
63 

108 
81 

109 
83 

no 

62 

108 
77 

109 
78 

109 
77 

112 
75 

119 
S3 

115 
89 

11* 
87 

111 
66 

no 

84 

111 
80 

107 
83 

107 
80 

102 
83 

105 
76 

109 
61 

109.7 
82.3 

IMPERIAL    F44  4P 

MAX 

Mm 

108 
88 

U7 
84 

IH 
84 

lie 

82 

116 
82 

10! 
85 

109 
82 

lj5 
86 

104 
81 

106 
78 

115 
83 

no 

82 

no 

82 

1 10 
81 

111 
85 

112 
84 

110 
77 

109 
79 

112 
75 

11* 
75 

117 
80 

117 
86 

116 
69 

107 
66 

111 
64 

112 
61 

109 
83 

109 
80 

104 
82 

109 
75 

109 
60 

110.7 
81.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

101 
73 

102 
66 

105 
68 

101 
63 

101 
61 

100 
63 

102 
66 

97 
67 

98 
65 

98 
65 

100 
66 

100 
63 

95 

57 

92 
58 

96 

57 

99 
59 

99 
62 

98 
57 

97 
58 

96 
56 

93 
58 

INTIO  U  S   D4TE  C4R0EN 

MAX 

Mm 

114 
89 

no 

88 

in 

8C 

114 
87 

119 
88 

117 

105 
79 

109 
85 

104 

84 

106 
78 

106 
86 

114 
78 

107 
79 

107 
85 

108 
8C 

no 

60 

112 
63 

110 
85 

no 

75 

112 
76 

115 
83 

118 
86 

119 
63 

'it 

109 
77 

111 
79 

111 
71 

106 
78 

109 
74 

103 
75 

104 
76 

110.6 
81.0 

Sa«  R«fAT«Dc«  Nolai  FoUowliig  Station  ladcx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

Mm 

lot 

75 

109 
77 

107 
76 

108 
72 

109 
61 

106 
60 

107 
62 

107 
68 

107 
75 

107 
79 

104 

71 

104 
73 

109 
68 

106 
70 

107 
71 

106 
69 

102 
64 

60 

58 

60 

62 

65 

62 

'66 

60 

52 

'59 

'48 

56 

57 

62 

104.7 
65.1 

MAX 

Mm 

U5 
91 

11* 
88 

115 

90 

115 

90 

117 
83 

116 
86 

108 
84 

1 10 
67 

103 
84 

109 
85 

109 
86 

112 
85 

109 
85 

110 
86 

112 
99 

110 
87 

112 
84 

110 
63 

'e2 

'78 

'78 

'57 

113 
63 

'as 

'35 

^65 

'ei 

^80 

'76 

'78 

110.6 
84.6 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

Mm 

87 
64 

89 
66 

91 
62 

93 
60 

92 
60 

90 
61 

86 
61 

84 
64 

83 
60 

82 
65 

82 
60 

83 
63 

59 

60 

60 

64 

61 

60 

51 

89 
55 

56 

57 

68 

68 

64 

64 

62 

60 

53 

52 

55 

85.6 
60.5 

MAX 

Mm 

107 
67 

10* 

79 

107 
67 

104 
65 

106 
65 

104 
59 

105 
60 

103 
59 

102 
53 

99 

72 

100 
68 

102 
66 

10  3 
63 

1  04 
66 

105 

66 

68 

66 

59 

54 

100 

'56 

'59 

'59 

^60 

'58 

56 

54 

58 

50 

'56 

101.2 
61.1 

MAX 

Mm 

106 
72 

107 
70 

107 
68 

109 

67 

103 
66 

105 
69 

105 
50 

109 
52 

109 
67 

1  uo 

69 

100 
67 

101 
64 

103 
65 

109 
64 

100 
54 

100 
56 

101 
54 

100 
64 

101 
56 

96 
66 

97 
56 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

110 
89 

110 
81 

113 
81 

1  17 
77 

1 14 
78 

109 
65 

106 
82 

104 
85 

105 

60 

104 
80 

112 
79 

1  1  2 
80 

78 

107 
86 

107 
76 

110 
77 

107 
78 

107 
7* 

70 

72 

84 

64 

78 

'33 

105 
78 

75 

105 

76 

105 
75 

102 
80 

71 

111 
72 

108.8 
78.9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

101 
84 

101 
79 

99 
82 

104 
84 

102 
76 

100 
81 

95 
75 

92 
76 

95 
76 

99 

74 

76 

75 

77 

77 

76 

74 

75 

69 

72 

'76 

100 
82 

78 

'78 

73 

69 

76 

73 

71 

70 

9  1 
67 

72 

96.4 
75.6 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

109 
73 

106 
82 

106 
79 

71 

102 
76 

105 

71 

103 
72 

102 
76 

100 
78 

78 

63 

72 

103 
73 

75 

'72 

66 

59 

56 

60 

^62 

62 

64 

^64 

66 

62 

64 

64 

53 

59 

67 

100.8 
68.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

82 

94 
82 

96 

80 

94 
82 

92 
83 

95 

80 

93 
60 

94 

77 

93 

78 

99 

60 

79 

93 
72 

9  2 
69 

93 

73 

71 

92 

70 

69 

92 
66 

65 

66 

96 

70 

68 

70 

9  2 
60 

91 
65 

9  1 
70 

90 
72 

9 1 
73 

68 

9 1 
63 

94 
64 

92.6 
72.6 

HT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

Mm 

78 
55 

77 
55 

80 
54 

82 
52 

83 

52 

82 
52 

78 
52 

74 
54 

77 
57 

72 
54 

76 
50 

74 
»7 

75 
47 

74 
47 

76 
47 

77 
47 

76 

51 

75 
45 

75 
42 

78 
44 

79 
44 

80 
45 

79 
49 

78 
52 

78 
49 

77 
47 

75 
47 

75 
48 

74 
49 

73 
41 

72 
43 

76.7 
49.0 

NEEDLES  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

116 
95 

1 15 

91 

1  19 

93 

1  1  7 
91 

116 
86 

109 
89 

111 
90 

1  04 
91 

110 
68 

1 1 1 
89 

'e8 

110 
89 

111 
72 

1 10 
82 

1 10 
88 

111 
91 

110 
88 

^6 

62 

'79 

114 
78 

113 
86 

1  14 
84 

107 
68 

10  8 
62 

111 
80 

109 
86 

1  07 
86 

101 
82 

105 
85 

111 
63 

110.7 
86.  1 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

104 
70 

104 
77 

105 

70 

104 
67 

106 
66 

104 
64 

101 
62 

101 
71 

100 
74 

97 
72 

98 
70 

98 
70 

101 
67 

102 
70 

102 
70 

99 

75 

94 

71 

93 
63 

97 
56 

100 
55 

101 
60 

100 
67 

103 
61 

100 
61 

97 
62 

96 
62 

96 
60 

94 
61 

9  1 
60 

97 
54 

100 
58 

99.4 
65.4 

PALMOALE  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

109 
72 

109 
79 

108 
68 

105 
64 

106 
63 

105 
60 

105 
60 

106 
69 

105 

71 

103 
75 

'70 

72 

^67 

103 

70 

^66 

102 
71 

72 

62 

53 

'51 

105 
59 

103 
63 

'59 

102 
60 

'58 

59 

101 
55 

97 
60 

59 

51 

67 

102.4 
63.6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

1  1  2 
87 

116 
83 

115 
62 

121 
80 

120 
60 

116 
83 

109 
79 

109 
82 

116 
61 

108 
82 

112 
79 

110 
79 

109 
77 

110 
81 

110 
81 

110 
76 

111 
76 

111 
75 

111 
68 

117 
69 

117 
78 

117 
74 

118 
78 

114 
85 

112 
79 

113 
75 

110 
76 

109 
73 

106 
72 

106 
67 

111 
73 

112.5 
77.8 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

116 
93 

112 
90 

119 

92 

119 

92 

117 
86 

117 
68 

108 
82 

108 
65 

81 

106 
69 

86 

'37 

69 

112 
86 

90 

^90 

111 
69 

109 
69 

84 

63 

113 
81 

117 
83 

'39 

116 
65 

^87 

109 
89 

106 
87 

108 
86 

107 
81 

'33 

107 
86 

110.5 
66.6 

RANDSBURC 

MAX 

i-im 

105 
71 

lOS 

74 

105 

73 

104 

72 

104 

71 

104 
72 

105 

74 

103 
76 

102 
79 

102 
74 

101 
73 

101 
73 

102 
73 

102 
76 

104 
75 

102 
73 

98 
75 

96 
66 

96 
64 

98 
63 

100 
71 

101 
72 

102 
72 

100 
70 

99 
67 

99 
65 

97 
64 

95 

60 

95 
60 

100.9 
70.5 

SaulRREL   INN  2 

MAX 

Mm 

85 
69 

83 
62 

90 
60 

8  7 
69 

8  7 
68 

83 

70 

68 

80 
66 

66 

80 
64 

65 

64 

6  3 
66 

64 

67 

67 

77 
66 

76 
64 

76 
62 

60 

6  3 
63 

69 

66 

64 
68 

84 
67 

80 

70 

78 
67 

79 
65 

78 
65 

78 
64 

73 
60 

77 
63 

83 
64 

81.0 
65.3 

THERMAL   PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

109 
87 

116 
82 

113 
81 

118 

80 

116 

79 

105 
82 

107 
78 

104 
85 

107 
79 

106 
79 

^66 

107 

79 

110 
76 

120 
79 

111 
80 

111 
79 

108 
74 

108 
81 

110 
73 

114 

70 

118 
78 

118 
63 

117 
78 

106 
84 

106 
79 

110 
76 

106 
74 

107 
76 

102 
79 

104 
73 

111 
74 

110.3 
76.7 

TRONA 

MAX 

Mm 

112 
80 

112 
81 

112 
82 

112 
80 

112 
79 

110 
75 

110 
72 

109 
76 

110 
84 

107 
89 

106 
62 

105 

79 

108 
76 

no 

79 

111 
80 

108 
79 

105 
79 

104 
72 

102 
67 

105 
68 

107 
68 

109 
72 

1  10 
73 

106 
77 

106 
72 

106 
64 

103 
67 

102 
65 

99 
67 

102 
66 

105 
69 

107.3 
74.7 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

Mm 

'e2 

110 
78 

112 
80 

78 

78 

74 

'75 

77 

78 

77 

74 

75 

106 

76 

80 

107 
74 

106 
72 

105 
61 

105 
64 

66 

109 

70 

110 
76 

1  1 0 
75 

109 
82 

109 
74 

'74 

106 
72 

105 
72 

103 
69 

102 
67 

105 
66 

107.7 
74.2 

VALVERMO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

''9 

71 

68 

63 

60 

62 

63 

68 

67 

70 

65 

67 

63 

65 

66 

105 
65 

65 

64 

55 

53 

60 

103 
61 

103 
63 

103 
66 

60 

60 

53 

55 

53 

51 

65 

100.6 
62.  1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

70 
41 

70 
43 

70 
46 

70 
42 

70 
39 

70 
35 

70 
36 

72 
35 

72 
37 

71 
40 

73 
41 

72 
36 

72 
37 

72 
37 

69 

40 

69 
41 

66 

40 

62 
35 

64 
32 

69 

32 

70 
33 

66 
34 

70 
36 

71 
36 

71 
37 

72 
34 

70 
32 

69 
32 

64 
27 

61 
29 

64 

31 

69.0 
36.3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

59 
45 

63 
46 

64 
44 

60 
46 

60 
43 

60 
43 

60 
44 

63 
45 

63 
44 

59 
43 

54 
43 

55 
40 

58 
39 

56 
41 

60 
43 

58 
42 

57 
40 

53 
36 

56 
35 

58 
38 

58 
36 

59 
41 

59 
42 

59 
42 

57 
41 

59 
41 

59 

40 

58 
36 

58 
35 

52 
33 

52 
34 

56.3 
40.9 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

100 
74 

99 
71 

99 
74 

100 
69 

100 
68 

100 
64 

98 
63 

98 
69 

96 

71 

98 

72 

93 
68 

95 
66 

96 
68 

97 

70 

98 
72 

97 

72 

94 
67 

93 
64 

93 
59 

94 
61 

97 
66 

96 

70 

96 

70 

99 

70 

95 
61 

95 
62 

95 
61 

94 
S6 

91 
57 

69 
62 

89 
64 

96.0 
66,5 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BAKER  9  NNW 

123 

DATE 

10 

LOWEST  TEMPERATURE 
BQOIE 

24 

DATE 

29* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MITCHELL  CAVERNS 

1.64 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
453  STATIONS 

.00 

GREATEST  1   OAY  PRECIPITATION 
MOUNTAIN  PASS 

1.45 

DATE 

S««  R«Ur«[ice  Nol«s  FoUovrlng  Slatloo  lodax 
-  294  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


AUGUST  1969 


Day 

Oi  Month 

Station 

■s  d> 

3 

5 

7 

g 

g 

10 

J  J 

J . 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

OUTTDNS  LANDING 

EVAP 

.28 

.27 

* 

.70 

.38 

.37 

.31 

.29 

* 

.89 

.31 

.33 

.29 

.  25 

.33 

.28 

.24 

.21 

.21 

.26 

.30 

* 

.82 

.34 

.26 

.30 

.31 

.30 

.25 

9,10 

WIND 

61 

60 

* 

119 

60 

70 

69 

64 

* 

207 

77 

57 

67 

69 

91 

87 

134 

99 

67 

48 

59 

* 

* 

349 

72 

73 

68 

91 

59 

42 

2319 

87 

79 

90 

69 

89 

65 

88 

87 

66 

90 

89 

66 

65 

66 

79 

78 

62 

69 

92 

MIN 

15 

56 

- 

57 

57 

57 

55 

54 

I 

I 

56 

56 

57 

54 

52 

54 

55 

55 

53 

56 

55 

59 

. 

- 

53 

55 

53 

54 

54 

56 

56 

55!l 

PE" NDAL E   2   N W 

EVAP 

■  1 1 

.  09 

.  15 

.24 

.13 

.16 

.  16 

.17 

.15 

•  06 

.  15 

.  18 

.19 

.  12 

.  12 

.  16 

.  15 

.  1 C 

•  2C 

.  12 

.12 

•  12 

.13 

14 

19 

18 

WIND 

31 

25 

23 

22 

27 

25 

28 

24 

31 

29 

25 

31 

23 

22 

22 

26 

31 

19 

22 

21 

22 

19 

23 

"29 

'17 

"23 

'2c 

'12 

21 

'22 

'2c 

*735 

MAX 

73 

73 

78 

82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

62 

8 1 

81 

77 

63 

63 

78 

76 

82 

84 

82 

79 

78 

63 

63 

64 

79 

75 

MIN 

56 

53 

55 

53 

54 

57 

55 

56 

55 

56 

58 

55 

59 

57 

57 

!8 

53 

56 

59 

58 

61 

58 

55 

55 

60 

55 

61 

60 

54 

52 

52 

56.2 

TRINITY  Dam  vista  pt 

EVAP 

.40 

.37 

.35 

.37 

.30 

.32 

.32 

.31 

.31 

.34 

.34 

.34 

.30 

.32 

.34 

.33 

.32 

.33 

.32 

.32 

.30 

.28 

.30 

.39 

.30 

.28 

.28 

.27 

.24 

.26 

.25 

9.79 

WIND 

41 

46 

44 

46 

46 

43 

42 

39 

40 

40 

40 

37 

37 

41 

47 

39 

41 

36 

39 

39 

39 

36 

42 

49 

44 

39 

42 

36 

36 

37 

35 

1256 

TULELAKE 

EVAP 

.34 

.34 

.33 

.35 

.30 

.28 

.26 

.28 

.26 

.35 

.40 

.27 

.26 

.30 

.29 

.30 

.37 

.30 

.25 

.24 

.30 

.33 

.45 

.36 

.29 

.29 

.30 

.33 

.30 

.26 

.30 

9.61 

WILLDW  creek   1  NW 

EVAP 

.30 

.30 

.21 

.28 

.23 

.24 

* 

.45 

.23 

.23 

.23 

.23 

.24 

.26 

.25 

.24 

.24 

.26 

.21 

.23 

.17 

.25 

.26 

.25 

.20 

.21 

.15 

.20 

.12 

.16 

.22 

7.04 

WIND 

16 

1 1 

18 

19 

1 

35 

17 

13 

15 

13 

14 

20 

1 4 

14 

21 

17 

11 

2 1 

1 G 

16 

1 4 

1 3 

1  fi 

2  G 

29 

MAX 

91 

88 

91 

92 

67 

88 

89 

88 

91 

91 

89 

92 

91 

101 

100 

91 

90 

98 

88 

87 

86 

97 

98 

86 

30 

63 

82 

62 

79 

62 

64 

39.2 

MIN 

52 

52 

50 

48 

53 

43 

43 

52 

49 

49 

51 

52 

46 

58 

51 

59 

57 

54 

46 

45 

56 

52 

59 

55 

43 

40 

46 

45 

54 

53 

56 

50.7 

>*       *  * 

S AC  RAMENTQ 

drainage  02 

BERRVESSA  LAKE 

EVAP 

.45 

.45 

.45 

.49 

.48 

.49 

•  46 

.36 

.45 

43 

45 

.45 

.45 

.33 

.43 

.40 

.38 

.38 

.  36 

.  36 

.36 

.  38 

.38 

,  4 1 

.41 

.  37 

.  34 

.37 

.42 

30 

.37 

12  68 

WIND 

47 

38 

37 

45 

44 

42 

44 

34 

29 

'36 

"46 

48 

39 

43 

46 

46 

44 

53 

60 

45 

37 

31 

51 

69 

67 

46 

51 

49 

64 

41 

34 

1407 

MAX 

93 

94 

99 

96 

96 

95 

97 

96 

96 

97 

92 

96 

97 

96 

94 

91 

98 

90 

87 

94 

96 

97 

94 

87 

87 

92 

89 

90 

87 

92 

92 

93.5 

MIN 

6 1 

62 

63 

62 

6  1 

60 

62 

63 

62 

6 1 

61 

61 

64 

62 

58 

58 

61 

62 

61 

5  7 

58 

60.4 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.45 

.44 

.42 

.50 

.54 

.49 

.41 

.40 

.39 

.40 

.45 

.44 

.40 

.45 

.43 

.45 

.30 

.33 

.38 

.35 

.30 

.34 

.37 

.30 

.44 

.41 

.39 

.44 

.41 

.37 

.36 

12.55 

WIND 

77 

62 

58 

86 

64 

77 

69 

63 

41 

50 

56 

62 

42 

70 

74 

66 

75 

113 

87 

63 

12 

66 

87 

142 

105 

60 

90 

78 

95 

47 

36 

2212 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.29 

•  99 

.35 

36 

.27 

94 

.35 

34 

.33 

.31 

• 

* 

.  99 

.28 

.31 

,  32 

.  34 

1.01 

32 

.  25 

.31 

.25 

.58 

9.80 

WIND 

24 

« 

* 

70 

28 

'24 

*34 

25 

* 

* 

'93 

'29 

'30 

37 

30 

* 

* 

106 

35 

31 

33 

35 

• 

* 

157 

"42 

24 

38 

28 

* 

56 

1009 

DAV IS  2   WS W 

EVAP 

.  35 

.40 

.  36 

1 . 06 

.  4 1 

•  42 

•  32 

.  38 

.41 

.  46 

.50 

.45 

.43 

.38 

.41 

.39 

■  4  1 

.31 

.  30 

.33 

.  34 

.44 

.  37 

.69 

.  34 

.36 

.34 

.  34 

,  2S 

11.99 

WIND 

26 

33 

21 

« 

123 

55 

43 

20 

18 

34 

62 

58 

72 

33 

30 

43 

34 

78 

56 

21 

16 

17 

56 

86 

* 

97 

13 

34 

47 

49 

6 

1301 

MAX 

95 

96 

100 

97 

96 

94 

96 

97 

94 

95 

90 

96 

91 

96 

94 

94 

94 

69 

88 

93 

96 

99 

95 

89 

90 

91 

90 

91 

68 

69 

95 

93.5 

MIN 

61 

62 

63 

56 

61 

61 

59 

60 

63 

63 

59 

61 

62 

59 

59 

56 

60 

54 

57 

59 

63 

63 

58 

53 

5G 

6C 

59 

57 

6C 

59.6 

F OL sdm  d Am 

EVAP 

.  36 

.40 

.  37 

.39 

.40 

.  39 

.43 

.33 

.  36 

.45 

.37 

.33 

.33 

.36 

.36 

.38 

.38 

.  37 

.  3C 

.24 

.  35 

.  35 

.  4C 

.34 

.26 

.26 

.29 

.  3C 

.  3C 

.  3C 

.3C 

10.63 

WIND 

1 

3 

2 

0 

3 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

6 

3 

1 

6 

1 

1 

14 

6 

1 

3 

1 

6 

0 

72 

lakeshore 

EVAP 

.36 

.40 

.55 

.32 

.32 

.33 

.31 

.31 

.34 

.32 

.37 

.32 

.36 

.34 

•  33 

.  32 

.33 

.35 

.32 

.29 

.36 

.32 

.34 

.26 

.33 

.30 

.31 

.27 

.26 

.33 

.30 

10.30 

WIND 

40 

30 

37 

30 

33 

38 

30 

30 

30 

34 

36 

31 

37 

30 

25 

32 

46 

37 

37 

30 

32 

31 

40 

37 

33 

33 

32 

26 

26 

34 

26 

1028 

LAKE   SPAULOING  DAM 

EVAP 

.44 

.38 

.45 

.50 

.45 

.43 

.45 

.41 

.52 

.40 

.36 

.39 

.40 

41 

.36 

.35 

.38 

.34 

.36 

.43 

.51 

.49 

.36 

.34 

.37 

.36 

.32 

.32 

.32 

.38 

12.40 

MRM  TTrClin  DAM 

EVAP 

40 

.38 

.39 

.33 

.35 

.36 

.  35 

•  26 

.29 

.  36 

.35 

.34 

30 

30 

.31 

30 

.30 

.27 

10.65 

WIND 

'll 

4 

'''i 

'l8 

'u 

'll 

'^3 

'll 

'l4 

'u 

7 

9 

10 

15 

15 

6 

9 

13 

14 

2 

16 

'l5 

12 

4 

9 

10 

3 

9 

317 

MAX 

98 

108 

99 

102 

99 

99 

99 

97 

97 

97 

96 

98 

99 

96 

96 

97 

96 

95 

94 

93 

94 

103 

98 

93 

92 

95 

96 

90 

92 

94 

93 

96.6 

6 1 

63 

65 

63 

60 

63 

60 

60 

63 

62 

58 

62 

68 

58 

60 

61 

60.7 

PL4CERVILLE  IFG 

EVAP 

.38 

* 

* 

1.20 

.45 

.33 

.36 

.33 

* 

• 

.75 

.37 

.30 

.35 

.33 

* 

• 

.66 

.26 

.26 

.31 

.37 

« 

* 

.62 

.24 

.22 

.25 

.26 

* 

.62 

9.66 

WIND 

47 

149 

77 

45 

26 

33 

62 

20 

19 

24 

33 

* 

* 

67 

20 

16 

41 

41 

44 

15 

18 

33 

36 

94 

982 

SH4ST4  D4M 

EVAP 

.40 

.37 

.36 

.45 

.44 

.28 

.40 

.37 

.40 

.33 

.36 

.48 

.37 

.33 

.31 

.42 

.33 

.31 

.30 

.36 

.33 

.33 

.36 

.31 

.35 

.32 

.24 

.32 

.31 

.25 

.24 

10.74 

W I ND 

61 

63 

50 

59 

66 

75 

75 

65 

75 

58 

59 

75 

76 

59 

62 

61 

64 

66 

62 

64 

61 

66 

56 

65 

61 

69 

64 

50 

72 

61 

57 

1960 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.33 

• 

» 

1.09 

.41 

.40 

.31 

.34 

• 

* 

L.03 

.44 

.47 

.31 

.33 

* 

* 

1.01 

* 

* 

.69 

.32 

« 

« 

.96 

.33 

.27 

.31 

.35 

* 

.67 

10.59 

WIND 

20 

* 

♦ 

66 

63 

69 

42 

46 

* 

* 

99 

8 

137 

29 

25 

• 

« 

117 

* 

* 

68 

35 

* 

« 

100 

36 

36 

42 

60 

• 

78 

1195 

mhiskeytohn  res 

EVAP 

.41 

.39 

.43 

.45 

.37 

.38 

.36 

.36 

.38 

.41 

.41 

.37 

.39 

.39 

.41 

.37 

.40 

.40 

.36 

.33 

.36 

.41 

.37 

.37 

.34 

.32 

.33 

.35 

.30 

.32 

.34 

11.60 

WIND 

32 

28 

38 

45 

38 

34 

34 

27 

30 

34 

40 

32 

30 

34 

38 

29 

32 

39 

33 

32 

31 

33 

33 

38 

41 

30 

39 

41 

29 

31 

42 

1067 

WILLOWS  USSR 

EVAP 

.34 

• 

* 

1.15 

.60 

.41 

.38 

.32 

* 

• 

L.U 

.58 

.36 

.34 

.40 

* 

* 

1.05 

.30 

.32 

.36 

.36 

* 

* 

1.04 

.29 

.30 

.36 

.34 

* 

.75 

11.46 

26 

24 

« 

* 

25 

26 

27 

! 

! 

29 

37 

56 

50 

1115 

MAX 

97 

101 

92 

95 

95 

95 

- 

97 

95 

96 

96 

97 

96 

94 

96 

96 

97 

96 

91 

92 

92 

91 

MIN 

72 

- 

- 

64 

60 

63 

66 

67 

- 

- 

65 

64 

64 

66 

66 

- 

- 

61 

66 

67 

72 

67 

- 

- 

50 

63 

63 

63 

62 

- 

- 

" 

*       *  « 

northeast  interior 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.38 

.37 

.34 

.37 

.39 

.34 

.33 

.30 

.34 

.33 

.26 

.41 

.30 

.34 

.36 

.39 

.31 

.29 

.36 

.33 

.33 

.36 

.31 

.34 

.39 

.26 

.30 

.29 

.30 

.32 

10.426 

WIND 

35 

10 

14 

34 

34 

37 

13 

22 

19 

20 

19 

44 

24 

13 

39 

44 

30 

16 

41 

34 

18 

23 

4 

50 

64 

23 

22 

35 

40 

10 

20 

851 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.31 

.41 

.30 

.43 

.28 

.28 

.35 

.26 

.30 

.34 

.36 

.32 

.27 

.36 

.32 

.  29 

.  30 

.37 

.29 

.28 

.29 

.32 

.35 

.33 

.30 

.28 

.33 

.33 

.26 

.22 

.24 

9.67 

WIND 

3 

19 

30 

58 

21 

21 

20 

16 

22 

21 

36 

17 

10 

21 

23 

28 

13 

28 

18 

16 

12 

18 

32 

24 

22 

32 

13 

31 

32 

6 

6 

673 

tahde  city 

EVAP 

.25 

.10 

.22 

.32 

.27 

.21 

.21 

.22 

.20 

.13 

.21 

.06 

.17 

.20 

.22 

.21 

.19 

.25 

.19 

.17 

.07 

.26 

.17 

.18 

.13 

.24 

.09 

.23 

.06 

.24 

.04 

5.71 

WIND 

3 

5 

3 

2 

7 

1 

2 

1 

9 

1 

4 

1 

1 

3 

7 

u 

6 

16 

2 

3 

1 

12 

12 

0 

9 

2 

6 

3 

3 

4 

4 

144 

*       t  • 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.35 

.45 

.30 

.30 

.26 

.23 

.27 

.33 

.30 

.23 

.30 

.30 

.20 

.20 

.22 

.20 

.26 

.30 

.22 

.30 

.18 

.22 

.28 

.30 

.30 

.22 

.24 

.22 

8.37 

WIND 

95 

81 

100 

112 

107 

96 

108 

91 

78 

60 

103 

73 

74 

96 

56 

66 

46 

50 

72 

59 

55 

66 

66 

113 

63 

92 

120 

79 

98 

69 

62 

2628 

MAX 

69 

79 

79 

SO 

79 

71 

60 

60 

60 

61 

81 

75 

84 

75 

69 

69 

72 

85 

80 

S3 

85 

86 

60 

76 

75 

67 

70 

67 

76 

74 

75 

76.9 

MIN 

41 

45 

44 

42 

40 

36 

52 

53 

54 

54 

55 

47 

55 

46 

47 

41 

53 

59 

55 

55 

59 

51 

56 

56 

46 

46 

46 

50 

47 

47 

50 

49.5 

nacimientd  dam 

EVAP 

.39 

.33 

.39 

.36 

.50 

.43 

.35 

.42 

.27 

.34 

.32 

.40 

.36 

.37 

.32 

.33 

.35 

.37 

.31 

.32 

.36 

■  37 

.33 

.30 

.29 

.32 

.36 

.30 

.31 

.27 

.31 

10.77 

NEWARK  (C) 

EVAP 

.26 

* 

* 

.99 

.28 

.34 

.30 

.28 

* 

.96 

.30 

.36 

.30 

.2: 

* 

• 

.67 

.23 

.24 

.29 

.28 

* 

* 

.70 

.30 

.25 

.27 

.25 

* 

.56 

8,86 

53 

24 

32 

20 

18 

80 

32 

19 

27 

22 

« 

* 

6 1 

22 

24 

22 

22 

* 

110 

33 

27 

3 1 

32 

51 

796 

*       «  * 

Cam  iDAmlTM 

DRAINAGE  05 

ANTiocH  Pumping  pl  3 

EVAP 

.35 

.35 

.37 

.39 

.45 

.40 

.36 

.37 

.32 

.27 

.30 

.37 

.38 

.41 

.31 

.35 

.34 

.30 

.30 

.25 

.30 

.30 

.42 

.34 

.33 

.30 

.36 

.30 

.33 

.30 

.33 

10.55 

CAMP   PARDEE  (B) 

EVAP 

.37 

.37 

.41 

.40 

.42 

.37 

.  17 

.35 

.35 

.37 

.28 

.31 

.36 

.37 

.36 

.34 

.35 

.35 

.26 

.28 

.32 

.36 

.35 

.30 

.26 

.26 

.29 

.27 

.27 

.30 

.30 

10.36 

WIND 

15 

17 

15 

18 

20 

18 

20 

18 

14 

15 

11 

18 

18 

19 

20 

16 

12 

21 

13 

23 

17 

17 

13 

23 

21 

19 

16 

16 

17 

17 

16 

535 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.40 

.39 

.42 

.44 

.55 

.42 

.41 

.40 

.37 

.41 

.42 

.39 

.39 

.39 

.32 

.52 

.37 

.44 

.36 

.34 

.32 

.36 

.39 

.41 

.40 

.29 

.36 

.37 

.36 

.27 

.30 

12.00 

<E 

WIND 

27 

25 

24 

31 

48 

29 

31 

31 

17 

24 

21 

32 

24 

23 

34 

34 

24 

25 

27 

26 

17 

18 

23 

37 

36 

18 

27 

20 

23 

21 

13 

809 

MAX 

92 

91 

93 

94 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

69 

92 

93 

92 

92 

91 

69 

69 

94 

94 

92 

89 

65 

66 

91 

87 

67 

66 

90 

90.7 

MIN 

63 

65 

67 

70 

64 

63 

62 

62 

64 

67 

69 

65 

66 

67 

67 

66 

67 

65 

62 

62 

63 

65 

64 

62 

59 

59 

59 

61 

59 

58 

62 

63.7 

S 

ee  R< 

»fereD 

ce  N( 

tes  F 

ollow 

Ing  S 

ation 

Inde 

c 

-  295  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFOBNU 
4UCUST  1969 


SliUon 

Day 

Of  Month 

l°l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

SAN  JOAQJIN 

DRAINAGE 

09 

HETCM  HETCMy 

EVAP 

.30 

.27 

.28 

.30 

.30 

.32 

.29 

.26 

.28 

.27 

.18 

.30 

.29 

.30 

.29 

.32 

.28 

.30 

.27 

.30 

.28 

.30 

.32 

.29 

.29 

.26 

.30 

.28 

.29 

.26 

- 

8.908 

KETTLEHAN  CITY 

EVAP 

.45 

.46 

.45 

.96 

.45 

.44 

.43 

.38 

.44 

.41 

.45 

.37 

.43 

• 

.  43 

.55 

.56 

.40 

.38 

.51 

.40 

.49 

.48 

.37 

.40 

.37 

.33 

.43 

.26 

.37 

13.43 

W  INC 

22 

1  fl 

19 

19 

16 

24 

23 

19 

26 

20 

24 

36 

58 

28 

19 

16 

17 

24 

27 

31 

18 

22 

20 

22 

16 

20 

736 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 

.62 

.53 

.56 

.61 

.75 

.60 

.60 

.56 

.57 

.48 

.90 

.57 

.58 

.59 

.97 

.61 

.53 

.41 

.91 

.45 

.46 

.57 

.56 

.60 

.53 

.43 

.52 

.45 

.55 

.57 

.60 

17.03 

WIND 

9* 

105 

73 

93 

131 

100 

91 

81 

66 

97 

66 

106 

104 

77 

99 

97 

66 

46 

S3 

74 

68 

76 

68 

100 

76 

69 

66 

72 

99 

77 

76 

2619 

MAX 

90 

68 

92 

92 

90 

88 

88 

91 

90 

86 

66 

69 

88 

92 

89 

90 

91 

91 

91 

68 

65 

87 

66 

87 

86 

85 

69 

89.0 

MIN 

96 

6C 

61 

61 

99 

57 

60 

57 

59 

60 

63 

63 

58 

57 

58 

61 

62 

61 

56 

95 

59 

52 

57 

52 

57 

58 

LDDI 

EVAP 

.30 

.20 

.30 

.30 

.33 

.34 

.23 

.26 

.29 

.35 

.16 

.32 

.35 

.35 

.38 

.32 

.20 

.25 

.23 

.32 

.37 

.35 

.22 

.39 

.32 

.26 

.31 

.26 

.30 

.27 

9, 178 

HIND 

42 

24 

38 

35 

98 

39 

40 

28 

33 

35 

46 

39 

27 

47 

90 

47 

48 

57 

31 

24 

23 

34 

53 

67 

44 

40 

31 

45 

35 

32 

23 

1235 

MAX 

96 

96 

98 

94 

96 

96 

93 

97 

98 

98 

90 

95 

92 

92 

90 

S5 

92 

90 

92 

92 

85 

85 

90 

89 

89 

86 

85 

92 

93 

92.0 

MIN 

61 

65 

60 

60 

60 

62 

63 

62 

61 

62 

62 

61 

59 

99 

55 

56 

60 

65 

64 

56 

93 

56 

58 

55 

91 

55 

56 

58 

59.6 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.56 

.54 

.57 

.59 

.72 

.54 

.60 

.49 

.55 

.60 

.63 

.55 

.55 

.56 

.54 

.54 

.52 

.42 

.45 

.46 

.47 

.58 

.56 

.56 

.60 

.39 

.56 

.45 

.60 

.41 

.51 

16.66 

HIND 

in 

109 

125 

133 

169 

127 

132 

113 

120 

196 

132 

158 

129 

134 

112 

133 

134 

98 

126 

123 

106 

154 

154 

161 

132 

115 

174 

129 

226 

123 

136 

4190 

MAX 

91 

91 

94 

93 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

92 

90 

93 

92 

92 

92 

69 

89 

90 

91 

92 

92 

87 

86 

88 

67 

87 

86 

68 

88 

90.  1 

64 

62 

61 

60 

61 

63 

62 

63 

60 

62 

63 

64 

62 

53 

58 

60 

61 

64 

66 

62 

97 

97 

99 

56 

59 

55 

57 

60 

60.6 

nflM  1  c  ^  s 

EVAP 

.36 

.  37 

.37 

.  45 

.48 

.  46 

•  39 

.  36 

.40 

.  35 

.  36 

.35 

.38 

- 

42 

.32 

.33 

.31 

.26 

.36 

.32 

.38 

.34 

.33 

.44 

.33 

.36 

.40 

•  31 

11.46 

WIND 

39 

31 

31 

45 

47 

40 

40 

31 

30 

26 

31 

43 

39 

*  34 

'41 

*40 

33 

36 

35 

26 

25 

29 

42 

96 

57 

35 

47 

37 

53 

45 

31 

1179 

MAX 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

94 

94 

94 

92 

91 

95 

92 

94 

93 

92 

90 

91 

94 

96 

93 

89 

87 

90 

89 

90 

67 

90 

91 

91.8 

MIN 

61 

67 

61 

65 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

65 

61 

61 

63 

63 

60 

60 

59 

59 

60 

62 

64 

62 

56 

97 

98 

56 

57 

56 

56 

61 

60.4 

CAI T     CDfilUfC     DUD  U 

(D) 

EVAP 

■ 

29 

43 

.  47 

.41 

41 

•  40 

.35 

.  36 

.  35 

.32 

.  32 

.33 

.35 

.33 

.31 

.43 

.33 

.37 

.34 

.37 

.  29 

.31 

.  30 

.31 

.38 

.29 

.32 

.35 
• 

.24 

.31 

10.79 

SAN  LUIS  DAH 

<F) 

EVAP 

.SB 

.56 

.60 

.75 

.74 

.59 

.60 

.95 

.55 

.71 

.94 

.65 

.58 

.63 

.63 

.56 

.57 

.67 

.  97 

.  53 

.45 

.60 

.57 

.64 

.96 

.46 

.75 

.55 

.60 

.60 

.51 

19.07 

WIND 

US 

92 

111 

174 

149 

106 

153 

101 

109 

198 

265 

167 

86 

139 

159 

187 

177 

195 

220 

123 

81 

199 

207 

273 

177 

139 

217 

172 

241 

112 

96 

4922 

MAX 

9S 

95 

97 

97 

95 

95 

95 

95 

94 

92 

69 

92 

95 

96 

95 

96 

93 

69 

87 

92 

95 

97 

93 

92 

90 

93 

66 

91 

65 

91 

92 

92.9 

MIN 

62 

67 

66 

66 

64 

63 

63 

63 

67 

65 

64 

62 

62 

64 

65 

59 

62 

58 

99 

61 

63 

65 

60 

57 

59 

60 

59 

60 

57 

97 

63 

62.0 

TOATV    DIlMDTMrt    Bl  AKJI 

EVAP 

50 

45 

68 

77 

.67 

.95 

.54 

.45 

.44 

•  93 

.  66 

.51 

.45 

59 

.52 

.50 

.42 

.42 

.41 

.41 

.59 

.60 

.51 

.34 

.59 

.45 

.58 

.35 

.40 

.41 

15.89 

WIND 

'92 

'75 

116 

173 

116 

110 

113 

68 

73 

91 

168 

127 

74 

96 

194 

107 

125 

136 

196 

77 

55 

115 

212 

273 

117 

172 

127 

209 

131 

77 

60 

3817 

*        •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.43 

.46 

.44 

.46 

.90 

.36 

.46 

.40 

.42 

.42 

.42 

.43 

.44 

.44 

.44 

.44 

.44 

.44 

.40 

.42 

.44 

.44 

.42 

.44 

.40 

.39 

.35 

.32 

.40 

.40 

13.12 

MIND 

15 

21 

24 

17 

17 

29 

12 

16 

19 

18 

1 

19 

13 

12 

15 

9 

17 

10 

20 

6 

11 

11 

21 

6 

18 

9 

10 

20 

13 

U 

12 

456 

MAX 

96 

96 

96 

97 

99 

97 

92 

95 

95 

95 

94 

93 

95 

94 

95 

95 

95 

93 

93 

93 

94 

94 

93 

93 

92 

90 

91 

92 

94.2 

MIN 

67 

66 

67 

60 

60 

99 

6 1 

61 

61 

61 

60 

60 

62 

62 

62 

«a 

60 

59 

60 

65 

55 

55 

55 

54 

94 

55 

60 

6 1 

55 

95 

57 

59.6 

CACHUMA  Dan 

EVAP 

.30 

.41 

.34 

.34 

.37 

.32 

.30 

.33 

.33 

.35 

.25 

.34 

.28 

.30 

.30 

.30 

.22 

.26 

.25 

.26 

.27 

.32 

.30 

.30 

.24 

.28 

.26 

.26 

.24 

.25 

.22 

9.09 

WIND 

27 

36 

27 

38 

36 

31 

35 

25 

27 

27 

29 

42 

29 

34 

26 

33 

34 

36 

35 

30 

36 

30 

36 

44 

26 

35 

28 

34 

34 

30 

27 

1001 

MAX 

9<i 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

92 

92 

92 

66 

89 

90 

9 1 

90 

9 1 

^2 

69 

87 

66 

69 

90 

69 

66 

87 

9C 

68 

67 

87 

85 

68 

89.7 

MIN 

63 

62 

63 

64 

62 

60 

99 

64 

66 

67 

64 

99 

61 

62 

60 

6 1 

60 

6 1 

59 

56 

99 

56 

56 

59 

99 

58 

98 

57 

37 

57 

60.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.26 

• 

* 

.66 

.22 

.24 

.22 

.26 

* 

.37 

.31 

.28 

.27 

.25 

.31 

* 

* 

.67 

.28 

.27 

.24 

.30 

• 

* 

.64 

.24 

.25 

.24 

.25 

* 

.47 

7.70 

WIND 

89 

* 

271 

98 

107 

70 

96 

* 

140 

115 

134 

99 

65 

127 

• 

* 

303 

143 

141 

110 

95 

* 

• 

275 

81 

79 

86 

84 

♦ 

194 

3021 

MAX 

91 

■ 

- 

90 

89 

90 

89 

92 

- 

94 

92 

90 

90 

89 

86 

66 

68 

90 

■ 

90 

69 

69 

67 

88 

- 

86 

89.3 

MIN 

68 

67 

68 

67 

67 

70 

67 

70 

69 

67 

70 

67 

66 

65 

65 

62 

63 

66 

66 

66 

65 

66 

66.7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.44 

.47 

.47 

.49 

.50 

.35 

.45 

.40 

.49 

.45 

.47 

.43 

.36 

.39 

.39 

.38 

.37 

.34 

.36 

.43 

.51 

.54 

.51 

.39 

.49 

.38 

.32 

.36 

.26 

.27 

12.94 

WIND 

57 

67 

62 

50 

52 

61 

49 

58 

50 

64 

94 

66 

58 

68 

60 

51 

47 

60 

54 

56 

56 

59 

56 

57 

95 

49 

52 

1759 

MAX 

94 

95 

96 

95 

96 

93 

95 

87 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

91 

93 

92 

90 

91 

93 

93 

91 

89 

69 

94 

90 

89 

66 

85 

86 

91 

91.6 

MIN 

70 

71 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

67 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

66 

62 

62 

63 

64 

61 

67 

64 

64 

63 

63 

63 

60 

61 

66.6 

TWITCHELL  DAH 

EVAP 

.39 

• 

* 

1.25 

.47 

.30 

.35 

.32 

.3D 

.31 

.26 

.29 

.30 

.26 

.29 

.30 

.28 

.26 

.31 

.33 

.35 

.30 

.28 

.27 

.29 

.27 

.28 

.28 

.32 

.33 

.30 

9.64 

WIND 

53 

• 

160 

93 

59 

44 

46 

44 

44 

36 

50 

46 

57 

nf 

64 

33 

50 

42 

53 

44 

51 

33 

44 

46 

45 

53 

47 

49 

1504 

MAX 

89 

96 

94 

68 

87 

87 

90 

88 

62 

66 

85 

83 

65 

67 

69 

65 

85 

84 

65 

62 

60 

8 1 

8  1 

62 

B 1 

86.5 

MIN 

97 

I 

I 

94 

60 

59 

52 

57 

58 

96 

95 

56 

95 

58 

57 

56 

55 

53 

54 

53 

53 

52 

51 

53 

52 

53 

51 

51 

50 

52 

54.4 

*      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.75 

.75 

.75 

" 

.75 

.60 

.75 

.65 

.60 

.75 

.90 

.69 

.66 

.66 

.75 

.75 

.90 

.76 

.75 

.60 

.50 

.60 

.60 

.75 

.76 

.79 

.65 

.60 

.60 

.90 

.55 

21.77B 

WIND 

95 

46 

51 

71 

57 

71 

70 

45 

76 

109 

88 

65 

49 

41 

44 

109 

115 

HI 

85 

36 

40 

39 

42 

60 

81 

77 

47 

68 

101 

39 

42 

2030 

MAX 

J09 

105 

105 

105 

105 

104 

103 

103 

106 

106 

106 

104 

105 

105 

105 

100 

96 

99 

101 

102 

102 

104 

103 

103 

100 

99 

99 

96 

99 

100 

102.6 

MIN 

Bl 

78 

82 

77 

77 

72 

73 

74 

81 

82 

60 

78 

79 

79 

79 

78 

76 

76 

69 

69 

69 

72 

73 

76 

75 

72 

70 

69 

68 

70 

Tl 

75.0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.91 

.39 

.43 

.95 

.94 

.39 

.30 

.38 

.30 

.37 

.92 

.48 

.42 

.45 

.45 

.46 

.65 

.46 

.91 

.47 

.50 

.60 

.64 

.40 

.39 

.43 

.46 

.41 

.41 

.45 

.36 

14.11 

WIND 

32 

13 

13 

19 

26 

13 

11 

U 

15 

20 

29 

27 

18 

27 

27 

25 

29 

40 

42 

24 

32 

44 

47 

22 

22 

26 

29 

24 

24 

33 

30 

794 

MAX 

109 

105 

IDB 

110 

109 

109 

106 

110 

102 

108 

107 

108 

108 

106 

106 

105 

107 

107 

105 

105 

106 

104 

106 

105 

107 

107 

104 

104 

102 

100 

106. 1 

MIN 

79 

78 

BO 

75 

79 

75 

82 

77 

76 

76 

75 

73 

73 

69 

69 

MOJAVE 

EVAP 

.72 

.90 

.60 

.65 

.60 

.95 

,60 

.51 

.65 

.60 

.57 

.93 

.56 

.57 

.60 

.55 

.45 

.45 

.51 

.49 

.51 

.56 

.95 

.56 

.58 

.54 

.45 

.44 

.30 

17.266 

WIND 

UB 

200 

110 

98 

78 

72 

63 

101 

139 

87 

65 

76 

85 

75 

77 

79 

43 

41 

48 

42 

70 

76 

84 

120 

106 

110 

54 

31 

36 

25496 

MAX 

9B 

96 

91 

90 

95 

103 

95 

98 

95 

102 

93 

97 

98 

98 

91 

92 

90 

92 

93 

96 

92 

94 

91 

90 

66 

91 

66 

91 

92 

94 

93.7 

MIN 

62 

63 

61 

61 

59 

62 

63 

64 

63 

62 

63 

60 

63 

65 

64 

60 

62 

54 

56 

61 

59 

61 

56 

56 

56 

55 

43 

64 

56 

63 

60.0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN  IS  A  BURIED  24-INCH  YCUND  PAN. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CiLIf LRNIA 
4JEUST  1969 


•5 

0) 

Day  of  month 

s 

Station 

ep 

a 

u 

e2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

(INI 

bRA WL  c '    2    S  W 

8  7 

6  6 

87 

86 

86 

86 

87 

67 

87 

87 

87 

87 

67 

87 

86 

86 

66 

6  3 

6  3 

63 

84 

84 

87 

85 

86 

85 

85 

65 

66 

ha! 

92 

91) 

97 

95 

93 

90 

94 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

91 

69 

92 

90 

90 

89 

90 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

94 

94 

92 

.4 

MIN 

83 

84 

78 

S4 

34 

83 

86 

85 

63 

83 

83 

83 

63 

83 

84 

78 

78 

76 

76 

79 

79 

80 

83 

79 

81 

62 

80 

81 

84 

86 

61 

.9 

8 

9AM 

87 

86 

87 

69 

88 

68 

86 

88 

88 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

66 

86 

87 

84 

84 

83 

64 

84 

96 

85 

65 

85 

85 

85 

87 

86 

.2 

88 

9  1 

93 

93 

91 

90 

91 

91 

89 

69 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

88 

87 

87 

67 

68 

88 

89 

89 

89 

86 

69 

90 

90 

- 

MIN 

85 

85 

87 

88 

68 

as 

87 

87 

86 

66 

86 

86 

86 

87 

67 

86 

86 

64 

84 

63 

83 

63 

83 

85 

65 

85 

84 

86 

63 

64 

66 

85 

.4 

U 

9AM 

87 

87 

98 

90 

69 

89 

89 

69 

88 

68 

86 

86 

87 

36 

68 

8B 

87 

87 

87 

86 

66 

66 

65 

65 

85 

87 

87 

66 

96 

96 

98 

87 

■  2 

20 

9AM 

86 

86 

87 

87 

87 

67 

87 

87 

87 

87 

86 

87 

67 

86 

86 

66 

86 

85 

86 

85 

85 

85 

65 

85 

65 

65 

65 

85 

85 

8t 

86 

86 

■  0 

39 

9AM 

85 

85 

85 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

93 

63 

83 

93 

83 

63 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

64 

94 

93 

83 

.3 

79 

9AM 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

8C 

80 

80 

SO 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

90 

8  I 

6  I 

9  1 

79 

.6 

DAVIS  2  WSW 

<> 

MAX 

98 

100 

101 

102 

100 

XOO 

99 

96 

99 

97 

98 

98 

99 

99 

96 

96 

96 

93 

95 

97 

99 

96 

94 

94 

93 

94 

95 

93 

92 

95 

96 

97 

.0 

80 

81 

83 

83 

80 

80 

79 

80 

82 

60 

80 

79 

79 

78 

77 

78 

76 

76 

76 

79 

60 

76 

74 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

79 

PRESNO  WB  AlPPORT 

2 

122 

121 

126 

125 

125 

125 

125 

122 

124 

122 

122 

122 

124 

124 

125 

126 

125 

122 

122 

123 

124 

126 

122 

117 

116 

118 

118 

117 

118 

120 

121 

,  3 

MIN 

82 

84 

85 

85 

83 

81 

81 

80 

83 

86 

86 

82 

82 

83 

84 

84 

88 

81 

79 

79 

60 

81 

82 

79 

75 

77 

75 

76 

73 

76 

76 

81 

.0 

<i 

MAX 

Ul 

109 

114 

113 

113 

112 

11' 

no 

111 

111 

110 

110 

111 

112 

113 

113 

112 

110 

109 

110 

111 

112 

110 

106 

108 

108 

106 

107 

106 

107 

108 

110 

.2 

MIN 

87 

88 

89 

B9 

68 

86 

86 

84 

87 

89 

90 

86 

66 

86 

88 

89 

91 

86 

84 

84 

84 

85 

86 

84 

61 

62 

81 

61 

80 

62 

62 

85 

•  6 

B 

MAX 

100 

100 

102 

102 

102 

101 

101 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

102 

101 

102 

100 

99 

99 

100 

100 

100 

97 

97 

97 

97 

97 

95 

96 

97 

99 

.5 

MIN 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

86 

90 

.2 

20 

SAM 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

69 

69 

66 

86 

86 

88 

90 

.6 

40 

SAM 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

Bi 

61 

6 1 

81 

81 

81 

61 

6  I 

81 

81 

82 

62 

82 

8  1 

81 

8  1 

61 

6  1 

91 

61 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

61 

.0 

RIVERSIDE  exP  STA 

SUB-STA  1 

12 

MAX 

87 

88 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

67 

88 

89 

68 

87 

67 

87 

86 

88 

87 

66 

85 

86 

87 

88 

89 

87 

85 

64 

63 

63 

64 

63 

86 

.7 

MIN 

85 

85 

86 

66 

65 

86 

86 

87 

85 

66 

87 

86 

65 

65 

85 

86 

86 

66 

84 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

84 

82 

61 

6i 

81 

81 

84 

•  6 

SUB-STA  2 

16 

MAX 

77 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

76 

78 

80 

80 

79 

74 

73 

72 

74 

74 

76 

.7 

MIN 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

77 

77 

76 

77 

77 

77 

78 

72 

72 

73 

BRAWLEY  2  5W       ;   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  CRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO 

MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.   M.  READINGS 
AT  9  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW         :    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT 
8  A.  M. 

FRESNO  WB  AP        ■    ATWATER  SANDY  LOAM,    LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE   TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.  PALMER 

THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.  LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,  4-,  AND  8-INCH  DEPTH. 
MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA 

STATION  1        ,    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,    WELL-DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR 

24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2        •    RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   WELL-DRAINED,   UNDErI  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER  REGULARLY 

IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  STA  2  LOCATED  1/4  MILE 

NE  OF  STA  1. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  297  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  1969 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hunnidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

tshine 

1  inQ  At 

\JI  lotJl 

IJ 

Resultant 
Speed 

0) 
0) 

ion  of 
t  mile 

i 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50-.99 

o. 

e 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resulf 
Direct 

Avero 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

1ft 

22 

Trace 

q 
q 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

B4KFRSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

3.2 

6.3 

18  +  + 

31 

24 

41 

26 

18 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I.O 

BISHOP  WB  AIRPORT 

_ 

_ 

■1 

19 

14 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

1,6 

BLUE   CANYON  AIRpDRT 

_ 

17  +  + 

19 

28 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

EUREKA   WB  CITY 

_ 

25 

NW 

04 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

71 

4.6 

FRESNO  WB  AIRPDRT 

29 

3.2 

5.3 

21 

NW 

04 

71 

41 

27 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

96 

1.3 

LPNG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

2.3 

6,6 

18  +  + 

26 

22 

83 

60 

49 

77 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.3 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT 

25 

6.2 

8,4 

23  •/. 

W 

21 

87 

70 

71 

85 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.3 

IDS  A'-JGELFS  CIVIC  CENTER 

14 

sw 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

92 

1.6 

MOUNT   SHASTA  VQ  CITY 

_ 

54 

33 

19 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

30 

7.2 

8.7 

21  +  + 

31 

10 

85 

71 

60 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

32 

1.3 

7.7 

24 

N 

05 

^8 

22 

10 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

4.0 

6.8 

20 

W 

17 

71 

42 

22 

58 

0 

0 

0 

0 

ft 

0 

n 

100 

1.0 

SANDBERG  WB 

24 

2.5 

9.1 

30  +  + 

34 

05  + 

■^3 

22 

23 

33 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.1 

SAN    DIEGO   WB  AIRPORT 

28 

4.3 

7.2 

21 

NW 

22 

82 

69 

64 

83 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

78 

3.7 

SAN  FRANCISCO  WE  AIRPORT 

30 

13.9 

15.2 

32++ 

27 

28 

86 

62 

55 

80 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.3 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLQG 

27 

W 

22  + 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

90 

SANTA  MARIA  W=  AIRPORT 

65 

62 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

6.0 

7.2 

18  +  + 

29 

24 

5  7 

36 

22 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.9 

%  PEAK  GUST 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  X\ 

P 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

ACTON-HUBfiARD  R0FC261D 

OOl*. 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

na  15 

3200 

AOELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117  25 

2845 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

^\ 

41  12 

Al.A^4a  1  N 

Q064j  01 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

ALDERPOINT 

HUMBOLDT 

123  37 

460 

ALDER  SPRINGS 

02 

GLENN 

23 

122  42 

ALISO  CN  OAT  Ml  FC  '.<.6 

OllS 

06 

LOS  ANGELES 

34  19 

US  33 

2367 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

lib  46 

1735 

ALTADENA 

01 '.W  06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  08 

1127 

ALTJRAS  RANGER  STATION 

Oa  MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

AMBOV 

01 

SAN  BERDINO 

34  3* 

115  45 

635 

TULARE 

119  29 

ANCidlN  PAC   UMON  COL 

38  34 

ANTIOCM  FieREBOARD  ML 

0227 

0! 

CONTRA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

28 

ANTIOCH  PUMPING   PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

ANZA 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3925 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

30 

34  52 

APPLE  VALLEY 

0' 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2935 

AftftOYO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

aoo 

ARROYO  SECO  HS  FC  508D 

06 

LOS  ANGELES 

34  13 

lie  10 

1220 

ASH  MOUNTAIN 

05 

TULARE 

lie  50 

1708 

ATLAS  ROAO  OUTRa 

^\ 

36  26 

ATWELL 

037* 

05 

TULARE 

36  28 

1  IB  40 

6480 

AOBERRY    1  NNE 

037^ 

FRESNO 

37  06 

119  29 

2006 

AUBURN 

02 

PLACER 

36  54 

121  04 

1297 

AVALON  PLEASURE  PIEP 

33 

33  21 

118  19 

25 

AVILA  BEACH 

04 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

AZUSA  CITY  PaBU  FC143B 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

blO 

BADGER 

TULARE 

3b  38 

119  01 

3030 

BADGER  PASS 

05 

MARIPOSA 

37  40 

7300 

07 

SAN  BERDINO 

116  04 

BAKER  9  NNW 

SAN^BEROINO 

39  23 

BAKERSFIELD  WB  AlRPoRT 

0442 

05 

10 

35  25 

119  03 

475 

qalch  power  house 

0449 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

02 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

8ARRETT  DAM 

06 

SAN  DIEGC 

32  41 

lib  40 

1623 

SARSTOW 

07 

SAN  BERDINO 

117  02 

2162 

BARTON  FLAT 

FRESNO 

11 

118  53 

37bO 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

5165 

BEARTRaP  MEaDOM 

05 

TULARt 

36  41 

lie  52 

06 

RIVERS  IDE 

26 

116  58 

^613 

BEAUMONT  Pumping  plant 

06 

RIVERSIDE 

33  59 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

^6 

33  56 

116  58 

2605 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

05 

TUOLUMNE 

38  00 

119  1.7 

6  500 

BEL  AIR  FC  10  B 

0& 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  27 

585 

BEN  LOMOND  NO  3 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  04 

720 

BENTON  INSPECTION  STA 

MONO 

19 

37  51 

lie  29 

5461 

BERKELEY 

0' 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

BERRYESSA  LAKE 

02 

NAPA 

23 

36  33 

122  14 

460 

BE5WICK  7  S 

01 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

02 

LASSEN 

21 

121  OS 

4125 

BIO  BAR  RANGER  STATION 

01 

TRINITY 

40  4  5 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

2B 

34  15 

116  55 

6745 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

2B 

116  58 

6815 

BIG  BEND  RANGER  STa 

02 

PLACER 

39 

39  18 

120  31 

5739 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

VlVl 

0( 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1576 

BIG  PINE  CREEK 

INYO 

19 

37  06 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6862 

BIG  SUR  STATE  PARK 

04 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC.bLiE 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  11 

23J7 

LOS  ANGELES 

13 

118  30 

722 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

07i  INYO 

37  15 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0622 

07 

INYO 

19 

iia  22 

4108 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

07 

INTO 

37  22 

BLACK   MOUNTAIN   I  SW 

04 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

BLACKS  MOUNTAIN 

02.  LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

BLACKWELLS  CORNER 

05 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

644 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

120  42 

5280 

BLUE  CREEK  MTN  10 

0900 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

4808 

6LYTHE 

OT 

RIVERSIDE 

33  37 

114  36 

266 

RIVERSIDE 

5 

1  14  43 

390 

BLYThE  FAA  AIRPORT 

07 

RIVERS  IDE 

33  37 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

HUM60LDI 

25 

40  42 

123  42 

4500 

BOCA 

0931 

o; 

NEVADA 

39  23 

120  06 

5575 

aODlE 

38  13 

8  370 

BONITA 

33 

32  40 

105 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

MENDOCINO 

39  01 

123  22 

342 

BORON 

0" 

KERN 

35  00 

UT  39 

2460 

BORREGO  DESERT  PARK 

07 

SAN  DIEGO 

6 

116  25 

765 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

SANIA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

SAN  01  EGO 

6 

116  17 

3350 

BOUQUET  CANTON 

LOS  ANGELES 

^8 

34  35 

lie  22 

3055 

BOWMAN  DAM 

loia 

Oi 

NEVADA 

39  27 

5347 

BRADLEY 

1034. 

MONTEREY 

35  52 

BRANNAN  ISLAND 

SACRAMEMTO 

23 

36  07 

BRANSCOMB  I  NW 

01 

MENDOCINO 

1480 

BRAWLEY  Z  SW 

07 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

100 

BRAY   10  WSW 

01 

SISKIYOU 

41  34 

122  08 

5759 

BfiEA  CITY 

ORANGE 

33  56 

BREA  DAM 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

121  46 

325 

BRIDGEPORT 

1072 

38  15 

119  14 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

107t 

03 

MONO 

3( 

38  17 

119  17 

6560 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

01 

HUMBOLDT 

40  32 

2050 

BROCkway  summit 

PLACER 

7  200 

BROOKS   FARNMAM  RANCH 

02 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

294 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

02 

BUTTE 

121  20 

3560 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STa 

02 

PLACER 

39  00 

120  35 

4860 

BRySoN 

04 

MONTEREY 

35  48 

121  06 

925 

BUCKhORN 

02 

SHASTA 

21 

40  52 

121  51 

3800 

1159 

02 

PLUMAS 

a 

121  20 

1760 

BUCKS  LAKE 

02 

PLUMAS 

39  54 

SUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

121    1 1 

1640 

BURBANK  FD  FC22b  B 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

680 

BURBANK   VALLEY    PMP  PLT 

1  194 

LOS  ANGELES 

13 

lie  23 

655 

BURLINGAME 

SAN  MATEU 

37  35 

122  21 

10 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

121  40 

3127 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

123  28 

2150 

Burton  ranch 

12U 

04 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

BuTTE  LAKE 

1237 

02 

40  34 

1  244 

0! 

KERN 

IC 

119  28 

269 

CA6A20N 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

3i 

119  59 

781 

cajon  west  summit 

1272 

o: 

SAN  BERDINO 

36  2  3 

4780 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

38  17 

CALAVERAS  RANGER  STA 

05 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEDA 

37  29 

CALEXICO  2  NE 

1286  07 

IMPERIAL 

32  41 

CALISTOGA 

01 

38  35 

CALLAHAN  RANGER  STA 

51 SK I  YOU 

41  18 

134E 

o; 

PLUMAS 

6 

121  06 

CAMP  ANGELUS 

Ob 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

CAMPO 

1424 

01 

SAN  DIEGO 

32  37 

116  28 

2630 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

658 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTfi 

1433 

021  SIERRA 

IS 

120  34 

5565 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

DEL  NORTE 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

Oi 

YUBA 

39  27 

121  03 

2755 

CANBy   11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MOOOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

CANOGA  PARK  PIEPCE  COL 

148' 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  34 

790 

CANT  I L 

0- 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

CANTON  DAM 

1491 

02 

40  10 

121  05 

4555 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

33  55 

117  47 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520!  06 

SAN  BEROINO 

33  58 

1180 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

0. 

I 

40  05 

121  09 

2986 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

I  540 

SANTA  BARBARA 

3: 

34  24 

119  29 

365 

CATHEYS  VT  BULL  RUN  RM 

1588 

o: 

MAR IPOSA 

120  03 

CAZADERO 

1602 

01 

SONOMA 

22 

123  08 

1040 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  BARBARA  WILLBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  flRE  OEPT 
RU810  CANYON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANCIOLA  ELEV  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBRE80ARO  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIf  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  fiANCHOS 
COUNTY  Road  dept 
MRS.  KAREN  A,  GOULD 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRS.  GLADYS  DUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J.  E.  LUNG 

DAN  BARBER 

BRUCE  PONCEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

A2USA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 
L  A  WTfl  +  PmR  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 

p  0  *  e  company 
u  s  weaimer  bureau 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
BAfiSTow  FIRE  DISTRICT 

corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

corps  of  engineers 
beaumont  irrig  dist 
beaumont  irrig  dist 
u  s  wb  observer 
hetch  hetchy  wtr  sup 
a.  s.  porter 
WESLEY  c.  Thompson 

BUR. OF  PLT.UUAPANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  O  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LH  FIRE  DIST 
BEAR    VALLEY  MUT    WT»  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  Thrasher 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  Of  ENGINEERS 
SO.  CALIF.   EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  6UREAU 


STATE  DIV  OF  FSIRY 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
BODIE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  F|RE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

VINCENT  U  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IHRIG  OlST 
STaIE  OIV  OF  F3TRY 
CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 


CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  fl  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNMAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.   OF   WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.  ANNA  HOWE 
P  G  +  e  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  OUIEN  SA8E 
R.  V.  CHRlSIOFFERSEN 
BURBANK  PUBLIC  SERVICE 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  kAuI 
MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA   VISIA  W    S  DIST 
WILLARO  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DlSI 
CITY  OF  CALISTOGA 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  DEPT  WATER  RESR 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
£   BAY   MUN  UTL  DISt 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  ESERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  *  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G   *   £  COMPANY 

A   A   COLLINS  Jfi 

COUNTY   OF    SANTA  BARBARA 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 


CECILVILLE  5  SE 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHAGOOPA 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS    FLAT    WEST  MDW 
CMAISWORTh  FC  24  D 
CHATSWORTh  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIQUlTO  CREEK 

chittenden  pass 
cholahe  alley  ranch 
cmuchupate  Ranger  sta 
Chula  VISTA 

citrus  heights 

CLAREHONT  POMONA  COL 
CLAfiKS  PEAK  1  NE 


CLARKS  VALLEY  MUOD  Ri 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 

cloverdale  11  h 
clover  meadows  gs 
clover  valley 
coalinga 
coalinga  1  se 
coalinga  14  wnw 


COFFEE  ■ 


:EK  RS 
NNE 

COLSyS  FC  53  0 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  I  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN   IRRIG  OlST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

covelo  eel  river  RS 

CQVINA  TEMPLE  FC  193  B 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRA6TREE  MEADOW 
CRAWFORD  Ranch 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  Z 
CROCKETT 
CHOWOER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
■CULVER  CITY 

CUHMINOS 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

OAGGETI   1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 


DEAD  HORSE  RES  2  SE 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OEER  CREEK  FLAT 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
D0U8LEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FO  FC107C 
DOwNiEviLLE  Ranger  sTa 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
BUTTONS  LANDING 
EAGLE  CREEK 
EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC12eB 
CLK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MOOENA 
ELSINORE 

ESCONDIOO 
ESCONOIDO  NO  2 
ET  I  WANDA 
ETNA 
■EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RanCh 
AIRFIELD 

AIRFIELD  FIRE  STATION  | 
AIRMONT 

= ALL BROOK 

RIVER  MILL   INTAKE  | 
LEATHER  FALLS 
-ERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
fERNDALE  2  NW 
■lOOLETOWN  LYNCH  Ranch  i 
-  IGUEROA  MOUNTAIN  ' 
"ILLMORE  1  WNW 
'IVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 

fontana  kaiser 
forest  glen 
foresthill  ranger  sta 
forks  of  salmon 
fort  bidwell 
fort  bragg 


1     INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

:  DRAINAGE  I  1 

LAHTUDE 

LONGITUDE 

SISKIYOU 

1614j  03 

IE 

61 

32 

120 

10 

02 

8UTTE 

39 

121 

164-; 

TULARE 

10 

30 

27 

165; 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

02 

LASSEN 

1  8 

06 

LOS  ANGELES 

13 

1  5 

06 

LOS  ANGELES 

13 

36 

37 

169"; 

o; 

TUOLUMNE 

37 

1700 

PLUMAS 

1715 

02 

BUT  IE 

05 

MAOERA 

21 

30 

119 

23 

173^ 

04 

SAN  BENITO 

36 

54 

121 

36 

SN  LUIS  OBPO 

24 

VENTURA 

175( 

0( 

SAN  DIEGO 

177; 

LOS  ANGELES 

1783 

PLUMAS 

17841  02 

YOLO 

1765 

02 

GLENN 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

63 

123 

27 

02 

23 

36 

56 

122 

38 

183( 

01 

01 

SONOMA 

1844 

05 

1845  02 

FRESNO 

1867 

0^ 

FRESNO 

1869  05 

FRESNO 

01 

TRINITY 

1691 

02 

23 

39 

57 

121 

43 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

36 

16 

118 

07 

1907 

o; 

SMASIA 

PLACER 

39 

120 

i:H 

02 

YUBA 

02 

23 

122 

1962 

CONTRA  COSTA 

56 

121 

59 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

53 

121 

01 

19901 

01 

SISKIYOU 

12 

59 

122 

2012 

05 

KINGS 

2027 

02 

2; 

39 

56 

122 

22 

2031 

06 

RIVERSIDE 

33 

52 

1 1  7 

34 

204B 

0' 

SANTA  CRUZ 

20 

2069 

INYO 

MENOOC INO 

1 

39 

67 

123 

2084 

01 

MEN DOC  1  NO 

2090 

0( 

LOS  ANGELES 

26 

2103 

RIVERSIDE 

2111 

IMPER 1 AL 

2114 

05 

TULARE 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

32 

53 

116 

17 

2147 

01 

DEL  NOR IE 

61 

124 

2146 

01 

DEL  NORTE 

68 

05 

2150 

01 

DEL  NORTE 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

2177 

CONTRA  COSTA 

2164 

01 

MODOC 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

2218 

01 

MENDOCINO 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

36 

56 

119 

37 

SAN  DIEGO 

32 

59 

2248 

30 

119 

60 

2255 

SAN  BERDINO 

116 

52 

2257 

01 

SAN  BERDINO 

2269 

02 

SHASTA 

«:29C 

SANTA  CRUZ 

o; 

TOLO 

MODOC 

2  306 

02 

MODOC 

21 

121 

2311 

02 

21 

41 

42 

120 

33 

2319]  07 

INYO 

36 

52 

23271  07 

RIVERSIDE 

39 

116 

2331 

INYO 

\ 

2333 

o: 

TEHAMA 

2: 

2334 

02 

05 

2362 

MONTEREY 

2369 

STANISLAUS 

2369 

STANISLAUS 

2402 

Oi 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2406 

33 

32 

51 

37 

Z43i 

LOS  ANGELES 

117 

o; 

YUBA 

2467 

03 

NEVADA 

2492 

05 

TULARE 

06 

LOS  ANGELES 

2500 

SIERRA 

2  506. 

LASSEN 

2506 

03 

LASSEN 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

05 

MAR IPOSA 

120 

06 

02 

23 

51 

257; 

07 

SAN  BERDINO 

2572 

02 

S 1 SK 1  YOU 

2577 

05 

2560 

122 

RIVERSIDE 

264C 

02 

COLUSA 

2709 

SAN  01  EGO 

25 

32 

53 

116 

49 

2713 

07 

IMPERIAL 

115 

0^ 

AMADOR 

36 

20 

40 

273i 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

n 

123 

2756 

0; 

276C 

SAN  JOAOUIN 

06 

ORANGE 

06 

RIVERSIDE 

2862 

SAN  DIEGO 

28631  06 

\\ 

33 

07 

117 

05 

SAN  BERDINO 

\\ 

08 

31 

289'! 

SISKIYOU 

41 

122 

54 

2910 

HUMBOLDT 

2920 

0! 

MARIPOSA 

292i 

05 

TULARE 

02 

SOLANO 

o; 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

2956 

SAN  DIEGO 

29641  02 

41 

121 

26 

02 

euTTE 

121 

16 

302C 

TEHAMA 

40 

122 

27 

3025 

%\ 

HUMeOLOl 

30 

20 

3030;  01 

HUMBOLDT 

17 

303f 

05 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

120 

00 

3050 

VENTURA 

26 

118 

56 

3083 

o; 

n 

21 

09 

3081 

LASSEN 

18 

60 

22 

120 

0! 

FRESNO 

27 

37 

16 

58 

02 

SACRAMENTO 

1 

36 

42 

121 

10 

3118 

0< 

SAN  BERDINO 

u 

11 

117 

3120 

SAN  BERDINO 

05 

30 

23 

3136 

PLACER 

39 

120 

01 

\; 

41 

16 

123 

3151 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

3161 

01 

IT 

27 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


10360 
2560 
5590 


1820 

7002 
5500 


2500 
3180 
3675 


1285 

2255 

4660 

2170 

1975 

1915  I 

3320 


1200 
6225 
1910 
3700 


1972 
1090 
2  340 
3190 
1260 
6498 


IRS.  RUBY  L.  ROSE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 
■  G  ♦  E  COMPANY 
I  S  AfiMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
■  DWR-NORTMERN  DIST 
LONNIE  batway 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  hETCH  WTR  SUP 
NED  EARL 

I  S  PLANT    INTRO  GRDN 
.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASMN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
,  FOREST  SERVICE 

WESTERN  Salt  company 

JAMES  0  GOODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
.  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
AM£R  CRYSTAL   SUG  CO 

DICK  MUDD 
JOHN  R  JARDINE 

IVAN  GLENO INNING 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
I  S  FOREST  SERVICE 
.  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
CHARLES  HOWELL 

I  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 

F  *  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  ! 

♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
ThRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 
FRANKLIN   K  REEO 
CORONA  F IRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
.  DEPT   WATER  RESOURCES 
GRANT    W  HANCOCK 
.  FOREST  SERVICE 
.LIAM  a  TEMPLE 
•  HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  t  LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  &  fiECREAT 
SlAlE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE   STA  NO  2 
I  SUGAR  REFINING  CO 
.  CALIFORNIA  DWR 

I  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

MART   S.  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 
HELIX    IRRIGATION  DIST 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
DALE  S.  BOSE 

CEMENT  AGGREGATE 
UNIVEPSI Ty  of  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 


PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
>  CALIFORNIA  OWR 
■•  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 

EN  C.  BRATTON 
G  *  E  COMPANY 
5  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
lUNlUS  M  PUON 

FRANK  M  Rowland 

,  A  WTft  *  PWR  DEPT 
I  D  MC  LEAN 

MRS.   NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL  K  wOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 

ORlAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPI 

+  £  COMPANY 
ARTHUR   L.  STEWART 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
SO.   CALIF.  EDISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  F5TRY 

DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  8UCHNER 
EUREKA  weo  MIRANDA 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
»N0  CO  SURVEYOR 


>T    SPECIAL  DIST  SERvS 
,  ♦  E  COMPANY 
,  MENDICHI 
EAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK  LIVESTOCK  CO 

rollin  z  boyton 
wEnTworIh  lynch 
i  s  forest  service 
ventura  co  fire  oept 
raymond  thomas  ranch 

cal  depi  fish  ♦  game 
.0  calif  edison  co 
i  s  bur  reclamation 

roland  w  getcmell 

kaiser  steel  corp 

mrs  b  e  eslick 
i  s  forest  service 
i  s  forest  service 

J  FEE 
CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

NEWHALL.  SOLEDAO  FC32CE 

6162 

LOS  ANGELES 

NEWMAN  2  MW 

6166 

OS 

STANISLAUS 

nEmpoat  beach  HARQOR 

6175 

06 

ORANGE 

3: 

117 

6 

NEW  YORK  MTNS 

61S5 

07 

SAN  BERDINO 

1 

35 

15 

115 

18 

6000 

NICOLAUS  2 

02 

SUTTER 

^1 

38 

Nl&HTlNGAi.E 

6196 

RIVERSIDE 

35 

116 

27 

4025 

6197 

0' 

IMPERIAL 

NIPOMO  2  NW 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

3< 

120 

NOEL  SPRINC 

"i 

GLEN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

2" 

NOVATO   a  HNW 

01 

MARIN 

V 

08 

122 

43 

370 

OAK   KNULL    RANCER  STA 

632f 

01 

51  SKI  YOU 

50 

122 

OAKLAND  Mb  AIRPORT 

6335'  0<. 

ALAMEDA 

122 

12 

OAKVILLE  1  WNW 

r 

3S 

27 

122 

29 

160 

OAKVtLLE       &W  «  2 

NAPA 

36 

24 

122 

OCCIDENTAL 

r 

25 

122 

58 

960 

OCEAnSIDE 

SAN  DIEGO 

12 

117 

64 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

SAN  DIEGO 

3; 

117 

OCOTtLLO  WELLS 

SAN  01 EGO 

33 

09 

06 

170 

OILFIELDS  JOAOUIN  RDG 

FRESNO 

27 

120 

3620 

OJAl 

63991 

06 

VENTURA 

27 

750 

ONION  VALLEr 

6452 

02 

PLUMAS 

( 

120 

ONO 

SHASTA 

23 

122 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

6065 

26 

34 

15 

118 

06 

42S0 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

ORANGE  COVE 

6476, 

0^ 

9 

OfilCK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

01 

HUMBOLDT 

ORUAND 

6506 

GLENN 

2; 

ORLEANS 

650ai 

01 

MUHBOLOT 

123 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

121 

OROVILLE  Ranger  sta 

6528 

02 

BUTTE 

OSPl tAL  RANCH 

6551 

05 

CALAVERAS 

OSTRANDER  LAKE 

655; 

05 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

OXNARD 

06 

VENTURA 

12 

119 

11 

PACMECO  PASS 

05 

MERCED 

2- 

37 

04 

121 

11 

660 

PACIFIC  MOUSE 

02 

EL  DORADO 

PACOIMA  UAM  FC  33  A-E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

i: 

34 

20 

118 

24 

1500 

PAICINES  OHfiWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

121 

950 

PALMDALE 

662A 

07 

LOS  ANGELES 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

662  7 

07 

LOS  ANGELES 

38 

05 

2517 

PALM  SPRINGS 

66  35 

PALO  ALTO   CJTt  HALL 

04 

SANTA  CLARA 

37 

27 

08 

23 

6650 

MONTEREY 

24 

21 

121 

1835 

PALOMAR  MT  Oas£ft«*IUBY 

6657 

SAN  OIEGO 

33 

21 

52 

PALOS  VEROES  EST  FCtSD 

66631 

06 

LOS  ANGELES 

3: 

33 

116 

23 

216 

PANAMINT  CITY 

6671 

07 

INTO 

36 

07 

117 

06 

6240 

PANOCME 

6675 

05 

SAN  BENITO 

2: 

PARADISE 

6665 

BUTTE 

23 

39 

121 

37 

1750 

PARADISE  MEADOW 

6686 

05 

TUOLUMNE 

37 

3B 

03 

119 

7  700 

PARKER  RESERVOIR 

07 

SAN  BEROINO 

5 

17 

114 

v}l 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

1465 

PARKFIELD  T  NNW 

04 

MONTEREY 

2*. 

120 

PASADENA 

671«  06 

34 

09 

09 

^864 

paskenta  Ranger  sta 

6726 

02 

TEHAMA 

39 

32 

PASO  ROBLES 

iN   LJli  OBPU 

21 

38 

120 

700 

PASO  ROBLES  S  NW 

04. 

SN  LUIS  OBPO 

24i 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

04 

SN   LUIS  OBPO 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MOOOC 

PATT IWAT 

6754. 

KERN 

PAYNES  CREEK 

02 

TEHAMA 

PEAR  LAKE 

6767 

PEPPEHDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

6616 

06 

R I  VERS  1 D£ 

26 

33 

47 

117 

14 

1470 

PETALUMA  FIRE  SIA  2 

6826 

01 

SONOMA 

36 

14 

36 

PIEDRA  8LANCA  ORO  STA 

6662 

06 

VENTURA 

29 

119 

3065 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

LOS  ANGELES 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

05 

Tuolumne 

PINE  FLAT  DAM 

6696 

05 

FRESNO 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 
34 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04- 

SAN  eENlTO 

20 

36 

121 

PIRU  2  ESE 

69*0 

06 

VENTURA 

29 

730 

PISMO  BEACH 

694  3 

SN  LUIS  OBPO 

120 

PIT  Rl VER  POWER  HOUSE 

02 

21 

40 

59 

121 

59 

1456 

PLACERVULE 

6960 

02 

EL  DORADO 

38 

120 

46 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

36 

44 

120 

2755 

PLACeRVlLLE  OISP  PLANT 

696V 

02 

EL  OORAOO 

120 

1546 

PLASKETT 

6972 

GLENN 

39 

122 

51 

6580 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

6 

39 

45 

120 

5165 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC INO 

17 

36 

55 

123 

62 

210 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

04 

SN  LUIS  OBPO 

121 

70  50 

LQS  ANGElES 

26 

3A 

04 

46 

635 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

CONTRA  COSTA 

01 

122 

01 

PORTERVILLE 

7077 

05 

\ 

36 

393 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUHAS 

6 

39 

48 

120 

26 

4838 

PORTUGUESE  HEAOOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

48 

lie 

7000 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

48 

lie 

POTTER  VALLEY   J  SE 

noe 

01 

MENDOCINO 

22 

16 

123 

1100 

POTTED  VALLEY  Ph 

7109 

MENDOCINO 

POWAT  VALLEY 

JUl 

06 

SAN  DIEGO 

PRAOO  DAM 

7123 

RIVERS  IDE 

PRIEST  VALLEY 

04 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

QUAKING  ASPEN 

71T9 

05 

TULARE 

36 

07 

lie 

7200 

OUINCY 

7195 

PLUMAS 

'a 

56 

RAILROAD  Flat 

7222 

05 

CALAVERAS 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

RANCMITA 

7  244 

06 

SAN  OIEGO 

RANOSBURC 

7253 

07 

KERN 

RATTLESNAKE  CREEK 

05 

RED  Bluff  wa  airport 

7292,  02 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

3S 

122 

24 

580 

replands 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

03 

117 

11 

1316 

REDWOOD  CiTY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENDOC INO 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

01 

HUMBOLDT 

URICHMOND 

7414 

"1 

CONTRA  COSTA 

RIO  VISTA 

02 

23 

RIVERSIDE  FIRE  STA,  «3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

06 

RIVERSIDE 

33 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

54 

120 

22 

5120 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

09 

PLACER 

1 

39 

09 

30 

6740 

ROCK  CREEK 

7510|  07 

INYO 

19 

118 

ROCKLIN 

7516  02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

242 

ROGERS  CAMP 

TULARE 

10 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

0! 

FRESNO 

27 

37 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

10 

39 

ROUND  MOUNTAIN  I  NNE 

7580 

02 

23 

" 

2117 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

SACHES  SPRINGS 

7623 

05 

Tuolumne 

37 

38 

SACRAMENTO  W8  AIRPORT 

7630 

02 

SACRAMENTO 

38 

31 

121 

30 

17 

isacramenTo  we  ciTv 

7633 

SACRAMENTO 

23i  36 

121 

30 

19 

SADDLE  CAMP  Ranger  sta 

02 

TEHAMA 

23 

122 

46 

3650 

saoehen  creek 

7641 

36 

39 

120 

6337 

SAINT  HELENA 

7643 

NAPA 

17 

38 

122 

28 

225 

SAINT  HELENA  h  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

3S 

SAINT  HELENA    T  nE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

122 

23 

870 

saint  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

122 

06 

623 

SALINAS  2  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24. 

36 

40 

121 

37 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

MONTERT 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

SALSIPUEDES  gaging  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

35 

120 

24 

250 

SALT  SPRINGS  PWR  MOUSE 

7669 

AMADOR 

16 

38 

30 

13 

3700 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

0! 

CALAVERAS 

2 

36 

10 

40 

830 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

04 

MON  T  £  R  E  T 

24 

36 

01 

121 

15 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREf 

2( 

36 

02 

120 

5* 

450 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

36 

31 

121 

05 

1355 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES  ' 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
RICHARD  A  SMlIM 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
C.  T.  SNYDER 
RECLAMAI ION   Dl ST  1001 
MR   CHARLES    S  MALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIbT 
ANDREW  MEhlSCMAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 


MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT, 
U  S  PUREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONUlO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  9LANEY 
OCEANSJwt  FIHE  OEPI 
OCEANSIL*t  WATER  DEPT 
EARL  G.  CARTlER 
PACIFIC  1EL*T£L  CO 


Co  FIRE  OEPT 
DEPl    OF  wIR  RESOURCES 
J.   T.  SAILORS 
LONG  BEACH  SCH  DISl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  UEACn  PARKS 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DWR  +  NATL  PARK  StRVlCE 

CITY  OF  OXNARD 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

FLOTO  R  POOLE 


FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  SELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF  STREETS  •  PKS. 
C.   T.  SNYDER 
MISS  LILY  BERG 
PARADISE  FIRE  OEPT. 
METCH  mETCHY  WTR  sup 

METRO  WATER  DISTRICT 
ROBERT  H.  DURHAM 
RAULSION  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  RUBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
OEPT  OF   WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 

DAVID  W.  ALLWARDT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPI  WATER  »ES 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  ST*  NO  2 

VENTURA  County  fcd 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
USFS>  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

POLICE  DEPARTMENT 

P  G  *  E  COMPANY 

P  G  ♦    E    COMPANY  ! 

INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  S»  CAL  OEPT  wTR 

PLAT INA  MWT  MTC  SIN 

PLUMAS  EUREKA  ST.  Pk. 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J   E  AOAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  M  OAYBELL 

F.  W.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  hTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 


NELSON  M  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  B  SPAULDING 

B.  W.  PATTERSON 

KERN  CO  FIRE  OEPT 


CORPS  OF 
U  S  HEATHER  auREAU 
CITY  OF  REOOING 
REDOING  FIRE  DEPI 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOlSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  • 
CITY  OF  RICHMOND 


PKS 


U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  RES  ♦  AG  EXP  sTA 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT   WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF   EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  8ERTAGNA 
STATE  DIV  OF  hwyS 
METCH  hETCHY  WTR  sup 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 

BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED   AVIATION  AGENCY 
SALINAS   0AM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  e  •  £  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  dam 
I  SANDBERG  PTL  FC130B 
\  SANDBERG  WB 
#SAN  DIECO  WB  AIRPORT 
i  SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
:  SAN  DIMAS    TANBARC  FLAT 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  SIA 
i  SAN  FERNANDO 
I  SAN  FERNANDO  PH  3 

I  S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

pi.  r  FEDERAL  BUILDING 

'  SAN  GABRIEL  Canyon  ph 

I  SAN  GABRIEL  OM  FC425BE 

I  SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

'  SAN  GREGORIO  2  SE 

I  SAN  JACINTO 

I  SAN  JACINTO  RANGER  STA 

:  SAN  JOAliUIN  EXP  RANGE 

I  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

SAN  MARCOS  Pass 
•san  mateo 

san  nicolas  i sland 
*san  rafael 

santa  ana  fiR£  station 


COUNTY 


06j  SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


sanTa  Clara 
los  angeles 
lus  angeles 

san  francisco 
i  san  mateo 
i  san  francisco 
i  los  angeles 

lqs  angeles 
i  los  angeles 
i  san  mateo 
i  riverside 
!  riverside 


7767,  C 

7769!  C 

7772!  C 

7776,  C 

77791  C 

7785;  C 

7807|  C 

7610;  C 

7813^  C 

7Bir  C 


7621'  04j  3ANTA  CLARA 

7634'  04|  SAN  BENITO 

7837  061  ORANGE 

7846  05J  MERCED 

7851'  O'J  SN  LUIS  OBPO 

7859  0(J  SAN  BARBARA 

7864,  OM  SAN  MATEO 

76701  06|  VENTURA 


SAN 


ANA  RIVER  PH  3 
ANITA  FERN  FC432 
BARBARA 

barbara  faa  ap 
barbara  tv  peak 
Claka  university 
CRUZ 
FE  DAM 


MONICA  PIER 


A  YNE2 
lAGO  DAM 
SAUGUS  PwR  PL  NO  1 

'ERS  BAR  RANGEt^  STA 


searsville  lake 
sebastopol  4  sse 
secret  valley 
sepulveda  dam 
shasta  dam 
sheep  ranch 
shelter  cove 
smingle  springs 

SHlNGLtTOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  Ranger  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKAGGS  SPGS  LAS  lOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAO 

SOMERSET  5  ESE 

SOMIS    3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  MWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

'filNGVlLLE  RANGER  STA 
'ftlNGVlLUE  TULE  hDWkS 
SOUAW  VALLEY 
SUUIRREL  INN  2 
ANDISH  1  E 
ANDISH-HICKEY  ST  pK 

'anislaus  power  house 
ate  lakes 

IRLING  city  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 

'OCkTON  WBAP 
■QCkIUN  fire  SIA  NO  4 
ORD  COOLEY  ranch 
'ONYFuRlJ  ranger  STA 

:ony  gorge  reservoir 
■outs  meadow 
:rawberry  valley 

suey  ranch 

summit  meadow 

SUNSET  BEACH  SIAT£  Pk 

SURF  2  ENE 

,USANA  knolls 

jsanvillE  airport 
SUSANVILLE  1  WNW 

JTTEH  hUl  RANGEK  STA 

■AIN  MOUNTAIN 

AHOE  CITY 

AHOE  valley  FAA  AP 
ALBOT  CAMP 

EHACHAPI 

EHACHAPI  AIRPORT 
EJON  RANCHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
ME  GEYSERS 
HERMAL  FAA  AIRPORT 
HOJSANC  OAKS 
HfiEE  MILE  VALLEY 
HREE  RIVERS  6  SE 

HfiEE  RvfiS  EDISON  PH  2 

HRE£  KVRS  EDISON  PH  1 

IGEfi  CHEEK  Ph 

OPANOA  PATROL  STA  fC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBQNA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RlNlTT  DAM  VISTA  PI 

ftONA 

ROUGH  SPRING 

RuCkEE  RANGER  STATION 

UJJNGA  MILL  CR  FC  470 

ULEf lELD 

ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
JRLOCK 


!  7691, 

i  7697 
7902;  06 
7905  06 
790* 
7912!  04 
79161 
79261  06 
7930i  04 
7?33j  04 

7946J  06 
7950! 
7953I 
'  7957'  06 


SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BAR8ARA 
SNIA  flAR6AftA 
SNTA  BARBARA 
SANIA  CLARA 
SANTA  CflUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


LOS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


VENTURA 
7965|  01!  SONOMA 
7976^  061  SNTA  BARBARA 
I  7987  06|  ORANGE 

8014]  06  LOS  ANGELES 
I  8025:  Oil  SISKIYOU 
I  8O45I  Oil  HUMBOLDT 

e068|  04,  SAN  MATEO 
[  60721  Oil  SONOMA 

8074,  03  LASSEN 
I  8092;  06  LOS  ANGELES 
I  81  35,  02i  SHASTA 

8I45I  051  CALAVERAS 

81621  01  HUMBOLDT 
■  81731  02i  £L  DORADO 
I  81  75!  02!  SHASTA 
I  8207  02  SIERRA 

I  82ld  02I  SIERRA 
8230  06.  LOS  ANGELES 
8243|  Ofr  ORANGE 

,  82  72.  01'  SONOMA 
6276  04|  MONTEREY 
8317  OT  RIVERSIDE 

.  8318  05  MARIPOSA 
83321  02|  NEVADA 
8338  04-  MONTEREY 
8344,  0^  EL  DORADO 

8349  06l  VENTURA 
8351   01  SONOMA 

I  8353.  05,  TUOLUMNE  , 

,  8355  03!  MONO  I 
6376  04;  SAN  FRANCISCO 
6380'  05l  MARIPOSA 

j  84061  07|  INYO 
6436'  06;  LUS  ANGELES 
6446  04i  MONIEREY 

I  64561  05  TULARE 


6460i  C 
84631  C 


8510  I 
8544  ( 
8554  I 

8556  I 
8  56  J  I 
8578  ( 
8560  I 
8587  ( 
8591  I 

6627  ( 
8648  ( 

8697  ( 
8700  < 

8702  I 

8703  ( 
8713  ( 
8716  ( 

I  8752  ( 
*  6753  ( 
87621  t 

I    8771;  I 

'  6826  I 
8832.  I 
'  88391  I 
I  66731  ( 
'  6681!  I 

8692|  I 
I  69051  1 
I  69091  I 

e9i2{  < 

6914 
6917 
6923 
6967 
6973 
8992 
8997 
6999 
9001 
9024 

9035 
9037 
9043 
9047 
9049 
9052 
9053 
9061 


TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BLRDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN 


GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 
FRESNO 
SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENlURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

£L  OOftADO 

PLACER 


LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENluRA 

Plumas 

TULARE 

TULARE 

Tulare 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAuUIN 

SAN  JOAtJUiN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 


121  20 
18  30 


25 

34  32 
37  21 
36  59 
34  07 
H  35  22 
■  35  22 


1  38  40 
23  40  30 
39  39  34 


"I  - 

2W  36  05 

6|  33  52 

14.  37  50 

M  \l 

16{  36  37 

33]  34  17 

IT  36  17 

37  37  59 

3el  36  21 

4-  37  42 

14,  37  30 

I9I  37  11 


>  36  06 

I  36  12 
I  39  12 


35  00 
37  05 

36  54 


,  06 

35  08 

35  02 

I  40  52 

39  15 

38  48 

33  38  I 

,  11 

t  54 


38  27 
34  05 
33  48 


20  27 
18  29 
18   30  I 


18  28 

22  25 

20  28 

24  04 

20  55 

21  51 
20  38 


20  22 
16  35 

21  32 
21  20 

21  15 

121  19 

122  40 


20  34 
20  40 
20  46 


16  51 

20  34 

16  SI 

18  53 

16  52 

120  29 

18  36 

16  20 

2t  25 


17  23 
22  39 
20  11 


S  S  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  •  TEL  CO 
A  CO  FIRE  DEPT 
S  WEATHER  BUREAU 
;  WEATHER  BUREAU 


SAN  I 


1095 
1930 
1730 


1050 
4070 
6235 
5660 
4030 
850 
1060 
10300 
3518 


3976 
3960 
1426 
5300 
5900 

10  I-    120  r 


1695 
4  000 
5995 
1690 

295 
4035 
8950 
&600 


:  STA 


S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
ENGINEERS 

CITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEAIHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORSIN  P.  WATf.lNS 

■  FIRE  DEPARTMENT 

arfiON  JUHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  SAN  JOSE 
WALTER  ft.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPaRTHENT 

.  WEATHER  UUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIHE  OEPT 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

LOuIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR, 

FED  AVIATION  AGENCY 

TV  STATION  KEYT 

UN  IV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C   MC  KUSICK 

RICHARD  S  PlLtCH 

'  S  WEATHER  BUREAU 
ITT   SANTA  MONICA 
M  LIFEGUARD  SER 
ENIURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
iTA  BARBARA  COUNTY 
LIAM  D  SAPPINGTON 
,  WTR  ♦  PWR  DEPT 
,  FOREST  SERVICE 
IFIC  LUMBER  CO 

,TIN  CLAPP 
I  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
OfiPS  OF  ENGlNfcLRS 
I  s  Bur  reclamation 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  3  CLUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
,  WIThtcombE 

,  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  HAUGHAN 
JOHN  N  FRANC  1  ON  I 
JACK   A,  HASELET 

BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  01 V.OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
,  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
:  S  HUTCHISON 

I  s  WEATHER  Bureau 

ELMER  A  SUTTON 

.  FOREST  SERVICE 
I  ♦  E  COMPANY 
SUUAW  VALLEY  STATE  PK 
LEROY  KEMP 

C  FRALEY 
DIV  BEACH  »  PKS 
,  *  E  COMPANY 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

'  OF  STOCKTON 

wEaTheR  bureau 
stqcmon  fire  sta  no  4 
D  H  COOLEY 
FOREST  SERVICE 
URLANU  UNJI   WU  AS^N 
.  DEPI  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 
I  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

I  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 

>  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  Dlv  OF  FSTRY 
CALIF   DfcPI  -ATER  RES 

kern  co  fstry  •  fd 
;  beatty 
fed  aviai ion  agency 
water  resources 

harry  m.  cowan 

TEhAChAPI  CUMMlNGS 

tejon  ranch  company 

SULO  E  LAkSO 
.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FATE  DEWEY 

VIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIfit  DEPT 
.  CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
£  COMPANY 
,0  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  ft  TUGEL 
BANTA  CARBONA    1R  CO 
I  S  BUR  REClAHATIUN 
I  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  >  C  CORP 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

.  D.  PARRA 


LOS  I 


.  CO  I 


KERN  COUNTY  LAND  CO 
TulELAKE   IRRiG  DIST 
>  WEATHER  BUREAU 
'I  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 


-  301  - 
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•  IWLAHl 


a  Si  T 


SNTA  eARBARi 
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6|  LOS  ANOI 
Oi  PLUMA6 


CALAVERAS 

CDNIHA  COSTj 
CONIRA  CoSIj 
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SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 
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EH 


■  CROVES  CORP 


S  PU8L1 
CFC  AND 


FOREST  SERVICE 
CO,  FLOOD  CONTROL  01 
SO  CALIF  EOlSOK  CO 
VICIOR  CO  WATER  DIS: 
CORPS  OF  ENClNEeOS 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  OOITA 

VISALIA  FIRE  ClEPARTr 


>N  TriOMAS 

lERftT 
VANASeH. 


I  CO  f  IRE  1)EP 


ifERNt 


N  J  6L0UNT 
LIPELLI 


LER  : 


lines  i 


SnETTOwN  I 
IE  MOUNTAIN  1 
TE  MOUNTAIN  2 

TE  MIN  STORAGE 
TTIEfi  CTY  H  FC  J 
.OROSE  RANGES  STi 


FOR  I 


ILLOWS 
ILLOWS  usei 
INCHESTLR 


MOfFORD  ME 
MaOl>FOROS 
WOODLAND  1 
WR IGMTS 


SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 


COLUSA 
MENUOCINl 
MEN  DOC  INI 


SANTA  CLARA 

ORANGE 

MENDOCINO 

MARIPOSA 


LJ3  21 
123  19 
L23  36 


OBSERVATION  I 
TIME  AND  I 
TABLES 


DEPT  MAIER  RESOURCES 

S  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  OAMON 
CLOSED  i/iS/69 
5  euR  RECLAMATION 


IIVERS. 


'  OF  1 


.IFOfiNlA 
aAlLET 
!«.  SERVICE 


I  aLAC*JAORE 


J  NEhTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
MRS  HILMA  C  eARR 
U  C  AGR  EkTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
U  S  hEaImER  UUREAU 
rORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS.   -f.  :>TLV1A  HULBERT 
U  S  NAT  PARK.  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


DRAINAGE  CODE: 


AMERICAN   Z-CALAVTRAS    3-CARSON   4-CENTRAL  COAST   S-COLORADO  e-DESERT   7-EEL    8-FEATHER   9-KAWEAH   10-KERN   U-KINGS  12-KLAMATH  13-LOS  ANGELES 
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TRUCKEE    17-TUOLLlMNE    3e-WALKER  39-YUBA-BEAR 
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r  OD  ground  val 
:a  WB  City  at  ( 
lowfall  ID  tba 


I  Ground" 
rcau  type  ] 


Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP.  and  Saadberi 
table,  "Dallj  Preclpltatloo"  table,  "Dally  Ti 
1  published,    are  for  the  24  hours  endlQg  at  tl 


WATER  EQUIVALEMT  values  published  In  thi 
obtalnlag  measureneats  are  takeo  from  d: 
Id  the  sDowpack  mAj  result  Id  appareDt  : 


I  Ground"  table  ore  the  wate 


I  ground.     Saisples  for 


3M0WFALL:  Enl 
aDov  and  sleet 
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I  Ground"  table 


And  alsi 
Highest 
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by  reference  "R".     Such  i 

"Soil  Tenperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Cr< 

"Supplonental  Data"  tabl< 
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CLIMATOLOGICAL  I/^A  % 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

M*uRKEHSTANss«,„.r.  SBPTEMBER  1969 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTHATION       I^UV     1  7  J.y6y 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  \,  Vfijume  73         No.  9 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  o\\Califomia 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


StaHoa 

Temperafure 

*reHipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Dale 

I 
2, 

Dale 

Degree  Daya 

No.  ol  Days 

■3 

|5 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

1    .10  or  More  1 

s 

« 

1 

5  t 

I  > 

hi 

%  * 

si 

*      *  * 

NORTH  C04ST 

ORAINflCE  01 

AL  DERPDI NT 

90.  I 

49.0 

69 , 6 

105 

2 

43 

4 

\  3 

14 

0 

0 

0 

.27 

,  20 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

Bi, ,  0 

53.2 

66,6 

98 

2 

43 

15 

44 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

CALLAHAN  RANGER  STA 

Bti-B 

42.4 

63,6 

96 

1 

33 

15 

75 

11 

0 

0 

0 

.16 

.09 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

60. 1 

43.4 

61,8 

94 

1 

37 

24+ 

121 

3 

0 

0 

0 

.31 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLQVERDALE  3  SSE 

69  •  ^ 

51.3 

70 , 4 

,  1 

102 

3+ 

45 

21 

14 

15 

0 

0 

0 

.00 

.35 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

covelo 

67,6 

44.7 

66.2 

98 

4+ 

39 

21 

43 

15 

0 

0 

0 

.11 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  C  ITy   1  N 

66 .  7M 

49 .  4M 

58 .  IM 

78 

2 

4  1 

6 

0 

0 

0 

0 

3.06 

1*08 

18 

.  0 

0 

5 

2 

1 

DUTTONS  LANDING 

79.  IM 

50. 2M 

64. 7M 

94 

8 

40 

18 

62 

3 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CiTY  R 

62.2 

50.8 

56.5 

,  1 

75 

8 

44 

16 

247 

0 

0 

0 

0 

.36 

.26 

,13 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

67 . 1 

47, IM 

57,  IM 

77 

18* 

39 

16+ 

235 

0 

0 

0 

0 

.38 

,21 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOREST  ClEN 

87.4 

42.6 

65,  1 

2,8 

99 

1 

38 

30  + 

61 

14 

0 

0 

0 

a  24 

-  .54 

,18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BRAGG 

63. B 

48.9 

56.4 

77 

8 

43 

2 

253 

0 

0 

0 

0 

.58 

.19 

,31 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVIATION 

63. 9M 

46. 8M 

55. 4M 

73 

7 

41 

3 

281 

0 

0 

0 

0 

.41 

.33 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  JONES  Ranger  sta 

87.9 

37.7 

62.6 

99 

2 

29 

15 

85 

15 

0 

4 

0 

.24 

.17 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

79 

7 

43 

1 4 

0 

0 

0 

0 

.17 

.31 

.07 

20+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GRATDN 

84.2 

45.6 

65.0 

,  3 

101 

2 

41 

24  + 

55 

9 

0 

0 

0 

.02 

,34 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

87.7 

47,6 

67.7 

1.1 

105 

1 

40 

14 

27 

13 

0 

0 

0 

.46 

-  .28 

.29 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

HEALDSBURG 

69.3 

52.0 

70.7 

2.7 

106 

1 

42 

17 

9 

18 

0 

0 

0 

.01 

-  ,35 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

60  5 

44  1 

62  3 

96 

2 

36 

15 

126 

7 

0 

0 

0 

.24 

.  22 

2 1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HOOPA 

8  7.1 

50,4 

68.6 

100 

2* 

43 

14  + 

\  2 

14 

0 

0 

0 

.40 

.25 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

KENTFIELO 

82. IM 

50. 6M 

66. 5M 

1,4 

95 

9+ 

45 

15  + 

46 

0 

0 

0 

.03 

-  ,32 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

66.  1 

50.4 

58.3 

78 

8 

42 

15 

195 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.40 

17 

,0 

0 

5 

1 

1 

LAKE   P I L L SBUR Y  NO  2 

66.1 

43,8 

66.0 

100 

2 

36 

23 

47 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

77.3 

45,7 

61.5 

92 

2 

36 

21 

134 

2 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

76.7 

34,9 

55,8 

91 

2 

25 

15 

268 

1 

0 

11 

0 

.17 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

63.6 

52,4 

68,0 

1,4 

99 

7 

47 

17  + 

25 

7 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

QRICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

70.5 

45,1 

57,8 

81 

8 

35 

14 

209 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.69 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

ORLEANS 

89.0 

50,6 

69.8 

102 

1 

44 

14 

5 

13 

0 

0 

0 

.57 

-  ,30 

.35 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

52  5M 

67  BM 

1 

96 

^ 

44 

14 

9 

0 

0 

0 

T 

.17 

T 

20  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

66  9 

49 , 8 

58.4 

8 1 

7 

43 

16 

192 

0 

0 

0 

0 

.  30 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

POTTER   VALLEY  PH 

92.4 

50.7 

71.6 

104 

3 

42 

19 

14 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

86.4 

50.3 

68.4 

101 

2 

45 

16+ 

19 

1 1 

0 

0 

0 

.37 

.27 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  HELENA 

87.9 

50 . 3 

69 . 1 

1 , 6 

103 

1 

44 

23+ 

17 

17 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

g  7M 

5  3 .  3M 

68  5M 

97 

5 

48 

23 

8 

0 

0 

0 

.09 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

85  3 

51.2 

68  3 

2,2 

45 

23+ 

18 

U 

0 

0 

0 

.03 

-  ,24 

.  03 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

SCOT  I  A 

71.3 

49.7 

60.5 

-  ,6 

86 

6 

42 

16+ 

139 

0 

0 

0 

0 

.70 

.19 

,40 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHELTER  COVE 

66.7 

51.9 

60.3 

88 

3 

45 

6 

146 

0 

0 

0 

0 

i.ao 

1.22 

IB 

.0 

0 

3 

1 

1 

SONOMA 

88 

47  9 

68 

103 

40 

5 

25 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

82  5 

49*8 

66  2 

96 

39 

15 

5 

0 

0 

0 

.17 

.10 

2 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

tulelake  //r 

79)7 

39!o 

59!4 

93 

1 

29 

21  + 

170 

2 

0 

3 

0 

.04 

-  .49 

.04 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

90.8 

52.6 

71.8 

2,4 

105 

2 

46 

21 

10 

19 

0 

0 

0 

.01 

-  .32 

.01 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

HEAVERVlLLE   RANGER  STA 

86.8 

45 . 0 

65.9 

1,6 

99 

^* 

37 

1 5 

^  ^ 

13 

0 

0 

0 

.17 

•  38 

.06 

2 1 

,0 

0 

0 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

76  •  7M 

4  3 .  OM 

60. 9M 

35 

14 

2 

0 

0 

0 

.25 

•  25 

2 1 

,  0 

0 

1 

0 

0 

WILLITS   1  NE 

97 

1 

40 

30  + 

54 

13 

0 

0 

0 

.  09 

.09 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

HiLLOH   CREEK    1  Nw 

90.2 

46.9 

69.6 

104 

2* 

42 

14 

15 

15 

0 

0 

0 

.39 

.27 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

YR  E  K  A 

63.5 

46.9 

65.2 

1.0 

98 

2 

36 

15 

70 

10 

0 

0 

0 

.15 

-  .30 

.09 

21 

.0 

0 

0 

° 

0 

D  I  V 1 S I  ON 

64  3 

.36 

-  .17 

,0 

«       «  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

61.0 

38.2 

59.6 

93 

I 

26 

21 

168 

4 

0 

4 

0 

T 

-  .43 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

4LTURAS  R4NGER  ST4T1DN 

80.7 

37.4 

59.1 

1.6 

96 

1 

30 

21  + 

183 

4 

0 

7 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

89. 5M 

56. 3M 

73. 9M 

1.5 

103 

3 

50 

22  + 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRVESSA  LAKE 

69.7 

57.9 

73,8 

102 

3 

52 

16+ 

3 

19 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  NB  A1RP0RT//R 

74.1 

55.9 

65,0 

2.1 

86 

1 

43 

20 

69 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  .52 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

7b. OM 

50. 4M 

62, 7M 

,4 

87 

6 

43 

21  + 

97 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .70 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

87.5 

55.2 

71,4 

102 

3+ 

45 

14+ 

14 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHaH  ranch 

91 .4M 

53. 2M 

72. 3M 

,2 

104 

3 

46 

15 

2 

21 

0 

0 

0 

T 

-  .19 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEV 

82.4 

36.2 

60.3 

95 

1 

29 

24  + 

149 

4 

0 

4 

0 

.23 

-  .54 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANYON  DAM 

80. 3M 

40. 8M 

60. 6M 

1.4 

90 

3+ 

32 

21 

136 

2 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

95. OH 

50. 6M 

72. 8M 

-  .1 

106 

1 

34 

13 

4 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

61.1 

36.3 

59.7 

91 

1 

30 

21 

155 

2 

0 

2 

0 

.01 

-  ,55 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

91.4 

56.7 

74.1 

1.6 

104 

1 

46 

15 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  ,33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

69.2 

54.3 

71.8 

103 

2 

48 

22 

4 

18 

0 

0 

0 

.11 

.11 

8 

.0 

0 

I 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

92.4 

48.2 

70.3 

103 

3 

41 

23 

7 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

68. 8M 

59. IM 

74. OM 

2.7 

99 

3* 

48 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

90.9 

56.0 

73.5 

1.4 

104 

2 

46 

15 

2 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  ,16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  MSW 

90.5 

54,2 

72.4 

1,3 

104 

2 

45 

15 

6 

16 

0 

0 

0 

.05 

-  .12 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

80. OM 

45. 3M 

62. 7M 

1.3 

90 

2 

39 

21 

85 

1 

0 

0 

0 

.06 

-  .56 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABL4 

84. 5M 

51, 7M 

68. IM 

.6 

95 

2 

43 

21 

29 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  ,66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

92. 3M 

56, 8M 

74. 6M 

104 

3+ 

48 

23  + 

0 

0 

0 

T 

-  ,33 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ODHNIEVILLE  RANGER  STA 

83.1 

45,6 

64.4 

94 

2 

40 

22  + 

59 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  ,25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

89.2 

53,9 

71.6 

1.3 

101 

2 

44 

21 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1969 

Continued    


SUUCD 

Temperature 

Precipitation 

'J 

fl 
<S 

Average 

Average 

Dopajlure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

* 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 

1 
2 

e 

GrealosI  Day 

B 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 

on  Ground 

0 

a 

.to  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

fel 

•»! 

si 

.°l 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

87.5 

56,6 

72  .  1 

2B* 

12 

0 

0 

0 

.00 

.  0 

Q 

folsqm  dam 

91.1 

59,0 

75.  1 

106 

3 

50 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OEORGETOWN  RANGER  STA 

85.2 

56,3 

70.8 

96 

3t 

41 

22 

23 

8 

0 

0 

0 

.09 

.09 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS   VALLEY  NO  2 

85.5 

51.8 

68.7 

99 

2 

44 

16 

26 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

85.8 

38.6 

62.2 

.2 

99 

1 

30 

21 

107 

10 

0 

3 

0 

.04 

- 

.43 

.02 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

78,5 

59  9 

9 1 

32 

21 

161 

2 

0 

1 

0 

•  05 

.61 

.03 

21 

.0 

0 

Q 

0 

Q 

LAKEPORT 

91.1 

51,'o 

7l!l 

101 

6+ 

42 

21 

13 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.24 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHDRE 

89.1 

54,8 

72.0 

101 

6 

44 

15 

5 

14 

0 

0 

0 

.14 

.12 

1 8 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

74, 9M 

42, 7M 

58, 8M 

.0 

84 

6 

37 

21  + 

179 

0 

0 

0 

0 

.13 

- 

.59 

,10 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

M 

47, 9M 

M 

87 

3 

0 

0 

0 

0 

.09 

,06 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

74,8 

39.5 

57,2 

87 

1 

32 

20  + 

234 

0 

0 

3 

0 

.06 

,  04 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVILLE 

93,2 

58.2 

75.7 

2.2 

105 

3 

50 

16  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.23 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HC  CLOUD 

82,8 

40.8 

61,8 

1.7 

96 

1 

30 

15 

117 

7 

0 

2 

0 

.12 

- 

.79 

,07 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

77,8 

40.3 

59,1 

1.9 

90 

2  + 

31 

21 

184 

2 

0 

3 

0 

.11 

- 

.87 

•  11 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MDNTICELLO  DAM 

90.7 

55.5 

73.  1 

104 

2 

49 

16  + 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB   CITY  //R 

77.4 

46.6 

62.0 

,  5 

9  I 

6-f 

35 

15 

124 

3 

0 

0 

0 

.  13 

■  74 

,09 

18 

.  0 

Q 

Q 

Q 

NEVADA  CITY 

81,9 

45,3 

63.6 

-  .2 

93 

3  + 

39 

22  + 

80 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

.49 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

92.2 

58.0 

75.1 

1.4 

105 

2 

49 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

92.4 

61.0 

76.7 

105 

2 

51 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

85,7 

61,3 

73.5 

98 

3 

48 

12 

7 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE 

86,6 

52,1 

69.4 

2 . 7 

99 

3 

42 

22 

20 

10 

0 

0 

0 

.06 

.35 

,  06 

6 

.0 

0 

0 

0 

Q 

PLACERVILLE  IFC 

85,8 

61,1 

73.5 

100 

2 

47 

20 

9 

10 

0 

0 

0 

.09 

,09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

87,6 

52,1 

69.9 

98 

7  + 

41 

15 

25 

13 

0 

0 

0 

.06 

,06 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PDRTQLA 

81,2 

36.3 

58,8 

3.0 

93 

1 

28 

21 

182 

4 

0 

6 

0 

.01 

- 

.22 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

QUINCY 

88,7 

38. 4M 

63, 6M 

4.6 

103 

7 

31 

22  + 

78 

15 

0 

2 

0 

T 

- 

.51 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF   HB   AIRPORT  R 

93,0 

61,6 

77,3 

1.3 

106 

5  I 

15 

17 

0 

0 

0 

.00 

.37 

,00 

.0 

Q 

0 

Q 

Q 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

93,9 

63.8 

78.9 

3.3 

105 

6 

55 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

.28 

- 

.33 

.24 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKlIN 

93,2 

56. B 

75.0 

3.1 

107 

3 

45 

2  1 

2 

19 

0 

0 

0 

T 

- 

■  2  1 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

90,8 

57,2 

74.0 

2.4 

104 

2  + 

49 

15 

1 

18 

0 

0 

0 

.02 

- 

.17 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

90,5 

59.9 

75.2 

3.8 

104 

2  + 

51 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

.03 

- 

.19 

.02 

6 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

87,9 

63.7 

75.8 

100 

2  + 

56 

21  + 

1 

15 

0 

0 

0 

•  06 

•  06 

19 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

SIERRA  CITY 

82,0 

46.0 

64.0 

93 

7 

37 

16 

77 

4 

0 

0 

0 

.03 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

80,2 

39.7 

60.0 

2.4 

93 

2 

3  ^ 

22  + 

163 

2 

0 

3 

0 

.01 

.43 

.01 

s 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

SODA   SPRINGS   1    E  //R 

69,9 

41.0 

55.5 

81 

6 

34 

20 

279 

0 

0 

0 

0 

.21 

.21 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

91,0 

57.0 

74.0 

1.8 

102 

6+ 

49 

21  + 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

79,5 

47.5 

63.5 

92 

1 

41 

22  + 

79 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

92,3 

62.2 

77.3 

105 

2  + 

55 

16+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.26 

.26 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

VACAV I LLE 

91,4 

53.9 

72.7 

1.3 

104 

2  + 

46 

16  + 

3 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

87 ,  5M 

58, 2M 

72, 9M 

97 

7  + 

50 

21  + 

4 

16 

0 

0 

0 

T 

- 

•  64 

T 

1 9 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

89,6 

60.4 

75,1 

104 

1 

52 

15 

2 

16 

0 

0 

0 

.03 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

91,9 

57.1 

74,5 

104 

3 

50 

16  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

90,5 

57.9 

74,2 

1.0 

101 

7 

5  ^ 

17  + 

18 

0 

0 

0 

•  00 

.22 

•  00 

.0 

Q 

0 

Q 

Q 

WILLOWS  USBR 

92, 7M 

58.9 

75, 8M 

101 

3  + 

49 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

92,9 

57,6 

75.3 

106 

3 

50 

22  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

92,3 

55.5 

73.9 

1.2 

105 

3  + 

46 

15 

2 

19 

0 

0 

0 

T 

- 

.18 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.2 

2.1 

•  04 

.42 

.  0 

♦       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

79,7 

31.4 

55.6 

90 

2 

2  5 

22 

276 

1 

0 

18 

0 

.15 

•  15 

8 

0 

0 

1 

Q 

Q 

BOD  I  E 

71,3 

28.5 

49.9 

78 

6  + 

20 

22 

445 

0 

0 

25 

0 

.03 

.03 

29 

.'o 

0 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

77,4 

29,8 

53.6 

85 

2 

20 

2  1 

335 

0 

0 

20 

0 

•  02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDARV I LLE 

80, 8M 

44. 2M 

62. 5M 

.3 

94 

2 

35 

21  + 

111 

5 

0 

0 

0 

.20 

- 

.17 

.20 

19 

,0 

0 

1 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

77,3 

35.2 

56,3 

68 

2  + 

30 

26  + 

258 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE   5  SSE 

82. SM 

45. 9M 

64, 4M 

94 

1 

36 

21 

66 

4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

83,7 

42.6 

63,2 

93 

2  + 

34 

22  + 

84 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

80,7 

41.7 

61.2 

1.1 

94 

^ 

21  + 

129 

2 

0 

2 

0 

.41 

,04 

1 5 

,0 

MONO  LAKE 

79,4 

44.4 

61.9 

86 

5  + 

36 

21 

92 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

75,9 

38.3 

57.1 

86 

2 

29 

21 

230 

0 

0 

3 

0 

.27 

.27 

Q 

,0 

0 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

83,8 

43.3 

63.6 

2.1 

94 

2  + 

33 

21 

78 

Q 

Q 

Q 

T 

• 

.35 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

71,8 

42.6 

57.2 

2.9 

81 

3 

36 

21 

224 

0 

0 

0 

0 

.17 

- 

.23 

.17 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  Ap 

71,2 

35.3 

53.3 

6  2 

2 

21 

0 

0 

10 

0 

TERMO 

79,6 

35.8 

57.7 

91 

1 

26 

21  + 

211 

1 

0 

10 

0 

.09 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

76,6 

36.7 

56.7 

1.4 

66 

7+ 

29 

22  + 

247 

0 

0 

5 

0 

.10 

.27 

.10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODFORDS 

79. OM 

51. OM 

65. OM 

87 

2  + 

38 

21 

42 

Q 

Q 

Q 

.25 

.25 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.1 

1.3 

.09 

.33 

♦       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

74,0 

54.2 

64.1 

100 

30 

49 

17 

50 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

49.8 

66.6 

96 

25 

43 

22 

6 

0 

0 

0 

.08 

.08 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

7l!3 

55.2 

63.3 

-     .  1 

65 

25 

52 

17 

71 

0 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL  I NCAME 

78.5 

56.1 

67.3 

95 

7 

50 

1 

10 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

78.7 

49.3 

64.0 

69 

25 

43 

1 

57 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

21  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

81.7 

55.1 

68,4 

95 

8 

52 

16  + 

12 

4 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ORD 

65.3 

53.2 

59.3 

76 

25 

45 

25 

166 

0 

0 

0 

0 

.09 

.08 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


_    ..       ,  SEPTEMBER  1969 

Conlmued  


SUHOB 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

SS 

sl 

si 

S| 

si 

^  It 

li 

GUROY 

86.  1 

Sl.l 

68,6 

98 

1 

46 

18  + 

15 

12 

0 

0 

0 

,13 

.13 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

6^,.  1 

50.7 

57,4 

76 

7 

45 

15 

222 

0 

0 

0 

0 

.21 

.16 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER   1  SH 

83.2 

49.2 

66,2 

-  1.3 

97 

25 

39 

17 

34 

4 

0 

0 

0 

,16 

.00 

.18 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

KING  CITY 

LIVERMDRE   COUNTY  F  D 

90.8 

52.5 

71,7 

2.2 

105 

2  + 

43 

15 

10 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LDS  GATDS 

85. 5M 

53. 2M 

69. 4M 

1,6 

95 

1 

44 

16 

12 

7 

0 

0 

0 

.02 

-  .19 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

83.8 

54,8 

69,3 

95 

3 

48 

15 

15 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

70.2 

52,0 

61.1 

83 

25  + 

49 

17  + 

123 

0 

0 

0 

0 

,12 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

67.* 

52,8 

60. 1 

82 

23 

48 

17 

145 

0 

0 

0 

0 

,10 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

65.2 

53.3 

59.3 

70 

8 

49 

17 

158 

0 

0 

0 

0 

,44 

.32 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

86.7 

62.5 

74.6 

100 

3+ 

48 

14 

17 

15 

0 

0 

0 

,01 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

77.  I 

59.4 

68.3 

2.5 

90 

2 

42 

20 

51 

1 

0 

0 

0 

,05 

-  .07 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

92.6 

51.1 

71.9 

105 

3  + 

41 

17 

5 

22 

0 

0 

0 

.13 

.13 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

NEWARK 

78.5 

57.8 

68.2 

89 

26+ 

54 

17  + 

6 

0 

0 

0 

0 

,05 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

71,1 

56.7 

63.9 

-  1,2 

84 

7 

53 

22  + 

49 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,20 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

79.4 

52.8 

66.  1 

91 

26+ 

46 

17  + 

23 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  RDBLES 

91,4 

48.0 

69.7 

104 

1 

37 

15 

19 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

90.9 

52.4 

71.7 

106 

1 

45 

17 

5 

20 

0 

0 

0 

.  15 

.13 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

93,2 

50.3 

71.8 

105 

2 

40 

15 

9 

22 

0 

0 

0 

.19 

.19 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

68,6 

53.9 

61.3 

86 

30 

49 

24  + 

108 

0 

0 

0 

0 

.12 

.08 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

63,9 

52.1 

58.0 

57 

30  + 

48 

24 

203 

0 

0 

0 

0 

,12 

.12 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

87,0 

53.0 

70.0 

99 

1 

46 

26 

5 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

89.9 

47. 1 

68.5 

104 

1 

40 

22  + 

20 

19 

0 

0 

0 

,46 

,32 

.30 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

83.1 

52.3 

67.7 

1.2 

94 

7  + 

47 

22  + 

11 

7 

0 

0 

0 

.01 

-  ,17 

.01 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

72.0 

56.0 

64.0 

85 

8 

53 

16  + 

55 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

82.6 

53,3 

68.0 

99 

1 

46 

22 

27 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

73.5 

52,3 

63 , 0 

.6 

88 

25 

46 

17 

72 

0 

0 

0 

0 

.  00 

,21 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

72.2 

53.4 

62,8 

87 

25 

47 

17 

75 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   ANTONIO  MISSION 

93.0 

49.0 

71,0 

104 

2  + 

42 

15 

7 

22 

0 

0 

0 

.54 

.44 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.3 

53.8 

58,6 

72 

28 

50 

1 

186 

0 

0 

0 

0 

.10 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

72.9 

54.8 

63,9 

.0 

85 

25  + 

50 

15 

54 

0 

0 

0 

0 

,02 

-  ,17 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

66.7 

55.0 

60,9 

-  1,1 

82 

25 

5  1 

2 

132 

0 

0 

0 

0 

,01 

,21 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

70.9 

49.2 

60, 1 

61 

25 

41 

22 

147 

0 

0 

0 

0 

,11 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

81.9 

56.1 

69,0 

1,7 

91 

1 

50 

17 

7 

1 

0 

0 

0 

.14 

,01 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

76.9 

51.4 

64,2 

-  1,2 

64 

11 

45 

23+ 

40 

0 

0 

0 

0 

.  10 

-  ,01 

.  10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.6 

54.1 

66.4 

92 

7 

48 

22 

22 

3 

0 

0 

0 

,04 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

82  .  IM 

55 .  6M 

66 .  9M 

2 .  1 

92 

25 

50 

17 

0 

0 

0 

.07 

,08 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

7<.,7 

51.0 

62.9 

-  .4 

89 

25 

43 

17 

72 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  .20 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

76,3 

52.2 

64,3 

88 

26 

47 

16 

54 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

89.2 

54.3 

71,8 

99 

1 

47 

15 

6 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.1 

52.1 

61.1 

85 

26 

45 

17 

120 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.7 

,6 

.09 

-  .09 

.0 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

84. 9M 

58, IM 

71. 5M 

,9 

97 

11  + 

49 

14 

3 

7 

0 

0 

0 

,00 

-  ,14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

88.5 

54.0 

71.3 

101 

2 

46 

17 

7 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

93.4 

62. eM 

78.  IM 

1,5 

105 

2 

51 

23 

2 

21 

0 

0 

0 

.36 

,15 

.36 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

94.4 

67.2 

80.8 

4.3 

108 

3 

57 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

-  ,06 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

90.4 

65. S 

7B.1 

102 

1 

54 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.11 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

93.1 

60.3 

76.7 

105 

4 

50 

22  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

94.1 

59.6 

75.9 

105 

3 

52 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

7  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

91.2 

59.4 

75,3 

1,5 

105 

3  + 

49 

16 

1 

19 

0 

0 

0 

.04 

-  ,17 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

91.4 

57,1 

74,3 

103 

2 

45 

21 

4 

21 

0 

0 

0 

.05 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

82. 6M 

49, 4M 

66. OM 

94 

3+ 

38 

21 

44 

4 

0 

0 

0 

.25 

.22 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

COALINGA 

94.5 

59,4 

77.0 

2.4 

105 

2 

51 

21 

0 

24 

0 

0 

0 

.11 

.03 

.08 

7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

94.2 

59,1 

76.7 

104 

3+ 

53 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

,13 

.  13 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

89.8 

54,1 

72.0 

1.1 

100 

2  + 

45 

17 

1 

15 

0 

0 

0 

,35 

•  20 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DUDLEYS 

85. 5M 

43, 6M 

64. 6M 

1.1 

96 

1 

35 

21 

63 

8 

0 

0 

0 

.10 

-  .35 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

92.5 

55,0 

73.8 

1.5 

105 

2  + 

47 

21  + 

0 

22 

0 

0 

0 

,07 

-  ,19 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE   POINTS  5  SSw 

94. 4M 

60. 5M 

77. 5M 

104 

3  + 

54 

22  + 

0 

23 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

92.7 

58,7 

75.7 

1.5 

103 

1 

51 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

.04 

-  ,06 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

95.9 

56,5 

76.2 

107 

2 

46 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

87. OM 

46, 4M 

66. 7M 

99 

2  + 

41 

22 

29 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

71.3 

48,4 

59.9 

81 

2 

35 

21 

157 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

93.0 

56,0 

74.5 

1.6 

104 

3 

49 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

.15 

,10 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

81. 8M 

51. 4M 

56. 6M 

.4 

91 

3 

43 

22  + 

33 

3 

0 

0 

0 

.05 

-  ,47 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

70.3 

41.0 

55.7 

-  .2 

80 

2+ 

31 

21 

277 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

IDRIA 

86.2 

62,0 

74, 1 

1.2 

98 

13  + 

50 

21  + 

8 

6 

0 

0 

0 

1.46 

1.36 

1.45 

7 

.0 

0 

1 

1 

1 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

93.3 

71,4 

82.4 

1,8 

104 

3 

59 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

93.3 

62,0 

77.7 

102 

2  + 

48 

21 

2 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

94.8 

58,2 

76.5 

104 

S  + 

52 

24  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.22 

.22 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

94.2 

67,2 

80.7 

105 

2 

57 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.04 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

91.2 

57, 2M 

74. 2M 

102 

2  + 

45 

16  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.16 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

91.3 

57, 8M 

74. 6M 

2,0 

101 

I 

46 

19 

1 

19 

0 

0 

0 

.11 

-  ,02 

.08 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

92.1 

59,6 

75.9 

,9 

103 

3+ 

50 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.14 

,02 

.14 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

93.2 

57,2 

75.2 

1,7 

105 

2 

48 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.15 

,04 

.IS 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1969 

Continued  


SUtloa 

Temperature 

Precipitation 

1  Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departur« 
From  Normal 

s 

Date 

•a 

1 
_3 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

1     No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deptll 

on  Ground 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  t 

•sl 

0  ft 

.  ft 

0 

s 

2 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

69,0 

60.9 

75.0 

101 

3 

5 1 

_ 
17  + 

0 

1 6 

Q 

Q 

0 

1.45 

1.42 

.0 

0 

\ 

1 

1 

LODGE  POLE 

71  .  I 

39.4 

55.3 

2 

3  3 

287 

Q 

Q 

0 

.17 

.12 

29 

.0 

0 

\ 

0 

0 

lodi 

90 «  5 

55.4 

73 , 0 

4.4 

101 

3  + 

47 

17 

2 

1 9 

Q 

0 

Q 

•  ?o 

•  39 

7 

•  0 

\ 

0 

0 

los  bands 

90,9 

58,4 

74.7 

1.6 

100 

3  + 

49 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

1.47 

.  36 

1  •  17 

7 

.  0 

2 

1 

1 

LOS  BANOS   DET  RESV 

69,6 

63.3 

76 , 5 

102 

3 

53 

1 5 

0 

18 

0 

0 

0 

1.27 

1  •  06 

.  0 

0 

2 

1 

1 

MADERA 

94,7 

59.0 

76,9 

3.7 

3  + 

52 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.13 

.01 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTE  C  A 

91,0 

57.3 

74,2 

103 

3  + 

1 5 

0 

18 

Q 

Q 

0 

.36 

.26 

.0 

0 

2 

0 

0 

M  AD  T  r  DD  A 

9 3 ,  OM 

EC  * 

3^  *  c  u 

1.5 

103 

49 

27 

20 

0 

0 

0 

.  00 

.11 

' 

Q 

0 

^ 

9 3  •  5M 

55 .  4M 

74 . 5  M 

\ '  !* 

103 

47 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

1 13 

•  00 

*rt 
•  0 

0 

0 

0 

MODESTO 

90.0 

58.4 

74,2 

3.4 

102 

1 

49 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

• 

.  24 

•  43 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

90.^ 

55.6 

73.  1 

-  .1 

1 

^5 

0 

19 

0 

0 

0 

.65 

.49 

.69 

_ 

•  0 

0 

1 

1 

0 

89. 5M 

54, 3M 

71 .9M 

101 

2 

44 

2 1 

10 

1 7 

0 

0 

0 

.07 

- 

.36 

.07 

29 

.0 

0 

Q 

0 

0 

ORANGE  COVE 

93*5 

5  8,2 

75,9 

2.2 

104 

3 

49 

21 

Q 

22 

0 

0 

0 

•  00 

•  10 

.00 

*  ? 

Q 

0 

Q 

^ 

P  OR  T  E  R V I L  L  E 

9*1  •  8 

57,8 

1 .9 

105 

4* 

48 

21 

0 

23 

Q 

Q 

07 

.00 

.  07 

29 

.  0 

^ 

Q 

0 

0 

POSEY  3  E 

79 « 5M 

46 ,  8M 

63 .  2M 

90 

43 

1 5 

67 

1 

0 

0 

0 

,  0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

62.6 

56,3 

69,5 

1 

42 

18 

3 

0 

0 

0 

1.01 

.77 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAN    MII^l  DAM 

88.9 

59.1 

74,0 

100 

3 

25 

3 

16 

0 

0 

.77 

.73 

.0 

0 

I 

1 

0 

SONORA  RS 

90,3 

53.3 

71,8 

.2 

105 

2 

44 

21 

6 

19 

0 

0 

0 

.26 

- 

.09 

.26 

8 

.0 

0 

I 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

6  2  •  7 

90 

37 

21 

Q 

0 

Q 

.  19 

.15 

7 

*  0 

I 

0 

STOCKTON  WBAp 

90,6 

59!? 

74,9 

2.2 

104 

2 

5 1 

0 

17 

0 

0 

0 

.22 

•  03 

.22 

.0 

0 

I 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  <* 

91,1 

54.8 

73,0 

3.2 

102 

3  + 

4  5 

4 

20 

0 

0 

0 

.29 

•  11 

.29 

/ 

.0 

0 

1 

0 

0 

T  E  H AC  HAP  I 

81.6 

49.9 

65.8 

92 

1 

42 

22+ 

46 

2 

0 

0 

0 

.12 

.08 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEjON  RANCHO 

103 

57 

18 

21 

0 

0 

0 

,  00 

•  0 

^ 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

59  5 

• 

3  •  1 

105 

51 

22  + 

22 

0 

0 

0 

.09 

,  04 

no 

29 

0 

9 

TIGER   CREEK  PH 

8  7.3 

53.9 

70  *  6 

1 , 7 

99 

43 

21 

10 

13 

0 

0 

0 

•  59 

.11 

■  32 

7 

.  0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBQNA 

91.7 

56.0 

73.9 

103 

3 

46 

16  + 

1 

19 

Q 

Q 

Q 

.31 

.16 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

90.4 

59.3 

74.9 

2  + 

50 

0 

1 8 

0 

Q 

0 

.04 

.04 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

VISALIA 

91,5 

59  6 

75,7 

101 

53 

21 

20 

Q 

0 

.00 

.  0 

Q 

WASC  0 

9<t ,  6 

61,2 

77.9 

2,3 

105 

4 

54 

22  + 

23 

0 

0 

0 

J 

.07 

6 

.0 

Q 

0 

Q 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

DIVISION 

73.3 

2.4 

•  24 

.02 

.0 

4         41  4 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

90.5 

61,4 

76.0 

1  n? 

10  + 

_ 

50 

27 

0 

16 

Q 

Q 

0 

.01 

.01 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  0AM 

58.6 

75  3 

2,4 

104 

50 

23  + 

1 6 

Q 

Q 

Q 

•  33 

.00 

•  0 

Q 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

90  *  5M 

55.0 

3q  *  f  ^ 

102 

44 

23 

14 

20 

0 

0 

0 

'nn 
• 

•  35 

,  00 

.  0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

• 

45  •  1 

59,8 

82 

2 

35 

21 

153 

0 

0 

0 

0 

.56 

.56 

6 

.  0 

0 

1 

1 

0 

BON  I T  A 

BURRANK  valley   PMP  PIT 

89,2 

58.5 

73,9 

1.3 

100 

29  + 

53 

22  + 

0 

1 4 

Q 

Q 

.00 

- 

.27 

,00 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

87.4 

50,9 

St  *  T 

99 

? 

41 

1 

15 

Q 

Q 

0 

*  i 

.07 

16+ 

•  0 

Q 

C  AMPO 

91.5 

ct'  ? 

7  2,2 

100 

1 

40 

22 

12 

19 

Q 

Q 

0 

.20 

.15 

2 

•  0 

0 

I 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

93.1 

5  7.1 

75 , 1 

106 

49 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

71.3 

62.6 

67,0 

.3 

30 

60 

30  + 

3 

Q 

Q 

Q 

Q 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

86. 3M 

58,7 

72, 5M 

.0 

98 

30  + 

54 

0 

1 3 

Q 

Q 

.02 

- 

.23 

.02 

6 

.0 

0 

Q 

0 

0 

CORONA 

90*8 

55.3 

73.1 

1  •  0 

102 

49 

2* 

\  7 

Q 

Q 

0 

•  05 

■  0  6 

.05 

6 

*2 

Q 

Q 

CULVER  CITY 

75.6 

60 » 7 

68,2 

85 

56 

17  + 

Q 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

CUYAMA 

90  •  5 

50.4 

70  •  5 

102 

3 

4 1 

27 

12 

17 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMAC A 

63,5 

52.5 

66.0 

2.9 

zz 

4 

4 1 

2  2 

36 

Q 

Q 

0 

.15 

_ 

.52 

.15 

7 

•  0 

0 

I 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.1 

50,3 

71.2 

105 

2 

43 

2  7 

9 

1 8 

Q 

Q 

0 

.00 

- 

.18 

,00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

92,4 

59.3 

75.9 

106 

52 

26 

1 7 

Q 

0 

0 

.02 

21  + 

•  0 

? 

0 

® 

^ 

ELS  I NORE 

5 9 .  6M 

2.3 

107 

1 

50 

25 

0 

2  3 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.26 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

ESCONDIDO 

6.0 

58.9 

1*1 

96 

1 0 

54 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

.10 

.11 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

94,0 

65.0 

79,5 

104 

28 

58 

19 

0 

^ 

^ 

.05 

.05 

6 

.0 

0 

^ 

0 

0 

GILLE*?PIE  FIELD 

87,4 

62.6 

75,1 

29 

0 

13 

.01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

91.7 

53.0 

72.4 

102 

43 

26 

\ 

2  1 

.00 

.00 

.  0 

^ 

9 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

8 2  •  6M 

93 

28 

21 

107 

5 

0 

1 

Q 

.45 

6 

.  0 

0 

I 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

66  •  4 

55.1 

71.8 

100 

39 

22 

22 

17 

0 

0 

0 

.  44 

.  44 

1 2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

73.6 

57.0 

65.3 

-  2.1 

79 

6 

50 

1 1 

22 

Q 

Q 

Q 

Q 

•  02 

_ 

.14 

.02 

6 

.0 

0 

Q 

0 

0 

LA  MESA 

64.1 

61,9 

73,0 

29 

2  8 

0 

7 

Q 

Q 

Q 

.02 

.02 

1 5 

.0 

0 

Q 

0 

0 

lompoc 

71.0 

5  3.3 

79 

49 

17 

83 

Q 

Q 

Q 

.03 

*  03 

16 

.0 

0 

Q 

0 

0 

LONG  BEACH 

80.7 

63  2 

72.0 

1 

95 

29 

58 

12 

0 

2 

Q 

Q 

Q 

.  00 

•  1 7 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

61,3 

61 .3 

71.3 

.  0 

94 

29 

5  6 

12  + 

0 

1 

0 

0 

0 

.02 

.  04 

•  02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  R 

71.9 

62.3 

67.1 

-  1.4 

82 

30 

59 

12  + 

3 

.01 

.16 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  CIVU   CTR  R 

79.9 

63.5 

71.7 

-  .2 

30 

56 

12 

0 

^ 

^ 

^ 

^ 

T 

- 

.23 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC   338   B  // 

77.9 

59.7 

68.8 

86 

2+ 

41 

21 

35 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

70,0 

60.2 

65. 1 

-  1.6 

75 

30 

56 

21  + 

10 

0 

0 

0 

0 

.01 

.17 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANS  I DE 

76, OM 

60. 9M 

68, 5M 

60 

30  + 

55 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

0  J  AI 

85.7 

54.8 

70.3 

-  .5 

100 

2 

46 

12  + 

4 

14 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

72.0 

57.3 

64.7 

,2 

76 

25 

52 

21 

18 

0 

0 

0 

0 

.02 

.06 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

85.2 

56,2 

70.7 

95 

1 

41 

21 

20 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

88.6 

59,4 

74.0 

1.6 

99 

29 

53 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

.26 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

93. 9M 

55, 4M 

74. 7M 

106 

10 

50 

25  + 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

89.6 

60.0 

74.6 

3.3 

100 

9  + 

54 

28  + 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

91.9 

55. 5 

73.7 

104 

10 

44 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANOS 

93.1 

58.9 

76.0 

2.7 

105 

1 

52 

26  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.31 

.03 

.31 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  «3 

91.2 

58.6 

74.9 

1.6 

101 

10  + 

53 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.09 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

•  i 

"J  s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

o| 

|z 

s.  a 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

_ 
t- 

Max.  Depth 
on  Ground 

■5 

Q 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

SS 
■gl 

S  k 
'~S 

RIVERSIDE  EXP  S'A  R 

90,  5 

55.7 

73,1 

104 

2 

48 

24 

3 

1 5 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

9'.. 5 

56.6 

76.7 

2.4 

106 

1 

53 

28 

0 

2  1 

0 

0 

0 

•  22 

.00 

.22 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

BO. 2 

59,2 

69 , 7 

.4 

92 

2  + 

44 

21  + 

33 

2 

0 

0 

,01 

-  .20 

.01 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB   AIRPORT  R 

75.2 

64,6 

69,9 

.  0 

83 

30 

61 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

•  15 

T 

21* 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

90.6 

58 , 3 

74,5 

2,4 

104 

2 

49 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

,00 

.16 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

66.8 

59,0 

72,9 

97 

29 

52 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

96.0 

56.8 

77 , 4 

3,9 

109 

1 

48 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

81.9 

60.9 

71,4 

,4 

90 

29  + 

51 

23 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .16 

T 

6 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72  . 7 

57.9 

65.3 

-  1,5 

80 

3 

54 

21 

16 

0 

0 

0 

0 

,06 

•  00 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

71,9 

56.9 

65,4 

67 

30 

53 

30  + 

9 

0 

0 

0 

0 

,04 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  HB   AIRPORT  R 

72.1 

53.2 

62,7 

-     ,  1 

84 

30 

43 

22 

71 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  .03 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

^ANTA    nUNlL**  KICK 

66.8 

60.0 

63,4 

75 

2  1 

50 

10 

49 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78 . 3 

53.7 

66,0 

90 

30 

47 

13  + 

23 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

59,1 

67,0 

-  ,5 

66 

2 

54 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

.23 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNG A 

69.5 

58,7 

74 ,  1 

103 

2 

51 

22  + 

3 

1 4 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

83.5 

56,0 

70.8 

,  5 

92 

29 

52 

30  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  ,17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

78 .  4M 

50 ,  4M 

64 ,  4M 

9  5 

30 

4 1 

2  5 

42 

1 

0 

0 

0 

,09 

.03 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

77.9 

59.2 

68.6 

86 

29 

52 

12 

0 

0 

? 

9 

T 

T 

29  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

89.3 

57.5 

73,4 

100 

2 

49 

27  + 

3 

1 5 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

80. 1 

59.3 

69 , 7 

90 

30  + 

54 

22  + 

0 

2 

0 

T 

T 

21  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

91.1 

50.3 

70,7 

2,0 

101 

1 

40 

22  + 

12 

19 

0 

0 

0 

,53 

*w 

.28 

6 

,0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

85.9 

M 

2  + 

13 

0 

0 

0 

,00 

.25 

,  00 

,  0 

DIVISION 

70.6 

1.0 

.06 

-  .19 

,0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

102.4 

70.0 

66.2 

114 

2 

60 

20 

0 

30 

0 

0 

.15 

,15 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

B ARSTOW 

96.6 

60,3 

78,5 

105 

2 

53 

22 

0 

29 

•  67 

,  67 

6 

*  0 

\^ 

0 

9',.1 

59,6 

77,0 

105 

I 

53 

19 

0 

Q 

Q 

•  l** 

,14 

14 

.  0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

90.6 

48 , 2 

69,4 

1 . 2 

99 

2 

41 

22 

2 

17 

0 

0 

0 

T 

*-  .19 

T 

29  + 

,  0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

65.6 

46,7 

56,2 

75 

1 

39 

2 1 

256 

0 

0 

0 

0 

B  L  YTHE 

103.8 

71,9 

87,9 

2.4 

114 

2  + 

62 

21 

0 

30 

0 

0 

.2*t 

—  .09 

,16 

7 

,0 

0 

0 

0 

Dl  VTUC      CAA  AIDOriDT 

BLiInt    rAA  fllKKUKI 

102.9 

76,0 

89,5 

116 

I 

64 

2  1 

0 

30 

•  60 

,36 

1  3 

,0 

0 

onoDcrn   nccPoT  dadi/ 

dUKKCuU    Ut^CKI  rAKIs 

102.3 

72,6 

87,5 

114 

2 

59 

22  + 

0 

•  35 

,39 

'L 

.  0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

102.2 

71,8 

87,0 

.  5 

115 

2 

61 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

1  •  04 

.75 

,53 

7 

.  0 

0 

CANTIL 

97.5 

61,1 

79 , 3 

107 

2  + 

49 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

•  04 

,04 

29 

.  0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

97 , 8 

70,1 

64,0 

108 

1 

62 

22  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.66 

,88 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

108.6 

79 , 1 

93,9 

3.0 

118 

3  + 

68 

22 

0 

30 

0 

0 

•  00 

-  .11 

,  00 

.  0 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

8i,.6M 

48  ,  6M 

66 ,  7M 

94 

3  + 

43 

22 

17 

1 16 

.16 

16 

,  0 

EAGLE  MOUNTAIN 

100.0 

78,2 

69 , 1 

1 1 1 

2 

69 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1  •  40 

1.40 

6 

,  0 

0 

1 

EL  CENTRO  2  SSW 

104.8 

72,5 

88,7 

2.4 

116 

1 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

1 00 

•  26 

.  00 

,  0 

FAIRMONT 

87.3 

63,1 

75,2 

1.7 

99 

2 

54 

22 

0 

1 4 

0 

,07 

-  .15 

.07 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

102.1 

76,2 

89,2 

114 

1 

65 

21 

0 

30 

0 

0 

•  93 

.50 

I 

•  0 

0 

2 

1 

0 

89.3 

58,3 

73,8 

.  7 

99 

3 

5  1 

10 

0 

1  ^ 

Q 

Q 

,00 

-  .18 

.00 

■  0 

Q 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

99.7 

69. 1 

84,4 

1 1 1 

2 

56 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

,27 

,22 

1 7 

•  0 

IMPERIAL 

102 . 2 

75.3 

88 , 8 

2 . 8 

113 

1 

65 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

•  82 

.  46 

,46 

1 4 

,0 

IMPERIAL   FAA  AP 

103.6 

74,4 

69.0 

116 

1 

63 

22 

0 

30 

0 

0 

.75 

.53 

14 

,0 

0 

2 

1 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

100 

4 

51 

23  + 

^ 

•  03 

-  .14 

.03 

.  0 

103.8 

74,2 

69,0 

2  .9 

118 

2 

64 

27 

0 

30 

Q 

T 

-  .43 

.0 

J; 

INYOKERN 

96.4 

60.1 

78,3 

105 

2  + 

52 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

29 

.  0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

102. 1 

74.3 

88,2 

114 

2 

65 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

1 .05 

.69 

6 

.  0 

LAKE  ARROWHEAD 

78. S 

54.6 

66,7 

89 

2  + 

40 

22 

38 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

93. S 

56.6 

75,1 

104 

2 

46 

22  + 

0 

22 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

6 

•  0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

94.2 

M 

M 

103 

1 

42 

22 

2  3 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

101.8 

72,7 

87,3 

113 

10+ 

63 

27  + 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

MITCHELL  CAVERNS 

87.5 

67.9 

77,7 

98 

2 

54 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

1.46 

1,28 

14 

•  0 

1 

MOJ AVE 

92.5 

61. 2M 

76, 9M 

103 

2 

49 

21 

0 

2 1 

0 

0 

° 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

85.4 

60.9 

73,2 

93 

1 

49 

22 

3 

7 

0 

1.66 

,65 

16 

•  0 

MT   SaN   JACINTO  WSP 

68.0 

41.8 

54,9 

10  + 

32 

296 

0 

•  47 

.23 

2 

*  0 

0 

2 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

101.5 

75. 1 

86,3 

114 

1 

67 

23  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.99 

1.02 

16 

*rt 

0 

2 

2 

1 

PALMDALE 

92.2 

59.4 

75,8 

1,4 

102 

I 

50 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

-  ,18 

T 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

93.7 

58,0 

75.9 

104 

9  + 

48 

22 

0 

22 

Q 

0 

0 

T 

T 

7+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALM   SPRI NGS 

104.9 

71,1 

68,0 

3,9 

116 

1 

58 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.03 

-  .31 

.03 

14 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

103.2 

76,4 

90,6 

113 

10  + 

69 

17  + 

0 

30 

0 

0 

0 

•  61 

.45 

17 

,  0 

0 

2 

0 

0 

randsburg 

90. 5M 

63. CM 

76, SM 

51 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

75.4 

59.0 

67,2 

2,1 

85 

29  + 

41 

21 

48 

0 

0 

0 

0 

•  11 

.55 

.11 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

TUCDUAI       CAA  ATDDrlBT 

103.3 

73,9 

88,6 

117 

1 

61 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

14  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

97.9 

66,5 

82.2 

1.9 

108 

2  + 

57 

21 

0 

26 

0 

0 

0 

•  00 

-  .22 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTVNINE  PALMS 

99.0 

66,9 

63.0 

109 

10 

55 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

.22 

,22 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

90. 3M 

54, 5M 

72. 4M 

100 

3+ 

42 

21 

6 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

93.1 

57,1 

75.1 

103 

2 

49 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

.06 

.08 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

61.9 

29,9 

45.9 

68 

1 

24 

22 

566 

0 

0 

25 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

50.1 

32,5 

41.3 

59 

3 

22 

21 

702 

0 

0 

15 

0 

T 

T 

29  + 

T 

0 

0 

0 

0 

WILDROSE   RANGER  STA 

DIVISION 

76.7 

1.4 

.36 

•  04 

T 

See  Reference  Notes  FoUowmg  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     SEPTEMBER  1969 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  for  the  month  averaged  near  normal 
along  the  coast  and  over  the  southeastern  desert, 
but  they  were  substantially  above  normal  in  the 
San  Joaquin  and  Sacramento  Valleys.  Bakers- 
field's  average  was  more  than  4°  above  normal 
for  the  month,  the  warmest  September  of  record. 
Sacramento  reported  the  third  warmest  average 
temperature  for  September,  the  second  warmest 
average  minimum,  and  the  fourth  highest  average 
maximum.  Their  18  days  of  90°  or  higher 
during  September  was  double  the  normal  amount 
and  was  the  second  highest  of  record.  Stockton, 
too,  had  the  third  warmest  mean  temperature  of 
record.  Red  Bluff  reports  that  on  September  13 
they  completed  77  consecutive  days  of  90°  or 
higher,  for  only  the  second  time  in  more  than 
90  years.  For  the  summer,  as  a  whole,  1969 
produced  the  sixth  greatest  number  of  days  of 
100°  or  higher  at  Red  Bluff. 

Over  most  of  the  State,  precipitation  was  less 
than  normal  for  the  month,  though  Stockton,  of 


all  the  first-order  stations,  showed  a  small 
excess  over  normal.  Mt.  Shasta  City  reported 
the  fifth  consecutive  month  with  less  than  normal 
precipitation,  the  total  for  that  period  amounting 
to  only  43  percent  of  the  expected  amount.  Red 
Bluff  had  the  first  year  in  25  with  no  precipitation 
reported  during  either  August  or  September.  San 
Francisco  has  had  only  .06  inch  of  moisture  since 
May  1,  the  least  in  45  years  andthe  fourth  lowest 
of  record  for  that  5-month  period. 

On  the  afternoon  of  the  6th  and  the  morning  of 
the  7th,  persistent  thundershower  activity  was 
centered  over  the  northern  San  Joaquin  Valley. 
Lightning  killed  a  9-year-old  boy  in  Fresno, 
and  it  was  also  responsible  for  the  burning  out 
of  many  transformers  and  motors  and  the  setting 
of  several  fires.  Rain  associated  with  the  storm 
set  nev/  September  precipitation  records  at  some 
points,  and  mildew,  which  resulted  from  the  rain, 
damaged  tomatoes  and  cantaloupes  still  in  the 
field. 

C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


01 


fiLOERPOINT 

iNCWlN  PflC    UNION  COL 
f>IG  84«   RANC6B  STATION 
BOUNVILLE    MNTNC  STA 
RRANSCQMtt  2  NW 

BRIDCEVILLE  <♦  NNw 
BURNT  RANCH   1  S 
CALlSTUGfi 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CeClLVlLLE    5  SE 
CLEAR  CREEK 
C  LDVERDAl  F   3  SSE 
CQPCO  NG    1  DAM 
CUVEl  0 

CRESCENT  ClTt    1  N 
CRESCENT   CITY    7  ENE 
CUMMI NGS 
OUTTDNS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA   MB   CITY  R 
FERNDALE   8  SSW 
FERNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FHRKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGC  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT   JONES  RANGER  STi 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASOuET  RANGER  STATION 

CRATON 

OREENVIEW 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALOSBURG 
HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HGNEYDEm   2  MSM 
HQDPA 

lOLEwlLO  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELO 

KLAMATH  R 
KORBEL 

LAKE   PILLSBURY  NQ  Z 
LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 
MAD  RIV6R   RANGER  STA 

tIARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  «S 

MUIR  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

CAK    KNOLL    BANGER  STA 

OAKVILLG    1  WNW 
□CC lOENTAL 

dpick  prairie  creek  PK 

OKLEaNS 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

PIJINT  ARENA 
POTTER    VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

5KAGGS   SPGS   LAS  lOMAS 

SONOMA 

SiANOISH  HICKEY    ST  PK 

"«inity  lam  vista  pt 
tulElake  //R 

UM  AH 

UKIAH  h  WSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 


.99 
.25 
1.21 


.05      .05  .02 


.03 
.02 
.03 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
/^LTURAS   RANGER  STATION 
AUBURN 

berryesso  lake 

wig  bend  Ranger  sta 

blue  can>on  w3  airport/ 

SLIWMfiN  DAM 
hRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK   RANGER  STA 

BUCKHORN 

tlUCKS  CHEEK  PH 

?URNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    11  SW 

CANRY   RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
LARIeOU  POWER  HOuSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE   RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARK  S6URG 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 


.36  T 
.15      .05  .03 


noles  lollowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


10     11  12 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


fLEAflLA<E  ■4tCML4NDS 
C3HASSET    1  NN£ 
COlO-AN  ftSHEAIES  ST4 

COLGATE  PI-EB  HOUSE 

CniUS*  I  S5W 
(.001 

CORNING  hOuCMTQN  BAMCH 
OANA  2  SE 
OAViS  2  mSm 

OAVIS  CftEEx 

OGEft  CREEK  POWER  HQJSE 
OE  SA8LA 
nOdSl'JS  COLGATE 
nOwNIEVlLLE   RANCta  STi 

OUNNIGAN 

Ol'NSMUlB  Rfl'JGeR  STA 
cAbT  PARK  RESERVOIR 
PtlRFIElO  FIRE  STATION 

fall  river  mill  intake 
folSom  dam 

FORESTMILL   RANGER  STa 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEv  2  S 

f.eorcetown  ranger  sta 

ribson  hwy  mntnce  sta 
golo  run 

crass  valley  no  2 

f.REENVlLLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  eNCLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLfr  RANCH 
HQSERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  »CH 

rOWA  HILL 
jESS  VALLEv 
MELSEYVULE 
KiLARC    POweo  HOUSE 
L AKEPORT 

LAKESHORE 
L«kE  SPAULOING 
LAKE   SPAULOING  OAM 

lEesville  keegan  ranch 
L  ittle  valley 

Lf'OKOJT   3  WSh 
LCVAL  TON 

HaDELINE   MNTNC  STA 
MANZANlTfi   LAKE  / 
MARYbVl LL  f 

MC  Cloud 

MIDDLETOWN 
MINERAL 

HONTICELLO  OAM 
MOUNT  UANAHER 

MUUNT  SHASTA  WB  CITY  /, 
NEVADA  CITY 
NKOlAUS  2 
DNU 

OOLAND 

OPOVILLE 
ORUVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PiSKE'JTA  RANGER  STA 

PAYNES  CEEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFC 

PL ATINA 

PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
OEPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKL IN 

POUND  MOUNTAIN  I  NNE 
SACRAMENTO  MB  AIRPQRT 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINOLETOW'J  2  E 
SIERRA  CITY 

51ERRAVULE  RANGER  STA 

SODA  SPRINGS   1  E  / 
STONVFORD  COOLEV  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER   LAKE   7  W 
VJ^C  AviLLE 
VINTON 

V'ILLmERS 

VOlTa  power  HOUSE 
whISkEytOWN  res 
mill  I AMS 
V.ILLQWS 

WILLOWS  USSR 
WINTERS 

wnOnLANO    I  WNM 


.03 
.05 
.09 


.02  .0<f 
.07  ,05 


pncA 

"00  IE 

BR lOGEPORT 

Cf oaruille 

pnNNER  MEMORIAL   ST  PK 


loUowing  Station  Indvz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4      5       6      7      8  9 


13     14  15 


ellErv  lake  / 
pleminc  fish  and  came 

FURT  eiD*ELL 
GEM  LAKE 

MEYEBS    INSPECTION  STA 

MRNO  LAKE 
SACEHEN  CREEK 
SECRET  Vf.LLEY 
SQUAW  VALLEV 
SIANDISH   I  F 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHDE  Cnv 

TERMO 

TBUCkEE  ranger  STATIJN 
i^ENOEL    10  SF 

wnOOf ORDS 


ALAMO    1  N 
ARROYO  GRANDE 
BtN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

BIO   SUK   STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BfiADLEY 
BURL INGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

LARMEL  VALLEV 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DfiVENPQRT 

FORT  ORfl 
C6RBER  RANCH 
CILROY 

GlLROV  !<»  ENE 
HALF    MOON  BAY 

HERNANDEZ    2  NW 
HOLLISTEK   1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LiVERMQRE   COUNTY   F  0 

lOCKwOQD  2  N 

LHS  CATQS 

LOS  GATOS  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL   Z  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMlENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PAICINES  OMRWALL  RANCH 
FALD  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF  IElD 

P/!SD  ROI»LES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  C I  TV 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTF  DAM 
S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S   F    FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  S£ 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
<;anTA  CRUZ 

S/iNT£   MARGARITA  2  SW 

santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOlECAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR   SAN   LEANDRD  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CPEEK  2  ESE 
^^AlNuT  creek  E 
WATSQNVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  rlBREBOARO  Ml 
ANTIuCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUbERRY   1  NNE 

SAKERSFIELO  WS  AIRPORT 
PALCh  POWER  HOUSE 
BlACkWELLS  CORNER 
euTTONWiLLOW 


.09 
.68 
.13 


.03 
.05 
.06 


16     17  18 


22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


e  noiei  (otlowing  Slalloc  lod*!. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


CALAVERAS  (»tC  TREES 
CAMP  PAflDEE 

CATH^YS  W  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COALIN&A 

CrjALINCA    I'.  MNH 
rCRCORAN   I«RIC  Disr 
OELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR  3  NNE 

PNOLEYS 

ElECTRA  t'DwER  HOuSE 
Ci LiDTT 

L'^CHEOUEB  RESERVaIR 
finOlETQwN  LYNCH  RANCH 

five  points  5  ssw 
khesno  w8  airport 

f-fllANT  COV£RNM£flT  CAMP 

ClENNVIlLc 

r.ftANT  CftOVF 

CF-.OVELANLi  BANGER  STA 

HANPORO 

HtTCH  M6TCHY 

wtJNTERS  0AM 

lOHU 

I  ONE 

jCiMNSONDALE 
KERLINGER 

KtHN  RIVER   PH  NO  1 

kern  river  pm  no  3 


KfTTLEMAN  CITY 
kETTlEMAN  STATION 

knichts  ferry 
lebec 

LE  CPAND 


Day  of  Month 


13 


U  15 


SE 


i.EHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
I INOSAY 

littlE  pandche  det  0am 

1  'JOGEPQLE 

[  noi 

LuS  flANOS 

LOS   BANOS   ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS   DET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MPAOOW  LAKE 

MENODTA  LAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NErtMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STi 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PA5S 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE   FLA''"  DAM 

PQRTERVILLE 
PtJSEy  3  E 

5ALT  SPRINGS   PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  0AM 

SONORi  RS 

S3  ENTRANCE  YOSEmITE 
SPKINGVILLE   7  EN£ 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STCjCttTON  WRAP 

STOCKTON  FIRE    5TA  NO  4 

SUTTER  HILL  RANCEA  ST4 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS   EOtSON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
THiCY  CARBQNA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 
TURLOCK 

VISALIA 

fiALLACE    1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

wtST  POINT  3  SW 


HHAINACE  06 

AC  T0h-H'J6BAP0  KOFca^lO 
ALlSO         1AT  MT  FC  '•Ub 
ALPINE 
Al TAOENA 

ARROvO  SECO  RS  Fc  5^80 
AVALON  PLEASURE  PIER 
£!USa  CITY  PARK  FCl-^BB 
BARRETT  DAM 
PfcAUMONT 

StAUMONT  PUMPING  PLANT 

PtL   AIR  fC    to  B 

UIG  BEAR  LAKE 

B'G  BEAR  LAKE   QAM  / 

BIG  DALTQN  DAM  FC^23flE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
P'INITA 

BOUOUET  CANYON 
B"£A  CITY 

6URBANK  FO  FC226  B 

bURBANK  VALLEY  PmP  PlT 
CACHUMA  DAM 

fAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 


.B6 
1.27 


1.25 
.00 
.18 


I  .01 
.01 
.  77 


.09  T 
.07 

.06  .18 


1.17  ,32 

•  it 
l.Ot  .21 

.08 

.26  .10 
.03 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


«*  loUowing  Sisiion  Indaz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


CiiNQGA  PaHK   PIERCE  COL 
CHATSWaRTH  FC   l**  D 
CHULfi  VISTA 
CLABFMDNl    POMONA  CDL 

CQlByS   FC    53  0 
CORONA 

CUVIN4  TEMPLE    FC    193  B 
TPYSTAL   LAKE    FC  283C 
(ULVBR  CITV 

CUVAMA 
CUYAmACA 

C1^SCANS□  BAN&Efi  STA 

ni'WNEY  FD  FC1CI7C 

riRr  CANYON  RESERVOIR 

r^L    CflPITAN  OA^l 

et  IZABETH   LAKE  FC12Be 

ELSlNORE 

tSCONOl DO 

FlLLMORf    1  WHW 

fontana  5  n 
fontana  kaiser 
fullerton  hlllcrest  rv 

r.IBRALTAR   DAM  ND  ? 
GILLESPIE  FIELD 

r>LENOALE    STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WFST   FC  185 
HiUeS  CYN  LOWER  FC3(i4 
HAINtS  CYN  UPPER  FC3&7 
HfMET 

HFNSHAW  DAM 
HDEGEES    FC    60  A 
lUrLLWlLD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC    251  B 
LAGUNA  BEACH 
L^t'ESlOE   2  E 
I  A  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
I  eCHUZA  PT   STA   FC  352B 

ldmpoc 

LONf.  BEACH 

I.CIHC  BEACH  W6  AP 

LOS  ALAMOS 

IQS  ANGELES  WB  AlBPORT 
IDS  ANGEl E5  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RA^^GER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGEB  STA 
MCiaRDARK 

MT  BALDY  FC  85G 

<-.T   9ALDY  NOTCH 

MHUNT  WILSON  FC    336   B  / 

NEWBuRY   PAhK  Sw 

NEWHALL   SHLEDAO  FC32CE 

NtWPORT   REACH  HARBDB 

NlPOMO  2  Nw 

LtCEANSnE 

□  JAI 

DaNARD 

PACDIMA  DAM  FC    33   A  £ 
PAlOMAR  MT  nsSEfivATOPY 
pALOS   VERDES   EST  FC't3D 
PASADENA 
PERR  I  S 

PIEDRA  BLANCA  CRD  STa 
PINE  CANfON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

Pl  ARGUEI LO  LIGHT  STA 
PUMONA 

POWAV  VALLEY 
RAMONi  SPfiULDING 
HANCHP  A 
PEDLANOS 

BlVERSIHE    FIRE    STA  «3 

RIVERSinE    EXP  STA 
■^ALSIPUEDES   gaging  STA 
SAN  BERNARDINO  CQ  HDSP 
SANObERG  PTL  FC130B 
SANOaERG  WB  / 

;.4N  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIMAS   FIRE    WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DM  FC-ViSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  D6PT 
^AN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FCtSS 

SANTA  BARBARA 
S^^NTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
^.*.,-gTA  MARIA  WB  AIRPJRT 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
'ANTA  PAULA 
SaUGUS   PWR  PL   NO  I 
!^iGNAL   HILL    FC      1 5 
SOMIS   3  NW 

SPADR4  t>AC    FC    35&  C 
5;UEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THQUSANn  OAKS 
TDPANGA   kATBOL    S1A  FC6 

TORRANCE 
TUjUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNb  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS   FC  15B 


.00 
.02 
.0*. 


.00 

.00 
.00 


13     14  15 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


VENTURA 

VINCENT  FIrE   STA  FC120 
vISTa  2  NNE 
WitNuT  PtL  STA  FClOZfl 
MAANER  SPRINGS 

HMITTIER  CTV  H  FC  106C 


AOEIANTO 
APPLE  VALLEV 
9AKER  9  NNH 
BAK5T0N 
BEAUMONT   I  e 

BENTON   INSPECTION  ST4 
BIO  PINES   PARK  Fc  B3B 
BISHQP  CREEK    INTAKE   2  / 
DISHQP  MB  AIRPJRT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD 
BRAWLEY  2  $¥ 

CABAZON 
CALExUO  2  Nt 
CANTIL 

COYOTE  wELLS 
DiCCETl    FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORv 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIOINC 

EAGLE  MOUNTAIN 


S5W 


EL  CENTRO 
FAIRMONT 
COLD  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IHPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

INYOkERN 

INYOkERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

kEE   RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MDRONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  San  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 
NlLAND 

OCOTILLO  HELLS 
PALMOALE 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURC 

S'lOW  CREEK  UPPER 

^OUIRREI    INN  Z 

THERMAL   FAA  AIRPORT 
TflONA 

thentynine  palms 
valyermo  ranger  sta 
victorville  pump  plant 

white  mountain  i 
white  mountain  2 
wilorose  ranger  sta 


.03 

T 

.03 
T 

1.05 
.50 
1.32 

.05 
.02 


1      2      3      4  5 


13     14  15 


,05  1.20 


16     17  18 


.S5 
L.02 


19     20  21 


25     26     27     28     29     30  31 


EXTREMES 


HIGHEST  TEHPERITUB'; 
Z  STATIONS 

US 

DATE 

03* 

LOWEST  TEMPER4TURE 
2  STATIONS 

20 

DATE 

22* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  DICK 

'•.'iS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
159  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FORT  DICK 

2.85 

DATE 

IS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  MOUNTAIN  2 

T 

Sm  r*hr*nc«  nol*t  following  SttUon  Indaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CILIFORNU 

SEPTEMBER  1909 


Day  of  Month 


aiauon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

4LDERP0INT 

MAX 
MIN 

103 

i.? 

105 
51 

95 
49 

86 
43 

93 
44 

98 
46 

104 
48 

103 
56 

99 
55 

97 

50 

102 
50 

99 
51 

92 
-9 

78 
49 

87 
44 

80 
46 

86 
46 

85 

51 

77 
51 

70 
50 

72 
51 

82 
46 

68 
46 

84 
54 

37 
49 

88 
46 

95 
46 

69 
45 

93 
52 

85 
53 

90.  1 
49.0 

ANCWIN  PaC   UNION  COL 

MAX 

Mm 

95 
62 

98 
62 

97 
52 

88 
55 

89 
49 

SB 

56 

93 
59 

90 
58 

91 
55 

91 
61 

94 
56 

87 
53 

65 
47 

76 
47 

73 
43 

68 
44 

75 
47 

78 
56 

71 
46 

73 
47 

66 
49 

80 
54 

85 
54 

84 
55 

85 
63 

91 
63 

85 
49 

72 
50 

84 
49 

35 
54 

84.0 
53.2 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

CALLAHAN   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

96 
<,3 

95 
43 

88 
42 

87 
42 

93 
39 

93 
41 

93 
47 

90 
47 

91 
48 

90 
45 

93 
42 

93 
46 

86 
42 

85 
39 

84 
33 

83 
43 

81 
43 

74 
53 

66 
42 

63 
40 

76 
37 

85 
36 

78 
49 

84 
35 

87 
45 

90 
45 

84 
45 

80 
42 

78 
42 

77 
37 

84.8 

42.4 

CECILVIlLE   5  SE 

MAX 

Mm 

94 

91 
47 

85 
44 

86 

40 

88 
43 

92 
45 

87 
43 

87 
49 

66 
48 

38 
47 

83 
50 

89 
51 

78 

42 

78 
37 

78 
38 

78 
42 

77 
42 

60 
50 

63 
42 

59 
43 

72 
40 

80 
37 

70 
45 

76 
37 

80 
42 

83 
43 

80 
47 

79 
40 

79 
44 

72 
38 

80.1 
43.4 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

Mm 

101 
53 

102 
54 

102 
51 

90 
49 

89 
47 

98 
48 

100 
52 

94 
53 

96 
56 

93 

55 

98 

51 

86 
50 

84 
51 

87 
52 

»7 
46 

72 
49 

79 
46 

34 
46 

77 
53 

75 
48 

72 
45 

88 
47 

91 
51 

86 
56 

92 
5B 

97 
57 

92 
53 

69 
48 

38 
51 

92 
59 

69.4 
51.3 

CQVELO 

MAX 

Mm 

97 

93 
46 

98 
^3 

98 
45 

95 
45 

94 
42 

96 
44 

91 
51 

93 
51 

92 
48 

95 
49 

94 
51 

94 
45 

83 
41 

85 
43 

83 
43 

82 
43 

81 
48 

72 
46 

70 
45 

70 
39 

80 
42 

86 
41 

30 
40 

67 
44 

90 
46 

91 
46 

86 
43 

32 
45 

85 
42 

87.6 
44.7 

CRESCENT  CITV   1  N 

MAX 

Mm 

IS 
44 

68 
50 

68 
53 

69 

50 

41 

77 

71 
50 

64 

51 

56 
46 

57 
51 

66 
42 

6S 
46 

65 
52 

66 
54 

63 
55 

65 
49 

62 
56 

69 
50 

68 
53 

70 
49 

69 
47 

65 
46 

66.7 
49.4 

OUTTONS  LANPING 

MAX 

Mm 

91 
54 

93 
55 

84 
54 

73 
51 

77 
46 

79 
45 

70 
46 

94 
47 

86 
54 

78 
53 

34 
52 

72 
51 

72 
52 

68 
47 

67 
46 

70 
47 

75 
40 

75 
52 

77 
47 

82 
49 

60 
51 

80 
54 

89 
54 

30 
54 

84 
52 

77 
52 

79.1 
50.2 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

EUREKA  k'B  CITY 

MAX 

Mm 

56 
49 

60 
50 

61 
51 

59 

48 

60 
47 

59 
48 

69 
48 

75 
55 

57 
51 

55 
50 

56 

50 

55 
50 

60 
52 

60 
50 

54 
47 

66 
44 

73 
54 

67 
57 

66 
57 

66 
51 

59 
51 

66 
51 

68 
55 

62 
54 

64 
53 

61 
50 

59 
50 

66 
50 

61 
53 

65 
48 

62.2 
50.8 

FERNOALE  2  NW 

MAX 

Mm 

64 
45 

64 

50 

65 
45 

64 

42 

63 
40 

62 
39 

70 
43 

77 
48 

70 
47 

70 
46 

56 
50 

58 
60 

64 
52 

64 
45 

60 
41 

70 
39 

75 
49 

77 

76 
55 

69 
49 

65 
51 

70 
49 

73 
51 

67 
52 

67 
49 

64 

46 

67 
43 

70 
44 

65 
52 

63 
49 

67.1 
47.1 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

99 
42 

98 
43 

98 
41 

94 
41 

98 
43 

95 
43 

98 
49 

91 
48 

90 
48 

93 
44 

95 
46 

95 
48 

95 
4  1 

64 

38 

66 
40 

64 
43 

63 
41 

33 

42 

71 
45 

69 

43 

64 
40 

IS 
33 

85 
41 

78 
46 

84 
42 

68 
43 

91 
44 

86 
40 

86 
44 

64 
38 

67.4 
42.8 

FDRT  BRAGG 

MAX 

Mm 

67 
48 

60 
43 

64 
44 

69 
47 

57 
47 

55 
44 

59 
45 

77 
55 

71 
52 

67 
49 

57 
49 

58 
49 

57 
47 

63 
45 

61 
49 

60 
45 

64 
46 

70 
55 

68 
53 

69 
54 

64 
53 

63 
46 

66 
49 

69 

50 

63 
50 

68 
50 

61 
51 

59 
50 

64 

52 

64 
47 

63.8 
48.9 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

57 
43 

67 
41 

60 
44 

55 
48 

59 
44 

73 
48 

71 
51 

65 
48 

57 
44 

56 
49 

60 
47 

68 
44 

60 
45 

65 
43 

66 
52 

67 
54 

67 
52 

65 

50 

64 

69 
48 

66 
48 

66 
43 

63.9 

46.8 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

98 
39 

99 
38 

95 
39 

88 
30 

93 
33 

95 
34 

95 
40 

93 
43 

91 
44 

93 
39 

94 
42 

94 
41 

93 
37 

93 
35 

69 
29 

84 
41 

84 
40 

80 
50 

70 
41 

66 
39 

75 
34 

33 
30 

84 
48 

63 
30 

88 
35 

91 
35 

90 
39 

69 
34 

85 
38 

80 
33 

87.9 
37.7 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

62 
45 

60 
46 

63 
47 

59 
51 

64 

50 

70 
49 

79 
54 

71 
54 

64 
54 

66 
49 

59 

50 

60 
54 

66 
52 

58 
43 

62 
52 

68 
48 

65 
48 

64 

57 

64 
49 

66 
51 

67 
48 

68 
47 

72 
46 

68 
48 

73 
50 

65 
48 

64 

53 

61 
52 

70 
50 

68 
49 

65.5 
49.8 

graton  , 

MAX 

Mm 

97 
44 

101 
45 

95 
43 

80 
43 

62 
48 

84 
43 

98 
47 

97 
55 

90 
49 

78 
47 

91 
47 

77 
49 

76 
51 

75 
42 

72 
43 

70 
46 

79 
41 

83 
45 

76 
45 

78 
45 

69 
41 

67 
42 

87 
41 

88 
41 

90 
45 

95 
46 

66 

50 

74 
47 

88 
52 

84 
45 

64.2 
45.8 

HAPPY   CAMP    RANGER  STA 

MAX 

Mm 

105 
49 

101 
46 

97 
48 

65 
42 

93 
44 

94 
44 

99 
49 

97 

52 

96 

52 

94 
49 

99 
52 

98 
51 

97 
48 

84 
40 

85 
41 

3S 
44 

35 
50 

71 
55 

73 
53 

67 
52 

74 
48 

81 
44 

84 
43 

69 
52 

82 
49 

89 
47 

91 
46 

68 
44 

86 
46 

82 
43 

67.7 
47.6 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

106 
52 

103 
51 

90 
49 

89 
49 

91 
49 

100 
48 

102 
63 

96 
60 

90 
53 

99 
54 

36 
53 

86 
53 

82 
53 

77 
48 

75 
51 

31 
51 

86 
42 

78 
60 

78 
50 

72 
51 

90 
52 

92 
46 

91 
47 

94 
53 

100 
55 

91 
55 

79 
50 

92 
52 

93 
58 

91 
50 

89.3 
52.0 

HILTS 

MAX 

Mm 

95 
48 

96 
55 

82 
46 

70 
39 

77 
39 

83 
42 

92 
47 

92 
51 

90 
52 

84 
4B 

90 
49 

90 
51 

68 
51 

72 
37 

73 
36 

80 
37 

73 
45 

80 
47 

71 
50 

63 
45 

61 
37 

71 
39 

79 
39 

71 
39 

77 
40 

82 
43 

68 
43 

82 
42 

61 
45 

76 
42 

80.5 
44. 1 

HDOPA 

MAX 
MIN 

100 
51 

100 
51 

95 
51 

90 
45 

91 
47 

93 
43 

99 
54 

96 
55 

95 

57 

93 
52 

97 
55 

97 
56 

92 

50 

77 
43 

64 
45 

64 
45 

61 
46 

85 
55 

74 
65 

67 
54 

72 
52 

80 
50 

80 
54 

77 
57 

84 
49 

36 

51 

90 
51 

86 
45 

65 
46 

83 
46 

87.1 
50.4 

KENTFIElD 

MAX 

Mm 

92 
52 

95 
52 

89 
49 

BO 
47 

87 
47 

Bl 
50 

87 
55 

93 
59 

95 
54 

82 
53 

93 
51 

75 
50 

76 
52 

73 
45 

64 
45 

66 
46 

75 
49 

60 
58 

79 
55 

78 
53 

93 
47 

69 

51 

67 
48 

81 
52 

82.1 
50.8 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

63 
48 

68 
51 

76 
50 

72 

45 

67 
44 

67 
47 

70 
48 

76 
53 

66 
49 

61 
51 

59 
52 

59 
50 

66 
53 

70 
45 

60 
42 

69 
45 

65 
52 

69 
55 

63 
51 

59 
57 

61 
57 

67 
50 

67 
58 

64 
59 

69 
50 

65 
51 

62 
52 

69 
47 

64 
51 

66 

50 

66.1 
50.4 

LAKE   PiLLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

98 

41 

100 
44 

97 
44 

94 

46 

93 
42 

9B 
43 

93 

55 

92 
47 

95 

49 

96 
47 

94 
47 

93 
47 

89 
45 

83 
41 

79 
41 

80 
42 

80 
42 

76 
53 

71 
40 

69 
44 

82 
36 

86 
39 

83 
36 

89 
41 

93 
44 

93 
45 

87 
44 

63 
41 

66 
49 

85 
38 

33.  1 
43.8 

LAVA   BEDS    NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

90 
51 

92 
55 

86 
48 

73 
40 

/8 
41 

BO 
45 

85 
55 

B3 
57 

84 
53 

82 

50 

82 
51 

33 
50 

65 
46 

73 
38 

69 
37 

76 
44 

74 
45 

76 
46 

66 

41 

65 
41 

58 
36 

67 
40 

78 
50 

69 
36 

79 
44 

77 
43 

82 
43 

78 
45 

77 
46 

72 
43 

77.3 
45.7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

88 
37 

91 
39 

86 
32 

72 
28 

76 
30 

82 
31 

86 
39 

86 
46 

85 
43 

81 
39 

32 

41 

83 
40 

64 
35 

69 
26 

70 
25 

71 
34 

73 
37 

77 
49 

68 
37 

62 
36 

56 
30 

63 
30 

79 
34 

67 
28 

75 
31 

79 
34 

81 
36 

80 
32 

77 
34 

73 
34 

76.7 
34.9 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

98 
54 

98 
55 

90 
52 

80 
52 

83 
47 

91 
51 

99 
58 

96 
62 

89 
55 

69 
55 

65 

54 

75 
52 

74 
53 

69 
53 

70 
47 

72 
48 

77 
47 

78 
60 

76 
51 

71 
52 

60 
49 

87 
49 

83 
48 

65 
52 

94 

50 

67 
56 

74 
54 

38 
48 

37 
57 

83 

50 

S3. 6 
52.4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

76 
42 

70 
48 

74 
40 

74 
37 

72 
38 

74 
39 

79 
42 

81 
45 

79 
46 

65 
49 

61 
50 

60 
51 

66 
53 

71 
35 

65 
36 

72 
39 

69 
48 

70 
53 

70 
55 

63 
52 

70 
46 

70 
46 

67 
52 

71 
50 

71 
45 

70 
42 

69 
45 

71 
41 

71 
46 

68 

40 

70.5 
45.1 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

102 
49 

99 
49 

94 

50 

95 
50 

96 
48 

98 
48 

100 
47 

96 
53 

97 
56 

100 
56 

99 
55 

97 
51 

89 
50 

37 
44 

67 
45 

6? 
46 

82 
51 

76 
57 

73 
55 

72 
55 

80 
53 

32 
50 

63 
51 

65 
55 

89 
52 

90 
50 

89 
50 

67 
45 

83 
51 

77 
46 

69.0 
50.6 

petaluma  fire  STA  2 

MAX 

Mm 

95 
52 

94 
49 

90 
SO 

84 
51 

85 
51 

94 
49 

96 
61 

92 
59 

81 
54 

90 
52 

79 
53 

77 
52 

80 
53 

75 
44 

72 
50 

75 
52 

72 
49 

75 
61 

71 
56 

67 
57 

32 
46 

62 
46 

87 
53 

94 

52 

91 
53 

75 
56 

88 
54 

34 
56 

82 
52 

83.1 
52.5 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

69 
50 

67 
45 

65 
46 

63 
45 

58 
49 

70 
47 

81 
51 

75 
54 

74 
51 

63 
52 

57 

49 

59 
50 

66 
50 

60 
43 

58 

43 

68 
43 

68 
51 

69 
57 

66 
53 

69 
52 

67 
53 

68 
46 

67 
48 

72 
51 

70 
53 

66 
50 

66 
52 

63 
46 

70 
51 

67 
50 

66,9 
49.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

102 
49 

103 
51 

104 
52 

100 
53 

96 
49 

99 

50 

100 
62 

94 
62 

96 
56 

99 
55 

98 
55 

96 
55 

97 
53 

69 
47 

65 
48 

82 
46 

87 
46 

61 
61 

75 
42 

72 
46 

85 
43 

38 
47 

87 
45 

92 
45 

95 
52 

97 
56 

95 
49 

91 
47 

92 
48 

92 
51 

92.4 
50.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

99 

50 

101 
49 

90 
53 

32 
50 

89 
48 

94 
48 

98 
46 

97 
58 

95 

56 

93 
53 

100 
53 

97 
53 

68 
53 

73 
46 

83 
45 

60 
45 

61 
46 

79 
53 

74 

53 

69 
52 

69 

52 

79 
43 

64 
48 

81 
52 

85 

52 

36 
52 

92 
50 

83 
46 

88 
48 

82 
48 

86.4 
50.3 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

103 
51 

102 
53 

91 
50 

89 
52 

92 
44 

96 
48 

98 
66 

97 
58 

90 
53 

97 
53 

85 
52 

84 
48 

76 
55 

75 
55 

74 
50 

79 
46 

83 
44 

77 
55 

74 
47 

70 
44 

86 
46 

91 
45 

90 
44 

92 
48 

97 
52 

66 
52 

91 
46 

90 
48 

90 
54 

90 
46 

87.9 
50.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

56 

92 
56 

83 
52 

82 
51 

97 
49 

84 
52 

93 
64 

94 
61 

91 
57 

38 
56 

36 
54 

74 
53 

74 
54 

76 

50 

76 
49 

75 
49 

78 
49 

77 
54 

76 
57 

70 
57 

81 
52 

85 
51 

86 
48 

33 
51 

93 
52 

93 
54 

66 
50 

88 
59 

83 

50 

63.7 
53.3 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

100 
50 

97 
49 

83 
49 

83 
50 

85 

50 

98 
49| 

99 
60 

93 
59 

93 
54 

92 
52 

80 
52 

80 
51 

78 
53 

74 

45 

70 
52 

77 
50 

61 
46 

76 
59 

76 
50 

70 
50 

65 
46 

67 
46 

86 
45 

90 
52 

95 

53 

90 
53 

75 
55| 

69 
53 

86 
53 

90 
50 

65.3 
51.2 

&•«  Rslervnc*  Noto*  Following  SUtlon  Indax 
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Contlau*d 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIPORNU 
SEPTeMBEK 


1969 


Day  of  Month 


aiailon 

g 

g 

10 

J  J 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

16 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

30 

31 

< 

StwyEKS  BAR  DINGER  STA 

MAX 
MIN 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

11 

49 

49 

44 

70 
44 

7  \ 
46 

76 
49 

86 
57 

8  5 
52 

78 
51 

67 
49 

65 

51 

61 

52 

64 
46 

67 
42 

66 
42 

71 
45 

77 
57 

75 
55 

66 
53 

70 
52 

66 
48 

70 
53 

74 
55 

70 
51 

70 
49 

71 
51 

66 
45 

75 
53 

70 
49 

71.3 
49.7 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

51 

48 

58 

49 

47 

59 
45 

78 
49 

75 
51 

73 
53 

66 
50 

69 
50 

60 
50 

75 
51 

67 
52 

57 
50 

56 

51 

64 
46 

6! 

56 

65 
55 

64 
52 

73 
52 

66 
55 

71 
54 

69 
53 

77 
60 

67 
57 

61 
52 

60 
51 

76 
54 

77 
55 

68.7 
51.9 

SONOMA 

MAX 
MDJ 

103 
47 

100 
48 

87 
47 

9  I 
44 

92 
40 

95 
45 

99 
61 

94 

57 

92 
50 

97 

50 

91 
48 

90 
50 

61 
47 

76 
41 

76 
45 

80 
44 

82 
42 

79 
58 

7  6 
48 

70 
47 

86 
43 

90 
44 

86 
41 

90 
48 

97 
49 

36 
50 

61 
51 

90 
52 

91 
53 

67 
48 

68.0 
47.9 

TRINITY  OA"  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

96 
52 

93 
54 

94 

52 

87 
49 

89 
53 

88 
52 

93 
55 

83 
55 

89 
56 

69 
54 

89 

55 

69 
56 

92 
52 

62 
46 

80 
39 

76 
46 

78 
47 

77 
49 

70 
47 

68 
48 

63 
44 

73 
45 

80 
45 

71 
48 

78 
48 

83 

50 

66 
52 

81 
48 

79 
49 

79 
46 

82.5 
49,8 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

93 
40 

90 
43 

83 
42 

78 
33 

62 
33 

87 
34 

87 
40 

86 
53 

64 

45 

85 

42 

66 
42 

86 
45 

65 
43 

72 
30 

76 
29 

76 
36 

77 
35 

74 
51 

67 
41 

61 
38 

69 
29 

80 
34 

79 
49 

76 
33 

80 
37 

84 
36 

83 
40 

79 
37 

78 
38 

69 
39 

79.7 
39.0 

UK  I  AH 

MAX 
Mm 

'53 

10  5 
51 

99 
54 

96 
54 

95 
50 

101 
54 

98 
63 

96 
60 

99 
58 

101 
59 

97 
51 

100 
55 

92 
53 

83 
48 

79 
49 

62 
47 

86 
48 

76 
62 

72 
52 

71 
47 

85 
46 

90 
49 

83 
49 

90 
51 

94 

54 

95 

55 

88 
52 

93 
53 

90 
57 

84 
51 

90.  8 
52.8 

HEAVERVULE    RANGER  STA 

MAX 
MIN 

99 
43 

99 
46 

92 
44 

95 

41 

93 
43 

94 
43 

98 
56 

69 
49 

92 
49 

91 
47 

95 
49 

95 
50 

95 

46 

84 
42 

84 
37 

83 
45 

83 
43 

61 
52 

70 
47 

70 
43 

67 
39 

60 
39 

87 
47 

70 
42 

84 
43 

86 
45 

91 
48 

87 
42 

86 
46 

83 
45 

86.8 
45.0 

WEED   FIRE  OfPART«ENT 

MAX 
MIN 

90 
43 

92 
47 

88 
44 

77 
38 

82 
41 

64 

83 
55 

87 
52 

84 
46 

84 
49 

85 
48 

67 
45 

83 
35 

70 
36 

76 
38 

77 
54 

77 
54 

67 
42 

65 

41 

57 
36 

65 
36 

78 
39 

72 
37 

74 
38 

78 
42 

85 
42 

60 
43 

79 
43 

76 
39 

78.7 
43.0 

WULITS    I  NE 

MAX 

Mm 

96 
44 

97 
45 

96 
45 

91 
47 

90 
43 

94 
43 

92 
56 

91 
51 

92 
50 

93 
49 

92 
48 

93 
50 

88 
40 

83 
40 

76 
42 

74 
40 

77 
43 

74 
59 

68 
44 

67 
45 

76 
48 

81 
42 

81 
43 

64 
53 

88 
46 

91 
46 

86 
44 

87 
42 

83 
48 

80 
40 

65.5 
45.9 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MAX 
MIN 

104 
48 

104 
48 

100 
48 

96 
46 

96 
46 

96 
46 

103 
53 

98 
5  3 

98 
55 

98 
50 

101 
53 

100 
55 

97 
46 

63 
42 

36 
43 

86 
46 

85 
48 

86 
51 

77 
54 

67 
52 

72 
50 

82 
47 

84 
49 

76 
56 

86 
47 

69 
46 

92 
50 

90 
43 

88 
46 

79 
43 

90.2 
46.9 

YREKA 

♦            *  » 

MAX 

Mm 

96 
50 

98 
54 

93 
48 

81 
41 

84 
44 

89 
46 

93 
47 

90 
54 

90 
54 

90 
51 

91 
53 

92 
53 

91 
49 

78 
41 

76 
38 

82 
40 

60 
50 

65 
53 

74 
49 

66 
49 

62 
40 

73 
41 

81 
43 

73 
43 

79 
44 

85 
46 

67 
48 

83 
46 

82 
46 

79 
44 

83.5 
46.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

93 
31 

92 
44 

86 
36 

82 
33 

84 

42 

90 
41 

87 
45 

90 
52 

86 
42 

86 
38 

87 
30 

37 
45 

80 
36 

79 
32 

84 
34 

74 
34 

76 
33 

72 
41 

68 
42 

67 
40 

72 
26 

79 
34 

75 
39 

79 
33 

84 
37 

83 
39 

60 
38 

77 
44 

76 
43 

76 
39 

81.0 
38.2 

alturaS  ranger  station 

MAX 

Mm 

96 
40 

94 
41 

B9 
42 

77 
31 

ei 

J6 

84 
36 

90 
40 

90 
50 

87 
41 

85 
45 

65 
40 

65 
41 

67 
41 

85 
34 

75 
30 

75 
32 

74 
32 

78 
38 

74 

45 

67 

30 

68 
30 

70 
31 

SO 
37 

68 
33 

78 
33 

83 
39 

85 
36 

78 
36 

80 
44 

73 
36 

80.7 
37.4 

AUBURN 

MAX 

Mm 

9S 
64 

101 

70 

103 
69 

97 
64 

95 
59 

96 
60 

95 
52 

88 
59 

96 
68 

95 
65 

95 
64 

96 
65 

94 

61 

85 
52 

80 
50 

80 
50 

80 
50 

82 
53 

62 
54 

76 
54 

75 
50 

84 

50 

66 
66 

86 
59 

89.  5 
58.3 

BERRYESS4  lake 

MAX 
MIN 

98 
61 

100 
61 

102 
62 

97 
60 

94 
56 

95 
57 

98 
62 

95 
65 

96 
65 

97 
64 

98 
03 

95 
61 

93 
59 

63 
54 

80 
52 

7! 
52 

81 
55 

84 
55 

77 
56 

76 
54 

73 
53 

65 
54 

90 
55 

90 
56 

90 
58 

95 

60 

91 
56 

81 
56 

89 

55 

90 
59 

89.7 
57.9 

BLUE   CANYON  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
67 

84 
66 

80 
62 

79 
59 

79 
60 

83 
65 

71 
56 

78 
61 

79 
62 

79 
59 

78 
61 

77 
59 

74 
56 

69 
52 

68 
52 

67 

50 

69 
51 

64 

50 

62 
46 

56 
43 

69 
45 

72 
53 

73 
54 

75 
53 

79 
59 

77 
59 

75 
55 

76 
54 

72 
55 

71 
52 

74.  1 
55.9 

BDNHAN  DAM 

MAX 

Mm 

86 
56 

85 
57 

80 
53 

79 
52 

87 
57 

74 
56 

77 
57 

79 
54 

80 
54 

79 
55 

78 
54 

73 
51 

70 
47 

79 
46 

72 
46 

69 
45 

65 
48 

64 
47 

59 
43 

69 
43 

?3 
46 

72 
47 

76 
49 

80 
53 

78 
50 

74 
50 

76 
48 

71 
50 

71 
46 

75.0 
50.4 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

Mm 

99 
65 

102 
65 

102 
60 

92 
57 

91 
45 

92 
45 

96 
62 

92 
68 

96 
62 

93 
60 

98 
56 

88 
56 

88 
48 

80 
45 

75 
53 

73 
46 

78 
46 

78 
55 

79 
57 

74 
58 

74 
50 

83 
54 

88 
58 

87 
60 

89 
57 

94 
56 

92 
46 

76 
55 

66 
57 

89 
53 

87.5 
55.2 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

100 
54 

1U4 
58 

99 
51 

95 
54 

99 
60 

95 
59 

96 
58 

99 
59 

100 
59 

96 
35 

96 
56 

90 
51 

84 
46 

82 
47 

84 
48 

67 
53 

78 
53 

80 
53 

79 
47 

67 
47 

90 
49 

91 
53 

93 
53 

93 
36 

94 
53 

90 
50 

86 
57 

91 
51 

91.4 
53.2 

6URNEY 

MAX 
MIN 

95 
40 

93 
40 

92 
42 

85 
42 

86 
37 

86 
35 

92 
45 

61 
49 

87 
43 

88 
42 

89 
43 

88 
44 

89 
44 

60 
35 

76 
29 

77 
33 

76 
34 

78 
38 

75 
45 

67 
23 

65 
29 

76 
31 

80 
36 

74 
29 

82 
36 

67 
37 

85 
35 

62 
35 

81 
40 

79 
35 

82.4 
38.2 

CANYON  CAM 

MAX 

Mm 

90 
45 

89 
44 

90 
46 

87 
41 

85 
41 

85 
41 

78 
46 

83 
46 

84 
42 

82 
45 

84 
45 

86 
45 

63 
42 

77 
38 

76 
34 

73 
36 

75 
35 

72 
42 

66 
42 

70 
32 

79 
35 

76 
36 

80 
40 

63 
40 

79 
37 

76 
44 

76 
39 

80.3 
40.6 

centerville  PH 

MAX 
MIN 

106 
56 

105 

55 

104 

60 

102 
56 

101 
52 

96 
51 

104 
56 

103 
55 

96 
57 

99 
58 

97 
57 

96 
56 

94 
34 

86 
39 

65 
42 

65 
45 

86 
46 

85 
55 

80 
54 

61 
48 

62 
49 

92 
47 

94 
47 

97 
48 

100 
46 

101 
49 

102 
50 

100 
46 

95.0 
50.6 

CHESTER 

MAX 

Mm 

91 
41 

89 
41 

86 
43 

83 
37 

85 
39 

90 
36 

67 
45 

84 
39 

86 
39 

86 
43 

67 
43 

86 
43 

60 
42 

78 
36 

75 
31 

75 
33 

78 
33 

73 
45 

68 
44 

66 
40 

75 

30 

79 
33 

77 
35 

61 
34 

85 
36 

84 
39 

65 
37 

80 
35 

77 
41 

78 
36 

61.1 
38.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

104 
58 

103 
57 

101 
62 

97 
61 

93 
54 

102 
55 

100 
6V 

97 
64 

99 
62 

97 
64 

95 
61 

93 
61 

91 
56 

64 

52 

82 
46 

83 
49 

83 
50 

83 
62 

80 
58 

76 
53 

66 
47 

87 
53 

63 
53 

92 
57 

94 
58 

93 
57 

91 
56 

69 
51 

69 
59 

90 
55 

91.4 
56.7 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

100 

59 

103 
62 

102 
61 

94 
53 

93 
53 

93 
53 

95 
55 

93 
63 

97 
60 

96 
59 

97 
59 

90 
54 

91 
53 

80 
52 

77 

50 

77 
49 

60 
50 

83 
51 

61 
54 

79 
53 

78 
49 

65 
48 

88 
54 

90 
55 

90 
55 

95 
55 

92 
55 

81 
50 

67 
51 

90 
54 

89.2 
54.3 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

100 
43 

102 
47 

103 
48 

100 
49 

99 
44 

98 
47 

99 
60 

93 
52 

98 
54 

99 
51 

100 
51 

97 
50 

96 
51 

93 
45 

85 
43 

85 
44 

85 
49 

87 
47 

76 
55 

75 

50 

62 
42 

85 
42 

92 
41 

90 
45 

90 
48 

95 
48 

95 
45 

91 
45 

91 
54 

91 

55 

92.4 
46.2 

COLFAX 

MAX 

Mm 

99 
58 

99 
69 

96 
65 

91 
63 

92 
65 

92 
64 

92 
63 

91 
65 

89 
63 

89 
52 

85 

50 

6  1 
54 

81 
55 

74 
56 

85 
48 

86 
56 

87 
58 

89 
58 

92 
63 

69 
56 

85 
58 

68.8 
59.  1 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

98 
57 

104 
59 

99 
61 

96 
59 

93 
59 

99 
56 

90 
68 

98 
60 

99 
60 

99 
60 

95 
61 

93 
59 

91 
56 

65 
53 

80 
46 

82 
49 

84 
50 

84 
60 

8  1 
56 

78 
53 

87 
51 

89 
52 

90 
54 

90 
52 

92 
55 

93 
60 

90 
55 

87 
50 

92 
56 

89 
52 

90.9 
56.0 

DAVIS  2  USW 

MAX 

Mm 

100 
58 

104 
60 

102 
61 

94 
54 

95 
49 

93 
52 

95 
68 

95 
61 

97 
59 

97 
57 

98 
55 

94 
63 

91 
54 

63 
50 

78 
45 

79 
46 

81 
47 

84 
58 

83 
52 

62 
51 

79 
51 

87 
52 

89 
50 

90 
53 

90 
54 

96 
55 

93 
53 

88 
49 

68 
56 

91 
52 

90,5 
54.2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

90 
,9 

87 
51 

85 
47 

84 
44 

87 
47 

64 
52 

82 
50 

63 
49 

83 
46 

82 
47 

82 

75 
40 

73 
40 

74 
41 

73 
44 

73 
39 

75 
53 

77 
42 

78 
41 

78 
43 

82 
43 

78 
47 

76 
42 

80,  0 
45,3 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

95 
56 

94 
58 

91 
54 

90 
54 

94 
54 

94 
59 

90 
56 

86 
55 

90 
56 

89 
56 

87 
48 

66 

60 

8  1 
48 

76 
44 

77 
46 

78 
46 

77 
54 

70 
50 

69 
44 

79 
43 

80 
47 

81 
52 

84 
49 

87 
47 

88 
52 

85 
56 

83 
53 

83 
52 

83 

50 

84 ,  5 
51.7 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

104 
59 

104 
o7 

96 
62 

96 
57 

95 
59 

98 
63 

98 
63 

96 
63 

95 
63 

94 

46 

62 
49 

8  5 
51 

8  0 
56 

79 
56 

89 
48 

69 
48 

89 
57 

92 
55 

93 
56 

92 
56 

91 
55 

92.3 
56.8 

DOWNIEVILLE  BANGER  STA 

MAX 

Mm 

92 
47 

94 
50 

93 
50 

89 
48 

84 
49 

87 
48 

93 
51 

81 

50 

81 
50 

84 
49 

88 
49 

88 
49 

84 
47 

82 
45 

85 
40 

79 
41 

77 
41 

79 
43 

73 
49 

7  1 
46 

67 
40 

79 
40 

80 
41 

8  1 
41 

64 
42 

66 
45 

85 
45 

81 
44 

85 
45 

61 
43 

83.1 
45.6 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

96 
54 

101 
59 

99 
57 

96 
54 

94 
52 

91 
55 

100 
68 

87 
59 

93 
60 

96 
59 

97 
58 

94 
56 

92 
55 

87 
55 

8 1 
46 

79 
48 

79 
50 

85 
53 

8  2 
49 

77 
52 

75 
44 

84 
48 

65 
47 

66 
51 

90 
53 

94 
55 

9  1 
56 

86 
52 

87 
62 

90 
50 

89.2 
53.9 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

101 
58 

104 
63 

101 
61 

89 
55 

89 
54 

92 
56 

95 

68 

95 
61 

95 
61 

93 
59 

98 
57 

85 
54 

85 
55 

76 
54 

73 
51 

74 
51 

78 
54 

82 
58 

78 
56 

78 
56 

70 
54 

85 
53 

90 
56 

67 
59 

90 
57 

96 
59 

88 

52 

81 
51 

89 
59 

69 
56 

67.5 
56,6 

FOLSOH  DAM 

MAX 

Mm 

100 
70 

104 
68 

106 
67 

97 
63 

96 

60 

96 
61 

96 
65 

90 
68 

99 
64 

99 
63 

98 
62 

94 
60 

94 
56 

86 
53 

61 
50 

80 
51 

83 
53 

83 

56 

64 

57 

80 
55 

79 
52 

85 
52 

89 
57 

90 
58 

91 
61 

94 
65 

94 
57 

64 
53 

90 
56 

92 
58 

91.1 
59.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GEORCETOr'N  P4NGER  SI4 

MAX 

MIN 

95 
57 

98 
54 

98 
67 

92 
59 

90 
61 

90 
63 

92 
62 

79 
60 

90 
62 

89 
61 

69 
62 

68 
61 

86 
61 

85 
53 

79 
52 

78 
52 

77 
52 

78 
51 

76 
50 

71 
44 

70 
42 

79 
41 

83 
55 

84 
57 

6b 
58 

68 
61 

87 

60 

85 
57 

67 
57 

85 
56 

85.2 
56.3 

GR4SS  VaiLE'  NH.  2 

MAX 
MIN 

96 
53 

99 
-8 

98 
60 

92 
55 

39 
52 

90 
54 

94 
58 

83 
57 

91 
57 

91 
55 

90 
54 

69 
55 

88 
55 

83 
49 

78 
45 

77 
44 

77 
46 

77 
46 

74 

54 

72 
49 

71 
45 

80 
47 

83 
46 

83 
46 

87 
46 

89 
51 

68 
54 

65 
53 

66 
53 

64 

50 

85.5 
51.8 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

99 
i,0 

96 
41 

95 
42 

8b 

35 

89 
38 

92 
36 

95 

86 
48 

91 
43 

90 
42 

91 
43 

92 
43 

92 

64 
35 

81 
31 

80 
33 

79 
34 

81 
42 

74 
46 

71 
44 

75 
30 

33 
31 

62 
36 

79 
33 

84 
36 

89 
39 

38 
38 

86 
36 

83 
40 

81 
36 

65.8 
38.6 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

91 
47 

90 
48 

83 

42 

77 
33 

bO 

40 

87 
42 

88 
44 

84 
54 

81 
43 

80 
43 

61 

61 

42 

62 
43 

78 
34 

74 
35 

72 
36 

77 
39 

75 

44 

69 
44 

64 
37 

68 
32 

79 
35 

72 
43 

76 
38 

81 
39 

83 
43 

81 
44 

92 
40 

72 
44 

71 
40 

78.6 
41.1 

LAKEPQRT 

MAX 
MIN 

100 
51 

101 
51 

101 
52 

100 
52 

97 

49 

101 
52 

97 
66 

97 
57 

97 
56 

99 
55 

96 
54 

96 
53 

94 
53 

86 
48 

83 
46 

85 

46 

85 
46 

81 
59 

75 
49 

73 
44 

79 
42 

90 
47 

89 
46 

65 
46 

95 
51 

94 
53 

92 
50 

84 
48 

69 
56 

68 
49 

91.1 
51.0 

LAKESH09E 

MAX 

MIN 

99 
53 

100 
56 

97 
64 

96 
63 

92 
55 

101 
56 

91 
60 

94 

58 

98 
60 

99 
61 

97 
59 

97 
56 

86 
55 

86 
54 

82 
44 

83 
49 

82 
48 

75 

61 

78 
49 

70 
56 

86 
49 

84 
51 

60 
51 

89 
53 

9! 

60 

92 
54 

86 
54 

86 
50 

64 
54 

64 
46 

39.  1 
54.8 

LAKE  SPAULOINl, 

MAX 
MIN 

82 
18 

79 

44 

79 
42 

84 
49 

76 
47 

77 
51 

79 
47 

79 
45 

78 
45 

76 

45 

73 
43 

71 
40 

70 
39 

68 
38 

71 
37 

66 
39 

64 
49 

70 
37 

74 
39 

74 
39 

76 
39 

80 
44 

78 
44 

74 
41 

77 
40 

73 
45 

72 
36 

74.9 
42.7 

LAKE    SPaULOING  DAM 

MAX 
MIN 

87 
54 

70 
50 

79 
49 

85 
42 

61 
56 

81 
53 

85 
50 

82 
49 

50 

51 

47 

45 

45 

43 

42 

44 

52 

44 

45 

49 

49 

47 

46 

47.9 

MAN2ANIT4  LAKE 

MAX 
MIN 

a7 

50 

86 
45 

85 
47 

81 
44 

78 
43 

80 
44 

80 
40 

75 
44 

77 
45 

60 
49 

80 
46 

76 
49 

81 
44 

75 
38 

72 
32 

72 
32 

67 
36 

71 
35 

64 
34 

73 
32 

52 
34 

67 
34 

73 
33 

69 
37 

74 
38 

76 
38 

77 
36 

72 
33 

73 
33 

68 
40 

74.8 
39.5 

MARYSVIl  1  E 

MAX 
MIN 

101 
65 

104 
64 

105 
61 

100 
62 

97 
57 

97 
60 

100 
69 

96 
65 

100 
64 

100 
63 

100 
63 

97 

60 

95 
58 

89 
53 

83 
50 

85 

50 

83 
51 

87 

61 

65 
56 

61 
53 

60 
53 

68 
54 

89 
5b 

94 
55 

96 
57 

95 
59 

9b 
58 

89 
54 

91 
59 

94 
56 

93.2 
58.2 

HC  CLDUO 

MAX 

Mm 

96 
44 

93 
44 

93 
43 

84 
38 

88 
40 

85 
40 

93 
40 

79 
40 

67 
49 

69 
47 

89 
48 

90 
47 

91 
40 

90 
40 

85 

30 

75 
32 

76 
39 

7! 
42 

68 
41 

67 
40 

78 
42 

76 
34 

78 
38 

71 
37 

60 
39 

85 
44 

65 
44 

63 
40 

60 
42 

75 
39 

82.8 
40.8 

MINERAL 

MAX 
MIN 

90 
46 

90 
45 

87 
46 

83 
43 

81 
40 

82 
42 

89 
46 

77 
41 

81 
43 

62 
45 

64 
44 

62 
44 

62 
43 

77 
3b 

75 
32 

72 
32 

71 
35 

74 
41 

69 
47 

63 
34 

63 
31 

71 
36 

74 
39 

73 
36 

77 
39 

60 
42 

79 
41 

76 
39 

78 
42 

71 
37 

77.8 
40.3 

MDNTICEllO  T/AM 

MAX 
MIN 

99 
59 

104 
59 

103 
60 

99 
57 

95 
54 

96 
53 

97 
59 

93 
63 

97 
61 

96 
61 

96 

61 

93 
59 

95 
58 

37 
50 

63 
49 

en 

49 

81 
50 

84 
52 

76 
56 

79 
54 

75 
53 

87 
52 

90 
51 

90 
52 

92 
58 

97 
58 

93 
54 

80 
53 

69 
52 

91 
57 

90.7 
55.5 

MOUNT   SHASTv   hp  city 

MAX 
MIN 

91 
51 

89 
53 

74 

51 

76 
45 

63 
42 

91 
45 

78 
53 

65 
53 

85 
54 

87 
51 

88 
52 

90 
53 

74 
48 

73 
40 

74 
35 

73 
43 

72 
42 

62 
49 

64 

40 

56 
43 

67 
44 

75 
40 

69 
46 

76 
40 

60 
48 

84 
47 

78 
49 

76 
44 

73 
47 

74 
49 

77.4 
46.6 

NEVADA   r ITY 

MAX 
MIN 

91 
47 

93 
50 

93 
51 

89 
49 

68 
45 

88 
45 

68 
51 

81 
52 

85 
51 

86 
48 

88 
46 

84 
49 

64 
48 

82 
43 

78 
39 

77 
39 

74 
40 

76 
42 

74 
49 

71 
45 

68 
39 

75 
39 

77 
41 

80 
42 

79 
42 

82 
44 

84 
46 

61 
45 

81 
45 

60 
45 

81.9 
45.3 

ORLANO 

MAX 
MIN 

10! 
60 

105 
62 

104 
66 

98 
68 

96 
56 

96 
59 

102 
66 

95 
62 

98 
65 

101 
65 

99 
62 

95 
62 

94 
56 

87 
54 

84 
49 

83 
52 

83 
53 

65 
59 

84 

5b 

76 
54 

78 
54 

68 
50 

69 
52 

68 
57 

94 
60 

97 
59 

94 
56 

66 
52 

91 
57 

91 
56 

92.2 
58.0 

OROVI LLC 

MAX 
MIN 

101 
68 

105 
69 

104 
68 

9  9 
64 

97 
59 

97 
63 

100 
72 

96 
68 

100 
67 

99 
68 

99 
b6 

95 
65 

95 
61 

39 
55 

82 
51 

84 
54 

62 
54 

85 
62 

63 

60 

61 
55 

79 
53 

88 
55 

90 
59 

92 
56 

92 
59 

95 
63 

95 
60 

67 
56 

90 
62 

92 
58 

92.4 
61.0 

PAPAOISe 

MAX 
MIN 

9b 
68 

96 

71 

98 
70 

93 
66 

91 
64 

90 
6b 

94 

70 

90 
69 

91 
68 

90 
67 

93 
68 

89 
48 

87 
62 

84 
55 

79 
51 

78 
53 

77 
54 

79 
56 

74 
57 

72 
49 

71 
53 

80 
56 

81 
61 

33 
59 

86 
60 

89 
63 

89 
65 

61 
63 

85 
64 

86 
59 

65.7 
61.3 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

98 

52 

97 
53 

99 
61 

94 
55 

92 
53 

92 
57 

68 
63 

82 
58 

91 
58 

91 
55 

92 
56 

91 

5b 

89 
55 

6b 
50 

61 
46 

60 
45 

79 
47 

80 
50 

78 
53 

73 

50 

72 
44 

78 
42 

84 
49 

87 
49 

86 

50 

39 
52 

88 
51 

85 
50 

86 
54 

97 

50 

66.6 
52.1 

PL4CERVILLE  IFC 

MAX 
MIN 

98 
72 

100 
7  2 

97 

70 

92 
64 

92 
65 

91 
69 

78 
64 

90 
65 

90 
66 

91 
66 

89 
66 

89 
64 

65 

62 

79 
58 

76 
57 

86 
53 

79 
56 

77 
52 

73 
54 

69 
47 

78 
49 

81 
56 

8b 
57 

3! 

60 

68 

61 

90 
63 

85 
63 

68 
60 

36 
64 

94 
59 

65.6 
61.1 

PL4TINA 

MAX 
MIN 

98 
5b 

96 
58 

98 
63 

92 
52 

92 
47 

97 
48 

98 
56 

96 
55 

96 
64 

95 
58 

95 
53 

93 
53 

92 
51 

89 

50 

87 
41 

79 
46 

79 
46 

75 
52 

71 
49 

69 
46 

70 
47 

62 
53 

61 
47 

86 

50 

66 
64 

87 
47 

68 
47 

69 
48 

36 
63 

93 
54 

87.6 
52.1 

PDRTULA 

MAX 
MIN 

93 
36 

90 
40 

90 

42 

88 
38 

82 
32 

91 
39 

89 

42 

63 
49 

84 
39 

65 

40 

86 

40 

85 
36 

80 
36 

77 
3b 

76 
33 

74 
31 

77 
29 

75 
37 

66 
47 

69 
39 

71 
28 

80 
30 

31 
32 

79 
34 

64 
35 

dl 
33 

81 
34 

62 
33 

60 
34 

75 
34 

31.2 
36.3 

OUINCY 

MAX 
MIN 

100 
35 

99 
37 

96 
39 

91 
38 

90 
3b 

92 
36 

103 
50 

69 
46 

91 
40 

94 
43 

96 
44 

94 
43 

93 
41 

85 
37 

82 
31 

83 
34 

80 
33 

84 

41 

30 
49 

77 
47 

72 
34 

83 
31 

67 
34 

65 
33 

91 
36 

94 
39 

92 
37 

36 
34 

89 

94 
36 

68.7 
38.4 

RED   BLU^F   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

105 
63 

105 
66 

99 
66 

99 
68 

97 
60 

106 
62 

96 
69 

97 
66 

102 
70 

103 
67 

100 
66 

97 
66 

91 
63 

87 
59 

84 
51 

85 
57 

86 
57 

84 
64 

79 
63 

78 
58 

69 
54 

39 
53 

87 
58 

94 

60 

99 
65 

95 
65 

38 
60 

91 
56 

86 
61 

99 
55 

93.0 
61.6 

R6DDINC  FIRE   STA  NO  2 

MAX 
MIN 

1  04 
66 

103 

70 

103 

71 

100 
67 

98 
66 

105 
67 

103 
66 

96 
69 

100 
69 

102 
73 

102 
71 

96 
70 

95 
64 

90 
63 

87 
55 

85 
56 

85 
58 

34 
63 

80 
57 

76 
59 

69 
5b 

88 
56 

67 
62 

93 
61 

96 
68 

97 
6^ 

96 
64 

91 
62 

69 
60 

89 
57 

93.9 
63.6 

rdcklin 

MAX 
MIN 

99 
ftO 

10! 
62 

107 
63 

100 
69 

96 
60 

101 
60 

99 
66 

95 
63 

100 
59 

99 
58 

101 
60 

97 
59 

98 
56 

68 
55 

64 
48 

63 

50 

86 
53 

86 

55 

87 
54 

62 
54 

80 
45 

85 
50 

91 
58 

93 
52 

90 
55 

95 

60 

96 

56 

88 
56 

88 
57 

94 
52 

93.2 
56.8 

SACRAMENTO   "i"  AIRPORT 

MAX 
MIN 

104 
62 

104 
63 

96 
63 

95 
54 

94 
56 

95 
57 

95 

71 

99 
63 

98 
62 

100 
61 

92 
60 

93 
55 

63 
57 

60 
53 

79 
49 

62 

50 

85 
53 

84 

59 

83 

53 

80 
55 

86 
51 

90 
54 

92 
58 

91 
56 

96 
57 

95 
59 

63 
56 

68 
52 

92 
61 

99 
5b 

90.6 
57.2 

SACRAMENTO  W9  CITY 

MAX 
MIN 

104 
63 

104 
67 

96 

66 

95 
58 

94 
58 

96 
60 

94 

72 

100 
66 

96 
63 

99 
63 

94 
63 

93 
57 

82 
56 

76 
54 

79 
51 

83 
52 

84 
55 

84 

61 

80 
56 

BO 
5b 

67 

54 

91 
59 

91 
62 

90 
59 

95 
62 

94 
66 

63 
57 

68 
54 

91 
64 

89 
59 

90.5 
59.9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

100 
66 

loo 

69 

99 

12 

90 
69 

93 
63 

91 
66 

97 
69 

87 
68 

95 
69 

97 
72 

9! 

70 

97 
69 

94 
66 

87 
65 

64 

56 

83 
57 

81 
58 

60 
60 

79 
59 

75 
57 

71 
56 

72 
57 

83 
59 

79 
61 

90 
62 

94 
66 

91 
64 

85 
62 

6b 
61 

83 
60 

67.9 
63.7 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

91 
55 

92 
53 

91 
50 

86 
49 

85 
44 

85 
46 

93 
55 

80 
51 

64 

51 

86 
51 

87 
51 

86 
53 

84 
45 

80 
41 

76 
39 

77 
37 

74 
40 

77 
40 

70 
48 

70 
43 

67 
41 

80 

45 

81 
41 

76 
42 

82 
44 

88 
47 

66 
44 

80 
45 

63 
45 

76 
44 

82.0 
46  .  0 

SIERRAVILLE   ranger  STA 

MAX 
MIN 

92 
42 

93 
43 

89 
52 

83 
39 

81 
35 

82 
41 

89 
53 

80 
51 

81 
43 

63 
42 

84 

41 

85 

43 

82 
37 

77 
36 

75 
34 

7! 
34 

72 
31 

75 
45 

71 
46 

68 
37 

65 
32 

71 
31 

81 
37 

77 
33 

87 
37 

67 
39 

65 
39 

76 
34 

61 
42 

76 

40 

80.2 
39.7 

SODA   SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

80 
45 

79 
46 

74 
40 

V3 
42 

73 
45 

81 
50 

71 
46 

71 
43 

73 
41 

74 
40 

74 
43 

74 
42 

68 

66 
41 

70 
39 

63 
35 

66 

41 

56 
43 

56 
39 

54 
34 

65 
37 

70 
37 

66 
37 

72 
41 

77 
41 

74 
40 

69 
36 

72 
43 

67 
39 

68 
39 

69 . 9 
41.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

102 
59 

1U2 
61 

98 
61 

96 
57 

92 
55 

102 
59 

97 
69 

96 
63 

96 
65 

99 
62 

95 
61 

95 
61 

93 
58 

84 
56 

61 
49 

81 
53 

84 
54 

84 
59 

61 
54 

77 
53 

66 
49 

37 
51 

87 
50 

91 
51 

97 
58 

94 
58 

88 
56 

89 
53 

67 
62 

98 
54 

91.0 
57.0 

STRAWBERRY  VfLLEY 

MAX 

Mm 

92 
52 

90 
51 

86 
53 

84 

50 

64 

47 

89 
51 

79 
51 

84 
52 

65 
49 

85 
52 

82 
51 

81 
51 

78 
48 

75 
45 

73 
41 

72 
42 

73 
42 

69 
47 

66 
54 

65 
42 

74 
41 

77 
41 

76 
43 

61 
43 

64 
48 

82 
49 

80 
48 

80 
47 

76 
50 

76 
45 

79.5 
47.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

105 
64 

105 
67 

94 

to 

91 
67 

98 
66 

96 
64 

102 
66 

104 
67 

100 
68 

103 
69 

103 
69 

100 
68 

100 
60 

92 
58 

89 
55 

86 
5! 

66 
58 

64 
59 

76 
56 

75 
56 

72 
56 

85 

56 

37 
59 

79 
60 

91 
62 

97 
65 

98 
65 

92 
60 

94 
60 

86 
58 

92.3 
62.2 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

VACAVILLE  ' 

MAX 
MIN 

104 
57 

104 
59 

103 
60 

95 
53 

95 
49 

97 
54 

96 

71 

99 
60 

97 
56 

99 
56 

97 
56 

94 
53 

69 
54 

81 
49 

60 
46 

81 
46 

86 
46 

82 
60 

80 
52 

78 
55 

92 
48 

68 
49 

90 
50 

91 
52 

95 
54 

93 
55 

68 
55 

88 
46 

91 
56 

99 
54 

91.4 
53.9 

VDLTA  POWFR  rIDUSE 

MAX 
MIN 

97 
63 

97 
67 

97 
65 

91 
69 

91 
57 

97 
62 

97 
65 

93 
65 

9  3 
65 

95 
66 

95 
66 

92 
61 

91 
59 

84 
50 

30 
50 

79 
51 

60 
52 

78 
53 

74 
57 

70 
52 

31 
50 

83 
53 

62 
54 

67 
54 

92 
60 

91 
56 

64 
56 

64 
57 

92 
52 

67.5 
58.2 

WHISKEVTOWN  RES 

MAX 
MIN 

104 
62 

101 
6S 

101 
67 

94 
62 

95 

60 

94 
63 

103 
66 

90 
65 

95 
67 

96 
67 

97 
66 

96 
65 

97 
63 

90 
58 

85 
52 

82 
54 

64 
54 

83 
55 

78 
54 

75 
55 

70 
56 

85 
57 

65 
56 

62 
59 

86 
61 

92 
63 

92 
59 

87 
57 

88 
60 

96 
60 

89.3 
60.4 

5«o  Rofer*oce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER 


Day  of  Month 

Average 

2 

3 

1  4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

1 00 

103 

104 

98 

96 

9  5 

9 1 

95 

63 

85 

95 

81 

60 

96 

90 

91 

91.9 

63 

63 

63 

62 

55 

55 

^63 

65 

65 

65 

62 

61 

57 

53 

50 

50 

51 

53 

54 

51 

55 

53 

53 

52 

58 

59 

57 

52 

60 

54 

57.  1 

98 

loo 

100 

95 

94 

92 

101 

79 

78 

99 

68 

89 

96 

92 

91 

90.5 

59 

65 

60 

63 

56 

59 

66 

61 

64 

63 

60 

60 

60 

54 

61 

52 

51 

60 

55 

54 

56 

52 

54 

59 

58 

60 

58 

53 

59 

57 

57.9 

100 

101 

101 

96 

94 

99 

93 

100 

99 

99 

99 

94 

92 

95 

92 

92 

64 

95 

65 

77 

67 

97 

92 

95 

95 

92 

89 

92 

92 

92.7 

62 

5S 

66 

65 

57 

61 

69 

61 

68 

67 

69 

67 

59 

55 

49 

50 

53 

59 

53 

54 

54 

56 

52 

64 

62 

59 

57 

54 

52 

55 

56.9 

101 

104 

106 

'59 

92.9 

63 

65 

59 

58 

54 

60 

69 

65 

62 

61 

58 

56 

54 

50 

50 

51 

60 

60 

58 

55 

50 

51 

56 

57 

59 

56 

53 

59 

60 

57.6 

101 

105 

105 

98 

97 

96 

96 

95 

99 

99 

99 

94 

95 

87 

80 

82 

63 

96 

64 

63 

62 

67 

91 

92 

90 

95 

95 

89 

69 

93 

92.3 

60 

64 

60 

56 

51 

57 

69 

64 

61 

61 

60 

55 

54 

51 

46 

47 

51 

51 

54 

53 

54 

53 

54 

55 

51 

57 

54 

51 

59 

52 

55.5 

89 

82 

69 

81 

90 

83 

64 

83 

63 

79 

77 

76 

74 

77 

72 

69 

64 

7 1 

79 

76 

61 

85 

83 

79 

61 

74 

79.7 

35 

37 

30 

29 

34 

45 

46 

37 

31 

34 

34 

28 

29 

27 

27 

27 

30 

34 

33 

27 

25 

26 

26 

27 

30 

30 

29 

33 

27 

31.4 

78 

74 

78 

73 

74 

76 

76 

76 

74 

69 

6  8 

70 

69 

7 1 

66 

65 

56 

62 

70 

7  1 

74 

75 

72 

70 

72 

66 

68 

71.3 

31 

30 

30 

23 

31 

32 

31 

33 

29 

33 

29 

32 

34 

32 

22 

23 

23 

24 

30 

32 

31 

20 

24 

26 

26 

29 

24 

23 

33 

34 

26.5 

79 

82 

84 

78 

80 

82 

63 

8  2 

79 

76 

76 

74 

73 

72 

63 

67 

77 

76 

77 

61 

80 

79 

74 

75 

77.4 

32 

33 

35 

27 

33 

34 

36 

35 

31 

32 

31 

31 

26 

28 

25 

25 

26 

31 

34 

39 

20 

22 

26 

23 

26 

28 

27 

21 

39 

39 

29.6 

90 

90 

Bl 

76 

85 

87 

93 

9 1 

69 

64 

65 

97 

80 

75 

77 

76 

8 1 

75 

69 

62 

69 

8  1 

75 

76 

6  3 

95 

72 

74 

60.8 

".6 

53 

49 

35 

40 

44 

45 

48 

47 

50 

46 

50 

49 

38 

35 

43 

40 

49 

48 

43 

35 

38 

46 

40 

42 

46 

44 

47 

45 

44.2 

88 

8  8 

86 

81 

6  1 

8 1 

62 

79 

80 

90 

82 

80 

8  1 

75 

73 

72 

70 

74 

68 

66 

6 1 

70 

76 

7  5 

79 

80 

62 

77 

78 

73 

77.3 

36 

36 

43 

35 

30 

41 

43 

46 

40 

36 

34 

39 

37 

35 

33 

35 

30 

34 

36 

39 

33 

30 

32 

32 

33 

32 

30 

30 

32 

34 

35.2 

9'* 

93 

90 

6  5 

67 

9  1 

86 

8  1 

85 

86 

66 

69 

64 

6  1 

78 

8  1 

75 

72 

70 

70 

6 1 

92 

60 

62 

8  6 

6  3 

64 

79 

79 

82.8 

52 

50 

53 

45 

46 

47 

55 

56 

48 

49 

49 

49 

48 

39 

39 

38 

37 

49 

46 

36 

37 

46 

41 

42 

47 

49 

44 

51 

44 

45.9 

9  3 

91 

86 

87 

9 1 

9  ^ 

8  9 

87 

86 

86 

68 

67 

81 

79 

78 

81 

7  8 

76 

70 

72 

90 

9  2 

79 

67 

92 

79 

63.7 

<.5 

44 

49 

40 

42 

39 

50 

52 

46 

50 

46 

46 

43 

40 

37 

38 

36 

46 

47 

44 

34 

34 

37 

35 

41 

45 

44 

41 

49 

39 

42.6 

94 

82 

82 

85 

89 

69 

8  8 

67 

81 

94 

86 

83 

92 

79 

79 

81 

70 

6  8 

63 

72 

78 

7 1 

78 

85 

83 

76 

76 

60.7 

45 

49 

37 

33 

39 

38 

47 

46 

47 

50 

48 

42 

52 

38 

32 

38 

36 

53 

45 

35 

32 

34 

47 

36 

39 

44 

38 

40 

44 

46 

41.7 

8  5 

83 

66 

83 

£1 

62 

95 

85 

6  3 

78 

76 

70 

67 

67 

78 

79 

79 

78 

74 

79.4 

<.7 

47 

50 

43 

46 

46 

50 

47 

46 

45 

45 

45 

45 

42 

42 

41 

43 

47 

50 

46 

36 

39 

40 

40 

42 

44 

42 

41 

50 

45 

44.4 

8  5 

85 

78 

78 

79 

6  2 

78 

78 

60 

79 

60 

72 

73 

69 

66 

66 

75.9 

<.l 

43 

45 

37 

38 

40 

43 

46 

40 

38 

39 

38 

39 

40 

40 

40 

32 

34 

48 

43 

29 

31 

37 

34 

35 

35 

38 

33 

34 

37 

38.3 

94 

94 

69 

88 

68 

9  1 

90 

68 

96 

86 

96 

90 

64 

8  2 

80 

80 

91 

79 

7  5 

70 

75 

60 

62 

80 

62 

8  7 

8  2 

94 

60 

90 

93.6 

45 

48 

49 

44 

41 

42 

49 

62 

43 

44 

48 

46 

47 

42 

34 

39 

35 

51 

47 

43 

33 

34 

40 

40 

40 

49 

44 

40 

41 

46 

43.3 

78 

79 

8  1 

78 

76 

77 

76 

72 

75 

77 

74 

7  1 

76 

72 

7  1 

70 

62 

71 

67 

63 

59 

61 

69 

7  1 

72 

7  1 

75 

72 

67 

70 

71.8 

45 

48 

48 

42 

43 

44 

47 

50 

45 

43 

43 

44 

43 

45 

42 

43 

37 

40 

46 

44 

36 

37 

39 

39 

39 

41 

42 

38 

47 

39 

42.6 

81 

82 

77 

75 

76 

75 

70 

72 

76 

79 

72 

74 

7  1 

69 

69 

67 

69 

66 

62 

57 

6 1 

72 

69 

70 

73 

75 

72 

72 

69 

67 

71.2 

37 

39 

41 

32 

40 

37 

45 

42 

38 

38 

35 

37 

33 

35 

30 

32 

27 

39 

44 

40 

25 

28 

31 

30 

31 

33 

33 

29 

39 

39 

35.3 

91 

89 

80 

83 

85 

69 

88 

64 

94 

61 

93 

86 

80 

76 

76 

74 

77 

72 

69 

67 

69 

79 

77 

76 

83 

64 

76 

79 

72 

74 

79.6 

40 

40 

39 

32 

34 

35 

41 

49 

37 

42 

39 

41 

41 

32 

26 

29 

30 

42 

42 

35 

26 

29 

35 

27 

32 

37 

35 

31 

42 

35 

36.8 

66 

86 

85 

84 

79 

80 

86 

60 

77 

79 

81 

79 

80 

73 

72 

73 

69 

72 

69 

66 

6 1 

69 

77 

72 

77 

83 

60 

74 

76 

7 1 

76.6 

39 

40 

42 

34 

36 

39 

50 

47 

38 

35 

35 

38 

37 

37 

34 

34 

29 

41 

43 

40 

29 

29 

33 

32 

33 

35 

37 

30 

41 

35 

36.7 

87 

87 

82 

B2 

84 

84 

84 

80 

82 

82 

79 

63 

77 

77 

78 

77 

75 

69 

65 

66 

94 

77 

78 

78 

62 

91 

81 

74 

76 

79.0 

48 

56 

58 

50 

57 

56 

57 

55 

54 

51 

49 

52 

52 

50 

51 

50 

46 

50 

49 

38 

43 

46 

50 

49 

52 

53 

47 

52 

53 

51.0 

74 

72 

73 

75 

76 

7  2 

76 

70 

66 

62 

78 

69 

70 

100 

74.0 

52 

52 

53 

53 

52 

56 

59 

58 

57 

57 

56 

52 

55 

52 

54 

58 

49 

54 

59 

54 

55 

52 

52 

54 

55 

56 

52 

52 

52 

54 

54.2 

87 

89 

63 

82 

8  1 

60 

87 

67 

90 

93 

78 

75 

74 

74 

69 

92 

93 

78 

6  3 

90 

69 

91 

96 

79 

70 

9 1 

68 

89 

93.3 

51 

49 

49 

43 

46 

50 

56 

55 

51 

52 

48 

50 

51 

51 

51 

49 

46 

47 

49 

48 

49 

44 

47 

51 

51 

52 

55 

47 

53 

50 

49.6 

74 

74 

65 

67 

69 

79 

83 

78 

69 

75 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

69 

7  3 

67 

69 

72 

7  5 

75 

73 

65 

69 

67 

76 

72 

75 

71.3 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

65 

59 

56 

55 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

52 

59 

57 

57 

55 

54 

55 

55 

58 

67 

56 

55 

56 

57 

55.2 

89 

80 

81 

8  1 

80 

76 

95 

94 

8  1 

6 1 

70 

69 

79 

79 

66 

78 

76 

76.5 

50 

54 

55 

53 

53 

56 

61 

69 

56 

55 

63 

53 

59 

59 

52 

53 

56 

60 

55 

58 

55 

53 

54 

55 

55 

56 

54 

54 

53 

63 

56.1 

76 

79 

78 

81 

76 

81 

85 

8  1 

86 

6 1 

73 

69 

7  I 

70 

7 1 

7  J 

90 

79 

75 

76 

8 1 

9  9 

84 

62 

69 

7  8 

74 

62 

82 

64 

76.7 

43 

46 

45 

50 

45 

49 

55 

52 

47 

55 

49 

47 

49 

45 

44 

48 

45 

51 

55 

45 

52 

52 

51 

47 

57 

51 

53 

46 

51 

55 

49.3 

86 

90 

68 

79 

02 

96 

68 

95 

91 

65 

96 

7  9 

79 

69 

70 

76 

79 

76 

80 

93 

83 

91 

63 

74 

78 

97 

91.7 

57 

56 

54 

54 

52 

54 

54 

55 

57 

56 

54 

54 

55 

52 

53 

52 

55 

54 

57 

56 

54 

54 

54 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

60 

55.1 

61 

61 

61 

62 

63 

73 

73 

69 

63 

63 

59 

59 

61 

62 

62 

67 

7  J 

64 

69 

69 

70 

66 

62 

76 

7 1 

66 

66 

65.3 

52 

53 

52 

52 

54 

55 

57 

57 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

46 

57 

56 

55 

56 

50 

52 

53 

45 

52 

57 

53 

53 

49 

53.2 

98 

94 

92 

90 

89 

89 

90 

92 

93 

93 

96 

90 

80 

81 

75 

73 

76 

81 

63 

77 

79 

63 

91 

69 

67 

95 

90 

77 

89 

90 

86. 1 

50 

51 

50 

47 

47 

46 

60 

56 

55 

54 

50 

53 

52 

52 

48 

49 

46 

46 

53 

51 

52 

50 

49 

54 

51 

52 

54 

49 

52 

53 

51.1 

61 

60 

60 

59 

60 

64 

76 

69 

63 

63 

59 

59 

59 

61 

64 

64 

69 

72 

68 

67 

64 

63 

66 

64 

67 

63 

64 

65 

64 

66 

64.1 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

54 

53 

54 

49 

52 

50 

52 

48 

45 

46 

52 

54 

50 

52 

50 

54 

52 

54 

49 

53 

56 

49 

50 

49 

50.7 

82 

88 

66 

60 

6 1 

89 

65 

66 

89 

9  1 

94 

78 

69 

87 

66 

83.2 

47 

50 

50 

45 

47 

49 

62 

55 

50 

55 

50 

51 

49 

43 

45 

48 

39 

57 

51 

50 

56 

44 

45 

48 

49 

51 

55 

43 

46 

46 

49.2 

105 

105 

103 

95 

93 

93 

97 

98 

95 

100 

97 

9  1 

8  1 

77 

9  3 

93 

9 1 

90 

97 

89 

90.8 

55 

58 

57 

50 

51 

56 

60 

59 

55 

55 

54 

52 

51 

55 

43 

44 

46 

62 

63 

56 

51 

45 

48 

50 

60 

53 

53 

49 

57 

49 

52.5 

96 

95 

90 

65 

64 

88 

93 

90 

97 

92 

97 

83 

64 

81 

76 

78 

60 

74 

76 

81 

68 

84 

66 

94 

89 

80 

96 

87 

83 

85.5 

55 

57 

52 

51 

53 

55 

62 

60 

55 

55 

55 

57 

51 

46 

44 

47 

61 

62 

50 

54 

49 

50 

54 

52 

65 

51 

52 

56 

52 

53.2 

95 

95 

96 

85 

85 

87 

88 

94 

92 

9! 

88 

84 

92 

77 

70 

70 

75 

79 

79 

74 

73 

83 

93 

85 

84 

92 

85 

74 

87 

67 

83.8 

56 

59 

57 

53 

52 

55 

57 

64 

60 

54 

56 

54 

66 

51 

48 

51 

53 

57 

58 

57 

52 

51 

51 

52 

55 

57 

57 

51 

53 

56 

54.8 

HILLIANS 
WILIOHS 
WILLOUS  USBR 
WINTERS 

MOOOLANO    1  MNU 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


03 


90CA 
90D1E 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

OONNER  MEHDRI4L   ST  PK 

OOYlE  5  SSE 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

FORT  alOHELL 

MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY 

SJSaNVULE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TAHOE    VALLEY    FAA  AP 

TERHO 

TRUCKEE  ranger  STATION 
WOODFORDS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


04 


AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 
BURL INGAHE 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 
FORT  ORD 
GILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLISTER   I  Sw 

king  city 

livermore  county  F  0 

LOS  GATOS 

MARTINEZ   FIRE  STATION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RN11 


Station 

Day  of  Month 

0 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MDNTEREV 

MAX 

ivnM 

73 
',9 

71 
51 

67 
49 

66 
49 

66 
52 

72 
52 

93 
58 

78 
55 

72 
53 

71 
49 

61 
52 

59 

52 

62 
52 

64 
49 

65 

51 

65 
53 

71 
49 

77 

55 

67 
54 

74 
54 

75 
54 

73 
51 

71 
51 

65 
51 

63 
51 

68 

52 

63 
55 

74 
53 

74 
52 

75 
53 

70.  2 
52.0 

HDNTEREV  liilt 

MAX 

Mm 

69 

50 

70 
50 

69 
52 

72 
52 

69 
54 

71 
50 

79 
58 

75 
56 

63 
54 

66 
51 

62 
53 

61 
53 

64 
54 

64 
52 

63 

52 

63 
53 

67 
48 

71 
55 

65 
55 

72 
54 

64 
56 

66 

52 

67 
49 

61 
52 

92 
50 

66 
52 

63 
57 

65 
54 

65 
53 

66 
53 

52!e 

HOBRd  BiV  Fl»t  DEPT 

MAX 
MIN 

60 
50 

ol 
52 

64 
>2 

60 
52 

65 
53 

68 
54 

68 
57 

70 
56 

65 
56 

65 
54 

65 
53 

67 
55 

66 
54 

65 
53 

67 
55 

62 
57 

64 
49 

66 
52 

66 
54 

67 
54 

67 
55 

66 
51 

63 
53 

64 
52 

64 
52 

65 
53 

65 
55 

69 
50 

63 
52 

68 
53 

53.3 

MOUNT   DUBLO  N  04TE 

MAX 
MIN 

9B 
7". 

100 
78 

100 
73 

93 
69 

91 
66 

92 
68 

91 
71 

90 
70 

93 
66 

90 
66 

94 

70 

92 
70 

91 
63 

82 
48 

74 
51 

73 
50 

77 
54 

30 
55 

74 
52 

68 
50 

70 
51 

80 
53 

87 
64 

86 

61 

68 
61 

93 
69 

90 
64 

88 
60 

87 
67 

88 
62 

62.5 

MOUNT  HSMlLTiJN 

MAX 
MIN 

88 
68 

70 

o5 

70 

60 
67 

83 
68 

82 
65 

83 
60 

82 
65 

62 
62 

83 
65 

80 
64 

78 
64 

73 
62 

76 
56 

67 
52 

63 
54 

69 
52 

63 
52 

63 
44 

61 
42 

68 
44 

76 
54 

77 
59 

76 
58 

81 
62 

60 
65 

80 
62 

78 
53 

77 
61 

74 
58 

77.1 
59.4 

N4CIMIENT0  U4M 

MAX 
MIN 

102 
56 

10! 
57 

105 
51 

99 
49 

96 
51 

95 
52 

91 
60 

97 
51 

97 
53 

98 
53 

99 
52 

95 
52 

90 
50 

92 
52 

85 
47 

76 
49 

82 
41 

68 
46 

90 
55 

83 
49 

81 
50 

82 
51 

92 
51 

95 
50 

95 

50 

96 
56 

95 
54 

86 
48 

93 
47 

97 
50 

51.1 

NEWARK 

MAX 
MIN 

87 
59 

85 
57 

35 
55 

78 
54 

75 
65 

77 
59 

91 
62 

83 
66 

84 
57 

77 
58 

63 
56 

73 

56 

74 
58 

76 
58 

72 
57 

68 
55 

69 
54 

72 
57 

76 
53 

74 
62 

74 
63 

89 
58 

92 
56 

76 
59 

79 
59 

69 
60 

79 
61 

74 

59 

92 
60 

78 
57 

79.5 
57.8 

04KL4N0  W8  olRPGRT 

MAX 
MIN 

76 
55 

72 
56 

72 
53 

66 
54 

68 
56 

77 
56 

84 
64 

79 
59 

69 
56 

74 
57 

66 
56 

65 
56 

69 
58 

67 
53 

66 
56 

64 
55 

69 
58 

72 
59 

66 

53 

69 
60 

71 
57 

72 
53 

71 
54 

72 
58 

91 
56 

69 
58 

69 
58 

75 
56 

72 
58 

71 
56 

56.7 

P4L0   SLTO   CITY  H4LL 

MAX 
MIN 

86 
50 

82 
t1 

84 
53 

73 

49 

77 
51 

78 
57 

93 
58 

91 
56 

84 
54 

79 
54 

63 
56 

78 
53 

73 
56 

76 
46 

75 
46 

72 
49 

72 
46 

76 
52 

79 
52 

77 
55 

76 
56 

93 
50 

92 
50 

80 
56 

79 
50 

91 
54 

78 
57 

74 
55 

63 
56 

79 
52 

52.8 

P4SD  ROBLES 

MAX 
MIN 

10'> 
50 

103 
51 

97 
47 

91 
45 

92 
49 

96 
55 

102 
64 

96 
53 

98 
51 

99 
52 

94 
49 

90 
50 

83 
45 

60 
44 

75 
37 

76 
50 

80 
42 

89 
52 

86 
53 

81 
47 

82 
49 

92 
44 

95 
45 

94 
46 

97 
45 

95 
43 

35 
46 

94 
45 

96 
43 

95 
47 

49.0 

PASO   ROBLES    i-AA  AP 

MAX 
MIN 

106 
55 

105 
58 

98 
51 

93 
48 

93 
52 

95 
57 

105 
66 

96 
57 

99 
54 

99 
55 

9  2 
53 

91 
48 

69 
52 

78 
50 

72 
53 

7! 
51 

85 
45 

66 
54 

60 
59 

76 
54 

30 
54 

92 
47 

94 

50 

94 
49 

97 
51 

90 
53 

64 
50 

94 
50 

96 
46 

92 
51 

52.4 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

lO* 
57 

105 
60 

104 
52 

99 
49 

98 
53 

98 
58 

97 
54 

99 
58 

98 
57 

100 
53 

95 
54 

94 

50 

93 
46 

98 
43 

83 
40 

32 
43 

63 
43 

67 
49 

74 
52 

79 
47 

33 
47 

93 
46 

94 

50 

94 
50 

96 
52 

95 
54 

93 
45 

94 
46 

96 
46 

92 
53 

5o!3 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

63 
51 

65 
52 

64 
52 

65 
53 

66 
55 

69 
54 

69 
58 

67 
57 

70 
56 

69 
54 

62 
55 

65 
54 

65 
54 

67 
56 

69 
54 

6! 

58 

65 
50 

68 
54 

73 
57 

70 
55 

74 
54 

79 
49 

62 
51 

73 
49 

73 
53 

68 
55 

70 
58 

67 
54 

70 
53 

96 
52 

53.9 

POINT  PIfDRAS  BlANCaS 

MAX 
MIN 

62 
49 

62 

50 

61 

49 

60 
49 

63 

60 

65 
53 

66 
55 

66 
54 

64 
54 

61 
52 

60 
53 

66 
53 

67 
52 

66 
53 

62 
55 

66 
55 

67 
51 

66 

52 

62 
54 

66 
53 

66 
53 

62 
49 

61 
51 

62 
48 

62 

51 

62 
54 

67 
55 

64 
54 

65 

50 

67 
51 

tl'.l 

PORT  CHICAGO  NAVAL  fJEP 

MAX 

MIN 

99 
53 

98 
55 

96 
52 

87 
50 

88 
52 

92 
52 

95 
64 

94 

60 

89 
55 

95 
54 

93 
55 

83 
51 

63 
53 

79 
52 

74 
48 

79 
50 

60 
51 

79 
60 

77 
53 

74 
54 

93 
49 

89 
48 

86 
48 

68 
55 

93 
52 

92 
54 

84 
54 

83 
46 

89 
54 

95 
55 

53!° 

PRIEST  VALLtv 

MAX 
MIN 

10<t 
50 

1  j2 
54 

iS 
50 

97 
45 

96 
45 

92 
50 

90 
64 

94 
55 

93 
54 

9! 

51 

92 
51 

90 
52 

68 

63 
43 

79 
43 

80 
43 

86 
43 

85 
43 

80 
46 

76 
48 

80 
40 

90 
40 

91 
45 

91 
42 

92 
46 

93 
47 

97 
46 

90 
44 

94 
41 

89 

47 

47!l 

REDWOOD  CITV 

MAX 

MW 

9'. 

50 

90 
53 

84 
50 

79 
55 

80 
54 

82 
53 

94 
59 

91 
58 

91 
52 

84 

52 

61 
52 

78 
53 

61 
55 

73 
48 

75 
49 

74 
49 

79 
47 

77 
58 

77 
50 

76 
54 

92 
51 

34 
47 

95 
49 

62 
56 

93 
52 

91 
53 

79 
55 

84 
51 

95 
54 

64 
49 

8  3.1 
52.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

78 
53 

79 
53 

70 
54 

68 
55 

68 
55 

70 
55 

81 
56 

85 

60 

78 
57 

70 
57 

74 
55 

65 
55 

64 
55 

64 

55 

63 
54 

6! 
53 

63 
56 

71 
59 

73 
58 

73 
57 

68 

56 

72 
54 

72 
56 

75 
58 

75 
58 

83 
59 

67 
55 

69 
56 

81 
58 

70 
53 

72,0 
56.0 

SAINT   MARYS  LOLLE&E 

MAX 

MIN 

99 
52 

98 
55 

91 
59 

86 
53 

86 
52 

90 
55 

93 
65 

92 
59 

94 
57 

83 
50 

83 
54 

81 
51 

79 
53 

63 
52 

68 
47 

69 

51 

75 
54 

74 
58 

70 
54 

69 
54 

78 
47 

35 
46 

93 
53 

65 
55 

91 
50 

85 
54 

72 
54 

84 
48 

35 
55 

62 
52 

8  2.6 
53.3 

SALINAS   2  E 

MAX 
MIN 

70 
50 

72 
51 

72 
51 

69 
51 

69 
53 

74 
53 

79 
60 

75 
56 

73 
52 

77 
52 

66 
52 

68 
52 

68 
53 

63 
53 

67 
52 

63 
53 

74 
46 

80 
55 

72 
56 

74 
53 

78 
56 

64 
48 

76 
50 

72 
52 

86 
51 

72 
52 

69 
55 

82 
SI 

78 
52 

75 
49 

73.6 
52.3 

SALINAS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
49 

68 
51 

72 
53 

67 
53 

68 
54 

75 
54 

78 
58 

76 
56 

72 
54 

7! 
52 

66 
54 

66 
54 

67 
55 

66 
54 

66 

53 

67 
53 

73 
47 

78 
57 

71 
57 

74 
56 

76 
53 

61 
49 

75 
51 

70 
53 

87 
52 

66 
54 

68 
57 

81 
54 

75 
54 

75 
50 

72.2 
53.4 

SAN  ANTONIO  ^>1SSI0N 

MAX 
MIN 

104 
52 

104 
57 

102 
48 

98 
46 

97 
52 

94 

57 

92 
62 

94 
58 

98 
54 

97 
53 

97 
52 

94 
50 

92 
44 

68 
44 

86 
42 

B2 
43 

69 
43 

88 
47 

96 
48 

80 
46 

82 
43 

90 
45 

95 
47 

94 
46 

96 
50 

95 
50 

93 
54 

92 
43 

95 
44 

95 
49 

93.0 
49.0 

S    f   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

57 

50 

59 
51 

68 
52 

57 
52 

60 
53 

61 
54 

71 
53 

66 
57 

61 
54 

60 
56 

58 
53 

69 
52 

61 
53 

63 
53 

62 
54 

64 
52 

62 
55 

63 
57 

62 
55 

63 
56 

63 
53 

63 
54 

69 
55 

66 
54 

69 

52 

66 
55 

64 
53 

72 
54 

64 
56 

67 
55 

63,3 
53.9 

SAN  FRANCISCO  we  AP 

MAX 
MIN 

73 
52 

71 
52 

74 
52 

68 
53 

68 
53 

75 
54 

96 
63 

32 
57 

68 
55 

73 
55 

67 
53 

68 
54 

74 
53 

71 
51 

69 
50 

67 
53 

72 
56 

76 
57 

68 
56 

73 
59 

73 
55 

75 
53 

73 
55 

71 
56 

86 
57 

73 
57 

72 
54 

76 
56 

73 
57 

72 
57 

72  ,9 
54.9 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

65 

62 

63 

51 

61 
52 

60 
53 

61 
53 

78 
54 

BO 
62 

74 
56 

63 
55 

67 
54 

60 
63 

59 
52 

62 
53 

60 
54 

62 
53 

62 
5  2 

65 
56 

70 
56 

63 
56 

66 
56 

70 
56 

72 
54 

68 
56 

69 
55 

82 
59 

04 
57 

63 

57 

75 
57 

70 
58 

68 
57 

66.7 
55.0 

SAN  GREGDRIG  I  SE 

MAX 
MIN 

74 
42 

69 
48 

V2 
46 

73 
49 

70 
50 

74 
50 

80 
56 

77 
52 

69 
50 

71 
4! 

65 
51 

65 
50 

68 
52 

67 
43 

67 
51 

67 
48 

69 
55 

76 
58 

68 
50 

73 
54 

71 
54 

71 
41 

71 
44 

67 
50 

81 
45 

72 
46 

70 
55 

70 
45 

72 
51 

68 
45 

70 . 9 
49.2 

SAN  JOSE 

MAX 

Mm 

91 
58 

09 

uO 

39 
56 

81 
52 

80 
54 

84 
58 

89 
58 

88 
62 

64 
59 

88 
58 

65 
59 

77 
58 

79 
54 

78 
53 

75 
51 

72 
52 

75 
50 

79 
63 

77 
55 

74 
55 

79 
58 

84 

52 

90 
53 

60 
56 

89 
54 

88 
58 

77 
57 

91 
57 

64 
59 

90 
55 

91.9 
56.1 

SAN  LUIS  08I';PD  POLY 

MAX 

Mm 

77 
49 

79 
50 

81 
51 

7  8 
50 

79 
53 

70 
54 

80 
57 

81 
55 

79 
54 

76 
50 

34 
51 

76 
52 

78 
52 

72 
52 

71 
52 

66 
55 

68 
47 

79 
49 

77 
52 

70 
54 

70 
52 

81 
46 

77 
46 

30 
51 

63 
52 

60 
53 

75 
53 

79 
51 

79 
49 

82 
50 

76.9 
51,4 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

91 
55 

84 
51 

75 
50 

75 
50 

77 
51 

78 
51 

92 
60 

87 
72 

81 
51 

64 
52 

74 
56 

74 
54 

70 
51 

67 
54 

67 
59 

71 
51 

76 
62 

77 
59 

74 
61 

73 
56 

82 
50 

81 
43 

91 
50 

80 
52 

90 
52 

85 
54 

71 
55 

92 
51 

61 
54 

79 
50 

78.6 
54.1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

91 

57 

90 
58 

85 

55 

81 
53 

80 
55 

86 
57 

91 
64 

90 
57 

82 
59 

73 
53 

80 
53 

78 
52 

75 
51 

74 

52 

76 
50 

80 
62 

75 
56 

76 
55 

81 
56 

85 
51 

92 
53 

81 
56 

92 
55 

85 
57 

77 
56 

83 
56 

84 
59 

61 
54 

82.1 
55.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

69 
54 

71 
52 

65 

52 

66 
48 

68 
51 

80 
51 

77 
56 

70 
56 

77 
53 

81 
50 

66 
53 

67 
52 

68 
53 

69 
53 

69 
53 

74 
46 

79 
43 

61 
54 

62 
50 

75 

51 

78 
48 

87 
46 

77 
46 

80 
49 

89 
43 

68 

51 

68 
56 

80 
51 

79 
53 

82 
48 

74.7 
51.0 

UPR  IAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

Mm 

87 

85 

84 

76 
49 

74 
49 

75 
51 

61 
52 

87 
55 

81 
53 

76 
53 

85 

5  3 

72 

71 

70 

71 
49 

68 
47 

67 
49 

71 
55 

75 
53 

69 
55 

71 
54 

76 
5  I 

79 
5  1 

76 
5  1 

76 
55 

88 
56 

74 
54 

68 
52 

60 
53 

77 
54 

76.3 
52.2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

Mm 

99 
54 

98 
56 

98 
52 

95 
50 

94 
5  1 

92 
54 

94 
68 

94 
62 

96 
56 

96 
55 

92 
55 

91 
52 

83 
55 

77 
49 

75 
47 

80 
50 

83 
53 

61 
61 

76 
53 

79 
56 

87 
49 

90 
53 

67 
54 

94 
53 

94 
53 

94 
54 

62 
55 

93 
56 

92 
56 

90 
50 

89,2 
54.3 

watsonville  waterworks 

*          *  * 

NIAX 

Mm 

67 
51 

66 
52 

63 
52 

66 
50 

65 
51 

66 
50 

77 
56 

75 
56 

70 
56 

71 
51 

69 
50 

72 
51 

63 
53 

65 
53 

64 
54 

65 
53 

65 
45 

72 
50 

75 
57 

70 
56 

70 
55 

77 
43 

79 
52 

72 
51 

75 
48 

65 
52 

64 
55 

65 
53 

76 
53 

76 
48 

70.  1 
52.1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOARO  ML 

MAX 
MIN 

97 
54 

94 
59 

62 
58 

85 
56 

94 
60 

89 

70 

95 
67 

91 
64 

66 
61 

97 
60 

82 
57 

39 
57 

83 
49 

79 
53 

75 
50 

78 
50 

78 
62 

78 
60 

77 
59 

73 
59 

82 
52 

86 
57 

83 
63 

86 
59 

92 
60 

67 
57 

79 
51 

87 
59 

86 
64 

84.9 
58,  1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

99 
57 

101 
o2 

100 
59 

87 
54 

88 
52 

88 
57 

93 
63 

93 
63 

96 
59 

93 
57 

99 
57 

89 
55 

87 
52 

96 

50 

82 
47 

77 
47 

79 
46 

83 
54 

80 
53 

77 
51 

76 
52 

85 
49 

89 
50 

89 
54 

90 
54 

96 
55 

93 
56 

92 
47 

68 
52 

90 
56 

66,5 
54,0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

104 
64 

105 

70 

104 
^2 

102 
69 

98 
69 

100 
69 

97 
68 

96 

71 

100 
72 

96 

96 

96 

97 

96 
64 

96 
62 

87 
60 

34 
60 

87 
60 

67 
60 

86 
57 

71 
54 

79 
53 

89 
51 

91 
56 

89 
58 

93 
62 

95 
66 

95 
64 

92 
57 

95 
64 

93,4 
62.8 

S*«  B»f«r»Qco  Not**  FoUowtng  Stktloa  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIP0RNU 

5EPTEHBEi<  1969 


SUUon 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

> 
< 

104 

105 

108 

105 

102 

96 

93 

101 

98 

100 

99 

99 

96 

94 

88 

87 

88 

86 

84 

80 

60 

90 

92 

92 

93 

99 

95 

90 

95 

92 

94,4 

73 

76 

1! 

73 

70 

72 

71 

74 

73 

71 

71 

69 

66 

67 

63 

63 

61 

60 

64 

62 

57 

61 

64 

65 

64 

67 

67 

64 

66 

65 

67.2 

102 

101 

99 

98 

94 

94 

94 

97 

96 

93 

94 

95 

91 

87 

85 

84 

84 

84 

83 

76 

76 

66 

66 

68 

89 

93 

92 

69 

92 

99 

90.4 

72 

74 

73 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

69 

74 

66 

65 

63 

57 

60 

61 

61 

63 

54 

57 

63 

63 

63 

65 

66 

64 

65 

65 

65.8 

9<> 

102 

104 

105 

101 

99 

92 

96 

98 

97 

99 

97 

97 

96 

89 

8! 

86 

87 

86 

82 

79 

80 

87 

92 

91 

92 

99 

95 

90 

93 

93.  1 

07 

70 

69 

65 

63 

63 

59 

63 

68 

64 

64 

63 

65 

63 

57 

54 

55 

54 

56 

51 

50 

50 

55 

55 

57 

60 

64 

62 

62 

60.3 

99 

102 

105 

103 

101 

99 

92 

95 

99 

98 

99 

99 

97 

95 

93 

90 

87 

86 

67 

85 

81 

82 

90 

93 

92 

93 

98 

95 

90 

97 

94.  1 

63 

65 

67 

65 

60 

65 

64 

65 

67 

63 

61 

63 

55 

58 

55 

54 

54 

58 

60 

59 

58 

52 

55 

56 

57 

58 

55 

58 

59 

59.6 

102 

105 

lu5 

100 

97 

95 

96 

89 

99 

97 

97 

93 

94 

89 

65 

62 

80 

63 

83 

76 

76 

83 

90 

92 

91 

94 

96 

85 

91 

92 

91.2 

67 

70 

68 

63 

62 

63 

65 

66 

65 

66 

67 

62 

58 

56 

50 

49 

50 

52 

55 

56 

52 

52 

60 

55 

56 

62 

57 

57 

58 

56 

59.4 

99 

103 

101 

99 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

91 

87 

64 

82 

64 

92 

81 

76 

79 

88 

91 

90 

90 

94 

90 

89 

92 

91.4 

61 

67 

66 

59 

59 

61 

71 

65 

60 

55 

59 

56 

57 

55 

51 

51 

51 

52 

57 

57 

45 

50 

52 

52 

55 

59 

57 

54 

59 

57.  1 

94 

94 

90 

89 

88 

89 

80 

85 

85 

84 

64 

81 

80 

78 

75 

78 

76 

71 

67 

73 

80 

81 

84 

65 

85 

82 

85 

88 

62.6 

56 

57 

52 

54 

55 

56 

56 

50 

51 

50 

49 

47 

47 

46 

45 

47 

47 

47 

38 

43 

47 

47 

49 

50 

50 

47 

52 

49.4 

104 

106 

104 

101 

99 

94 

95 

99 

97 

101 

99 

98 

95 

91 

86 

8! 

67 

90 

87 

83 

83 

91 

94 

94 

96 

99 

95 

91 

95 

94 

94.5 

60 

65 

66 

61 

63 

59 

61 

65 

65 

64 

62 

65 

64 

57 

57 

56 

57 

55 

56 

54 

51 

53 

56 

57 

59 

01 

58 

57 

57 

60 

59.4 

102 

104 

104 

103 

99 

98 

95 

99 

99 

98 

97 

97 

96 

96 

91 

87 

87 

68 

87 

83 

62 

87 

93 

92 

93 

96 

95 

92 

94 

93 

94.2 

67 

67 

68 

67 

62 

61 

63 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

59 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

59.1 

100 

100 

97 

96 

95 

39 

88 

95 

95 

98 

92 

92 

90 

89 

60 

80 

85 

83 

79 

78 

62 

86 

90 

88 

93 

98 

84 

87 

95 

69 

69.6 

57 

65 

59 

55 

55 

57 

62 

57 

61 

56 

57 

59 

54 

48 

48 

49 

45 

53 

53 

55 

50 

49 

50 

50 

52 

52 

55 

50 

53 

54.1 

98 

97 

93 

92 

91 

83 

90 

90 

89 

89 

89 

86 

83 

60 

77 

80 

80 

76 

72 

73 

84 

86 

85 

86 

88 

86 

87 

85 

84 

65.5 

<.9 

51 

50 

43 

47 

61 

53 

46 

43 

43 

44 

42 

41 

38 

40 

39 

39 

43 

46 

35 

38 

39 

40 

42 

42 

42 

39 

46 

43.6 

105 

105 

104 

98 

97 

97 

97 

98 

97 

97 

95 

95 

94 

90 

85 

84 

65 

83 

81 

76 

82 

90 

92 

91 

94 

95 

94 

92 

92 

89 

92.5 

62 

60 

60 

54 

54 

56 

70 

61 

59 

58 

60 

54 

56 

52 

47 

47 

46 

52 

55 

53 

47 

54 

53 

50 

53 

56 

54 

51 

57 

55.0 

103 

104 

104 

99 

100 

95 

98 

98 

97 

100 

97 

97 

95 

95 

95 

64 

87 

86 

85 

60 

69 

94 

90 

93 

97 

96 

96 

90 

92 

94.4 

54 

65 

67 

62 

64 

62 

66 

67 

66 

64 

64 

64 

61 

60 

54 

55 

54 

60 

60 

58 

54 

58 

57 

59 

60 

61 

58 

58 

63 

60.5 

103 

102 

101 

97 

97 

92 

96 

98 

97 

98 

98 

95 

94 

90 

87 

66 

88 

86 

83 

79 

82 

89 

93 

91 

93 

95 

92 

92 

94 

92 

92.7 

61 

65 

65 

60 

60 

62 

63 

67 

63 

61 

61 

62 

OO 

56 

51 

53 

53 

57 

61 

60 

53 

54 

54 

53 

56 

56 

56 

55 

60 

59 

56.7 

105 

1U7 

U'6 

104 

101 

101 

97 

101 

101 

100 

101 

100 

99 

97 

93 

89 

87 

69 

90 

85 

81 

64 

91 

95 

92 

96 

98 

95 

95 

97 

95.9 

59 

62 

68 

59 

59 

59 

61 

66 

61 

60 

62 

59 

56 

56 

51 

51 

50 

51 

50 

57 

49 

46 

56 

54 

53 

56 

57 

52 

56 

56.5 

99 

99 

96 

96 

94 

91 

91 

93 

90 

86 

84 

84 

79 

81 

82 

78 

74 

71 

84 

66 

84 

88 

69 

88 

88 

89 

86 

67.0 

49 

55 

54 

47 

47 

52 

55 

46 

45 

46 

47 

46 

44 

44 

44 

46 

46 

43 

41 

44 

44 

44 

46 

44 

44 

44 

46.4 

78 

Bl 

80 

73 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

66 

69 

65 

67 

68 

57 

50 

60 

68 

70 

70 

74 

74 

74 

74 

70 

71.3 

53 

56 

55 

53 

54 

54 

54 

55 

51 

51 

50 

49 

47 

45 

45 

46 

44 

45 

43 

44 

36 

40 

45 

46 

48 

50 

49 

50 

46 

48.4 

100 

103 

104 

100 

97 

95 

94 

97 

96 

97 

97 

97 

96 

93 

90 

85 

86 

87 

86 

80 

81 

88 

91 

90 

92 

96 

95 

91 

94 

92 

93.0 

59 

62 

62 

55 

57 

58 

63 

64 

62 

59 

56 

60 

;7 

55 

50 

50 

49 

54 

56 

56 

50 

50 

54 

50 

55 

56 

56 

53 

59 

5 1 

56.0 

90 

91 

88 

87 

87 

87 

63 

85 

88 

85 

64 

81 

79 

77 

74 

77 

76 

71 

66 

73 

80 

81 

82 

85 

84 

82 

85 

81.8 

56 

59 

54 

56 

56 

56 

58 

54 

53 

53 

53 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

53 

43 

43 

47 

49 

50 

51 

51 

48 

49 

51.4 

80 

80 

79 

76 

76 

75 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

69 

65 

64 

66 

66 

61 

56 

59 

62 

68 

69 

72 

72 

72 

72 

71 

68 

70.3 

46 

46 

49 

42 

45 

46 

47 

48 

44 

43 

40 

42 

38 

37 

37 

38 

36 

37 

36 

40 

31 

39 

38 

37 

41 

42 

40 

41 

43 

41.0 

93 

87 

98 

96 

93 

92 

87 

65 

87 

89 

90 

88 

98 

68 

89 

80 

78 

81 

79 

74 

70 

74 

83 

87 

85 

87 

90 

85 

85 

69 

86.2 

70 

71 

70 

69 

67 

68 

62 

64 

65 

66 

65 

66 

66 

60 

59 

57 

56 

57 

53 

50 

50 

55 

57 

60 

61 

04 

65 

61 

63 

62.0 

102 

103 

104 

103 

100 

94 

94 

99 

95 

99 

97 

98 

96 

97 

93 

85 

86 

85 

83 

80 

80 

90 

93 

87 

91 

97 

95 

90 

94 

88 

93.3 

78 

80 

78 

■"3 

73 

75 

73 

75 

75 

74 

76 

76 

73 

70 

66 

67 

66 

67 

67 

63 

59 

68 

69 

69 

70 

73 

74 

69 

74 

69 

71.4 

102 

102 

99 

98 

98 

96 

97 

98 

96 

98 

94 

96 

93 

90 

89 

86 

88 

90 

88 

88 

77 

90 

90 

89 

94 

94 

94 

96 

94 

92 

93.3 

72 

75 

63 

70 

68 

70 

70 

70 

68 

66 

65 

65 

62 

60 

62 

57 

59 

57 

54 

53 

48 

49 

62 

58 

52 

56 

66 

56 

66 

62.0 

97 

101 

104 

104 

104 

98 

98 

99 

99 

101 

98 

97 

97 

94 

92 

92 

92 

88 

69 

84 

81 

84 

89 

94 

93 

96 

96 

94 

93 

95 

94.8 

57 

56 

56 

55 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

65 

65 

63 

60 

57 

56 

55 

61 

62 

59 

56 

52 

52 

52 

60 

61 

62 

62 

61 

62 

58.2 

104 

105 

104 

101 

100 

101 

95 

99 

98 

99 

99 

96 

95 

92 

69 

65 

86 

87 

86 

80 

82 

88 

94 

91 

94 

98 

95 

92 

97 

93 

94.2 

75 

77 

75 

65 

05 

70 

73 

75 

76 

72 

71 

72 

67 

66 

60 

58 

60 

60 

60 

60 

57 

65 

71 

64 

68 

71 

67 

63 

68 

66 

67.?. 

102 

102 

99 

96 

96 

96 

92 

97 

97 

98 

93 

94 

91 

85 

64 

84 

86 

84 

80 

78 

83 

90 

92 

89 

92 

97 

87 

89 

94 

88 

91.2 

67 

57 

60 

62 

70 

64 

64 

61 

64 

63 

56 

52 

45 

45 

49 

59 

54 

55 

49 

54 

59 

56 

57 

59 

57 

50 

56 

57.2 

101 

100 

99 

97 

96 

94 

95 

97 

96 

97 

96 

95 

93 

89 

84 

62 

66 

84 

82 

78 

60 

87 

91 

89 

91 

95 

92 

88 

94 

91 

91.3 

60 

66 

58 

59 

60 

71 

64 

64 

61 

60 

58 

59 

55 

52 

53 

52 

59 

46 

56 

52 

54 

55 

52 

56 

59 

57 

54 

61 

6 1 

57.8 

102 

103 

103 

96 

96 

93 

95 

99 

96 

97 

96 

95 

93 

90 

67 

e; 

86 

87 

82 

79 

60 

89 

91 

91 

93 

93 

91 

90 

94 

92 

92.1 

64 

65 

67 

60 

61 

62 

63 

67 

63 

63 

64 

65 

58 

57 

55 

53 

54 

55 

55 

55 

50 

58 

60 

55 

61 

63 

57 

55 

67 

59.6 

103 

105 

1U3 

98 

98 

91 

97 

100 

98 

99 

98 

97 

94 

92 

68 

66 

88 

86 

84 

79 

61 

89 

92 

92 

94 

96 

94 

90 

95 

90 

93.2 

60 

65 

64 

56 

58 

60 

59 

60 

62 

61 

60 

60 

59 

57 

53 

53 

53 

53 

55 

54 

48 

53 

55 

53 

57 

58 

56 

56 

62 

57.2 

95 

100 

101 

97 

94 

94 

91 

89 

92 

92 

94 

92 

92 

90 

85 

79 

80 

83 

82 

79 

77 

80 

86 

89 

87 

91 

94 

86 

86 

93 

89.0 

67 

71 

h9 

65 

60 

64 

68 

68 

67 

64 

64 

65 

62 

58 

51 

53 

51 

56 

57 

56 

54 

57 

60 

57 

62 

62 

60 

57 

59 

60.9 

78 

82 

80 

78 

76 

76 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

70 

65 

68 

64 

65 

68 

68 

50 

59 

67 

69 

69 

74 

73 

73 

72 

71 

71.1 

45 

46 

"■5 

42 

44 

41 

46 

46 

42 

36 

37 

41 

36 

38 

37 

36 

38 

36 

35 

36 

33 

36 

37 

36 

36 

40 

37 

36 

42 

39.4 

101 

101 

101 

94 

93 

95 

95 

95 

96 

98 

96 

92 

86 

62 

76 

79 

82 

63 

82 

80 

84 

90 

91 

88 

92 

95 

95 

87 

92 

92 

90.5 

61 

64 

61 

55 

53 

59 

69 

62 

62 

60 

59 

55 

54 

49 

49 

48 

47 

57 

53 

51 

49 

52 

52 

55 

54 

57 

55 

52 

55 

55.4 

100 

100 

100 

97 

95 

95 

91 

93 

95 

95 

95 

93 

94 

84 

81 

81 

84 

85 

83 

81 

91 

87 

91 

91 

92 

95 

94 

66 

94 

94 

90.9 

61 

65 

66 

58 

58 

60 

66 

66 

65 

62 

62 

62 

60 

57 

51 

53 

49 

56 

54 

56 

53 

55 

58 

53 

57 

60 

59 

52 

57 

58.4 

96 

100 

102 

98 

95 

94 

91 

89 

93 

94 

93 

91 

92 

90 

87 

79 

81 

85 

83 

79 

79 

79 

85 

90 

92 

91 

94 

66 

66 

93 

69.6 

7  I 

74 

73 

66 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

70 

66 

63 

55 

53 

55 

55 

60 

57 

58 

56 

61 

64 

61 

65 

67 

61 

59 

61 

6  5 

63.3 

101 

105 

105 

103 

99 

100 

95 

98 

101 

99 

100 

99 

96 

98 

92 

87 

85 

89 

88 

82 

80 

84 

91 

95 

91 

94 

98 

94 

94 

96 

94.7 

64 

67 

66 

62 

62 

61 

63 

65 

63 

64 

64 

62 

57 

57 

52 

53 

52 

55 

56 

59 

53 

53 

57 

53 

57 

61 

59 

55 

56 

59 

59.0 

100 

103 

103 

98 

95 

94 

96 

89 

96 

96 

97 

93 

93 

88 

33 

82 

82 

85 

64 

78 

79 

85 

90 

91 

90 

95 

95 

86 

88 

93 

91.0 

62 

bS 

63 

58 

58 

59 

65 

65 

63 

61 

61 

58 

56 

54 

49 

50 

50 

51 

56 

57 

53 

54 

55 

58 

57 

58 

56 

53 

54 

57 

57.3 

96 

102 

103 

103 

100 

99 

97 

96 

98 

96 

96 

95 

92 

82 

84 

82 

78 

79 

91 

91 

92 

91 

96 

95 

69 

94 

93.0 

75 

78 

75 

69 

69 

70 

73 

73 

72 

72 

62 

63 

60 

61 

64 

62 

59 

61 

65 

66 

68 

68 

49 

65 

66 

68 

66.7 

4U6E9RV  1  NNt 
94KERSF1EL0  UB  AIRPORT 
BALCH  PQM6R  HOUSE 
BLACKWELIS  CORNER 
BUTTONHUlOk 
CAL4VERAS   9IC  TREES 
C4HP  PARDEE 
CATHEVS   VV   BULL    RUN  RH 
CHERRY   VALLEY  DAM 
COALINGA 

CORCORAN  IRRIG  DtST 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTR4  POWER  HOUSE 

FIVE   POINTS   5  SSH 

FRESNO   W6  AIRPORT 

FRI4NT   GOVERNMENT  C4HP 

CLENNVlLLE 

GRANT  GROVE 

H4NFDR0 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  L4KE 

IDRIA 

KERN  RIVER   PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEM4N  CITY 
KETTLEM4N  STATION 
KNIGHTS    FERRY    2  5E 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE   P4N0CHE   DET  DAM 
LOOCEPOlE 
LOOI 

LOS  9AN0S 

LOS  6AN0S  DET  RESv 
MADERA 
MANTEC4 
MAR ICOPA 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Seo  Re(«ieiice  NotsB  Following  Statloa  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MERCED   FIRE   bTiTION  2 

MAX 
MIN 

103 
58 

103 
62 

lu2 
o2 

98 
59 

95 

60 

95 
62 

100 
65 

99 
63 

100 
60 

97 
59 

98 
55 

95 

57 

89 
52 

86 

50 

83 

50 

86 
47 

86 
56 

85 
54 

79 
57 

84 

50 

90 
51 

94 
51 

93 

50 

93 
51 

9B 
55 

95 
56 

90 
53 

97 

50 

95 
51 

93.5 
55,4 

MODESTO 

MAX 
MIN 

102 
62 

101 
69 

98 
64 

94 

60 

93 
58 

95 
60 

89 
69 

96 
66 

95 
65 

97 
61 

92 
63 

93 

60 

66 
57 

84 
52 

60 
51 

81 

51 

64 
49 

84 
58 

78 
57 

79 
55 

83 
53 

90 
55 

91 
56 

69 
53 

93 
57 

96 
61 

86 
58 

86 
54 

92 
56 

88 

60 

90.0 
58.4 

NEWMAN  t  m 

MAX 
MIN 

100 
59 

98 
62 

99 
o2 

95 
55 

93 

57 

92 
60 

92 
67 

95 
63 

95 
62 

95 

60 

95 
61 

93 
59 

92 
55 

86 
50 

63 
46 

60 
50 

83 
47 

84 

50 

82 
54 

80 
50 

63 
49 

66 
54 

90 
55 

68 
53 

93 
55 

95 
58 

91 
57 

87 
53 

94 
56 

90 
55 

90.4 
55.6 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

97 
58 

101 
62 

100 
56 

95 
60 

95 
59 

94 
57 

94 

61 

94 
57 

94 
57 

93 
51 

92 
56 

92 
53 

89 
52 

85 
51 

64 
54 

83 
50 

83 
52 

78 
54 

73 
44 

76 
46 

86 
51 

69 
52 

86 
54 

90 
56 

92 
53 

86 
52 

90 
56 

91 
53 

89.5 
54.3 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

102 
63 

lu3 
o6 

104 
67 

102 

60 

98 
61 

98 
60 

94 
64 

98 
66 

100 
62 

93 
62 

96 
61 

98 

63 

96 
53 

95 
57 

91 
53 

88 
52 

86 
53 

82 
52 

86 
55 

82 
57 

80 
49 

81 
54 

89 
57 

93 
54 

91 
57 

94 

57 

96 
57 

94 
55 

92 
64 

95 
56 

93.5 
58.2 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

101 
62 

103 
62 

105 
66 

105 
67 

100 
57 

99 
63 

90 
60 

98 
63 

101 
64 

96 
64 

100 
58 

99 

62 

99 

60 

96 
56 

93 
53 

89 
55 

87 
53 

39 

52 

68 
54 

85 

52 

83 
46 

83 
52 

90 
54 

94 
56 

92 
54 

95 
57 

96 
58 

97 
57 

92 
57 

96 
57 

94.6 
57.8 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

88 

88 
45 

59 

45 

90 
46 

04 
47 

87 
45 

75 
46 

76 
43 

73 
44 

74 
46 

75 
45 

71 
46 

64 
47 

69 
46 

76 
47 

78 
53 

79 
52 

80 
53 

01 
49 

83 
47 

85 
46 

83 
47 

81 
46 

79.5 
46.8 

SALT   SPRINGS   PWR  HOuSE 

MAX 
MIN 

9'. 
68 

93 
69 

VI 
66 

U7 
03 

87 
57 

86 
58 

84 
55 

83 
60 

84 
56 

85 

60 

85 
62 

84 
56 

83 
56 

80 
57 

76 
51 

76 
51 

77 
54 

76 
51 

75 
51 

66 
50 

75 
42 

79 
46 

81 
57 

62 
59 

85 
52 

85 
62 

84 
55 

85 
53 

84 
56 

81 
53 

82.6 
56.3 

SAN   LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

95 

72 

99 
78 

100 
<4 

94 

70 

93 
62 

94 
68 

91 
55 

88 

56 

93 
62 

96 
53 

94 
62 

93 
61 

93 
55 

95 
55 

78 
56 

74 
50 

80 
50 

85 

50 

82 
62 

79 
59 

76 
57 

82 
52 

86 
50 

69 
51 

87 
49 

92 
56 

95 
59 

81 
56 

87 
63 

93 
69 

86.9 
59.  1 

SQNDRA  PS 

MAX 
MIN 

98 

58 

105 
61 

103 
61 

98 

96 
55 

96 
58 

96 
61 

81 
61 

95 
57 

94 
56 

93 
55 

94 
56 

94 

55 

90 
51 

64 
46 

83 
47 

62 
46 

84 
49 

84 

51 

60 
51 

75 

80 
47 

86 
50 

90 
50 

91 
52 

92 
54 

93 
54 

89 
51 

92 

52 

90 
52 

90.3 
53.3 

SO   ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

85 
50 

89 
54 

90 
54 

64 
■<9 

85 
49 

84 

50 

64 

52 

82 
53 

82 
51 

82 
48 

60 
48 

61 
46 

60 
45 

79 
45 

79 
43 

74 
43 

70 
42 

73 
43 

73 
43 

66 
46 

63 
37 

67 
39 

72 
44 

78 
43 

79 
46 

80 
46 

80 
47 

80 
50 

60 
50 

75 
48 

78.5 
46.9 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

103 
6'> 

104 
68 

99 
66 

95 
59 

94 
59 

96 
62 

89 
71 

97 
65 

96 
63 

97 
63 

93 
62 

93 
59 

68 
56 

84 

52 

80 
51 

82 
52 

64 
53 

83 

60 

80 
58 

80 
57 

65 
54 

90 
55 

91 
59 

90 
58 

95 
56 

95 
60 

65 
59 

88 
55 

93 
59 

69 
57 

90.6 
59.2 

STOCKTON  PIPE  ST4  NO 

MAX 
MIN 

99 
59 

102 
65 

102 
61 

98 
54 

94 
55 

93 
58 

96 
63 

91 
63 

97 
61 

96 
55 

98 
59 

92 
59 

93 
55 

68 
49 

64 
47 

79 
48 

62 
50 

64 
56 

64 
54 

76 
51 

79 
45 

64 

52 

90 
54 

92 
57 

89 
54 

94 
51 

96 
52 

96 
52 

90 
50 

93 
55 

91.1 
54.8 

TEHACHAP I 

MAX 
MIN 

92 
54 

90 
55 

89 
37 

83 
53 

68 
53 

88 
55 

88 
55 

89 

55 

84 

53 

86 
54 

65 
49 

86 
47 

81 
44 

79 
53 

76 
46 

75 
48 

78 
45 

76 
45 

74 
42 

65 
43 

66 
52 

79 
42 

79 
45 

77 
53 

83 
44 

83 
47 

84 
43 

85 
48 

79 
60 

74 
57 

81.6 
49.  9 

TEJDN  RANCHO 

MAX 
MIN 

100 
7<i 

101 
76 

103 

15 

100 
75 

99 
65 

95 

71 

97 
67 

96 
69 

94 

68 

96 
66 

95 
68 

95 
68 

93 
68 

90 
66 

68 
64 

65 
58 

63 
60 

63 
57 

63 
59 

62 
59 

83 

61 

85 
62 

90 
58 

89 
64 

91 
64 

96 
68 

93 
68 

91 

66 

93 
67 

91 
63 

92.0 
65.9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

102 
62 

105 
65 

103 
66 

103 
61 

98 
62 

96 
64 

96 
63 

97 
67 

101 
63 

96 
64 

96 
61 

94 
64 

96 
59 

92 
59 

90 
56 

67 

55 

65 
56 

85 
55 

87 

56 

62 
60 

75 
51 

85 
51 

90 
55 

92 
55 

87 
56 

94 
63 

96 
57 

94 
58 

95 
65 

95 

57 

93.3 
59.5 

TIGER  CPEEK  Ph 

MAX 
MIN 

99 
56 

99 
62 

98 
62 

93 
57 

93 
57 

92 
60 

92 
63 

90 
58 

90 
57 

92 
56 

92 
56 

90 
55 

88 
56 

85 
51 

80 
50 

78 
50 

60 
49 

60 
49 

76 
52 

72 
49 

78 
43 

84 
48 

86 
51 

86 
52 

89 
53 

67 
53 

66 
54 

90 
51 

88 
53 

84 
54 

87.3 
53.9 

TRACY  CARBHNA 

MAX 
MIN 

100 
59 

102 
63 

103 
65 

97 
55 

94 

57 

95 
61 

93 
69 

90 
66 

99 
62 

97 
61 

100 
61 

92 
57 

95 
54 

91 
50 

b6 
46 

61 
46 

62 
47 

65 
49 

65 
56 

60 
54 

84 
54 

85 
55 

92 
55 

93 
56 

69 
55 

96 
58 

67 
54 

88 
51 

95 
53 

96 
50 

91.7 
56.0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

103 
60 

103 
66 

99 
62 

94 
54 

93 
53 

95 
60 

91 
72 

96 
71 

97 

66 

96 
60 

94 
59 

95 
58 

85 
57 

81 
55 

79 
52 

62 
54 

84 
56 

83 
63 

76 
57 

79 
59 

66 
57 

90 
54 

92 
59 

90 
62 

95 
56 

95 
59 

68 
59 

66 
50 

92 
62 

89 
64 

90.4 
59.3 

VISALIA 

MAX 
MIN 

96 
64 

100 
68 

101 
»7 

101 
60 

96 
61 

96 
62 

89 
65 

95 
63 

96 
65 

96 
63 

94 
60 

96 
63 

95 
59 

92 
59 

90 
54 

86 
55 

85 
55 

86 
57 

86 
58 

8  1 
58 

76 
53 

80 
56 

87 
58 

91 
55 

89 
59 

91 
64 

94 
61 

91 
58 

90 
59 

93 
56 

91.5 
59.6 

WASCO 

MAX 
MIN 

100 
ft 

102 
68 

104 
68 

64 

62 

64 

94 
67 

96 

70 

65 

99 
65 

100 
64 

97 
65 

98 

60 

96 
59 

93 
56 

89 
59 

88 
61 

69 
57 

87 
61 

65 
59 

60 
54 

82 
54 

90 
56 

93 
56 

91 
57 

96 
62 

99 
59 

97 
56 

92 
62 

96 
59 

94.6 
61.2 

VOSEMITE   PARK  HEADOTRS 
*          *  * 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

102 
60 

99 
72 

93 

72 

95 
67 

94 
65 

99 
71 

97 
69 

98 
69 

99 
70 

102 
72 

96 
69 

90 
67 

86 
67 

89 
59 

60 
61 

80 
55 

81 
59 

87 
56 

89 
54 

75 
56 

75 
56 

61 
51 

84 
51 

86 
56 

85 
57 

83 
51 

91 
50 

96 
61 

101 
59 

97 
59 

90.5 
61.4 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

93 
61 

103 
63 

102 
69 

100 
63 

97 
63 

97 
66 

100 
68 

99 
66 

102 
65 

104 
62 

103 
61 

97 
62 

93 
65 

90 
60 

85 
61 

84 

55 

80 
56 

64 
57 

90 
53 

86 
53 

75 
55 

72 
50 

63 
50 

87 
52 

69 
53 

68 
52 

85 
52 

93 
51 

99 
52 

101 
61 

92  . 0 
58.6 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

96 
56 

102 
55 

100 
55 

95 
61 

93 
62 

94 
62 

61 

97 
61 

98 
61 

99 
61 

100 
63 

95 
63 

92 
62 

67 
56 

85 
56 

63 

55 

61 

50 

64 

52 

66 
53 

64 

48 

81 
47 

73 
45 

71 
44 

91 
45 

91 
45 

94 
45 

90 
45 

90 
59 

96 
62 

96 

60 

90.5 
55.0 

BIG   nEAR  LA'E 

MAX 
MIN 

81 
51 

62 
50 

60 
54 

76 
53 

78 
52 

78 
48 

74 
50 

79 
50 

80 
45 

80 
45 

76 

45 

78 
48 

71 
56 

72 
50 

66 
46 

67 
45 

69 
43 

69 
43 

72 
39 

69 
45 

63 
35 

70 
39 

72 
36 

75 
38 

76 
38 

77 
38 

75 
36 

76 
38 

77 
46 

74 
46 

45.1 

BONITA 

MAX 
MIH 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

MAX 
MIN 

97 

61 

99 
64 

97 

63 

95 

59 

92 
59 

96 
64 

95 

66 

98 

63 

100 
61 

97 
53 

93 
53 

69 

53 

87 
55 

64 
59 

80 

60 

62 

62 

82 
56 

85 

60 

62 
57 

76 

60 

78 
53 

85 
53 

85 
57 

84 

58 

84 
58 

79 
56 

87 

58 

94 
54 

100 
62 

94 

58 

89,2 
56.5 

cachuha  dam 

MAX 
MIN 

95 
".l 

96 
52 

99 
51 

97 
49 

92 
51 

92 
56 

93 
57 

92 
52 

92 
52 

93 
53 

97 
49 

66 
49 

87 
48 

64 
47 

76 
53 

67 

55 

75 
52 

82 

51 

85 
56 

76 
55 

75 
56 

60 
50 

84 
48 

89 
46 

90 
47 

90 
50 

85 
54 

85 
46 

92 
47 

95 
53 

8  7,4 
50,9 

C4MP0 

MAX 
MIN 

100 
oO 

99 
62 

98 
64 

95 
56 

97 
56 

96 
65 

97 
65 

99 
60 

99 
57 

99 
56 

96 
57 

93 
60 

87 
56 

64 
56 

81 
53 

79 
48 

85 
46 

69 
51 

65 
46 

79 
41 

71 
51 

85 
40 

89 
42 

91 
43 

93 
45 

93 
46 

94 
45 

97 
48 

98 
57 

98 

50 

91.5 
52.8 

CANOGA    PARK    PIERCE  CDl 

MAX 
MIN 

105 
59 

106 
62 

lo4 
62 

99 
58 

95 
59 

101 
63 

101 
65 

103 
62 

103 
58 

102 
51 

99 
50 

90 
49 

86 

51 

64 
59 

61 

62 

82 
62 

87 
53 

87 
59 

64 
55 

62 
60 

79 
51 

89 
50 

91 
59 

68 
59 

88 

60 

85 
52 

90 
57 

98 
50 

101 
63 

100 
54 

93.  1 
57.  1 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

71 
62 

74 
65 

74 
66 

73 
62 

74 
64 

74 
66 

74 
67 

75 
64 

73 
64 

72 
61 

71 
62 

71 
62 

71 
64 

71 
64 

70 
62 

70 
60 

70 
63 

69 
64 

70 
60 

67 
61 

70 
61 

70 
63 

71 
64 

70 
63 

69 
62 

67 
61 

67 
61 

70 
60 

73 
60 

77 
60 

71.3 
62.6 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

96 
62 

97 
67 

64 

59 

92 
59 

96 
64 

95 
66 

96 
65 

96 
63 

9! 

60 

91 
59 

88 
58 

67 
59 

81 

57 

79 
59 

77 
59 

79 
55 

32 
55 

78 
55 

74 
59 

76 
58 

76 
56 

81 
54 

62 
54 

81 
55 

81 
55 

83 
56 

85 
55 

91 
55 

96 
58 

86,  3 
58,7 

CORONA 

MAX 
MIN 

100 
59 

102 
62 

102 
62 

96 
53 

95 
55 

98 
56 

97 
64 

100 
59 

100 
58 

97 
54 

96 
50 

92 
54 

90 
53 

86 
56 

89 
56 

81 
56 

81 

54 

83 
54 

78 
55 

79 
56 

79 
55 

63 
50 

84 

50 

86 
49 

84 
55 

61 
53 

90 
53 

97 
51 

99 
57 

98 
54 

90.  8 
55.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

75 
62 

77 
63 

80 
61 

77 
59 

78 
72 

79 
67 

60 
63 

75 
60 

73 
59 

74 
57 

74 
59 

76 
56 

76 
61 

74 

61 

74 

61 

75 
63 

74 
56 

74 
61 

74 
61 

75 
62 

75 
58 

73 
63 

72 
60 

72 
63 

72 
62 

70 
61 

71 
61 

76 
60 

83 
61 

85 
60 

75  .6 
60.7 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

98 

56 

101 
59 

102 
58 

100 
69 

99 
69 

97 
57 

86 
55 

92 
55 

96 
54 

93 
53 

95 
49 

93 
50 

97 

92 
44 

89 

84 
47 

84 
45 

85 
46 

82 

50 

80 
50 

73 
44 

76 
42 

64 
46 

69 
46 

86 
44 

89 
49 

96 
41 

93 
46 

90 
50 

92 
49 

90.5 
50,4 

Sea  Reference  NoteB  Following  Statioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

CoDllilu«d  SEPTEHBEft  1969 


SliUon 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

C  UVAHAC A 

MAX 

69 

92 

91 

94 

68 

86 

89 

89 

89 

92 

92 

89 

60 

75 

77 

73 

72 

78 

80 

74 

74 

75 

78 

83 

84 

83 

65 

69 

90 

83.5 

Mm 

55 

61 

61 

61 

59 

60 

59 

57 

55 

56 

59 

60 

55 

54 

51 

46 

46 

46 

50 

51 

46 

41 

45 

44 

44 

46 

44 

45 

51 

60 

52.5 

DRY   CANYON  HESERVOIR 

MAX 

10* 

105 

104 

99 

95 

96 

98 

101 

101 

8  2 

72 

9 1 

99 

92.1 

Mm 

50 

57 

59 

52 

52 

54 

62 

59 

55 

52 

52 

".4 

45 

48 

56 

53 

48 

46 

47 

49 

46 

45 

47 

46 

47 

47 

43 

44 

47 

53 

50.3 

EL  CaPITAN  dam 

MAX 

92 

102 

103 

98 

99 

96 

100 

98 

99 

102 

106 

96 

9  1 

83 

84 

8  5 

87 

6  8 

95 

'59 

104 

92.4 

Mm 

60 

61 

67 

61 

59 

59 

63 

62 

61 

62 

57 

62 

60 

63 

57 

61 

59 

60 

62 

59 

57 

55 

54 

56 

56 

57 

52 

61 

59.3 

ELSINDRE 

MAX 

lOT 

106 

105 

100 

103 

103 

105 

105 

^'6 

90 

66 

89 

6  8 

92 

8  8 

60 

90 

95 

80 

90 

100 

103 

96 

94.8 

Mm 

63 

72 

63 

66 

66 

64 

59 

55 

60 

61 

62 

68 

58 

57 

57 

58 

53 

54 

54 

50 

55 

57 

53 

61 

63 

59.6 

ESCONOIOO 

MAX 

92 

94 

90 

9  1 

93 

92 

94 

66.0 

Mm 

58 

60 

64 

59 

59 

64 

62 

62 

60 

65 

58 

58 

57 

60 

60 

57 

60 

61 

60 

58 

59 

59 

60 

58 

58 

57 

58 

J5 

54 

57 

58.9 

FONTANA  KAISER 

MAX 

103 

103 

102 

99 

97 

101 

100 

103 

103 

101 

100 

9  5 

92 

90 

86 

63 

85 

69 

87 

64 

80 

68 

89 

69 

86 

66 

90 

104 

103 

100 

94.0 

Mm 

68 

74 

72 

68 

68 

71 

73 

72 

70 

68 

66 

66 

64 

63 

63 

63 

60 

61 

58 

62 

62 

61 

59 

59 

60 

60 

60 

62 

66 

69 

65.0 

GILLESPIE  FIELP 

MAX 

9* 

92 

9  1 

92 

64 

'40 

96 

87.4 

MIN 

63 

66 

68 

63 

63 

66 

67 

65 

63 

60 

62 

64 

64 

64 

63 

59 

64 

64 

63 

63 

62 

64 

63 

61 

60 

60 

62 

56 

61 

62.6 

HENSHAW  DAM 

MAX 

102 

101 

93 

96 

91.7 

Mm 

50 

60 

63 

68 

57 

63 

62 

60 

58 

54 

53 

57 

56 

55 

54 

50 

49 

54 

46 

44 

50 

48 

46 

47 

48 

48 

47 

43 

55 

53 

53.0 

ioyllwIld  ranger  STA 

MAX 

62 

82.6 

Mm 

50 

49 

48 

50 

49 

46 

47 

47 

46 

46 

47 

43 

38 

37 

41 

35 

33 

28 

33 

37 

37 

37 

40 

42 

40 

46 

44 

42.4 

JULIAN  HYNDlA 

MAX 

100 

99 

98 

94 

93 

94 

94 

98 

98 

96 

86 

8  1 

6 1 

76 

77 

79 

85 

64 

66 

67 

84 

66 

90 

90 

9  1 

95 

95 

91 

68.4 

Mm 

62 

65 

65 

59 

59 

64 

62 

64 

61 

60 

57 

66 

59 

56 

51 

53 

50 

51 

48 

",3 

49 

39 

47 

52 

52 

54 

52 

52 

60 

51 

55.1 

LACUNA  BEACH 

MAX 

76 

7  8 

77 

7  1 

73 

7  1 

70 

73 

75 

73.6 

Mm 

56 

58 

59 

56 

57 

61 

61 

53 

51 

52 

50 

54 

58 

58 

51 

62 

55 

56 

62 

63 

58 

51 

60 

60 

60 

63 

61 

53 

57 

54 

57.0 

LA  MESA 

MAX 

6  9 

9  1 

8  8 

9  1 

8 1 

94 

84.1 

Mm 

62 

65 

62 

63 

63 

64 

66 

64 

62 

60 

62 

63 

63 

64 

62 

59 

63 

62 

61 

61 

60 

62 

61 

60 

59 

61 

61 

56 

62 

63 

61.9 

LOHPDC 

MAX 

70 

71 

7  1 

7  1 

67 

77 

71.0 

Mm 

51 

54 

52 

52 

54 

54 

57 

56 

55 

53 

54 

53 

52 

52 

54 

55 

49 

56 

56 

55 

54 

52 

50 

51 

53 

52 

59 

53 

51 

51 

53.3 

LONG  BEACH 

MAX 

87 

9  1 

87 

84 

80 

80.7 

Mm 

64 

66 

70 

63 

62 

64 

67 

65 

60 

60 

59 

58 

69 

69 

63 

69 

62 

61 

61 

62 

61 

63 

63 

63 

62 

61 

65 

62 

63 

63 

63.2 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

86 

88 

8  8 

6  8 

84 

87 

6  2 

8  1 

8  5 

86 

82 

77 

83 

68 

61.3 

Mm 

62 

65 

62 

61 

61 

64 

65 

60 

59 

56 

59 

58 

61 

61 

64 

63 

62 

60 

62 

63 

59 

62 

61 

62 

62 

60 

61 

61 

63 

59 

61.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

74 

73 

7  1 

72 

75 

72 

69 

68 

69 

7  2 

73 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

73 

82 

71.9 

Mm 

6'. 

65 

63 

62 

62 

64 

64 

61 

59 

59 

59 

59 

62 

63 

63 

64 

64 

62 

63 

62 

61 

63 

63 

64 

63 

62 

61 

62 

63 

63 

62.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

89 

79.9 

Mm 

65 

69 

66 

65 

64 

68 

67 

66 

62 

60 

60 

56 

60 

63 

64 

6* 

63 

63 

61 

65 

61 

63 

62 

64 

64 

63 

63 

60 

66 

66 

63.5 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT   HUSON  FC   338  B 

MAX 

88 

88 

84 

80 

60 

82 

6  1 

8  3 

84 

8  5 

69 

7  2 

69 

73 

7  5 

69 

65 

72 

80 

80 

60 

77.9 

Mm 

6'! 

70 

67 

62 

62 

66 

63 

65 

65 

67 

65 

64 

56 

53 

53 

50 

54 

59 

56 

48 

41 

48 

58 

60 

62 

64 

60 

62 

63 

63 

59.7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

75 

70.0 

Mm 

62 

63 

59 

59 

59 

61 

60 

61 

59 

56 

60 

56 

61 

62 

61 

61 

59 

61 

61 

62 

56 

61 

59 

62 

62 

62 

60 

60 

60 

60 

60.2 

OCEANSICE 

MAX 

80 

72 

60 

76.0 

Mm 

61 

64 

62 

62 

62 

64 

62 

58 

57 

60 

62 

62 

64 

62 

58 

59 

63 

61 

62 

60 

56 

60 

63 

61 

63 

62 

60 

60 

59 

60.9 

OJAI 

MAX 

90 

93 

85.7 

Mm 

58 

57 

60 

56 

58 

54 

64 

60 

56 

56 

48 

48 

51 

55 

59 

59 

53 

54 

55 

53 

50 

51 

53 

54 

53 

53 

53 

49 

58 

57 

54.8 

OXNARO 

MJIX 

74 

72.0 

Mm 

58 

59 

59 

58 

57 

58 

60 

59 

55 

55 

55 

55 

57 

56 

60 

59 

54 

60 

59 

60 

52 

53 

56 

59 

59 

59 

59 

55 

56 

55 

57.3 

PALOMAR    MT  OBSERVATORY 

MAX 

80 

82 

90 

65.2 

Mm 

66 

71 

68 

62 

63 

61 

59 

62 

63 

63 

63 

61 

56 

51 

49 

50 

50 

53 

50 

46 

41 

46 

51 

51 

51 

51 

50 

56 

61 

62 

56.2 

PASADENA 

MAX 

97 

9  2 

83 

6 1 

94 

86.6 

Mm 

63 

67 

65 

61 

60 

65 

67 

59 

67 

59 

55 

55 

56 

59 

61 

62 

55 

56 

57 

59 

56 

54 

55 

56 

59 

58 

58 

53 

62 

62 

59.4 

PERRIS 

MAX 

105 

103 

101 

100 

101 

1  00 

103 

1  06 

100 

96 

9  1 

89 

6  2 

80 

87 

6  6 

67 

82 

89 

94 

96 

93.9 

Mm 

50 

57 

58 

57 

56 

63 

64 

54 

61 

53 

54 

50 

60 

59 

58 

56 

53 

56 

50 

55 

53 

51 

50 

51 

57 

55.4 

POMONA 

MAX 

6  2 

6  1 

93 

69.6 

Mm 

62 

65 

64 

61 

60 

64 

67 

64 

62 

56 

55 

57 

59 

60 

62 

62 

59 

59 

58 

62 

60 

54 

55 

57 

63 

60 

59 

54 

62 

59 

60.0 

RAMONA  SPAULDINS 

MAX 

101 

101 

99 

91.9 

Mm 

'58 

63 

66 

57 

56 

62 

62 

61 

59 

56 

55 

58 

62 

56 

59 

50 

60 

53 

51 

53 

57 

55 

51 

46 

46 

44 

46 

46 

^58 

57 

55.5 

REOLANOS 

MAX 

105 

104 

101 

98 

102 

100 

102 

103 

104 

9  5 

93 

6  8 

6  5 

80 

85 

6  8 

86 

76 

6  7 

90 

90 

8  8 

8  5 

91 

100 

101 

96 

93.  1 

Mm 

59 

60 

66 

59 

61 

65 

65 

65 

66 

59 

56 

59 

62 

62 

58 

59 

56 

56 

53 

57 

56 

55 

53 

66 

52 

54 

54 

52 

60 

61 

56.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

MAX 

99 

96 

91.2 

Mm 

60 

61 

64 

61 

61 

64 

60 

64 

62 

56 

55 

58 

62 

59 

56 

61 

56 

56 

56 

59 

59 

55 

54 

53 

56 

57 

57 

54 

60 

57 

58,6 

RIVERSIDE   EXP  STA 

MAX 

102 

1 00 

102 

101 

93 

93 

89 

6 1 

8  1 

8  3 

6  3 

6  5 

85 

8  3 

101 

90.  5 

Mm 

58 

61 

56 

64 

61 

63 

61 

5B 

53 

51 

54 

59 

57 

57 

56 

51 

52 

52 

55 

56 

50 

49 

48 

53 

54 

51 

51 

'57 

56 

55.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

101 

104 

105 

104 

101 

^bO 

98 

94.5 

Mm 

65 

65 

58 

59 

62 

66 

65 

62 

57 

54 

58 

60 

56 

60 

60 

57 

57 

56 

58 

59 

59 

54 

54 

55 

57 

56 

53 

60 

56.8 

SANOBERC  WB 

MAX 

7  1 

72 

73 

80.2 

Mm 

73 

70 

65 

60 

63 

68 

67 

66 

62 

62 

62 

60 

56 

53 

53 

52 

53 

56 

50 

44 

44 

55 

59 

56 

62 

62 

62 

61 

61 

58 

59.2 

SAN  DIECO  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

76 

7  9 

76 

74 

70 

73 

7 1 

70 

73 

73 

70 

83 

75.2 

Mm 

65 

6fl 

67 

65 

66 

66 

69 

67 

63 

61 

65 

66 

66 

64 

63 

64 

65 

63 

62 

63 

63 

66 

65 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

64.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

103 

^63 

102 

102 

100 

8  8 

87 

82 

60 

60 

8  3 

86 

6  1 

86 

8  2 

100 

98 

90.6 

Mm 

63 

59 

60 

65 

66 

64 

60 

54 

50 

49 

54 

60 

61 

61 

54 

58 

55 

54 

53 

54 

58 

58 

54 

55 

57 

62 

^61 

61 

58.3 

San  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

92 

94 

92 

92 

90 

93 

91 

92 

95 

95 

93 

88 

67 

85 

80 

81 

60 

82 

80 

78 

77 

82 

82 

77 

62 

78 

64 

92 

97 

94 

66.8 

Mm 

61 

65 

63 

59 

59 

63 

65 

62 

60 

53 

57 

55 

56 

60 

63 

64 

56 

59 

57 

60 

55 

52 

55 

57 

62 

59 

60 

56 

60 

58 

59.0 

SAN  JACINTO 

MAX 

109 

^65 

'59 

105 

10  8 

108 

9  1 

90 

84 

9  1 

95 

80 

8 1 

105 

105 

99 

98.0 

Mm 

60 

65 

60 

63 

60 

63 

62 

61 

52 

58 

60 

59 

62 

55 

55 

55 

52 

54 

57 

52 

50 

50 

49 

51 

50 

48 

59 

57 

56.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MJU( 

Mm 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MJIX 

87 

90 

BB 

85 

85 

87 

87 

88 

66 

83 

84 

61 

81 

76 

75 

78 

79 

79 

78 

75 

77 

77 

78 

77 

76 

75 

79 

84 

90 

89 

81.9 

Mm 

61 

65 

63 

61 

62 

65 

64 

61 

60 

59 

61 

57 

61 

62 

64 

69 

61 

61 

61 

63 

59 

59 

51 

61 

56 

62 

62 

60 

61 

60 

60.9 

S—  R*l*r«oc*  NotM  FoUowlaB  StaQoo  Isdax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAI.IFORNU 

SEPTEWBEK  1969 


Day  of  Month 


Station 

Id 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

S4NT4  BaRB4FlA 

MAX 

78 

60 

76 

78 

75 

79 

73 

71 

71 

73 

63 

73 

71 

65 

72 

72 

71 

69 

69 

72 

74 

70 

69 

69 

68 

73 

75 

76 

72. 

MIN 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

57 

58 

57 

55 

56 

58 

60 

60 

56 

58 

59 

59 

54 

57 

56 

58 

59 

59 

60 

57 

58 

56 

57. 

SANTi    BiRflAPa    FAA  4P 

MAX 

74 

74 

71 

70 

70 

75 

72 

75 

71 

72 

68 

73 

71 

68 

66 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

61 

87 

71 . 

MIN 

(>0 

62 

59 

59 

60 

61 

62 

60 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

61 

59 

55 

60 

62 

55 

53 

57 

60 

60 

61 

59 

57 

58 

58 

53 

58. 

S4NTi   MARIi   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

73 

70 

72 

73 

79 

75 

73 

72 

76 

69 

70 

69 

66 

62 

65 

74 

74 

69 

70 

72 

74 

71 

71 

73 

73 

74 

71 

78 

64 

72. 

MIN 

51 

53 

53 

52 

55 

57 

58 

57 

56 

54 

54 

55 

54 

54 

56 

49 

48 

56 

57 

56 

51 

43 

52 

50 

51 

56 

53 

54 

50 

51 

5  3. 

SANTA   H'lNlCA  PIER 

MAX 

60 

67 

66 

65 

69 

67 

66 

64 

61 

64 

65 

71 

67 

65 

66 

66 

65 

65 

67 

75 

73 

65 

65 

64 

65 

67 

68 

70 

72 

66. 

MIN 

61 

64 

61 

59 

62 

64 

63 

63 

59 

50 

54 

58 

60 

63 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

62 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

59 

59 

SANTA  Paula 

MAX 

82 

h2 

76 

81 

86 

85 

61 

62 

64 

74 

79 

78 

72 

71 

79 

75 

76 

73 

70 

75 

74 

76 

76 

76 

74 

76 

79 

85 

90 

78. 

MIN 

53 

56 

57 

55 

53 

54 

57 

53 

54 

50 

tB 

47 

47 

52 

60 

59 

52 

57 

57 

50 

48 

51 

55 

57 

58 

59 

57 

46 

56 

53 

53. 

TORRANCE 

MAX 

76 

86 

60 

76 

75 

80 

60 

79 

77 

74 

72 

7  4 

74 

73 

71 

73 

72 

71 

73 

72 

75 

75 

70 

70 

71 

70 

69 

76 

61 

83 

74. 

MIN 

60 

62 

61 

59 

56 

62 

64 

60 

55 

56 

59 

54 

57 

58 

61 

63 

59 

60 

53 

69 

57 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

61 

57 

59  . 

TUJUNGA 

MAX 

102 

103 

98 

95 

94 

98 

96 

100 

100 

97 

92 

88 

66 

62 

79 

60 

82 

86 

80 

71 

74 

85 

87 

87 

87 

62 

87 

96 

97 

93 

89. 

MIN 

64 

69 

67 

61 

61 

66 

69 

65 

64 

59 

58 

58 

57 

55 

59 

59 

52 

56 

51 

57 

51 

51 

55 

54 

52 

55 

52 

56 

65 

64 

58  . 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

89 

91 

87 

bS 

68 

90 

89 

88 

88 

87 

66 

84 

84 

78 

74 

80 

79 

80 

80 

76 

76 

80 

80 

60 

78 

76 

81 

87 

92 

89 

83. 

MIN 

57 

60 

59 

58 

58 

61 

62 

58 

58 

54 

58 

55 

59 

90 

61 

63 

56 

57 

60 

62 

55 

54 

52 

60 

61 

62 

60 

53 

56 

52 

58. 

TttlTCriELL  DAM 

MAX 

81 

84 

33 

61 

78 

77 

60 

82 

86 

76 

77 

75 

67 

69 

74 

77 

68 

75 

76 

76 

78 

82 

79 

77 

78 

85 

95 

76. 

MU< 

<.7 

46 

47 

49 

50 

56 

56 

59 

55 

50 

53 

52 

51 

54 

55 

51 

51 

52 

50 

49 

50 

46 

46 

41 

44 

47 

49 

54 

50 . 

U  C   L  4 

MAX 

80 

63 

61 

83 

79 

84 

83 

82 

82 

83 

75 

80 

78 

76 

77 

76 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

72 

72 

71 

72 

74 

79 

86 

84 

77. 

MIN 

63 

63 

62 

61 

58 

60 

62 

60 

56 

53 

54 

52 

56 

58 

60 

61 

58 

58 

60 

61 

57 

57 

58 

60 

60 

61 

61 

57 

64 

65 

59. 

UPLAND   3  N 

MAX 

99 

100 

95 

92 

92 

96 

97 

98 

99 

98 

94 

90 

88 

85 

60 

78 

81 

85 

82 

74 

75 

64 

88 

87 

85 

60 

67 

97 

99 

93 

69. 

MIN 

63 

67 

65 

61 

60 

64 

68 

63 

63 

62 

56 

57 

61 

56 

54 

56 

52 

54 

51 

49 

54 

50 

52 

53 

52 

51 

49 

52 

63 

64 

57. 

UISTA   2  NNE 

MAX 

84 

85 

63 

82 

62 

66 

63 

63 

82 

64 

64 

64 

81 

78 

70 

77 

76 

75 

77 

72 

73 

77 

76 

78 

74 

74 

78 

85 

90 

90 

80. 

MIN 

59 

63 

62 

59 

60 

61 

63 

60 

58 

54 

56 

58 

60 

60 

62 

56 

61 

62 

60 

60 

59 

54 

61 

60 

59 

60 

59 

55 

53 

58 

59 . 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

101 

98 

97 

94 

95 

96 

98 

98 

98 

98 

95 

92 

64 

83 

62 

82 

87 

63 

86 

62 

72 

64 

89 

92 

94 

92 

93 

95 

96 

93 

91  . 

MIN 

56 

59 

60 

53 

51 

59 

56 

56 

55 

50 

50 

57 

(  0 

54 

49 

47 

45 

48 

42 

40 

49 

40 

43 

44 

45 

46 

45 

44 

54 

51 

50 . 

YDRBA  LINDA 

*          *  * 

MAX 

MIN 

96 

96 

v2 

9  1 

90 

92 

92 

90 

93 

91 

91 

69 

65 

81 

78 

80 

79 

81 

79 

79 

79 

81 

61 

80 

79 

76 

81 

89 

93 

93 

85. 

SOUTHEAST  ijeSERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

113 

114 

110 

110 

105 

107 

104 

107 

1  10 

108 

105 

102 

101 

97 

95 

97 

100 

97 

99 

98 

90 

96 

99 

101 

103 

102 

102 

100 

101 

100 

102. 

MIN 

78 

81 

78 

81 

7  9 

76 

76 

76 

70 

70 

72 

76 

7  1 

69 

70 

68 

70 

69 

67 

60 

61 

64 

64 

66 

64 

61 

62 

63 

69 

68 

70. 

BARSTOW 

MAX 

103 

105 

102 

100 

97 

98 

100 

102 

102 

101 

97 

96 

94 

91 

91 

91 

95 

93 

92 

68 

93 

92 

94 

96 

95 

96 

97 

96 

96 

96. 

MIN 

67 

62 

VI 

^68 

68 

66 

65 

62 

62 

60 

57 

57 

65 

61 

56 

61 

59 

58 

59 

62 

54 

53 

56 

57 

55 

55 

55 

56 

60 

60 

60. 

6EAUMUNT   1  E 

MAX 

105 

103 

99 

97 

98 

95 

99 

102 

104 

103 

99 

94 

69 

86 

85 

81 

83 

90 

89 

62 

78 

90 

93 

94 

96 

94 

95 

100 

101 

95 

94. 

MIN 

65 

68 

o7 

62 

63 

66 

72 

65 

62 

61 

59 

63 

63 

60 

61 

58 

54 

55 

53 

54 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

63 

60 

59. 

BISHOP   we  AIRPORT 

MAX 

98 

99 

97 

95 

97 

95 

92 

93 

95 

95 

92 

91 

90 

89 

86 

66 

67 

68 

87 

64 

81 

85 

87 

91 

92 

90 

90 

89 

89 

89 

90. 

MIN 

52 

52 

55 

50 

52 

54 

52 

53 

52 

50 

46 

46 

42 

44 

45 

47 

50 

46 

43 

52 

49 

41 

43 

46 

48 

46 

44 

45 

56 

45 

48  . 

BISHOP  UNIOr'  CARBIDE 

MAX 

75 

72 

69 

67 

68 

70 

70 

66 

66 

70 

72 

68 

68 

65 

65 

62 

62 

70 

67 

59 

54 

57 

61 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

61 

65. 

MIN 

51 

53 

55 

51 

51 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

47 

46 

46 

45 

42 

41 

46 

45 

42 

39 

40 

44 

45 

47 

47 

49 

46 

46 

46 

46 . 

BLVTHt 

MAX 

11". 

114 

110 

108 

106 

107 

104 

108 

112 

110 

106 

102 

100 

95 

95 

98 

97 

101 

102 

100 

92 

97 

100 

102 

104 

104 

103 

106 

108 

107 

103. 

MIN 

60 

84 

61 

79 

60 

77 

75 

76 

76 

78 

62 

80 

77 

71 

70 

71 

68 

67 

69 

71 

62 

63 

64 

64 

63 

64 

64 

63 

69 

68 

71  . 

BLVTHt  FAA  AIRPORT 

MAX 

116 

111 

108 

109 

105 

107 

104 

109 

112 

110 

104 

99 

102 

93 

93 

9! 

96 

100 

103 

97 

91 

96 

99 

101 

103 

103 

102 

105 

109 

106 

102. 

MIN 

85 

87 

67 

83 

83 

82 

77 

62 

81 

84 

86 

84 

7  4 

72 

71 

76 

73 

71 

73 

73 

64 

69 

67 

68 

67 

70 

69 

68 

78 

76 

76. 

BDRRE&Q  DESERT  PARK 

MAX 

109 

1  l4 

106 

108 

109 

104 

105 

102 

107 

M2 

113 

101 

97 

99 

95 

95 

97 

97 

101 

101 

95 

90 

95 

98 

101 

102 

107 

lOl 

104 

104 

102  . 

MIN 

33 

83 

84 

79 

75 

80 

74 

79 

78 

76 

76 

7  9 

75 

70 

69 

68 

69 

71 

68 

65 

59 

59 

68 

66 

69 

69 

71 

69 

66 

78 

72. 

BRAWlEV   Z  SH 

MAX 

109 

11? 

110 

108 

100 

106 

103 

107 

1  1  1 

107 

101 

95 

100 

96 

94 

96 

98 

101 

101 

97 

90 

96 

98 

101 

102 

102 

101 

106 

109 

102. 

MIN 

81 

81 

62 

'77 

72 

76 

70 

79 

79 

78 

61 

79 

73 

71 

70 

72 

70 

71 

74 

62 

62 

63 

61 

65 

64 

65 

66 

64 

71 

74 

71. 

CANTIL 

MAX 

107 

107 

103 

103 

100 

101 

103 

104 

104 

99 

98 

98 

94 

93 

92 

92 

95 

95 

84 

88 

93 

95 

96 

98 

97 

96 

98 

98 

93 

97. 

MIN 

62 

68 

70 

75 

06 

71 

73 

68 

61 

58 

50 

to 

61 

58 

61 

57 

57 

66 

63 

58 

49 

53 

62 

53 

53 

52 

51 

59 

71 

61. 

OAOGtTT    FAA  AIRPORT 

MAX 

108 

lu6 

105 

104 

103 

100 

100 

104 

107 

105 

104 

96 

97 

93 

92 

91 

93 

96 

95 

86 

63 

91 

95 

95 

97 

99 

98 

98 

99 

95 

97. 

MIN 

76 

79 

77 

75 

74 

75 

76 

7  3 

70 

10 

68 

69 

66 

66 

70 

66 

69 

66 

67 

62 

62 

65 

66 

67 

71 

66 

67 

72 

72 

70. 

DEATH  VALLEY 

MAX 

118 

118 

118 

1  1  1 

112 

I  10 

1  1  I 

115 

113 

112 

110 

109 

109 

103 

104 

100 

105 

105 

105 

96 

102 

104 

106 

107 

106 

107 

108 

113 

106 

108. 

MIN 

97 

62 

"0 

69 

67 

85 

63 

65 

62 

84 

79 

79 

78 

80 

82 

85 

71 

74 

61 

80 

72 

68 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

77 

79. 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

V4 

94 

69 

69 

90 

90 

69 

88 

88 

80 

77 

61 

80 

76 

74 

76 

81 

63 

65 

64 

84 

84 

85 

82 

84. 

MIN 

SO 

50 

50 

51 

53 

53 

59 

50 

47 

44 

49 

49 

48 

50 

51 

48 

43 

45 

45 

48 

47 

45 

48 

51 

47 

48  . 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

107 

111 

108 

107 

104 

99 

100 

105 

108 

108 

100 

97 

93 

69 

89 

95 

99 

99 

92 

69 

93 

97 

98 

99 

101 

101 

102 

105 

100. 

MIN 

86 

69 

88 

82 

84 

74 

77 

82 

83 

83 

85 

82 

81 

73 

73 

76 

77 

75 

78 

73 

70 

69 

71 

73 

73 

74 

78 

75 

79 

8  3 

78. 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

116 

111 

1U9 

106 

108 

105 

110 

114 

110 

103 

101 

104 

103 

96 

98 

100 

103 

104 

100 

95 

97 

102 

104 

104 

105 

103 

106 

109 

107 

104. 

MIN 

79 

83 

85 

78 

76 

77 

75 

77 

78 

78 

61 

81 

"i3 

72 

69 

72 

72 

71 

73 

68 

64 

61 

62 

66 

64 

66 

64 

65 

72 

73 

72. 

FAIRMONT 

MAX 

9b 

99 

97 

93 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

94 

69 

65 

82 

77 

77 

77 

65 

64 

79 

78 

78 

63 

68 

79 

91 

88 

88 

90 

92 

87. 

MIN 

63 

74 

75 

71 

70 

70 

68 

67 

65 

64 

63 

62 

62 

63 

59 

59 

57 

57 

60 

56 

55 

54 

56 

64 

62 

62 

60 

64 

64 

68 

63. 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 

114 

106 

105 

103 

106 

103 

110 

1  13 

107 

101 

97 

99 

93 

94 

94 

98 

102 

101 

95 

90 

95 

99 

102 

103 

102 

102 

108 

109 

104 

102  . 

MIN 

71 

63 

85 

63 

63 

60 

79 

64 

83 

86 

83 

84 

78 

73 

74 

74 

73 

75 

77 

70 

65 

69 

68 

68 

69 

71 

67 

72 

84 

76 

76. 

HAIWEE 

MAX 

94 

98 

99 

97 

94 

94 

92 

93 

94 

V4 

89 

69 

90 

64 

84 

83 

83 

86 

66 

80 

78 

83 

85 

88 

91 

89 

88 

89 

91 

8^"> . 

MIN 

61 

65 

66 

60 

60 

62 

62 

60 

52 

51 

57 

57 

59 

58 

59 

60 

59 

60 

61 

61 

53 

55 

54 

56 

53 

56 

56 

57 

60 

58 

56, 

H4YFIELD   PUMPINS  PLANT 

MAX 

107 

111 

108 

105 

105 

101 

102 

101 

106 

109 

108 

99 

95 

96 

92 

92 

90 

94 

98 

94 

90 

68 

92 

96 

99 

100 

100 

101 

103 

106 

99. 

MIN 

75 

78 

84 

78 

77 

75 

75 

75 

72 

72 

79 

79 

76 

70 

69 

68 

64 

64 

68 

61 

62 

56 

58 

58 

59 

61 

63 

61 

68 

68 

69. 

IMPER lAL 

MAX 

113 

109 

106 

100 

105 

102 

107 

112 

110 

103 

96 

101 

96 

94 

97 

98 

lOI 

102 

97 

90 

95 

98 

101 

102 

102 

102 

105 

107 

107 

102. 

MIN 

65 

04 

63 

81 

81 

80 

72 

8? 

83 

61 

82 

61 

76 

72 

72 

74 

75 

75 

72 

72 

67 

65 

66 

69 

70 

69 

69 

68 

75 

79 

75. 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

116 

1  1  1 

108 

102 

106 

103 

109 

U3 

112 

104 

97 

102 

96 

95 

97 

99 

102 

103 

97 

91 

97 

100 

103 

104 

104 

103 

106 

110 

108 

103. 

MIN 

63 

S4 

63 

60 

80 

77 

75 

60 

82 

80 

62 

81 

75 

70 

71 

73 

72 

72 

74 

71 

68 

63 

64 

66 

69 

69 

69 

67 

74 

76 

74. 

INDEPENDENCE 

MAX 

90 

98 

100 

95 

95 

93 

95 

92 

90 

69 

64 

65 

85 

87 

66 

84 

87 

69 

90 

90 

MIN 

56 

62 

62 

58 

59 

58 

59 

55 

55 

51 

52 

55 

56 

53 

51 

51 

53 

53 

53 

54 

INOIO   U   S    DATE  GARDEN 

MAX 

1  U 

118 

109 

109 

108 

102 

106 

107 

1  1  1 

103 

109 

103 

99 

105 

95 

97 

99 

100 

103 

102 

93 

96 

99 

99 

103 

104 

102 

103 

107 

111 

103. 

MIN 

65 

63 

82 

82 

73 

77 

72 

82 

62 

75 

76 

79 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

68 

65 

68 

70 

68 

70 

64 

68 

73 

81 

74. 

S««  B»(m*dc»  Holes  Following  SUUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDRNI1 
 SEPTEM8EK  1969 


Station 

Day  of  Month 

n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

INYDKEKN 

MAX 

Mm 

105 
68 

105 
64 

100 
68 

103 
59 

104 
59 

100 
66 

96 
65 

104 
68 

100 
59 

59 

101 
60 

97 
53 

56 

57 

55 

59 

58 

61 

60 

59 

52 

54 

57 

95 

57 

97 
55 

96 
59 

96 
57 

97 
57 

96 
52 

95 
56 

96.4 
50.1 

IRON  MOUNTil'l 

MAX 
MIN 

I  1 1 
82 

114 
85 

112 
85 

110 
68 

107 
76 

103 
79 

10! 
69 

102 
85 

107 
60 

'79 

83 

7E 

79 

'70 

68 

74 

71 

73 

74 

103 
71 

70 

90 
67 

93 

70 

99 
59 

99 
67 

102 
55 

103 
70 

101 
69 

104 
73 

107 
80 

102.  1 
74.3 

LAKE  ARROHHEAO 

MAX 
MIM 

89 
57 

89 
60 

64 
63 

83 
62 

81 
60 

85 
58 

S3 
57 

86 
58 

86 
59 

87 
58 

82 
58 

76 
61 

60 

55 

57 

54 

48 

51 

56 

47 

48 

40 

46 

78 
47 

6 1 
49 

78 
50 

79 
55 

82 
54 

82 
57 

79 
52 

78.6 
54.6 

L4NC4STER 

MAX 

Mm 

103 
59 

104 
59 

100 
62 

97 
63 

98 
62 

97 
63 

97 
62 

101 
62 

100 

58 

5! 

96 

50 

95 
48 

56 

58 

60 

59 

54 

54 

53 

57 

52 

48 

9  1 
53 

92 
58 

94 

52 

94 
53 

93 
53 

93 
51 

99 
61 

90 
62 

93.5 
56.5 

LUCERNE  ViLLEy 

MAX 

MIN 

103 
5<. 

101 
6! 

99 
64 

97 

97 

97 

96 
59 

99 
58 

102 

54 

58 

50 

9 1 
52 

50 

89 

50 

8  1 
45 

66 
42 

9 1 
47 

91 
51 

94 
45 

95 
46 

93 

94 

95 

89 
59 

94.2 

HECC4  PIRE  ST4T13N 

MAX 

Mm 

113 
80 

106 
84 

105 
82 

105 
74 

103 
75 

103 
7B 

104 

77 

109 
81 

U2 
80 

'75 

100 
80 

83 

100 

74 

70 

72 

72 

101 
70 

63 

64 

95 
66 

99 
65 

99 
64 

100 
64 

97 
68 

97 
55 

100 
63 

102 
65 

109 
75 

109 
78 

101.8 
72.7 

MITCHELL  C4VERNS 

MAX 

Mm 

97 
77 

99 
82 

96 
75 

92 
76 

89 
74 

91 
70 

91 
69 

94 
70 

95 
71 

97 
74 

93 
73 

66 
66 

6  5 

6B 

67 

50 

59 

50 

64 

64 

52 

54 

59 

64 
59 

87 
63 

89 
65 

66 
57 

67 
69 

91 
73 

90 
72 

67 
74 

87.5 
57.9 

H0J4VE 

MAX 

Mm 

102 
69 

103 
73 

97 

72 

100 
75 

99 
69 

94 
68 

95 
64 

99 
67 

99 
62 

99 
59 

94 
52 

94 
57 

9  1 
62 

6  7 
59 

69 
62 

54 

.'>7 

64 

60 

49 

55 

58 

9  1 
57 

92 
58 

92 
55 

92 
55 

92 
57 

95 
57 

85 
59 

92.5 
61.2 

H0UNT4IN  PSSS 

MAX 

Mm 

93 
73 

91 
75 

90 
75 

90 
63 

86 
65 

87 
65 

88 
64 

67 
63 

91 
66 

90 
65 

90 
69 

88 
67 

66 
65 

60 

50 

52 

58 

58 

60 

55 

52 

49 

83 
55 

83 
59 

85 

60 

85 
50 

87 
57 

88 
55 

86 
55 

85 
57 

65.4 
50.9 

HT   S4N   J4CIMT0  WSP 

MAX 

Mm 

74 

72 
49 

73 
47 

72 
48 

70 
46 

69 
47 

70 
46 

73 
45 

77 
43 

77 
54 

75 

49 

69 
46 

48 

39 

39 

38 

35 

37 

36 

62 
42 

57 
32 

60 
34 

65 
35 

68 
33 

69 
33 

67 
36 

69 
37 

73 
39 

59 
43 

68 
49 

68.0 
41.8 

NEEDLES  f44  4IRPnRT 

MAX 

Mm 

82 

112 
84 

1U9 
79 

108 
84 

105 
65 

107 
76 

94 
75 

105 
60 

110 
81 

112 
82 

102 
91 

101 
80 

99 
70 

9 1 
67 

93 
70 

7! 

70 

'73 

75 

7! 

67 

59 

67 

99 

70 

102 
69 

104 
70 

104 
71 

104 
69 

104 
72 

104 
76 

101,5 
75.1 

P4LMD4LE 

MAX 
MIN 

102 
65 

100 

70 

98 

71 

94 
72 

95 
72 

96 
67 

96 
66 

98 
64 

100 
61 

98 
54 

95 
56 

53 

69 
57 

62 

59 

60 

53 

55 

54 

53 

8  2 
52 

66 

50 

90 
55 

92 
56 

94 

55 

93 
57 

93 

55 

94 
55 

96 
55 

92 
57 

92.2 
59.4 

P4LNDALE    F44  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
62 

104 
69 

100 
75 

98 

70 

98 
72 

96 
65 

97 
65 

100 
64 

104 
58 

102 
55 

97 
52 

96 
49 

92 
55 

68 
61 

69 
55 

6  7 
59 

53 

55 

52 

54 

50 

49 

52 

54 

94 
55 

93 
54 

91 
52 

93 
53 

99 
62 

90 
58 

93.7 
58.0 

P4LH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

116 

80 

110 
82 

1  1  1 

ao 

109 
74 

106 
77 

107 
79 

109 

77 

113 
80 

114 
75 

110 
74 

08 

77 

80 

102 
77 

100 

69 

69 

^58 

'70 

65 

62 

60 

100 
58 

1 00 
53 

105 
65 

104 
66 

104 
64 

103 
64 

107 
54 

109 
71 

108 
72 

104.9 
71.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

111 
86 

113 
90 

110 
86 

108 
87 

108 
85 

107 
84 

109 
76 

100 
79 

108 
84 

1 1 3 
87 

110 
86 

.04 
83 

98 
81 

99 
69 

71 

73 

59 

72 

77 

78 

72 

72 

98 
74 

LOO 
74 

102 
75 

104 
77 

105 
75 

104 
74 

106 
75 

109 
76 

103.2 
78.4 

R4NOSaURi; 

MAX 

Mm 

101 

70 

97 

67 

97 
68 

97 
67 

93 
62 

61 

68 

65 

61 

60 

59 

62 

61 

59 

80 
51 

a  7 
59 

89 
52 

90 
59 

93 
51 

91 
65 

92 
55 

93 
64 

92 

72 

90 
64 

90.5 
63.0 

SaUIRREL    INN  I 

MAX 
MIN 

85 
66 

B5 
68 

81 
65 

78 
64 

76 
63 

79 
63 

78 
62 

80 
65 

81 
65 

82 
66 

81 
65 

80 
64 

79 
58 

55 

67 
54 

55 

54 

53 

55 

50 

41 

49 

73 
55 

75 
54 

76 
59 

76 
50 

76 
62 

75 
50 

85 
63 

75 
58 

75.4 
59.0 

THERMAL    F44  AIRPORT 

MAX 

Mm 

1  17 
80 

08  108 
85  81 

107 
81 

03 
78 

07 
79 

106 
78 

1  1  1 
83 

14 
82 

108 
74 

01 
81 

100 
80 

10  1 
71 

93 
74 

95 
72 

9  7 

74 

73 

70 

71 

71 

69 

55 

54 

.02 
67 

104 
67 

.03 
65 

102 
54 

105 
51 

110 
74 

108 
64 

103.3 
73.9 

TR0N4 

MAX 

Mm 

108   108  105 
69     75  75 

105   104  103 
72     71  72 

100 
73 

04 
78 

03 
74 

104  101 
71  66 

99 
63 

66 

68 

53 

69 

64 

64 

62 

53 

57 

9 1 
59 

90 
51 

97 
60 

99 
61 

98 
60 

98 
63 

98 
53 

98 
56 

96 
56 

97.9 
56,5 

TWENTYNINE  PSLUS 

MAX 
MIN 

108   107  107 
76     77  75 

104  103 
70  75 

99 
71 

99   103  108 
69     72  68 

109   106  102 
69     70  76 

98 
72 

9  7 
56 

65 

65 

64 

54 

60 

63 

59 

55 

95 
59 

95 
64 

96 
62 

99 
50 

101 
63 

101 
61 

100 
66 

99 

70 

99.0 
66.9 

V4LYERH0  R4N0ER  ST4 

MAX 

Mm 

98   100  100 
62     64  09 

93 
72 

■<2 
u7 

92 
62 

91 
61 

95 
56 

96 
54 

97 

51 

94 
53 

B9 
53 

64 

50 

48 

58 

82 
49 

51 

66 
45 

8  3 
46 

77 
42 

84 
45 

65 

87 
49 

90 
53 

90 
56 

90 
50 

92 
49 

92 
59 

90 
53 

90.3 
54.5 

ulCTORViLLE  Pump  plint 

MAX 

Mm 

100   103  102 
62     65  64 

100 
62 

99 
51 

98 
63 

97 
64 

96 
63 

99 
59 

98 
54 

99 
55 

94 
57 

66 

62 

55 

57 

85 
53 

89 
51 

89 
53 

88 
54 

76 
51 

8  1 
49 

69 
50 

91 
53 

92 
53 

94 
54 

92 
52 

94 
50 

96 
62 

95 
58 

93.1 
57.1 

WHITE   MOUNTilh  1 

MAX 

Mm 

68 
35 

67 
37 

67 
37 

65 
31 

65 
33 

64 

32 

66 
32 

67 
33 

63 
32 

65 
30 

65 
30 

64 
29 

51 
27 

59 
29 

58 
27 

59 
28 

58 
28 

58 
29 

59 
30 

59 
29 

59 
30 

55 
24 

51 
29 

50 
29 

61 
27 

62 
29 

59 
28 

61 
28 

64 
30 

58 
27 

51.9 
29.9 

WHITE   nnuNTAlN  2 

MAX 

Mm 

53 
33 

58 
-.1 

59 
40 

35 
36 

54 
36 

55 
36 

54 
37 

53 
36 

50 
36 

55 
37 

54 
38 

53 
34 

51 
32 

48 

32 

47 
31 

50 
29 

46 
29 

45 
27 

45 
27 

45 
27 

39 
22 

43 
29 

49 
34 

50 
32 

50 
33 

51 
32 

49 

32 

48 
33 

52 
28 

43 

27 

50.1 
32.5 

WILDROSE   KANGER  STA 

MAX 

Mm 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 

SN  :n  GNO 

T 

T 

S«a  Relarvnc*  NoIbb  ToUowlng  StaUon  Index 

-    328  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

SEPTEMBtR  1V69 


Day 

Oi  Month 

^  at 

Station 

.9  °.5 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

H  < 

NORTH  CQA5T 

DRAINAGE  01 

puttuns  landing 

E  VAP 

•  30 

.  29 

.26 

.23 

•  2 1 

.23 

■  22 

•  24 

.26 

.23 

•  25 

•  23 

.13 

* 

•  38 

.21 

.16 

.20 

.  2  1 

.22 

.16 

•  24 

.24 

* 

.30 

.  14 

6.  29 

59 

60 

73 

73 

210 

118 

64 

142 

126 

351 

55 

40 

5  2 

81 

* 

150 

50 

2390 

MAX 

89 

89 

86 

04 

83 

84 

89 

91 

89 

85 

86 

76 

78 

77 

78 

81 

77 

_ 

81 

83 

82!  84 

89 

82 

85 

83 

63.5 

NIN 

57 

58 

57 

56 

52 

47 

54 

55 

57 

56 

57 

56 

54 

- 

52 

5i 

52 

51 

55 

- 

- 

55 

54 

54 

56 

55 

54 

55 

56 

54^  = 

FERNOALE   Z  NW 

EVAP 

•  15 

.06 

.  15 

.  17 

.  17 

.  14 

.  13 

■  15 

.  15 

.12 

•  02 

•  04 

.  07 

.  17 

•  17 

.15 

1 

.071  .14 

.  15 

.06 

.  1 2 

.  13 

.  10 

.  10 

.15 

•  08 

.11 

.16 

.  10 

.09 

3  ■  60 

19 

24 

34 

3 1 

26 

23 

2  5 

19 

16 

2  1 

2 1 

25 

25 

38 

22 

32 

19 

26 

26 

231  25 

21 

755 

MAX 

60 

79 

79 

77 

77 

76 

76 

80 

80 

76 

64 

64 

75 

77 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

76 

eoj  79 

75 

77 

77 

\l 

76 

76^2 

HIN 

56 

55 

52 

50 

50 

49 

52 

56 

54 

56 

53 

53 

55 

53 

50 

48 

56 

5B 

58 

55 

5  7 

55 

56 

59 

54 

52 

55 

52 

58 

51 

54.3 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.30 

.31 

.33 

.33 

.30 

.29 

.14 

.27 

.27 

.29 

.25 

•  26 

.30 

.15 

•  32 

.12 

.11 

.13 

.16 

.15 

.  19 

.  19 

.21 

.20 

.21 

•  22 

.24 

.25 

•  17 

.25 

6.91 

WIND 

U 

9 

10 

15 

13 

14 

4 

14 

15 

14 

12 

19 

21 

19 

21 

19 

16 

12 

20 

22 

26 

15 

16 

15 

U 

11 

17 

9 

19 

14 

453 

MAX 

90 

91 

90 

89 

88 

88 

76 

89 

90 

89 

88 

86 

85 

B4 

82 

80;  82 

77 

72 

76 

81 

821  81 

84 

86 

86 

85 

821  82 

80 

84.0 

MIN 

56 

57 

57 

59 

56 

56 

63 

57 

60 

60 

59 

59 

59 

54 

54 

54 

52 

62 

52 

53 

52 

52 

51 

54 

55 

5  7 

52 

" 

56 

52 

55.6 

TRINITY  Dam  vista  pt 

EVAP 

•  28 

*  26 

.  27 

*  30 

.27 

•  24 

.27 

■  18 

.24 

•  25 

.24 

.26 

.24 

•  20 

.20 

.18 

.  16 

.  1  - 

■  1 1 

.02 

.  15 

.17 

.06 

.15;  .17 

.17 

.  17 

•  15 

.  10 

5.81 

36 

33 

41 

33 

32 

29 

38 

35 

31 

34 

41 

32  26 

32 

32 

38 

37 

30 

34 

1039 

TULELAKE 

•  36 

•  30 

.38 

•  29 

.33 

.30  .30 

.36 

.25 

.  12 

.  15 

.17 

.16 

.15 

.28 

.20 

.22 

.22 

•  14 

.10 

8.41 

willow  creek  L  NH 

•  20 

.29 

.22 

.20 

•  2 1 

•  20 

•  1 8 

.19 

.19 

.20 

•  1 7 

.22 

.17 

.17'  .15 

.15 

.  OC 

.  Oc 

.17 

.10 

.13 

.11 

.09 

.12 

.25  .15 

.16 

4.87 

WIND 

12 

14 

12 

14 

'u 

10 

9 

6 

15 

11 

7 

6 

'll 

16 

13 

22 

13 

13 

16 

9 

IC 

11 

91  8 

10 

6 

11 

7 

10 

333 

MAX 

87 

87 

86 

85 

84 

65 

86 

84 

67 

88 

86 

95 

95 

82 

79 

82i  83 

62 

85 

74 

80 

87 

87 

86 

90 

90 

90!  88 

86 

87 

85.7 

MIN 

59 

59 

58 

46 

56 

56 

56 

60 

62 

60 

60 

53 

52 

5  3 

53 

53 

53 

55 

49 

5^ 

5^ 

5£ 

56 

61 

56 

52 

49 

46 

54 

55 

54  .  / 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.30 

.37 

.36 

.33 

.39 

.33 

.33 

.30 

.32 

.32 

.35 

•  30 

.30 

.30 

•  30 

.27 

.23 

.27 

.  16 

.19 

.21 

,  20 

.30 

.30 

.30 

.  20 

.28 

.30 

•  16 

.26 

8.54 

MIND 

27 

32 

38 

40 

51 

36 

40 

26 

25 

51 

38 

34 

43 

60 

55 

68 

50 

59 

72 

65 

34 

32 

35 

23 

28 

34 

56 

19 

47 

1271 

92 

93 

84 

79 

61 

83 

77 

84 

86 

84 

8E 

89 

85 

60 

66 

84 

86.2 

HIN 

59 

59 

60 

60 

56 

56 

56 

65 

64 

63 

63 

61 

61 

56 

55 

54]  54 

55 

56 

54 

53 

53 

56 

56 

56 

60 

60 

55 

56 

56 

57.9 

BRA Nan  Island 

^  ^Mn 

* 

• 

' 

' 

■ 

• 

.39 

.30 

* 

•  35 

.30 

.24 

.29 

' 

.  30 

.29 

.32 

.30 

.33 

.31 

.30 

•  25 

.30 

9.70 

WIND 

56 

44 

67 

76 

168 

108 

102 

170 

125 

215 

174 

196|  140 

194 

166 

88 

70 

168 

* 

♦ 

298 

203 

53 

106 

365  / 

CHICO  EXPERIMENT   STA  (A) 

EVAP 

.28 

.33 

.34 

.26 

.29 

« 

* 

.92 

.30 

.30 

.26 

•  26 

* 

* 

•  76 

.Ib\  .23 

.26 

.20 

* 

AO 

.60 

.25 

.18 

.20 

.24 

* 

* 

.63 

.20 

7.51 

WIND 

23 

30 

33 

26 

30 

* 

* 

80 

32 

36 

29 

35 

* 

121 

29 

36j  90 

71 

» 

• 

110 

39 

ll 

20 

28 

* 

* 

98 

23 

1036 

DAVIS   2  WSW 

EVAP 

.32 

.32 

.43 

.36 

.35 

.31 

.33 

.26 

.33 

.45 

.33 

.24 

.33 

.28 

•  26 

•  24 

.231  .25 

.26 

.25 

.23 

.  27 

.24 

.29 

« 27 

.29 

.29 

.26 

•  20 

.29 

8.76 

MIND 

l"- 

15 

41 

37 

35 

39 

55 

24 

21 

19 

17 

11 

75 

84 

74 

37 

63 

57 

70 

33 

61 

171  35 

38 

32 

50 

48 

29 

47 

1211 

9 1 

93 

B2 

83 

82 

84 

82 

87)  85 

84 

89 

89 

85 

83 

85 

87.9 

MIN 

63 

64 

61 

57 

55 

56 

66 

66 

62 

63 

62 

59 

5I 

54 

50 

52 

54 

56 

56 

54 

55 

55 

56 

59 

61 

52 

56 

54 

58 

56 

57.9 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.37 

.42 

.34 

.34 

.33 

.32 

.35 

.25 

.24 

.36 

.36 

•  25 

.30 

.26 

.23 

.22 

.22 

.22 

.23 

.24 

.22 

.20 

.25 

.27 

.27 

.25 

.26 

.23 

.21 

.25 

8.26 

WIND 

8 

6 

0 

3 

1 

1 

5 

13 

1 

2 

0 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

7 

10 

23 

5 

1 

0 

2 

1 

4 

1 

7 

0 

3 

118 

LAKE  Shore 

•  27 

•  34 

.34 

.31 

•  ^2 

.26 

.17 

.27 

.26 

.25 

.  27 

.29 

•  29 

.31 

.25 

.20 

.15 

.16 

.09 

.27 

.11 

.16 

.25 

.22 

.20 

.20 

.13 

.  19 

u  I  wn 

28 

36 

26 

22 

26 

26 

45 

29 

39 

53 

*  13 

■  1^ 

28 

19 

28 

31 

30 

29 

35 

15 

29 

**907 

LAKE   SPAJLDIN&  DAM 

EVAP 

* 

« 

.36 

.33 

.34 

.33 

.16 

.27 

.30 

.27 

.30 

•  29 

.27 

.26 

.25 

.17 

.29 

.26 

.21 

* 

.27 

.24 

.26 

.27 

.28 

.21 

- 

" 

5.63B 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

,30 

.31 

.35 

.34 

.32 

.30 

.28 

.26 

.28 

.29 

.32 

.23 

.30 

.25 

.26 

.20 

.21 

.22 

.IS 

.21 

.13 

.  22 

.22 

.23 

•  20 

.  25 

.  25 

.21 

.18 

.25 

7.58 

WIND 

11 

8 

9 

9 

11 

10 

1 

16 

13 

3 

7 

6 

« 

* 

35 

9 

10 

21 

18 

40 

12 

7 

2 

7 

13 

5 

13 

12 

10 

10 

329 

MAX 

94 

96 

93 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

91 

92 

89 

8  7 

85 

85 

87 

67 

87 

86 

91 

92 

89 

83 

86 

68 

MIN 

60 

62 

63 

60 

57 

57 

50 

65 

64 

64 

63 

63 

62 

56 

55 

54 

54 

56 

53 

54 

54 

55 

57 

57 

60 

62 

50 

63 

56 

59 

58.8 

placerville  ifg 

EVAP 

*  62 

•  32 

.26 

•  30 

.62 

.26 

.  25 

.  34 

.25 

.  66 

.16 

.16 

.17 

.15 

.48 

.26 

.28 

•  17 

.19 

« 

# 

.62 

.17 

5.73 

WIND 

* 

93 

8 

13 

20 

* 

« 

123 

55 

44 

54 

46 

* 

54 

9 

5 

24 

13 

* 

* 

76 

16 

11 

25 

11 

* 

* 

40 

5 

745 

Shasta  dam 

EVAP 

•  40 

.31 

.28 

.42 

.33 

.37 

.  30 

.  20 

.  30 

.  30 

■  30 

.24 

*  26 

•  30 

.23 

.22 

.23 

.24 

.  14 

.15 

.12 

.17 

.17 

.16 

•  16 

.25 

.24 

.19 

.21 

.18 

7.39 

WIND 

73 

59 

73 

105 

76 

71 

54 

40 

60 

51 

60 

55 

63 

86 

64 

46 

46 

65 

46 

43 

54 

64 

49 

50 

54 

48 

54 

53 

41 

47 

1764 

turntable  Creek 

* 

.33 

'  i  □ 

'  /  i 

* 

* 

.78 

•  27 

•  29 

.32 

.23 

* 

* 

" 

.25 

.22 

.19 

.06 

* 

* 

.46 

.21 

.10 

.14 

.24 

* 

* 

.68 

.17 

7.29 

WIND 

79 

22 

78 

* 

72 

20 

2  7 

34 

16 

* 

* 

100 

36 

33 

24 

2  8 

* 

* 

114 

32 

16 

44 

33 

* 

89 

34 

973 

WHISKEYTQWN  RES 

EVAP 

.38 

.37 

.34 

.34 

.33 

.33 

.30 

.22 

.29 

.26 

.33 

.27 

.31 

•  27 

.27 

.25 

.23 

.06 

.15 

.06 

.  19 

.23 

.12 

•  23 

.21 

.23 

.22 

.20 

.19 

7.45 

WIND 

37 

34 

34 

35 

3 1 

37 

26 

31 

3  1 

24 

34 

32 

3b 

28 

34 

30 

■ll 

40 

29 

22 

34 

28 

33 

24 

26 

34 

29 

35 

941 

WILLOwS  USSR 

EVAP 

.75 

.36 

.45 

.31 

.  76 

.38 

.17 

.30 

.30 

.77 

.17 

.15 

.30 

.21 

.66 

.24 

.22 

•  18 

.26 

•  76 

.09 

7.76 

WIND 

51 

36 

42 

32 

* 

« 

82 

30 

27 

27 

31 

* 

* 

105 

27 

29 

62 

55 

* 

lOV 

22 

35 

27 

23 

« 

* 

81 

26 

959 

MAX 

- 

96 

96 

93 

92 

- 

- 

94 

95 

96 

94 

91 

- 

- 

90 

85 

84 

84 

B5 

- 

- 

94 

86 

87 

89 

89 

84 

84 

89.9 

MIN 

61 

66 

64 

56 

64 

67 

66 

67 

66 

56 

59 

62 

58 

55 

51 

51 

51 

58 

59 

61 

50.6 

«       «  « 

BASINS  03 

EVAP 

.26 

.  26 

.33 

.33 

.28 

.26 

.  2 1 

.16 

.19 

•  24 

■  23 

•  27 

.25 

■  26 

•  22 

.23 

.22 

.23 

.18 

.21 

.21 

•  21 

.27 

.20 

.34 

•  11 

.21 

WIND 

6 

20 

36 

39 

22 

34 

25 

11 

26 

30 

7 

24 

14 

41 

34 

42 

16 

28 

43 

'46 

'35 

23 

11 

45 

13 

3 

21 

31 

26 

33 

786 

FLEMING   FISH  4ND  GAME 

EVAP 

.27 

.32 

.33 

.26 

.30 

.24 

.22 

.29 

.27 

.28 

.24 

.22 

.26 

.25 

.26 

•  23 

.19 

.22 

.19 

.22 

.16 

.17 

.24 

.15 

•  16 

.21 

.23 

.19 

•  24 

.  16 

7.00 

WIND 

10 

21 

30 

16 

25 

13 

15 

25 

28 

21 

23 

16 

30 

23 

34 

19 

29 

37 

26 

36 

1 6 

21 

20 

19 

16 

15 

14 

19 

37 

14 

070 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.20 

.15 

.  13 

.15 

.15 

.12 

.09 

.  10 

.  10 

.  10 

.04 

.10 

.22 

•  14 

.04 

•  24 

.09 

.11 

.04 

.23 

.10 

.09 

.07 

.13 

•  10 

.09 

.02 

.06 

•  lu 

.10 

3.40 

WIND 

1 

2 

8 

1 

5 

4 

13 

3 

6 

■ 

14 

16 

22 

22 

27 

22 

17 

3^ 

34 

24 

23 

21 

23 

20 

17 

17 

29 

19 

26 

492B 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0". 

BURLINGAME 

EVAP 

.22 

.25 

.22 

.28 

.27 

.12 

.13 

.15 

.27 

.15 

.25 

.25 

.22 

•  10 

.23 

•  16 

.15 

.15 

.20 

.15 

.23 

.15 

.27 

.15 

•  22 

.16 

.15 

.16 

•  21 

.30 

5.94 

60 

39 

125 

108 

276 

101 

65 

78 

103 

70 

91 

78 

76 

89 

92 

89 

40 

69 

51 

74 

86 

MAX 

76 

74 

75 

67 

68 

75 

61 

73 

69 

71 

79 

84 

78 

75 

68 

66 

71 

77 

67 

69 

72 

72 

72 

78 

61 

81 

78 

78 

85 

74.5 

MIN 

47 

47 

50 

49 

50 

5 1 

59 

57 

53 

53 

55 

55 

" 

53 

52 

56 

53 

60 

5  2 

51 

51 

59 

55 

59 

55 

55 

55 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.35 

.35 

.40 

.  36 

•  3 1 

.29 

.12 

.17 

.32 

.27 

•  32 

.22 

■  30 

•  26 

.25 

•  14 

.19 

.19 

•  2  1 

.23 

•  2  3 

.22 

.32 

.28 

•  25 

.30 

.25 

.27 

.25 

.24 

7.86 

NEWARK  (C) 

EVAP 

.28 

.26 

.26 

.24 

.23 

.66 

.27 

.22 

•  24 

.16 

* 

# 

.64 

•  21 

.21 

.  16 

.22 

• 

• 

.51 

.23 

.24 

•  11 

.22 

« 

.55 

.19 

5.45 

WIND 

22 

26 

26 

30 

38 

* 

* 

112 

40 

30 

38 

21 

* 

80 

41 

40 

39 

38 

* 

127 

35 

57 

14 

15 

84 

30 

986 

*        #  « 

SAN  JDAOJIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   PUMPING   PL  3 

EVAP 

.28 

.35 

.35 

.30 

.32 

.30 

.25 

.25 

.33 

.30 

•  31 

.24 

.24 

•  30 

.23 

.25 

.20 

.24 

.26 

.29 

.15 

.24 

.22 

.27 

.28 

.28 

.27 

.22 

.19 

.26 

7.97 

See  RetereDce  Notes  Following  Station  Index 


CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


C41.1FQRNU 
SEPTEHBfcR 


Day   Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

&°< 

SAN  JOiQJIN 

DRAINAGE 

05 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.31 

.32 

.33 

.30 

.28 

.29 

.21 

.25 

.23 

.30 

.27 

.23 

.28 

.17 

.18 

.18 

.14 

.16 

.18 

.19 

.15 

.17 

.18 

.21 

.20 

.21 

.18 

.19 

.19 

.23 

6.71 

HIND 

16 

19 

14 

16 

16 

22 

29 

16 

14 

^  7 

^5 

15 

19 

17 

19 

19 

20 

21 

17 

16 

14 

15 

16 

17 

14 

1 1 

22 

511 

FRIANT  GOVERNHENT 

CAMP 

EVAP 

.31 

.3? 

.40 

.39 

.34 

.36 

.31 

.32 

.32 

.36 

.31 

.28 

.34 

.33 

.28 

.26 

.25 

.22 

.24 

.29 

.27 

.21 

.26 

.29 

.25 

.24 

.26 

.24 

.24 

.29 

8.81 

13 

14 

23 

25 

1 4 

23 

21 

30 

17 

23 

36 

38 

14 

15 

20 

17 

14 

1 1 

19 

19 

18 

636 

MAX 

92 

94 

92 

92 

69 

89 

86 

90 

93 

90 

90 

88 

67 

86 

66 

62 

81 

63 

84 

81 

77 

79 

62 

81 

82 

85 

86 

84 

85 

85.9 

MIN 

63 

64 

69 

64 

63 

63 

63 

65 

62 

65 

64 

64 

63 

60 

58 

57 

56 

56 

57 

60 

57 

56 

58 

58 

59 

61 

62 

60 

61 

60.  < 

H6TCH  HETCHY 

EVAP 

.27 

* 

.57 

.30 

.27 

.27 

.24 

.16 

« 

.52 

.27 

.08 

.27 

.27 

.18 

.20 

.16 

.20 

.19 

.15 

.15 

.15 

.18 

.26 

.17 

.21 

.23 

.19 

.24 

- 

6.57B 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.23 

.32 

.41 

.42 

.69 

.44 

.36 

.28 

.37 

.41 

.36 

.37 

.43 

.35 

.26 

.21 

.28 

.39 

.30 

.29 

.22 

.21 

.28 

.29 

.28 

.30 

.30 

.39 

.23 

.35 

10.04 

WIND 

20 

16 

26 

40 

14 

18 

20 

22 

20 

21 

22 

18 

20 

25 

21 

26 

20 

30 

34 

40 

21 

21 

15 

23 

20 

12 

24 

29 

16 

29 

68^ 

KNIGHTS    FERRY   2  SE 

EVAP 

.36 

_ 

_ 

_ 

.32 

.33 

.46 

.00 

.30 

.30 

.29 

.25 

.31 

.26 

.26 

.23 

.23 

.26 

.23 

.26 

.22 

.21 

.24 

.24 

.24 

.23 

.25 

.23 

.18 

.26 

7.72B 

8 

* 

• 

42 

19 

15 

32 

4 

18 

19 

15 

12 

20 

18 

15 

19 

23 

21 

23 

29 

28 

14 

11 

11 

23 

11 

8 

25 

19 

14 

516 

LITTLE  P4N0CHE  OET 

DAM 

EVAP 

.'i'' 

.56 

.57 

.57 

.42 

.42 

.51 

.32 

.33 

.43 

.39 

.35 

.41 

.35 

.34 

.33 

.30 

.26 

.27 

.34 

.31 

.30 

.31 

.38 

.30 

.37 

.40 

.28 

.28 

.36 

11. 2u 

WIND 

79 

75 

69 

64 
at 

83 

6  7 

76 

70 

;7 

48 

MAX 

90 

69 

90 

91 

68 

8b 

62 

91 

91 

90 

90 

87 

68 

87 

65 

61 

81 

83 

85 

82 

61 

80 

64 

65 

83 

67 

87 

66 

83 

84 

85. ^' 

MIN 

59 

63 

63 

56 

59 

62 

73 

67 

66 

62 

63 

63 

59 

59 

54 

55 

54 

59 

61 

56 

55 

56 

59 

55 

59 

59 

61 

59 

58 

59 

59.8 

LODI 

EVAP 

.3<> 

.33 

.32 

.30 

.37 

.30 

.39 

.07 

.30 

.26 

.27 

.17 

.26 

.26 

.05 

.15 

.22 

.22 

.36 

.20 

.20 

.  14 

.34 

.08 

.22 

.24 

.29 

.17 

.20 

.30 

7.38 

WIND 

5  2 

40 

35 

40 

34 

45 

41 

30 

64 

91 

58 

67 

17 

36 

2 1 

25 

23 

56 

4  1 

2  8 

1220 

MAX 

89 

68 

68 

88 

66 

65 

65 

92 

90 

94 

75 

88 

66 

76 

70 

81 

78 

81 

n 

71 

71 

85 

65 

62 

85 

B8 

80 

62 

84 

62 

82.^ 

HIN 

63 

65 

63 

59 

55 

58 

66 

65 

62 

61 

60 

58 

54 

52 

49 

49 

52 

58 

55 

54 

53 

55 

58 

57 

58 

60 

55 

52 

58 

55 

57.3 

LDS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.<>S 

.54 

.56 

.57 

.45 

.44 

.62 

.27 

.41 

.43 

.36 

.34 

.39 

.40 

.35 

.33 

.34 

.27 

.26 

.42 

.44 

.33 

.34 

.33 

.31 

.54 

.25 

.26 

.35 

11.70 

WIND 

114 

125 

12  2 

12  8 

142 

113 

149 

14  2 

112 

234 

158 

133 

77 

;o3 

94 

99 

MAX 

69 

91 

92 

92 

69 

89 

62 

90 

93 

91 

88 

68 

87 

85 

61 

80 

63 

B5 

80 

61 

60 

64 

66 

64 

87 

68 

85 

82 

86 

86.3 

MIN 

63 

67 

11 

64 

57 

53 

55 

54 

57 

59 

57 

57 

56 

59 

58 

61 

61 

60 

59 

60 

61 

60.6 

MANTECA 

EVAP 

.31 

.34 

.40 

.33 

.32 

.33 

.26 

.17 

.30 

.31 

.29 

.24 

.24 

.31 

.22 

.20 

.23 

.19 

.22 

.26 

.20 

.24 

.24 

.27 

.27 

.22 

.25 

.23 

.19 

.24 

7.81 

WIND 

2S 

30 

36 

32 

34 

36 

54 

39 

40 

31 

24 

31 

28 

46 

34 

34 

42 

47 

54 

69 

48 

46 

27 

34 

35 

30 

38 

34 

30 

36 

1127 

MAX 

93 

93 

93 

92 

69 

89 

66 

67 

95 

92 

94 

88 

69 

86 

84 

82 

60 

82 

85 

60 

61 

82 

67 

86 

66 

67 

88 

63 

82 

66 

MIN 

60 

67 

62 

6 1 

56 

55 

55 

54 

54 

58 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

6 1 

6 1 

56 

56 

6C 

59.4 

SALT  SPRINGS  PWR  H 

(D) 

EVAP 

.37 

.35 

.36 

.45 

.22 

.30 

■ 

.17 

.22 

.27 

.30 

.26 

.28 

.25 

.21 

.07 

.11 

.27 

.16 

.11 

.14 

.17 

.24 

.28 

.21 

.25 

.27 

.17 

.20 

.18 

7.08B 

San  LUIS  0AM 

(F) 

EVAP 

,'•5 

.47 

.66 

.86 

.60 

.44 

.34 

.33 

.42 

.45 

.45 

.44 

.50 

.59 

.43 

.41 

.42 

.33 

.30 

.41 

.34 

.33 

.39 

.41 

.31 

.33 

.50 

.35 

.27 

.43 

12.98 

WIND 

64 

102 

165 

259 

145 

121 

90 

116 

165 

131 

110 

132 

211 

335 

282 

281 

218 

141 

149 

226 

186 

103 

122 

135 

61 

54 

265 

164 

61 

133 

4769 

MAX 

93 

96 

95 

87 

92 

92 

85 

92 

96 

94 

95 

91 

92 

61 

76 

78 

80 

84 

68 

81 

82 

86 

87 

90 

69 

92 

91 

61 

87 

69 

88.1 

MIN 

67 

61 

68 

67 

65 

60 

56 

54 

55 

55 

60 

58 

58 

59 

59 

6  1 

62 

64 

60 

58 

60 

63 

61.2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.42 

.47 

.53 

.33 

.39 

.42 

.29 

.42 

.45 

.39 

.40 

.35 

.43 

.39 

.29 

.27 

.35 

.30 

.37 

.29 

.28 

.36 

.43 

.35 

.30 

.31 

.39 

.30 

.42 

.43 

11.11 

WIND 

53 

69 

96 

42 

61 

87 

102 

77 

129 

70 

62 

90 

144 

208 

132 

156 

191 

183 

204 

208 

149 

65 

111 

146 

58 

53 

169 

95 

73 

135 

3480 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.'>0 

.44 

.43 

.40 

.44 

.40 

.38 

.36 

.42 

.43 

.44 

.38 

.40 

.40 

.28 

.30 

.24 

.23 

.24 

.26 

.24 

.it 

.28 

.30 

.24 

.22 

.24 

.26 

.30 

.30 

10.01 

WIND 

1 3 

1 8 

1 5 

9 

31 

5 

17 

1 1 

27 

19 

1 6 

1 6 

14 

12 

13 

1 2 

24 

421 

MAX 

92 

100 

95 

91 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

90 

85 

89 

91 

69 

87 

68 

85 

87 

86 

66 

86 

65 

67 

87 

87 

67 

85 

86 

88 

68.9 

MIN 

57 

55 

55 

57 

58 

56 

58 

56 

58 

63 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

53 

56 

57 

55 

55 

52 

52 

52 

52 

52 

58 

55 

54 

54 

55.8 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.26 

.30 

.30 

.27 

.27 

.27 

.19 

.23 

.27 

.21 

.28 

.20 

.23 

.21 

.15 

.11 

.15 

.18 

.21 

.20 

.19 

.19 

.19 

.19 

.21 

.15 

.19 

.20 

.19 

.26 

6.46 

WIND 

23 

22 

2  8 

32 

42 

67 

31 

23 

24 

2C 

27 

24 

26 

26 

32 

8  60 

MAX 

96 

90 

91 

88 

88 

88 

87 

90 

68 

86 

69 

84 

84 

64 

62 

68 

78 

84 

84 

63 

76 

82 

63 

64 

86 

85 

64 

84 

62 

84 

64.5 

MIN 

58 

61 

61 

61 

61 

64 

63 

61 

61 

61 

60 

58 

58 

57 

58 

60 

58 

60 

60 

58 

58 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

58 

59.  J 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.21 

.22 

.25 

.23 

.22 

* 

.76 

.22 

.23 

.20 

.17 

* 

• 

.59 

.20 

.22 

.11 

.16 

* 

* 

.  54 

.22 

.21 

.16 

.11 

* 

* 

.48 

.19 

5.9u 

WIND 

293 

93 

149 

129 

117 

! 

MAX 

65 

67 

68 

69 

87 

- 

67 

87 

66 

65 

83 

86 

82 

62 

74 

80 

83 

64 

62 

62 

76 

65 

66 

83.9 

MIN 

65 

65 

68 

66 

66 

- 

- 

66 

66 

66 

66 

66 

- 

- 

65 

64 

64 

65 

64 

- 

- 

63 

65 

65 

64 

64 

- 

- 

62 

63 

64.9 

RIVERSIDE  ExP  STA 

EVAP 

.35 

.41 

.41 

.44 

.44 

.40 

.32 

.39 

.40 

.42 

.42 

.38 

.32 

.34 

.29 

.23 

.16 

.21 

.21 

.19 

.22 

.19 

.25 

.24 

.23 

.22 

.20 

.19 

.40 

.36 

9.23 

WIND 

50 

46 

50 

62 

57 

50 

46 

57 

53 

50 

49 

40 

56 

60 

68 

52 

49 

42 

51 

67 

58 

49 

50 

50 

47 

44 

44 

32 

31 

45 

1506 

MAX 

92 

93 

90 

68 

88 

91 

93 

93 

92 

92 

84 

86 

67 

66 

84 

60 

82 

84 

61 

78 

79 

82 

63 

82 

82 

79 

83 

86 

" 

85.7 

MIN 

65 

67 

66 

62 

61 

64 

68 

66 

65 

61 

59 

61 

63 

61 

63 

62 

59 

60 

60 

61 

59 

59 

57 

57 

61 

61 

60 

58 

61 

61.6 

twitchell  dam 

EVAP 

.  26 

.28 

29 

27 

.  29 

15 

.  £  0 

.  17 

16 

.02 

.  15 

.15 

.17 

1 5 

.18 

18 

•  1 9 

22 

26 

46 

33 

6  30 

WIND 

24 

*70 

40 

'si 

'37 

42 

64 

43 

'53 

40 

■33 

'38 

43 

26 

74 

'42 

36 

34 

45 

'59 

47 

'39 

'37 

'41 

'71 

'56 

* 

Il2 

'33 

1330 

MAX 

6'i 

85 

65 

64 

84 

80 

60 

84 

63 

66 

81 

60 

79 

74 

- 

74 

81 

61 

79 

79 

76 

78 

79 

82 

80 

78 

79 

- 

83 

86 

80. V 

MIN 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

56 

59 

56 

58 

58 

57 

56 

- 

58 

55 

56 

55 

54 

53 

52 

52 

53 

50 

53 

52 

- 

52 

59 

54.9 

«       «  * 

southeast  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.60 

.55 

.65 

.55 

.75 

.50 

.60 

.57 

.56 

.65 

.60 

.60 

.60 

.65 

.51 

.66 

.45 

.45 

.60 

.60 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.49 

.44 

.45 

.50 

16.28 

WIND 

38 

28 

101 

68 

120 

94 

1777 

MAX 

103 

103 

103 

103 

100 

101 

103 

104 

101 

98 

98 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

94 

91 

92 

94 

94 

96 

96 

96 

95 

92 

95 

95 

97.2 

MIN 

75 

75 

76 

73 

73 

77 

74 

77 

75 

70 

70 

65 

66 

68 

70 

73 

70 

71 

68 

67 

64 

61 

67 

68 

69 

68 

68 

69 

67 

70 

70.2 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.45 

.48 

.26 

.40 

.34 

.23 

.34 

.39 

.43 

.45 

.35 

.22 

.34 

.29 

.29 

.34 

.33 

.34 

.37 

.43 

.36 

.33 

.30 

.33 

.35 

.35 

.30 

.33 

.30 

.30 

10.32 

WIND 

6 

1 1 

20 

32 

14 

1 1 

23 

14 

23 

22 

20 

16 

MAX 

104 

107 

103 

105 

104 

98 

103 

104 

106 

103 

101 

103 

100 

100 

99 

100 

97 

99 

99 

99 

92 

93 

96 

96 

96 

97 

97 

98 

97 

97 

99.7 

HIN 

75 

77 

69 

72 

73 

76 

76 

77 

73 

70 

70 

78 

73 

73 

71 

71 

69 

69 

69 

65 

62 

63 

63 

67 

66 

67 

67 

65 

69 

71 

70.2 

MOJAVE 

EVAP 

.49 

.51 

.53 

.55 

.44 

.30 

.45 

.42 

.53 

.51 

.44 

.45 

.50 

.45 

.43 

.37 

.30 

.45 

.42 

.30 

.27 

.40 

.33 

.30 

.30 

.35 

.36 

.40 

.33 

12.298 

WIND 

54 

71 

85 

97 

59 

44 

45 

51 

95 

54 

43 

70 

93 

94 

76 

81 

47 

100 

132 

178 

58 

40 

96 

37 

24 

28 

30 

24 

109 

138 

2153 

MAX 

96 

94 

88 

90 

93 

90 

69 

95 

91 

90 

63 

86 

63 

65 

64 

69 

89 

87 

86 

76 

85 

84 

89 

90 

91 

69 

8  7 

88 

89 

81 

87.9 

MIN 

63 

65 

58 

60 

57 

64 

65 

64 

61 

59 

56 

55 

56 

56 

57 

52 

55 

55 

55 

52 

50 

54 

58 

61 

56 

57 

56 

57 

58 

56 

57.6 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Rolerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C4L1FUKMU 
StPTFN'BEP  1969 


t 

Day  of  month 

ge 

Station 

a 
Q 

1  I'll 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

PRlnLLV    2  ^r. 

hi  IX 
Mli. 

>\ 

-i 

t  7 

'  c 

»1 

^> 

12 

H  5 
92 
f2 

f  6 

91 

r4 

H6 
"0 
'2 

=  0 

P> 
"3 
°2 

S7 

=  1 

P4 
'i'i 
=  1 

~3 
9  2 
•"0 

f  2 

9? 

PO 

»3 

P9 
PI 

P3 
P8 
PO 

8  t 

B8 
79 

'"■3 
=  7 
78 

79 
PI 
75 

76 
82 
72 

76 
82 
72 

76 
82 
72 

76 
P2 
72 

76 
82 
72 

77 
82 
73 

78 
B3 
73 

7  / 
P3 
73 

78 
P4 
75 

79 

«2 
7i 

fll. 9 
(.  r.4 

76,2 

8 

94- 

'If,  A 

Mir. 

,  , 

-  7 
"  5 

»7 
90 
■in 

':'4 

--5 

9  1 

■■•5 
9U 
14 

1=6 

•to 
15 

°t 
P5 

P6 
P5 

"6 
Pfr 

»i 

^4 
1i 

1,4 
■  J 

»3 

t  e 

■'2 

^4 
P7 
»3 

>-.} 
P  6 
P3 

t  J 
Ffc 

82 

»3 
^5 

82 

81 
82 

81 

75 
8  1 
75 

77 
70 

78 
81 
77 

78 
81 
77 

78 
8  1 
77 

78 

8(1 
77 

79 
8  1 
77 

7B 
B  1 
7  1 

79 
82 
78 

79 
8  1 
79 

B2,0 
85.6 
81.5 

12 

9fl' 

=  0 

'7 

«7 

:  7 

S7 

F7 

P7 

P6 

'3 

P5 

"5 

•"'5 

.14 

;  3 

77 

79 

PO 

79 

»0 

«0 

8  0 

8  > 

P  1 

"1 

13,6 

30 

9«" 

''G 

.6 

P6 

=  t 

P6 

P6 

P6 

P6 

=  5 

P4 

P5 

"5 

P4 

P5 

F4 

PO 

80 

81 

81 

80 

8u 

BO 

80 

"1 

»1 

83.8 

?9 

B4 

1,4 

«4 

K4 

P4 

P4 

P4 

P4 

,14 

P5 

P4 

P4 

64 

P4 

83 

82 

82 

82 

"2 

82 

82 

81 

fll 

81 

fll 

13.2 

79 

9ih 

^  1 

°  I 

"  1 

J-  1 

12 

^2 

^  2 

"2 

152 

52 

P  2 

^2 

P2 

82 

P2 

12 

82 

82 

P2 

P2 

P2 

82 

82 

82 

82 

82 

P2 

ei,8 

D4VI5  2  riS*' 

■lAX 

7». 

ia 

97 
77 

96 
7b 

"4 
76 

92 

KO 

92 
71) 

96 
79 

9  7 
79 

97 
78 

76 

93 
75 

^0 
72 

8  8 

P6 
70 

.16 
70 

Pb 
73 

P6 
71 

86 

7U 

84 

70 

85 

70 

87 
70 

88 
72 

87 
72 

89 
73 

B9 
72 

80 
?0 

83 
72 

"0 

70 

90.5 
73.9 

TRESMO  WB  fll»Pl-kT 

2 

'■lAx 
:<  I  , 

-  0 

124 

a  J 

121 
79 

12i 

;9 

113 

ill) 
PO 

122 
62 

121 
"1 

120 
PO 

118 
79 

1  1  8 
79 

116 
77 

114 
75 

12C 
73 

106 
72 

ln9 
70 

111 
72 

104 

73 

105 
72 

105 
»>6 

109 
70 

110 
71 

no 

71 

111 
73 

113 
74 

1 1 1 

73 

10 
73 

113 
75 

1  U 
74 

114.5 
75.7 

MAX 

110 
•"■J 

110 
P6 

111 
67 

1-19 
■''« 

10) 

101 
P4 

105 
"2 

109 
"5 

1"8 
r<4 

100 
P4 

1  06 
*  3 

lot 
'2 

104 
P2 

103 
PO 

lie 
78 

96 
75 

99 
75 

99 
75 

95 

77 

95 
75 

9b 
73 

96 
73 

99 
74 

99 
74 

100 
76 

101 
77 

100 
77 

9  y 
70 

101 
70 

100 
77 

102.0 
79,3 

a 

Mix 

Kll. 

99 
"8 

100 
90 

100 
91 

9o 

59 

98 
99 

93 

3  9 

96 
R6 

98 
H9 

97 

97 
P8 

9b 
"8 

9; 

B7 

94 
P6 

93 
°5 

91 
13 

89 
»1 

9J 
81 

1=  1 

«6 

n 

»7 
80 

86 
78 

87 
79 

8b 
79 

P9 
79 

89 
80 

91 

80 

90 
82 

89 
81 

91 
82 

91 
P2 

92,7 
14.  1 

20 

dA:' 

P6 

«» 

P9 

&6 

S8 

K6 

h9 

Bb 

»a 

!  8 

=  8 

P7 

P6 

?5 

14 

P4 

P4 

83 

"2 

P2 

B2 

P2 

83 

13 

83 

83 

85.9 

61r 

'  n 

1^0 

10 

-w 

PO 

-L 

2  0 

PO 

PO 

•'0 

°0 

1C 

PO 

79 

79 

79 

76 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

79.  1 

mVEBSlDF  fXP  ST 

SUB-ST4  1 

u 

MAX 

(1 1 

'6 
" 

^6 

«3 

'16 
P  3 

t  7 

I'.t 
'16 

P  3 

P7 
"3 

=  6 

°1 

83 

"3 
-  1 

P  4 
~Z 

fl4 
"1 

P2 
79 

to 

79 

77 

79 

7  / 

79 
78 

76 
70 

ll 
76 

78 
76 

7B 

7  1 

78 
77 

78 
77 

76 
7o 

80 
70 

80 
70 

62.5 
10,3 

SUB-STS  2 

10 

MAX 

M  t  :> 

7<. 

7  1 

It 
73 

74 
73 

74 

7u 
74 

76. 
75 

77 
76 

76 

77 

7b 

76 
73 

74 
71 

72 

73 
72 

73 
72 

73 

73 

73 
72 

75 

70 

71 

71 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

72 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
71 

74 
72 

74 
7  J 

73 
73 

73 
73 

73,9 
72,7 

BRAWLEY  2  SW  "  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRI- 

GATED TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT 
9AM       READINGS  AT  9   A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  -  SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 

FRFSNO  WR  AP  -  ATWATER^SANOy' LOAM.    LEVEL.   BARE  GROUND,   DRAINAGE   TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY. 

PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.       LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,  4-, 
AND  e-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA-  STATION  1,     RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,  WELL-DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM 
THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  ,,.,„,-o 
STATION  2:      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL-DRAINED,   UNDER  SHADE  0^,      ^*i;n^'^\?''M  ™  IGHT     S^ATySS  2 
REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  STATION 
LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  196V 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

■) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

uns©t 

1.0 

Resultant 
Speed 

« 

01 

ion  o* 
t  mile 

of 

f  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50.99 

0; 

•ver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direct 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

OA 

10 

16 

22 

Trace 

q 
o 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

33 

2.7 

5  t  5 

1    Q  .L  J. 

1  0  +  + 

3 1 

36 

51 

37 

25 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.  6 

- 

25 

14 

- 

2 

'J 

0 

0 

0 

0 

2 

1.5 

^  O  J. 

1 9 

14 

- 

37 

- 

- 

0 

u 

1 

0 

0 

0 

1 

2 . 0 

5  Q 
t  7 

NW 

03 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

64 

6 . 3 

30 

C  A 
5  •  H 

c  I 

W 

36 

79 

47 

31 

58 

1 

1 
I 

0 

0 

0 

0 

2 

97 

.  9 

0  •  7 

1  7  J.  .1. 

26 

22  + 

81 

62 

56 

77 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.9 

25 

6 . 8 

8.3 

25  % 

W 

32 

90 

76 

74 

86 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

5.6 

17 

W 

22 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.3 

3 

0  •  7 

5  I  0 

66 

43 

33 

54 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

30 

7.0 

8  •  5 

20++ 

30 

27  + 

87 

74 

68 

84 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.0 

21 

0.8 

6.6 

24 

SE 

18 

53 

33 

21 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

2.7 

2 1 

5 . 1 

7 , 2 

21 

M 

06 

79 

51 

30 

67 

n 

1 

0 

o 
\J 

A 

0 

1 

L 

98 

21 

2.7 

9.5 

23++ 

33 

30 

56 

38 

34 

51 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.7 

30 

6.0 

7.8 

21 

NW 

07 

80 

68 

67 

84 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

64 

5.0 

30 

10.7 

12.7 

29+  + 

27 

23 

88 

66 

62 

83 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

2.6 

26 

W 

26 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

76 

74 

70 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

4.3 

31 

5.1 

7.0 

21++ 

6 

07 

63 

46 

30 

53 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1.5 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BISHOP   MB  AIRPORT 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
EUREKA  WB  CITY 
FRESNO  WB  AIRPORT 
LONG  BEACH  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
RED  BLUFF   WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
STOCKTON  WB  AIRPORT 
%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

'    DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

ACTON-HUBBARO  RDFC261D 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

21 

34 

30 

118 

IS 

3200 

ADELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

3« 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

2] 

12 

120 

67 

4195 

ALAMO   1  N 

OOb'*  04 

CONTRA  COSTA 

ALDERPOINT 

ooes 

01 

HUMBOLDT 

7 

ALDER  SPRINGS 

00931  02 

23 

122 

42 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  '•'•6 

Oils  06 

LOS  ANGELES 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

altadena 

0( 

LOS  ANGELES 

ALTJRAS  Ranger  station 

0161 

MODOC 

01  76 

01 

SAN  8ER0INO 

6 

3A 

34 

115 

46 

635 

ANCIOLA 

0204 

0% 

TULARE 

: 

35 

59 

119 

29 

205 

ANCWIN  PA^  vjMON  col 

NAPA 

ANTIOCH  FlUfltBOARO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CONTRA  COSIA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

APPLE  VALLEl 

07 

SAN  BERDINO 

ARROVU  GRANDE 

SN  LUIS  OBRO 

0322 

04 

MONTEREY 

AHBOrO  SECt)  fiS  FC  50BD 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

US 

10 

1220 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

36 

1706 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

01 

26 

122 

15 

TULARE 

AUBERRT  1  NNE 

0379 

05 

FRESNO 

AUBURN 

03B3 

02 

1297 

AVALON  PLEASURE  PIER 

06 

LOS  ANGELES 

3; 

AVI  LA  BEACH 

S  LUIS  OBISPO 

AZUSA  CiTr  PARK  FC11.38 

LOS  ANGELES 

BAOSER 

TULARE 

BADGER  PASS 

MAR  1 POSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

BAKER 

07 

; 

SAN  BERDINO 

35 

16 

04 

BAKER  9  NNW 

SAN  BERDINO 

116 

1045 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

0' 

ICERN 

It 

475 

8ALCH  POWER  HOUSE 

044S 

FRESNO 

11 

56 

119 

05 

1720 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0466 

02 

TEHAMA 

23 

66 

47 

BARRETT  0AM 

06 

SAN  DIEGO 

33 

1623 

BARSTOW 

SAN  BERDINO 

15 

in 

2162 

BARTON  FLAT 

FRESNO 

11 

BATES  RIDGE 

0^43 

SNTA  BARBARA 

8EARTRAP  MEADOW 

36 

41 

118 

52 

6800 

BEAUMONT 

06 

R  IVERSlOE 

21 

33 

56 

BEAUMONT  Pumping  plant 

06 

116 

58 

3045 

BEAUMONT  1  E 

07 

RIVERSIDE 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

y, 

BEL  AIR  FC   10  B 

0*19 

06 

LOS  ANGELES 

BEN  LOMOND  NO  3 

SANTA  CRUZ 

BENTON  INSPECTION  STa 

MONO 

19 

BERKELEY 

BEftfiVESSA  LAKE 

02 

NAPA 

8ESWICK  7  S 

S  I  Sk I tou 

12 

41 

52 

122 

14 

6140 

bieber 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

01 

TRINl TY 

1260 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

BIG  BENO  RANGER  STA 

0741 

02 

BIG  OALTON  0AM  FC2Z3aE 

0( 

LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEtt 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

LUS  ANGELES 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC<>60E 

LOS  ANGELES 

13 

34 

IS 

UB 

U 

2317 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

116 

30 

722 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

BISHOP  W8  AIRPORT 

37 

22 

116 

22 

4108 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0624 

07 

INYO 

37 

22 

43 

9  390 

BLACK  MOUNTAIN   2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN 

LASSEN 

2] 

blackwells  corner 

10 

35 

37 

62 

BLUE   CANYON  we  AIRPORT 

PLACER 

39 

BLUE  CREEK  MTn  10 

DEL  NORTE 

12 

24 

R I  VERS  IDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

BLYThE  T  W 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

390 

BLYTmE  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

114 

43 

80AS0  CAMP  MOUNTAIN 

01 

80CA 

0931 

03 

NEVADA 

BOO  IE 

094J 

MONO 

8370 

BONI TA 

06 

SAN  DIEGO 

BOONVILLE  MNTNC  STa 

01 

MENDOC INO 

07 

KERN 

eORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

BOULOER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

09 

122 

12 

2175 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

* 

40 

116 

17 

3360 

BOUilUEl  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

BOWMAN  DAM 

1016 

02 

NEVADA 

BRADLEY 

10  34 

MONTEREY 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

6RAN5COM6  £  NW 

01 

MENDOC INO 

BRAWLEY  2  SW 

1046 

07 

IMPERIAL 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

BREA  CITY 

1066 

li 

ORANGE 

BREA  DAM 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

66 

276 

BRENTWOOD  6  SW 

05 

27 

37 

63 

121 

BRIDGEPORT 

107i 

03 

14 

6470 

eRlOGEPORT  RANGER  STA 

1076 

BRIOGEVILLE  b  NNW 

10  80 

01 

HUMBOLDT 

BROCKWAY  SUMMIT 

03 

PLACER 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

BRUSH  CREEK  HANGER  STA 

113U 

02 

BUTTE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

MONTEREY 

21 

buckhorn 

1149 

Qi 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

BUCKS  CREEK  Ph 

1159 

02 

plumIs 

39 

56 

121 

20 

1760 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

BUENA  VISTA 

1170-  04 

SAN  BENITO 

BURBANK  FD  FCZ26  B 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

LOS  ANGELES 

i; 

BURLINGAME 

1206 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

BURNT  Ranch  i  s 

1215 

01 

TfilNI TY 

BURTON  RANCH 

12161  04 

CONTRA  COSTA 

BUTTE  LAKE 

1237 

23 

40 

34 

121 

IB 

6060 

BUTTONWILLOW 

05 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

CABA20N 

125C 

07 

RIVERSIDE 

cachuma  dam 

06 

SNTA  SARBARA 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

o: 

CALAVERAS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281'  04 

ALAMEDA 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

CALIST06A 

1312 

01 

NAPA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01  SISKIYOU 

12 

41 

16 

122 

4B 

3136 

CAMEL  PEAK 

1348 

02 

PLUMAS 

a 

43 

121 

06 

6660 

CAMP  ANGELUS 

13691  06 

SAN  BERDINO 

2S 

34 

09 

6770 

06 

SAN  OIEGO 

3: 

32 

37 

116 

2630 

CAMP  PARDEE 

142C 

05 

CALAVERAS 

38 

15 

120 

51 

658 

CAHP  PIONEER  SKI  ShlTR 

1433 

o: 

SI  ERRA 

34 

CAMP  SIK  LOOKOUT 

DEL  NORTE 

i: 

41 

50 

123 

62 

3700 

CAHPTONVILLE  RS 

1462 

YU6A 

39 

39 

27 

121 

03 

2756 

CANBV  11  SW 

1475 

o; 

MOOOC 

21 

22 

121 

03 

4500 

CANBV  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

41 

27 

62 

4312 

CANOCA  PARK  PjERCE  COL 

14eJ  06 

LOS  ANGELES 

13 

11 

UB 

34 

790 

CANTlL 

1488 

07 

KERN 

35 

18 

2010 

CANTON  DAM 

1497 

02 

10 

06 

4555 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518!  06 

ORANGE 

26 

33 

1625 

CARBON  CANTON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

66 

117 

1180 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

05 

121 

09 

2986 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTERf Y 

36 

29 

121 

426 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBARA 

33 

24 

29 

CATHEYS  VY   aULL    RUN  RH 

156) 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

CAZADERO 

01 

SONOMA 

22 

32 

123 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CJZZILLO 
MRS  BARBARA  WILLBURN 


GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANYON   L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
F16RE80ARD  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ftOAO  CAMP 
APPLE    VALLEY  BANCHOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS.   KAREN  A.  GOULD 


U  S  FOREST 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS.  GLADYS  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   E.  LONG 

dan  barber 

bruce  poncel 

mrs  marshall  c  ellis 

aZusa  city  park 

mrs  lucille  e  weoolt 

u  s  nat  park  service 
l  e  metheny 
l  a  wtr  ♦  pwr  dept 
u  s  weather  bureau 
p  g  *  e  company 
u  s  weather  oureau 
san  olegc  water  dept 
barstow  fire  district 
corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

corps  of  engineers 

BEAUMONT  IRft IG  Di  ST 
BEAUMONT    IRR IG  Of  SI 

U  S  Wd  OBSERVER 
hETCH  hETChY  WTR  SUP 
A.    S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUR. OF  PLT.UUAftANTlNE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 

u  s  weathep  bureau 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  F|RE  OIST 
BEAR  VALLEY  MUT  wTR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASMtR 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  Co  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  JOE  FALKNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  OIV  OF  FSIfY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 

60DIE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC  M.  LOOS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FiRE  DEPT 
CAL  OIV  8EACH  ♦  PK5 

VINCENT   L>  LOCATELLI 
THE  BIG  JUO 
L  A  WTR  +  PW«  OEPT 
NEVADA   IRRIG  Dl ST 
STATE  OIV  OF  fSTRY 
CALIF   OIV  aEACHES-PARKS 
WILLIAM   C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BR£A  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAkEBREAO 
ROBERT  W.  SANDY 
0  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENOINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.   ANNA  HOWE 

p  G  +  e  Company 

ELMER  L  CRITTENDEN 

RANCHO  OUIEN  SABE 

R.   V.  CHRISTOFFERSEN 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
euENA  VlSTA  W  S  OIST 
WILLARO  HACER 

u  s  BUR  Reclamation 

SAN  UERDlNO  CO  FCO 
CAL  DIV  6EACH  t  PkS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL  IRRlG  DIST 
CITY   OF  CALISTOOA 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  DEPT  WATER  RESR 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACM 
E   BAY   MUN  UTL  OlSI 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  6  ♦  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  80R0TRA 


CECILVILLE  5  SE 
CEDAHVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHAGOOPA 

CHALLENGE  Ranger  STA 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 
CHATSWORTH  FC  24  0 

chatsworth  reservoir 
cherry  valley  dam 
Chester 

chico  experiment  sta 

CHIdUlTO  CREEK 

chittenden  pass 
cholame  alley  ranch 
chuchupate  ranger  SIA 
chula  vista 
citrus  heights 
claremonl  pomona  col 

CLARKS  peak   1  NE 
CLARKSBURG 

CLARKS   VALLEY    HUDD  RCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
CLOVER  VALLEY 
COAL INOA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA   14  WNW 


COFFEE  CREEK  RS 
I  COHASSET  1  NNE 
COLSYS  FC  53  0 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 


CORCORAN   IRRIG  0 
CORNING  HOUGHTON 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 


193  i 


'  CRA6TREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 
■  CRESCENT  CITT   1  N 

CRESCENT  CI TY  7  ENE 
!  CRESCENT   CITY   MNTC    STA  I 

;  CRESTLINE  FIRE  STa  2 
I  CROCKETT 

CROWDER  FLAT 

CRYSTAL  LAKE 
[•CULVER  CITY 

CUMMINGS 


283C 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


606  01  SISKIYOU 
614  03  MOOOC 
624|  02  BUTTE 
647  05  TULARE 
653  02  YUBA 
656  02i  LASSEN 


54  05 


73  02 


6S2<  061  LOS  ANGELES 
697j  06|  TUOLUMNE 
700  02|  PLUMAS 

I5I  02!  BUTTE 
37'  06  MADERA 
39.  04,  SAN  BENITO 
43  041  SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
PLUMAS 
■  YOLO 

861  02|  GLENN 

99  01  SISKIYOU 

806  02  LAKE 

838  Oil  SONOMA 

840  Oil  SONOMA 

844  05  MADERA 

846  02!  PLUMAS 

864.  OSj  FRESNO 

867  05|  FRESNO 

B6«  05  FRESNO 


.  01 


TRINI TY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 
SHASTA 


CONTRA  COSTA 
986  02  EL  OORAOO 
990  01  SISKIYOU 


KINGS 
TEMAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INTO 

MENDOCINO 
MENOOC INO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPER I AL 


031  I 
048  04 
069  07 
081  01 
0B4  01 
090  06 
03  07 
U  07 


■  CUYAMACA 

DAGGETT  I  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 
I  DAVIS  2  wSw 
I  DAVIS  CREEK 

DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY  ' 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE  ' 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

DENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  ranger  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

ooeeiNS  COLGATE  forebay 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
00UBLE8UNK  MEADOW 
DOWNEY  FO  FC107C 
OOWNievlLLE  BANGER  STA 


DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RANGER  STA 

OUSY  BENCH 

OUT  TONS  LANDING 

EAGLE  CREEK 

EAGLE  MOUNTAIN 

I  EAST  PARK  RESERVOIR 
I  El  CAPITAI4  DAM 
I  EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  fC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 


22ta  0 
2236  0< 
'  2239|  0. 
2248  0. 

I  22661  0' 
!  2267  0 


■  2306;  021  MODOC 


MODOC 
O'^  INYO 
07  RIVERSIDE 
QT\  INYO 
TEHAMA 
NEVADA 
KERN 

23621  04,  MONTEREY 
2369  O61  STANISLAUS 


2311 
2319 
2327 
2331 
2333 
2334(  02 

2  3  46; 


05|  STANISLAUS 
8UTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
YUBA 
NEVADA 
TULARE 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
LASSEN 


2606  03  LASSEN 
2616  06  LOS  ANGELES 
2539:  05  MARIPOSA 
2568  02  YOLO 
2670  07'  SAN  BERDINO 
2672.  02  SISKIYOU 
i577i  FRENSO 


'i  01 


2640   02i  COLUSA 
2709,  06  SAN  DIEGO 
2713;  07,  IMPERIAL 
27261  05'  AMADOR 
2736  06  LOS  ANGELES 
2749  Oli  DEL  NORTE 
2  7  56  0  3  MONO 
2760  OS   SAN  JOAQUIN 
2776   06;  ORANGE 
2806  ( 


ESCONDIOO 
ESCONOIOO  NO  2 
ETIWANDA 
ETNA 
•EUREKA  W8  CITY 
EKCMEQUER  RESERVOIR 
EKETER  FAUVER  RANCH 
AIRFIELD 

AIRFIELD  FIRE  STATION 
A] RmONT 

allbrook 

all  river  mill  intake 
eather  falls 
erguson  ranch 
ERNDALE  6  SSW 
ERNDALE  2  NW 
IDOLETOWN  LYNCH  RANCH 
IGJEROA  MOUNTAIN 
ILLMORE  1  WNW 
IVE  POINTS  5  SSW 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MAR  I  POSA 
TULARE 
SOLANO 

LOS  ANGELES 


ONTANA  KAISER 

orest  glen 

oresthill  ranger  STa 

OfiKS  OF  SALMON 
ORT  BlOwELL 
ORT  BRAGG 


3087 


LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  8ERDIN0 

SAN  BERDINO 

TR  INITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MOOOC 

MENDOCINO 


I  34  15 
34  14 
37  68 


27  37  30 
20  36  : 
24  35  ' 
10  31,  48 
33  32  36 
23  38  42 
26  34  06 
8  40  1  3 
23   39  26 


23  38  ' 
22  38  < 
22   38  ' 


27  36  09 
27  36  08 
2  7   36  14 


12  • 


59 


9  36  06 
23    39  54 
28   33  52 
20  36 
19  36  29 

7  39  50 


TULAfiE 
'■  SAN  01  EGO 
47:  01  DEL  NURTE 
48^  or  DEL  NORTe 
50j  01'  OEL  NORTE 
64^  07|  SAN  8ERDIN0 
77  04^  CONTRA  COSTA 
84^  01]  MODOC 
9e|  061  LOS  ANGELES 
14,  061  LOS  ANGELES 


MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SAN  OIEGO 
SN  LUIS  OBPu 
SAN  8ERDIN0 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANIA  CRUZ 
YOLO 
MODOC 


39  20 
39  19 
39  57 


38  63 

35  03 

«1  13 

37  06 

38  12 
I  35  69 

33  48 


■1  06 


2899  01 
2910  01 
2920  05 
2922  05 

2933  02 

2934  02 
294l!  07! 


2958  06,  SAN  OIEGO  I 
2964-  02'  SHASTA  I 
2994  02j  euTIE 
3020'  021  TEHAMA 
3025:  Ol|  HUMBOLDT  | 
3030  01!  HUMBOLDT 
3038  Os!  AMADOR 

SNTA  BARBARA 
3060.  06  VENTURA 
3083  05  FRESNO 


■  36  16 
'  38  16  ' 
'    34   42  j 


21  13 
20  66 
18  36 


10340 
2660 
5590 


122  38 

122  69 

123  13 
119  17 


121  11 

122  01 
121  69 
121  01 


121  23 
120  33 
116  62 


2500 
3180 
3676 


124  12 
124  06 
124  12 


1286 
2265 
4650 


4750 
3660 


122  16 

18  39 

16  27 

22  31 

16  34 


4386 
1615 
3000 


2075 
1711 
9646 


20  42 

,20  00 
16  66 


1972 
1090 
2  340 
3190 
1240 


SUP 


I  S  SOIL  CON  SERVK 
■  6  t  E  COMPANY 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  DWR-NORTHERN  DISI 

LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  hETCH 

NEO  EARL 


I  5  PLANT   INTRO  GRON 
.  DEPI  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  MASKIN 
ILLIAM    S.  ALLEr 

5  FOREST  SERVICE 
ESIERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOORIDGE 

L  COLLEGE  PHYSICS 
.  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUOD 

'  JAfiDINE 
I  GLENOINNING 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOO  R.  ZIMMERMAN 
I  S  FOREST  SERVICE 
:AL1F  DEPT  OF  WATER  f 
COALINGA  FJRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
CHARLES  HOWELL 

,  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  8.  BENNETT 
W  L  SERVICE 
PACIFIC  R  ft 
YUBA  COUNTY  WTR  AGENCY 
lUAN  J  STEPHENS 
HOWARD  fl  LEE 
[  6  ThRELKEL 
PSC  POWER  +  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 
FRANKLIN  K  REED 

F  IRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  DEPT  wATtft  RESOURCES 
GRANT  w  HANCOCK 

,  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
■  HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

.  ST  OF  CALIF  SNOW  SuflvET 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  6  RECREAT 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
I  SUGAR  REFINING  CO 
,  CALIFORNIA  OWR 

FOREST  SERVICE 
EH  CITY  FIRE  OEPT 

MARY   S.  INGRAM 

S  ROWELL 
K    IRRIGATION  OIST 
COUNTY  UF  SANIA  BARBARA 
WATER  RANCH 

FED  Aviation  agency 

DALE  S.  80SE 

AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 

L0REN2EN 
.  CALIFORNIA  DWR 

SERVICE 
PHILIP  80YO  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
i  CALIFORNIA  DWR 
■  £  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  S0AM5 

KEN  C.  BRATTON 
'  G  +  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

YUBA  COUNTY  WTR  AGENCY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
>  CORPS  OF  ENGINEERS 
FIRE  DEPT 
EST  SERVICE 
JUNIUS  M  OKON 

FRANK  M  ROWLAND 
,  A  WTR  t  Pwfi  DEPT 
I  0  MC  LEAN 

MRS.   NANCY  LYNN  GOODMAN 

EARL  K  WOBSER 

WALLACE  E.  MARSHALL 
,  STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 

DAN  STEELE 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT   WU  ASSN 

I  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 

E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
SO,  CALIF  .  EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
IV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
ESCONDIOO  FIRE  DEPT 
CURPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE   £  8UCHNER 
EUREKA  W60  MIRANDA 
MERCED   IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
-  OEPT 

DEPI   SPECIAL  DIST  SERVS 
I P  G  ♦  E  COMPANY 
A  S  MENOICMI 
BUREAU  OF  RECLAMATION 

connick  livestock  CO 

i  ROLLIN  Z  BOYTON 
wenTworTh  lynch 
■ u  s  forest  service 
; ventura  co  fire  depi 
I  RAYMOND  Thomas  ranch 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF   EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  w  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  6  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
SERVICE 


L  J  FEE 
CALIF  *  WESTERN  I 
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STATION  INDEX 


COUNTY  5 


fOm  BlACO  AVIATION 
PMT  OKK 
rORT  JONCS  «  ESe 
PORT  JONES  ftAN«Eft  STA 
rORT  ORO 

PORT  noss 

PRCEOOM  S  NNW 

PRtNCM  &ULCM 
PRC&NO  MB  AIAPORT 
FftlANT  OOVERNHeNT  CAMP 

PULLCRTON  QAM 
FULLERTON  HlLLCREST  RV 
OAR0ERV1LLE 
GAROEN  VALLEV  3  S 
CA&OUCT  RANOER  station 
GEM  LAKE 

OEOROEIOMN  RANGEO  STa 
OERSER  RANCH 
OCHLE  CREEK  CAMP 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 


OieSON  HHT  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
CtLROT 
GILROT  B  NE 
OILROY  1J>  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 

olenoora  west  fc  ia« 

OLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  fiS 
COLO  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 
GOLOSTONE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  HEADOH 
GRANITE  SPRINGS 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY  NO.  I 
GRATON 
GSEENVtEM 

greenville  ranger  sta 

grovelano  2 
gRovelano  Ranger  sta 
guerneville 

haines  ctn  lower  fc36<. 
haines  ctn  upper  fcj67 

MAltfEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  OAH 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  ftS 
MARRY  ENGLEBRIGhT  DAH 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HAYFORK  Hanger  station 

HATWARO  b  ESE 
HEALDSBURG 
HEALOSBURC  NO  2 

HELL  HOLE 
HEMET 

mENShaw  dam 
MERNANOE!    2  NW 

mernanoe:  T  SE 
hesper i a 

HETCm  METCHT 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 


hOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEOEES  fc  60  A 
HOGBACK  ROAD 
HOLLISTER  1  SW 
MOLLISIER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDE-  2  WSW 
HOOPA 

HOPLANO  B  NE 


HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HORKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

lOLEHILO  MWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

lOYLLtftLO  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

independence  onion  vly 
inoio  u  s  date  garden 
intokern 

intokern  ARMITAGE 

roNE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 

JOHN  BULL  Flat 

JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAI&ER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSETVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 
■KERN  RIVER   PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  i 
KETTLEMAN  CITT 
KETTlEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITT 
KLAMATH 

kneeland  10  sse 
knights  ferry  2  se 
kniohts  valley 

KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  291  B 
LAFAYETTE  2  NNE 
VLACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  J 
LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAkEPORT 

lake  sabrina 
LAKEShORE 
LAKESIDE  2  E 
LAKE  SOLANO 


JITK  01 
J1T«|  01 
llSIl  Ot 
nS6|  0'- 


M6ND0C I  NO 
DEL  NORTE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MONTEREY 
SONOMA 
32J2  O-H  SANTA  CRUi 
JJ*il  02]  SHASTA 
FRESNO 
J26i  0^  FRESNO 

12B^  OeJ  ORANGE 
ORANGE 
JSZO|  Ol!  HUMBOLDT 
ii OZ  EL  DORADO 
JJ5T  Oil  DEL  NORTE 
3369  0>  MONO 
iib'.  02i  EL  DORADO 
JJBT  0«  SANTA  CLARA 
13sa  02|  EL  DORADO 
3*02  Ob  SNTA  BARBARA 


02  SHASTA 
06  SAN  DIEGO 
O^l  SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
01^  SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
0*i  KERN 


oY.  I 


TUOLUMNE 
02)  PLUMAS 
05|  TULARE 
NEVADA 
SONOMA 
SISKIYOU 
OZi  PLUMAS 


392* 
393^ 
3939 


LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


06|  LOS  ANGELE: 

SISKIYOU 
SHASTA 
NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
RIVERSIDE 
TRINI Ty 
04|  ALAHECA 


I  01 

,  oi  PLACER 
'  06l  RIVERSIDE 
.  Ob.  SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
of  SAN  8ER01NO 
0S|  TUOLUMNE 

NEVADA 
05|  ALPINE 
SISKIYOU 

02  LAKE 
OS  TULARE 


'»019 
<.022 
402! 
40  3  S 
itOT*. 

'•oez 

1.097  02 


TEHAMA 

SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 


IS  TULARE 
061  SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 

*•!  70:  OS;  CALAVERAS 
*176i  05,  FRESNO 
4181  06  RIVERSIOE 
<.19l|  01  TRINITY 
i>202  01  DEL  NORTE 
•tZOh  OS  SAN  BENITO 


01 

••(•sJ  02 
4S00| 
4S0B| 
4520;  05 
<.S23l  OS 
<>93i>{  OS 
ii)36 
<>SM> 
4555  04 


4587 
4590 
4993 

4616 
4628 
4633 
4647  06 


RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 
PLACER 

SAN  3ERDIN0 
MODOC 

san  serdino 
Tulare 
san  6erdin0 
san  diego 
snta  barbara 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

SONOMA 

LAKE 
MARIN 

SAN  JOAOUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 


HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES  . 

CONTRA  COSTA  | 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLOMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  01 EGO 


23  49 

24  09 
22  43 

22  51 
21  46 

23  15 

21  49 

22  30 


23  4B 
20  SI 
23  SB 


20  52 
16  48 

21  17 

19  3b 

20  21 

18  se 

21  04 

22  52 
22  S4 
20  56 


23  22 

22  sa 

21  16 
21  30 
21  33 
IS  38 

23  ID 


21 


IB  37 

20  23 

19  45 

22  33 

20  22 

19  13 
16  41 

23  27 
23  46 

20  40 


20  OS 

21  52 
21  OS 


20  39 
22  bO 
2S  57 
20  09 


23  24 
22  59 
22  55 
IS  37 
22  2) 
It  53 
22  00 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
HRS  CLARA  JONES 

u  s  meather  bureau 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UT|L  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 
HRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT   HATER  RESOURCES 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

6VR0N  F.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROT  FIRE  DISTRICT 
HENRY  MANTELLI 
SETH  E  AUSER 
RALPH  SlAPENHOfiSI 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
U  S  FOHEiT  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  NURTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
HETCH  HETCMT  wTft  Sup 
CALIF  DEPT  OF  WATER  HE; 
u  s  NAT  Park  service 
CITY  QF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MBS  EMMA  P  PEHEIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRED  M.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  £  euTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WIB  ♦  PWR  D£PT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  5AR0ENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  Of  ENGINEERS 

U  S  FOHtST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  U.  aETTENCuURT 
HEALOSBUfiG  FlRE  OEPT 
WALDO  f  IVERSON 

PLACER  COUNTY  wTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA  iRfllG  OlST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HLTCHY  wTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAT 

DEPT  OF  WTR  RESOlIRCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 


GEORGE  G  MOBEfiG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOulS  LUEBKEHT 
CALIFORNIA  0W« 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  MUSBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  70BIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLlNE  R  BROWN 
HETCH  HETCHT    WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF   EOlSON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  MWYS 
NEW   lOfilA  MINE  +  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  Wis  ♦  PWH  DEPT 
L  A  WTR  ♦  Pwfi  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


METRO  WATER  OlSI 
WALTER  CANTRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSHUA  8SN  CTT  WTR  UIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECirO  COUNTt  wTR  dp 
SO  CALIF   EDISON  CO 
K£E  RANCH 

MRS  RuTH  F  RU9IN0W 


CO  ( 


:  ADv 


HENRY   H  MULLER 
PAC  CMNTtAGGREGATE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  OEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 

MRS*  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 

CLOSED  3/1/69 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  w  p 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERTRUDE  REEDY 

DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURN8ULL 
SOUTHERN  CALIF.  EOlSON 
U  S  BUR  RECLAMAT ion 
HELIA    irrigation  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 


LAKE  SPAULDINS 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOMLFOHD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PanZA  Ranch 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  fc  S6U  B 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LEESVILLC  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCK WOOD  2  N 
LODGE POLE 
LODI 

LOG  SPRING 
LOHPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONE  TREE  CANYON 
■LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  wSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PfilETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  MEADOW 

LOWER  OTAT  RESERVOIR 

LOY ALTON 

LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LUMBERYARD  RS 

LYTLE  CH  FOOTMILI.  BLVD 

LYTLE  CREE1.  Ranger  sta 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNkE 

MAMMOTH  PASS 

MAMMOTH  POOL 
MANTECA 
MANZANA  SCHOOL 
MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 

meadow  lake 

mecca  fire  station 

medicine  lake 

mendota  dam 

merced  fire  station  2 


MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
YERS   INSPECTION  STA 
CHIGAN  BLUFF 
ODlETOWN 

LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAL 

NEPAL  KING 
RANDA  4  SE 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

TChELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MONTICELLO  OAM 
MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  8AL0Y  FC  85G 
MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT  San  JACINTO  WSP 

MOUNT  Shasta  slope 
MOUNT  Shasta  wb  city 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 


MUM80  BASIN 

MJSICK  CREEK  GUARD  STA 
NACIMIENTO  DAM 
■NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  5H 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


]3j  02  NEVADA 
NEVADA 
'26  06  SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
OTj  LOS  ANGELES 
'67;  04j  SN  LUIS  OBPO 
■73l  02  PLUMAS 


Od  LOS  ANGELES 


4eSlj  01  MENDOCINO 

4863'  OS'  KERN 

4867|  06|  LOS  ANGELES 

4884  Osj  MERCED 
48661  05  EL  DORADO 
•.890,  OSj  TULARE 
4932,  02'  PLUMAS 
4997]  C 

4977  02  PLUMAS 


OS  FRESNO 

06j  LOS  ANGELES 

LASSEN 
04j  ALAMEDA 

04  MONTEREY 

05  TULARE 

OSj  SAN  JOAOUIN 

TEHAMA 
Obi  SNTA  BARBARA 
07  INTO 


5074  OS  SAN  JOAQUIN 
5082  06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
508&  01  MODOC 
50931  021  MODOC 
5098.  05,  KERN 

07i  06]  SNTA  BARBARA 
14|  06j  LOS  ANGELES 


19^  OS  HERCED 

20]  OS]  MERCED 

23^  04^  SANTA  CLARA 

251  04^  SANTA  CRUZ 

47'  06'  SNTA  BARBARA 

bu  05'  TUOLUMNE 
6ll  03'  SIERRA 
62'  06]  SAN  OIEGO 
71|  02'  SIERRA 

82  or  SAN  BEROINO 
B4.  04  MONTEREY 
89;  05<  EL  DORADO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

MADERA 
TRiNi Ty 
LAKE 
MONO 


OBSERVER 


5818'  02  NAPA 

5823  06'  VENTURA 

5832  05<  TULARE 

5840  06^  SAN  DIEGO 

SS4(..  Otl  SANTA  CLARA 

5846  04.  SANTA  CLARA 

5853'  04.  SANTA  CLARA 

5B63i  07]  SAN  BERDINO 

58661  04{  SN  LUI  S  OBPO 

5Bb9|  04  SN  LUI  S  OBPO 

5887i  05  TULARE 

5890'  07  SAN  BERDINO 

5900i  06 

5901  06 

5909  02 

5915  04 

5927  05 

5933  04 

S941  01 

5956  02 

5973  04 

5  9  781  OTi 

5982'  02l 

5983  021 

5996  Oil 

6006  06i 

6027  Ol| 


39  19 

33  10 


41  45 
41  44 
34  07 


37  14 
16]  38  36 
9   36  23 


39  50 
34  39 
36  27 


13  33  56 
13]  34  03 
37  03 


38  33 
34  06 
34  14 
41  04 
27|  36  58 
17  1.0  2  7 


23  3 


6074  01 
6105  01 
6115  07 


SAN  SERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 


SANTA  CRUZ 
RIVERSIOE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 


TRlNl TY 
FRESNO 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 

MENDOC INO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


51 


19  37  37 


MADERA 
SAN  JOAOUIN 
SANTA  BARBARA  30 
SHASTA 


04i  CONTRA  COSTA 
00]  05;  TUOLUMNE 

02  SISKIYOU 
05  FRESNO 
07  RIVERSIDE 

01  SISKIYOU 
09  FRESNO 
05  MERCED 

05  MERCED 

05  FRESNO 

03  EL  DORADO 

02  PLACER 

02  LAKE 

03  LASSEN 

06  SAN  BERDINO 
56691  05|  TULARE 

80]  05  TULARE 

ll|  01  HUMBOLDT 

13|  Oi  HUMBOLDT 

21I  07  SAN  BERDINO 

231  05  FRESNO 

3B,  05i  STANISLAUS 

4l|  05  STANISLAUS 

56  07  KERN 

98  07  KERN 

77|  05  TULARE 

79!  0  3  MONO 


27  36  42 

38  51 

39  03 


34  03 

35  23 
35  25 


20 

:  41  47 
I  40  03 
37  01 
33  48 
I  41  22 
I   41  19 
37  54 


122  26 

120  : 
.21  01 

.19  02 
L20  43 
.19  04 
120  13 

120  48 
118  IB 

121  a 


121  17 

122  47 
120  27 
118  03 


118  09 

121  25  I 

121  12 

118  2b 


120  03 
116  56 
120  15 


120  18 

117  20 

117  29 

120  28 


40  32 
38  06 
35  OS 


119  51 

121  41 

122  08 

119  26 
lib  04 
121  37 

120  22 
120  29 

120  29 

120  S2 

120  01 

120  44 


120  51 

120  51 

118  43 

115  32 


L21  39 
122  00 
120  53 


122  19 

L22  3b 

L18  04 

122  34  , 


121  01 

122  02 
IIB  98 


♦  E  COMPANY 
■»  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

I  MESA  F|RE  DEPT 
MARVIN  FOSTER 
HRS.  MAE  E.  martens 
MICHAEL  C  LIBBEY 
.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
r  S  NAT  PARK  SERVICE 
rATER  ASSOC  PERSONNEL 

VERNON  H.  brown 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CO  FIRE  OEPT 
MATTHEm  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

N  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
>  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

FRANK  DE  CHAINE 
'•  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

DEPT.  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLOVERINE  CORDER 
LIVERMDRE  OLMDA  CTY  F  D 
ARCHIE  M  WEFERLING 

.  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LOOI 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOmPOC  WATER  TREAT.  PL. 
.  WTft  *  PwP  DEPT 

CLOSED  7/1/69 
john  ■  teeo 
i  s  heather  bureau 
i  dept  of  water  resources 
Charles  shepherd 
burrell  reed 
lauren  payne 
i  s  weather  bureau 
a  co  air  pol  con  dist 
roger  c  rice 


ARBURUA  Ranch 

DEPT.  WATER  fiESOUR< 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ALLEN  HELENluS 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN   Co  FSTRY    *   F  I 
i  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
INTERMOUNTAIN 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 


6473 
1160 
2730 
5  300 


4515 
3800 
3  300 
4480 


3650 
1122 
4860 
4945 
3400 


5360 
4790 
4275 
7735 


4250 
6760 
1800 
841  T 
7900 
3544  I 
1*75 
9709 


RES 


CALIF  OIV  OF  FERESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
)  CALIF  DEPT  WATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCD 

I  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OiV  OF  FSTRY 

I  S  FOREST  SERVICE 

l«S  M  E  MAHNKE 
>  DEPT  haTLR  RESOURCES 

CALIF,  EDISON  CO, 
SPRECkELS  sugar  CO. 
COUNTt  vf  SANTA  BARBARA 

NAT  PARK  SERVICt 
SAN  FRAN  BAT  NAVAL  SYD 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIELLE  WILSON 

ISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS   C.  MACALVEY 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE   FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
.  WEATHER  BUREAU 
GINO  L.  ZANNI 
RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
I  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  HANGUS 
CITY  OF  MERCED 

HERCED  IRRIG  DIST 

INACTIVE  6/30/67 
STATE  OF  CALIFORNIA 

I  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

NAT  PARK  SERVICE 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

EUREKA  WbO 

ROBERT  CRERAR 

DIV  BEACH  *  PKS 
'•  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIO  DIST 

Y  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CLOSED  6/25/69 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 


I  S  BUR  RECLAMATION 
VENTURA  COUNTY  FIRE  DEI 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  DIEGO  WATER  CO 

MRS  thelma  f  downer 

.L   R.  BRUNER 
,  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
JUDITH  H.  RADY 

■  6ALDY   SKI   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DlV  aEACH  *  PARK 
SO. CALIF.  EDISON  CO. 

LICK  OBSERVATORY 
S  FOREST  SERVICE 
■  CALIF.  DEPT,  OF  WATER 
JACK    I  SCHELL 
MT   SAN  JACINTO  WSP 

>  OEPT  WATER  RESOURCES 

I  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 
I  S  WB  OBSERVER 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 

>  DEPI   WATtR  RESOURCES 
PAUL  H,  RIGGS 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 
NAPA  ST  HOSP.FIRE  OEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 

FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
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CONTINUEP 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWHALL  SOLEDAO  FC32CE  | 

NEWMAN   2  rtW 

NEWPORT  BEACH  HARbOR 

NEW   YORK  MTNS 

NICOLAUS  2 

NIGHTINGALE 

NILAND 

NtPOMO  2  NH 

NOEL  SPRING 

NORTH  FOfiH  RANGER  ST» 

NOVATO  e  WNW 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 

RPORT 
OAKtflULE  1  WNW 
OAKVILLE  *  : 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 

OCEANSlOE  PUMPING  ( 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  ( 


I  LOS  ANGELES 

i  STANISLAUS 

<  Ot>  GRANGE 

SAN  BEHDINO 

J  Oil  SUTIER 

.1  0^  filVERSlOE 

'i  07  1 

'i  ot.  : 


ONO 

OP IDS  CAMP  f 
OftANOE  COUNTY  RESi/R 

ORANGE  cove 

orick  prairie  creek  i 

orland 

ORLEANS 


ORCV 

OSPl 
OSTfl, 
OXNARD 
PACHi 
PACI 


LE  BRIDGE 
LE  Ranger  sta 

.NDER  LAKE 


PALMOl 


PALO 
PALOMA 
PALOM; 
PALOS 
PANAM 
PANOCHE 
PARAD 
PARAO. 


MARIN 
8i  01  SISKIYOU 
b\  0<J  ALAMEDA 
1'  Oil  NAPA 
6  01  NAPA 
Oi  01  SONOMA 
T'  06.  SAN  DIEGO 
■9i  06  SAN  DIEGO 
DIEGO 
6395  0*'  FRESNO 

;  od  VENTURA 

I  «)*5zl  02'  PLUMAS 
'  6*5*  Oi  SHASTA 


b<i9a|  01'  HUMSOLOT 

650a'  01  HUMeuLDT 
I  65211  0;|  flUTIE 

:  6525  o;'  BUTIE 

1  6526;  02;  BuTie 

I  6551  OSi  CALAVERAS 
,  65521  05i  MARIPOSA 
,  656*  06'  VENTURA 
I  65831  05;  MEfiCEO 
I  6597|  021  EL  DORADO 


bio!  I 


OW  LOS 


I  B£N1 TO 


iLE  FAA  AIRPORT 
SPRINGS 
iLTO  CITY  HALL 


MT  OBSERVATORY 
VEfiDES  EST  FC<i3D 
CITY 


6&50| 
6657^ 
6663{ 
66711 


SE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 


07]  LOS  ANGELES 
07I  RIVERSIDE 
OM  SANTA  CLARA 
O"*!  MONTEREY 
Oti  SAN  DIEGO 
06|  LOS  ANGELES 
07'  INYO 
OS  SAN  BENI TO 
02'  BUTTE 
05i  TUOLUMNE 

'        .  UERDINO 


PARKFIELO 

6703 

11 

MONTEREY 

2* 

35 

S3 

120 

26 

1*85 

7A 

6^9 

06 

67^6 

02 

2i 

L*. 

2*1 

35 

6  IM£ 

0*. 
0* 

2* 

35 

21 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

*0 

20 

121 

51 

18*0 

7A 

PEAR  LAKE 

6767 

05 

TULARE 

36 

lie 

*0 

9700 

21 

28 

33 

17 

38 

29 

29 

118 

27 

29 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  SEN! TO 

29 

121 

11 

1307 

PIRU  Z  ESE 

VENTURA 

29 

2* 

iia 

*5 

730 

7A 

PISMO  BEACH 

0*. 

SN  LUIS  08P0 

35 

08 

80 

SP 

5P 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

02 

*0 

59 

3P 

PLACERvILLE 

696C 

02 

£L  DORADO 

1 

38 

120 

*8 

1890 

8A 

BA 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

02 

EL  DORADO 

38 

120 

15*6 

PLASKETT 

6972 

122 

51 

6580 

PLAT INA 

6975 

02 

*0 

53 

2260 

5P 

SP 

PLUMAS   EUREKA    STATE  PK 

699S 

PLUMAS 

8 

120 

*2 

5165 

POINT  ARENA 

01 

MENDUCINO 

17 

38 

59 

*2 

210 

5P 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

120 

*0 

76 

UP 

POINT  PlEOflAS  BLANCAS 

7021. 

SN  LUIS  oepo 

35 

*0 

121 

IT 

UP 

IIP 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

0* 

835 

5P 

5P 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

0* 

CONTRA  LOSTA 

01 

122 

01 

50 

SP 

5P 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

0* 

01 

39  3 

SA 

BA 

POBTOLA 

02 

*e 

120 

28 

4838 

PORTUGUESE  MEADOW 

05 

TULARE 

10 

35 

lie 

7000 

POSEY  3  E 

7096 

051 

TULARE 

10 

35 

*0 

38 

*960 

SS 

POTTER  VALLEY  3  SE 

710B 

MENDOC INO 

123 

1100 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

°! 

MENOUCINO 

22 

123 

1015 

POWAV  VALLEY 

Till 

06 

SAN  DIEGO 

32 

500 

*P 

PR ADO  DAM 

RIVERSIDE 

ii 

38 

PRIEST  VALLEY 

7150 

0* 

MONTEREY 

2* 

120 

ss 

SS 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

07 

32 

7200 

OUINCY 

02 

Plumas 

8 

120 

3*09 

SA 

8A 

RAILftOAO  FLAT 

7222 

05 

CALAVERAS 

27 

38 

33 

2720 

RAMONA  SPAULOINC 

06 

33 

51 

1*80 

6P 

6P 

RANCHI TA 

721. 1. 

06 

SAN  DltOO 

33 

32 

*liO 

4P 

RANOSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

22 

3570 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

OS 

FRESNO 

11 

36 

118 

*3 

9900 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

7292 

IEMAMA 

23 

09 

122 

MID 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

122 

22 

*25 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

122 

580 

5P 

REDLANDS 

SAN  dtfiOINO 

11 

1318 

MIO 

2P 

REDKOOD  CITY 

7339 

122 

I* 

5P 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

i 

MENDOC INO 

22 

718 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

10 

295 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

0) 

HUMBOLDT 

02 

*7 

500 

8A 

'^BA 

VRICHHOND 

7'>ti» 

0* 

CONTRA  COSTA 

37 

56 

122 

8A 

8A 

RIO  VISTA 

7i.*.6 

02 

23\  38 

09 

121 

*2 

8A 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

57 

23 

8*0 

5P 

5P 

RIVERSIDE  EKP  STA 

7*73 

06 

RIVERSIDE 

28 

56 

21 

986 

8A 

ROBBS  PEAK  PH 

EL  DORADO 

I 

38 

120 

22 

5120 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

05 

PLACER 

09 

120 

30 

67*0 

ROCK  CREEK 

7510 

19 

118 

9670 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

1 

38 

08 

121 

1* 

2*2 

8A 

8A 

ROGERS  CAMP 

7533 

0) 

TULARE 

10 

0* 

118 

38 

62*0 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

118 

92 

10000 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

;j 

39 

118 

9000 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

02 

SHASTA 

23 

121 

56 

2117 

SA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BtfiOINO 

15 

12 

05 

5969 

SACHES  SPRINGS 

7623 

Tuolumne 

119 

51 

7900 

SACRAMENTO  wa  AIRPURT 

7630 

01 

SACRAMENTO 

23 

121 

30 

17 

MID 

MID 

VSACRAMENTO  wb  CITt 

7633 

SACRAMENTO 

2] 

121 

19 

MIO 

MID 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

3850 

sagemen  cheek 

76*1 

120 

1* 

6337 

5P 

SAINT  HELENA 

1' 

225 

6P 

6P 

SAINT  HELENA    ft  WSW 

122 

1780 

SAINT  HELENA  T  NE 

23 

122 

23 

870 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

50 

122 

06 

623 

7P 

SALINAS  Z  E 

7669 

0* 

MONTEREY 

2* 

121 

37 

AO 

5P 

5P 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

0* 

MON  T  £  R  Y 

2* 

36 

*0 

121 

36 

75 

MID 

MID 

SALINAS  DAM 

7672 

0* 

SN   LUIS  O6P0 

21 

39 

20 

120 

30 

SALSIPUEOES  GAGING  STa 

7681 

SNTA  BARBARA 

120 

2* 

250 

8A 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

38 

120 

*0 

8  30 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

01 

1060 

5P 

5P 

SAN  AHOO 

7716 

0*1 

MONTEREY 

2* 

02 

120 

5* 

*50 

BA 

SAN  BENITO 

7719 

0* 

SAN  SENITO 

20 

31 

121 

0» 

1355 

2  12 

2  25 

22  28 

22  58 


OBSERVATION 
I     TIME  AND  I 
I  TABLES 


L  A  CO  F IRE  DEPT 
RICHARD   A    SMI TH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
C.    I.  SNYDER 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  OlST 
ANDREW  MEhlSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARIN  COUNTY  FIRE  OEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  HEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  dONUlO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  9LANEY 
OCEANSlut  F1R£  OEPT 
OCEANSlOE  WATER  OEPT 
EARL  G.  CARTIER 
PACIFIC   lEL+TEL  CO 

VENTURA  Co  FIRE  DtPT 
OEPl   OF  WTR  RESOURCES 
J.   T.  SAILORS 
LONG  eEACH  SCH  DiSI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  ClT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  +  PARKS 
ORLANU  UNIT  HU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  UF  OROVILLE 

ROBERT  £  SKINNER 
STATE  DIV  OF  fSTRY 
U  S  CuflPS  OF  ENGlNEtHS 
DWP    ♦   NATL   PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  ft  POOlE 
e  K  BARR 
JOHN 
PALMOALE 


FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  uBSEBVATORT 
SUPl  .  OF   STREETS  9  Pi 
C.   1.  SNYDER 
MISS  LILY  BERG 
PARADISE  FlHt  OEPT. 

hetch  hetcmy  wtr  sup 

metro  ^aier  district 
robert  h.  durham 
raulsion  p  morrison 
pasadena  water  dept 
u  s  forest  service 

CITY  OF  PASO  ROBLtS 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
STATE  DIV  Of  fSTRY 
PETALUMA    FIRE   STA  NO  2 
VENTURA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USPS.  DISTRICT  RANGtR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTRUL 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  0  ♦  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITT  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S*  CAL  OEPT  WTR 
PLaT INA   HWY   MIC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

U  S  COASt  GUAflO 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  AOAMSON 

U  3  NAVAL  MACa;inE 

JOHN  M  OAYBELL 

F.  W.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  HTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  6  +  E  COMPANY 
POWAY  flHE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  palmer 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  8  SPAULDING 
a.  W.  PATTERSON 

kern  co  fire  dept 

corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 
city  of  redding 
redding  fire  dept 
redlanos  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jaheson 
folsom  siaie  prison 

CALIF  OIV  BEACH  »  PkS 

city  of  richmond 

u  s  army  depot 
riverside  fire  dept 
citrus  res  ♦  ag  £xp  sta 
sac  munic  utl  dist 
dept  of  water  resources 
dept  water  resources 
raymond  h  johnson 
corps  of  engineers 
so  calif  edison  co 
calif  state  eng 

mrs  marian  l  bertagna 
state  oiv  of  hwys 
mEtch  hEIchy  wIR  sup 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
eowin  l  paulson 

EOWlN  M  LEARNED 
PARISH  RANCH 

BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS   UAH  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


CALAVERAS   CEMENT  £0 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SAND6EHG  PTL  FCI JOB 

SAN06ERG  W6 

'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*25eE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  HANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  0AM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  PASS 
DSAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
iSAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

A  ANA  RIVER  PM  3 

A  ANITA  FERN  FC*32 

A  BARBARA 

A  BARBARA  FAA  AP 

A  BARBARA  TV  PEAK 

A  Clara  university 

A  CRU2 
A  FE  DAM 

A  MARGARITA  2  SW 
A  MARGAR I T*  BOOST 

A  MARIA  WB  AIRPORT 
A  MONICA 
A  MONICA  PIER 
A  PAULA 
A  ROSA 
A  YNEZ 
I  AGO  DAM 
4JS  PwR  PL  NO  1 
ERS  BAR  RANGER  STA 
lA 

SEARSVILLE  LAKE 
SE6AST0POL  *  SSE 
SECRET  VALLEY 


see 


OBSERVATION 
3    I     TIME  AND 
P    \  TABLES 


SAN  8ERDIN0 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 

SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARSARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
MARIN 
ORANGE 


BERDINO 
ANGELES 
06|  SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
...    06  SNTA  BARBARA 
■912    0*1  SANTA  CLARA 
916{  0*1  SANTA  CRuZ 
06|  LOS  ANGELES 
OW  SN  LUI S  OBPO  I 
0*1  SN  LUIS  OBPO 


06  SNTA  BARBARA 

06  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

06  VENTuRA 

01  SONOMA 

06|  SNTA  BARBARA 

06  ORANGE 

061  LOS  ANGELES 

01:  SISKIYOU 

Oli  HUMBOLDT 


I  SHASTA  0AM 

SHEEP  RANCH 

SMELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLtlOWN  2  E 
'  SIERRA  CITt 

I  SIERRAVILLE  RANGER  STA 
I  SIGNAL  HILL  FC  *15 
I  SILVERADO  RANGER  STA 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 
I  SNOW  FLAT 
'  SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE  j 

SOHIS  3  NW  I 
SONOMA 

SONORA  RS  I 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUTH  LAKE 
SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  MWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 


sPRiNGviLLE  Ranger  sta 

SPRINGVILLE    lULE  HD^KS 
SOUAW  VALLEY 
SUUIRREL  INN  2 
ANDISH  I  E 

SH-MICKEY  ST  PK 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  CITY  R5 
OCkTON  disposal.  PL 

ON  W&AP 

on  fire  sta  no  * 
'onyford  coolEy  ranch 

ONYFORO  RANGER  SlA 
:ONY  GORGE  RESERVOIR 
lOJTS  MEADOW 
rPAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

SUNSET  BEACH  STATE  pK 

SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNM 
SUTTER  MILL  ftANGEK  SlA 

Swain  mountain 

AFT 

AHOE  CITY 

AHOE  VALLEY  FAA  AP 
AL30I  CAMP 

EHACHAPI 

EHACHAPI  AIRPORT 
EJON  RANCHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 

HEfiMAL   FAA  AIRPORT 
MOJSAND  OAKS 
MREE   MILE  VALLEY 
HREE  rivers  6  SE 

HREE  fivRS  EDISON  PH  2 

HREE  KVflS  EDISON  PH  1 

IGER  CREEK  PH 

0PAN6A  PATROL  STA  FC6 

ORf^ANCE 

RAflUCO  CANION 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBONA 

RACY  PUMPING  Plant 

RINITY  DAM  VISTA  PT 

RONA 

ROUGH  SPRING 
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99,0 

92 

1 

33 

13 

184 

l*.9S 

.22 

1^97 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

99,6 

36 

7+ 

0 

2  ■  1 9 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

SAINT  HELENA 

74!x 

46.2 

60*2 

- 

,6 

90 

1 

37 

6+ 

191 

2.60 

1.07 

2.48 

.  0 

SAN  RAFAEL 

74 1 6 

49 

62,2 

35 

0 

0 

0 

0 

4.73 

3.43 

.0 

J 

Ifc*7 

61.3 

*  ^ 

AR 

1 

38 

19 

0 

0 

0 

0 

,  0 

CAWVPR^    RAB    DANf^FB  CTA 

37*1 

51.9 

68 

: 

31 

21  + 

Q 

5 

Q 

3.17 

.95 

16 

,0 

0 

6 

3 

0 

SCOTIA 

66  4 

45.5 

56.0 

1  8 

80 

22 

37 

11 

275 

1.40 

_  2,11 

*  46 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

SHELTER  COVE 

M 

M 

M 

79 

2U 

44 

25 

Q 

4.63 

2.16 

15 

.  0 

Q 

SONOMA 

75.7 

99,9 

34 

0 

0 

0 

0 

1.80 

1.66 

Q 

\ 

37*6 

49 , 4 

78 

32 

20+ 

0 

0 

2 

0 

1.26 

16 

*0 

Q 

1^ 

I 

TUL  E  LAKE                              / / R 

60*0 

29.1 

44,6 

74 

22 

20 

16+ 

626 

1  i  99 

1 , 06 

•  72 

15 

.0 

0 

9 

0 

UK  I  AH 

73.7 

44.7 

99.2 

2,2 

97 

20 

36 

19 

178 

^0 

2  .42 

,  43 

1.62 

15 

.0 

0 

3 

1 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

66.9 

32.2 

49.4 

5.1 

81 

22 

24 

476 

1 6 

2.62 

.30 

1.12 

.  0 

Q 

\ 

UCCrt    PIBE  nPDAOTMCUT 
HcCLI    riKt  UCrOKlntiNT 

y 1 1  1  I 1  UF 

7 

_ 

95.3 

28 

0 

0 

6 

0 

3. 39 

2.24 

Q 

^ 

H 1  k  L  u  n   ^  n  c  c 1  nn 

7n  Q 

95.3 

66 

? 

31 

6+ 

?96 

^ 

^ 

4*96 

1.29 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

62  9 

345 

48.7 

4  6 

79 

6+ 

28 

19+ 

495 

1*25 

_  ^20 

.  32 

16+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

94,6 

- 

2.9 

3.U 

.44 

•       •  • 

C  A  r  B  A  MP  NTn 

AOIN  RANGER  STATION 

60.3 

28.0 

44,2 

76 

1 

19 

4 

639 

0 

0 

27 

0 

1.93 

.60 

17 

*  0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

42,6 

17 

4 

0 

0 

26 

0 

I  •  77 

.70 

.56 

16 

.3 

T 

13 

6 

2 

0 

A  1  ID  1  ID  M 

71*5 

46*9 

99,0 

4*4 

87 

2^ 

38 

16 

190 

0 

0 

0 

0 

2  #43 

.70 

1.69 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

BERRYESSA  LAKE 

73)7 

49,9 

61,8 

69 

2 

44 

19+ 

117 

0 

0 

0 

0 

1.7J 

1.06 

16 

,0 

0 

3 

2 

1 

BLUE  CANYON  HB  AIRPORT//R 

57.2 

40.2 

48,7 

_ 

9.1 

73 

1 

31 

16 

♦  97 

0 

0 

3 

0 

6.96 

3.95 

3.79 

15 

4.3 

T 

18+ 

5 

3 

2 

BOWMAN  DAn 

57.5 

3B,0 

47,8 

5.3 

73 

1 

30 

13 

924 

0 

0 

5 

0 

6. 45 

2.62 

2.60 

15 

3.0 

1 

17 

5 

4 

3 

BRANNAN  ISLAND 

72.5 

47,0 

99,8 

87 

1 

40 

23 

166 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.91 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

75.  *M 

44, 3M 

99, 9M 

3.5 

91 

2 

35 

6 

168 

1 

0 

0 

0 

1.39 

.43 

.81 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

BURNEV 

62.9 

26,9 

44,9 

78 

22  + 

18 

9 

619 

0 

0 

26 

0 

3.02 

.91 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

CANYON  OAH 

59. 5M 

29, 9M 

44, 7M 

4.9 

76 

I 

23 

12+ 

624 

0 

0 

23 

0 

2.10 

-  ,18 

.67 

16 

.0 

0 

3 

3 

0 

CENTERVILLE  PH 

77.2 

42,0 

99,6 

4.0 

92 

22* 

34 

19 

171 

4 

0 

0 

0 

2.73 

.36 

1.16 

16 

.0 

0 

4 

2 

2 

CHESTER 

61.3 

28.8 

45,1 

76 

1 

20 

9 

613 

0 

0 

25 

0 

2.32 

.37 

.96 

15 

T 

0 

4 

2 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

7*.  8 

45.9 

60,2 

2.8 

89 

1 

36 

19 

197 

0 

0 

0 

0 

1.42 

-  .04 

,90 

15 

.0 

0 

3 

I 

0 

CLARKSBURG 

74. J 

44,8 

99,5 

89 

2 

38 

6+ 

174 

0 

0 

0 

0 

.76 

,68 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

73. ON 

40, 3N 

96, 7M 

69 

2 

29 

13  + 

257 

0 

0 

4 

0 

1,67 

1.12 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

COLFAX 

70. 5M 

46. 3M 

58. 4H 

3.0 

64 

1 

36 

19 

204 

0 

0 

0 

0 

3,24 

.94 

1.21 

19 

,0 

0 

5 

2 

2 

COLUSA  1  SSW 

74,5 

46.3 

60.4 

2.7 

90 

1 

36 

13 

146 

1 

0 

0 

0 

1.06 

.28 

.87 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DAVIS  2  WSW 

74.3 

47.8 

61.1 

2.1 

89 

2  + 

40 

9 

132 

0 

0 

0 

0 

.69 

.13 

.51 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

M 

H 

H 

77 

1 

0 

0 

0 

9.16 

1.64 

2.45 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

DE  SABLA 

68.3 

41.0 

94.7 

3.4 

83 

' 

34 

16  + 

319 

0 

0 

0 

0 

4.36 

.71 

2.20 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

DOBBINS  COLCATE 

74, 2H 

46. IH 

60. 2M 

88 

2  + 

38 

19 

168 

0 

0 

0 

0 

2.62 

.49 

1.09 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

64,6 

35.7 

50.2 

80 

2+ 

30 

20+ 

499 

0 

0 

10 

0 

4.99 

2.15 

16 

■X 

0 

6 

2 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

71,4 

43.0 

57.2 

3.7 

89 

2 

34 

19 

241 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.23 

.83 

15 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued   OCTOBER  1969 


SUIton 

Temperature 

Precipitation 

if 

<s 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

B 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

1. 00  or  More 

•„J 

.°  J 

Tolal 

F4IRFIEL0  FIRE  STATION 

7^.5M 

48.6 

61. 6M 

89 

1 

41 

31  + 

119 

0 

0 

0 

0 

2.12 

l^48 

16 

.0 

0 

2 

2 

1 

FOLSOM  0AM 

73.9 

50.1 

62.0 

90 

1 

43 

29+ 

115 

1 

0 

0 

0 

.96 

.89 

16 

.( 

0 

1 

1 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

67. 8M 

43 .  2M 

55. 5M 

63 

Z* 

32 

21  + 

293 

0 

0 

2 

0 

4.39 

3.25 

16 

,  ( 

c 

2 

GRASS   VALLEY  NO  2 

68.4 

39.5 

54.0 

85 

2 

27 

14 

339 

0 

0 

1 

0 

3.14 

2.01 

16 

,  c 

c 

5 

] 

, 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

65 . 0 

28.4 

46.7 

•  6.1 

82 

2 

19 

5 

S57 

0 

0 

23 

0 

2  .42 

1.12 

.9] 

17 

,  c 

0 

■) 

2 

Q 

JESS  VALLEY 

57.5 

27.7 

42.6 

73 

7 

19 

4 

687 

0 

0 

26 

0 

2.32 

1.01 

.63 

16 

T 

0 

6 

2 

LAKEPORT 

71.3 

41,2 

56,3 

87 

1 

33 

19 

266 

0 

0 

0 

0 

2,74 

1.00 

2.10 

15 

,  0 

0 

4 

1 

LAKESHORE 

71,0 

44,5 

57.8 

68 

21 

36 

28  + 

232 

0 

0 

0 

0 

2,01 

1.32 

15 

.  c 

0 

4 

1 

LAKE  SPAULDINC 

59.5 

33,4 

46 , 5 

-  4.2 

77 

2 

25 

18 

567 

0 

0 

14 

0 

6,3e 

2,43 

2.23 

16 

3.C 

1 

17 

6 

4 

LAKE   SPAULDING  DAM 

M 

M 

0 

0 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

53.9 

30.6 

42.3 

72 

2 

24 

25 

697 

0 

0 

21 

0 

3,76 

1.89 

16 

2.0 

1 

18  + 

7 

2 

MARYSVILLE 

75.8 

47.4 

61.6 

-  2.9 

93 

2 

41 

19 

122 

2 

0 

0 

0 

1.16 

.03 

.70 

16 

.0 

0 

2 

1 

HC  CLOUD 

63.6 

31,2 

47.4 

-  4,1 

BO 

22 

24 

12 

535 

0 

0 

16 

0 

1.96 

-  1.53 

1.03 

16 

.0 

0 

4 

] 

MINERAL 

57.9 

30.6 

44,3 

-  4,0 

74 

2 

21 

13 

637 

0 

0 

21 

0 

3.68 

.23 

1 .95 

16 

1  .c 

1 

17 

6 

; 

MONTICELLO  DAM 

73.8 

48, 1 

61,0 

69 

2 

41 

6 

135 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.89 

16 

.  c 

0 

2 

1 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

59.  1 

34,6 

46 , 9 

-  5.0 

75 

22 

26 

4 

555 

0 

0 

10 

0 

1 .00 

-   1  .44 

.66 

15 

.0 

0 

2 

1 

NEVADA  CITY 

64.0 

34,9 

49.5 

-  5.4 

76 

22  + 

29 

19+ 

473 

0 

0 

13 

0 

2.90 

.15 

1.87 

16 

.  0 

0 

4 

1 

ORLAND 

74.7 

47,5 

61.1 

-  3.2 

91 

2 

39 

13 

135 

2 

0 

0 

0 

1.03 

-  ,03 

.76 

16 

.  0 

0 

2 

1 

OROVILLE 

75.0 

49,5 

62.3 

90 

2  + 

43 

19  + 

110 

2 

0 

0 

0 

1.55 

.92 

16 

.0 

0 

2 

2 

PARADISE 

68.4 

47,7 

58.1 

85 

22 

40 

16 

221 

0 

0 

0 

0 

3.56 

2,80 

16 

.  0 

0 

4 

] 

PLACERVILLE 

67.2 

39 , 6 

53,5 

-  3.6 

83 

1 

34 

19+ 

352 

0 

0 

0 

0 

2  ,68 

.59 

1.72 

16 

.0 

0 

4 

1 

PLACERVILLE  IFS 

67.0 

47,2 

57,1 

83 

1 

38 

18 

244 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1.10 

15 

.0 

0 

4 

2 

PLATINA 

70.8 

39,1 

55,0 

66 

1 

26 

12 

307 

0 

0 

4 

0 

2.63 

2.02 

15 

.  c 

0 

2 

1 

PORTOLA 

62.2 

26,7 

44,5 

-  3.1 

79 

1 

17 

5 

629 

0 

0 

22 

0 

1,72 

.38 

.67 

16 

.c 

0 

4 

2 

QU I NC  Y 

68.0 

29,8 

48,9 

-  1.8 

87 

2 

19 

5 

492 

0 

0 

2  1 

0 

2,57 

.14 

1.22 

16 

.c 

0 

5 

2 

RED  BLUFF   KB  AIRPORT  R 

73.6 

49,2 

61.4 

-  4.2 

91 

1 

41 

13 

129 

2 

0 

0 

0 

1 ,25 

.  12 

1.19 

15 

.0 

0 

1 

1 

REDDING   FIRE   STA  NO  2 

76.1 

52,1 

64.1 

-  1.3 

91 

21  + 

44 

18 

82 

2 

0 

0 

0 

1.57 

-  .70 

1  ,06 

15 

.0 

0 

3 

1 

ROCKLIN 

74.9 

44,2 

59.6 

-  3.1 

92 

2 

36 

29  + 

172 

1 

0 

0 

0 

1.08 

.01 

.95 

16 

,  c 

0 

2 

1 

SACRAMENTO  HB   AIRPORT  R 

74.0 

47.9 

61,0 

-  2.5 

89 

1 

38 

19 

129 

0 

0 

0 

0 

.72 

-  ,05 

.69 

15 

,0 

0 

1 

1 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

74.0 

51.2 

62,6 

-  1.1 

90 

1 

43 

25 

85 

1 

0 

0 

0 

.80 

,00 

.78 

15 

I 

1 

SHASTA  DAM 

66.5 

51.6 

60 .  1 

86 

2 

46 

18 

171 

0 

0 

0 

0 

1.68 

1.11 

16 

.0 

0 

3 

1 

SIERRA  CITY 

64.1 

35.5 

49,8 

61 

2 

27 

13 

462 

0 

0 

10 

0 

5.54 

2.90 

16 

•  0 

0 

5 

3 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

6 1 .  6M 

28. 6M 

45 ,  IM 

-  3.6 

80 

2 

19 

5 

610 

0 

0 

23 

0 

2.2B 

,45 

1.26 

16 

•  0 

0 

2 

2 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

51.3 

29.3 

40.3 

70 

1 

23 

IB 

757 

0 

0 

26 

0 

5.31 

2.79 

16 

10. 0 

10 

16 

6 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

74.5 

44.6 

59.6 

-  2.7 

91 

1 

35 

19 

171 

I 

0 

0 

0 

1.17 

.05 

1.15 

15 

.  0 

0 

1 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

62.5 

38, 1 

50.3 

78 

1 

30 

18  + 

447 

0 

0 

4 

0 

4.60 

1 . 68 

15 

.  c 

0 

5 

3 

TURNTABLE  CREEK 

71.1 

50,7 

60.9 

90 

2 

44 

20  + 

155 

1 

0 

0 

0 

1.41 

.84 

16 

.0 

0 

3 

1 

TWIN  LAKES 

46 . 5 

29,2 

38.9 

-  3.1 

62 

1 

18 

18 

804 

0 

2 

23 

0 

4.08 

1.81 

2.22 

16 

8.0 

5 

3 

VACAVILLE 

75.4 

46.  1 

60.8 

-  2.4 

90 

1 

37 

6  + 

143 

1 

0 

0 

0 

2.22 

1.05 

1.52 

15 

.  0 

0 

2 

2 

\ 

VOLTA  POWER  HOUSE 

69.2 

44.9 

57.1 

85 

21 

37 

16 

245 

0 

0 

0 

0 

3.05 

,76 

1 .00 

15 

.  c 

0 

5 

3 

WHISKEYTDWN  RES 

69.8 

47.3 

56.6 

87 

22 

40 

25 

207 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1 .30 

16 

.  C 

0 

3 

I 

1 

WILLIAMS 

73.9 

46,8 

60.4 

92 

2 

41 

5 

151 

1 

0 

0 

0 

1.09 

.76 

16 

.0 

0 

Z 

1 

0 

WILLOWS 

74.  1 

48,0 

61.1 

-  3.3 

90 

2  + 

39 

13 

145 

2 

0 

0 

0 

.97 

•  05 

.54 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

WILLOWS  USBR 

76.4 

48,3 

62,4 

90 

2  + 

37 

13 

108 

2 

0 

0 

0 

.95 

.78 

15 

.  C 

0 

2 

1 

0 

WINTERS 

75.6 

48.7 

62.2 

92 

2 

41 

20  + 

109 

2 

0 

0 

0 

1.74 

1 . 20 

16 

.  C 

0 

2 

2 

1 

WOODLAND   I  WNW 

74.3 

48.4 

61,4 

-  2.9 

91 

2 

42 

6 

124 

1 

0 

0 

0 

1.40 

,62 

.87 

16 

.  0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

54.6 

-  3.2 

2.46 

,38 

.5 

»       »  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BAS INS  03 

BOCA 

59.0 

22.2 

40,6 

79 

2 

8 

14 

753 

0 

0 

31 

0 

1 .78 

.85 

17 

3 

2 

0 

BODIE 

52.7 

19.1 

35,9 

73 

1 

3 

5 

896 

0 

1 

26 

0 

.77 

.35 

18 

11.2 

5 

18 

3 

0 

0 

BRIDGEPORT 

60. 1 

17.3 

38.7 

79 

1 

6 

12 

805 

0 

0 

29 

0 

.69 

.29 

16 

!•! 

0 

3 

0 

0 

CEDARVILLE 

57. 3M 

31. OM 

44, 2M 

-  6.6 

77 

22 

23 

4 

636 

0 

0 

le 

0 

2,96 

1,78 

1.02 

16 

3^8 

2 

16+ 

6 

•  2 

1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

54.3 

25.2 

39,6 

75 

2 

18 

12 

777 

0 

0 

29 

0 

3,07 

4,0 

2 

17  + 

DOYLE   5  SSE 

60. 6M 

31. 6M 

46 ,  1 M 

82 

1 

23 

12  + 

583 

0 

0 

0 

2,07 

.86 

1 6 

0 

4 

2 

Q 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

61.5 

31.5 

46,5 

61 

1 

21 

6 

566 

0 

0 

17 

0 

.97 

.38 

15 

!o 

0 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

59.9 

30.8 

45,4 

-  4.7 

77 

21 

22 

19+ 

600 

0 

0 

17 

0 

2.66 

1.55 

.67 

16 

11. 0 

3 

15 

7 

2 

0 

MONO  LAKE 

60.6 

30.4 

45,5 

60 

1 

18 

4 

596 

0 

0 

21 

0 

1.56 

.  90 

16 

•  0 

0 

J 

2 

0 

SQUAW  VALLti 

56.2 

25.3 

40.6 

76 

2 

17 

13 

742 

0 

\ 

29 

0 

4.28 

2.58 

16 

2,0 

2 

14 

4 

2 

2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

60.0 

30.8 

45.4 

-  5.8 

82 

1 

19 

12 

601 

0 

0 

20 

0 

1.61 

•  69 

.73 

15 

4 

2 

0 

TAHOE  CITY 

53.0 

31.0 

42.0 

-  3.0 

72 

2 

25 

19 

704 

0 

0 

22 

0 

2.14 

.24 

1.19 

16 

1 

17+ 

3 

2 

1 

TAHDE   VALLEY  FAA  AP 

53.2 

26.4 

39.8 

72 

X 

14 

12 

773 

0 

0 

28 

0 

TERMO 

57.8 

24. 1 

41.0 

77 

1 

1 1 

11 

737 

0 

0 

28 

0 

1  .30 

.48 

15 

s 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

56.5 

26.9 

41.7 

•  3.9 

76 

2 

17 

12  + 

715 

0 

1 

27 

0 

2.30 

.48 

1.12 

16 

5.0 

4 

17 

3 

2 

1 

WOODFORDS 

59. OH 

34. CM 

46. 5M 

79 

2  + 

19 

10 

565 

0 

0 

0 

1  ,93 

.94 

15 

J 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

42.7 

-  5.5 

2.01 

.73 

3.5 

t       *  * 

CENTRAL  COAST 

AVILA  BEACH 

81.0 

49.8 

65.4 

103 

1 

43 

21 

69 

5 

0 

0 

0 

BEN   LOMOND  NQ  3 

73.4 

47.0 

60,2 

90 

1 

37 

20 

152 

1 

0 

0 

0 

3.50 

1,96 

15 

.0 

0 

3 

2 

2 

BERKELEY 

70.1 

53.6 

62,0 

.7 

80 

6 

49 

25 

100 

0 

0 

0 

0 

2.12 

•  95 

1,92 

15 

.0 

0 

I 

1 

1 

BURLINGAME 

71.2 

47.5 

59.4 

7B 

31 

34 

19 

166 

0 

0 

0 

0 

1.69 

1,38 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

CARMEL  VALLEY 

75.3 

45.6 

60.5 

85 

30  + 

38 

22 

140 

0 

0 

0 

0 

.48 

.23 

16 

,0 

p 

2 

0 

0 

CROCKETT 

72.2 

51.2 

61.7 

B4 

2  + 

45 

20  + 

109 

0 

0 

0 

0 

1.43 

•  61 

.95 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  ORD 

68.1 

46.6 

57.4 

60 

6  + 

39 

21  + 

230 

0 

0 

0 

0 

.60 

.48 

15 

•  0 

0 

2 

c 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFQRNIA 

Continued   OCTQBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

Dl  1 
It  a 

^  a 
<S 

Average 
Minimum 

Average 

Deparhjre 
From  Normal 

Highest 

« 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

« 
0 
•7 

0 

s 

g 
- 

it 
=  1 

°  1 
si 

si 

•II 

GI LROY 

73. <( 

45,5 

59 , 5 

87 

1 

38 

12 

173 

0 

0 

0 

0 

1 .76 

1 . 23 

16 

0 

3 

1 

1 

HALF   MODN  BAY 

66.2 

45.3 

55.8 

76 

31 

40 

IB 

279 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.76 

15 

,  c 

0 

4 

2 

0 

HOLLISTER  I  SW 

75.3 

42  .4 

98.9 

-  3,7 

68 

6 

32 

12 

185 

0 

0 

1 

0 

.73 

.24 

.  34 

16 

,  c 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

76. 1 

41.5 

58.8 

-  3.1 

86 

6 

35 

20  + 

189 

0 

0 

0 

0 

.07 

.22 

.07 

15 

.  0 

0 

c 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

75.9 

45.4 

60.7 

-  1.9 

88 

1 

37 

5 

137 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.91 

.59 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

lds  gatos 

73.5 

46.9 

60 . 2 

•  1.6 

83 

6 

39 

20  + 

142 

0 

0 

0 

0 

.66 

•  43 

.41 

15 

.  c 

0 

3 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

72.0 

48.6 

60.3 

64 

1 

40 

25 

152 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.  89 

16 

■  c 

0 

2 

] 

0 

MONTEREY 

70.6 

51.3 

61.0 

84 

6  + 

47 

25  + 

137 

0 

0 

0 

0 

.  50 

.41 

16 

0 

} 

0 

MONTEREY  NALF 

67.5 

50.3 

58.9 

60 

31 

45 

25  + 

182 

0 

0 

0 

0 

.  3C 

.  IS 

16 

c 

i 

0 

0 

MORRD  SAY  FIRE  DEFT 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

68. 6M 

49. 2M 

58. 9M 

66 

2 

43 

13 

193 

0 

0 

0 

0 

2  .15 

1.68 

16 

•  0 

0 

2 

1 

1 

MOUNT  HAMILTON 

61 .9M 

45. 2M 

53. 6M 

-  3.1 

77 

1 

34 

19  + 

349 

0 

0 

0 

0 

.99 

.25 

.  70 

15 

,  Q 

0 

3 

] 

0 

NACIMIENTO  DAM 

76.2 

42.2 

59.2 

93 

1 

35 

13 

184 

2 

0 

0 

0 

.08 

.07 

16 

,  c 

0 

0 

c 

0 

NEWARK 

72.0 

54.5 

63.3 

83 

7 

48 

21 

74 

0 

0 

0 

0 

.47 

.25 

15 

.  c 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

68.6 

52.6 

60.6 

-  .5 

78 

31  + 

46 

18 

134 

0 

0 

0 

0 

2.06 

1.28 

1.66 

1  5 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

72.8 

47.2 

60.0 

63 

1 

40 

20+ 

151 

0 

0 

0 

0 

.70 

.30 

15 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PASO  ROBLES 

78. 9M 

38, IM 

58. 5M 

92 

1 

30 

13+ 

200 

2 

0 

8 

0 

.24 

.  24 

16 

.  c 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

75.6 

40,9 

98.1 

92 

1 

33 

20 

212 

1 

0 

0 

0 

.  10 

.07 

16 

.  c 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

78.2 

41,2 

99,7 

92 

1 

32 

13 

166 

2 

0 

1 

0 

.35 

.25 

16 

,c 

0 

I 

0 

0 

PISMO  BEACH 

75.2 

50,7 

63,0 

88 

1 

43 

19 

92 

0 

0 

0 

0 

.91 

.89 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

66.4 

51,3 

98,9 

77 

8 

45 

19 

186 

0 

0 

0 

0 

,67 

.42 

16 

,  0 

0 

2 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

73.7 

46.2 

60,0 

86 

1 

39 

20+ 

160 

0 

0 

0 

0 

1,17 

.97 

15 

,  0 

0 

2 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

72.8 

39.0 

93,9 

90 

1 

27 

13 

335 

1 

0 

13 

0 

,98 

.03 

.37 

16 

,c 

0 

2 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

74.0 

46.9 

60,5 

-  .7 

85 

1 

39 

20+ 

137 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.44 

.92 

15 

.  c 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

71.9 

52.5 

62,2 

61 

7+ 

46 

25 

87 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1.70 

16 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

69.4 

44.6 

57,0 

62 

1 

35 

12  + 

244 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.89 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

SALINAS  2  E 

73.4 

45.2 

59,3 

-  1.6 

66 

6+ 

39 

21  + 

169 

0 

0 

0 

0 

.70 

.  17 

.50 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72.4 

47.4 

59,9 

64 

6 

41 

29  + 

154 

0 

0 

0 

0 

.67 

.41 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

76. 6M 

38, IM 

57. 4M 

92 

1 

29 

13 

249 

2 

0 

1 

0 

.45 

.49 

16 

.  c 

0 

1 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

67. IM 

51. 8M 

59. 5M 

80 

31 

47 

29  + 

167 

0 

0 

0 

0 

2.84 

2.42 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

R 

70.2 

52.2 

61.2 

.7 

80 

6 

46 

19+ 

113 

0 

0 

0 

0 

1.96 

1.22 

1.42 

15 

,0 

0 

4 

1 

1 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

68.3 

55.4 

61.9 

.  5 

79 

31 

92 

25  + 

107 

0 

0 

0 

0 

2.61 

1 .72 

2.29 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAN  CREGORIO  2  SE 

68.4 

44.3 

56.4 

81 

6 

36 

20 

262 

0 

0 

0 

0 

2.12 

1.47 

15 

.  0 

0 

4 

1 

1 

SAN  JOSE 

R 

72 . 7 

50,4 

61.6 

•  .8 

81 

6 

43 

20+ 

104 

0 

0 

0 

0 

.62 

.06 

.31 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

76.5 

48,7 

62  .6 

-  ,4 

90 

1 

39 

14 

104 

1 

0 

0 

0 

,62 

-  .08 

.36 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  MATEO 

73.4 

48.8 

61.1 

62 

29+ 

42 

19  + 

116 

0 

0 

0 

0 

1,29 

1.19 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

73.9 

50.4 

62.2 

.5 

85 

26 

43 

19 

86 

0 

0 

0 

0 

,94 

-  .03 

.34 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

73.6 

48.1 

60.9 

1.1 

88 

6 

38 

19 

136 

0 

0 

0 

0 

1 ,77 

.39 

.95 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

70.  IM 

47.8 

59. OM 

81 

7 

38 

19 

177 

0 

0 

0 

0 

2.31 

2.06 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

73.9 

46.2 

60.1 

90 

1 

36 

12  + 

153 

1 

0 

0 

0 

1,71 

.87 

1.36 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.9 

46. 5M 

58. 7M 

85 

7 

40 

22  + 

191 

0 

0 

0 

0 

2,27 

1.56 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

99. B 

.8 

1 ,24 

.44 

.  0 

*      *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

73.9 

51.6 

62 . 8 

.4 

87 

2 

41 

5 

90 

0 

0 

0 

0 

3,99 

3.03 

2.30 

16 

.0 

0 

3 

3 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

73.7 

47,1 

60.4 

89 

2 

37 

5 

154 

0 

0 

0 

0 

1,25 

,63 

16 

.  0 

0 

3 

1 

0 

ASH  MOUNTAIN 

74.5 

49,0 

61.8 

-  4,6 

88 

40 

20+ 

119 

0 

0 

0 

0 

,87 

-  ,12 

.39 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUBERRY  1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

77.5 

51,7 

64.6 

-  2.2 

90 

45 

19 

45 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .32 

T 

16+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

71.5 

50,2 

60.9 

86 

1 

41 

19 

147 

0 

0 

0 

0 

4,05 

2.77 

17 

.0 

0 

3 

2 

2 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

75.0 

47,0 

61 .0 

69 

4 1 

21  + 

131 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTDNWILLOW 

77.4 

42,9 

60.2 

92 

\ 

36 

20+ 

161 

I 

0 

0 

0 

T 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

61.3 

33,8 

47.6 

-  s.e 

78 

27 

20  + 

934 

0 

0 

1 1 

0 

6.62 

3.87 

4.96 

16 

.  0 

0 

3 

2 

2 

CAMP  PARDEE 

72  .4 

48,7 

60.6 

-  4.5 

89 

2  + 

42 

18 

153 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.87 

1.36 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

72.3 

42,9 

97.6 

69 

1 

34 

4 

234 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

1.39 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

63 .  8M 

36 ,  3M 

50.  IM 

81 

27 

16 

459 

0 

0 

0 

5.47 

3.54 

16 

T 

0 

4 

2 

2 

COALINGA 

77, 1 

45,6 

61.4 

-  3,6 

94 

I 

39 

19 

129 

1 

0 

0 

0 

.02 

-  .22 

.02 

15 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

78.1 

42,1 

60. 1 

92 

38 

31  + 

162 

1 

0 

0 

0 

.06 

.06 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

73.2 

43,5 

98.4 

-  4.3 

88 

32 

6+ 

209 

0 

0 

2 

0 

1.06 

.91 

.47 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

DUDLEYS 

66.1 

31,5 

48.8 

-  S.9 

85 

1 

23 

12  + 

499 

0 

0 

19 

0 

3,65 

1 ,79 

1.57 

16 

.0 

0 

3 

3 

2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

74.5 

43.9 

99.2 

-  4.4 

68 

2  + 

38 

12 

180 

0 

0 

0 

0 

2.41 

.79 

1.49 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

FIVE  POINTS  S  SSw 

75. 5M 

46,0M 

60. 8M 

69 

33 

20 

146 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

75.2 

44.1 

59.7 

-  4.9 

90 

I 

37 

6 

166 

1 

0 

0 

0 

.06 

-  ,37 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

76.4 

44.6 

60,5 

93 

38 

4 

147 

2 

0 

0 

0 

.45 

.39 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

70. OM 

34. 2M 

52, IM 

83 

1 

27 

19 

393 

0 

0 

16 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

53.8 

33.9 

43,9 

69 

23 

16 

646 

0 

0 

12 

0 

1.92 

.98 

16 

3.0 

2 

19 

4 

2 

0 

HANFORO 

76.3 

42.0 

99.2 

-  4.4 

88 

35 

20 

185 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .32 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

65.5 

38.2 

51.9 

-  4.8 

61 

2  + 

31 

19  + 

400 

0 

4.17 

2,20 

2.39 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

53.8 

30.7 

42.3 

-  4.8 

69 

22 

16 

696 

0 

0 

18 

0 

2.0 

T 

18  + 

IDRIA 

69. OM 

47. 8M 

58. 4M 

-  4.8 

85 

40 

19  + 

216 

0 

0 

0 

0 

.33 

-  .20 

.26 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

56. e 

66.7 

-  3.6 

88 

49 

19 

27 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  .47 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

74)8 

45.2 

60.0 

90 

32 

19 

170 

1 

0 

1 

0 

.11 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

78.7 

47.4 

63.1 

95 

38 

21  + 

88 

2 

0 

0 

0 

.03 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

77.4 

52.7 

65.1 

91 

42 

4 

47 

2 

0 

0 

0 

.06 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

74. OM 

45. IM 

59. 6M 

68 

37 

29  + 

169 

0 

0 

0 

0 

1.81 

1.14 

16 

,0 

0 

2 

2 

1 

LE  GRAND 

75.0 

49.6 

60.3 

-  3.5 

88 

40 

19+ 

194 

0 

0 

0 

0 

.97 

.37 

.57 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

LEMON  COVE 

75.4 

46,5 

61.0 

-  4.7 

87 

38 

17 

127 

0 

0 

0 

0 

,40 

-  .30 

.28 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

LINDSAY 

76.4 

44,6 

60.5 

-  3.5 

89 

38 

20 

142 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  .28 

.  14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  FoUovring  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Contoued   DCTDBSR  1969 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgheat 

9 

Lowest 

• 

Q 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

5 
0 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

0 

— 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•°J 

S  ft 

h& 

72.7 

47.5 

60. 1 

89 

38 

1 9 

171 

0 

0 

0 

0 

.56 

.38 

,0 

0 

2 

0 

0 

53.1 

39.9 

70 

1 

1  S 

19 

c 

29 

0 

1,0! 

16 

1 .  c 

T 

19+ 

1 

1 

L  00 1 

7^.1 

45*6 

12 

16C 

Q 

0 

0 

.  9C 

06 

15 

.  c 

LOS  BANDS 

46  3 

hn  'i 

_  3.8 

90 

3S 

19 

154 

0 

0 

0 

1.46 

1.02 

,  8S 

I  7 

.  c 

LOS   BANOS   OET  RESV 

52.8 

62  8 

91 

46 

19 

0 

0 

0 

.  92 

^5 

.0 

0 

MADERA 

76.5 

'.5,6 

61,1 

-  3.1 

92 

41 

3 

136 

0 

0 

0 

.52 

.01 

.31 

1 6 

.0 

0 

2 

0 

0 

H ANTE  C  A 

7^  'am 

89 

19+ 

0 

0 

.77 

16 

■  c 

1 

0 

MARICOPA 

63 , 2  W 

4  9 

42 

19 

82 

0 

0 

c 

08 

"~  ,20 

0  £ 

16 

■  c 

c 

c 

Q 

MERCED  FIRE   STATION  2 

i5    1  M 

_  3,6 

90 

1 3 

0 

0 

0 

1 . 2« 

i  76 

2 

] 

0 

MODESTO 

73  7 

60  '6^^ 

2.0 

88 

4  C 

19+ 

142 

0 

0 

0 

.  82 

*4fi 
* 

*c 

2 

° 

0 

NEWMAN  2  NH 

73.8 

45.7 

59,8 

-  5.3 

89 

38 

19 

171 

.52 

.05 

.31 

.J 

.0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

□RANGE  COVE 

75  •  8 

44  5 

_  ^  ^  ^ 

9 1 

36 

20 

156 

0 

0 

0 

.13 

•  .47 

16 

.  c 

PORTERVILLE 

77*9 

42,9 

60  4 

_  4.8 

92 

34 

19 

14S 

0 

0 

0 

.  1^ 

_     ^  3j 

.  0^ 

1 7 

■  c 

Q 

POSEY   3  E 

63.6 

36 , 1 

49,9 

76 

3  2 

2  0 

46 1 

0 

0 

1 

0 

,55 

,55 

1 5 

.0 

J 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

66.6 

43.8 

55.2 

81 

33 

1 8 

297 

0 

0 

0 

0 

4,26 

2.12 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAN  LUIS  DAM 

73.0 

49,8 

61.* 

90 

1 

42 

13 

117 

1 

c 

0 

0 

.98 

.40 

17 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

2  + 

18 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.02 

2  •  48 

16 

■  c 

I 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

60.8 

33!4 

<>l'.l 

78 

27 

19 

545 

0 

0 

15 

0 

5,00 

3.15 

1 6 

J 

c 

4 

2 

2 

STOCKTON  MBAP 

73.2 

47  7 

60.5 

"  9.5 

89 

- 

29 

149 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.85 

.0 

° 

2 

1 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

73.8 

45.4 

59.6 

-  2.6 

89 

37 

23  + 

180 

Q 

Q 

Q 

1.08 

.46 

.63 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

TEHACHAP I 

63.3 

38 , 0 

50.7 

75 

28 

19 

437 

0 

0 

4 

0 

.  06 

,06 

16 

.0 

Q 

0 

TEJON  RANCHO 

7^  .0 

51,5 

62.6 

-  3,2 

84 

45 

30  + 

87 

0 

0 

0 

0 

J 

.  .62 

J 

15 

•  c 

Q 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

76,  7 

46 , 4 

61.6 

*  1.8 

88 

2  + 

37 

19 

118 

0 

0 

0 

0 

.57 

_  ,24 

.  23 

16 

.0 

3 

Q 

TIGER  CREEK  PH 

70 . 3 

42.1 

56.2 

_ 

84 

34 

19 

273 

0 

0 

0 

0 

4.78 

2.42 

2.14 

15 

.  c 

3 

TRACY  CARBONA 

74.6 

47,9 

6i.3 

90 

42 

14  + 

125 

1 

0 

0 

0 

.53 

.18 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

74.0 

49.3 

61,7 

90 

1 

30+ 

1  1  7 

1 

0 

0 

0 

•  95 

15 

2 

1 

0 

VIS AL  I  A 

73.9 

46.6 

60,3 

_   5 ,  Q 

89 

J 

4  1 

18  + 

156 

0 

0 

0 

0 

•  IC 

_  ,33 

.  09 

17 

*c 

Q 

WASCO 

78. 1 

46 . 5 

62.3 

-  3.1 

93 

39 

19 

101 

2 

0 

0 

0 

.00 

.  27 

.  00 

.  c 

Q 

Q 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

71  7 

31.9 

51.8 

-  3,5 

87 

27 

14  + 

404 

0 

0 

22 

0 

4.64 

2 . 96 

2.30 

10 

.  G 

0 

2 

2 

DIVISION 

58,2 

-  3.5 

1.32 

.40 

.1 

*       »  ♦ 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

77.9 

49,3 

63,6 

90 

7 

41 

20  + 

85 

1 

0 

0 

0 

.06 

.05 

1 8 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

66*6 

59 , 5 

62.1 

_  ^ ,  3 

79 

15 

5  1 

31  + 

97 

0 

0 

0 

0 

,00 

_  ,60 

.  0 

Q 

BARRETT  DAM 

77.6 

43.0 

60,3 

_      ^  ^  Q 

95 

1 

3  7 

20  + 

156 

2 

0 

0 

0 

*nn 

.  G 

Q 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

76 . 8 

44.9 

60,9 

95 

2  + 

33 

19 

154 

3 

0 

0 

0 

.00 

1  *  nfl 

* 

'no 

J: 

BIG  BEAR  LAKE 

61*0 

30.6 

4  5  8 

76 

19 

19 

587 

0 

0 

22 

0 

.09 

'no 

.09 

2  ^ 

*0 

Q 

0 

BONITA 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

79.2 

49.6 

64  •  4 

_  ^  ,  9 

92 

1 

4  2 

19 

57 

2 

0 

Q 

0 

,49 

(J 

CACHUMA  DAM 

79*0 

46.4 

62  . 7 

93 

1 

37 

22 

97 

2 

0 

0 

0 

•  02 

,02 

17 

.  G 

Q 

Q 

CAMPD 

75 . 5 

37.3 

56,4 

89 

29 

1 9 

262 

0 

0 

5 

0 

.02 

18 

•  0 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

80.4 

46  •  8 

63.6 

93 

7  + 

38 

19 

72 

2 

0 

0 

0 

,  00 

*00 

.  G 

Q 

0 

CHULA  VISTA 

68.9 

52.9 

60.9 

-  1.5 

78 

31  + 

46 

30 

122 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  ,44 

,05 

1 7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

76.2 

48.9 

62,6 

-  3.0 

9 1 

1 

42 

20 

103 

I 

0 

0 

0 

,  00 

"  .76 

.  G 

Q 

CORONA 

79  .9 

46 , 4 

63,2 

-  2.1 

92 

7 

36 

19 

98 

2 

0 

Q 

0 

.00 

-  ,54 

'00 

*  G 

CULVER  CITY 

77.7 

55.7 

66  •  7 

92 

7 

J  2 

26+ 

26 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  G 

0 

CUYAMA 

72.5 

54,2 

85 

2  + 

28 

19 

330 

0 

0 

7 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

CUYAMACA 

67,6 

37.9 

52.8 

-  2.2 

82 

2  + 

28 

19 

372 

0 

0 

0 

.22 

-  1,25 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

77.9 

97 

1 

20 

175 

2 

Q 

I 

0 

*  00 

"     *  46 

.  00 

Q 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

81.8 

50 , 4 

66.1 

100 

1 

42 

29 

40 

.01 

.01 

18 

*  0 

Q 

0 

Q 

Q 

ELSINORE 

4  4 

95 

1_ 

37 

14  + 

127 

3 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,55 

.00 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

ESCONDI DO 

77.8 

it7,  2 

62.5 

-  1.7 

90 

7  + 

40 

30  + 

86 

2 

0 

0 

0 

•  07 

•  ,77 

.07 

1 7 

•  0 

Q 

0 

FONTANA  KAISER 

82.2 

56.4 

59.3 

94 

1 

45 

19 

14 

9 

Q 

Q 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

79.2 

49,6 

64  . 4 

90 

31  + 

40 

30 

3 

° 

0 

J 

18+ 

.  0 

Q 

Q 

^ 

HENSHAW  DAM 

75.2 

36,5 

55.9 

9 1 

1 

13 

7 

.  00 

,00 

•  0 

0 

0 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

68.1 

34  *  9 

51.5 

84 

19 

fit 

0 

0 

4 

0 

•  19 

.  10 

1 8 

.0 

0 

1 

c 

0 

JULIAN  WYNOLA 

71.1 

39  ■  9 

55.5 

88 

29 

20 

294 

0 

0 

3 

0 

.00 

.  0 

c 

0 

LAGUNA  BEACH 

73, 2M 

49. 6M 

61. ^iM 

-  2,0 

81 

31  + 

44 

30+ 

112 

Q 

0 

0 

.00 

-  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

77,6 

53 .  6M 

65 .  6M 

90 

1 

45 

20  + 

2  8 

Q 

0 

.02 

.02 

IS 

*  ? 

Q 

Q 

Q 

LOMPOC 

75 . 7 

46.4 

61,1 

87 

30 

^"^ 

13 

122 

Q 

Q 

Q 

Q 

•  09 

.  09 

16 

.  0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

78,0 

54.5 

66.3 

.  .2 

93 

7 

47 

20 

23 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  .17 

00 

•  0 

Q 

Q 

LOS   ANGELES  WB   AIRPORT  R 

73.9 

58.3 

66. 1 

1.2 

88 

7 

52 

20 

28 

0 

Q 

Q 

0 

.00 

-  ,39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

76.0 

5B.5 

67,3 

-  .1 

88 

7* 

53 

19 

22 

Q 

g 

Q 

.00 

-  .41 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

HT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC   338  B  // 

64.5 

45.2 

54.9 

78 

29 

1 8 

312 

0 

0 

2 

0 

.01 

.01 

16 

.  0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

71,6 

54.1 

62.9 

-  .3 

84 

45 

30 

76 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .45 

.00 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

OCEANSIOE 

72. 6M 

51. 4M 

62  ,0M 

81 

7 

40 

1 4 

97 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

77,7 

45,9 

61.8 

-  2.6 

91 

1 

39 

19 

118 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  ,56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

75.5 

49,7 

62,6 

.4 

89 

7 

45 

2U 

92 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,40 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

68.8 

42.4 

55.5 

84 

I 

31 

19 

294 

0 

0 

1 

0 

.07 

.04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

80.0 

51.8 

65,9 

-  .3 

92 

1 

46 

19 

38 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .71 

T 

28 

.0 

■0 

0 

0 

0 

PERR I S 

79,2 

43.2 

61,2 

93 

8 

35 

20  + 

128 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

79. 7M 

49, 4M 

64, 5M 

.4 

93 

1 

42 

15 

55 

5 

0 

0 

0 

.03 

-  .69 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  5PAULDING 

79.5 

42.1 

60.8 

92 

1 

32 

13 

140 

3 

0 

1 

0 

.05 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

78.7 

47,0 

62.9 

-  2.2 

92 

1 

40 

19  + 

86 

2 

0 

0 

0 

.03 

-  .77 

.02 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  »3 

78.8 

47.2 

63.0 

-  2.7 

92 

7+ 

40 

13  + 

79 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .53 

.00 

.0 

0 

0 

G 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  OCTOBen  1969 


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Majdmum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

tDghesI 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

GrealesI  Day 

2 
D 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

c 

From  Normal 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

j    .50  or  • 

1.00  or  More 

^1 

s  » 
"* 

0  » 

hi 

5  o 

■ol 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

78.1 

46.8 

62.5 

95 

1 

39 

13 

103 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HQSP 

79.* 

47.5 

63.5 

-  2.7 

93 

1 

39 

13 

73 

3 

0 

0 

0 

.16 

.69 

.16 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERC  WB  //R 

62.0 

43.5 

52.8 

-  5.9 

79 

1 

32 

18 

376 

0 

0 

1 

0 

.01 

- 

.48 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIECO  WB  AIRPORT  R 

72.7 

59.3 

66.0 

-      .  1 

65 

7 

53 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

.04 

.45 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

79.8 

51.4 

65.6 

-  .2 

93 

7 

36 

13 

65 

4 

0 

0 

0 

.00 

.48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  6ABRIEL  FIRE  DEPT 

79.6 

50.6 

65. 1 

92 

7 

43 

19 

47 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

82.0 

42.7 

62.4 

•  2.4 

97 

1 

35 

19  + 

93 

4 

0 

0 

0 

.05 

.64 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

78,  IM 

54 .  2M 

66. 2M 

.  6 

68 

30  + 

46 

20  + 

25 

0 

0 

0 

0 

.00 

.51 

.00 

•  Q 

0 

0 

Q 

SANTA  BARBARA 

74.7 

50.8 

62.8 

-  .3 

68 

6  + 

46 

30 

86 

0 

0 

0 

0 

.07 

.42 

.07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

75.3 

50.2 

62.8 

93 

10 

44 

21 

88 

I 

0 

0 

0 

.11 

.11 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

75.1 

45.5 

60.3 

-  .1 

67 

31  + 

38 

13 

147 

0 

0 

0 

0 

.14 

.46 

.14 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

71.2 

57.1 

64.2 

81 

20 

53 

1 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

M 

46. 3M 

M 

94 

7 

41 

19 

1 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

76.1 

54.0 

65.1 

1.1 

86 

7 

48 

19 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

.37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNCA 

76.9 

49. 1 

63.0 

90 

1 

39 

19 

97 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

78.'. 

47.7 

63.1 

-  1.6 

89 

7+ 

39 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

.00 

.47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

76. 8M 

49. DM 

62. 9M 

69 

7 

40 

22 

92 

0 

0 

0 

0 

.44 

.43 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

UCLA 

75.5 

56.4 

66.0 

69 

7 

50 

27  + 

50 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

76.5 

47.1 

61.8 

86 

7  + 

40 

25+ 

116 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

75.9 

50.6 

63.3 

89 

30 

43 

25  + 

86 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

74.8 

36.0 

56.4 

-  3.3 

69 

1 

26 

19 

262 

0 

0 

2 

0 

.04 

.71 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

78.5 

49.4 

64.0 

-  2.1 

92 

7 

45 

20+ 

80 

4 

0 

0 

0 

.00 

.58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.8 

-  1.8 

.03 

.66 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

80.7 

50.6 

65.6 

99 

1 

42 

18 

56 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

78.5 

44.5 

61.5 

94 

2 

34 

19 

139 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

76.5 

47.0 

61.6 

92 

1 

36 

19 

121 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

71.5 

33.2 

52.4 

-  5.0 

66 

1 

24 

13 

388 

0 

0 

15 

0 

.02 

.41 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

48.3 

29.5 

38.9 

65 

6 

16 

18 

803 

0 

1 

19 

0 

BLYTHE 

87.2 

53.6 

70.4 

-  3.0 

103 

1 

45 

19  + 

6 

11 

0 

0 

0 

.23 

* 

.04 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

84.7 

59.0 

71.9 

102 

1 

47 

13 

9 

7 

0 

0 

0 

.17 

.17 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

86.5 

56.6 

71.6 

107 

1 

49 

22  + 

3 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

87.4 

53.5 

70.5 

-  5.3 

107 

1 

46 

31 

2 

9 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

77.4 

45.1 

61.3 

97 

1 

31 

30+ 

148 

1 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

77.6 

52.5 

65.1 

96 

1 

42 

19 

61 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

68.2 

59.5 

73.9 

-  3.1 

105 

1 

51 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

.  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

M 

M 

82 

1 

23 

20 

0 

0 

0 

.01 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

83.3 

62.0 

72.7 

103 

1 

55 

23 

2 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

68.1 

54.3 

71.2 

-  3.7 

104 

1 

46 

20  + 

3 

12 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

69,0 

46.4 

58.7 

-  4.2 

90 

2 

40 

20  + 

211 

1 

0 

0 

0 

.00 

.46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

87.0 

59.0 

73.0 

101 

1 

50 

21  + 

1 

8 

0 

0 

0 

.  10 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAIWEE 

71.3 

43.6 

57.5 

-  4.0 

88 

2 

37 

19  + 

243 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPINS  PLANT 

82.8 

56.9 

69.9 

102 

1 

43 

13 

13 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

86.4 

58,6 

72.5 

-  2.3 

102 

1 

51 

31  + 

0 

8 

0 

0 

0 

.02 

■ 

.25 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

87.0 

55.5 

71.3 

104 

1 

46 

12 

1 

11 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

75. 7M 

41. 3M 

58, 5M 

89 

1 

32 

13 

0 

0 

1 

0 

.00 

.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

90.4 

56.9 

73.7 

-  1.6 

108 

1 

42 

30 

2 

16 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

77.9 

45.5 

61.7 

95 

1 

36 

30  + 

129 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

83.5 

59.6 

71.6 

103 

2  + 

51 

5 

7 

7 

0 

0 

0 

.06 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

61.5 

39.2 

50.4 

76 

1 

28 

19 

447 

0 

0 

4 

0 

.11 

.06 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

74.9 

41.6 

58.3 

93 

1 

32 

19 

222 

1 

0 

1 

0 

.03 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

74. 8M 

34. 3M 

54. 6M 

92 

1 

24 

30 

335 

1 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

87.7 

54.7 

71.2 

106 

1 

41 

12 

6 

12 

0 

0 

0 

.04 

.04 

2  1 

.0 

0 

0 

c 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

71.1 

52,1 

61.6 

88 

1 

42 

20+ 

147 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE 

73.4 

43.5 

58.5 

92 

1 

35 

19 

213 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

.27 

.19 

18 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

55.5 

31.4 

43.5 

72 

9 

15 

19 

662 

0 

0 

23 

0 

18 

1.5 

1 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

83.0 

59.7 

71.4 

103 

1 

49 

19 

5 

6 

0 

0 

0 

.04 

.02 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALHDALE 

74.8 

42.4 

58.6 

-  5.0 

92 

1 

34 

19 

213 

1 

0 

0 

0 

.00 

,  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

74.5 

39.8 

57.2 

94 

1 

30 

19 

246 

1 

0 

5 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

68. 9M 

56.4 

72. 7M 

-  1.4 

106 

1 

46 

19  + 

3 

0 

0 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

84.1 

61.4 

72.8 

105 

1 

53 

19 

5 

6 

0 

0 

0 

.36 

.36 

22 

.0 

0 

1 

c 

0 

RANDSBURC 

71.8 

49.  IM 

60. 5M 

90 

1 

37 

19 

143 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

60.1 

43.6 

51.9 

-  3.3 

77 

1 

29 

19 

403 

0 

0 

2 

0 

.18 

1.75 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

67.2 

54.7 

71.0 

103 

1 

43 

13 

2 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

79.1 

48.0 

63.6 

-  4,4 

94 

1 

41 

31 

69 

2 

0 

0 

0 

T 

.18 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

61.6 

49.7 

65.7 

98 

2 

40 

21  + 

54 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

72.1 

37.5 

54,8 

86 

1 

26 

13 

313 

0 

0 

7 

0 

.00 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

75.4 

40.9 

58.2 

93 

2 

30 

19 

225 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

47.1 

17.0 

32.1 

62 

2 

0 

4 

1011 

0 

0 

28 

1 

.04 

.04 

19 

2.0 

2 

19 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

35.5 

16.8 

26.2 

50 

17  + 

-  6 

17 

1195 

0 

10 

29 

2 

.92 

.80 

19 

10.8 

6 

19 

1 

1 

0 

WILOROSE  RANGER  STA 

68.8 

44.0 

56.4 

84 

1 

32 

20 

271 

0 

0 

1 

0 

.08 

.08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.9 

-  4.2 

.06 

.39 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     OCTOBER  1969 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Most  of  the  State  averaged  below  normal  in 
temperature  during  October.  Higher  elevation 
stations  in  the  interior  mountain  ranges  were 
5°  or  more  below  normal,  while  interior  valley 
areas  reported  temperatures  from  3°  to  5°  below 
normal.  In  the  southern  part  of  the  State  means 
for  the  month  were  only  slightly  below  normal, 
and  along  the  north  coast  they  were  slightly 
above  normal. 

Fresno  experienced  the  lowest  mean  temperature 
and  the  lowest  mean  minimum  temperature  for 
October  in  the  station's  record,  which  goes 
back  to  1887.  Stockton,  too,  had  the  coldest 
October  of  record.  New  low  temperature  records 
for  the  date  were  set  at  Fresno  on  the  5th, 
6th,  7th,  and  12th.  Long  Beach  had  the  lowest 
mean  minimum  since  1954.  At  Fresno  and 
Stockton  there  were  only  2  days  during  the 
month  with  mean  temperatures  above  normal; 
Bakersfield  had  5  days,  and  only  6  days  were 
reported  at  Mt.  Shasta  City,  Red  Bluff,  Sacra- 
mento, and  Bishop. 

Precipitation  during  the  month  was  light  over 
the  State  from  the  latitude  of  Fresno  southward; 
some  southern  California  stations  reported  no 
precipitation.  Most  stations  north  of  the  San 
Francisco  Bay  area  and  Stockton  reported  an 
inch  or  more  of  precipitation  during  the  month, 
and  some  mountain  stations  reported  7  inches  or 
more.  Precipitation  from  the  central  coast 
through  the  Stockton  area  and  into  the  central 
Sierra  Nevadas   ranged  from    150  percent  to 


more  than  200  percent  of  normal.  However, 
most  of  the  Sacramento  Valley,  the  northern 
mountains,  and  the  southern  one-half  of  the 
State  were  below  normal  in  rainfall. 

At  Mt.  Shasta  City  this  was  the  sixth  consecu- 
tive month  with  less  than  normal  precipita- 
tion; during  this  period  rainfall  has  amounted 
to  only  42  percent  of  the  expected  amount.  Rain 
on  the  15th  at  Red  Bluff  closed  out  the  second 
longest  dry  spell  of  their  records.  In  175  days 
only  ,38  inch  of  precipitation  had  fallen.  Sacra- 
mento reported  that  only  6  days  of  measurable 
rain  has  fallen  since  May  3.  At  the  south  end 
of  the  State,  San  Diego  has  had  only  7  percent 
of  their  normal  precipitation  in  the  3  months 
from  July  1  through  October. 

On  the  wet  side,  though,  San  Francisco  measured 
2.35  inches  of  precipitation,  the  second  greatest 
24-hour  fall  ever  observed  in  October. 

There  was  more  wind  than  usual  over  much  of 
the  State.  Long  Beach  reported  the  highest 
average  wind  velocity  ever  observed  in  October. 
On  the  10th  and  11th  gusty  north  winds  through- 
out the  greater  San  Francisco  Bay  area  smashed 
windows,  broke  trees,  and  downed  power  and 
telephone  lines.  Highways  were  blocked  in  some 
areas  by  falling  trees,  and  a  truck-trailer  was 
blown  over.  Fires  were  started  by  downed 
powerlines.  A  number  of  moored  boats  were 
damaged  or  sunk. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 
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t'.lt 

!52 

T 

'.}! 

2)60 

1.93 

1.05 

1.64 

,52 

.91 

,04 

.17 

1.39 

T 

.81 

.46 

.05 

.07 

4.53 

.02 

3.53 

.53 

.01 

'!o6 

.88 

1.27 

.77 

.01 

3.02 

.02 

.18 

.09 

.78 

.20 

.91 

.78 

.03 

.03 

4.28 

.22 

.37 

.20 

.43 

2.28 

.68 

.10 

1.55 

.05 

.35 

.03 

.07 

T 

.59 

.35 

.11 

1.67 

.12 

.20 

.11 

.14 

.01 

.04 

.29 

.51 

.22 

.02 

,01 

.07 

.02 

.07 

,63 

.67 

.  64 

1.99 

.12 

.01 

.09 

.71 

.67 

.42 

.01 

2.73 

.29 

.23 

1.03 

1.18 

3.30 

.19 

.05 

.16 

,42 

2.24 

.24 

2.32 

.06 

T 

.21 

.98 

.63 

.43 

.01 

T 

1 .42 

.04 

.10 

,90 

.38 

1 .04 

T 

.01 

,83 

.19 

.01 

.76 

,06 

.68 

.02 

1.00 

,61 

.32 

.07 

OR&INACt  Ul 
flLDERPOlNT 

aNGWlN  PflC   UNION  COL 
BIG  EAS  RANGER  STATION 
POONvlLLE    MNTNC  5TA 
i'fJANSCOMe   i  NW 

BRIDCEVILLE   't  N^w 
BURNT   RANCH   1  S 
C4LISTUCA 

CALLAHAN  BANGER  STA 
CAZAUERQ 

CECIlVUlE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDiLE   3  SSE 
LQPCa  NO    1  DAM 
COVElO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMINCS 
nUTTQNS  LANDING 
tLK  VALLEY 

EUREKA  WB   CITY  R 
l-ERNOAie    B  SSW 
l^ERNDALE   2  NW 
l-DREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT   JONES   RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

t^ASOUET  RANGER  STATION 

CRATON 

CREENVIEW 

OUERNEVULE 

HAPPy   CAMP   RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATlQN 
HE ALOSBJRG 
HEAL0S8URG  NO  2 
HILTS 

HONEyOEW  2  WSW 
HODPA 

iOLEWlLD  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

kENTF IElO 

fLAMATH  R 
KOkStL 

LAKE    PiLLSBUkY  NU  Z 
lAVA   BEOS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER   RANGER  STA 

HARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

□Ak   kNDLL   ranger  STA 

LJAKVILLE    I  WNW 
OCCIDENTAL 

URICk    PRAIRIE   CRtEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  KAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COvE 

skaggs  spgs  las  lomas 

SONOMA 

STANDISH  HICkEY   ST  Pk 

trinity  dam  vlsta  pt 
tulElake  //R 

UK  I  AH 

IIKIAH  <*  WSW 
UPPER  MATTULE 
V-EAVERVILLE    ranger  STA 
V.EED  FIRE  DEPARTMENT 
>*ILLITS    1  NE 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTUkAS  ranger  STATION 
liUBURN 

BERRVESSA  LAKE 

UIG  BENn  HANGER  STA 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT//R 
POWMAN  OAH 
BRANNAN  ISLAND 
EROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK.  RANGbR  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    II  SW 

CANBY  RANGER  STATION 
LANYON  DAM 
CARIBOU  t-OwER  HOuSE 
CENTEHVILLE  PH 
CHALLENGE   RANGE"  STA 

CHESTER 

CHICD  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 


I)  tollowing  Slalion  lodM, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


22    23  24 


25     26  27 


rLE*ftL*K€  HIGHLANDS 

cohasset  i  -hne 
(.OlEmih  fisheries  STa 

COlCaTE  COtiiR  MOuSE 

' OLUSA   I  SSW 
COOL 

CORNINC  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 
bAVlS  2  WSW 

r-AVlS  CREEK 

nEER  CREEK  POWER  HOJSE 
UE  SAftLA 
OOeSINS  COLGATE 
UONNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNtCAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
tAST  PARK  RE5ERVJIR 
TAIRFIECO  FIRE  STATION 
FALL   RIVER  HILL  INTAKE 

FOLSOH  OAH 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CEQRCETOhN  ranger  STA 

GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 
[>OLD  RUN 

CRASS   VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGEft  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK   PH  NO  i 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 
hOBERCS 

hunter  dist  graves  rch 
ioma  hUl 

jESS  VALLEr 

kELSEYVILLE 

H ILARC  POWER  HOUSE 

LAK6PDRT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  0AM 

lEESvlLLE  kEECAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 

I OOKOUT  3  WSW 
IDYALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 
fANZANITA  LAKE  /. 
MARYSVILLE 

MC  ClOUD 

MIDDlETOWN 

MINERAL 

MDNTICELLD  0AM 
MOUNT  OANAHER 

KQUNl    SHfiSTA  MB  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICOlAUS  2 
ONO 

ORLANO 

nROVlLLE 
OROVILLE  8RtOGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOuSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

»'ORTULA 
OUINC Y 

RED  BLUFF   MB   AIRPORT  R 
MEODINC  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 

klO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  MB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  HB  CITY  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
iHINCLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVULE   RANGER  STA// 

SODA   SPRINGS    I   E  //R 
STONrFORO  COOLEY  RANCH 
STONyFORO  ranger  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEy 

TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER   LAKE   7  W 
vACAvlLLE 
ViNTQN 

\-OLLMERS 

VOLTfl  POnER  HOUSE 
wHISkEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 

MtLLOWS  USBR 
►.INTERS 

wOOOlANO   1  WNH 


U3 

BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDAftVItLE 

OONNEr   MEMOrUl    ST  Pk 


1.62 
1.30 
2.12 
1.89 


5.03 
3.1<> 
2.22 
3.04 


1 .03 

1.55 
1.60 
3.B1 
3.56 
1.27 

2. '.I 
3.16 
2.66 
2.60 
2.63 


2.57 
1.2S 
1.57 


3.05 
1.64 
1.09 
.97 


,69 
2.95 
3.07 


.53 
2.98 
.52 


.11  .03 
.25  .27 


.IB 
.30 
1.50 


1.13 
li^B 


2.01 
1.26 
1.76 

1.26 
.52 

1.46 
.60 


2.26  1.30 

.63  .48 

.46  .05 

1.37  .82 


.22 
.04 


.02  1.75 
T  .19 
.36 
T  ,17 


1.03 
1.41 
1.95 


1.53 
1.18 
1.72 


1.71  .10 
1.68  1.25 
2.90  1.30 


2.79 
1.36 
.50 


.05 

T 

.10 


.12 
1.20 
.87 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


tLLEftV  LUKE  / 
FLEMING  FISH  iNO  CAMf 

^,EM  LAKE 

"lEYEftS    INSPECTION  STfi 

r-ONQ  LAKE 
iAi,EHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
iQUAw  VALLEY 
iTANDIS4  I  E 

SU5ANVILLE  AIRPORT 

'ArlOE  CITY 

T6RMD 

TfluCh.EE  RANGER  STATKjN 
wENDEL   10  SE 

'.OODF-ORDS 


ALAMu    1  N 
ARROYO  GRANDE 
hEN   lOmOND  no  3 
bERKELEY 

blU  SUR   STATE  PARK 

BLACK    MHUNTAIN  2  Sw 
t.'RAOLEY 

rurl inoahe 
6urtcjn  ranch 
calaveras  reseavoir 

larmel  valley 
chittenden  pass 

(.UNCORD  3  e 

rROCKETT 

OAVENPORT 

FORT  QRO 
&ERBER  RANCH 
ClLROY 

CILRUV  ENE 
hALF   HOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
hOlLISTER    I  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HUNDA 

L  ivermore  county  F  D 

LDCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS   GATOS   *.  SW 
MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATIO.^J 
l-ONTtHE  Y 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRtJ  BAY   FIRE  DfcPT 

riORRO  BAY   3  N 

mount  diablo  n  gate 
mount  hamilton 
nacimuntq  dam 

NEMARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PAKINES   OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

parkfield 

PAbO  RQQlES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMEnT 

PISMO  BEACH 

POINT    PIEORAS  BIANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
kICHMONO 

bAlNT  MAflYS  COLLEGE 

SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUBSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S   F    FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORID  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN   LJIS  OBISPO  POLY 
bAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

iANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA   MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEUAO 

bPRECKELS   NWY  BRIDGE 

UPft   SAN  lEANQRO  FILTER 
wALMiR  SCHOOL 
«ALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  E 
hATSDNVlLLE  WATERWORKS 


V.RIGHTS 


DRAINAGE  05 
JNGIOLA 

ANTIGCH  FIBREBOARO  ML 
ANrlQCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERHY    1  NNE 

PAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
t4ALCH  POWER  HOUSE 
bLACKMELLS  CORNER  2WNH 
^lUTTQNwILLOW 


.60 
.99 
1.76 


1.59 
1.71 
1.34 


.08 
3.59 
1.25 

.87 


7      8      9    I  10  U 


13  14 


15 


.5e     .3*-  .01 


1.U8  .22 


.09 

.02 
.05 


.26 
.20 
.'-5 


.19  2.42 
.19  1.42 
.07  2.29 


1 .58 

1.27 


.30     .39  ,18 


1.02  2.77  T 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


«•  following  Station  ladas. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11  12 


13     14  15 


CALAvEfta:*  BIG  TREES 
CAHP  PARDEE 

CATMErS   VY  BULL  RUN  HH 
fMERRY  VALLEY  0AM 
lOALlNCA 

CQALINCA    1<>  N^M 
CORCURAN  IRRlC  DiST 

hElano 

LEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAU  3  NNE 

DUDLEYS 

tLtCTRA  ^'OwER  MOUSE 
ULIOTT 

txchequer  reservoir 
»■  ioolETQwn  lvnch  ranch 

l^IVE  POINTS   6  SSw 
FRtSNO  rid  AIRPORT 
fRUNT  GOVERNMENT  CAMP 
GLENNVILLE 
r.RANT  GROVE 

CRUVEtaND  RANGER  STA 
HANPORO 

metcm  hetchy 
hunters  0am 

IDHIA 
IDNE 

jOhNSDNOALE 
kERLlNCER 

kern  river  ph  no  i 
xern  river  ph  no  3 

•cettleman  city 
•.ettlEman  station 
cnichts  ferry  2  s£ 
lebec 

LE  GRAND 

LEMMiN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INDSAV 

LITTLE  PANOCHE  OET  OAM 
LODCEPOLE 

lODI 

LOS  BANOS 

LOS   6AN0S   ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  OET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
mAkICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
^■EaDOW  LAKE 

r-ENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  i 

MODESTO 

NEWMAN  2  NM 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIWAV 

(-INE   FLAT  OAM 

PDRTERVlLLE 
POSEf  3  E 

SALT  SPRINGS   PwR  HQJSE 
SAN  ANDREAS  Z  S 
SAN  LUIS  DAM 

:>ONORA  RS 

SO  ENTRANCE  VQSEMITE 
SPRINGVILLE    7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

bTOCKTON  FIRE   STA  NO 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

lEHACHAP  I 

'EJON  RANCHO 

THREE  RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
IRACV   PUMPING  PLANT 
1 ULEF lELU 
TURLDCK 

VISAlIA 

•WALLACE    1  SE 

V.ASCO 

WESTHAVEN 

.-EST  POINT  3  SW 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARO  RDFC2610 

flLlSU  CN  OAT  MT  FC  '"•6 

tLPlNE 

ALTADENA 

AN^A 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
oZUSA  CITY  PARK  FC1<»3B 
HARRETT  DAM 
OEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PlAnT 

bEL  AIR  FC    10  6 

bIG  BEAR  LAKE 

bIC  BEAR   LAKE   DAM  / 

olG  JALTON  0AM  FC2236E 

(ilG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BONlIA 

HOuOuET  CANVUN 
hREA  CITY 

B'JHBANK   FD  FC226  B 

t*UK«ANK  VALLEY  PmP  PlT 
CALHUMA  t/AM 

fAMP  HI  MILL  OPiDS  576 


1.18 
.02 
l.<*2 


.08 

2.'i7  .75 

2.10  1.39 

.7*  .37 


2.30  1.B5  .21 


,01  T 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


!«•  following  Station  lnd*x. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10      11      12      13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  1  29  I  30  31 


CAMPO 

i  anoga  park  pierce  col 

LHATSWORTH  fC   2*-  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 

COLBVS  FC   53  D 
CORONA 

tOVlNA  T6HPLE    FC    193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAHA 
CUVAhAC A 

06SCANS0  RANGER  STA 
fiDWNtY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CaPITAN  OAM 
ELIZABETH   LAKE  FciaflB 
ELSINDRE 

escoNDina 

FILLMGRE    1  MNW 

FONTANA  5  N 
FONIANA  KAISER 
FULLERTDN  HlLLCREST  RV 
CiaRALTAH    OAM  NO  2 
OlLLESPIE  FIELD 

CLENDALE    STAPEN  FC295C 
GLENDORA  WEST   FC  165 
HAINES   CYN  LOWER  FCSft** 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HDECE65  FC  60  A 
IDYLLHILO  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCiL  DAM 

LA  CR6SCENTA  FC    251  6 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC   560  8 

LECHUZA   PT   STA   FC  3528 

LOMPQC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVU  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MDORPARK 

MT  BALOY  FC  850 

WT  BALOY  NOTCH 

COUNT   WILSON  FC   338   B  / 

NEWBURY   PARK  4  Sw 

NEWHALL   SOLEDAD  FC32CE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

CCEANSIDE 

GJAI 

OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC    33   A  c 
PALOMAR  MT  OSSERVATQRY 
PALOS  VERGES   EST  FC'-3D 
k'ASADENA 
PERRIS 

PIEDHA  6LANCA  &RD  STa 
PINE  CANYON  PS  FC32iE 
PIRU  2  ESE 

PT   AkGUFLLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAV  VALLEY 
RAMOnA  SPAULDINC 
RANCHITA 
REDLaNDS 

RIVERSinE    FIRE  STA 


»3 


RIVERSIDE   EXP    STA  R 
bALSIPUEDES   GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  Cu  HOSP 
SAND6ERG  PTL  PC130B 
SANOBERG  WB  //R 

SAN   DIEGO  W6  AIRPORT  R 
SAN   DIMAS   FIRE    WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  Ph 
SAN  GABRIEL   OM  FC'.256E 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC't32 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAft  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA   WB   AIRPORT  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS   PWR  PL   NO  1 
SIGNAL  HILL   FC  *15 
SOMIS   3  Nw 

SPADRA  PAC   FC  356  C 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
lOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS   FC  158 


T  ,01 
T  .O'- 


«a  toUowing  SUllon  lodsx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


g      10     11      12      13     U     15      16     17  18 


VENTuRA 

vINCEMT  FIRE  ST4  FC12Q 
vISTa  2  NHE 

EARNER  SPAIN05 

kMITTIER  CTY  H  FC  106C 


iOELANTO 
APPLE  VALLEY 
HAKER  9  NNm 
BARSTOk 
uEiUhONT    1  E 

8ENT0N   INSPECTION  STfl 
alG  PINEi   PARK  a3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  I  //R 
PISHQP  U6  AIRPURT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

bLVTME   FAA  AIRPORT 
bORRECO  DESERT  PAflK 
eOULEVARD 
BRAHLEY  i  SM 

CABA20N 
CALExIcn  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGCETT   FAA  AIRPuRT 

DEATH  VALLEY 

[;EEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

tAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSw 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAVFlELD  PUMPING  PLANT 
mESPERIa 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

inolo  u  s  date  garden 

inyOkern 

INYOkERN  ARMITAGE 

iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 

lake  arrowhead 
lancaster 
lucerne  valley 
i-ecca  fire  station 
mitchell  caverns 

MOJAVE 

MOftONGQ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
KT  SAN   JACINTO  W5P 
NEEDLES  FAA  AIRPQRT 

NILANO 

nCOTlLLO  HELLS 
PALMOALE 

PALMOAlE    FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSaURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPQRT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
i/ALYERMO  RANGER  STA 
vKToaVILLE   PUMP  PLANT 
hHITE   MOUNTAIN  1 


19     20  21 


22     23     24     25     26     27  28 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

106 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

-  6 

DATE 

17 

GREATEST  TQTAL  PRECIPITATION 
KLAMATH  ft 

7.70 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
121  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CALAVERAS  BIG  TREES 

<..96 

DATE 

16 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
BODIE 

U.2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

10 

DATE 

16 

Sm  r»(aianca  nola*  following  SUUfin  Indu. 
-  352  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  COAST 
0R4IN4Ge 

01 

ALDERPDINT 

MAX 

MIN 

d9 
47 

78 
42 

70 
38 

75 
35 

80 

84 

64 

35 

62 
44 

68 

67 

46 

73 
38 

80 
35 

79 
34 

67 
33 

62 

-i 

58 
51 

61 
47 

62 

45 

61 
42 

70 
44 

80 
44 

66 
46 

79 
46 

62 
47 

67 
42 

72 
42 

67 
49 

64 
44 

70 
43 

72 
45 

75 
46 

72.4 
42.1 

4NGWIN  P4C   IINIDN  COL 

MAX 

Mm 

33 
57 

B2 
47 

72 
51 

67 
51 

70 

7; 

76 
51 

75 
52 

64 

69 
49 

70 
50 

67 
46 

70 
41 

57 
47 

57 
46 

55 
47 

58 
40 

58 
40 

d7 
^6 

67 
48 

77 
56 

61 
54 

67 
50 

54 
46 

62 
45 

65 
46 

57 
46 

63 
46 

69 
49 

75 
47 

74 
47 

67.8 
47.9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

82 
4'. 

81 
39 

69 
35 

73 
30 

77 

7S 

88 
37 

79 
45 

59 

62 
44 

73 
30 

74 
31 

73 
29 

67 
31 

65 
40 

52 
46 

51 

42 

65 
33 

74 
42 

77 
44 

76 
45 

66 
43 

66 
38 

61 
39 

66 
35 

to 

4  1 

72 
43 

70.3 
38.2 

CAILAHAN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

78 
3e> 

66 
30 

62 
36 

67 
23 

72 

76 

71 
33 

68 
36 

53 

59 
41 

63 
24 

63 
28 

62 
25 

60 
27 

55 
38 

50 
37 

52 
37 

53 
36 

59 
;5 

70 
27 

69 
34 

74 
34 

70 
34 

62 
32 

60 
26 

67 
32 

59 
37 

61 
28 

66 
26 

68 
31 

70 
31 

54.0 
31.5 

CECILVlLLE  i  SE 

MAX 

Mm 

73 
37 

58 
37 

60 
2! 

66 
25 

69 

73 

73 
37 

66 
37 

61 

63 
24 

62 
26 

57 
25 

58 
24 

51 
40 

47 
34 

48 
31 

53 
34 

63 
24 

74 
32 

75 
36 

74 
36 

62 
34 

58 
37 

60 
25 

66 
32 

57 
36 

59 

32 

65 

28 

67 

32 

72 
34 

63.0 
31.4 

CLDVEROALE   3  SSE 

MAX 

Mm 

87 
58 

89 
52 

75 
49 

77 
4b 

75 

82 

82 
47 

78 
48 

7C 

73 
52 

i'9 
50 

76 
43 

75 
45 

64 
49 

57 
51 

60 
51 

65 
44 

71 
43 

73 
43 

75 
44 

86 
49 

86 
48 

62 
49 

60 
54 

63 
51 

73 
46 

67 
49 

69 
49 

74 
48 

82 

50 

83 
53 

73.8 
48.5 

covelo 

MAX 
MIN 

80 
<•  1 

82 
37 

68 
32 

71 
28 

75 

77 

77 
30 

76 
34 

63 

66 
36 

71 
33 

75 
28 

72 
27 

63 
28 

58 
35 

56 
48 

58 
39 

56 
33 

60 
30 

74 
32 

73 
33 

81 
37 

76 
39 

62 
43 

63 
3  1 

67 
32 

70 
34 

63 

68 
33 

71 
37 

73 
36 

69.3 
34.0 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

Mm 

t'> 

55 

63 
47 

f.6 
45 

69 
40 

65 

46 

60 

52 

65 
46 

69 

46 

73 
44 

67 
46 

59 
52 

62 
46 

60 
48 

73 
41 

75 
45 

66 
46 

58 

50 

60 
47 

65 
39 

62 
47 

64 
46 

66 
46 

74 
45 

65.4 
46.5 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

Mm 

80 
52 

80 
55 

79 
52 

75 
52 

80 

84 

46 

75 
46 

72 

75 
46 

72 
57 

77 
44 

62 
55 

61 
52 

61 
52 

65 
46 

65 
39 

70 
40 

74 
44 

76 
47 

63 
52 

64 
52 

63 
42 

69 

42 

70 
44 

74 
45 

76 
56 

76 
47 

71.8 
46.0 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

63 
54 

60 
50 

58 
46 

65 
44 

66 
45 

65 

76 
49 

64 
53 

63 

60 
51 

66 
43 

67 
46 

65 

45 

64 
48 

62 
54 

62 
53 

59 
49 

56 
45 

57 
43 

64 
44 

69 

51 

53 
49 

55 
52 

60 
48 

61 

42 

67 
48 

59 
51 

59 
50 

60 
47 

59 
49 

64 

50 

62.2 
48.2 

FERND4LE  2  NW 

MAX 

Mm 

67 
55 

63 
49 

63 
4! 

72 
39 

68 

67 

60 
42 

70 
51 

65 

62 
53 

64 

35 

76 
42 

70 
35 

63 
42 

62 
54 

64 

51 

62 
46 

60 
44 

60 
39 

67 
41 

73 
45 

65 
47 

61 

51 

62 
43 

65 
39 

70 
43 

61 
50 

64 
45 

64 
42 

62 
50 

72 
49 

65.9 
44.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

79 
39 

81 
32 

66 
28 

67 
25 

72 

77 
26 

77 
29 

7S 
41 

60 
4  I 

64 
42 

67 
27 

68 
26 

67 
25 

58 
30 

56 
38 

49 
42 

50 
39 

54 
35 

58 
32 

60 
31 

67 
32 

70 
34 

69 
35 

66 
35 

63 
34 

62 
34 

62 
36 

67 
36 

61 
29 

64 
36 

65 
34 

65.2 
33.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

48 

64 

51 

60 
48 

63 
44 

68 

67 

63 
44 

64 
47 

63 

64 
47 

62 
42 

66 
43 

69 
44 

66 
49 

56 
53 

61 
53 

62 
48 

60 
46 

GO 
42 

64 
43 

70 
44 

78 
50 

58 
52 

61 
47 

60 
45 

61 
45 

63 

52 

60 
44 

59 
45 

64 
45 

67 
46 

63.5 
46.5 

FORT  BRAGG  4V1A1 ION 

MAX 

Mm 

67 
47 

64 

50 

6J 
44 

68 
36 

67 
36 

60 

65 
39 

66 
47 

62 
4  2 

70 

68 
37 

67 
40 

57 
52 

63 
42 

62 
37 

66 
36 

75 
44 

65 
45 

60 
52 

60 
44 

60 
41 

62 
47 

61 
47 

60 
43 

67 
42 

66 
44 

64.3 
42.8 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

76 
31 

67 
31 

62 

23 

68 

17 

74 
1 6 

78 

78 
28 

76 
36 

60 

62 
37 

62 

19 

63 
17 

62 
19 

61 
21 

57 
35 

50 
35 

55 

31 

57 
29 

61 
31 

VO 
20 

72 
30 

76 
26 

75 
26 

75 
28 

66 
21 

64 

23 

67 
23 

70 
24 

72 
24 

66.8 
25.9 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

68 
51 

68 
44 

77 
52 

73 
51 

74 

72 

67 
43 

67 
50 

67 

69 
53 

80 
56 

70 
46 

61 
48 

58 
54 

59 
54 

59 
51 

64 

47 

64 
44 

66 
47 

60 
43 

70 
47 

58 

51 

60 
55 

65 

51 

63 
43 

60 
46 

63 

53 

64 
45 

68 

45 

73 
48 

70 
49 

66.4 
48.5 

GRATON 

MAX 

89 
45 

90 
42 

79 
3B 

77 
45 

84 

83 

85 
33 

79 
36 

^6 

80 
40 

82 
55 

80 
34 

61 
36 

63 
48 

58 
52 

60 
52 

67 
45 

66 
38 

71 
37 

75 
38 

83 
36 

81 
43 

61 
52 

60 
53 

70 
40 

72 
43 

62 
50 

73 
41 

76 
40 

62 
41 

81 
43 

75.0 
42.0 

HAPPY  CAMP  BANGER  STA 

MAX 

mn 

74 
45 

75 

41 

67 
35 

68 
32 

75 

78 

60 

35 

78 
45 

57 

53 
42 

65 
33 

69 

32 

71 
30 

65 
37 

65 
37 

52 
43 

52 
41 

55 
38 

63 
35 

67 
35 

76 
37 

76 
43 

72 
44 

66 
43 

62 
35 

66 
38 

59 

43 

60 
44 

63 

<-0 

69 

42 

69 
43 

66.7 
36.4 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

94 

51 

78 
57 

78 
53 

85 
49 

85 

86 

60 
44 

73 
52 

77 

83 
55 

81 
59 

62 
43 

66 
43 

59 
54 

60 
52 

69 
54 

68 
45 

73 
46 

80 
44 

90 
41 

68 
49 

67 
52 

62 
55 

70 
55 

75 
42 

66 
47 

73 
52 

76 
52 

65 
46 

as 

48 

89 
49 

76.9 
49.2 

HILTS 

MAX 

Mm 

70 
38 

71 
37 

53 
35 

58 
28 

60 
26 

69 
28 

72 
29 

71 
40 

53 
34 

49 

35 

54 
27 

60 
26 

58 
29 

55 
27 

57 
30 

47 
39 

46 
34 

48 
34 

53 
26 

62 
29 

72 
33 

77 
36 

72 
36 

63 
36 

56 
29 

60 
26 

63 
38 

56 
33 

57 
31 

65 
33 

68 
34 

60.5 
32.3 

HOOPA 

MAX 

Mm 

77 
46 

76 
44 

68 
42 

74 
35 

75 
3  5 

78 
35 

77 
37 

77 
46 

59 

60 

50 

70 
35 

70 
36 

70 
34 

64 

35 

68 
38 

56 

50 

55 
46 

58 
43 

65 

40 

62 
41 

70 
42 

74 
48 

74 
46 

67 
44 

62 
40 

64 

41 

57 
42 

56 
45 

63 

45 

66 
47 

67 
47 

67.  1 
42.1 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

84 
53 

84 

53 

78 
46 

79 
48 

79 

80 

81 
45 

78 
51 

75 

76 
52 

75 
58 

77 
48 

76 
45 

61 
56 

58 
54 

60 
53 

43 

45 

43 

72 
42 

76 
48 

76 
47 

65 
47 

59 
55 

65 
44 

70 
47 

64 
54 

71 

50 

75 
45 

76 
48 

77 
50 

73.2 
48.6 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

64 

50 

64 
47 

66 
41 

67 
40 

73 

68 

76 
43 

67 
63 

60 

71 
57 

70 
38 

74 
40 

65 
38 

68 
41 

59 
49 

63 
49 

59 
49 

62 
42 

62 
39 

75 
44 

76 
49 

63 
49 

58 
51 

59 
49 

66 
39 

57 
45 

59 
51 

63 
49 

64 
45 

66 
46 

73 
46 

65.8 
45.4 

LAKE   PiLLSBURY   NO  2 

MAX 

Mm 

87 
40 

72 
38 

69 
32 

75 
30 

79 

75 

71 
35 

64 
41 

68 

72 
48 

74 
38 

73 
26 

58 
25 

52 
38 

52 
46 

59 
45 

56 
39 

64 

35 

71 
29 

S2 

31 

64 

40 

78 
35 

68 
39 

62 
44 

71 
35 

70 
35 

64 
36 

70 
35 

79 
31 

78 
34 

81 
33 

70.3 
35.5 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

72 
37 

71 
34 

51 
32 

51 
23 

56 

24 

62 
27 

68 
35 

66 
39 

52 
29 

49 

32 

47 
29 

52 
30 

47 
28 

48 
27 

48 
32 

41 
34 

42 
30 

42 
32 

46 
i9 

57 
34 

65 
29 

70 
33 

70 
35 

61 
33 

53 
26 

62 
28 

63 
39 

53 

30 

53 
28 

57 
31 

61 
32 

56,0 
31.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MSI 

67 
28 

70 
34 

47 
22 

52 
15 

56 
16 

63 
1  3 

68 
24 

69 

37 

53 
27 

48 

30 

49 

21 

52 
18 

49 

23 

46 

22 

50 
28 

45 

35 

46 
32 

45 

32 

48 
19 

58 

25 

66 
27 

69 
24 

71 
25 

60 
33 

53 
22 

56 
24 

62 
37 

54 

27 

51 
21 

60 
21 

62 
22 

66,4 
25.3 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

83 

50 

81 

51 

81 
61 

82 
57 

81 
4  1 

84 
42 

82 
43 

75 

66 

77 
45 

78 
56 

78 
59 

79 
45 

78 
49 

63 

56 

61 
53 

70 
66 

69 
44 

72 
41 

75 
43 

61 
41 

60 
47 

73 
50 

64 

56 

68 
54 

72 
43 

70 
48 

73 
45 

60 
44 

79 
45 

80 
45 

67 
46 

76.0 
46.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK 

PK 

MAX 

Mm 

67 
47 

63 
43 

6S 
35 

73 
34 

72 
3  6 

70 
34 

39 

65 

61 

68 

68 

51 

71 
34 

74 
42 

71 
36 

61 

49 

60 
47 

57 
46 

62 
36 

63 
34 

75 
40 

76 
50 

73 
47 

58 
50 

60 
46 

67 
36 

60 
42 

59 

50 

62 
46 

66 
40 

67 
42 

70 
44 

66.2 
42.4 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

78 
45 

71 
45 

72 
42 

75 
34 

77 
33 

79 
33 

78 
43 

75 
50 

57 
46 

60 
37 

72 
35 

74 
35 

68 
33 

68 
34 

66 
36 

53 
47 

56 
45 

65 
36 

iO 
37 

73 
39 

74 
44 

7? 
48 

65 

47 

62 
46 

62 
39 

56 

40 

59 

40 

67 
46 

65 
45 

70 
47 

73 
47 

66.1 
41.2 

PETaLUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

82 
52 

79 
5 1 

77 
52 

82 
51 

60 
40 

83 
40 

78 
42 

71 
52 

73 

77 
56 

80 
60 

77 
40 

67 
43 

61 
55 

63 

52 

70 
55 

65 
47 

70 
47 

75 
42 

as 

39 

79 
47 

70 
53 

64 

55 

66 

49 

67 
46 

67 
55 

74 
52 

67 
52 

82 
44 

IB 
43 

82 
44 

73.9 
46.4 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

67 
53 

63 
50 

66 
46 

76 
45 

72 

72 

62 
42 

67 
51 

69 

65 
55 

60 
46 

66 
45 

59 
48 

59 
54 

60 
65 

61 
53 

63 
46 

62 
45 

63 
46 

68 
41 

77 
50 

73 
50 

64 
42 

63 
41 

63 
50 

67 
49 

66 
48 

65 
47 

68 
46 

72 
49 

73 
60 

66.2 
47.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

92 
47 

82 
43 

77 
38 

79 
40 

81 
34 

80 

79 
41 

81 
35 

72 

7S 

51 

80 
45 

79 
35 

76 
33 

63 
47 

57 
50 

59 
52 

60 
40 

66 
36 

71 
36 

71 
47 

as 

38 

63 
43 

76 
51 

65 
52 

72 
39 

74 
43 

65 
38 

64 
46 

63 
43 

61 
41 

84 
41 

75.9 
42.0 

RICHARDSON  GROVE  ST 

PK 

MAX 

Mm 

80 
48 

75 
49 

67 
43 

70 
38 

78 
36 

77 

78 
36 

74 
42 

62 

65 
47 

67 
38 

74 
38 

74 
36 

63 
39 

59 
47 

60 
52 

58 
47 

59 
43 

61 
43 

63 
42 

73 
42 

75 
47 

69 
47 

62 
50 

65 

45 

62 
44 

61 
45 

59 

45 

64 
43 

70 
43 

72 
47 

67.6 
43.5 

SAINT  HELEN; 

MAX 

Mm 

90 
47 

80 
50 

74 
53 

80 
50 

81 

82 
37 

76 
40 

71 
51 

77 

78 
56 

76 
56 

77 
43 

63 
41 

59 
53 

59 
52 

66 
52 

66 
45 

68 
40 

74 
40 

83 
38 

80 
45 

68 
45 

68 
55 

68 
53 

72 
40 

63 
45 

71 
47 

77 
45 

63 
44 

83 
44 

83 
45 

74.1 
46.2 

SAN  RAFAFL 

MAX 

Mm 

80 
62 

76 

50 

77 

50 

79 
47 

78 
42 

82 
35 

81 

44 

79 

48 

74 

4e 

75 
57 

76 
61 

78 
39 

71 
49 

63 

55 

63 
54 

68 

54 

69 
52 

71 
49 

81 
41 

77 
42 

78 

53 

78 
52 

65 

57 

65 
57 

72 
47 

71 
46 

72 
51 

73 
53 

78 
50 

80 
53 

82 
65 

74.6 
49.8 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

88 
50 

81 

50 

77 
46 

82 
50 

83 
39 

85 
39 

78 
42 

73 
53 

78 
44 

Bl 
56 

80 
59 

60 
40 

69 
46 

60 
54 

60 
53 

64 
54 

67 
45 

72 
40 

77 

87 
40 

63 
45 

74 
52 

60 
55 

66 
55 

72 
39 

66 
46 

73 
51 

76 
43 

84 
43 

82 
44 

85 
45 

75.6 
47.0 

Ret*r«oc9  Not«B  Following  SiaUod  Isd^x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER 


SKIIon 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

SB 

<.5 

73 
43 

67 

33 

65 

32 

73 
34 

78 
38 

79 
41 

82 

44 

56 

42 

53 

44 

65 

34 

70 
34 

70 
32 

68 

33 

66 

33 

52 
34 

46 

40 

50 
33 

51 
31 

62 

31 

76 
31 

76 
33 

75 
38 

65 
42 

68 
'.3 

70 
41 

66 

42 

57 

40 

63 
35 

65 

38 

71 
37 

66.7 

37.1 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

69 
52 

67 
50 

63 
45 

64 
40 

72 
41 

76 
42 

71 
44 

78 
50 

65 
43 

65 
44 

63 
37 

70 
40 

77 
41 

65 
43 

62 
53 

62 
53 

61 

47 

61 
47 

to 

43 

63 
42 

74 
44 

80 
49 

54 
49 

63 
45 

63 
41 

68 
47 

66 
52 

59 
47 

63 
43 

67 
45 

68 
50 

66.4 
46,5 

SMELTER  COVE 

MAX 

Mm 

70 

70 

72 

71 

75 
5B 

75 
55 

64 
60 

56 
54 

58 
53 

66 
52 

59 
50 

79 
53 

79 
55 

67 
52 

62 
44 

59 
52 

SONOHA 

MAX 
MIN 

88 
•>7 

80 
48 

78 
57 

63 

53 

63 
34 

65 
34 

81 
38 

74 
49 

76 
40 

79 
56 

81 
41 

83 
39 

65 
36 

63 
53 

60 
52 

72 
52 

67 
41 

73 
36 

li 
39 

83 
37 

62 
41 

74 
44 

63 
55 

66 
54 

72 
36 

67 
44 

72 
47 

78 
40 

60 

40 

79 
41 

63 
41 

75.7 
44.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

76 
<>6 

76 
39 

63 
33 

61 
34 

66 
34 

70 
35 

72 
36 

67 
42 

58 
37 

58 
38 

62 
37 

63 

41 

61 
36 

55 
37 

55 

41 

45 
41 

48 
36 

50 
34 

53 
32 

56 
32 

66 
37 

70 
41 

65 

42 

61 
42 

58 
38 

59 
38 

59 
40 

57 
36 

56 
36 

60 
37 

63 
40 

61.1 
37.6 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

69 
33 

6! 
35 

55 

28 

59 
26 

64 

20 

70 
22 

69 
27 

66 
40 

50 
30 

50 
32 

56 
2B 

55 
30 

50 
23 

50 
28 

51 
29 

45 

20 

46 
32 

51 
35 

60 
24 

69 
28 

73 
29 

74 
26 

73 
30 

60 
39 

63 
28 

63 
28 

59 
43 

52 

33 

61 
24 

65 
26 

66 
25 

60,0 
29,1 

UKIAH 

MAX 
MIN 

8<> 

50 

70 
53 

76 
42 

79 
38 

62 
37 

82 
38 

76 
42 

72 
54 

70 
44 

74 
52 

62 
38 

78 
37 

69 
39 

60 
48 

59 
51 

64 

50 

60 
46 

66 
36 

76 
36 

87 
41 

86 
41 

74 
49 

64 
53 

64 

50 

75 
46 

65 

45 

67 
50 

71 
45 

82 
42 

63 
45 

83 
45 

73,7 
44.7 

KEAVERVILLE  RANCER  STA 

MAX 
MIN 

78 

79 
35 

79 
2B 

66 
25 

72 
24 

75 
26 

76 
35 

75 
38 

57 
30 

62 
40 

69 
30 

69 
27 

67 
25 

60 
35 

62 
28 

47 
30 

49 
34 

50 
32 

56 
28 

65 

32 

76 
35 

61 
32 

77 
39 

65 

40 

58 
26 

64 
32 

60 
37 

60 
32 

66 
29 

70 
36 

70 
37 

66.5 
32.2 

HEED  fIRE  DEPARTHENT 

MAX 

HILLITS  1  NE 

MAX 

MIN 

76 

68 
47 

74 
34 

74 
28 

78 
28 

76 
29 

75 
35 

73 
48 

65 
42 

72 
47 

76 
30 

75 

30 

70 
29 

61 
41 

54 
50 

60 
47 

55 
42 

62 
36 

71 
38 

83 
37 

62 
38 

76 
39 

76 
50 

60 
46 

72 
42 

71 
41 

61 
50 

67 
38 

77 
37 

79 
41 

82 
42 

71,1 
39.4 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MAX 

Mm 

79 
',1 

86 
45 

72 
39 

75 
32 

78 
31 

82 
31 

80 
35 

80 
45 

60 
45 

60 
46 

73 
33 

72 
33 

76 
32 

63 
33 

69 
35 

69 

46 

55 

43 

66 

46 

63 
41 

63 
41 

72 
38 

77 
43 

76 
44 

67 
40 

67 
44 

69 

43 

57 
53 

56 

43 

65 

41 

68 
43 

66 
47 

70.0 
40.5 

YREKA 

•          •  • 

MAX 

Mm 

73 
<i2 

75 

40 

60 
35 

62 
31 

66 
26 

71 
31 

74 
32 

75 
42 

61 
36 

50 
37 

57 
32 

62 
33 

60 
32 

58 
33 

58 
34 

49 

40 

50 
35 

61 
35 

55 
26 

61 
31 

72 
34 

73 
37 

74 
37 

64 
37 

61 
32 

60 
33 

67 
38 

59 

34 

60 
33 

64 
34 

66 
34 

62.9 
34.5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

76 
35 

67 
30 

54 
22 

61 
19 

65 
24 

70 
27 

69 

30 

64 
38 

54 
28 

55 

29 

56 
26 

51 
22 

54 
29 

50 
28 

47 
29 

49 
32 

47 
27 

36 
21 

00 
26 

68 
28 

75 
26 

73 
32 

70 
31 

57 
35 

66 
26 

63 
30 

53 

34 

57 
25 

64 
23 

66 
26 

69 
26 

60,3 
26,0 

ALTURAS  ranger  STATION 

MAX 

Mm 

73 
32 

74 
31 

52 

30 

75 
17 

59 
18 

63 
19 

70 
23 

70 
28 

54 
36 

52 
34 

48 
27 

52 
25 

49 

30 

49 
28 

50 
28 

42 
33 

38 
34 

45 
33 

53 
20 

65 
25 

66 
27 

73 
27 

72 
28 

62 
30 

65 
27 

64 
22 

61 
29 

52 
25 

53 
21 

62 
23 

64 

23 

58.3 
26.9 

AUBURN 

MAX 

Mm 

87 
60 

87 
52 

7! 
46 

73 
48 

70 
48 

77 
46 

80 
50 

78 
50 

69 
48 

73 
48 

74 
44 

75 
45 

70 
41 

66 

42 

59 
49 

56 
49 

65 
48 

67 
38 

65 
40 

68 
41 

79 
44 

78 
47 

74 
46 

64 
46 

64 
45 

70 
45 

68 
47 

66 
46 

70 
45 

72 
45 

77 
46 

71.5 
46.5 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

8B 
58 

89 
54 

79 
54 

72 
60 

77 
46 

78 
45 

80 
45 

78 
48 

73 
49 

77 
49 

7! 
58 

73 
57 

76 
46 

61 
52 

61 
51 

61 
51 

68 
47 

67 
44 

67 
44 

72 
46 

81 
47 

85 
51 

74 
51 

61 
56 

67 
45 

71 
45 

67 
50 

69 
47 

76 
49 

80 
50 

82 
50 

73.7 
49.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
<,» 

60 
41 

51 
37 

59 
37 

61 
40 

64 
45 

66 
48 

51 
39 

56 
39 

56 
36 

56 
36 

53 
38 

46 
35 

39 
32 

46 
38 

4! 

34 

41 

32 

46 
31 

58 
33 

65 
41 

70 
47 

64 
47 

68 
42 

54 
40 

60 
42 

58 
44 

53 
41 

59 
40 

67 

43 

68 
47 

68 
51 

57.2 
40.2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

73 
48 

61 
41 

55 

36 

58 
36 

62 
38 

64 
39 

67 
38 

58 
41 

55 
36 

53 

40 

52 
36 

55 
32 

50 
30 

40 
31 

46 
34 

46 
39 

42 
31 

46 
31 

50 
33 

59 

40 

66 
46 

66 
46 

59 
40 

69 
34 

62 
38 

60 
39 

68 
36 

59 
36 

66 
43 

68 
42 

67 
46 

57.5 
38.0 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

Mm 

87 
".5 

85 

57 

78 
57 

73 
51 

75 
41 

78 
45 

60 
44 

81 
51 

72 
42 

75 
52 

74 
54 

74 
44 

74 
45 

68 
48 

65 

52 

59 
47 

69 
50 

68 
47 

67 
42 

69 
41 

72 
41 

78 
46 

69 

40 

66 

52 

66 
46 

70 
46 

67 
44 

67 
62 

74 
44 

74 
45 

75 
44 

72.5 
47.0 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

89 
51 

91 
48 

78 
57 

73 
53 

80 
37 

80 
35 

63 
38 

79 
42 

80 
53 

75 
39 

74 
52 

76 
38 

58 
51 

63 

50 

69 
42 

67 
37 

66 
46 

72 
39 

63 
43 

87 
43 

75 
45 

65 
52 

70 
40 

74 
44 

71 
44 

72 
42 

77 
43 

61 
40 

79 
40 

75.4 
44.3 

BURNEY 

MAX 

Mm 

78 
33 

78 
34 

63 
26 

59 
19 

70 
18 

70 
19 

73 
22 

71 
27 

57 
29 

60 
31 

56 

32 

61 
19 

62 
21 

57 
26 

49 
33 

43 
37 

44 
31 

54 
32 

52 
21 

62 
22 

71 
27 

78 
28 

76 
28 

60 
33 

60 
26 

64 
27 

65 

32 

57 
26 

63 
24 

68 
25 

70 
26 

62.9 
26.9 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

78 
37 

68 
37 

66 
36 

62 
25 

63 

23 

65 
25 

67 
29 

64 
38 

60 
31 

57 
41 

55 

31 

56 
23 

64 
24 

46 
31 

45 

28 

46 
37 

46 
26 

54 
24 

65 

27 

69 
31 

65 
37 

60 
33 

58 
26 

60 
28 

57 
31 

57 
29 

60 
26 

60 
26 

60 
24 

5^.5 
29.9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

91 
50 

90 
45 

78 
36 

77 
37 

80 
38 

62 
39 

84 

41 

77 
49 

76 
48 

75 
48 

76 
48 

90 
49 

79 
37 

69 
48 

54 
45 

6! 
49 

66 
39 

70 
35 

7  3 
34 

84 
38 

92 
44 

92 
41 

75 
40 

66 
51 

76 
43 

74 
39 

70 
37 

75 
36 

62 
39 

79 
37 

64 
41 

77.2 
42.0 

CHESTER 

MAX 

Mm 

78 
34 

72 
34 

55 
27 

63 
25 

65 
20 

71 
23 

66 
27 

66 
36 

60 
32 

56 

42 

58 
28 

60 
30 

58 
25 

47 
29 

43 
32 

48 
36 

49 
29 

44 
26 

62 
23 

67 
26 

71 
31 

72 
.  29 

67 
29 

59 
34 

60 
28 

63 
25 

58 
31 

62 
26 

65 
23 

68 
26 

68 
26 

61.3 
26.8 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

89 
51 

87 
57 

77 
40 

76 
36 

80 
40 

61 
37 

76 
44 

72 
55 

76 
43 

76 
55 

76 
44 

76 
41 

72 
43 

65 
54 

56 
51 

67 
54 

65 
45 

66 
38 

71 
36 

60 
43 

86 
47 

85 
47 

73 
47 

67 
54 

71 
42 

70 
47 

68 
46 

73 
40 

79 
36 

78 
48 

80 
43 

74.8 
46.5 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

88 
53 

89 
51 

79 
51 

75 
46 

77 
38 

79 
38 

82 
40 

61 
42 

77 
45 

76 
45 

75 
54 

76 
42 

74 
41 

69 
47 

64 

52 

68 
51 

70 
46 

67 
41 

69 
39 

69 
40 

77 
39 

78 
43 

72 
48 

67 

50 

68 
42 

72 
43 

68 
48 

71 
45 

74 
45 

73 
42 

75 
43 

74.2 
44.8 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

87 
*9 

89 
44 

74 
46 

70 
50 

77 

30 

78 
29 

82 
33 

76 
35 

69 
41 

73 
46 

75 
52 

73 
37 

75 
29 

63 
32 

53 
46 

53 
42 

65 
39 

82 
38 

86 
39 

81 
39 

62 
50 

61 
52 

72 
35 

71 
45 

66 
38 

71 
35 

79 
36 

62 
38 

73.0 
40.3 

COLFAX 

MAX 

Mm 

a<< 

56 

82 
51 

67 

50 

76 
42 

76 
50 

69 

60 

68 
46 

69 

50 

72 
39 

60 
44 

53 
45 

59 

50 

57 
43 

36 

76 

79 
50 

79 
45 

71 
49 

64 
46 

70 
42 

67 
42 

72 
44 

74 
45 

76 
47 

70,5 
46.3 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

90 
55 

88 
51 

7! 
5S 

76 
43 

79 
39 

80 
38 

78 
41 

75 
55 

75 
48 

7! 
54 

74 
53 

75 
49 

71 
36 

63 
50 

57 
51 

71 
54 

67 
42 

68 
46 

71 
39 

83 
44 

66 
45 

80 
47 

70 
46 

69 
52 

70 
41 

70 
44 

65 
43 

73 
42 

79 
49 

77 
42 

78 
42 

74.5 
46.3 

DAVIS  Z  WSM 

MAX 

Mm 

89 
54 

89 
53 

76 
54 

74 
49 

77 
40 

81 
41 

62 
42 

82 
53 

75 
50 

77 
57 

74 
55 

74 
54 

76 
43 

67 
54 

64 

53 

58 
52 

70 
44 

68 
43 

67 
42 

70 
43 

82 
44 

62 
45 

72 
44 

67 
57 

69 
42 

72 
45 

69 
44 

71 
46 

74 
55 

76 
42 

76 
43 

74.3 
47.8 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

77 

76 
40 

66 
32 

67 
32 

69 
34 

68 
38 

58 
36 

61 
38 

63 

32 

48 

32 

51 
38 

51 
46 

46 
38 

50 
32 

73 
32 

61 
35 

60 
36 

62 
32 

55 
34 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

83 
<.9 

78 
48 

69 
38 

73 
38 

70 
41 

72 
40 

72 
41 

67 
44 

65 

40 

68 
47 

68 
34 

67 
43 

66 
37 

58 
36 

59 
40 

56 
46 

55 

35 

60 
34 

65 
35 

76 
40 

62 
46 

82 
43 

67 
42 

59 
47 

65 
36 

65 
39 

60 
40 

66 
44 

74 
37 

73 
40 

76 
48 

68.3 
41.0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

88 
55 

88 
54 

67 
48 

87 
46 

80 
46 

75 
52 

71 
45 

73 
47 

73 
47 

73 
43 

54 

47 

61 
51 

61 
44 

38 

80 

80 
46 

79 
46 

71 
51 

72 
45 

70 
40 

63 
43 

65 
40 

77 
43 

78 
44 

74.2 
46.1 

OOWNIEVILLE  ranger  STA 

MAX 

Mm 

BO 
43 

80 
42 

69 
40 

62 
36 

70 
30 

70 
30 

72 
32 

70 
36 

57 
39 

59 
41 

65 
45 

65 
33 

63 

30 

56 
31 

46 
41 

54 
43 

52 
38 

57 
33 

54 

30 

64 

30 

70 
34 

72 
37 

75 
38 

64 
39 

62 
32 

65 
32 

65 
35 

61 
34 

66 
32 

68 

33 

69 
37 

64.6 
35.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
52 

89 
44 

73 
47 

69 
44 

73 
37 

77 
39 

77 
42 

76 
46 

71 
45 

72 
46 

71 
50 

69 
47 

72 
35 

63 
42 

54 
48 

53 
47 

65 

42 

62 
37 

02 
34 

72 
38 

80 
42 

65 
45 

76 
45 

66 
46 

65 

38 

71 
42 

68 
43 

66 

40 

72 
41 

80 
42 

78 
42 

71.4 
43.0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

89 
47 

54 

80 
59 

78 
61 

77 
42 

79 
46 

82 
45 

62 
51 

76 
49 

78 
54 

77 
56 

75 
46 

77 
46 

66 
55 

65 
51 

61 
52 

68 
41 

70 
45 

70 
45 

72 
42 

62 
46 

61 
48 

73 
50 

6! 

56 

67 
44 

72 
48 

67 
43 

73 
48 

76 
47 

79 
45 

77 
41 

74.5 
48. 6 

FOLSDM  DAM 

MAX 

Mm 

90 
56 

89 
54 

76 
54 

76 
54 

78 
54 

60 
53 

83 
56 

62 
55 

75 
51 

75 

52 

75 
54 

76 
43 

72 
44 

69 
47 

63 
51 

59 
51 

70 
48 

66 
43 

07 
43 

70 
48 

60 
49 

77 
52 

75 

51 

66 

62 

68 
46 

71 
48 

70 
48 

67 
49 

73 
43 

74 
49 

77 
53 

73.9 
50.1 

S«*  B«l*r«Qc«  Not«t  Following  SuUod  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  OCTOBEB  1969 


Station 

Day  of  Month 

■age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

< 

CEORCETOwN  B4NGER  ST4 

MAX 

Mm 

83 
55 

63 
48 

71 
47 

65 
43 

70 
41 

72 
41 

74 
50 

77 
49 

57 
41 

66 
44 

67 
41 

67 
39 

65 
32 

59 
39 

49 
42 

52 
44 

63 
33 

73 
32 

79 
46 

69 
48 

64 

45 

66 
43 

62 
39 

66 
43 

70 
47 

71 
51 

67.8 
43.2 

GRASS   VALLEY   NO  2 

MAX 
MIN 

84 
50 

8S 

46 

74 
45 

67 
35 

72 
37 

74 
39 

77 
39 

76 
41 

59 
42 

66 
43 

70 
36 

73 
37 

65 
35 

56 
27 

50 
45 

53 
44 

55 
44 

54 
34 

60 
33 

66 

34 

60 
40 

62 
42 

70 
42 

66 

42 

61 
38 

72 
38 

67 
41 

63 
39 

69 
37 

15 
39 

75 
41 

68  .  4 
39.5 

hAT  CREEk  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

81 

82 
33 

63 
26 

64 

21 

70 
19 

71 
20 

75 
26 

71 
37 

60 
30 

62 
38 

57 
24 

62 
21 

61 
25 

60 
30 

50 
33 

44 
37 

50 
29 

54 
32 

61 
23 

70 
26 

73 
30 

79 
29 

77 
30 

65 
33 

62 
27 

66 
29 

65 
36 

59 

26 

03 
24 

69 
26 

70 
26 

65.0 
28.4 

JESS  VALlEV 

MAX 
MIN 

67 
33 

64 
26 

50 
26 

56 
19 

61 
26 

68 
23 

73 
31 

62 

35 

57 
32 

48 

30 

53 
22 

51 
20 

52 
26 

49 
26 

43 

27 

43 
33 

39 

30 

42 
28 

53 
iO 

65 
26 

71 
31 

71 
31 

67 
31 

57 
3! 

63 
24 

63 
32 

56 
36 

50 
26 

59 
22 

63 
24 

65 
25 

57.5 
27.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

87 
47 

79 
39 

70 
46 

72 
39 

73 
34 

75 
35 

74 
39 

76 
52 

72 
40 

71 

46 

72 
40 

72 
34 

69 
35 

61 
43 

53 
46 

62 

46 

60 
40 

62 

35 

67 
J3 

78 
37 

63 
49 

63 
42 

77 
47 

65 

50 

65 
36 

70 
43 

67 
44 

72 
38 

73 
36 

74 
41 

77 
40 

71.3 
41.2 

LAKESHORE 

MAX 

Mm 

86 
54 

72 
48 

71 
43 

77 
41 

80 
39 

79 
37 

74 
41 

65 
46 

66 
40 

69 

52 

73 
41 

73 
44 

63 
42 

60 
45 

52 
48 

54 
46 

61 
40 

62 

36 

72 
36 

83 
42 

88 
50 

72 
43 

66 
66 

62 
55 

73 
44 

66 
39 

61 
43 

73 
36 

82 
43 

83 
52 

84 
54 

71.0 
44.5 

LAKE  SPAULOINC 

MAX 
MIN 

75 
40 

77 
35 

56 
36 

60 
35 

64 
34 

66 
31 

69 
33 

61 
37 

58 
32 

58 
38 

56 
35 

56 
35 

50 
26 

45 
32 

46 
35 

46 
40 

43 
32 

43 
25 

55 
26 

63 

30 

69 
35 

66 
41 

61 
33 

57 
32 

63 
29 

62 
30 

55 
30 

60 
27 

68 
35 

67 
31 

7  1 
45 

59.5 
33.4 

LAKE   SPAULOINC  DAN 

MAX 
MIN 

44 

39 

33 

34 

36 

36 

38 

38 

34 

38 

47 

34 

31 

30 

34 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
39 

72 
33 

50 
29 

47 
29 

55 
27 

59 
26 

63 
31 

61 
36 

46 
32 

52 
31 

51 
27 

51 
27 

52 
27 

49 
28 

41 
30 

44 
29 

42 
28 

41 
28 

35 
29 

52 
32 

62 
35 

67 
37 

68 

32 

59 
34 

46 
24 

60 
26 

57 
33 

47 

28 

52 
33 

58 
33 

62 
36 

53.9 
30.6 

NARYSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
56 

93 
57 

79 
52 

77 
45 

80 
44 

83 
44 

83 
44 

79 
56 

76 
50 

79 
54 

76 
49 

76 
45 

76 
43 

71 
51 

60 
50 

58 

49 

72 
44 

70 
42 

70 
41 

74 
42 

63 
46 

85 
48 

76 
48 

69 
53 

70 
43 

74 
47 

72 
47 

70 
45 

75 
46 

78 
45 

76 
43 

75.8 
47.4 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

75 
38 

77 
30 

60 
26 

61 
25 

70 
25 

73 
27 

72 
30 

67 
33 

53 
31 

55 
34 

56 
26 

62 
24 

67 
26 

55 
32 

55 
36 

43 
40 

48 
37 

55 
30 

60 
26 

66 
33 

75 
35 

80 
35 

76 
33 

62 
35 

55 
35 

66 
29 

62 
33 

56 
27 

65 
28 

70 
34 

72 
35 

63.6 
31.2 

MINERAL 

MAX 
MIN 

72 
37 

74 
30 

61 
32 

53 
27 

58 
26 

63 
26 

65 
31 

65 
39 

57 
31 

55 
34 

57 
32 

56 
30 

56 
21 

49 
28 

42 
34 

45 
35 

44 

31 

43 
27 

46 
25 

57 
26 

66 
37 

69 
37 

68 
32 

61 
33 

55 
26 

60 
26 

61 
33 

52 
27 

56 
26 

64 

30 

65 
35 

57.9 
30.6 

MDNTICELLQ  OAM 

MAX 

Mm 

88 
56 

89 
53 

79 
52 

72 
54 

79 
43 

78 
41 

80 
42 

79 
45 

72 
47 

77 
47 

74 
56 

74 
50 

75 
47 

61 
53 

60 
50 

60 
h9 

66 
46 

67 
44 

65 
43 

73 
45 

63 
46 

85 
48 

73 
48 

62 
55 

67 
46 

73 
49 

69 
49 

72 
48 

75 
47 

80 
47 

60 
46 

73.8 
48.1 

MOUNT  Shasta  us  city 

MAX 

Mm 

73 
47 

56 

41 

57 
32 

63 
26 

68 
27 

69 
32 

65 
35 

50 
33 

54 
31 

52 
34 

57 
31 

59 
27 

53 
29 

52 
33 

43 
39 

47 
39 

50 
36 

49 

36 

59 
33 

67 

40 

73 
37 

75 
38 

59 
38 

56 
37 

63 
31 

61 
34 

53 
38 

58 
33 

61 
31 

63 
37 

66 
36 

59.  1 
34.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

78 
43 

78 
43 

YO 
41 

62 
29 

66 
29 

69 
30 

71 
32 

71 
34 

58 
38 

64 

40 

65 
32 

66 

30 

63 

30 

56 
30 

49 
44 

53 

45 

56 
43 

53 
31 

55 
29 

58 
30 

73 
33 

78 
37 

66 
37 

63 
38 

60 
34 

63 
34 

63 

36 

61 
34 

61 
30 

67 
31 

67 
35 

64.0 
34.9 

DRLAND 

MAX 

Mm 

90 
57 

91 
55 

76 
54 

74 
54 

78 
42 

81 
41 

82 
42 

7  8 
43 

?4 
53 

76 
49 

75 
53 

75 
56 

76 
39 

68 
44 

58 
49 

55 

51 

69 
42 

67 

67 
45 

75 
46 

84 
48 

88 
46 

76 
47 

63 

51 

70 
44 

78 
45 

70 
45 

65 
43 

75 
51 

81 
43 

80 
62 

74.7 
47.  5 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

90 
57 

90 
56 

78 
53 

77 
47 

78 
45 

80 
46 

82 
48 

78 
59 

72 
52 

77 
56 

77 
49 

76 
45 

75 
45 

68 

55 

58 
53 

62 
53 

68 
49 

66 
43 

71 
43 

78 
46 

85 
49 

89 
51 

75 
49 

68 
58 

68 
45 

73 
51 

70 
48 

67 
44 

74 
46 

77 
46 

76 
46 

75.0 
49.5 

PARADISE 

MAX 

Mm 

83 
59 

83 
52 

72 
49 

70 
48 

70 
49 

72 
50 

75 
53 

73 
50 

63 
47 

69 
50 

71 
49 

72 
52 

66 
46 

57 
49 

51 

47 

53 
47 

59 
42 

58 
40 

63 
42 

66 
44 

80 
47 

65 
51 

71 
48 

64 
49 

60 
43 

66 
45 

67 
47 

62 
46 

69 
42 

76 
48 

73 
47 

66.4 
47.7 

PLACERVILLE 

MAX 

Mm 

83 
50 

82 
46 

71 
41 

67 
35 

71 
37 

77 
38 

75 
40 

77 
44 

62 
42 

67 
44 

68 
36 

71 
35 

67 
36 

62 
36 

57 
48 

55 

48 

58 
44 

59 
34 

55 
34 

61 
35 

73 
36 

72 
40 

70 
40 

61 
41 

63 
38 

67 
39 

65 
40 

64 
39 

65 
35 

67 
39 

70 
41 

67.2 
39.8 

PLACtRVILLE  IFC 

MAX 

Mm 

83 
60 

81 
51 

66 
47 

69 
46 

73 
48 

76 
51 

77 
52 

73 
52 

65 
46 

66 

50 

70 

43 

67 
45 

62 
42 

59 
44 

53 
41 

56 
51 

55 
41 

54 
38 

59 
40 

71 
41 

74 
45 

71 
51 

68 
50 

62 
47 

61 
45 

65 
49 

63 
48 

64 
45 

68 
49 

71 
50 

74 
56 

67.0 
47.2 

PLATINA 

MAX 

Mm 

86 
56 

82 
49 

65 
35 

68 
43 

71 
48 

74 
30 

76 
35 

74 
34 

66 
41 

67 
36 

66 
35 

71 
26 

68 
27 

65 
56 

65 

44 

52 

39 

56 
36 

58 
39 

tl 
41 

7  9 
32 

84 
41 

92 
39 

60 
39 

69 

3t> 

68 
35 

69 
36 

69 
39 

65 
43 

76 
40 

76 
41 

81 
38 

70.8 
39.1 

PORTDLA 

MAX 

Mm 

79 
33 

77 
38 

72 
3! 

68 
22 

64 

17 

69 
18 

71 
19 

65 
22 

71 
19 

60 
35 

56 
33 

58 
18 

58 
25 

51 
33 

44 

31 

49 

40 

45 
33 

46 
33 

56 
22 

61 
25 

62 
24 

68 
28 

71 
28 

62 
28 

63 
23 

64 
25 

61 
26 

60 
24 

63 
22 

66 

23 

65 

25 

62.2 
26.7 

QUINCY 

MAX 

Mm 

S5 
36 

U7 
37 

75 
32 

64 

22 

73 
19 

74 
20 

78 
25 

69 

35 

06 

32 

67 
39 

70 
30 

67 
21 

67 
22 

60 
36 

51 
36 

53 

40 

55 
31 

54 
34 

57 
26 

65 
25 

74 
30 

77 
28 

77 
36 

70 
35 

68 

30 

66 
29 

66 
32 

64 
32 

66 
23 

69 
24 

72 
25 

66.0 
29.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
60 

76 
59 

74 
52 

77 
48 

80 
45 

80 
45 

74 
43 

72 
57 

75 

52 

74 
56 

77 
54 

76 
49 

66 
41 

60 
47 

55 
51 

63 

51 

64 
44 

66 
46 

75 

44 

64 
49 

90 
51 

74 
49 

65 
48 

67 
51 

72 
47 

69 
47 

64 
48 

73 
44 

61 
49 

82 
46 

85 
53 

73.6 
49.2 

REDDING  FIRt  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
57 

89 
56 

79 
49 

78 
52 

81 
49 

61 
51 

80 
51 

75 
54 

73 
50 

74 
58 

75 
54 

74 
57 

72 
48 

64 

50 

59 
51 

58 
51 

64 
48 

66 
44 

77 
47 

66 
55 

91 
62 

89 
49 

74 
50 

66 
56 

74 
50 

72 
49 

68 
51 

74 
46 

81 
55 

84 
57 

87 
69 

76.1 
52.1 

rdcklin 

MAX 

Mm 

88 
51 

92 
50 

78 
52 

80 
45 

79 
44 

81 
43 

82 
42 

81 

46 

76 
43 

75 
47 

76 
46 

76 
36 

76 
40 

72 
44 

63 
52 

60 
51 

71 
44 

67 
38 

69 
39 

68 
38 

82 
42 

79 
48 

76 
48 

67 
50 

66 
39 

72 
45 

71 
45 

71 
39 

74 
^6 

75 
42 

76 
43 

74.9 
44.2 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
54 

80 
51 

76 
57 

77 
48 

60 
42 

62 
45 

61 
46 

76 
49 

75 

49 

76 
56 

77 
54 

75 
42 

69 
45 

63 
54 

59 
53 

71 
53 

67 
46 

70 
44 

09 
38 

79 
42 

79 
44 

73 
48 

67 

50 

68 
50 

72 
44 

70 
47 

70 
50 

75 
44 

75 
46 

75 
45 

79 
46 

74,0 
47.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

90 
58 

76 
58 

74 
56 

76 
45 

61 
47 

82 
46 

79 
48 

76 
56 

76 
51 

74 
57 

74 
53 

76 
50 

68 
50 

64 
54 

58 
53 

69 
57 

67 

50 

66 
44 

70 
44 

80 
46 

81 
50 

74 
54 

68 
53 

68 
58 

73 
43 

70 
53 

72 
52 

73 
48 

76 
50 

77 
50 

81 
62 

74.0 
51.2 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

85 
60 

86 
56 

69 
51 

70 
52 

72 
53 

74 
51 

77 
52 

72 
52 

68 
49 

66 
49 

68 
54 

70 
54 

69 
53 

62 
49 

62 
49 

51 
48 

54 
47 

56 
46 

61 
47 

68 
47 

79 
66 

82 
55 

73 
52 

65 
53 

62 
51 

56 
49 

65 
51 

64 
47 

62 
46 

74 
56 

76 
61 

68,5 
51.6 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

78 
41 

81 
41 

70 
37 

57 
32 

65 
34 

69 
35 

72 
36 

76 
48 

70 
35 

62 

40 

63 
36 

59 
33 

62 
27 

56 
31 

42 
34 

51 
39 

48 

34 

49 
32 

47 
28 

OO 
33 

67 
43 

73 
44 

72 
35 

66 

30 

63 
30 

68 
32 

67 
30 

60 
31 

67 
36 

73 
40 

73 
42 

64.1 
35  .5 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

MAX 

Mm 

75 
35 

80 
37 

65 
29 

54 
24 

69 
19 

63 
21 

71 
26 

73 
38 

56 
31 

62 
38 

57 
26 

57 
21 

58 
24 

54 
35 

45 
34 

72 
36 

49 
32 

49 

33 

44 

24 

56 
25 

65 

31 

73 
30 

70 
30 

65 
27 

66 
24 

59 
26 

63 
22 

62 
24 

64 
28 

61.6 
28.6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

70 
35 

58 
30 

43 
28 

52 
25 

59 
28 

63 
32 

65 
34 

46 

30 

51 
36 

52 
27 

46 
28 

50 
26 

44 
29 

34 
29 

40 
29 

3! 
27 

37 
25 

36 
23 

43 
29 

50 
29 

58 
33 

64 
30 

54 
32 

50 
27 

56 
26 

54 
28 

46 
27 

53 
28 

59 
28 

60 
32 

58 
34 

51.3 
29.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

91 
53 

84 
44 

74 
55 

75 
45 

79 
39 

60 
39 

77 
45 

73 
55 

75 
46 

74 
47 

72 
53 

72 
36 

72 
37 

64 

47 

55 
49 

64 

50 

63 
41 

65 
38 

74 
35 

63 
40 

67 
48 

87 
45 

73 
45 

67 
52 

71 
40 

72 
45 

67 
44 

73 
41 

80 
40 

81 
44 

85 
44 

74,5 
44.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

78 
45 

69 
41 

60 
40 

65 
36 

67 
34 

70 
34 

70 
36 

57 
42 

62 
34 

65 
4J 

63 
36 

60 
37 

52 
30 

45 
38 

46 
39 

49 
45 

50 
39 

53 
30 

63 
31 

70 
37 

76 
46 

66 
42 

62 
38 

56 
44 

65 
32 

63 
36 

56 
37 

63 
34 

70 
40 

70 
37 

75 
46 

62.5 
38.1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

85 
58 

90 
55 

69 
50 

69 
50 

76 
52 

81 
51 

80 
52 

73 
51 

67 
49 

66 
49 

66 
51 

71 
54 

69 
49 

65 
47 

59 
47 

53 
48 

54 
44 

64 
46 

ol 
44 

71 
44 

64 
59 

84 

52 

75 
50 

68 

50 

63 
51 

75 
49 

73 
48 

64 
47 

72 
54 

76 
61 

77 
60 

71.1 
50.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

Mm 

62 
38 

61 
29 

48 
26 

37 
26 

50 
24 

54 
26 

57 
30 

56 
42 

48 
29 

51 
36 

51 
23 

43 
23 

40 
32 

39 
26 

40 
29 

39 
26 

34 
24 

32 
18 

31 

20 

46 

28 

52 
38 

58 
38 

56 
30 

51 
37 

49 
29 

53 
26 

47 
33 

50 
27 

57 
29 

57 
29 

66 

33 

48.5 
29.2 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

90 
53 

85 
49 

82 
54 

79 
60 

78 
37 

81 
37 

80 
41 

79 
41 

80 
44 

76 
51 

75 
51 

76 
46 

73 
49 

64 

52 

62 
52 

69 

55 

68 
46 

69 
40 

69 
40 

62 
40 

62 
39 

77 
40 

66 
49 

59 
51 

73 
43 

70 
43 

73 
43 

76 
46 

79 
49 

76 
42 

79 
45 

75.4 
46,1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

83 
53 

60 
47 

68 
43 

70 
40 

75 
45 

75 
46 

76 
49 

66 
48 

66 
43 

68 
52 

71 
45 

71 
40 

67 
41 

55 
44 

51 
43 

52 
47 

56 

38 

58 
37 

70 
42 

77 
46 

85 

48 

84 
48 

70 
45 

60 
47 

66 
40 

66 
44 

61 
45 

67 
40 

76 
45 

76 
46 

80 
52 

69.2 
44.9 

WHISKEVTOWN  RES 

MAX 

Mm 

86 
59 

86 
52 

71 
45 

69 
46 

74 
45 

77 
45 

77 
46 

72 
50 

67 

50 

67 

50 

70 
50 

72 
51 

71 
43 

62 
45 

60 
46 

50 
47 

55 
42 

60 
43 

62 
42 

73 
43 

80 
52 

87 
46 

71 
48 

63 
48 

63 
40 

71 
46 

66 
46 

60 
45 

71 
48 

70 
53 

82 
80 

69.6 
47.3 

See  Refereace  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIF0RNI4 

DCTOBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

« 
li 

1 

2  1 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2e 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Ave 

UIILIAHS 

MAX 

Mm 

BB 
54 

92 
53 

77 
55 

74 
47 

76 
41 

79 
45 

82 
45 

79 
46 

74 

50 

77 
50 

76 
50 

74 
49 

74 
42 

68 
43 

58 
52 

57 
51 

70 
45 

67 
42 

67 

42 

72 
43 

63 
46 

72 
46 

76 
46 

69 

52 

70 
44 

71 
46 

70 
44 

69 
45 

75 
45 

61 
44 

76 
45 

46.6 

WILLOMS 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 
5J 

77 
56 

75 
53 

77 
41 

79 
41 

82 
42 

76 
52 

76 
50 

77 
50 

76 
55 

76 
57 

76 
39 

61 
42 

57 
51 

59 

52 

69 
43 

66 
44 

67 
43 

74 
44 

65 
49 

66 
46 

74 
48 

62 
50 

68 
44 

73 
46 

70 
46 

65 
45 

76 

50 

79 
44 

60 
52 

74.  1 
48.0 

HIILOHS  USSR 

MAX 

MIN 

90 
60 

90 
50 

76 
56 

75 
43 

76 
41 

61 
49 

80 
42 

76 
54 

76 
51 

76 
54 

74 

74 
49 

75 

37 

66 

56 

70 

71 
4  1 

68 
42 

72 

65 

88 

68 

74 

72 

72 

68 

72 

75 

66 

79 

64 

76.4 
46.3 

WINTERS 

MAX 

MIN 

90 
56 

92 
5* 

81 
52 

76 
56 

78 
43 

60 
41 

83 
44 

80 
53 

77 
48 

80 
53 

78 
55 

76 
56 

77 
44 

66 
52 

63 
52 

58 
51 

71 
49 

68 
47 

67 
43 

72 
41 

83 
45 

65 
47 

74 
47 

68 
48 

70 
45 

74 
44 

70 
46 

73 
48 

77 
56 

60 
44 

78 
45 

46'.7 

WOODLAND  1  MNH 

•          *  * 

MAX 
MIN 

69 
56 

91 
53 

79 
56 

75 
50 

76 
43 

79 
42 

62 
43 

78 
51 

76 
50 

77 
56 

75 
53 

76 
55 

76 
44 

72 
52 

61 
52 

57 
52 

71 
45 

66 

46 

68 
44 

71 
46 

63 
45 

79 
46 

73 
46 

67 
49 

69 
44 

72 
47 

71 
46 

69 
46 

74 
55 

75 
44 

77 
43 

74.3 
46.4 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 

Mm 

75 
29 

79 
31 

64 

26 

49 
18 

56 
12 

62 
12 

72 
15 

75 
27 

60 
20 

60 
30 

56 
28 

52 
14 

57 
15 

55 
6 

40 
30 

46 

31 

49 

28 

44 

26 

40 

20 

52 
20 

66 
20 

64 
22 

70 
28 

69 
27 

60 
23 

63 
23 

65 
25 

56 
21 

56 
16 

63 
19 

62 

21 

22.2 

BODIE 

MAX 

Mm 

73 
25 

59 
39 

43 

23 

48 
4 

56 
3 

66 
5 

60 
4 

63 
27 

61 
24 

54 
32 

44 

14 

48 

12 

49 
15 

36 

12 

41 

29 

47 

34 

36 
16 

30 
21 

47 
4 

45 
22 

51 
26 

59 
32 

57 
35 

58 
18 

58 
14 

66 
14 

56 
15 

51 
32 

67 

10 

60 
13 

59 
13 

19.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

79 
25 

72 
43 

57 
32 

53 
12 

60 
7 

66 
9 

74 
11 

65 
16 

61 
14 

68 
12 

62 
11 

57 
6 

56 
11 

45 
26 

47 
32 

55 
39 

46 
28 

47 
21 

50 
17 

55 
11 

61 
13 

67 
16 

62 
17 

66 
16 

65 
13 

61 
14 

65 
16 

60 
15 

59 
12 

60 
9 

61 
6 

CEDARVlLLE 

MAX 

Mm 

72 
38 

75 
35 

30 

51 
23 

55 

62 
25 

68 
30 

66 
35 

55 
36 

54 
33 

51 
28 

52 
26 

35 
26 

44 

27 

42 
31 

49 

34 

45 
33 

47 
^4 

56 
30 

64 

34 

77 
33 

70 
34 

66 
39 

59 

27 

69 
28 

59 
34 

52 
36 

54 
31 

60 
29 

62 

30 

3l!o 

CONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

Mm 

73 
22 

75 
34 

63 
27 

46 
21 

53 
19 

59 
20 

65 
21 

58 

25 

49 
27 

44 

32 

42 
29 

41 
18 

40 
19 

36 
24 

42 
32 

46 
34 

44 
30 

42 
26 

38 

20 

50 
20 

56 
25 

64 
26 

68 
28 

62 
26 

68 
25 

64 
25 

63 
29 

54 

24 

58 
20 

63 

23 

64 
24 

54.3 
25.2 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

62 
<iO 

75 
42 

55 

36 

58 

23 

62 
25 

68 
23 

63 
36 

60 
40 

63 
29 

55 
23 

59 
32 

51 
2S 

45 
31 

55 
39 

51 
35 

46 
36 

55 

25 

62 
27 

66 

70 
32 

70 
40 

65 
35 

59 
29 

60 
32 

63 
36 

56 
34 

59 
24 

61 
25 

62 
27 

3l!6 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

SI 
39 

73 

40 

58 
32 

59 
29 

64 
24 

67 
21 

67 
27 

64 
44 

64 
37 

62 
42 

57 
29 

57 
22 

58 
34 

52 
40 

46 
33 

56 
37 

52 
33 

52 
37 

55 
25 

64 
27 

68 
31 

69 
33 

69 
34 

66 
35 

61 
26 

60 
27 

62 
32 

59 
31 

69 
24 

62 
25 

64 

26 

3l!5 

FORT  BIDHELL 

MAX 

Mm 

75 
36 

63 
35 

56 
33 

62 
22 

65 
24 

70 
25 

65 
28 

59 
40 

54 
35 

54 
31 

55 
25 

49 
23 

45 
25 

51 
31 

40 
25 

46 
32 

47 
34 

52 
35 

59 
22 

68 
28 

77 
33 

74 
33 

69 
34 

67 
45 

62 
39 

63 
27 

55 
36 

60 
37 

61 
26 

65 
27 

66 
27 

30.6 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

80 
41 

71 
46 

59 
33 

55 
18 

60 
23 

65 
30 

70 
31 

73 
41 

70 
35 

67 
35 

52 
22 

59 
21 

60 
28 

51 
32 

46 
35 

53 
39 

55 
35 

45 

25 

46 
26 

59 
22 

62 
28 

66 

31 

64 

31 

55 
33 

62 
27 

56 

30 

64 

30 

63 

32 

60 
25 

63 
30 

65 

27 

60 . 6 
30.4 

SQUAH  VALLEY 

MAX 

Mm 

72 
34 

76 
33 

6* 

27 

45 
23 

55 
19 

59 

20 

68 
21 

71 
22 

64 

27 

57 
26 

53 
26 

47 
18 

51 
17 

51 
31 

40 
31 

48 
32 

43 

29 

43 
26 

31 

19 

50 
19 

57 
22 

52 
27 

62 
26 

62 
29 

57 
25 

63 
26 

61 
30 

54 
25 

60 
21 

63 
23 

64 
24 

56.2 
25.3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
38 

60 
38 

54 
32 

57 
21 

61 
20 

66 
21 

67 
27 

57 
46 

63 
37 

56 
42 

56 
30 

55 

19 

57 
27 

52 
38 

39 
32 

69 
36 

50 
32 

49 
37 

57 
23 

61 
26 

6< 
30 

68 
31 

69 
38 

64 
41 

63 
24 

62 
30 

62 
34 

64 
27 

60 
24 

63 
26 

64 
27 

60.0 
30.8 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

69 
40 

72 
35 

61 
29 

45 

31 

53 
27 

51 
29 

59 

30 

65 
40 

54 
31 

55 
34 

52 
31 

45 
26 

53 
26 

50 
32 

39 
31 

46 
38 

46 

30 

40 
26 

40 
25 

46 
26 

50 
35 

95 

33 

57 
32 

56 
33 

57 
29 

55 
30 

59 
33 

53 

30 

54 

27 

52 
26 

53 
30 

53.0 
31.0 

TAHOE    VALLEY    FAA  AP 

MAX 

Mm 

72 
30 

65 
31 

54 
28 

47 
28 

52 
16 

60 
18 

65 
23 

60 
46 

57 
32 

52 
39 

45 
26 

51 
14 

49 

23 

44 
31 

44 

31 

42 
34 

38 

26 

35 

24 

42 
17 

49 

24 

66 
31 

56 
27 

58 
26 

56 
25 

59 
25 

60 
26 

54 
27 

54 

23 

56 
21 

56 
22 

56 
23 

63.2 
26.4 

TERMO 

MAX 

Mm 

77 
3 1 

63 
27 

59 
30 

55 
13 

56 
16 

68 
16 

71 
21 

54 
36 

67 
28 

50 
33 

52 
1 1 

52 
15 

52 
25 

49 
20 

39 
27 

47 
32 

44 
29 

43 
32 

47 
25 

63 
20 

70 
29 

71 
23 

64 
26 

58 
34 

69 
17 

61 
22 

54 
3 1 

54 
23 

63 
22 

64 
15 

63 
19 

57.8 
24.1 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

Mm 

72 
32 

76 
37 

6* 

29 

49 

21 

55 
17 

60 
19 

67 
24 

71 
34 

56 
27 

58 
39 

54 
28 

50 
17 

55 
25 

52 
30 

36 
32 

46 
33 

44 
29 

32 
31 

37 
19 

50 
22 

56 
30 

64 
28 

67 
28 

61 
31 

68 
25 

62 
26 

63 
31 

54 
25 

56 
21 

62 
23 

62 
24 

26.9 

WOOOFORDS 

MAX 

Mm 

79 
49 

79 
48 

65 
36 

58 
24 

56 
25 

69 

32 

70 
39 

63 
42 

63 
19 

51 

27 

55 
27 

56 
23 

47 
36 

43 
34 

52 

39 

47 
31 

45 
29 

49 

29 

56 
29 

61 
32 

65 
39 

66 
43 

61 
39 

61 
37 

60 
36 

62 
39 

58 
34 

66 
32 

59 

35 

59 
35 

34.0 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AViLA  BEACH 

MAX 

Mm 

103 
51 

68 
51 

89 
47 

64 
47 

87 
45 

87 
50 

98 
56 

90 
47 

88 
55 

81 
60 

62 
54 

60 
46 

71 
47 

67 
44 

74 
47 

67 
54 

69 
52 

69 
45 

60 
45 

84 

47 

76 
43 

73 
'45 

75 
52 

63 
49 

72 
46 

70 
63 

64 
46 

65 
58 

96 
57 

89 
51 

90 
49 

61.0 
49.6 

BEN  LOMOND  NO  3 

Mm 

90 
48 

79 
50 

75 
59 

62 
55 

83 
40 

85 
42 

65 
43 

73 
46 

77 
45 

74 
52 

78 
57 

79 
38 

66 

46 

65 
46 

61 
54 

69 
57 

63 
46 

67 
43 

71 
36 

77 
37 

79 

42 

61 
49 

66 
52 

64 
52 

72 
42 

64 
47 

70 
51 

73 
45 

79 
46 

60 
45 

63 
45 

73.4 
47.0 

Q  C  0  1/  C  1  C  V 

Mm 

75 
57 

73 
56 

76 
57 

77 
58 

79 
54 

60 
56 

75 
56 

70 
56 

70 
53 

66 
56 

75 
51 

76 
54 

63 
52 

63 

56 

60 
53 

69 

56 

65 

52 

65 
50 

71 
50 

71 
50 

74 
54 

62 
53 

61 
56 

63 
65 

67 
49 

60 
53 

65 
55 

71 
51 

75 
51 

78 
51 

79 
56 

70.1 
53.6 

MAX 

Mm 

73 
55 

75 
44 

71 
55 

76 
47 

76 
45 

77 
48 

74 
46 

75 
45 

69 
50 

69 
55 

70 
69 

73 
44 

72 
65 

70 
41 

72 
44 

69 
53 

70 
43 

63 
36 

66 
34 

76 
35 

76 
55 

76 
49 

63 
51 

65 
56 

67 
46 

69 
51 

64 
55 

66 
49 

75 
46 

74 
36 

78 
39 

71.2 
47.5 

TARMFI     V&I  I  FY 

Mm 

80 
45 

71 
44 

79 
43 

84 
42 

84 
44 

64 
46 

65 
48 

72 
46 

76 
43 

74 
48 

60 
41 

62 
44 

76 
44 

70 
46 

69 

53 

70 
58 

65 
48 

66 
51 

73 
39 

79 
41 

78 
46 

68 
38 

72 
43 

68 
52 

71 
47 

69 
46 

70 
44 

73 
44 

62 
43 

85 
48 

64 
49 

45.6 

Mm 

64 
58 

64 
57 

77 
56 

75 
55 

77 
45 

76 
47 

60 
47 

75 
52 

72 
49 

74 
51 

73 
49 

77 
46 

75 
47 

65 
56 

63 
53 

63 

54 

68 
51 

65 
52 

71 
60 

70 
45 

76 
46 

75 
54 

65 
69 

60 
56 

65 
49 

70 
51 

64 
54 

69 
49 

75 
52 

76 
49 

76 
60 

72.2 
51.2 

FORT  ORD 

Mm 

67 
52 

63 
53 

74 
43 

79 
46 

60 
43 

60 
44 

73 
43 

65 
47 

67 
47 

66 
54 

73 
45 

74 
42 

67 
47 

64 
48 

67 
54 

64 
59 

62 
51 

61 
43 

66 
40 

66 
39 

69 
39 

60 
51 

63 
52 

61 
52 

64 

41 

59 
45 

62 
49 

65 
49 

74 
42 

75 
45 

79 
45 

68 . 1 
46.6 

G I LROY 

Mm 

87 
49 

65 

51 

72 
46 

76 
46 

80 
40 

62 
41 

84 
42 

85 
43 

73 
47 

73 
53 

75 
52 

77 
38 

79 
44 

68 
46 

67 

52 

66 

51 

70 
46 

65 
42 

68 
39 

70 
39 

74 
42 

77 
41 

63 
50 

66 
51 

66 
46 

72 
46 

60 

60 

68 
48 

71 
41 

77 
41 

77 
42 

73.4 
45.5 

HALF  MOON  BAY 

Mm 

72 
44 

74 
52 

73 
42 

66 
44 

62 
47 

63 
46 

70 
46 

66 
44 

61 
46 

61 
46 

60 
51 

71 
46 

70 
42 

62 
44 

61 
49 

63 
43 

69 
41 

67 
40 

69 
42 

63 
43 

60 
42 

70 
43 

65 

46 

64 

52 

64 

51 

68 
42 

63 
46 

65 
46 

66 
47 

70 
43 

78 
44 

66 . 2 
45.3 

Mm 

66 
43 

80 
45 

78 
40 

62 
36 

62 
34 

86 
36 

62 
36 

76 
41 

76 
42 

76 
50 

60 
40 

79 
32 

75 
39 

67 
42 

66 
52 

69 
57 

69 
49 

67 
46 

70 
36 

75 
35 

79 
37 

73 
46 

67 
55 

66 
52 

73 
44 

70 
43 

68 
46 

73 
49 

76 
37 

81 
37 

63 
36 

75.3 
42.4 

KING  CITY 

Mm 

65 
44 

80 
52 

76 
41 

7B 
38 

63 
37 

66 
37 

85 
36 

76 
41 

77 
45 

78 
43 

79 
39 

81 
36 

79 
36 

69 
37 

67 
53 

74 
57 

69 

45 

67 
39 

71 
35 

73 
35 

79 
36 

77 
43 

68 
40 

67 
45 

73 
40 

74 
46 

69 
45 

74 
47 

79 
37 

61 
37 

84 
39 

76.1 
41.5 

LIVERMOBE  COUNTY  F  D 

MAX 

Mm 

86 
47 

85 
51 

77 
53 

78 
53 

61 
37 

S3 
39 

64 
39 

78 
51 

75 
41 

76 
54 

78 
54 

79 
41 

76 
40 

65 

51 

65 
51 

70 
54 

67 
49 

67 
39 

72 
36 

79 
36 

83 
41 

63 
44 

79 
51 

67 
54 

72 
41 

71 
43 

68 
47 

75 
42 

78 
41 

76 
41 

80 
41 

75.9 
45.4 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

82 
50 

77 
50 

75 
48 

78 
46 

82 
40 

S3 
43 

81 
44 

72 
49 

74 
45 

73 
52 

75 
55 

79 
41 

70 
46 

66 

51 

63 
50 

72 
56 

65 
48 

67 
43 

70 
39 

76 
39 

81 
44 

76 
44 

64 

50 

66 
54 

70 
50 

66 
46 

68 

61 

72 
49 

77 
43 

76 
43 

81 
44 

73.5 
46.9 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

84 
57 

83 
57 

76 
58 

75 
53 

77 
43 

72 
44 

78 
45 

78 
47 

72 
49 

73 
50 

74 
66 

75 
45 

75 
45 

62 

53 

62 

53 

62 
52 

74 
49 

65 

45 

69 
45 

70 
42 

74 
43 

77 
47 

69 

65 

64 
57 

65 
40 

69 
41 

65 

53 

69 
47 

74 
44 

74 
45 

75 
48 

72.0 
48.6 

Sm  R«l«r«Dc«  NoUb  Following  Sutloo  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIS 

OCTOBER  1969 


Day  of  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Aver 

MONTEREV 

MAX 
MIN 

65 
52 

64 

51 

72 
47 

82 
51 

84 

55 

84 

56 

76 
55 

68 

52 

74 
50 

69 

55 

78 
49 

75 

55 

66 
49 

66 

52 

68 
53 

65 

56 

64 

52 

63 
49 

71 
47 

75 
49 

73 
49 

60 
47 

53 
51 

61 
54 

57 
47 

62 

50 

63 
50 

69 
49 

77 
50 

80 
65 

83 
52 

70.6 
51.3 

MONTEREY  N4LF 

MAX 
MIN 

64 
54 

62 
53 

66 
46 

79 
46 

78 
50 

75 
54 

71 
52 

66 
50 

65 
48 

64 

55 

71 
49 

76 
51 

67 
49 

65 
53 

69 
54 

67 
59 

63 
54 

62 

51 

65 
45 

67 
46 

70 
49 

63 
49 

65 
49 

60 
55 

63 
45 

52 
48 

60 
48 

64 
48 

67 
48 

77 
51 

80 
49 

67.5 
50.3 

HORRO   B4Y    FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

MOUNT  D!6bL0  N  GATE 

MAX 
MIN 

85 
58 

86 

51 

74 
51 

76 
51 

73 
55 

77 
48 

80 
50 

78 
55 

66 
50 

72 
50 

69 
48 

68 
48 

75 
43 

57 
44 

55 
48 

55 

50 

63 
45 

58 
45 

53 
46 

56 
48 

71 
55 

76 
53 

71 
47 

57 
47 

60 
47 

69 
45 

65 
49 

63 
48 

58 
49 

73 
52 

68.6 
49.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

77 
59 

72 
47 

60 
40 

63 
42 

67 
54 

68 
48 

72 
53 

65 
43 

62 
47 

58 
42 

59 
38 

62 
44 

58 
34 

47 
37 

51 
42 

52 
43 

50 
39 

55 
34 

53 
43 

66 
53 

66 
53 

59 
46 

55 
39 

64 

44 

62 
48 

60 
45 

58 
42 

64 

47 

70 
55 

72 
56 

61.9 
45.2 

NACIMIENTO  U4M 

MAX 
MIN 

93 
48 

92 
48 

83 
42 

77 
40 

79 
41 

81 
41 

84 

43 

87 
42 

81 
45 

79 
44 

80 
44 

77 
40 

79 
35 

66 
36 

69 

40 

65 

55 

70 
46 

68 
40 

67 
38 

71 
37 

75 
40 

82 
39 

74 
42 

68 
40 

62 
43 

74 
46 

69 
45 

74 
46 

75 
41 

79 
40 

62 
42 

76.2 
42.2 

NEWARK 

MAX 
MIN 

75 
56 

76 
56 

70 
5* 

77 
58 

80 
56 

82 
57 

83 
57 

78 
59 

69 
50 

70 
53 

72 
60 

79 
54 

80 
55 

63 
54 

65 

55 

65 

57 

70 
54 

67 
52 

69 
52 

71 
51 

75 
48 

77 
50 

67 

52 

67 
57 

68 
55 

71 
67 

68 
55 

67 
55 

70 
56 

76 
50 

75 
53 

72.0 
54.5 

OAKLAND  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
57 

71 
54 

77 
58 

77 
55 

76 
49 

78 
51 

75 
51 

67 
57 

69 
51 

69 

57 

77 
55 

71 
47 

65 
60 

63 
58 

62 

56 

66 
58 

62 
52 

62 
46 

68 
47 

70 
47 

68 
61 

62 
53 

63 
56 

62 
53 

53 
51 

60 
55 

63 
55 

65 
50 

66 
48 

76 
50 

78 
51 

66.5 
52.6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

83 
51 

79 
50 

78 
52 

77 
45 

80 
41 

81 
43 

82 
43 

81 
47 

73 
46 

72 
48 

75 
58 

78 
40 

78 
45 

64 
54 

65 
55 

65 
55 

65 

47 

64 
44 

67 

40 

71 
40 

74 
41 

79 
45 

66 

64 

65 
56 

67 
44 

70 
47 

61 

50 

68 
47 

72 
45 

79 
45 

79 
45 

72.8 
47.2 

PASO  RObLES 

MAX 
MIN 

92 
43 

90 
48 

82 

40 

91 
32 

84 

31 

86 

30 

88 
33 

85 
39 

81 
40 

82 

40 

82 
34 

81 
32 

71 
30 

70 
35 

71 
56 

69 

46 

70 
38 

73 
35 

79 
31 

83 
31 

76 
33 

71 
51 

69 
39 

75 
42 

75 
41 

74 
44 

76 
49 

81 
35 

83 
32 

87 
34 

78.9 
36.1 

PASO  RUBLES  FAS  AP 

MAX 
MIN 

92 
45 

82 
51 

77 
40 

79 
36 

82 
36 

84 
35 

87 
37 

80 
43 

79 
43 

80 
42 

78 
40 

79 
34 

67 
35 

67 
36 

67 
56 

71 
50 

68 
46 

67 
38 

70 
35 

77 
33 

80 
35 

68 
36 

69 
45 

60 
43 

73 
43 

68 
42 

72 
44 

75 
47 

79 
36 

82 
37 

85 
38 

75.6 
40.6 

PINNACLES  NaT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

92 
48 

91 
49 

80 
42 

81 
48 

84 
39 

86 
40 

89 
41 

82 
45 

79 
43 

78 
44 

79 
40 

81 
36 

79 
32 

69 
39 

69 
50 

70 
56 

65 
44 

65 
36 

73 
34 

77 
34 

82 
38 

76 
36 

72 
38 

77 
40 

73 
44 

73 
38 

75 
39 

72 
42 

82 
43 

87 
39 

86 
41 

78.2 
41.2 

PISMD  BEACH 

MAX 

Mm 

88 

50 

75 
50 

81 
47 

79 
49 

77 
46 

80 
49 

87 
49 

85 
49 

85 

59 

85 

60 

79 
53 

79 
49 

77 
49 

66 
49 

69 
54 

69 

58 

68 
53 

66 
46 

70 
43 

71 
45 

69 
45 

68 
49 

68 
56 

65 
46 

65 
47 

65 
53 

79 
49 

76 
57 

85 
57 

78 
53 

75 
61 

75.2 
50.7 

POINT   PIEORtS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

62 
52 

61 
54 

65 
49 

74 
48 

74 
52 

74 
53 

68 

52 

77 
55 

66 
54 

65 
54 

72 
49 

69 
54 

64 

50 

66 
49 

64 
54 

63 

50 

64 
53 

63 
49 

65 
hb 

67 
49 

58 
48 

61 
49 

63 

55 

63 
50 

65 
49 

62 
53 

66 
51 

67 
51 

58 
51 

70 
53 

70 
54 

66.4 
51.3 

PORT  CHICA5LI  NAVAL  OEP 

MAX 
MIN 

86 
55 

61 
52 

78 
50 

77 
52 

77 
39 

80 
40 

79 
41 

76 
53 

74 
43 

75 
51 

7  5 
58 

76 
40 

75 
41 

64 
54 

63 
62 

71 
53 

67 
47 

69 
41 

10 
40 

75 
39 

80 
42 

77 
40 

65 

53 

67 
55 

70 
40 

69 
44 

69 
50 

74 
43 

71 
40 

76 
41 

78 
43 

73.7 
46.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

90 
42 

83 
44 

72 
42 

77 
34 

77 
29 

78 
31 

84 
31 

79 
38 

75 
36 

75 
34 

75 
36 

75 
28 

67 
27 

65 

30 

61 
48 

64 

53 

64 
49 

61 
32 

68 
28 

70 
28 

77 
31 

73 
33 

67 
34 

66 
33 

71 
38 

72 
32 

70 
33 

72 
35 

73 
32 

76 
30 

79 
34 

72.8 
35.0 

REDWODO  CITY 

MAX 
MIN 

85 
49 

76 
50 

76 
47 

79 
48 

81 
39 

82 
42 

79 
42 

73 
49 

75 
47 

74 
55 

76 
56 

78 
39 

76 
44 

65 
54 

63 
53 

74 
54 

67 
46 

69 
42 

"'1 
40 

77 
39 

80 
43 

74 
48 

64 

54 

63 
54 

70 
48 

68 
47 

68 

51 

73 
44 

78 
42 

78 
44 

81 
43 

74.0 
45.9 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

73 
57 

75 
54 

76 
56 

74 
56 

81 
47 

80 
48 

81 
49 

76 
52 

73 
52 

74 
55 

74 
59 

76 
50 

79 
54 

64 
68 

64 
54 

63 
57 

65 

52 

65 

50 

68 

50 

74 
48 

71 
50 

76 
53 

67 
57 

63 
56 

64 
46 

70 
47 

62 
55 

58 

50 

74 

51 

79 
52 

79 
63 

71.9 
52.5 

SAiNT  MAKYS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

82 
51 

74 
50 

71 
46 

73 
47 

80 
35 

78 
38 

78 
40 

72 
51 

72 
41 

71 
54 

71 
53 

72 
35 

61 
43 

61 
53 

59 
51 

63 
53 

63 
42 

65 
39 

65 

36 

71 
36 

76 
40 

71 
47 

65 
45 

65 

52 

66 
40 

60 
43 

65 
48 

54 

50 

70 
38 

72 
42 

74 
43 

69,4 
44.6 

SALINAS  2  E 

MAX 
MD) 

75 
48 

69 

53 

78 
43 

76 
47 

86 
43 

86 
46 

82 
45 

72 
45 

75 
44 

72 
54 

80 
41 

81 
41 

71 
45 

69 

46 

68 
52 

69 

52 

65 

51 

65 

42 

70 

:9 

71 
39 

72 
39 

64 
43 

72 
49 

66 
49 

73 
40 

63 

51 

68 
43 

71 
47 

78 
40 

82 
40 

85 
40 

73.4 
45.2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 
51 

68 
52 

78 
46 

81 
47 

83 
48 

84 

48 

80 
47 

70 
47 

74 
46 

71 
51 

79 
45 

79 
46 

68 
47 

66 
49 

67 
55 

68 
53 

65 
49 

65 
43 

69 
41 

75 
42 

76 
45 

63 
50 

66 
51 

63 

48 

70 
42 

62 
47 

67 
45 

70 
49 

78 
41 

82 
48 

83 

50 

72.4 
47.4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

Mm 

92 

42 

81 
43 

77 
39 

79 
36 

82 
36 

87 
36 

84 
42 

88 
41 

78 
39 

78 
34 

75 
29 

69 
34 

67 
53 

69 
55 

69 
41 

65 
33 

70 
34 

75 
33 

81 
35 

80 
37 

76 
38 

66 
36 

73 
37 

73 
37 

75 
37 

74 
38 

80 
35 

82 

36 

76.6 
36.1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

64 
54 

63 

50 

76 
53 

77 
57 

79 
48 

78 
49 

63 
52 

61 
54 

62 
53 

62 
53 

64 
54 

67 
54 

6! 

54 

67 
54 

59 
53 

60 
55 

64 
54 

56 
47 

61 
47 

51 
63 

62 
47 

73 
47 

77 
49 

80 
51 

67.1 
51.8 

SAN  FRANCISCO  KB  AP 

MAX 

Mm 

70 
56 

68 
55 

79 
55 

77 
53 

79 
47 

80 
50 

74 
50 

68 
56 

69 
52 

69 
55 

74 
54 

75 
46 

65 
54 

63 
56 

64 

56 

70 
56 

64 
53 

65 
48 

70 
4  6 

74 
47 

76 
50 

63 
61 

63 
57 

66 
55 

68 
53 

62 
52 

65 
55 

67 
50 

75 
48 

76 
51 

78 
62 

70.2 
52.2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

Mm 

68 

56 

67 
54 

73 
58 

75 
60 

78 
58 

77 
58 

71 
56 

65 

57 

67 
56 

68 
57 

74 
60 

74 
53 

62 
54 

61 
66 

63 
54 

65 

56 

60 
54 

62 
52 

69 

52 

71 
52 

74 
54 

61 
54 

61 
56 

62 
64 

67 
52 

60 
65 

62 
56 

68 
54 

77 
54 

77 
58 

79 
56 

68.3 
55.4 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

Mm 

66 
45 

64 
44 

74 
38 

77 
41 

78 
41 

81 
41 

76 
40 

66 
45 

68 
40 

6! 

50 

73 
49 

75 
38 

63 
44 

64 
54 

61 
53 

69 
54 

63 
45 

62 
42 

68 
37 

69 
36 

71 
41 

63 
42 

61 
55 

61 
50 

64 
42 

63 
45 

54 

50 

64 
43 

72 
40 

77 
43 

79 
45 

66.4 
44.3 

SAN  JOSE 

MAX 

Mm 

79 
53 

75 
53 

75 
46 

77 
56 

79 
44 

81 
47 

79 
47 

72 
52 

72 
49 

72 
56 

76 
58 

77 
44 

76 
49 

66 
54 

65 

55 

69 
58 

69 
62 

66 
47 

69 

43 

74 
43 

76 
47 

76 
48 

56 
55 

66 
57 

69 
51 

68 

50 

65 
53 

69 
55 

77 
45 

75 
46 

78 
47 

72.7 
50.4 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

Mm 

90 
51 

82 
51 

75 
49 

79 

54 

83 
46 

86 
49 

88 
53 

89 
51 

79 
54 

80 
56 

76 
53 

81 
45 

82 
40 

71 
39 

69 
43 

71 
54 

65 

50 

66 
46 

66 
46 

72 
49 

79 
43 

75 
46 

68 
46 

70 
45 

65 

45 

74 
46 

65 
49 

77 
54 

77 
56 

83 
49 

88 
50 

76.5 
48.7 

SAN  MATEO 

MAX 

Mm 

81 

55 

72 
51 

76 
49 

80 
46 

81 
45 

82 
45 

76 
45 

71 
48 

72 
48 

71 
53 

77 
55 

79 
42 

72 
46 

65 
54 

63 
52 

69 

56 

70 
50 

70 
44 

7  3 
42 

80 
43 

82 
46 

70 
48 

64 

67 

65 
53 

73 
46 

63 
54 

67 
54 

69 
45 

82 
46 

80 
47 

81 
47 

73.4 
48.8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

79 
53 

74 
52 

75 
49 

78 
51 

81 
45 

81 
48 

79 
48 

71 
52 

74 
49 

73 
55 

77 
58 

79 
47 

76 
50 

65 

55 

65 
54 

71 
58 

68 
50 

67 
46 

TO 
h3 

76 
44 

78 
47 

72 
48 

65 

55 

74 
57 

70 
51 

85 

60 

67 
52 

70 
53 

77 
45 

76 
47 

79 
49 

73.9 
50.4 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

82 
46 

78 
46 

78 
44 

83 
54 

84 
56 

88 
43 

86 
42 

77 
46 

75 
47 

77 
54 

80 
56 

79 
41 

72 
49 

68 
54 

76 
58 

68 
57 

61 
48 

67 
39 

73 
38 

71 
42 

61 

52 

60 
54 

65 
54 

68 
41 

65 
49 

67 
51 

72 
47 

64 
46 

75 
44 

78 
43 

83 
47 

73.6 
48.1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

Mm 

75 
52 

54 

50 

53 

49 

48 

49 

50 

49 

46 

50 

48 

46 

50 

68 
42 

48 

45 

40 

68 
38 

42 

44 

49 

62 
52 

6 1 
54 

47 

47 

50 

46 

69 
46 

74 
47 

75 
50 

70.1 
47.8 

HALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

90 
53 

79 

51 

73 
47 

77 
52 

78 
36 

80 
38 

79 
42 

73 
51 

79 
44 

74 
56 

74 
57 

76 
36 

72 
41 

62 

56 

62 
54 

70 
55 

69 
45 

71 
41 

71 
45 

76 
39 

81 

42 

73 
44 

67 

66 

69 
66 

71 
42 

67 
45 

71 
44 

76 
43 

76 
38 

77 
41 

79 
43 

73.9 
46.2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•          »  * 

MAX 

Mm 

75 
48 

76 

50 

70 
42 

77 

80 
42 

82 
47 

85 

40 

80 
47 

72 
44 

72 
49 

70 
47 

78 
41 

78 
47 

66 

51 

66 

53 

62 

53 

64 

50 

67 
42 

62 
42 

68 
42 

73 
43 

73 
40 

68 

50 

62 
64 

55 

43 

69 
44 

60 
53 

65 
51 

58 
44 

75 
48 

79 
47 

70.9 
46.5 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREB04RD  ML 

MAX 

Mm 

84 
63 

87 

60 

78 
61 

77 
55 

80 
41 

79 
46 

81 
46 

77 
57 

73 
50 

74 
58 

79 
55 

79 
53 

77 
50 

68 
53 

64 
51 

69 
53 

71 
51 

67 
50 

72 
61 

73 
47 

74 
44 

78 
48 

66 
61 

66 
66 

66 
48 

69 
48 

65 
65 

70 
54 

73 
54 

76 
45 

78 
47 

73.9 
51.5 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

87 
57 

89 
56 

80 
57 

75 
48 

77 
37 

80 
40 

Bl 
41 

81 

45 

74 
51 

77 
54 

76 
54 

77 
44 

75 
43 

68 
49 

64 
51 

58 
51 

72 
49 

67 
45 

58 
46 

70 
42 

71 
42 

79 
44 

69 
46 

69 

50 

67 
43 

70 
45 

58 

50 

70 
48 

74 
47 

75 
42 

76 
44 

73.7 
47.1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

88 
63 

B7 
58 

79 
48 

73 
47 

76 
49 

80 
52 

82 
53 

84 
50 

81 
48 

74 
49 

76 
61 

75 
49 

72 
51 

76 
48 

69 
48 

66 
54 

65 
50 

65 
42 

60 
40 

69 
40 

72 
43 

74 
49 

82 
51 

74 
49 

70 
46 

72 
44 

74 
49 

71 
48 

58 
47 

76 
50 

60 
52 

74.5 
49.0 

S««  Bolar«iic9  No(«b  Followtng  SuUoq  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIF0RNI4 

QCTOBEK  1969 


SUUOD 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AtlRCOPV    1  HHP 

MIN 

D  A^C    9     1  C  L  U    WD    fl  1  1%  K  u  1 

MIN 

90 
65 

83 
5B 

76 
52 

79 
48 

84 
48 

S3 
46 

86 
52 

80 
53 

76 
58 

78 
61 

77 
53 

83 
51 

60 
49 

75 
48 

77 
57 

73 
60 

71 
60 

66 
50 

72 
45 

75 
47 

79 
50 

84 
53 

77 
51 

68 
51 

73 
56 

76 
51 

72 
61 

66 
51 

77 
47 

80 
48 

84 
49 

77.5 
51.7 

MAX 
MIN 

36 
62 

84 

01 

75 
51 

71 
48 

75 
50 

79 
60 

80 
52 

62 
56 

77 
51 

71 
50 

71 
50 

72 
49 

72 
49 

68 
49 

63 
54 

64 

53 

63 
51 

60 
43 

64 
41 

66 
44 

70 
46 

74 
49 

71 
51 

63 
49 

67 
48 

70 
47 

68 
46 

65 
47 

69 
47 

74 
49 

74 
62 

71.5 
50.2 

BLACKwELLS  corner  2HNli 

MIN 

89 
55 

88 
57 

76 
47 

74 
41 

79 
43 

80 
45 

81 
47 

79 
46 

76 
52 

77 
45 

74 
46 

79 
45 

77 
42 

72 
43 

74 

55 

72 
56 

70 
51 

65 
47 

67 
42 

70 
42 

75 
41 

30 
47 

74 
47 

71 
46 

69 

51 

73 
47 

69 
46 

70 
48 

72 
44 

74 
45 

77 
47 

75.0 
47.0 

buttonhillow 

MIN 

92 
57 

89 
56 

81 
45 

75 
42 

79 
36 

85 
39 

83 
42 

65 
43 

61 
48 

76 
43 

79 
44 

76 
42 

82 
37 

79 
42 

75 
44 

76 
56 

71 
49 

71 
43 

68 
38 

71 
36 

75 
37 

76 
37 

84 
37 

75 
44 

69 
45 

73 
40 

75 
45 

72 
45 

72 
40 

75 
38 

76 
40 

77.4 
42.9 

MIN 

76 

78 
43 

7S 
36 

56 
36 

61 
29 

65 
31 

69 
35 

71 
36 

56 
34 

59 
38 

59 
37 

65 
31 

60 

30 

55 
33 

46 
34 

48 
42 

49 

30 

47 
27 

47 
27 

54 
27 

64 
37 

74 
35 

66 
36 

62 
34 

60 
31 

61 
32 

62 
34 

60 
30 

60 
33 

65 
34 

66 
33 

61.3 
33.6 

TAMO  oionff 

MIN 

89 
56 

89 
53 

77 
46 

74 
46 

76 
52 

81 
55 

62 
54 

84 
63 

67 
46 

74 
48 

71 
55 

30 
48 

74 
48 

71 
47 

64 
51 

57 
52 

68 
49 

64 

42 

60 
43 

67 
48 

72 
47 

75 
46 

75 
48 

67 
50 

67 
46 

69 
46 

68 
47 

66 
46 

70 
45 

72 
46 

74 
49 

72.4 
48.7 

Catheys  vy  bull  Run  rk 

MIN 

89 
54 

87 
51 

76 
38 

76 
34 

75 
36 

79 
39 

82 
42 

62 
47 

77 
44 

73 
45 

74 
44 

74 
41 

75 
45 

73 
43 

63 

50 

59 
52 

64 

50 

64 
37 

62 
37 

66 
39 

69 
41 

72 
44 

76 
43 

69 
42 

69 
40 

68 
41 

70 
42 

68 
42 

65 
46 

70 
40 

75 
42 

72.3 
42.9 

CHERRV  valley  Dam 

MAX 

Mm 

78 
48 

61 
42 

72 
35 

61 
36 

65 
31 

67 
35 

70 
39 

73 
42 

67 
37 

67 
37 

65 

41 

67 
32 

61 
37 

47 
36 

47 

42 

50 
33 

46 
27 

47 
28 

55 
30 

71 
36 

66 
38 

65 
35 

62 
34 

65 
35 

66 
37 

62 
35 

65 
36 

70 
37 

69 
39 

63.8 
36.3 

CDAl INGa 

MAX 
MIN 

94 
61 

88 
56 

61 
49 

78 
46 

82 
44 

64 
46 

84 
44 

81 
49 

61 
47 

80 
45 

30 
42 

78 
40 

73 
42 

70 
41 

70 
54 

69 
48 

67 
45 

72 
44 

69 
39 

79 
41 

77 
42 

80 
44 

74 
43 

71 
45 

72 
44 

73 
44 

70 
45 

72 
43 

79 
48 

83 
51 

60 
42 

77.1 
45.6 

CORCORAN   iRRIC  OIST 

MAX 

Mm 

92 
56 

89 
57 

79 
49 

77 
41 

81 
40 

64 
39 

65 
40 

83 
40 

80 
41 

79 
42 

78 
42 

61 
43 

79 
44 

76 
43 

73 
43 

73 
52 

73 
45 

73 
41 

69 
36 

78 
39 

76 
39 

82 
39 

79 
39 

77 
39 

71 
39 

75 
39 

72 
39 

70 
40 

77 
40 

76 
36 

79 
38 

78.1 
42.1 

DENAIR   3  NNE 

MAX 
MIN 

88 

55 

76 
63 

76 
52 

77 
36 

81 
32 

81 
32 

84 
34 

73 
50 

75 
48 

74 
44 

79 
48 

78 
35 

73 
41 

65 
45 

59 
52 

72 
55 

64 

48 

62 
43 

67 
41 

72 
42 

75 
38 

76 
43 

69 
47 

67 
45 

68 
47 

69 
41 

68 
45 

72 
45 

72 
35 

74 
40 

76 
37 

73.2 
43.5 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

85 
40 

73 
37 

68 
27 

70 
31 

73 
23 

76 
26 

78 
26 

70 
33 

69 

33 

70 
33 

70 
32 

67 
23 

56 
24 

54 

32 

51 
33 

54 
47 

52 
39 

61 
28 

49 

27 

65 

29 

71 
31 

71 
32 

68 

33 

65 
33 

64 
31 

67 
32 

65 
34 

61 
33 

67 
26 

74 
31 

76 
32 

66.  1 
31.5 

elEctra  power  house 

MAX 

Mm 

86 

50 

68 
49 

77 
39 

77 
39 

60 
42 

82 
43 

83 
42 

62 
46 

75 
45 

7! 
49 

82 
42 

79 
38 

73 
40 

68 
49 

62 
51 

67 
51 

65 

51 

62 
39 

67 
41 

72 
39 

75 
42 

76 
45 

74 
45 

70 
44 

71 
44 

71 
45 

66 
42 

71 
43 

73 
39 

77 
42 

61 
44 

74.5 
43.9 

FIVE  POINTS  5  5SW 

MAX 
MIN 

89 
54 

83 
59 

78 
5! 

62 
41 

83 
41 

61 
51 

75 
49 

79 
46 

76 
46 

78 
45 

68 
43 

68 
54 

77 
56 

73 
53 

66 
41 

72 
40 

73 
33 

76 
40 

77 
41 

76 
45 

70 
45 

71 
47 

72 
43 

71 
45 

71 
47 

72 
41 

75 
40 

79 
43 

75.5 
46,0 

FRESNO  HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
54 

81 
54 

7! 
42 

78 
45 

81 

40 

64 
37 

84 

39 

80 
46 

76 
47 

79 
43 

76 
45 

78 
39 

77 
46 

68 
43 

65 
53 

72 
55 

66 
49 

65 
45 

69 
38 

72 
36 

76 
40 

80 
42 

72 
45 

71 
42 

71 
44 

72 
43 

71 
46 

69 
43 

73 
42 

J9 
40 

81 
41 

75.2 
44  .  1 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

93 
53 

91 
55 

81 
40 

76 
38 

80 
48 

83 
4B 

65 
46 

65 
45 

82 
46 

77 
42 

79 
43 

78 
41 

80 
45 

78 
42 

69 
44 

63 
63 

69 
54 

66 
39 

64 
39 

69 
42 

73 
43 

77 
46 

81 
42 

73 
42 

72 
43 

72 
41 

74 
43 

72 
43 

70 
•.5 

75 
48 

61 
44 

76.4 
44.6 

CLENNVlLLE 

MAX 

Mm 

83 
44 

00 
43 

69 

31 

76 
30 

75 
32 

79 
33 

77 
35 

70 
41 

66 

35 

67 
35 

71 
32 

68 
29 

66 
29 

67 
29 

6S 

51 

59 
44 

59 
36 

60 
27 

68 
29 

69 
32 

76 
32 

74 

32 

67 
33 

67 
31 

72 
35 

66 
36 

59 
32 

70 
32 

77 
33 

77 
33 

70 . 0 
34.2 

GRANT  CROVE 

MAX 

Mm 

66 
47 

69 
43 

59 
32 

49 
27 

51 
29 

55 
31 

58 
35 

63 
40 

62 
37 

57 
37 

53 
34 

50 
29 

51 
26 

50 
29 

44 

32 

49 

39 

44 
32 

40 
23 

34 

41 
24 

54 
33 

56 
36 

57 
36 

56 
35 

54 
35 

56 
36 

57 
37 

58 
37 

56 
37 

59 
39 

58 
39 

53.8 
33.9 

HANFORO 

MAX 

Mm 

83 
51 

8! 

56 

79 
43 

79 
38 

82 
39 

62 
37 

82 
39 

32 
44 

78 
44 

78 
42 

77 
42 

79 
37 

78 
40 

77 
40 

67 
51 

74 
57 

72 
47 

66 
37 

70 
37 

73 
35 

76 
37 

31 
44 

78 
42 

70 
42 

72 
43 

72 
40 

70 
42 

68 

41 

74 
40 

77 
36 

60 
38 

76.3 
42.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

81 
50 

61 
47 

71 
36 

69 
39 

65 
36 

69 
37 

V2 
40 

74 
41 

69 
41 

67 
39 

67 
40 

70 
35 

62 
35 

61 
37 

51 
42 

50 
46 

52 
39 

50 
31 

47 
31 

58 
32 

70 
36 

75 
39 

68 
39 

66 
39 

69 
35 

65 
36 

67 
39 

64 
37 

64 
33 

67 
37 

n 

38 

65,5 
38.2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
39 

63 
34 

58 
26 

48 
23 

54 
24 

57 
28 

62 
30 

61 
34 

57 
32 

54 
29 

51 
30 

49 
24 

49 
24 

48 
26 

46 
36 

47 
41 

42 
30 

35 
22 

42 

23 

57 
30 

57 
32 

56 
34 

56 
33 

53 
31 

67 
32 

56 
36 

56 
33 

54 
33 

57 
36 

56 
33 

59 
35 

53,8 
30.7 

IDRIA 

MAX 

Mm 

84 
60 

85 
56 

75 
48 

67 
45 

69 
47 

73 
51 

75 
53 

79 
54 

74 
46 

68 
46 

71 
44 

65 
41 

62 
45 

56 
52 

66 
46 

57 
40 

56 
40 

68 

42 

65 

50 

72 
52 

72 
46 

65 
42 

63 
42 

67 
47 

68 
48 

67 
47 

68 
49 

69 
52 

72 
60 

69,0 
47,8 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

88 
68 

84 
63 

76 
53 

78 
56 

83 
61 

S4 
61 

85 
62 

30 
62 

75 
60 

72 
53 

75 
56 

82 
57 

79 
50 

75 
55 

76 
59 

74 
60 

70 
55 

69 
50 

72 
49 

74 
60 

75 
63 

34 
58 

79 
57 

72 
55 

70 
56 

75 
64 

69 
56 

64 
55 

76 
55 

79 
60 

82 
61 

76,6 
56,3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

90 
61 

85 
59 

75 

45 

73 
45 

75 
47 

80 
45 

85 
52 

82 
45 

76 
46 

74 
43 

74 
50 

73 
46 

71 
45 

74 
42 

72 
46 

69 
66 

64 

55 

5  8 
39 

66 
32 

76 
43 

73 
42 

80 
40 

78 
44 

74 
39 

77 
40 

79 
42 

73 
39 

68 
38 

76 
35 

70 
49 

80 
50 

74,8 
45,2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

Mm 

95 
57 

93 
58 

83 

60 

83 
48 

80 
43 

83 
43 

86 
45 

66 

50 

83 
48 

63 
46 

81 
45 

76 
43 

79 
50 

80 
49 

74 
55 

72 
58 

76 
53 

71 
42 

68 
39 

71 
38 

73 
38 

78 
43 

83 
47 

74 
49 

71 
49 

74 
45 

76 
46 

75 
49 

73 
40 

76 
44 

80 
46 

78.7 
47.4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 
62 

76 
60 

81 
42 

82 

52 

82 
52 

65 

57 

80 
56 

78 
58 

76 
54 

76 
52 

79 
52 

76 
58 

71 
51 

72 
55 

78 
58 

79 
53 

66 
48 

70 
45 

74 
46 

78 
48 

'  80 
50 

80 
52 

69 
52 

73 
52 

74 
62 

73 
50 

72 
50 

74 
50 

78 
51 

81 
53 

77,4 
52.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

88 
53 

79 
5! 

61 
43 

78 
46 

62 
37 

83 
48 

83 
43 

72 
45 

77 
45 

74 
46 

83 
45 

78 
42 

73 
42 

65 
51 

60 
54 

70 
58 

66 
48 

65 
39 

68 
40 

71 
40 

75 
43 

76 
43 

70 
45 

69 
47 

70 
44 

69 
43 

72 
44 

71 
44 

37 

77 

40 

74,0 
45.1 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

88 
54 

86 
59 

79 
46 

79 
40 

77 
41 

82 
42 

84 
42 

80 
47 

74 
48 

76 
49 

76 
42 

79 
43 

77 
44 

72 
47 

64 

54 

68 
56 

67 
53 

64 
44 

69 

40 

72 
42 

77 
43 

80 
46 

80 
46 

70 
44 

70 
42 

68 
43 

71 
42 

70 
43 

73 
42 

72 
42 

81 
42 

75.0 
45.6 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

67 
54 

85 
54 

78 
43 

61 
46 

82 
45 

64 
49 

80 
48 

77 
46 

75 
44 

75 

50 

79 
45 

77 
43 

75 
43 

67 
52 

70 
55 

69 
51 

65 
38 

64 
43 

69 
46 

73 
42 

75 
43 

80 
44 

78 
44 

71 
44 

71 
45 

75 
48 

73 
60 

70 
49 

75 
48 

76 
45 

80 
45 

75.4 
46.  5 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

89 
54 

82 
52 

75 
42 

78 
43 

85 
40 

64 
41 

85 
42 

62 
44 

77 
45 

77 
42 

77 
47 

81 
43 

60 
46 

71 
42 

69 
53 

71 
57 

68 
50 

65 
40 

70 
41 

75 

38 

78 
40 

82 
44 

75 

45 

69 
43 

72 
46 

74 
44 

71 
45 

69 
46 

76 
45 

79 
41 

81 
42 

76.4 
44  .  6 

LITTLE  PANOCHE  UET  DAM 

MAX 

Mm 

89 
56 

88 

60 

77 
SB 

74 
54 

75 
46 

78 
50 

79 
49 

62 
51 

74 
50 

74 
49 

77 
57 

74 
41 

74 
40 

73 
46 

64 
51 

69 
63 

70 
50 

65 
46 

64 
38 

66 
43 

70 
44 

73 
45 

72 
43 

68 
45 

64 
42 

68 
44 

69 
43 

69 
46 

71 
40 

71 
43 

73 
46 

72.7 
47.5 

lodgepole 

MAX 

Mm 

70 
34 

64 

32 

60 
25 

48 

22 

50 
22 

55 

23 

57 
25 

63 
28 

60 
30 

55 
29 

56 
29 

46 
25 

50 
21 

46 
22 

46 
26 

50 
38 

48 
31 

40 

22 

34 
19 

42 

20 

56 
25 

63 
25 

55 
26 

53 
27 

64 

27 

57 
28 

56 
29 

51 
27 

55 
28 

56 
29 

56 
26 

53.  1 
26.6 

LODI 

MAX 

Mm 

89 
53 

78 
53 

76 
5* 

77 
49 

80 
40 

62 
39 

81 
40 

75 
49 

75 
43 

7! 
55 

78 
55 

75 
36 

75 
40 

66 
51 

66 

61 

70 
54 

70 
48 

70 
42 

69 
38 

72 
40 

77 
42 

78 
43 

67 
45 

68 
48 

67 
46 

69 
44 

69 
47 

73 
46 

73 
38 

76 
42 

60 
43 

74,  1 
45.6 

LOS  BANDS 

MAX 

Mm 

90 
52 

68 
61 

77 
53 

76 
41 

60 
40 

80 
45 

82 
42 

81 
46 

75 
48 

76 
46 

77 
56 

76 
41 

76 
43 

68 
49 

65 

53 

73 
56 

70 
50 

65 
47 

67 
39 

71 
41 

76 
40 

76 
46 

73 
48 

70 
45 

69 
43 

70 
42 

69 
45 

72 
44 

!Z 
41 

74 
43 

77 
44 

74 .  5 
46.3 

LOS  BANDS  OET  RESV 

MAX 

Mm 

91 
61 

86 
65 

77 
60 

75 
56 

75 
51 

78 
53 

80 
53 

60 
56 

75 
57 

75 
55 

76 
58 

76 
50 

75 
50 

72 
54 

64 
52 

61 
53 

68 
54 

66 
53 

64 
46 

67 
49 

71 
49 

75 
54 

?3 
50 

67 
52 

66 
46 

69 
49 

67 
50 

69 
52 

71 
46 

73 
49 

73 
60 

72.8 
52.6 

MADERA 

MAX 

Mm 

92 
56 

91 
57 

80 
41 

79 
43 

81 
42 

83 
43 

86 
48 

86 
47 

79 
44 

77 
46 

79 
44 

80 
45 

82 
47 

79 
45 

67 
48 

61 
53 

66 
50 

66 
44 

67 
42 

70 
43 

74 
43 

77 
47 

60 
45 

73 
44 

70 
43 

73 
44 

72 
45 

72 
45 

71 
44 

74 
44 

79 
43 

76.5 
45.6 

MANTECA 

MAX 

Mm 

66 
56 

89 

57 

80 
53 

77 
46 

78 
42 

61 
43 

82 
42 

82 
44 

76 
50 

77 
52 

75 
54 

79 
40 

76 
44 

74 
46 

65 
53 

59 

63 

72 
48 

67 
45 

65 
40 

69 
42 

73 
41 

77 
42 

74 
44 

70 
44 

70 
42 

70 
43 

69 
46 

71 
48 

75 
45 

75 
44 

76 
44 

74.5 
46.3 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

91 
61 

81 
52 

75 

51 

78 
50 

83 
52 

80 
54 

82 
55 

60 
53 

79 
53 

78 
49 

74 
53 

62 
53 

80 
46 

71 
52 

76 
58 

70 
45 

72 
50 

65 
42 

68 
46 

72 
46 

77 
49 

83 
47 

73 
49 

67 
54 

73 
47 

70 
51 

69 

50 

73 
47 

77 
49 

75,8 
50.5 
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Station 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

90 
5  2 

85 

sc 

80 
37 

63 
38 

83 
38 

86 
3  8 

80 
4  5 

77 

77 
45 

81 
46 

SO 
36 

78 

70 
4  5 

71 

69 

65 

70 
3  6 

77 

80 

72 

72 

72 

73 

71 

73 

74 

80 

60 

76.9 

HooesTO 

14AX 
MIN 

88 
58 

78 
60 

75 
54 

78 
48 

81 
40 

81 
42 

83 
43 

75 
53 

76 
52 

73 
52 

76 
54 

76 
42 

73 
42 

65 
50 

59 
53 

72 
56 

66 
49 

64 
44 

69 
40 

71 
42 

76 
43 

76 
46 

69 
47 

68 
48 

69 
44 

73 
45 

70 
47 

74 
50 

74 
41 

75 
44 

80 
43 

73.7 
47.5 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

89 
53 

86 
57 

76 
57 

77 
52 

80 
40 

80 
44 

81 
45 

76 
47 

75 
46 

76 
47 

76 
54 

7! 
41 

74 
47 

68 
46 

65 

51 

70 
55 

68 
46 

65 
41 

68 
38 

71 
39 

75 
40 

73 
43 

68 
46 

70 
47 

68 
40 

70 
42 

70 
44 

72 
44 

73 
39 

75 
40 

78 
44 

73.8 
45.7 

NORTH  FORK  PANOER  STA 

MAX 
MIN 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

91 
5". 

38 
52 

81 
42 

73 
47 

79 
44 

82 
43 

83 
43 

85 
46 

80 
45 

70 
42 

77 
49 

77 
42 

82 
44 

78 
42 

69 
52 

66 
56 

73 
52 

67 
39 

63 
40 

69 
36 

73 
40 

77 
46 

81 
41 

73 
42 

71 
44 

72 
44 

74 
44 

70 
42 

68 
43 

77 
41 

79 
41 

75.3 
44,5 

PORTERVILLE 

MAX 

MIN 

92 
53 

89 

50 

82 
44 

75 
40 

80 
36 

84 
39 

86 
40 

86 
42 

84 
44 

76 
43 

76 
47 

78 
40 

83 
43 

80 
36 

73 
41 

73 
53 

71 
46 

70 
35 

65 
34 

72 
35 

75 
37 

80 
42 

83 
50 

75 
46 

78 
43 

73 
46 

76 
42 

72 
48 

70 
42 

77 
44 

80 
45 

77.9 
42.9 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

76 
47 

75 
48 

65 
33 

65 
35 

64 
36 

66 
37 

68 

35 

70 
36 

59 

40 

61 
37 

60 
36 

61 
36 

59 
33 

60 
35 

59 
35 

60 
33 

61 
34 

59 
35 

o2 
33 

64 
32 

65 
34 

61 
36 

57 
34 

60 
35 

63 

34 

65 
35 

61 
36 

63 
35 

65 
37 

66 
39 

69 
38 

63.6 
36.  1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

81 
53 

80 
50 

69 
46 

65 
47 

69 
46 

72 
43 

75 
46 

71 
47 

66 
43 

65 
44 

65 

45 

64 
43 

63 
37 

61 
42 

51 
43 

55 
48 

52 
38 

52 
33 

61 
35 

68 
45 

74 
46 

73 
45 

68 
48 

64 
41 

68 
46 

67 
42 

64 

42 

66 
38 

72 
42 

72 
44 

7  3 
52 

66.6 
43.8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
58 

88 
50 

79 
50 

76 
50 

76 
49 

78 
51 

79 
51 

79 
50 

74 
56 

74 
51 

76 
49 

32 
47 

75 
42 

68 
54 

65 

51 

62 
47 

69 
51 

65 
51 

64 
h3 

66 
49 

69 
46 

75 
50 

71 
54 

67 
50 

67 
49 

69 
49 

69 
49 

69 
49 

74 
47 

70 
46 

74 
51 

73.0 
49.8 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

89 
52 

89 
48 

76 
37 

7  3 
35 

80 
39 

79 
44 

72 
40 

74 

42 

72 
41 

76 
36 

71 
35 

67 
41 

58 

46 

5! 

47 

60 
41 

60 
34 

59 
35 

62 

37 

67 
37 

70 
39 

73 
41 

66 
40 

69 
40 

68 

40 

69 
41 

69 
42 

69 
37 

63 
40 

76 
40 

70.3 
40.3 

SO  ENTRANCE  yOSEMITE 

MAX 
MIN 

75 
".5 

78 
40 

70 
32 

59 
28 

61 
30 

63 
28 

69 
34 

69 
38 

65 
30 

65 
35 

63 
32 

62 
29 

59 
32 

56 
34 

48 

40 

48 
43 

48 

36 

46 
28 

39 
27 

53 
30 

65 
32 

65 
34 

63 
34 

59 
34 

68 
31 

63 
32 

61 
34 

60 
33 

62 
32 

65 
34 

67 

35 

60.8 
33.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

89 
57 

80 
57 

76 
57 

78 
47 

80 
42 

81 
45 

82 
46 

76 
53 

76 
51 

75 
56 

79 
52 

75 
40 

71 
45 

65 
53 

oO 
54 

72 
56 

66 
49 

64 
45 

66 
41 

VI 
41 

77 
45 

73 
48 

68 
48 

68 
51 

69 
46 

66 
43 

68 
42 

72 
46 

70 
39 

77 
41 

76 
44 

73.2 
47.7 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  li 

MAX 

MIN 

89 
55 

89 
5! 

78 
55 

78 
46 

72 
40 

80 
43 

81 
41 

83 

50 

7! 
52 

76 
56 

75 
50 

78 
43 

78 
39 

71 
43 

66 

51 

59 

53 

71 
46 

66 
44 

66 
38 

69 
39 

72 
41 

77 
37 

74 
37 

69 

51 

66 
40 

69 
42 

69 
42 

70 
45 

70 
46 

73 
45 

76 
42 

73.8 
45.4 

TEHJCHAPI 

MAX 

MIN 

75 
48 

64 

51 

61 
40 

63 
41 

65 
35 

69 
38 

73 
34 

66 
36 

60 
45 

60 
41 

62 
37 

64 

30 

62 
30 

59 
40 

66 
41 

68 
48 

52 
40 

48 
34 

5t 
28 

63 

31 

64 
35 

69 
34 

67 
35 

63 
36 

67 
37 

69 
37 

63 
38 

54 

45 

63 
34 

67 
38 

69 

40 

63.3 
38.0 

TEJON  RANCHD 

MAX 
MIN 

84 
58 

80 
56 

72 
56 

74 
58 

75 
56 

77 
58 

61 
56 

78 
54 

76 
53 

72 
46 

76 
50 

78 
54 

77 
53 

72 
45 

77 
49 

72 
54 

66 
50 

63 
46 

67 
50 

71 
49 

79 
50 

80 
53 

77 
46 

68 

50 

68 
54 

70 
50 

69 

51 

65 

50 

75 
49 

77 
45 

77 
47 

74.0 
51.5 

THREE  RVRS  tDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

88 
58 

88 
55 

80 

4? 

75 
43 

78 
43 

61 
43 

62 
47 

65 
47 

60 
45 

74 
45 

75 
56 

77 
48 

77 
46 

77 
41 

68 
51 

75 
56 

74 
52 

67 
43 

67 
37 

71 
40 

72 
42 

80 
42 

82 
46 

74 
43 

76 
46 

73 
43 

76 
50 

70 
46 

76 

50 

76 
41 

82 
45 

76.7 
46.4 

TICER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

S". 
53 

83 
48 

72 
42 

70 
44 

74 
40 

76 
41 

79 
44 

77 
46 

70 
42 

69 
41 

74 
36 

75 
40 

67 
37 

64 

42 

53 
47 

58 

52 

57 
46 

57 
35 

62 
34 

76 
38 

76 
47 

77 
41 

72 
43 

66 
40 

68 
40 

68 
41 

64 
43 

68 
40 

71 
38 

74 
42 

75 
41 

70.3 
42.  1 

TRACY  CAReOiJA 

MAX 
MIN 

90 
57 

79 
57 

77 

56 

75 
50 

78 
46 

82 
44 

82 
46 

82 
46 

78 
54 

76 
54 

74 
52 

77 
54 

73 
42 

75 
42 

64 
49 

60 
53 

73 
48 

65 
48 

67 

45 

70 
43 

74 
44 

81 
44 

75 
46 

70 
45 

71 
43 

71 
44 

70 
46 

72 
46 

74 
52 

76 
44 

77 
44 

74.6 
47.9 

TRACY  Pumping  plant 

MAX 
MIN 

90 
61 

80 
56 

77 
59 

77 
53 

79 
40 

82 
42 

80 
45 

75 
59 

78 
52 

76 
53 

;7 

54 

75 
48 

69 
51 

64 
49 

63 
52 

72 
52 

66 
51 

69 
49 

71 
44 

74 
47 

SO 
42 

73 
49 

68 
49 

68 
46 

70 
46 

70 
46 

71 
45 

73 
52 

75 
48 

75 
40 

78 
46 

74.0 
49.3 

VISALIA 

MAX 
MIN 

55 

56 

45 

49 

45 

47 

47 

50 

48 

44 

46 

41 

50 

43 

45 

68 
55 

70 
53 

41 

42 

42 

44 

48 

45 

7 1 
45 

44 

47 

44 

66 
46 

46 

46 

46 

46.6 

WASCO 

MAX 
MIN 

93 

57 

91 
58 

84 
48 

76 
45 

80 
42 

84 
44 

86 
44 

85 
48 

64 

52 

77 

45 

78 
51 

77 
44 

82 
45 

80 
45 

77 
50 

75 
58 

75 
52 

72 
44 

68 
39 

71 
40 

74 
42 

79 
44 

83 
46 

75 
46 

73 
47 

73 
45 

74 
47 

71 
44 

72 
43 

75 
42 

73 
46 

78.1 
46.5 

YOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 
•          «  * 

MAX 
MIN 

87 
<.! 

33 
38 

80 
32 

72 
31 

72 
29 

75 
29 

80 
32 

61 
32 

73 
35 

77 
33 

77 
33 

76 
28 

74 
27 

73 
27 

52 
38 

51 
43 

54 
38 

61 
30 

55 
26 

66 
28 

80 
28 

73 
31 

76 
31 

74 
34 

71 
31 

72 
30 

71 
31 

69 
31 

71 
28 

77 
30 

71 
31 

71.7 
31.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

89 
62 

84 

54 

72 
52 

84 

48 

63 
49 

80 

55 

90 
54 

87 

56 

80 
55 

7! 
46 

79 
47 

78 
48 

77 
47 

72 
46 

76 
46 

78 
48 

73 

52 

67 
52 

68 
41 

70 
41 

79 
48 

71 
46 

76 
47 

71 
48 

73 
48 

69 

45 

75 
47 

75 

51 

69 

49 

87 
49 

87 

52 

77.9 
49.3 

avalon  pleasure  pier 

MAX 
MIN 

72 
59 

70 
64 

66 
58 

65 
55 

69 

55 

73 
55 

71 
59 

73 
55 

73 
61 

73 
60 

73 
55 

74 
59 

71 
54 

69 
54 

79 
55 

64 
55 

65 
53 

71 
55 

67 
55 

66 
52 

68 

52 

63 
59 

60 
55 

71 
54 

61 
54 

70 
51 

68 
52 

60 
53 

64 
59 

66 

51 

71 
51 

68.6 
65.5 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

95 
52 

91 
50 

78 
56 

75 
46 

77 
45 

82 
41 

84 
41 

88 
43 

89 
45 

84 
47 

76 
44 

77 
38 

77 
36 

77 
39 

71 
41 

74 
43 

77 
44 

70 
52 

63 
37 

68 
37 

74 
38 

72 
43 

72 
43 

77 
43 

73 
43 

73 
40 

74 
40 

77 
42 

77 
42 

83 
41 

82 
41 

77.6 
43.0 

BEAUMDi>IT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

95 
59 

95 
58 

91 
50 

70 
45 

71 
50 

75 

47 

78 
49 

65 

50 

84 

50 

61 
45 

71 
42 

71 
42 

70 
42 

73 
41 

72 
41 

72 
41 

75 
43 

73 
42 

72 
33 

75 
39 

77 
42 

70 
40 

72 
41 

75 
40 

71 
41 

71 
44 

78 
48 

79 
48 

80 
47 

80 
46 

76 
48 

76.8 
44.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

76 
38 

72 
45 

66 
41 

54 
27 

59 
22 

64 
26 

69 
27 

71 
29 

72 
44 

68 
37 

63 
29 

54 
23 

53 
24 

59 
30 

61 
39 

61 
38 

58 
37 

44 

23 

48 

19 

48 

27 

46 
34 

59 
29 

60 
30 

60 
30 

59 
30 

63 
29 

65 
30 

65 
30 

63 
29 

64 
25 

67 
27 

61.0 
30.6 

BDNITA 

MAX 

Mm 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MDJ 

92 
58 

65 

61 

76 
54 

83 
49 

85 
44 

86 
46 

91 
47 

68 
47 

83 
52 

81 
54 

81 
52 

80 
43 

76 
43 

74 
44 

74 
■.8 

76 
57 

76 
57 

73 
65 

73 
"•2 

61 
49 

79 
62 

73 
55 

74 

50 

70 
52 

71 
47 

71 
45 

73 
45 

70 
51 

82 
50 

89 
44 

86 
46 

79.2 
49.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

93 
<.8 

89 
49 

77 
44 

82 
48 

61 
51 

64 
51 

83 
49 

91 
42 

85 
46 

67 
51 

80 
46 

80 
50 

60 
44 

76 
41 

74 
46 

75 
49 

71 
52 

70 
47 

69 
40 

73 
40 

80 
43 

83 
37 

74 
45 

69 
43 

65 
42 

74 
47 

72 
60 

77 
45 

81 
44 

36 
54 

67 
55 

79.0 
46.4 

CAMPU 

MAX 
MIN 

89 

Bl 
41 

73 
49 

72 
43 

75 
41 

76 
35 

84 
38 

87 
36 

83 
40 

76 
37 

71 
33 

76 
30 

75 
30 

70 
32 

74 
34 

76 
37 

71 
41 

62 
46 

66 
29 

69 
31 

69 
34 

72 
35 

78 
36 

76 
33 

73 
36 

80 
32 

83 

3b 

77 
35 

74 
44 

75 
47 

76 
36 

75.5 
37.3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

93 
53 

89 
60 

78 
49 

80 
48 

66 
41 

87 
45 

93 
44 

89 
46 

87 
49 

88 
47 

60 
49 

80 
39 

77 
39 

76 
41 

75 
47 

74 

50 

71 
55 

70 
50 

77 
36 

78 
46 

81 
49 

74 
53 

77 
48 

71 
46 

74 
44 

76 
43 

78 
45 

75 
49 

63 
51 

87 
41 

89 
47 

30.4 
46.8 

CHULA  VISTA 

MAX 
MDJ 

T> 
56 

70 
58 

70 
61 

67 
53 

70 
48 

72 
46 

75 
53 

78 
51 

71 
63 

70 
56 

70 
59 

71 
49 

71 
48 

70 
50 

67 
53 

68 
52 

69 
57 

67 

60 

64 
49 

65 
46 

68 
50 

69 
54 

66 
55 

67 
58 

65 
55 

66 
50 

65 
54 

64 
54 

63 
62 

66 
46 

78 
50 

66.9 
52.9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

91 
56 

88 
59 

67 

56 

73 
48 

80 
47 

82 

49 

83 

50 

38 
53 

86 
53 

64 

52 

82 
48 

80 
47 

79 
45 

75 
46 

71 
47 

73 
48 

74 
52 

69 
46 

68 
44 

69 

42 

77 
62 

74 

60 

70 
47 

73 
51 

62 
47 

69 
46 

69 
46 

72 
45 

70 
43 

80 
49 

84 
50 

76.2 
48.9 

CORONA 

MAX 

Mm 

91 
52 

69 
58 

n 

51 

82 
54 

66 
50 

88 
49 

92 
45 

89 
43 

83 
48 

77 
51 

79 
56 

82 
39 

62 
40 

79 
40 

78 
43 

78 
43 

78 
43 

78 
50 

76 
36 

78 
40 

78 
46 

7! 
48 

74 
45 

68 
48 

72 
43 

72 
40 

65 
42 

68 
42 

66 
44 

89 
55 

88 
53 

79.9 
46.4 

CULVER  CiTY 

MAX 

Mm 

80 
61 

76 
62 

73 
59 

64 
54 

90 
55 

84 
53 

92 
58 

64 
55 

80 
58 

75 
57 

78 
60 

81 
54 

75 
53 

75 
53 

73 
55 

75 
55 

73 
59 

72 
68 

72 
52 

63 
53 

82 
57 

75 
55 

72 
66 

67 
55 

71 
53 

68 
52 

69 
53 

69 
56 

86 
56 

86 
55 

87 
56 

77.7 
56.7 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

85 
45 

85 
46 

75 
39 

68 
33 

70 
32 

77 
33 

76 
35 

80 
37 

77 

42 

6fl 

34 

74 
36 

71 
33 

75 
34 

71 
J4 

71 
42 

73 
49 

74 
35 

63 
39 

60 
28 

63 

30 

72 
32 

76 
32 

76 
32 

72 
33 

64 
39 

67 
34 

78 
35 

70 
36 

62 
32 

72 
34 

83 
35 

72.5 
35.8 

Sea  Rel«r«nce  Noles  Following  StaUon  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


CtLIFaRNU 
QCTDBER 


SUUon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19  1 

20 

21 

22^ 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cuyahaca 

MAX 

82 

82 

73 

74 

63 

66 

63 

75 

79 

75 

62 

45 

67 

69 

79 

67.6 

MIN 

45 

50 

43 

42 

38 

38 

38 

35 

48 

51 

39 

31 

29 

30 

39 

38 

46 

39 

28 

35 

35 

35 

37 

38 

32 

35 

41 

36 

37 

39 

37.9 

OKV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

97 

93 

79 

79 

73 

78 

81 

66 

89 

65 

83 

73 

77 

74 

73 

75 

73 

71 

82 

30 

77.9 

MIN 

53 

49 

48 

49 

42 

41 

56 

42 

43 

46 

52 

35 

33 

34 

36 

40 

46 

46 

33 

32 

38 

38 

38 

39 

38 

36 

37 

40 

41 

34 

64 

42.2 

EL  CARITAN  0AM 

MAX 

100 

90 

80 

81 

75 

89 

90 

94 

9* 

63 

79 

83 

63 

82 

7  8 

78 

83 

75 

77 

80 

78 

81.8 

MIN 

57 

:! 

61 

54 

52 

53 

54 

56 

50 

56 

52 

50 

51 

50 

50 

50 

51 

55 

46 

47 

49 

50 

48 

47 

49 

43 

43 

45 

42 

45 

50 

50.4 

elsinore 

MAX 

95 

80 

80 

80 

84 

86 

90 

91 

87 

79 

80 

79 

79 

7  8 

70 

70 

8  1 

63 

67 

67 

67 

68 

80 

76.7 

MIN 

5". 

58 

55 

56 

41 

42 

41 

48 

40 

38 

37 

37 

41 

46 

56 

39 

40 

47 

46 

53 

46 

43 

41 

46 

42 

41 

40 

41 

44.8 

ESCONDIOO 

MAX 

90 

74 

76 

83 

85 

65 

90 

68 

82 

76 

79 

8  0 

73 

76 

73 

70 

72 

69 

70 

7 1 

72 

72 

6  2 

77,6 

MIN 

52 

52 

58 

47 

42 

42 

44 

44 

48 

57 

52 

41 

40 

43 

46 

45 

58 

49 

40 

41 

45 

51 

53 

56 

50 

46 

44 

49 

46 

40 

43 

47.2 

FONTANA  KAISER 

MAX 

94 

92 

77 

84 

92 

92 

93 

92 

86 

8 1 

63 

80 

76 

75 

72 

75 

9 1 

62.2 

MIN 

66 

61 

60 

61 

66 

67 

59 

57 

59 

58 

58 

52 

50 

53 

54 

55 

60 

55 

46 

55 

63 

54 

53 

55 

53 

50 

49 

50 

50 

60 

68 

56.4 

SUIESPIE  PIELO 

MAX 

63 

75 

77 

84 

86 

87 

90 

68 

77 

82 

82 

6 1 

79 

74 

7  3 

84 

90 

79.2 

MIN 

5". 

62 

60 

52 

47 

44 

45 

45 

50 

60 

53 

43 

42 

44 

49 

48 

59 

57 

42 

42 

50 

50 

50 

57 

54 

47 

50 

50 

51 

40 

42 

49.6 

HENSHAH  OAH 

MAX 

9 1 

90 

79 

72 

73 

77 

85 

86 

81 

72 

79 

75.2 

MIN 

45 

46 

46 

38 

39 

32 

34 

35 

37 

40 

38 

31 

29 

30 

34 

39 

43 

44 

31 

31 

33 

40 

40 

38 

31 

34 

35 

34 

35 

36 

33 

36.5 

lOVLLWIUD  RANOER  STA 

MAX 

84 

75 

66 

67 

69 

72 

78 

78 

78 

73 

64 

64 

62 

70 

60 

6 1 

59 

63 

65 

66 

63 

73 

68 

7 1 

63.  1 

MIN 

38 

38 

34 

27 

33 

34 

38 

40 

36 

34 

37 

31 

32 

33 

39 

39 

35 

33 

26 

33 

38 

33 

35 

37 

34 

33 

37 

38 

38 

36 

34 

34.9 

JULIAN  MYNOLA 

MAX 

88 

74 

71 

67 

69 

73 

70 

7  1 

7  1 

70 

68 

65 

6 1 

63 

72 

7  1 

7 1 

7  1 

71.1 

MIN 

60 

45 

44 

42 

50 

56 

46 

45 

41 

39 

35 

36 

34 

34 

36 

33 

39 

39 

31 

29 

31 

38 

36 

38 

38 

38 

39 

37 

37 

36 

30 

39.9 

LACUNA  BEACH 

72 

65 

MIN 

55 

61 

54 

48 

46 

53 

46 

49 

53 

55 

57 

45 

46 

47 

49 

55 

47 

45 

46 

54 

56 

50 

45 

51 

47 

44 

44 

49 

44 

48 

49.6 

LA  MESA 

MAX 

90 

72 

7* 

81 

83 

82 

88 

83 

61 

74 

61 

60 

78 

78 

75 

77 

72 

69 

71 

78 

73 

72 

74 

75 

74 

72 

73 

69 

81 

88 

67 

77.6 

MIN 

57 

60 

60 

54 

52 

50 

54 

55 

55 

60 

56 

47 

48 

49 

52 

51 

59 

57 

46 

46 

54 

56 

58 

58 

54 

53 

52 

52 

53 

50 

53.6 

LOMPOC 

MAX 

68 

80 

64 

83 

63 

8 1 

6  3 

72 

7 1 

7  2 

77 

75.7 

Mm 

54 

52 

42 

43 

44 

45 

44 

41 

50 

54 

45 

43 

37 

41 

49 

58 

54 

43 

43 

41 

41 

46 

50 

45 

46 

46 

47 

46 

48 

49 

49 

46.4 

LONC  BEACH 

MAX 
MIN 

LONG  BEACH  MS  AP 

MAX 

72 

6 1 

67 

69 

76.0 

MIN 

63 

65 

59 

54 

51 

52 

51 

54 

57 

58 

57 

52 

52 

53 

53 

54 

59 

54 

50 

47 

54 

58 

57 

58 

52 

51 

54 

55 

55 

49 

51 

54.5 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT 

MAX 

76 

72 

71 

83 

63 

8  1 

8  6 

77 

73 

73 

75 

79 

70 

70 

7 1 

72 

70 

69 

70 

83 

76 

70 

68 

65 

66 

66 

68 

66 

70 

8  5 

62 

73.9 

Mm 

64 

64 

62 

57 

57 

56 

61 

59 

62 

61 

62 

55 

55 

56 

57 

59 

61 

58 

53 

52 

59 

59 

59 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

64 

58.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

64 

67 

76.0 

Mm 

66 

65 

63 

57 

58 

56 

60 

60 

61 

62 

62 

55 

55 

56 

57 

60 

62 

58 

53 

55 

60 

61 

59 

59 

55 

54 

55 

53 

55 

60 

58 

58.5 

HT  BALDy  notch 

MAX 

Mm 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

78 

64,5 

Mm 

59 

56 

45 

36 

43 

45 

50 

56 

54 

49 

38 

42 

39 

39 

41 

44 

38 

29 

31 

40 

43 

46 

45 

45 

45 

49 

50 

51 

50 

52 

50 

45.2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

67 

65 

71,6 

Mm 

56 

61 

58 

64 

50 

54 

55 

53 

55 

55 

57 

50 

54 

54 

51 

53 

60 

52 

50 

48 

57 

55 

56 

59 

54 

53 

55 

53 

55 

45 

55 

54.1 

OCEANSIDE 

MAX 

78 

73 

67 

72,6 

Mm 

56 

62 

60 

54 

49 

47 

46 

50 

45 

59 

45 

45 

40 

51 

51 

58 

54 

47 

47 

51 

55 

54 

58 

51 

49 

53 

55 

52 

47 

52 

51.4 

OJAI 

MAX 

a  3 

80 

84 

6  5 

8  5 

6  2 

87 

66 

72 

7 1 

68 

74 

70 

7 1 

65 

69 

7  1 

72 

64 

65 

66 

77.7 

MIN 

57 

56 

47 

48 

43 

45 

47 

50 

51 

50 

51 

43 

41 

44 

47 

53 

49 

44 

39 

44 

46 

42 

45 

45 

42 

43 

42 

42 

41 

42 

44 

45.9 

oxnard 

MAX 

82 

62 

6  5 

S 1 

73 

72 

72 

71 

69 

69 

8  2 

7 1 

69 

66 

70 

67 

69 

69 

6  1 

75.5 

Mm 

54 

58 

54 

53 

52 

50 

54 

49 

51 

48 

52 

51 

47 

47 

48 

51 

51 

45 

45 

48 

45 

47 

50 

49 

47 

47 

46 

50 

48 

52 

53 

49.7 

PALOHAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

6  3 

65 

70 

72 

78 

78 

73 

67 

65 

65 

67 

64 

67 

64 

53 

57 

57 

61 

62 

68 

70 

69 

70 

72 

70 

6G 

7 1 

72 

68.8 

Mm 

53 

55 

40 

38 

38 

41 

45 

49 

52 

51 

40 

35 

36 

39 

44 

45 

40 

33 

31 

35 

39 

39 

41 

40 

41 

43 

47 

48 

48 

45 

44 

42.4 

PASADENA 

MAX 

9  1 

6  2 

79 

75 

78 

74 

7 1 

79 

75 

7 1 

73 

7  3 

74 

7  1 

80.0 

Mm 

60 

60 

55 

49 

50 

50 

52 

52 

53 

55 

54 

49 

48 

49 

49 

57 

57 

49 

46 

48 

55 

56 

52 

53 

49 

48 

48 

51 

46 

51 

54 

51.8 

PERRIS 

MAX 

8  7 

63 

9 1 

93 

33 

73 

79 

79 

73 

75 

78 

77 

66 

71 

76 

77 

74 

80 

67 

70 

75 

8 1 

8  1 

8  2 

86 

79.2 

Mm 

51 

57 

53 

50 

38 

41 

41 

42 

44 

47 

47 

36 

35 

38 

44 

42 

55 

44 

56 

35 

46 

48 

42 

49 

45 

41 

40 

38 

36 

39 

39 

43.2 

POMONA 

MAX 

76 

73 

70 

72 

79.7 

Mm 

59 

57 

60 

47 

44 

45 

47 

48 

52 

57 

50 

43 

45 

42 

52 

58 

48 

43 

45 

50 

52 

52 

54 

48 

47 

48 

49 

49 

45 

45 

49.4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

9 1 

84 

6 1 

79 

73 

73 

7 1 

78 

79.5 

Mm 

50 

47 

56 

37 

38 

41 

46 

40 

45 

48 

41 

37 

32 

35 

41 

39 

51 

46 

33 

34 

40 

44 

40 

50 

45 

37 

36 

33 

36 

51 

60 

42.  1 

REDLANOS 

MAX 

80 

62 

63 

9 1 

65 

75 

80 

77 

73 

76 

73 

68 

7  3 

78 

75 

73 

63 

7  1 

7  3 

78 

79 

86 

78.7 

Mm 

59 

55 

55 

47 

42 

48 

46 

48 

50 

50 

48 

47 

40 

44 

46 

48 

56 

45 

40 

42 

48 

48 

45 

50 

46 

42 

43 

44 

43 

45 

45 

47.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  1(3 

MAX 

92 

76 

80 

7  5 

74 

78 

76 

70 

7  2 

79 

73 

7  5 

70 

70 

7  1 

74 

7  1 

64 

78.8 

Mm 

55 

55 

54 

52 

42 

44 

44 

45 

49 

54 

52 

40 

40 

44 

47 

43 

55 

47 

42 

42 

48 

50 

48 

53 

46 

44 

46 

45 

45 

44 

44 

47.2 

RIVERSIDE  ExP  STA 

MAX 

67 

6 1 

6  2 

91 

89 

84 

76 

77 

80 

78 

75 

75 

77 

74 

70 

73 

79 

76 

73 

74 

62 

70 

7  1 

76 

7  3 

84 

86 

78.  1 

Mm 

52 

54 

52 

50 

49 

48 

47 

45 

45 

52 

48 

43 

39 

42 

47 

49 

57 

46 

41 

42 

51 

50 

45 

51 

45 

42 

46 

44 

41 

43 

44 

46.8 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

93 

73 

77 

79.4 

Mm 

56 

58 

57 

52 

40 

46 

44 

45 

50 

53 

46 

40 

39 

43 

47 

49 

59 

45 

40 

45 

55 

49 

46 

53 

48 

44 

45 

45 

45 

43 

45 

47.5 

SANDBERG  HB 

MAX 

79 

64 

60 

5  6 

60 

60 

5 1 

56 

60 

67 

66 

65 

61 

68 

71 

68 

52 

6  1 

62.0 

Mm 

56 

46 

41 

40 

44 

48 

50 

47 

40 

40 

41 

42 

41 

40 

40 

42 

36 

32 

34 

39 

47 

45 

44 

45 

44 

50 

45 

40 

45 

32 

61 

43.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

72 

72 

7 1 

7 1 

72 

71 

68 

09 

72 

70 

70 

69 

69 

66 

67 

66 

8  1 

72.7 

^3N 

63 

64 

65 

61 

58 

57 

58 

58 

62 

64 

64 

57 

56 

58 

60 

58 

63 

59 

54 

54 

60 

60 

62 

62 

59 

57 

60 

59 

57 

53 

57 

59.3 

SAN  FERNANDO 

92 

79 

7  5 

74 

75 

75 

77 

70 

75 

78 

82 

76 

75 

7 1 

72 

74 

77 

7  3 

79.8 

Mm 

61 

60 

52 

48 

47 

64 

65 

50 

50 

62 

63 

48 

36 

42 

44 

49 

50 

53 

54 

45 

56 

56 

51 

46 

48 

45 

43 

44 

48 

49 

64 

51.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

91 

88 

76 

85 

87 

87 

92 

88 

84 

78 

62 

81 

79 

77 

75 

78 

74 

72 

73 

81 

73 

75 

75 

67 

72 

71 

69 

69 

66 

90 

89 

79.6 

Mm 

57 

62 

56 

49 

46 

47 

47 

49 

52 

56 

54 

46 

46 

46 

50 

53 

58 

47 

43 

45 

52 

55 

53 

52 

49 

46 

43 

55 

51 

49 

49 

50.6 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

8  2 

8 1 

77 

78 

60 

76 

70 

7  5 

79 

78 

77 

62 

72 

71 

79 

66 

82 

82.0 

Mm 

51 

51 

49 

44 

38 

38 

41 

42 

45 

50 

51 

35 

36 

39 

43 

43 

55 

49 

35 

36 

42 

47 

41 

48 

44 

37 

40 

40 

38 

38 

39 

42.7 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

83 

78 

75 

85 

68 

64 

87 

82 

75 

62 

82 

79 

75 

74 

76 

74 

70 

83 

82 

74 

72 

68 

72 

70 

70 

70 

61 

68 

86 

78.1 

Mm 

58 

64 

57 

54 

52 

53 

54 

56 

57 

57 

48 

52 

53 

52 

55 

60 

51 

48 

58 

55 

54 

59 

52 

50 

54 

55 

53 

31 

51 

54.2 

S««  R*l«r*Dc«  NotM  FoUowliig  SuUod  Icdcx 
-  360  - 


„  ,    .  DAILY  TEMPERATURES  CALIFDRNU 

ConllBued  OCrOBEK  Ht>9 


SUtion 

Day  oi  Month 

age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

o 
> 
< 

SANTt  B4RB4(t/l 

MAX 
MDJ 

78 
57 

76 

60 

72 
52 

71 
48 

81 
48 

79 

50 

88 
49 

86 

50 

75 
54 

74 
56 

87 
54 

78 
48 

74 
50 

71 
51 

73 
50 

73 
5! 

67 
53 

76 
51 

72 
47 

71 
51 

63 
48 

74 
49 

70 
50 

70 
50 

65 
47 

68 
49 

65 

50 

65 
51 

67 
52 

78 
46 

87 
49 

74,7 
50.6 

SANTA   BARBARA    PAA  AR 

MAX 
MIN 

77 
59 

71 
56 

72 
48 

79 
47 

79 
48 

83 

47 

80 
45 

78 
49 

78 
53 

93 
59 

79 
56 

77 
49 

73 
54 

74 
52 

75 
54 

72 
61 

30 
56 

76 
52 

69 
■,5 

79 
47 

74 
44 

68 
50 

67 

48 

67 
47 

69 
47 

69 
48 

66 
46 

67 
48 

75 
49 

62 
45 

87 
48 

75.3 
50.2 

SANTA   MARIA    HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
50 

69 

80 
41 

80 
42 

83 
40 

84 
42 

87 
43 

76 
44 

62 
57 

73 
54 

79 
44 

33 
41 

70 
38 

68 
41 

72 
50 

69 
57 

67 
48 

66 
40 

71 
39 

75 
39 

74 
40 

68 
50 

67 
48 

66 
44 

73 
44 

67 
50 

74 
45 

78 
55 

83 
49 

36 
44 

67 
45 

75.1 
45.5 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

70 
53 

70 
57 

70 
57 

74 
55 

78 
61 

76 
55 

78 
58 

77 
57 

73 
59 

70 
59 

71 
59 

78 
57 

75 
58 

66 
56 

67 
57 

68 
58 

67 
58 

67 
58 

66 
55 

81 
54 

80 
55 

76 
61 

68 
61 

65 

58 

65 
55 

68 
54 

64 
55 

64 
58 

66 
55 

75 
59 

75 
69 

71.2 
57.1 

SANTA  PAULA 

MAX 

MIN 

S5 

52 

79 

i'l 

7S 
50 

83 
53 

86 
52 

88 
45 

94 

47 

82 
51 

60 
48 

83 

51 

80 
42 

42 

43 

47 

50 

41 

44 

42 

43 

45 

45 

74 
46 

70 
44 

70 
43 

71 
44 

42 

45 

46.3 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

85 
61 

77 
63 

72 
56 

82 
52 

83 
53 

84 

52 

88 
56 

83 
52 

79 
58 

78 
55 

78 
58 

80 
51 

80 
51 

73 
52 

72 
53 

71 
54 

71 
59 

68 
54 

10 
48 

32 
51 

81 
57 

75 
53 

69 
55 

66 
55 

68 
52 

65 

50 

69 
52 

68 
53 

73 
52 

85 
51 

84 
54 

76.1 
54.0 

TUJUNGA 

MAX 

Mm 

90 
59 

75 
57 

7J 
51 

79 
54 

81 
47 

83 
52 

88 
53 

86 
54 

82 
53 

84 
51 

84 
51 

76 
47 

74 
44 

72 
46 

73 
47 

70 
50 

73 
50 

67 
48 

71 
39 

75 
48 

76 

50 

72 
49 

72 
46 

69 
45 

70 
45 

72 
45 

75 
47 

74 
46 

62 
46 

66 
49 

85 
54 

76,9 
49.1 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

87 
52 

80 
61 

74 
54 

83 
48 

85 
45 

89 
44 

89 
47 

85 
45 

80 
50 

76 
59 

80 

50 

81 
41 

78 
43 

75 
46 

74 
47 

76 
49 

73 
59 

72 
47 

74 
41 

32 
41 

80 
51 

73 
46 

75 
48 

70 
54 

73 
45 

71 
43 

70 
45 

69 

51 

81 
47 

67 
39 

86 
45 

78,4 
47.7 

twitchell  dam 

MAX 
MIN 

82 

<,a 

76 
49 

81 
45 

80 
52 

84 
48 

85 
53 

89 
49 

80 
44 

82 
54 

78 
59 

82 
48 

74 
44 

69 
45 

72 
50 

69 
56 

68 
50 

65 

46 

73 
45 

78 
49 

77 
48 

68 
40 

66 
53 

64 
46 

76 
46 

74 
51 

65 
51 

87 
52 

87 
51 

76.8 
49.0 

U  C  L  A 

MAX 

MIN 

Bi- 
61 

75 
62 

68 
56 

84 

56 

84 

58 

85 
59 

89 
59 

83 

61 

76 
60 

77 
57 

84 
58 

80 
59 

75 

53 

72 
53 

70 
53 

73 
55 

73 
57 

68 
55 

07 

50 

79 
55 

76 
58 

72 
58 

70 
55 

66 
53 

67 
52 

65 

51 

63 

50 

66 
94 

80 
53 

64 

63 

83 
64 

75.5 
56.4 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

88 
57 

81 
52 

72 
50 

78 
48 

82 
46 

84 
48 

88 
52 

66 
51 

81 
52 

75 
47 

77 
46 

76 
44 

75 
44 

76 
45 

73 
44 

74 
46 

69 
55 

66 

45 

69 

40 

76 
45 

75 

50 

70 
46 

73 
44 

70 
45 

68 
40 

70 
42 

76 
44 

73 
45 

82 
46 

83 
49 

64 
52 

76.5 
47.  1 

VISTA  ^  NNE 

MAX 
MIN 

85 
55 

60 

73 
57 

83 
51 

80 
48 

85 
51 

87 
53 

81 
50 

78 
51 

79 
55 

80 
56 

78 
48 

75 
45 

71 
47 

71 
50 

74 
49 

71 
55 

68 
53 

68 
45 

77 
43 

73 
47 

71 
51 

72 
51 

68 
55 

70 
43 

69 
46 

69 
51 

69 
51 

73 
45 

69 
51 

87 
55 

75.9 
50.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
<i3 

82 
45 

73 
43 

37 

37 

36 

41 

38 

45 

76 
43 

70 
36 

72 
34 

72 
30 

68 
33 

74 
36 

79 
39 

74 
42 

61 

42 

65 

^6 

66 
34 

67 
37 

71 
38 

76 
38 

73 
35 

74 
35 

78 
34 

60 
38 

76 
37 

76 
40 

76 
43 

76 
43 

74.8 
33.0 

YORSA  LINDA 

*           V  « 

MAX 

MIN 

88 
58 

78 
58 

76 
58 

82 
51 

87 
49 

91 

51 

92 
51 

88 
52 

60 
52 

76 
51 

81 
53 

82 
49 

77 
46 

74 
46 

74 
46 

76 
46 

74 
47 

71 
48 

73 
45 

81 
45 

77 
46 

73 
48 

73 
47 

68 
46 

69 
49 

70 
46 

69 
48 

67 
49 

66 
49 

90 
49 

90 
50 

76.5 
49.4 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  m 

BAKER  '  NNW 

MAX 
MIN 

99 
66 

97 
61 

87 
54 

78 
48 

79 
49 

76 
48 

79 
47 

95 
52 

84 
55 

65 
55 

70 
47 

76 
45 

70 
50 

69 
51 

79 
54 

87 
56 

80 
47 

73 
42 

72 
43 

77 
55 

70 
52 

80 
48 

61 
49 

82 
53 

84 
51 

85 
51 

87 
53 

33 
57 

78 
45 

60 
45 

80 
44 

80.7 
50.8 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

93 
'.6 

94 

67 

79 
48 

75 
49 

74 
37 

77 
37 

32 
41 

86 
40 

85 

56 

84 

57 

79 
51 

76 
35 

75 
39 

77 
45 

77 
48 

81 
53 

79 
53 

65 
45 

70 
34 

72 
40 

71 
46 

76 
40 

73 
42 

76 
44 

79 
45 

61 
41 

83 
44 

81 
44 

78 
38 

75 
35 

77 
38 

76.5 
44.6 

BEAUMDHT  1  E 

MAX 
MIN 

92 

56 

89 

55 

73 
53 

71 
53 

76 
54 

78 
52 

86 
51 

89 
48 

84 

52 

79 
50 

72 
47 

78 
36 

75 
38 

72 
40 

74 
37 

79 

46 

71 
54 

65 
44 

70 
36 

70 
43 

72 
45 

73 
46 

79 
44 

75 
44 

72 
46 

79 
40 

64 
44 

79 
44 

74 
44 

77 
58 

77 
55 

76.5 
47.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
■12 

84 
52 

62 
37 

65 
29 

70 
28 

79 
28 

79 
30 

78 
38 

79 
37 

75 
35 

62 

32 

64 
27 

69 
24 

62 
26 

65 
37 

73 
37 

65 
38 

54 
36 

64 

30 

71 
29 

78 
33 

79 
37 

72 
33 

65 
31 

73 
32 

71 
30 

73 
32 

76 
34 

76 
34 

74 
27 

76 
33 

71.5 
33.2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

6'. 
39 

52 
32 

52 
18 

44 

23 

55 
29 

65 
35 

57 
36 

55 
26 

55 
29 

53 

42 

51 
19 

38 
21 

38 
26 

36 
28 

38 

30 

37 
27 

35 
27 

28 
16 

37 
18 

40 
25 

47 

29 

52 
31 

50 
36 

50 
33 

49 
33 

50 
34 

53 
35 

52 
39 

54 
33 

53 
30 

54 
35 

48.3 
29.5 

BLVTHE 

MAX 

Mm 

103 
65 

101 
66 

94 
61 

86 
59 

85 

50 

89 
49 

91 
49 

95 
50 

94 
02 

93 
60 

89 
61 

82 
52 

85 
45 

85 
52 

86 
53 

90 
56 

69 
62 

63 
54 

77 
45 

80 
46 

78 
48 

75 

52 

60 
50 

86 
50 

87 
58 

87 
50 

90 
56 

90 
54 

62 
52 

82 
49 

90 
47 

87.2 
53.6 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

102 

7"! 

99 
75 

87 
66 

81 
61 

86 
56 

88 
58 

92 
59 

93 
58 

93 
66 

93 
66 

79 
63 

79 
55 

64 
47 

65 

56 

85 
57 

90 
59 

86 
63 

74 
56 

76 
51 

60 
59 

61 
53 

72 
57 

79 
52 

82 
55 

85 

ol 

87 
56 

88 
61 

89 
57 

82 
64 

63 
54 

85 
53 

84.7 
59.0 

BORREGO  desert  PARK 

MAX 

Mm 

107 
69 

102 
66 

98 
58 

89 
54 

82 
56 

84 
56 

87 
56 

91 
59 

96 
67 

97 

62 

92 
59 

83 
52 

82 
49 

82 
57 

85 
57 

64 
56 

90 
63 

60 
57 

74 
51 

76 
54 

81 
62 

61 
49 

77 
50 

80 
51 

83 
56 

86 
58 

89 
56 

90 
55 

86 
57 

81 
52 

84 
52 

86.5 
56.6 

BRAWLEV  2  Sw 

MAX 

Mm 

107 
6/ 

103 
67 

98 

63 

89 

58 

82 
48 

85 
48 

88 
49 

92 
50 

96 
56 

97 
60 

94 
56 

81 
47 

83 
47 

64 
52 

85 
56 

86 
56 

90 
55 

87 
56 

79 
48 

78 
53 

81 
51 

76 
57 

78 
5! 

81 
52 

85 
56 

86 
50 

69 
50 

91 
53 

69 
49 

83 
48 

65 
46 

87.4 
53.5 

CaNTIL 

MAX 

Mm 

97 
69 

81 
68 

78 
55 

72 
54 

77 
35 

80 
38 

86 
41 

83 
42 

76 
58 

77 
59 

72 
55 

77 
34 

75 
40 

74 
47 

78 
53 

76 
5S 

69 

56 

72 
42 

71 
31 

74 
42 

79 
41 

76 
38 

77 
40 

73 
39 

80 
38 

82 
38 

61 
37 

73 
51 

75 
35 

79 
31 

79 
36 

77.4 
45.1 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
6<. 

86 
68 

74 
58 

71 
51 

75 
46 

78 
49 

84 
53 

90 
53 

87 
62 

80 
59 

71 
53 

76 
45 

77 
52 

30 
52 

75 
54 

83 
57 

69 
55 

65 
48 

69 
42 

73 
48 

69 
51 

75 
47 

78 
48 

75 
53 

78 
54 

61 
52 

83 
56 

80 
53 

75 
46 

75 
47 

77 
48 

77.6 
52.5 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

105 
7<i 

103 
77 

98 
69 

82 
58 

86 
53 

90 
55 

94 
56 

94 
57 

93 
59 

92 
62 

90 
62 

82 
62 

85 

53 

84 
58 

62 
62 

66 
59 

86 
66 

82 
55 

60 

56 

87 
66 

87 
67 

85 
56 

86 
55 

65 
57 

90 
57 

90 
56 

88 
67 

86 
56 

83 
66 

84 
51 

88 
53 

68.2 
59.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

82 
'.6 

80 
54 

63 

57 
30 

61 
26 

67 
27 

70 
31 

69 
37 

70 
'•6 

68 
33 

55 
29 

55 
25 

67 
24 

63 
24 

64 

23 

70 
33 

70 
34 

65 
30 

67 
40 

68 
31 

73 
28 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

103 
76 

99 
74 

99 

71 

83 
61 

77 
58 

81 
64 

84 
63 

90 
61 

92 
68 

91 
69 

89 
62 

76 
57 

78 

56 

80 
57 

80 

61 

84 
69 

87 
66 

62 
57 

73 
56 

73 
58 

77 
62 

71 
57 

73 
55 

77 
56 

81 
58 

84 

61 

67 
65 

86 
62 

67 
65 

80 
60 

61 

60 

83.3 
62.0 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

Mm 

10". 
67 

100 
65 

91 
65 

88 
55 

86 
47 

90 
49 

93 
51 

97 
54 

97 
55 

95 
59 

88 
57 

63 
47 

85 

50 

87 
54 

86 
55 

92 
59 

89 
69 

79 
57 

79 
46 

81 
46 

77 
52 

79 
57 

82 

52 

86 
53 

87 
55 

90 
52 

93 

56 

92 
53 

84 

51 

85 
49 

67 
47 

86.1 
54.3 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

79 
67 

90 
62 

69 

54 

64 
44 

64 
44 

68 
43 

72 
47 

75 
52 

60 
53 

71 
52 

64 
44 

65 
45 

70 
43 

65 

46 

65 
48 

68 
50 

67 
52 

56 
44 

53 
40 

61 
40 

66 
44 

67 
47 

73 
47 

71 
53 

68 
47 

70 
46 

75 
51 

79 
53 

67 
46 

66 
46 

70 
50 

69.0 
48.4 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

101 
73 

97 

70 

88 
64 

88 
63 

89 
65 

90 
62 

91 
57 

97 
62 

94 
69 

92 
69 

87 
59 

86 
53 

83 
56 

82 
60 

66 
50 

83 
58 

83 
58 

66 
54 

83 
54 

81 
53 

78 
50 

75 
57 

81 
55 

69 
55 

66 
56 

88 
59 

90 
61 

66 
59 

82 
59 

81 
59 

83 
57 

67.0 
59.0 

HAIMEE 

MAX 

Mm 

87 
57 

88 
57 

84 

50 

70 
44 

65 
37 

69 
57 

74 
39 

78 
41 

78 
48 

76 
47 

79 
47 

62 
39 

66 
38 

69 
41 

68 

41 

66 

42 

72 
54 

67 
37 

59 

37 

61 
41 

65 
48 

71 
50 

72 
45 

66 
41 

67 
42 

72 
41 

74 
43 

74 
44 

76 
43 

70 
40 

68 

41 

71.3 
43.6 

H4YFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

102 
69 

100 
63 

93 
61 

82 
59 

75 
53 

78 
57 

84 
62 

69 
59 

93 
56 

92 
61 

89 
61 

74 
51 

78 
43 

79 
46 

79 
56 

83 
56 

66 
55 

62 
53 

72 
56 

72 
59 

75 
62 

70 
54 

75 
56 

79 
56 

82 
55 

65 
50 

87 
51 

68 
59 

86 
65 

78 
59 

60 
59 

82.8 
56.9 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

102 
74 

99 

70 

89 
67 

82 
62 

85 
53 

88 
55 

91 
58 

95 
60 

95 
61 

94 
62 

63 
61 

83 
51 

83 
53 

85 
58 

65 
58 

89 
61 

86 
67 

78 
60 

78 
52 

30 
53 

77 
58 

78 
59 

31 
54 

85 
55 

85 
60 

90 
59 

91 
59 

89 
58 

82 
54 

86 
53 

65 
61 

86.4 
58.6 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

Mm 

104 

70 

99 
67 

90 
63 

83 
55 

85 
50 

88 
50 

92 
53 

96 

56 

96 
58 

96 

61 

79 
55 

63 
46 

86 

50 

86 

57 

87 
56 

90 
59 

66 

61 

77 
57 

78 
<9 

81 
49 

77 
56 

78 
57 

82 
51 

65 
54 

86 
58 

91 
55 

91 
59 

90 
56 

64 
52 

85 
49 

66 
49 

87.0 
55.5 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

89 
53 

88 
53 

88 
4S 

78 
34 

73 
35 

78 
39 

76 
46 

78 
44 

32 

80 

61 
38 

62 
44 

74 
48 

71 
34 

71 
41 

76 
48 

78 
40 

71 
39 

72 
38 

73 
41 

79 
44 

75 
34 

73 
38 

75.7 
41.3 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

108 
73 

104 
67 

98 
68 

90 
56 

86 
52 

99 
55 

91 
55 

98 
58 

100 
52 

96 
61 

98 
65 

83 
49 

84 
43 

34 
50 

86 
58 

88 

61 

92 
67 

86 
58 

81 
56 

82 
52 

84 
58 

80 
51 

79 
58 

83 
56 

86 
59 

91 
58 

96 
61 

95 
64 

92 
56 

68 
42 

91 
47 

90.4 
56.9 

5fl«  Raf«r«DC»  Nolea  Following  Slitloo  Iod*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER 


Slallon 

Day  of  Month 

Average 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INrOKERN 

MAX 

95 

76 

64 

86 

84 

62 

78 

74 

74 

75 

76 

79 

74 

65 

68 

73 

77 

79 

77 

72 

78 

79 

6 1 

6 1 

77 

77 

77 

77.9 

Mm 

55 

63 

58 

49 

38 

39 

42 

43 

50 

44 

52 

38 

47 

45 

43 

46 

40 

43 

36 

46 

49 

43 

42 

44 

46 

48 

43 

44 

50 

38 

43 

45.5 

IRON  HQUNT4IN 

MAX 

103 

97 

90 

76 

7^ 

65 

91 

93 

92 

64 

76 

79 

83 

75 

75 

89 

63 

73 

74 

76 

68 

74 

80 

83 

66 

86 

69 

66 

77 

80 

63.5 

MIN 

74 

'72 

6> 

59 

51 

53 

62 

59 

65 

64 

60 

54 

52 

54 

60 

60 

67 

57 

55 

59 

64 

56 

52 

54 

61 

57 

60 

60 

60 

61 

64 

59.6 

LtKE  IRROWHEiD 

MAX 

76 

61 

59 

62 

64 

70 

70 

70 

66 

63 

56 

55 

54 

65 

62 

54 

46 

50 

53 

53 

62 

60 

56 

63 

64 

66 

64 

65 

60 

60 

61.5 

MIN 

<,! 

52 

42 

37 

32 

37 

38 

41 

51 

42 

40 

31 

35 

37 

39 

45 

44 

31 

28 

37 

36 

34 

39 

38 

39 

38 

40 

46 

39 

36 

40 

39.2 

LANCASTER 

MAX 

93 

79 

75 

69 

73 

77 

81 

85 

79 

75 

69 

76 

72 

74 

80 

76 

66 

62 

65 

70 

71 

75 

77 

74 

75 

78 

79 

73 

72 

75 

76 

74.9 

MIN 

62 

60 

47 

40 

33 

34 

37 

41 

54 

54 

43 

33 

36 

47 

46 

49 

46 

38 

32 

36 

43 

37 

41 

40 

38 

37 

41 

43 

35 

33 

35 

41.6 

LUCERNE  VALLEV 

MAX 

92 

83 

73 

70 

7 1 

75 

61 

86 

86 

65 

73 

73 

75 

76 

79 

66 

62 

64 

67 

65 

75 

75 

74 

77 

60 

60 

75 

71 

76 

76 

74.6 

MIN 

50 

5S 

49 

34 

27 

26 

27 

30 

25 

34 

46 

35 

26 

27 

47 

30 

32 

33 

30 

31 

37 

30 

24 

43 

34.3 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

106 

96 

92 

66 

87 

92 

96 

95 

92 

92 

8 1 

82 

82 

64 

86 

86 

88 

78 

81 

64 

8  1 

78 

80 

84 

86 

94 

90 

68 

67 

90 

90 

87.7 

MIN 

65 

66 

69 

56 

45 

54 

55 

51 

52 

66 

64 

41 

42 

46 

59 

54 

64 

56 

53 

65 

58 

52 

50 

52 

57 

54 

54 

49 

50 

50 

46 

54,7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

88 

85 

76 

63 

67 

73 

79 

81 

78 

75 

70 

65 

65 

70 

66 

74 

68 

56 

6  1 

63 

59 

63 

68 

66 

72 

76 

76 

73 

76 

71.1 

MIN 

72 

68 

53 

45 

48 

52 

56 

59 

64 

69 

44 

43 

45 

46 

50 

53 

51 

46 

42 

42 

52 

45 

45 

48 

57 

54 

56 

54 

51 

52 

53 

52.1 

MOJAVE 

MAX 

92 

67 

70 

75 

79 

79 

73 

72 

72 

74 

72 

72 

76 

74 

6 1 

56 

64 

69 

70 

74 

76 

72 

67 

79 

60 

70 

70 

72 

7  3 

73.4 

MIN 

63 

52 

47 

36 

39 

40 

42 

55 

54 

51 

36 

39 

40 

41 

42 

53 

45 

39 

35 

47 

41 

40 

40 

40 

41 

46 

51 

40 

36 

36 

40 

43.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

68 

70 

64 

4  6 

5  2 

57 

65 

66 

72 

64 

58 

48 

50 

57 

59 

56 

58 

50 

38 

4  1 

38 

50 

53 

55 

53 

55 

55 

5  8 

53 

53 

53 

55,5 

MIN 

32 

38 

44 

26 

23 

26 

32 

30 

50 

43 

27 

23 

23 

31 

42 

44 

44 

25 

15 

28 

28 

32 

29 

27 

29 

28 

28 

32 

31 

29 

33 

31.4 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

103 

97 

60 

75 

80 

85 

89 

92 

93 

91 

75 

78 

83 

82 

82 

89 

64 

73 

74 

76 

70 

75 

78 

80 

86 

90 

88 

67 

76 

76 

62 

83.0 

MIN 

69 

77 

65 

59 

56 

61 

60 

57 

64 

63 

61 

56 

50 

54 

59 

61 

65 

55 

49 

60 

57 

55 

54 

55 

63 

59 

64 

64 

63 

57 

60 

59.7 

PALMDALE 

MAX 

92 

89 

75 

7  1 

74 

76 

81 

85 

81 

79 

69 

73 

69 

69 

75 

70 

65 

59 

66 

69 

71 

77 

77 

75 

75 

79 

8  1 

73 

72 

75 

77 

74.8 

MIN 

55 

65 

48 

38 

35 

36 

42 

43 

45 

46 

35 

36 

39 

48 

47 

52 

49 

35 

34 

39 

43 

41 

44 

43 

41 

42 

42 

41 

37 

37 

36 

42,4 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

9^1 

79 

75 

69 

73 

76 

61 

86 

80 

74 

68 

76 

72 

72 

77 

74 

63 

58 

6S 

70 

71 

76 

75 

75 

74 

81 

81 

73 

71 

75 

76 

74,5 

MIN 

51 

60 

41 

36 

32 

32 

37 

39 

48 

52 

37 

32 

36 

45 

45 

54 

46 

37 

30 

33 

39 

36 

41 

41 

39 

38 

38 

39 

33 

32 

34 

39,8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

106 

100 

89 

63 

88 

68 

97 

97 

94 

80 

80 

76 

78 

63 

79 

68 

95 

93 

93 

87 

69 

91 

66.9 

MIN 

65 

66 

61 

64 

58 

56 

67 

55 

60 

59 

66 

49 

46 

51 

55 

56 

57 

56 

46 

57 

59 

51 

52 

53 

53 

55 

55 

55 

60 

51 

63 

56,4 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

105 

101 

99 

8 1 

76 

6 1 

85 

88 

96 

92 

69 

75 

78 

84 

82 

84 

67 

83 

75 

75 

62 

67 

75 

80 

83 

87 

66 

90 

87 

77 

60 

64.1 

MIN 

74 

74 

66 

62 

58 

59 

61 

62 

63 

65 

63 

60 

58 

59 

60 

61 

65 

60 

63 

54 

61 

55 

56 

59 

60 

61 

67 

67 

66 

57 

66 

61.4 

RANOSBURG 

MAX 

90 

86 

71 

6  3 

70 

73 

61 

79 

8 1 

76 

7  1 

69 

67 

70 

69 

7  1 

6  1 

59 

6  1 

66 

7  1 

7 1 

73 

69 

73 

74 

76 

73 

68 

7  \ 

72 

71.8 

MIN 

59 

57 

50 

43 

44 

49 

53 

55 

51 

54 

51 

40 

43 

51 

46 

56 

37 

50 

47 

48 

46 

48 

51 

50 

50 

48 

47 

50 

49. 1 

SOUIRREl   'NN  2 

MAX 

77 

70 

59 

55 

60 

62 

67 

69 

69 

67 

60 

58 

55 

5  1 

60 

60 

5  1 

45 

49 

53 

50 

60 

60 

56 

62 

63 

65 

66 

60 

64 

6  1 

60.  1 

MIN 

56 

55 

44 

38 

39 

43 

45 

50 

55 

47 

43 

38 

40 

41 

42 

46 

41 

33 

29 

32 

40 

43 

45 

45 

44 

45 

49 

50 

44 

44 

45 

43.6 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

103 

95 

69 

84 

87 

90 

95 

96 

93 

93 

81 

64 

83 

85 

85 

68 

66 

76 

8  1 

63 

80 

78 

6 1 

83 

88 

92 

92 

90 

66 

86 

69 

67.2 

MIN 

68 

67 

68 

51 

47 

53 

51 

52 

54 

'10 

54 

45 

43 

49 

61 

56 

64 

57 

55 

56 

60 

52 

50 

53 

55 

54 

57 

50 

52 

46 

46 

54.7 

TRONA 

MAX 

94 

90 

76 

72 

76 

60 

66 

63 

81 

89 

72 

79 

78 

78 

77 

72 

72 

78 

75 

77 

72 

80 

78 

75 

80 

76 

78 

80 

82 

62 

6  1 

79.1 

MIN 

63 

60 

59 

46 

43 

44 

47 

46 

47 

47 

53 

43 

47 

47 

50 

50 

50 

42 

45 

42 

49 

45 

47 

51 

48 

47 

48 

49 

50 

45 

41 

48.0 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

97 

98 

91 

76 

78 

60 

s: 

69 

90 

62 

82 

83 

79 

77 

78 

85 

84 

74 

70 

73 

73 

74 

77 

61 

80 

85 

88 

63 

80 

n 

80 

61.6 

MIN 

63 

63 

59 

52 

40 

49 

59 

46 

59 

57 

53 

45 

41 

48 

56 

48 

46 

47 

41 

50 

40 

49 

47 

44 

52 

47 

48 

50 

54 

43 

45 

49,7 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

86 

84 

80 

65 

69 

73 

78 

82 

80 

77 

75 

70 

69 

73 

72 

74 

72 

56 

60 

63 

61 

70 

70 

69 

70 

74 

75 

73 

69 

72 

72 

72.1 

MIN 

47 

50 

36 

40 

32 

37 

39 

39 

41 

40 

37 

27 

26 

35 

42 

49 

30 

30 

27 

41 

40 

37 

39 

38 

38 

38 

39 

39 

29 

36 

43 

37.5 

VICTORVILLE  pump  PLANT 

MAX 

89 

93 

83 

74 

69 

74 

77 

62 

87 

63 

75 

68 

73 

71 

73 

77 

76 

65 

61 

69 

69 

66 

76 

77 

74 

76 

79 

60 

75 

73 

76 

75.4 

MIN 

52 

57 

42 

43 

34 

35 

37 

39 

48 

50 

45 

37 

35 

40 

42 

48 

47 

39 

30 

37 

41 

36 

41 

42 

40 

40 

41 

41 

36 

35 

36 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

57 

62 

60 

39 

48 

45 

44 

47 

55 

57 

49 

47 

51 

40 

42 

42 

41 

40 

40 

41 

46 

45 

49 

46 

46 

48 

47 

45 

46 

45 

47 

47.1 

MIN 

32 

39 

19 

0 

6 

6 

16 

29 

34 

33 

10 

6 

9 

9 

27 

25 

14 

7 

3 

16 

23 

ll 

18 

15 

10 

15 

18 

16 

16 

20 

19 

17.0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

46 

50 

48 

37 

23 

42 

43 

46 

42 

39 

35 

25 

25 

25 

42 

40 

50 

18 

19 

21 

23 

31 

40 

38 

31 

35 

36 

37 

33 

42 

44 

35.5 

Mm 

34 

22 

8 

4 

2 

11 

28 

35 

29 

22 

3 

12 

13 

17 

22 

2 

.  6 

0 

2 

12 

16 

22 

23 

29 

20 

21 

22 

22 

25 

25 

24 

16.6 

HILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

84 

81 

79 

78 

67 

70 

74 

74 

72 

72 

70 

61 

63 

62 

61 

70 

66 

60 

58 

62 

68 

68 

66 

66 

70 

68 

70 

70 

66 

67 

70 

68.8 

Mm 

58 

56 

53 

45 

41 

42 

44 

49 

46 

45 

42 

39 

44 

43 

45 

47 

42 

35 

36 

32 

52 

43 

44 

43 

45 

43 

40 

44 

44 

39 

43 

44.0 

S««  ReUr«Dc»  Nolsa  FoUowtng  SibUoh  Index 

-   362  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


C4I.IFURNIA 
OCTOBER  1969 


Day 

Oi  Month 

5  01 

Station 

£  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  C04ST 

DRAINAGE 

01 

duttons  landing 

EVAP 

•  3C 

.28 

.33 

.38 

* 

.53 

•  22 

•  22 

.19 

.25 

.30 

* 

.48 

.10 

.03 

_ 

.21 

.07 

.34 

.13 

•  16 

.07 

•  10 

•  02 

* 

.11 

.09 

.12 

•  13 

•  12 

5.52B 

W I NC 

43 

121 

110 

130 

! 

90 

76 

112 

106 

167 

• 

129 

76 

* 

152 

lOj 

9 1 

45 

5  ] 

66 

20 

63 

* 

85 

SO 

37 

32 

30 

2U62 

MAX 

B2 

S3 

80 

75 

78 

81 

70 

74 

76 

80 

75 

60 

60 

69 

73 

74 

76 

66 

74 

65 

72 

71 

75 

74 

75 

72.9 

WIN 

53 

55 

57 

50 

- 

47 

47 

46 

50 

49 

55 

'- 

48 

50 

50 

55 

SO 

45 

- 

45 

45 

52 

55 

56 

57 

- 

46 

49 

48 

50 

50 

50.4 

FERNDALE  Z  NW 

EVAP 

•  1 1 

.  06 

.  15 

.  1 1 

.  13 

.  IX 

.  10 

.07 

.  10 

.08 

.  09 

.  IS 

.  1 1 

.07 

.OC 

.02 

.06 

.  IC 

.06 

.  1 C 

.05 

•  03 

.04 

.  0: 

.07 

.05 

.00 

.04 

.05 

•  08 

•  Oi 

2.32 

W I  NC 

12 

2G 

54 

39 

26 

25 

16 

39 

23 

62 

36 

47 

23 

15 

42 

28 

31 

25 

3C 

2  C 

27 

9 

17 

16 

27 

17 

8 

20 

17 

12 

33 

632 

MAX 

75 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

67 

70 

66 

64 

62 

66 

65 

68 

72 

71 

62 

61 

64 

64 

64 

66 

67 

69 

69 

67.6 

MIN 

59 

52 

48 

44 

44 

44 

49 

54 

51 

54 

41 

43 

43 

48 

52 

53 

48 

50 

45 

45 

50 

55 

52 

47 

44 

46 

53 

50 

46 

55 

53 

49.0 

LAKE  PILLSBURV  NO 

2 

EVAP 

.15 

.22 

.20 

.19 

.17 

.11 

.12 

.10 

.10 

.09 

.24 

.15 

.07 

.05 

.01 

.00 

.04 

.07 

.06 

.09 

•  10 

•  08 

.08 

.09 

.10 

•  09 

.09 

.06 

.09 

.05 

.06 

3.16 

WIND 

17 

23 

35 

11 

7 

6 

9 

12 

12 

8 

45 

14 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

9 

8 

6 

16 

18 

S 

6 

10 

22 

1 

6 

4 

342 

MAX 

80 

79 

77 

71 

72 

70 

69 

67 

66 

71 

70 

67 

63 

62 

50 

5G 

65 

66 

70 

75 

72 

69 

69 

68 

65 

65 

66 

67 

66 

71 

67.9 

MIN 

52 

49 

42 

41 

41 

40 

44 

» 

45 

53 

43 

40 

39 

44 

46 

48 

46 

43 

39 

41 

47 

46 

50 

52 

45 

44 

44 

44 

42 

44 

43 

44.9 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

■  15 

.  15 

.  15 

.20 

.15 

•  13 

.14 

.09 

.06 

.05 

.19 

.  15 

.15 

.04 

.08 

.04 

.05 

.  Oi 

.  05 

.  04 

.  04 

.  06 

.05 

.  04 

.05 

.07 

.03 

.04 

.03!  .03 

•  03 

2.56 

WINC 

30 

39 

55 

55 

46 

38 

31 

33 

40 

37 

73 

61 

51 

38 

46 

25 

29 

35 

3 1 

39 

31 

32 

20 

21 

47 

29 

32 

32 

26l  23 

1161 

TULELAKE 

EVAP 

e  10 

.  13 

.  15 

.  15 

.12 

.15 

.15 

.  10 

•  11 

.06 

.  10 

.  13 

.  1 1 

.05 

.07 

.OS 

.10 

.05 

•  IC 

.07 

.06 

WILLOW  CREEK  I  NW 

EVAP 

til 

.  09 

■  00 

.07 

.  15 

.15 

.  15 

.23 

•  16 

.  13 

.  15 

.  IS 

.05 

.29 

- 

.24 

.  06 

.00 

.05 

.04 

.05 

• 

.06 

.02 

.05 

.03 

.03 

2. Sub 

WIND 

9 

11 

16 

9 

6 

6 

5 

11 

2 

2 

6 

6 

4 

6 

22 

* 

* 

20 

4 

4 

2 

6 

* 

« 

10 

2 

4 

if 

4 

186 

MAX 

82 

81 

80 

79 

70 

82 

BO 

75 

60 

70 

SO 

74 

75 

- 

65 

- 

- 

64 

74 

72 

71 

75 

- 

64 

62 

64 

63 

62 

71.6 

MIN 

54 

50 

40 

45 

31 

49 

45 

42 

35 

44 

44 

42 

42 

52 

45 

5 1 

5 1 

52 

49 

■ 

47 

50 

SO 

50 

50 

45.4 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRVESSA  LAKE 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.40 

.30 

.15 

.  15 

.15 

.15 

.23 

.40 

.33 

.19 

.15 

.05 

.02 

.11 

.23 

.IS 

.18 

.15 

.15 

.09 

.08 

.10 

.06 

.08 

.12 

.13 

.11 

5.31 

WIND 

32 

56 

77 

105 

47 

32 

24 

31 

45 

58 

115 

82 

32 

60 

32 

47 

48 

42 

55 

30 

40 

16 

68 

35 

50 

21 

42 

22 

22 

19 

13 

1396 

MAX 

86 

84 

73 

75 

74 

68 

71 

76 

77 

71 

75 

68 

60 

57 

68 

6E 

67 

7C 

72 

76 

72 

59 

66 

69 

67 

6  7 

71 

72 

72 

71.2 

MIN 

56 

55 

52 

49 

46 

45 

45 

47 

SO 

49 

47 

45 

49 

49 

53 

53 

48 

46 

46 

46 

46 

52 

53 

54 

47 

47 

51 

49 

49 

50 

50 

49.2 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.  35 

.  36 

.  39 

.44 

.23 

.  IS 

.  18 

.  14 

.  2 1 

.30 

.40 

.31 

.19 

.15 

•  09 

07 

.04 

.  17 

.  12 

.  12 

.  13 

.  OE 

.13 

.  IC 

.07 

.06 

.14 

.  10 

•  25 

.09 

.10 

5  .66 

WIND 

148 

1 8Q 

170 

205 

48 

25 

15 

67 

143 

134 

213 

142 

5  6 

77 

3C 

■58 

80 

106 

93 

31 

8 

27 

133 

77 

96 

26 

124 

142 

44 

21 

10 

2733 

CHICQ  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.19 

.30 

.22 

* 

* 

.95 

« 

.26 

.13 

.25 

* 

* 

.45 

.04 

.01 

05 

* 

* 

.31 

.11 

.13 

.09 

.  10 

* 

.25 

.10 

•  09 

.09 

.09 

3.89 

WIND 

17 

68 

46 

4 

* 

78 

• 

19 

56 

* 

* 

143 

51 

22 

94 

'27 

* 

« 

66 

27 

35 

33 

44 

• 

* 

80 

25 

17 

26 

20 

1067 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.25 

.37 

.61 

.47 

.27 

.20 

.17 

.15 

.29 

.26 

.55 

.45 

.22 

.18 

.05 

.13 

.14 

.22 

.15 

.  19 

.14 

.12 

.10 

.17 

•  07 

.09 

.09 

.29 

.17 

.13 

6.70 

WIND 

32 

75 

324 

247 

85 

29 

11 

44 

103 

99 

310 

264 

61 

83 

59 

143 

72 

43 

164 

52 

62 

31 

51 

47 

49 

45 

29 

26 

170 

32 

22 

2664 

85 

72 

67 

73 

78 

78 

74 

71 

75 

74 

73 

73 

67 

62 

54 

72 

7 1 

65 

72 

73 

66 

72 

72 

70 

7  1 

70 

71 

71 

72.0 

MIN 

58 

56 

43 

44 

45 

46 

48 

49 

49 

92 

47 

45 

47 

50 

53 

S3 

49 

46 

43 

46 

46 

50 

49 

50 

47 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48.6 

folsom  dam 

EVAP 

.15 

.22 

.28 

.30 

.25 

.25 

.24 

.18 

.03 

.16 

•  28 

.22 

.22 

.18 

.00 

*2d 

•  07 

.10 

.12 

.07 

.14 

.15 

.06 

•  07 

•  09 

•  14 

.05 

.07 

.07 

.15 

.13 

4.46 

WIND 

2 

2 

8 

51 

9 

13 

11 

6 

5 

4 

44 

16 

3 

8 

2 

59 

5 

3 

1 

7 

I 

1 

1 

1 

5 

0 

2 

3 

9 

4 

291 

LAKESHORE 

EVAP 

.  2 1 

*  22 

■  16 

.  12 

.  20 

.  16 

.09 

.09 

.06 

•  20 

•  17 

•  15 

.  16 

•  06 

■ 

_ 

_ 

.09 

.07 

.  IC 

.  15 

.  10 

.05 

.  06 

.  OG 

.06 

.04 

.07 

.09 

•  12 

•  11 

3.688 

WIND 

35 

40 

33 

29 

28 

34 

23 

27 

25 

49 

44 

34 

36 

29 

9 

15 

22 

35 

21 

30 

26 

24 

35 

17 

25 

20 

25 

20 

36 

32!  883 

LAKE   SPAULDING  DAM 

EVAP 

.19 

.23 

.23 

.29 

.19 

.22 

.24 

.12 

.15 

.08 

•  39 

•  23 

.14 

•  03 

•  18 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

MDNTICELLO  DAM 

EVAP 

.22 

.28 

.26 

.33 

.21 

.  19 

.18 

.13 

.  16 

.19 

•  33 

.21 

.21 

•  08 

•  00 

.10 

.15 

.12 

.19 

.13 

.12 

.05 

.07 

.09 

.06 

.07 

.13 

.13 

■  11 

4.60 

WIND 

9 

20 

41 

60 

14 

13 

4 

8 

19 

23 

65 

6 

22 

21 

1 

'10 

'22 

1 

21 

10 

27 

1 

U 

10 

2 

4 

13 

0 

9 

10 

6 

485 

MAX 

88 

81 

73 

79 

77 

76 

71 

74 

77 

77 

74 

75 

61 

61 

57 

71 

7C 

72 

75 

79 

75 

62 

70 

73 

70 

71 

73 

73 

74 

73.0 

MIN 

59 

57 

51 

49 

48 

43 

46 

48 

50 

49 

48 

52 

52 

49 

52 

48 

46 

45 

45 

45 

52 

53 

55 

49 

51 

52 

50 

4G 

48 

49 

49.7 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

■  26 

•  17 

.  30 

.  56 

.  15 

.09 

.09 

.  09 

♦ 

.57 

♦ 

.02 

.04 

.06 

•  16 

.06 

.08 

•  05 

.  19 

.  10 

.10 

.07 

■  10 

3.53 

WIND 

61 

24 

125 

« 

• 

149 

23 

9 

44 

7 

: 

« 

ISO 

16 

4 

52 

26 

* 

* 

142 

56 

4 

6 

6 

• 

* 

11 

33 

52 

5 

11 

1048 

SHASTA  0AM 

EVAP 

.  20 

.21 

.  1 1 

.16 

.17 

.  18 

.  17 

.  1 1 

.  17 

.10 

.25 

.21 

.24 

•  13 

.09 

.00 

•  00 

.  12 

•  1 4 

.19 

■  21 

.  1 1 

.07 

.05 

.13 

.06 

.07 

.  13 

.15 

.24 

4.21 

WIND 

53 

67 

74 

63 

67 

68 

53 

43 

58 

38 

100 

84 

84 

79 

37 

12 

24 

'33 

64 

64 

87 

58 

41 

49 

42 

55 

21 

42 

63 

66 

95 

1804 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  20 

.  24 

.27 

* 

• 

.75 

.20 

.12 

.11 

.10 

« 

* 

.83 

.09 

.08 

•  03 

* 

* 

.38 

* 

.38 

.09 

,06 

* 

* 

.25 

* 

.10 

.97 

5.018 

WIND 

36 

49 

79 

* 

* 

178 

39 

29 

34 

29 

* 

* 

275 

44 

26 

16 

26 

* 

* 

157 

* 

101 

22 

14 

* 

78 

* 

74 

137 

1443 

WHISKEVTDwN  RES 

EVAP 

.18 

.22 

.22 

.19 

.18 

.16 

.20 

.13 

.09 

.09 

.23 

.17 

.  18 

.07 

•  05 

.01 

•  06 

.03 

.10 

.11 

.13 

.12 

.09 

.05 

.06 

.08 

.06 

.05 

.08 

•  08 

■  10 

3.59 

WIND 

35 

36 

42 

50 

41 

41 

39 

31 

26 

15 

65 

47 

38 

30 

20 

27 

23 

27 

38 

29 

42 

22 

28 

35 

20 

27 

19 

30 

26 

23 

32 

1006 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

•  24 

.39 

.43 

• 

.68 

.  16 

.10 

.30 

.33 

* 

* 

.92 

.07 

•  08 

.07 

.12 

* 

.56 

.15 

.  27 

.06 

•  08 

* 

• 

.19 

.  16 

.  30 

•  09 

■  16 

5.91 

WIND 

31 

118 

186 

• 

• 

149 

13 

43 

57 

75 

* 

* 

316 

41 

22 

138 

* 

* 

114 

69 

28 

17 

29 

« 

• 

60 

47 

77 

28 

30 

1741 

MAX 

84 

84 

72 

- 

- 

75 

74 

73 

74 

74 

71 

65 

56 

66 

67 

- 

- 

72 

85 

76 

72 

70 

- 

- 

70 

68 

70 

70 

73 

72.2 

MIN 

58 

53 

49 

■ 

46 

40 

55 

50 

52 

35 

50 

52 

55 

52 

40 

93 

53 

54 

55 

48 

46 

45 

50 

52 

49.7 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.20 

.19 

.24 

.12 

.12 

.13 

.10 

.13 

.11 

.17 

•  13 

.12 

.14 

.07 

.05 

.00 

.06 

.11 

.03 

.09 

.08 

.07 

.11 

.14 

.06 

.03 

.09 

.08 

.10 

•  07 

■  07 

3.23 

WIND 

28 

56 

67 

28 

26 

14 

12 

75 

22 

36 

70 

24 

48 

20 

17 

25 

34 

35 

16 

10 

22 

17 

16 

26 

25 

13 

27 

31 

19 

9 

9 

881 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.11 

.09 

.  10 

.11 

* 

.10 

.06 

.10 

- 

.08 

•  07 

- 

.06 

.20 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

22 

23 

33 

121 

37 

24 

18 

22 

45 

27 

119 

63 

24 

56 

12 

32 

IS 

*       «  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0« 

BURLINGAME 

EVAP 

.15 

.28 

.30 

.33 

.26 

.15 

.28 

.15 

.19 

.05 

.26 

.25 

.20 

.19 

.08 

.27 

.17 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.12 

.10 

•  OS 

.10 

.05 

.05 

.10 

•  14 

■  12 

5.14 

WIND 

1 1 1 

191 

196 

161 

70 

49 

67 

66 

120 

98 

ISO 

52 

46 

112 

85 

50 

35 

73 

8 1 

62 

60 

48 

50 

100 

55 

44 

42 

2668 

MAX 

64 

76 

83 

76 

90 

76 

74 

83 

S3 

73 

74 

IX 

75 

71 

74 

72 

85 

71 

SI 

84 

82 

73 

66 

64 

71 

71 

68 

70 

71 

73 

74 

75.5 

MIN 

55 

53 

52 

53 

46 

48 

48 

55 

51 

56 

46 

53 

53 

NACIHIENTQ  OAM 

EVAP 

.26 

.22 

.  25 

.  26 

.  26 

.23 

.24 

.24 

.15 

.20 

.  19 

.21 

.20 

.  13 

.  1 1 

.07 

.11 

.  16 

.  13 

.  17 

•  13 

•  15 

.04 

.  16 

•  05 

.  10 

.07 

.09 

.11 

.16 

.16 

5.03 

NEWARK 

<C) 

EVAP 

.20 

.20 

.23 

* 

.84 

.24 

.16 

.13 

.20 

• 

* 

.72 

.13 

•  05 

.05 

.12 

* 

.44 

.15 

.13 

.10 

.09 

* 

* 

.24 

.11 

.10 

.16 

.11 

4^92 

WIND 

50 

62 

49 

« 

• 

173 

47 

47 

70 

113 

* 

* 

209 

82 

60 

113 

28 

* 

* 

138 

29 

35 

66 

48 

* 

* 

142 

* 

* 

21 

9 

1591 

«      *  * 

SAN  JOASUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.28 

.30 

.30 

.39 

.20 

.15 

.20 

.15 

.21 

.23 

.32 

.30 

.20 

.17 

•  04 

.00 

.12 

.10 

.14 

.08 

.20 

.13 

.08 

.11 

•  09 

.06 

.08 

.11 

.12 

•  12 

.U 

5^09 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.20 

.18 

.20 

.25 

.21 

.18 

.16 

.17 

.04 

.14 

.21 

.22 

.15 

.12 

.04 

.03 

.09 

.10 

.11 

.  14 

.07 

.06 

.06 

.06 

.07 

.07 

.03 

.05 

•  08 

.06 

•  08 

3^67 

WIND 

15 

16 

26 

59 

20 

21 

15 

16 

16 

20 

56 

39 

25 

15 

15 

36 

20 

16 

6 

12 

11 

11 

12 

13 

12 

11 

13 

9 

16 

12 

9 

599 

See  Relerenc©  Notes  Following  Stalion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


Day 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

friant  government 

CAMP 

EVAP 

.30 

.23 

.33 

.22 

.20 

.24 

.21 

.19 

.20 

.20 

.16 

.16 

.22 

.24 

.13 

.04 

.07 

.14 

.06 

.12 

.12 

.16 

.13 

.10 

.07 

.06 

.09 

.06 

.08 

.11 

.14 

4.90 

<E) 

KIND 

32 

16 

55 

21 

13 

11 

5 

1 

1 

67 

60 

2  7 

23 

12 

31 

23 

IG 

21 

40 

21 

MAX 

Bl 

82 

75 

71 

74 

73 

73 

74 

71 

73 

72 

72 

72 

70 

60 

61 

66 

69 

71 

67 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

72 

70 

69.4 

MIN 

56 

57 

46 

46 

49 

50 

49 

49 

52 

49 

46 

46 

46 

46 

50 

54 

55 

46 

46 

48 

49 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

49.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.37 

.16 

.19 

.15 

.17 

.30 

.04 

.16 

.09 

.15 

.16 

.12 

.15 

.10 

.01 

,00 

.00 

.15 

.10 

.09 

.07 

.04 

.07 

.05 

.06 

.07 

.06 

.07 

3.556 

KETTLENAN  CITY 

EVAP 

.27 

.26 

.40 

.36 

.27 

.25 

.23 

.  19 

.  25 

.24 

.26 

.28 

.  29 

.27 

.12 

.12 

.14 

■  2fi 

.  12 

a  14 

.15 

.16 

.15 

.  12 

.12 

.15 

.  14 

.  12 

.  16 

.15 

•  14 

6,36 

WIND 

2» 

21 

79 

75 

26 

16 

15 

16 

48 

36 

46 

31 

42 

52 

21 

64 

53 

53 

16 

20 

13 

20 

12 

19 

22 

16 

16 

17 

35 

22 

9 

964 

KNIGHTS  FERRY  Z  S£ 

EVAP 

.27 

.24 

.26 

.30 

.19 

.19 

.17 

.16 

.11 

.16 

.23 

.23 

.17 

.17 

• 

.12 

,10 

.08 

.11 

.12 

.11 

.06 

.05 

.12 

.06 

.06 

.11 

.06 

•  09 

4,41 

WIND 

25 

26 

39 

39 

13 

11 

5 

9 

20 

23 

26 

22 

6 

22 

7 

64 

'ic 

16 

6 

4 

3 

4 

2 

10 

2 

16 

6 

7 

22 

3 

4 

478 

LITTLE  PANDCHE  OET 

0AM 

EVAP 

.<>2 

.40 

.45 

.54 

.30 

.26 

.30 

.30 

.24 

.27 

.43 

.32 

.25 

.25 

.06 

.01 

.09 

.24 

,15 

.14 

.15 

.  13 

.15 

.08 

.06 

.10 

.06 

.10 

.20 

.20 

.15 

6.64 

WIND 

SI 

96 

129 

167 

69 

59 

62 

49 

110 

76 

175 

76 

62 

70 

60 

67 

65 

106 

70 

96 

44 

44 

46 

37 

44 

47 

43 

65 

74 

66 

59 

2260 

MAX 

82 

63 

75 

72 

73 

74 

74 

74 

66 

72 

74 

70 

69 

70 

62 

61 

66 

65 

66 

69 

71 

69 

70 

63 

69 

66 

69 

68 

66 

68 

70. 1 

MIN 

56 

57 

49 

45 

45 

46 

45 

50 

52 

91 

47 

43 

45 

47 

50 

53 

52 

45 

42 

44 

45 

47 

46 

49 

46 

47 

46 

46 

43 

43 

46 

47.5 

LOOI 

EVAP 

.10 

.40 

.40 

.30 

.14 

.22 

.20 

.11 

.15 

.24 

.47 

.02 

.20 

.06 

.07 

.05 

.15 

.15 

,11 

.07 

.14 

.09 

.06 

.08 

.06 

.06 

.06 

.14 

.09 

.06 

■  10 

4.57 

WIND 

47 

96 

130 

55 

14 

17 

17 

39 

56 

69 

122 

31 

26 

19 

56 

66 

46 

55 

30 

15 

20 

12 

39 

29 

25 

4 

25 

52 

26 

14 

u 

1265 

MAX 

82 

71 

66 

73 

71 

73 

71 

66 

70 

70 

72 

71 

70 

67 

60 

64 

67 

69 

71 

72 

67 

65 

65 

69 

66 

65 

66 

70 

7J 

68.9 

MIN 

5<l 

52 

45 

45 

40 

46 

46 

92 

46 

94 

44 

42 

45 

91 

51 

53 

50 

44 

42 

45 

46 

47 

46 

54 

46 

46 

46 

47 

42 

46 

46 

47.4 

LOS  BANDS  OET  RESV 

EVAP 

.«! 

.40 

.47 

.51 

.30 

.27 

.26 

.27 

.24 

.26 

.37 

.36 

.24 

.19 

.10 

.04 

.09 

.15 

,11 

.10 

.14 

.11 

.14 

.10 

.10 

.09 

.06 

.09 

.20 

.17 

•  12 

6.50 

WIND 

151 

227 

216 

225 

120 

106 

109 

76 

196 

146 

204 

153 

102 

lU 

84 

104 

166 

247 

125 

101 

91 

76 

106 

46 

144 

89 

62 

101 

132 

100 

114 

4078 

MAX 

83 

64 

74 

76 

73 

73 

73 

75 

71 

73 

74 

70 

69 

71 

62 

6 1 

69 

67 

66 

67 

69 

71 

72 

69 

72 

70 

66 

66 

63 

66 

69 

70.7 

MIN 

SB 

59 

51 

46 

47 

46 

49 

51 

52 

52 

46 

46 

47 

90 

52 

54 

54 

51 

46 

46 

47 

50 

50 

51 

49 

50 

50 

52 

47 

47 

49 

50.0 

MANTEC4 

EVAP 

.26 

.29 

.30 

.30 

.19 

.19 

.16 

.18 

.14 

.20 

.27 

.24 

.  15 

.16 

.06 

.02 

.12 

.15 

,13 

.06 

.10 

.12 

.09 

.08 

.11 

.07 

.06 

.07 

.16 

.12 

.09 

4.66 

71 

70 

22 

2C 

29 

62 

60 

3 1 

30 

142 

44 

30 

25 

25 

25 

26 

39 

45 

2G 

18 

1311 

MAX 

84 

63 

75 

72 

74 

75 

77 

75 

69 

73 

73 

72 

72 

74 

59 

56 

74 

66 

64 

67 

69 

71 

66 

66 

70 

67 

65 

69 

66 

66 

70 

70.6 

MIN 

57 

57 

50 

46 

46 

47 

50 

50 

90 

50 

46 

47 

47 

46 

53 

53 

53 

47 

45 

45 

47 

46 

50 

50 

50 

49 

50 

51 

46 

48 

90 

49.4 

SALT  SPRINGS  PMR  H 

fO) 

EVAP 

.21 

.21 

.30 

.24 

.11 

.30 

.17 

.14 

.08 

.06 

.26 

.21 

.14 

.09 

- 

_ 

.04 

.05 

,06 

.15 

.27 

,17 

.11 

.09 

.11 

.12 

.08 

.10 

.24 

.06 

.23 

4.77B 

SAN  LUIS  DAH 

(F) 

EVAP 

.47 

.41 

.45 

,66 

.33 

.25 

.24 

.30 

.27 

.33 

.37 

.44 

.30 

.29 

.09 

.02 

.12 

.22 

,14 

.14 

.15 

,15 

.19 

.20 

.14 

.11 

.10 

.06 

.  19 

.17 

.09 

7.41 

WIND 

163 

184 

171 

283 

75 

55 

46 

67 

159 

158 

203 

121 

153 

196 

50 

51 

149 

182 

97 

47 

45 

59 

226 

120 

96 

62 

68 

77 

79 

49 

42 

3515 

MAX 

BB 

67 

79 

72 

76 

76 

76 

79 

74 

77 

78 

74 

74 

71 

65 

62 

73 

66 

67 

72 

72 

75 

73 

71 

66 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

73.6 

MIN 

59 

59 

53 

46 

49 

46 

53 

53 

55 

54 

50 

50 

51 

93 

53 

55 

55 

50 

46 

49 

49 

49 

54 

52 

92 

53 

53 

54 

49 

50 

90 

51.9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.42 

.37 

.45 

.34 

.21 

.19 

.22 

.30 

.30 

.23 

.41 

.32 

.30 

.10 

.02 

.16 

.18 

.16 

.21 

.14 

.14 

,10 

.19 

.12 

.11 

.08 

.15 

.15 

.30 

.07 

.15 

6.99 

WIND 

144 

178 

174 

69 

31 

25 

34 

152 

124 

126 

133 

86 

132 

46 

1 10 

101 

116 

119 

68 

44 

27 

44 

119 

5C 

6G 

41 

141 

122 

56 

23 

20 

2771 

•      *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.26 

.34 

.33 

.30 

.33 

.26 

.28 

.26 

.29 

.28 

.26 

.26 

.28 

.26 

.26 

.26 

.26 

.26 

,26 

.28 

.22 

.14 

.14 

,26 

.20 

.20 

.26 

.18 

6.17 

WIND 

12 

22 

34 

32 

23 

16 

34 

14 

23 

15 

24 

24 

21 

21 

19 

19 

21 

14 

7 

18 

17 

95 

19 

5 

14 

14 

10 

6 

14 

13 

31 

613 

MAX 

86 

B8 

68 

80 

75 

72 

72 

75 

76 

75 

73 

71 

72 

69 

69 

76 

66 

71 

79 

79 

79 

72 

69 

75.0 

MIN 

54 

54 

54 

47 

45 

43 

45 

46 

54 

47 

50 

42 

43 

41 

42 

42 

41 

42 

36 

46 

44 

39 

39 

39 

43 

44 

44.6 

CACHUH4  DAM 

EVAP 

.25 

.15 

.20 

.25 

.26 

.27 

.26 

.24 

.18 

.30 

.20 

.25 

.25 

.16 

.  15 

.  IS 

.05 

.16 

.17 

.16 

.16 

.16 

.09 

.10 

.08 

.10 

,13 

.12 

.25 

.19 

.26 

9.76 

WIND 

36 

24 

29 

50 

61 

46 

62 

36 

44 

94 

65 

61 

57 

35 

39 

26 

60 

110 

63 

40 

32 

36 

16 

30 

20 

31 

31 

25 

56 

44 

95 

1416 

MAX 

82 

63 

77 

76 

75 

76 

71 

78 

74 

77 

7S 

75 

74 

72 

72 

72 

66 

69 

72 

69 

71 

69 

65 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

73.2 

MIN 

57 

57 

52 

♦  9 

47 

49 

49 

51 

52 

92 

92 

46 

46 

46 

50 

52 

95 

46 

46 

46 

47 

47 

46 

52 

48 

49 

55 

53 

46 

46 

91 

49.9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.16 

.20 

.16 

* 

• 

.55 

.25 

.25 

.16 

.16 

* 

* 

.60 

.17 

.18 

.16 

.16 

.23 

« 

.37 

.16 

.16 

.15 

.17 

• 

• 

.44 

.11 

.11 

.14 

.21 

9.53 

WIND 

67 

122 

95 

* 

• 

227 

72 

66 

68 

106 

• 

204 

77 

60 

60 

76 

155 

* 

184 

71 

89 

61 

94 

* 

* 

233 

69 

56 

93 

41 

2446 

MAX 

86 

83 

81 

_ 

82 

60 

62 

82 

81 

_ 

81 

78 

78 

80 

• 

76 

76 

77 

77 

76 

75 

72 

73 

76 

78 

76.6 

MIN 

60 

61 

63 

- 

- 

91 

52 

52 

52 

« 

- 

- 

50 

51 

52 

55 

55 

59 

- 

SO 

90 

94 

96 

59 

- 

- 

54 

58 

57 

49 

50 

54.3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.29 

.17 

.27 

.37 

.27 

.32 

.38 

.29 

.22 

.23 

.41 

.26 

.25 

.19 

.16 

.24 

.22 

.23 

.19 

.44 

.22 

.15 

.13 

.06 

,06 

.06 

.07 

.10 

.30 

•  27 

7.25 

WIND 

53 

54 

41 

77 

86 

44 

62 

42 

45 

93 

96 

102 

57 

92 

54 

37 

39 

82 

73 

46 

95 

65 

33 

29 

22 

16 

37 

23 

34 

60 

42 

1675 

MAX 

64 

69 

75 

71 

74 

75 

84 

76 

75 

73 

69 

72 

71 

71 

73 

77 

71 

66 

66 

71 

65 

71 

70 

60 

65 

67 

71 

67 

71 

72 

73 

71.6 

MIN 

96 

61 

57 

46 

43 

45 

47 

49 

53 

96 

51 

43 

45 

46 

49 

51 

58 

51 

44 

44 

49 

51 

50 

55 

49 

47 

51 

49 

47 

44 

45 

49.5 

TWITCHEtL  DAM 

EVAP 

.29 

.15 

.30 

.32 

.30 

.25 

.32 

.23 

.32 

.32 

* 

.31 

.14 

.13 

.15 

.19 

.16 

.15 

.15 

.18 

.17 

.15 

.06 

.05 

» 

* 

.33 

.28 

.32 

.35 

.22 

6.31 

WIND 

26 

29 

57 

39 

45 

57 

61 

36 

61 

101 

* 

132 

41 

99 

29 

26 

52 

65 

43 

44 

52 

25 

25 

19 

• 

« 

66 

104 

77 

86 

56 

1553 

MAX 

86 

60 

78 

76 

76 

74 

79 

76 

78 

77 

76 

72 

71 

72 

70 

71 

66 

70 

72 

73 

71 

67 

65 

71 

72 

75 

77 

73 

73.8 

MIN 

54 

54 

51 

48 

47 

47 

49 

48 

54 

92 

47 

43 

45 

52 

56 

52 

45 

44 

47 

46 

47 

54 

48 

47 

54 

46 

49 

46 

49.2 

•      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.45 

.45 

.40 

.25 

.30 

.40 

.  16 

.45 

.25 

.30 

.70 

.47 

.30 

.35 

.40 

.40 

.26 

.31 

.35 

.45 

.45 

.40 

.00 

.10 

.15 

,23 

.20 

.35 

.60 

.10 

•  30 

10.26 

WIND 

41 

55 

184 

129 

36 

39 

29 

44 

30 

43 

247 

100 

45 

71 

92 

26 

67 

106 

64 

133 

76 

46 

23 

10 

14 

25 

22 

16 

143 

32 

27 

2033 

MAX 

95 

94 

90 

79 

82 

83 

86 

66 

86 

85 

64 

76 

76 

77 

77 

63 

81 

79 

79 

83 

81 

62 

82 

82 

62 

80 

81 

60 

S3 

76 

62.3 

MIN 

67 

68 

57 

54 

53 

54 

56 

57 

56 

60 

63 

54 

53 

56 

56 

57 

59 

53 

54 

96 

60 

56 

59 

60 

SB 

56 

59 

56 

55 

57 

53 

57.4 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.46 

.36 

.32 

.34 

.30 

.25 

.25 

.26 

.24 

.30 

.36 

.26 

.23 

.24 

.26 

.23 

.30 

.30 

.22 

.20 

.23 

.11 

.15 

.15 

.20 

,18 

.25 

.16 

.17 

.24 

.15 

7.69 

WIND 

43 

27 

67 

36 

29 

20 

21 

15 

9 

46 

55 

22 

10 

16 

50 

27 

31 

44 

44 

13 

31 

13 

12 

10 

23 

34 

26 

12 

16 

14 

12 

830 

MAX 

79 

96 

93 

85 

S3 

86 

64 

89 

90 

91 

91 

62 

82 

82 

63 

62 

61 

79 

79 

82 

62 

82 

60 

64 

85 

84 

63 

80 

79 

84.3 

MIN 

66 

65 

61 

55 

51 

54 

54 

56 

57 

61 

55 

50 

56 

52 

54 

56 

61 

54 

52 

96 

53 

55 

96 

57 

59 

56 

60 

59 

56 

51 

52 

56.3 

MOJAVE 

EVAP 

.47 

.43 

.30 

.30 

.20 

.30 

.30 

.45 

.43 

« 

.36 

.30 

.32 

.29 

.30 

.26 

.15 

.19 

.21 

.29 

.16 

.15 

.19 

.15 

.22 

,21 

.23 

.26 

.17 

.16 

.16 

7.95 

WIND 

133 

194 

103 

67 

30 

39 

37 

187 

266 

166 

109 

44 

67 

131 

70 

136 

143 

106 

60 

71 

27 

19 

36 

27 

22 

37 

153 

104 

24 

8 

12 

2670 

MAX 

87 

70 

75 

79 

75 

73 

79 

70 

70 

66 

67 

72 

70 

69 

74 

75 

72 

62 

72 

73 

62 

75 

75 

66 

61 

77 

73 

70 

71 

72 

72 

72.4 

MIN 

55 

45 

42 

42 

42 

44 

45 

51 

46 

35 

34 

42 

33 

36 

45 

50 

42 

39 

35 

43 

45 

43 

47 

46 

45 

49 

53 

44 

44 

47 

55 

44.0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

tB)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

'O  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(01  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

<F)  PAN  IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OCTOBER  1969 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t      »  * 

DBAINACE  02 

4LTUR4S  R4NCER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

T 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 1 9 

T^ 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

<> 

lo 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  ■  0 

2.0 

T 

T 

•       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.1 

.5 

PORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
jN  ON  GND 

T 

1.0 

S.O 

3 

1.0 

2 

T 
T 

SaUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

WOOOFORDS 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

T 

*      •  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

2.0 
i 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

J 
T 

1.0 
T 

l.O 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

SNOWFALL 
SN  On  GNO 

T 

T 

«       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

KHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

.B 

1 

,5 

1 

.5 

1 

S.O 

a 

3 

1 

L 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIF0BNI4 
OCT09ER  1^69 


Station 

e 

Day  of  month 

e 

o> 

1 

<d 

( in 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SRlNLE''  2  SW 

t 

M  I 

7 

7< 

T 
73 

7 

8 

7< 

7< 

7 

7C 

6S 

7e 
6e 

6^ 
7! 

6: 

6£ 
76 
611 

6S 

»c 

64 

7C 

71, 
68 

7i 
75 
65 

71 
75 
68 

66 
74 
64 

65 
76 
61 

65 
72 
60 

67 
73 
63 

68 
76 
64 

70 
72 
68 

6  7 
75 
64 

65 

65 
66 

65 
71 
60 

65 
70 
61 

66 
62 

66 
" 

67 
71 
' 

67 
71 
62 

67 
73 
62 

67 
77 
62 

67 
72 
ti 

62 
71 
!  / 

62 

- 

68.  1 
75.0 
64.  / 

Mi: 

MIN 

78 
61 
77 

78 
8C 
78 

71 
76 
76 

7i 
77 
74 

72 
76 
72 

72 
76 
71 

71 
75 

70 

71 
7 

70 

73 
76 
72 

73 
76 
73 

73 
75 
72 

71 
74 
70 

68 
73 
65 

68 
72 
66 

58 
72 
68 

66 
70 
66 

70 
70 
68 

69 

6  / 

68 
69 
65 

66 
69 
65 

67 

6  r 

66 

66 
69 
66 

66 
7u 
66 

68 
70 
66 

66 
70 

67 

68 
70 
67 

68 
71 
66 

69 
73 

67 

71 
73 
69 

70 
75 
69 

67 
71 

67 

70.3 
73.1 
69.1 

12 

94^ 

EJ( 

g  c 

79 

7  j 

76 

75 

74 

74 

7 ' 

75 

7  1 

70 

70 

70 

7  J 

70 

71 

7  1 

71 

69 

70 

66 

68 

72.4 

20 

9AM 

80 

BO 

so 

79 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

73.7 

39 

9AM 

81 

'I 

81 

81 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

73 

73 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

70 

72 

76.5 

79 

9AM 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

»1 

81 

81 

81 

81 

?0 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

7  9 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

77 

77 

79.6 

DAVIS  2  USW 

<, 

MAX 

8o 
70 

86 
70 

80 

ft ; 

76 

63 

76 
60 

78 

60 

76 

60 

74 
65 

74 
62 

76 
66 

75 
62 

72 
^1 

74 
60 

66 
62 

64 

60 

60 

66 
54 

66 
52 

64 
52 

60 
53 

69 
55 

71 
5  ' 

69 
57 

65 

60 

69 
56 

66 
56 

66 
56 

67 
56 

63 
5  1 

70 
56 

68 
55 

71.0 
59.  3 

=RESNO   WB  iiaPDRT 

MIN 

109 
72 

99 
72 

99 
63 

99 
62 

97 
59 

99 
58 

99 
59 

91 
63 

95 
61 

95 

60 

95 
60 

°5 
5  7 

91 
56 

79 
59 

66 
63 

79 
61 

82 
61 

85 
54 

97 
32 

88 
53 

9u 
54 

91 
53 

96 
58 

82 
56 

86 
55 

84 
55 

82 
56 

82 

55 

85 
54 

89 
54 

91 
55 

89.6 
56.3 

MIN 

99 
75 

9  1 
7S 

90 
68 

90 
66 

86 
66 

8a 

64 

89 
64 

84 
66 

86 
66 

86 
64 

86 

64 

86 
63 

83 
63 

75 
63 

68 
64 

73 
63 

76 
63 

76 
58 

79 

56 

30 
?  / 

91 
58 

82 
60 

79 

62 

75 
60 

79 
59 

75 
59 

75 

59 

75 
59 

76 
5  7 

71 
5b 

91 
59 

81.4 
62.5 

B 

MAX 

MIN 

81 

81 

75 

73 

80 
72 

71 

71 

72 

71 

7U 

7? 
7u 

68 

75 
69 

72 
66 

69 

68 

70 
65 

71 
65 

70 
64 

71 
63 

71 
63 

72 
64 

73 
64 

72 
65 

70 
64 

70 
64 

70 
64 

69 
63 

66 
63 

70 
63 

71 
63 

72 
64 

74.5 

6  1,0 

20 

SAM 

"3 

83 

82 

81 

79 

79 

79 

77 

7  ; 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

73 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

40 

SAM 

77 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

66 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

68 

67 

71.9 

IVERSIDE  EXP  STS 

5UB-5TA  1 

12 

MAX 

81 
79 

8U 
77 

77 
75 

7i 
73 

74 
72 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

74 

72 

73 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
69 

70 
69 

70 
68 

69 
66 

70 
69 

70 
69 

69 

67 

69 
67 

67 
67 

68 

67 

66 
67 

67 
67 

67 
65 

65 
64 

65 

64 

6! 
64 

65 
63 

66 
64 

66 
65 

70.6 
69.1 

SU8-ST4  2 

19 

MAX 
MIN 

74 
73 

73 

70 

71 
70 

71 
69 

69 

67 

67 
66 

67 
65 

67 
65 

67 
66 

69 

6  7 

69 
67 

69 

67 

68 

67 

67 
66 

66 
66 

66 
65 

68 
66 

66 

67 

68 
67 

68 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65| 

67 
66 

66 

67 

67 
66 

66 
65 

65 
63 

64 
61 

64 
63 

67 
64 

67.7 
66.  1 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRI- 

GATED TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT 
9  A.  M.     READINGS  AT  9  A.  M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 

ENDING  AT  e  A.  M. 

FRESNO  WB  AP  -  ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY. 

PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.       LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,  4-, 
AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA-  STATION  1,     RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  BARE  GROUND,  WELL-DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM 
THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2,  RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL-DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER 
REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  STATION  2 
LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
DCTUBtR  1969 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dify 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

0_ 

« 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PAC IFIC 

O; 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fasfe! 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

10 

16 

22 

Trace 

o 

6 

6 

lO 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AJRRORT 

&  t  i 

17*4. 

i  c 

61 

43 

30 

50 

£. 

0 

w 

n 

•J 

A 

U 

n 

2 

3  7 

BISHQP  WB  AIRPORT 

- 

26 

18 

- 

1 

I 

1 
i 

A 

U 

A 

n 

c 

BLUE  CANYON  W6  AIRPORT 

7  ft  X  X 

t  0  T  * 

f 

1  4 

L 1 

- 

48 

- 

- 

ft 

u 

Q 

2 

1 
1 

1 

1 
i 

c 

J 

H  .  ? 

EUREKA  WB  CITY 

M 

L  U 

- 

- 

- 

- 

(-1 

u 

Ij 

A 

U 

U 

1  5 

3.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

^  I 

1  ^ 
1  1  w 

S  1 

■>  1 1 

IN  ifi 

81 

54 

36 

68 

1 

I 

X 

U 

A 

U 

u 

c 

6  4 

3  H 
P  .  w 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

0  L. 

1  •  w 

^  '4 

O  i  J 

3  n  X  X 

fc  U  T  * 

C  0 

1  7 

77 

50 

47 

71 

U 

U 

n 

w 

7 .  y 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5  7 

0  t  <; 

UJ 

1  7 

75 

54 

59 

74 

A 

\i 

n 
U 

0 

U 

A 

n 

w 

Q 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

Q 

0 

Q 

Q 

0 

86 

3  5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

S  .  fe 

7b 

59 

48 

72 

1 
X 

0 
w 

1  1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

S  1 

0  .  u 

2  8  +  4- 

c 

1  1 
i  1 

81 

71 

63 

77 

1 
I 

3 

U 

n 

V 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

fl  7 
0  t  t 

M  1*1 
IN  ft 

"t  1 
J  X 

60 

46 

32 

53 

3 

0 

0 

1 

■1. 

0 

5 

7  5 

4.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

31 

2.0 

7,0 

33 

N 

77 

57 

38 

65 

1 

2 

1 

i 

0 

0 

4 

87 

3.8 

SANDBERG  WB 

39  +  + 

34 

D9 

56 

42 

41 

56 

2 

1 

i 

Q 

n 

0 

3 

3.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

28 

3.0 

21 

NW 

16 

6S 

54 

58 

67 

2 

1 

A 
V 

0 

0 

3 

77 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

4.7 

U.l 

39  +  + 

27 

31 

7<t 

62 

53 

69 

5 

1 

3 

0 

1 

0 

10 

4.4 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

28 

NW 

11 

0 

3 

I 

0 

0 

1 

5 

70 

SANTA  MARIA  WR  AIRPORT 

45 

55 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3.3 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

3.8 

7.0 

32  +  + 

36 

11  + 

64 

55 

38 

56 

1 

1 

I 

1 

0 

0 

4 

3.3 

%  PEAK  GUST 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

ilON  i 

COUNTY 

U 

O 

■£ 

U 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Lfoonn  V  £.n 

^; 

DRAINj 

3 

1  long: 

Q 

i 

]  PRECIP. 

FsPEClAl. 

001*1 

LOS  ANGELES 

29 

ua  15 

32  OC 

9P 

001* 

OT 

SAN  BEROINO 

15 

SS 

FRANK  CBERT 

AOit  tANOCR  &TAT10H 

MODOC 

21 

«1  12 

120  97 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

*L**3  1  H 

0061 

CONTRA  COSTA 

122  02 

7A 

FRANK  J  CU2ZILL0 

St 

mjmqoldt 

BA 

MflS  BARBARA  WILLBURN 

«LD£B  SPBIN&S 

oo«: 

2) 

122  42 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALl&O  CN  oat  MT  FC 

0119 

°; 

LOS  aNCElES 

13 

lia  33 

9P 

ALPINE 

01  >t 

01 

SAN  01  EGO 

1) 

116  46 

5P 

ALPINE  Fire  oept 

AL  T  ADE  MA 

06 

LOS  ANGELES 

13 

ua  oa 

1127 

»1 

RUBIQ  CANYON   L**  ASN 

ALTJRA&  BANCCR  STATION 

016) 

Oi 

HOOOC 

21 

120  32 

4365 

BA 

AMtor 

0176 

SAN  BEROINO 

115  45 

ANCIOCA 

0204 

05 

TULARE 

< 

205 

8A 

ANC'IN  PAC  union  COL 

0212  01 

NAPA 

17 

18  3* 

122  26 

8a 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCM  FientBOAftC  ML 

022T 

0>'  CONTRA  COSTA 

38  01 

28 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTlOCM  PUMPINO  PL  ) 

02)2 

05 

CONTRA  COSTA 

2: 

121  44 

60 

8A 

023* 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3929 

BA 

APACHE  CAMP 

02  391 

Oft 

VENTURA 

30 

119  20 

4969 

APPUC  VALLtV 

t;)2A4 

07 

SAN  BEROINO 

2935 

4P 

ARHOTO  <it)ANDE 

SN  LOIS  OBPO 

109 

BA 

COUNTY  ROAO  OEPT 

ARhOYO  SfCU 

0' 

MONIEHEV 

24, 

121  29 

800 

MRS.  KAREN  A.  GOULD 

AflROVO  5EC0  OS  FC  riOSD 

0J2T1 

LOS  ANGELES 

US  10 

1220 

9F 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

TULARE 

36  29 

1  IB  50 

1708 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  OUTRa 

03661  01 

1^ 

3e  26 

MRS.  GLADYS  DUTRA 

ATmELL 

0374 

05l  TULARE 

36  28 

118  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AueEflR*  1  nnE 

0379 

09 

FRESNO 

27 

BA 

J.    E.  LONG 

AUB'JRN 

02 

PLACER 

1 

DAN  BARBER 

AVALON  Pleasure  pier 

039S 

06 

LOS  ANGELES 

BA 

BRUCE  PONCEL 

AVILA  BEACH 

0A03 

S  LUIS  OBISPO 

* 

120  44 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIi 

06 

LOS  ANGELES 

26 

610 

A2USA  CITY  PARK 

SaOOCP 

OS 

TULARE 

3030 

MflS  LUCILlE  E  WEODLc 

SAOGER  PASS 

0<.25 

05 

MARIPOSA 

14 

U9  40 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

0'>36 

07 

SAN  BEROINO 

L  E  METMENY 

SAkER  9  NNM 

0437 

SAN  BEROINO 

39  23 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SakeRSFIELO  we  AlftPoRT 

05 

1  0 

39  25 

119  03 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3ALCM  POliE"  MOUSE 

0<><>9 

05 

FRESNO 

119  OS 

4P 

P  G  •  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

li2  47 

s 

U  S  WEATHER  bUREAU 

BARRETT  DAM 

Oblk 

06 

SAN  OlEGO 

U6  40 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BARSTOM 

0S19 

07 

SAN  BEROINO 

4P 

4P 

BARSTOW  flRE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

05 

FRESNO 

U8  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBAfiA 

5165 

s 

U  S  WEATHER  auREAU 

BEARIRAP  MEAOOM 

05 

TULARE 

lie  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAiJMONT 

0606 

06 

RIVtRSlOE 

ei 

BEAUMONT    IRRIG  01  ST 

atAUMONT  Pumping  plant 

060T 

06 

RIVERSIDE 

33  59 

BEAUMONT   IRRlG  DIST 

BEAJMONT  1  E 

07 

RIVERSIDE 

^6 

33  56 

U6  58 

U  S  WQ  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

119  47 

hetch  metchy  wtr  sup 

0619)  06l 

33 

118  27 

5P 

A.   S,  PORTER 

0677 

04 

SANTA  CRUZ 

122  04 

WESLEY  C.  THOMPSON 

0684 

MONO 

19 

MID 

eUR.uF   PLT. QUARANTINE 

0693 

11 

ALAMEDA 

299 

BP 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRTESSA  LAKE 

0705 

02 

NAPA 

23 

460 

BA 

HARVEY  0  FRYLP 

071! 

SISKIYOU 

122  14 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0731 

0< 

LASSEN 

21 

121  09 

4125 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

UlC  BAR  RANGER  STATION 

01 

TRINITY 

35 

40  45 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BEROINO 

34  15 

116  5^ 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

81G  BEAR  LAKE  0AM 

06 

SAN  BEROINO 

21 

116  58 

6819 

BEAR  VALLEY  HUl  WTft  CO 

BIG  BEND  RANGER  STa 

0747 

PLACER 

120  31 

8' 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  OALTON  DAM  FCZZSflE 

06 

LOS  ANGELES 

26 

GERftLD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CBEEk 

0767 

07 

INYO 

19 

118  29 

DEPT   WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 

LUS  ANGELES 

'6862 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

121  47 

239 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA   DAM  FC46DE 

0798 

0( 

LOS  ANGELES 

lie  11 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

oaie 

07 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

08191 

INYO 

19 

37  15 

lie  35 

MID 

SO,  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0622'  07 

INYO 

37  22 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

071  INTO 

19 

Ufl  43 

3F 

UNION  CARBIDE  CO 

Black  mountain  ;  Sw 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

MRS  MARY  INCeRPI 

BLACKS  mountain 

0067 

02 

LASSEN 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8LACKHELLS  corner  2  WNW 

0875 

05 

KERN 

5P 

BERHENOA  MESA  WATER  DIS 

BLUE  CANTON  WB  AIRPORT 

o; 

PLACER 

92S0 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

O9O0 

DEL  NORTE 

4808 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0924 

07 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

0925 

07 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

blythe  faa  airport 

0927 

07^  RIVERSIDE 

33  37 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

01 

HUMBOLDT 

25 

40  42 

1  23  42 

S 

?;TaT£  OF  CALIFORNIA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

120  06 

RONALD  KIRBY 

0943 

03 

MONO 

5F 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

0960 

SAN  DIEGO 

117  02 

5P 

ERIC  H.  LOOS 

0973 

MENDOCINO 

123  22 

SA 

STATE  DIV  OF  HWTS 

0979 

o' 

KERN 

2*60 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

09S3 

07 

SAN  DIEGO 

6 

116  29 

765 

8A 

9A 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

i005 

SANTA  CRU2 

122  12 

VINCENT  0  LOCATELLI 

07 

SAN  DIEGO 

6 

116  17 

THE  BIG  JUG 

BOUOUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  22 

3055 

HIO 

L  A  HIR  +  PWR  DEPT 

BOMHAN  DAM 

loia 

02 

NEVADA 

39  27 

NEVADA   IRRlG  DIST 

1034 

04 

HON I Efi  E  Y 

24 

120  48 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANNAN  ISLAND 

10*3 

02 

SACRAMEHTO 

121  42 

30 

CALIF  DIV  6EACHES-PAR» S 

01 

14S0 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

07 

IMPERIAL 

119  33 

-  100 

9A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

1050 

SISK lYOU 

122  06 

5799 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1056 

ORANGE 

26 

117  54 

383 

BA 

BREA  FIRE  DEPT 

1057 

ORANGE 

U7  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

05 

CONTRA  COSTA 

VERNON  R  CAKEBREaD 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38 

38  15 

9P 

ROBERT  w.  SANOY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38  17 

119  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

1080 

01 

HUMBOLDT 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

03 

PLACER 

120  04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGlNEERi 

1112 

02 

YOLO 

122  09 

1  lA 

UA 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

1130 

02 

BUTTE 

121  20 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1133 

PLACER 

1 

120  35 

4880 

s 

OEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

1142 

04 

MONTEREY 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

1U9 

02 

SHASTA 

121  51 

3P 

MRS.  ANNA  HOWE 

1159 

02 

PLUMAS 

121  20 

2P 

p  G  +  E  Company 

BkfCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

39  54 

U  S  WEATHER  BUREAU 

eUENA  VISTA 

04 

SAN  BENITO 

20 

121  n 

RANCHO  OUIEN  SABE 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13 

lie  18 

680 

5P 

R.  V.  ChRISTOFFERSEN 

06 

LOS  ANGELES 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

1206 

SAN  HATEO 

122  21 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  8URL1NGAME 

1214 

02 

SHASTA 

12I  40 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

1215 

01 

TRTNI Ty 

123  28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

1216 

0* 

CONTRA  COSTA 

560 

SA 

MRS  MAR  STIRTON 

1237 

02 

LASSEN 

6060 

LASSEN   VOLCANIC   NATL  PK 

124^ 

KERN 

8^ 

BUENA  vliTA  w  S  DIST 

CABAZON 

1260 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

WILLARO  MAGEH 

CACHUMA  OAM 

06 

SNTA  BARBARA 

3i 

34  35 

119  99 

U  S  BUR  RECLAMATION 

127; 

0' 

SAN  BEROINO 

117  34 

SAN  ttERDlNO  CO  FCO 

IJ77 

CALAVERAS 

120  19 

BA 

CAL  OIV  BEACH  .  P»,S 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

120  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

1281 

0< 

ALAMEDA 

1] 

805 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  N£ 

12BS 

IMPERIAL 

119  28 

5F 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALI STOGA 

1312 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

122  48 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CamEl  peak 

13*8 

02 

PLUMAS 

a 

121  06 

5560 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RESR 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BEROINO 

28 

3*  09 

116  59 

9770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1*2* 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1*28 

05 

CALAVERAS 

120  51 

698 

BA 

BA 

eA 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

14)1 

02 

SIERRA 

120  3* 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

14i( 

01 

DEL  NORTE 

123  92 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

02 

YUBA 

121  03 

2799 

U  S  FOREST  SERVICE 

1*7! 

02 

21 

41  22 

121  03 

4500 

It 

ELMER  J.  EBERSOLE 

1*76 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1*S* 

LOS  ANGELES 

ua  3* 

790 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

itaa 

KERN 

39  18 

2D10 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

l*9T 

o; 

PLUMAS 

1 

40  10 

121  05 

4555 

9P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

33  95 

1639 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

06 

SAN  BEROINO 

33  58 

1180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POifER  HOUSE 

152; 

02 

1 

40  05 

121  09 

2986 

P  G  ♦  E  COMPANY 

Carhel  valley 

153* 

MONTEREY 

36  29 

425 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

15*0 

06 

SANTA  BARBARA 

119  29 

389 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CATHETS  VV  BULL  RUN  Rm 

i»aa 

09 

MARIPOSA 

2- 

120  03 

1*29 

9A 

WM  M  ALISON 

CAZAOERO 

1602 

01 

SONOMA 

22 

38  32 

123  on 

10*0 

5F 

MISS  HAZEL  L  80ROTRA 

o  1  n  1  i>^l'i 

INDEX  NO.  1 

§ 

COUNTY 

< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q 

:  ■:  MN. 

< 

B 

SPECIAL  1 

CECILVILLE  5  SE 

SlSK 1 VOU 

MRS*  RUBY  L.  ROSE 

CEDARVI LLE 

MODOC 

18 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTEftVlLLE  PH 

02 

BUTTE 

11 

922 

*p 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ChAGOOPA 

16*7 

36  30 

ue  27 

103*0 

S 

U  S  ARHY  ENGINEERS 

Challenge  Ranger  sta 

1693 

02 

YUBA 

39  29 

121  13 

2560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

18 

OWR-NORThERN  DIST 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

LOS  ANGELES 

VAR 

CHATSWORTh  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

CORPo  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUHNE 

8A 

6A 

HETCH  hETch  hTR  SuP 

iP 

5P 

NED  EARL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

02 

BUTTE 

U  S  PLANT   INTRO  GRON 

CMIQUITO  CHEEK 

7290 

OEPT  OF  HTR  RESOURCES 

Chittenden  pass 

04 

SAN  BENITO 

125 

BA 

VICTOR  L  HftSKIN 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1745 

at 

SN  LUIS  06PU 

24 

39  43 

120  15 

1753 

WILLIAM  S.  ALLEY 

chuChupate  Ranger  sta 

1794 

VENTURA 

10 

3*  *e 

119  01 

9260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

06 

SAN  DIEGO 

6A 

WESTERN  Salt  company 

C  I  TRUS  HE  1 GHTS 

SACRAMENTO 

JAMES  D  GOOORIDGE 

CLAREHONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  PEAK  1  NE 

CALIF  DEPT  OF  HATER  RES 

CLARKSBURG 

8A 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  HUDD  RCH 

02 

CLEAR  CREEK 

S  1  SK 1  YOU 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

02 

LAKE 

1360 

C   IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE  3  SSE 

1B38 

01 

SONOMA 

22 

36  46 

122  59 

320 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

36  46 

123  13 

- 

ELWOOO  R.  ZIMMERMAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOVER  VALLEY 

CALIF  OEPT  OF  WATER  H£S 

COAL INGA 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  WNH 

05 

FRESNO 

5P 

CHARLES  hqhELL 

COFFEE  CREEK  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   I  NNE 

02 

eUTTE 

23 

31  BO 

SA 

WALTER  ROACH 

COLBTS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

ELMERTA  a.  BENNETT 

COLEHAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

23 

40  2* 

122  06 

420 

U  S  F  *  ■  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

120  9B 

2*18 

COLGATE  POWER  HOUSE 

39  ;o 

■OIBA  COUNTY  WTft  AGENCY 

COLUSA  1  SS** 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

EL  DORADO 

8A 

M  S  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

41  99 

122  20 

*P 

PAC  power  +  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

9P 

CORCORAN   IRR IG.  0  I  ST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  94 

eA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

710 

5P 

5P 

CORONA  F IRE  DEPT 

CORRAL  1 TOS 

2048 

0* 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  *8 

26* 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

116  11 

s 

OEPT  *ATtR  RESOURCES 

COVELO 

01 

MENDOC INO 

7 

13B5 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

01 

MENDOCINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 

06 

LOS  ANCELES 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

07 

RIVERSIDE 

2275 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

07 

IMPERIAL 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRaBTREE  meadow 

05 

TULARE 

10700 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  Ranch 

07 

SAN  DIEGO 

1900 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

DEL  NURTe 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

11 

41  46 

12*  09 

120 

DEPT  OF  PARKS  t  RECREAT 

CRESCENT  CJTY  MNTC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

STaTE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BEROINO 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CONTRA  COSTA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

CALIFORNIA  DWR 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

LOS  ANGELES 

5P 

U  S  FOREST  SERV ICE 

■CULVER  CI Ty 

LOS  ANGELES 

5P 

9P 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

CUMMINGS 

MENDOC I  NO 

5P 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

Oi 

SAN  DIEGO 

*65C 

BA 

BA 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

CUYAMA  RANCH 

224E 

06 

SN  LUIS  OBPw 

30 

34  59 

119  40 

2170 

COUNTY  UF    SANTA  BARBARA 

DAGGETT   1  ENE 

2299 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  52 

1979 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

SHA  STA 

21 

121  31 

8A 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

272 

9< 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSH 

BA 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

02 

MODOC 

*75( 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

9097 

CALIFORNIA  OwR 

DEATH  VALLEY 

07 

INYO 

-  19* 

4P 

4P 

4P 

US   NAT   PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

232" 

07 

33  39 

116  23 

1200 

8/ 

PHILIP  80Y0  DESERT  Rh 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

INYo"^"^^ 

37  22 

U7  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

233' 

0; 

TEHAMA 

2; 

1910 

CALIFORNIA  DwR 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

02 

NEVADA 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

BA 

DELANO  FIRE  OEPT 

DEL  HONTE 

MONTEREY 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

STANISLAUS 

2: 

37  25 

U25 

6P 

CLARENCE  ADAMS 

OENAIR  3  NNE 

STANI SLAUS 

137 

9P 

KEN  C>  BRATTON 

*P 

P  G  *  E  COMPANY 

DESCAN50  RANGER  STA 

06 

SAN  OlEGO 

350C 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

243; 

06 

LOS  ANGELES 

2i 

3*  00 

117  49 

880 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2*58 

39  20 

121  12 

1  590 

4P 

*P 

YUBA  COUNTY  WTR  AGENCY 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

NEVADA 

36 

5937 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  fClOTC 

LOS  ANCELES 

9( 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

250C 

SIERRA 

2899 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

290* 

LASSEN 

*2*0 

lOP 

JUNIUS  M  DUON 

DOYLE  5  SSE 

03 

LASSEN 

4385 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

251( 

LOS  ANCELES 

1515 

7A 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

2539 

05 

3000 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  1 CAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38  53 

121  56 

63 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 

2570 

SAN  BEROINO 

19 

39  03 

116  26 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  5'A 

297; 

STaTE  of' CAL 1 F-SNOW  ST 

05 

BUTTONS  LANDING 

01 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

07 

R  1  VERS  IDE 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

02 

orland  unit  WU  assn 

270^ 

06 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2'^SSW 

2713i  07 

IMPERIAL 

3C 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

27281  05 

AMAOOR 

36  20 

120  40 

715 

9P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC12BB 

2< 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

ARTHUR  L.  STEWART 

ELK  VALLEY 

27*S 

01 

DEL  NORTE 

1711 

SP 

9P 

CALIF  OEPT  OF  AGR 

elleby  lake 

03 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

276( 

09 

SAN  JOAQUIN 

C  NORMAN  ADAMS 

2775 

06 

ORANGE 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

MID 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

E  SCONOlOO 

2862 

06 

DARHlN  H  TING 

ESCOnDIOO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

ESCONDIOO  FIRE  OEPT 

ETIHANDA 

SAN  BEROINO 

21 

117  31 

i39C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

SISK 1  YOU 

12 

41  28 

122  9* 

LAWRENCE  e  BuCHNER 

■EUREKA  WB  CITY 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

124  10 

HID 

HIO 

EUREKA   WBO  MIRANDA 

EXCHEQUER  RE  SERVO IR 

2920 

05 

37  39 

MERCED   IRRIG  DISI 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

02 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

02 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

306C 

7A 

7A 

L  A  WIR  ♦  PWP  DEPT 

FALL6ROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

660 

OEPT   iPtClAL  OlSI  SERVS 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

SHASTA 

33*0 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

2969 

A  S  HENOICHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

*0  21 

122  27 

BOO 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNOALE  B  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

I' 

40  30 

12*  20 

8A 

CONNICK  LIVESTOCK  CO 

FERNOALE  2  NW 

3030 

HUMBOLDT 

7 

12*  17 

ROLLIN  Z  SOYTon 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

0' 

AMADOR 

16 

38  32 

120  42 

wENTwORTh  lynch 

FIGJEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  4* 

120  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

F  I LLMORE  1  WNW 

30  5( 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINTS  9  SSW 

0! 

li 

36  21 

120  09 

&f 

RAYMONo  Thomas  ranch 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

IB 

*0  22 

120  19 

5P 

»P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

Florence  lake 

3093 

27 

37  16 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  OAM 

02 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

390 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BEROINO 

21 

117  27 

1972 

ROLAND  H  GETCHELL 

FONTANA  KAl SER 

3120 

SAN  BEROINO 

28 

3*  09 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

39 

*0  2  3 

123  20 

2340 

SA 

BJ 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESThILL  ranger  STA 

1 

39  01 

120  49 

3190 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

S I SK I  YOU 

*1  16 

123  19 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

HOOOC 

11 

*I  51 

120  06 

**9f 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

HENOOCINO 

17 

39  27 

123  *6 

BA 

BA 

CALIF  •  WESTERN  R  R 

-  36B  - 


CONTINUED 


STATION  INDEX 


FORT  SftAGG  AV1*T ION 

FORT  Diet 

FORI  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ORO 

FORT  ROSS 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  GULCM 

FRESNO  we  AIRPORT 

FftlANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERION  0AM 
FULLERTON  MILUCREST  RV 
GARBERVILLE 
GARDEN  vALLEt  2  S 
CAS'JUET  RANGER  STATION 
GEM  LAIE 

GEORGETOWN  RANGER  5TA 
GERdER  RANCH 
GERLE  CREE»  CAMP 

gi&raltar  dam  no  i 

GieSON  HWT  HNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROr 
GILROr  B  NE 
GILROT  Ih  ENE 
OLENDALE  5TAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  fC  185 
GLENNViLLE 

GLENNVILLE  FULTon  HS 
GOLD  ROC^  RANCH 

COLD  RUN 
GOLDSTONE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  SPRINGS 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY  NO.  2 
GRATON 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GROVELAND  2 
CROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 

HAINES  CfN  LOWER  FCSft*. 
HAINES  CTN  UPPER  FC36T 
HAIWEE 

HALF  MOON  8Ar 

hamilton  branch  ph 
hanforo 


HAPPT  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GOLCH  RS 
HARRY  ENGLEBRlGMT  0AM 
MAI  CREE».  RS 
MAT  CREEH  PH  NO  I 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFoRA  RANGER  STATION 
HAVWARO  6  ESE 
hEALOSBURG 
HEALOSeURG  NO  Z 

HELL  HOLE 
HEMET 

hEnshaw  dam 
HERNANDEZ   i  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPEHIA 

HIDDEN  VALLEV  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 

HOBERCS 

HOCSETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOGBACK  ROAD 
HOLLISTER  1  SH 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

MOPLANO  e  NE 


COUNTY 


3164|  01 

iny  01 

3176  Olj 
3182]  Oil 
J  I  as  Q-*i 
il9V  01 
3232  0<> 
J202  02 
3257  05 
3261 

3286 
3320 
3338 
3357 
3369 


MENOOC INO 
DEL  NORTE 
SIS*,  I  YOU 
S I SK I  YOU 
MONTEREY 
SONOMA 
SANIA  CRUZ 
SMASl* 
FRESNO 
FRESNO 

ORANGE 
OCij  ORANGE 

HUMBOLDT 
02j  EL  DORADO 
DEL  NORTE 

03 


EL  DORADO 
SANTA  CLARA 

i:  0?  tL  DORADO 
'j  06|  SNTA  BARBARA 

■I  OZ  SHASTA 

06l  SAN  DIEGO 

I  OH  SANTA  CLARA 

H  OlJ  SANTA  CLARA 

I  0(J  SANTA  CLARA 


3669  05 

36  72 
36831 
3  7011 
370t- 
i7lO|  07 


6|  LOS  ANGELES 

6j  LOS  ANGELES 

«  KERN 

^  KERN 

T  IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

TULAHE 

NEVADA 

SONOMA 


Plumas 


SISKIYOU 
SHASTA 
NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
07|  RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 


J89I  OZ-  PLACErt 

3896  O&l  ' 

391*  06] 

3925'  04 

3928  0"^ 


lOE 


DIEGO 
BENITO 
BENl TO 
j-yj-M  07j  SAN  BERDINO 
3939  0*  Tuolumne 
39a6j  02'  nevada 

395*  05'  ALPINE 
398TI  01;  SISKIYOU 

I  I 
•tOlO  02  LAKE 
■•012.  Oi'  TULARE 
401 7|  Obj  LOS  ANGELES 
'.0191  02i  TEHAMA 
4022!  OW  SAN  BENITO 
*025;  0**  SAN  BENITO 
403S|  Qi*  SAN  8ENIT0 
HUMBOLDT 
01  HUMBOLDT 
LAUt 


HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  CRAVES  ( 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 


iDYLLwiLU  Ranger  sia 

IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INVOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
tONE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHN  BULL  FLAT 


TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
03|  TUOLUMNE 
TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 
RIVERSIDE 
TBlNlTlf 
Oil  DEL  NORTE 
05l  SAN  BENITO 


•121  1;  06  RIVERS  IDE 

'.2231  07  IMPERIAL 

'•22*H  07  IMPERIAL 

'.2321  07  INYO 

'.2351  07  INYO 

*.259|  07  RIVERSIDE 

*i278  07  K£RN 

'.2801  07'  KERN 

'•283.  05  AMADOR 

'.288]  02  PLACER 


I  BERDINO 


I  <>'.8e|  02 

'.500| 

<.52o| 
*523|  05 
'•53'^  05 


JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 
MKERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KlLAfiC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY    2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251    B     '  4628'  06 
LAFAYETTE  i  NNE 
•LACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURV  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 


I  '.297|  I 

.  '.371.1  02  MODOC 

I  '.388'  07'  SAN  BERDINO 

'.3891  05,  TULARE 

'.^OS.  071  SAN  BERDINO 

I  '.'.lel  O61  SAN  DIEGO 

I  '.^22  06-  SNTA  BARBARA 

t'>'>2\  05i  FRESNO 

'•'•67  OTl  SAN  BERDINO 

I  <.<.8o|  Oil  SONOMA 


LAKE 
MAR  IN 

SAN  JOAOUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 


HUMBOLDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 

SAN  MATEO 


Ut>bk\  05!  ALPINE 
'.671  07)  ■ 
66791  05i  TUOLUMNE 


'.6  90'.  01 
'.698|  01 
t70l|  02 
•.705 
4709  02 
A710 
-.712 


TRINIT 
LAKE 
LAKE 
INYO 
SHASTA 
SAN  01  EGO 


41  35 
I2I  41  36 
U  36  41 
17  38  31 


32  5) 

39  10 

35  18 

36  32 

38  09 

40  06 
36  44 

39  13 


37  39 

38  37 
38  37 


33  45 
33  14 
36  25 


32  51 
32  50 
36  48 


38  40 

38  59 
37  57 
37  41 
35  28 

35  47 

36  00 
36  04 
40  41 


40  52 

38  48 
34  13 
37  55 
33  33 

33  33 
37  19 

30  29 

34  15 
37  58 
40  01 

39  25 

39  02 
37  13 

40  53 
32  51 


I  42  I  122  38 


<  43 


117  53 

117  55 

123  48 

120  5i 

123  58 

119  08 

120  47 

121  29 


120  52 
116  48 

121  17 


121  04 

122  52 
122  54 


118  15 
117  57 
122  26 


121  59 

122  52 
122  52 


122  00 
121  25 
121  24 
121  14 
124  09 

123  40 
123  00 

118  37 

120  23 

119  45 


118  12 
118  20 
116  15 


120  18 
116  53 

lie  32 


119  58 

120  05 

121  52 


122  16 

120  01 

117  11 

119  53 

123  24 
122  59 
122  55 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  6UR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEER^ 
FULLERION  MUN  UTIL  UEPT 
MRS  N  e  PANCOAST 
H   C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.   CALIF.  EDISON  CO. 

u  s  Forest  service 

MRS  HILDA  DBAGMI 
DEPl   WATER  RESOURLEi 
SANiA  BARBARA  wTR  DiiP 

BYRON   F.  CLARKE 
SAN  OlEGO  COUNTY 
GILROy  F ire  01 iTRlCT 
HENR*  MANTELLl 
SETM  E  AUSER 
RALPH  STAPENMORSI 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
0  S  FORLST  SERVICE 
COLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  NORTON 
E.   F.  CHITTENDEN 
METCM  MEICHY   WTR  SuP 
CALIF  OEPT  OF  WATER  fi£S 
U   S  NAT    PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLET 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PERt IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRED  M.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L   A   WIR    ♦  PHR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FORtST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  C  +  £  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOURT 
mEALOSBURG  fire  OEPT 
WALDO  F  IVERSON 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIG  DIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY   E  WALTERS 

HETCH  MtTCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LOEBKERT 
CALIFORNIA  DWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EOA  C  HUiJaELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TOaiN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  METCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  £  COMPANY 
SO  CALIF   EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STaIE  OIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  MINE  *  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  JRRIO  DIST 
FED  AVIATION  AGENC 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CAnTRALL 
STATE    OF  CALIFORNIA 
MT.  WHITNEY  LUMBER  CO. 
JOSHUA  BSN  CTY   WTR  UIST 
CHARLES  VILINEK 
MOnTECITO  COUNTY  trTR  DP 
SO  CALIF   EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  *  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  CMNTtAGGREGATE 
SO  CALIF    EDISON  CO 
SO  CALIF   EOISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
p  G  +  E  Company 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 

MRS.   EOKA  L.  H0OR£ 
RAYMONC  WILLMS 

CLOSED  3/1/69 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRT  STEVENSON 
CRESCENTA  VLT   CO  W  U 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  6  WATER  DISTRICT 
MRS.   GERTRUDE  REEDY 

OEPT   WATER  RESOORCES 
LAKE   ARROWHEAD   F  D 
HETCH  METCHY   WTR  SUP 
LEONARD   M  MILLER 
PAUL   G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALiF.  EOlSON 
U   S   BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 


0* 

i 

A'ISION  1 

/^/^ITKTTV 

L,\J  U  n  i  I 

U 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

TEMP. 

el 

i 

SPECIAL 

OBSERVER 

LAKE  SPAULOING 

471 

NEVADA 

39  19 

120  38 

5156 

51 

5P 

P  C   +   E  COMPANY 

LAKE  SPAULOING  DAM 

471* 

0 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4P 

4P 

P  G  *   E  COMPANY 

4726  oe 

SAN  OIEGO 

3 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONOIOO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735'  0* 

SAN  OIEGO 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

071  LOS  ANGELES 

MARVIN  FOSTER 

4  76 

SN  LUIS  OBPO 

120  10 

1550 

MRS.  MAE  £.  MARTENS 

477 

Plumas 

120  59 

MICHAEL  C  LIBBEY 

48U 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

46  38 

0 

SISKI YOU 

484C 

Ot 

LOS  ANGELES 

5P 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

LAYTONVILLE 

4851 

0 

MENDOC INO 

VERNON  M.  BROWN 

LE6EC 

LECHUZA  PI    SlA  FC  352B 

4363 
4867 

05 

KERN 

LOS  ANGELES 

ic 

34  50 

118  52 

358- 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LEfSVILLE    kEEGAN  RANCH 

0« 
02 

COLOSA 

3- 

34  05 

118  53 
122  26 

160t 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW   J  KEEGAN 

MERCED 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

j  LEHMAN  RANCH 

4881 

si 

El  dorado 

TULARE 

513 

51 

KAWEAH  LEMON  CO 

L 1 GHT  S  CREEK 

4932 

02 

40  14 

120  43 

5320 

S 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

4957  05 

TULARE 

FRANK  DE  CHAJNE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

02 

PLUMAS 

39  50 

120  13 

5730 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

4979 

05 

FRESNO 

36  47 

120  48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

: 

DEPT.   WATER  RESOJRCES 

;  LITTLE  TUJUNGA  GOLD  Cfl 

06 

LOS  ANGELES 

i : 

CuRPS  OF  ENGINEERS 

02 

LASSEN 

40  S3 

121  11 

417C 

8A 

MRS.  Clover  I NE  cordlR 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

499 

ALAMEDA 

37  40 

121  46 

5P 

5P 

LOCK WOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

35  58 

121  05 

1104 

ARCHIE  M  WEFERLING 
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U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


PKS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  OEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DtPI   STA  2 

Thomas  m  jameson 
folsom  siate  pk j  son 
calif  div  beach 

CITY 


U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  RES  ♦  AG  EXP  STA 

sac  munic  utl  dist 
dept  of  water  resources 
dept  water  resources 
raymond  h  johnson 
corps  of  engineers 

calif  state  eng 

mrs  marian  l  bertagna 
state  div  of  hwys 
hETCm  hetchy  hTr  sup 
U  S  WEAlHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  bUREAU 
U   S   WEAlHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN   L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Rural  f  j 

FED   AVIATION  AGENCY 
SALINAS  UAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANIONIO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENIE  DAM 
5AN0BEHG  PTL  FCl JOB 
SANOQERG  MB 

'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  ' 
SAN  DIMAS  FIRE  wD  FC95  | 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  SlA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

>S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 

■SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

>SAN  RAFAEL 

SANIA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER   PM  3 

SANTA  ANITA  FERN  FC4i2 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CLARA  university 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 


77231  06j  SAN  BERDINO 
7731!  OaI  MONTEREY 
773«  Obi  LOS  ANGELES 
7735'  OtJ  LOS  ANGELES 
77401  06  SAN  DIEGO 
77491  06  LOS  ANGELES 
7750:  06;  LOS  ANGELES 
7755'  0*1  SANIA  CLARA 
7759!  0^  LOS  ANGELES 
77621  Obi  LoS  ANGELES 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  26  34  06  {  117  48 
34  12  117  46 
37  01  121  20 
34  17  118  28 
19     118  30 


7767;  0* 
7769'  04. 
7772i  04 
7776  06 
777*  06| 
7785  06 
78071  04 
78101  06 
7  8131  06 
78171  05 

7821  04 
783*  04 
78371  06 
78461  05 
7861!  04 
7Bi4  06 
78641  04 
7670j  06 
TSeO  01 

78ee{  06 

789l!  06- 
7897;  c 
7902;  C 
79051  C 


I  FRANCISCO 
I  MATEO 
I  FRANCISCO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 

SANIA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 


I  BERDINO 


«  37  37     122  23 


'  05     119  43 


.  SNTA   BARBARA  1 
SNIA  BARBARA  ' 
.  SNTA  BARBARA 
SANIA  CLARA 
SANTA  CRUZ 


WB  AIRPORT  ' 


SANTA 
SANTA 

iVSANlA  MONICA  PIER  I 
SANTA  PAULA  I 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  Dam 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SEARSVlLLE  LAKE 
SEBASIOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  Dam 

SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHlNGLtlOwN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  415 
SILVERADO  RANGER  SIA 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

slack  canyon 
snow  creek  upper 
snow  flat 
soda  springs  1  e 
soledad 

somerset  5  ese 


SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 

SO  Entrance  yosemite 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPklNGVILLE  TULE  HDWKS 
SQUAW  VALLEY 
SUUIRREL  inn  2 
ANDISH  1  £ 

ANISLAUS  POWER  HOUSE 
AlL  LA^£S 
ISLING  CITY  RS 
CCKTON  DISPOSAL  PL 

CCkTON  HBAP 
OCMON  FIRE  STA  NO  4 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGER  SIA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEV 
SUEY  RANCH 
SJM.^lI  MEADOW 

■ET  BEACH  SlAlt  Pk 

SURF  Z  ENE 
SUSANA  dNOLLS 
SJSANVILLE  AIRPORI 
SUSANVILLE   1  HNH 

SUTTER  HILL  Ranger  sta 

WAIN  MOUNTAIN 
AFT 

AHOE  CITY 

AMOE    VALLEY    FAA  AP 
ALQUT  CAMP 


EHACHAPI 

cHACMAPl  AIRPORT 
EJON  RANLHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL  FAA  AIRPORI 
HOJSANO  OAKS 
MREE  MILE  VALLEY 
HkEE  RIVERS  6  SE 

HREE  HVfiS  EDISON  PH  2 
HfiEE  HVRS  EDISON  PH  1 
IGER  CREEK  PM 
OPANGA  PATROL  STA  FC6 
ORRANCE 

rabuco  canyon 

RACY  2  SSE 

RACY  CAR90NA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RINITY  DAM  VISTA  PT 

RONA 

ROJGH  SPRING 

RUCKEE  RANGER  STATION 

IGA  MILL  CR  FC  470 


7965 
797a 
7967 
8014^ 
8025' 
8045  01' 

8068.  04i 
8072;  01 
8074!  03 
e092l  06 
j  8I35;  02 
I  81451  0  5 
I  81b2l  01 
'  8173j  02 
8175  02 
8207  02 


8243  06 
3272  01 
827fe  04 
e3l7|  07 

e3ia  05 


I  LUIS 


>.  Ob  SNTA  BARBARA 

>|  06  LOS  ANGELES  | 

Ij  06  LOS  . 

\  VENTURA 


O&i  LOS  ANGELES 
Olj  SISKIYOU 
01  HUMBOLDT 


SAN  MATEO 

LASSEN 

LUS  ANGELES 

SHASTA 

CALAVERAS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 


RIVERSIDE 

02,  NEVADA 
833*  04.  MONTEREY 
8344.  05  EL  DORADO 


UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  i-lEADONS 
URLOL*. 


06  vENIURA 
0 1  SONOMA 
051  TUOLUMNE 

SAN  FRANCISCO 

MARIPOSA 

INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 
TULARE 
PLACER 
SAN  BtROlNO 

MENDOC |N0 
TUOLUMNE 
FRESNO 
BUI  IE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAUUIN 

SAN  JOAUUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 

YUBA 


SNIA  BARBARA 
VENIURA 
LASSEN 
LASSEN 

PLUMAS 
KERN 
PLACER 
EL  DORADO 
PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENtuRA 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 
TULARE 
AMAOUR 
LOS  ANGELES 


SAN  JuAviUIN 
ALAMEDA 
I«INI lY 

SAN  BERDINO 

COLUSA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 


1535 
1560 
1050 


1375 
3535 
4170 


1730 
1940 
8700 
6885 


37     120  36 


36     121  41 


22     120  24 


1050 
4070 
6235 


1060 
10300 
3516 


4555 
1586 
6160 

6230 
6254 
6000 

3975 
3960 
1425 
5300 
5900 
1668 


118  20 

117  36 

121  26 

121  25 


2500 

1695 

5995 

4645 

4035 
8950 
8600 


S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 
.  A  CO  FIRE  OEPT 
I  S  WEATHER  oJREAU 

I  s  veather  bureau 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 
I  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  HEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
ASADENA  WATER  DEPT 

ORBIN  P.  WATKINS 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

GARY   J.  ARATA 

BYRON  JOHANSEN 
TATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  SAN  JOSE 
WALTER  R.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPI  WAIER  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 

OF    SANTA  BARBARA 
CITY  FiRt  DEPARTMENT 
I  5  WEATHER  BUREAU 
INDEPENOENl  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SO  CALIF  EulSON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 

A  BARBARA  SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 

'  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKl 

I  s  weather  bureau 
CITY  Santa  monica 
I  LIFEGUARD  ^ER 
VENTURA  CO  FIRE  OEPI 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANIA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  D  SAPPINCTON 
A  WTR  +  PWR  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 

AUSTIN  CLAPP 

A  NAHHENS 
MRS  GEORGE  W  RUMSO 
CORPS  OF  ENGINttRS 
,  BUR  RECLAMATION 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  MARILYN  F  HACHI 
THEODORE  B  HtUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
EE  WITHYCOHOE 

I  S  FOfitST  SERVICE 
.EORGE   I  OSeOPN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i  K  LEITmOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
;  OEPT  WAIER  RESOURCES 
ROBERT  HAUGHAN 
JOHN  N  FRANClONl 
JACK  A.  HASELEY 

rLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  OICkEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARI  SERVICE 
,  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
'  S  HUTCHISON 
I  S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 

I  S  FOREST  SERVICE 
'  G  +  E  COMPANY 
SUUAW  VALLEY  STATE  Pk 
LEROY  KEMP 

■  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
+  E  COMPANY 
>S  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
CITY  OF  STOCKTON 

S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FlRt  SIA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 

s  Forest  service 

.  DEPI  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

I  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARA 

I  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  3ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

>  CALIF  DtPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSIRY  *  FD 
MRS.  ESTHER  tJEAITY 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  WATER  RESOURCES 

^Y  M.  COWAN 
TEHACHAPI  CUMMlNGi 
TEjON  ranch  COMPANY 
SUlO  £  LAKSO 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  OEwEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENluRA  CO  FlRc  DEPT 

>  CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
♦  £  COMPANY 
CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE   Co  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA   IR  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  »  C  CORP 
.ORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAnE  IRRlG  DIST 
,  WEATHER  buREAU 

>  DEPT   WAIER  RESOURCES 
CARL  A  PbARSON 
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STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

O 

■c 

LATITUDE 

LONGITUDE 

H 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBShnVbH 

bXATlON 

1     INDEX  NO. 

1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

i 

1  PRECIpJ 

SPECIAL  1 

1  PflECIP. 

1    EVAP.  1 

SPECIA. 

.j^^^j^g^^  CREEK 

9083 

02 

SHASTA 

23 

40  46 

122  IS 

1067 

U   S  bOR  RECLAMATION 

WEST  6IG  PINE  LOOKOOT 

SNTA  BABBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

U  S  mEAIHER  tJUREAU 

TJSTlN  IRVINE  fiANCM 

ORANGE 

lie 

8A 

The    IRVINE  COMPANY 

WtilHAVEN 

956a 

05 

FRESNO 

11 

119  59 

265 

7A 

BOSlON  kANCH  CO 

TJENTt  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

T  EHAMA 

23 

40  oa 

121  49 

2800 

s 

DEPT  oF  waIER  KEbOUHCES 

958: 

05 

36  23 

120  34 

2365 

fcP 

W  B  MANKtfi 

T-ENTTNINE  PALH3 

07 

SAN  SlRDINO 

J4  08 

5P 

U   S   NAT    PARK  iERVlCe 

WESTVILLE 

02 

PLACER 

39  11 

1*0  39 

5290 

OEPT   WAUR  RtSOOfiCES 

ItllH  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

3B  42 

120  03 

7829 

4P 

P  G       £  COMPANY 

WET  MEAOOW 

'^602 

36  21 

lie  34 

8950 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ThITCHELL  QAM 

9111 

Ob 

5NTA  BARBARA 

30 

ft  59 

120  19 

5S2 

4P 

4P 

4P 

WHEATLANO  2  NE 

9605 

02 

39 

121  23 

105 

ESTATE  of  SAMUEL  DAMON 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSw 

9615 

119  18 

875 

VUKIAH 

9122 

01 

39  09 

123  12 

5P 

02 

23 

122  32 

1295 

9a 

0  S  UJR  RECLAMATION 

UMAH  t.  WSrt 

912'. 

01 

MENOOCINO 

22 

39  08 

123  16 

eA 

WHITE  HOONIAIN  1 

9632 

07 

37  30 

lie  11 

10150 

BA 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

07 

37  35 

118  14 

12470 

SA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

06- 

LOi  ANGELES 

118  27 

430 

UCLA 

WHITE  MTN  STORAGE 

SAN  BEROINO 

it 

STATE  OF  CALIFORNIA 

UPLAND  3  N 

SAN  etROlNO 

^; 

34  08 

1605 

5P 

LIBERIY  GROVES  CORP 

WHITTIER  CTY  H  FC  IvfcC 

9660 

06 

LOi  ANGELES 

33  58 

lie  02 

340 

5P 

MISS  MARTHA  BAILEY 

02 

2; 

39  11 

IZ3  02 

967] 

°': 

t 

36  15 

4100 

5P 

5P 

UPPER  MATToLt 

01 

HUMDULDT 

40  15 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPK    SAN  LtANURO  FILlCfi 

918i 

04 

ALAMEOA 

122  10 

V6  84 

MENDOC 1  NO 

UPPER  IRtS  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  3  8 

121  02 

ELDON  FANCHER 

UPPER  WOOliCHUCK 

9191 

05. 

FRESNO 

37  02 

118  54 

COUPS  OF  ENGINEERS 

Wl LLOH  CREEK  1  NW 

U  S  FOREST  SERvlCt 

VACAvlLLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

3B  22 

121  57 

5P 

VALLETON 

MONTEREY 

W 1 LLOHS  USBR 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  OJEGu 

33 

33  14 

1390 

VALYERNO  RANGER  STA 

92S1 

OT 

LOS  ANGELES 

34  2  7 

3705 

U  S  FOREST  SERVICE 

WINTERS 

YOLO 

J  NEMlON  WALLACE 

VAN  NUTS  fC  15B 

Lui  ANGELES 

695 

WOFFORO  HEIGHTS 

KERN 

JAMES  H  JORGENSEN 

VENADO 

927J 

01 

22 

38  37 

123  01 

9775 

o: 

36  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

H 

92S3 

JO 

119  29 

9285 

119  17 

8A 

5P 

VERMILION  VALLEY 

OS 

37  22 

9816 

02 

1 

38  51 

120  14 

695C 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

V32; 

15 

34  32 

117  18 

BA 

YORSA  LINDA 

9847 

06 

33  54 

117  49 

5P 

5P 

VIDETIE  MEAOOW 

0' 

3b  45 

118  ^5 

s 

YOftKVILLE 

9851 

38  54 

123  14 

HOC 

VINCENT  FIRE  STA  FCl-;0 

93*.; 

LOS  ANGELES 

34  29 

5P 

s6SS 

37  46 

119  35 

3970 

a 

1^0  11 

YftEKA 

9866 

01 

12 

41  43 

122  36 

2625 

BA 

BA 

9367 

vIsIa'*  NNE 

SAN  01  EGO 

51C 

SP 

ViSiA  FIRE  OEPT 

VOLLMERS 

02 

23 

40  57 

122  26 

8A 

5758 

07 

35  02 

lie  09 

2680 

SS 

volta  power  mouse 

02 

23 

40  2  6 

121  52 

"l4 

4P 

WHEELER  iPRINGS  2  SSW 

9615 

06 

VEN  0  A 

33 

34  29 

119  le 

875 

CLOSEW  1/25/69 

WALLACE  1  SE 

9».1( 

0^ 

CALAVERAS 

2 

3e  11 

120  58 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

^ALIAR  SCHOOL 

9'.2J 

04 

CONTRA  LOSTA 

37  57 

1^2  OS 

12C 

5F 

MRS.  JOAN  THOMAS 

SEPTEMBER  1969 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9<.21 

CONTRA  CUSIA 

4 

37  53 

122  02 

SP 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

91.26. 

04 

CONTRA  CuSTA 

122  01 

22C 

TOMAS  S  VANAiEK 

CLOSED  STATION 

9^2: 

04 

CONTRA  COSTA 

37  54 

MRS.  UETlY  t)>  FAIRCLOUG 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

KNIGHTS  VALLEY 

459 

0 

SONOMA 

38  37 

122  40 

5P 

5P 

CLOSED  3/1/69 

9'.31 

34  00 

117  52 

8A 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

507^ 

0 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  38 

121  21 

33C 

BA 

dARNER  SPRINGS 

SAN  OlEOO 

33  17 

116  38 

318C 

WARNERS  RESORT  CO 

NEW  STATION 

WASCO 

945: 

05 

KERN 

SNTA  BARBARA 

35  16 

119  20 
119  54 

2370 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

CAMP  HIHILL  OPIOS  57  E 

1404 

0 

LOS  ANGELES 

2( 

34  15 

lie  06 

4Z5C 

5F 

L  BEACH  UNIFIED  SCH  OISl 

WATSONVILLL  WATERWORKS 

948. 

05 

SANTA  CROZ 
HAfilPoSA 

36  56 

37  32 

121  46 

95 
3965 

aA 

CITY  OF  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVlCt 

OCTOBER  1969 

WcAVLRVlLLE  RANGER  STA 

TRINITY 

35 

40  44 

41  26 

U2  5b 
122  23 

2050 

8/ 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  otptaloed  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlat, 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,  California  94102.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORKIA"  and    ■Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UMIT3'  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  riME'     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  taJte  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  400  a.m.,    P.S.T.,    except   tor  Bishop  WB  AP,    Blue  Canyon  WB  AP,    and  Sandberg  WB,    which  are  taJcen  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt.  Shasta  m  City  at  8:00  a.m.,  P.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table.     Evaporation  and  Wind" 
table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shtwn  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  ot  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  lh( 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-3  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUlVALEtrr  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  "nJe'as'uTements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SKOWFALL;     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmat ologl cal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
SHOW  aD<]  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  nod  Ice. 

MOHHALS  for  all  stations  are  cllmntologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  .fune  data  will  be  carried  In  the  July 
rs'si7e  "oftbrs'tulletin. 

DELAYED  DATA  AMD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
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Temperature 
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Departure 
From  Normal 
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Date 
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Data 

Degree  Days 
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NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

66.6 

37.1 

51 

9 

62 

2 

26 

30 

386 

0 

0 

11 

0 

2.23 

1.69 

5 

,0 

0 

3 

1 

1 

ANGWIN  P4C   UNION  COL 

63.6 

47. 4 

55 

5 

77 

1 

38 

7 

281 

0 

0 

0 

0 

1.56 

1.28 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

61.9 

35.0 

48 

2 

78 

1 

27 

30+ 

498 

0 

0 

1 1 

0 

1.13 

.94 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

55.2 

26.7 

41 

0 

71 

1 

17 

29 

714 

0 

0 

26 

0 

.85 

.33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

59. OM 

27. 9M 

43 

5M 

72 

1 

20 

29t 

635 

0 

0 

21 

0 

1.36 

.81 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

69.9 

41,7 

55 

8 

.8 

66 

1 

32 

28 

273 

0 

0 

1 

0 

1.97 

-  2.13 

.61 

8  + 

.0 

0 

3 

2 

0 

COVELD 

CRESCENT  CITY  1  N 

M 

M 

M 

75 

1 

0 

0 

0 

0 

5.25 

1.67 

8 

.0 

0 

4 

3 

3 

DUTTONS  LANDING 

67. 

41, 5M 

54 

5M 

61 

2  + 

34 

29+ 

320 

0 

0 

0 

0 

1.37 

1.08 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

ELK  VALLEV 

EUREKA  we  CITY  R 

58.3 

44,3 

51 

3 

.1 

70 

12 

37 

30+ 

404 

0 

0 

0 

0 

3.49 

-  1.12 

1.59 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

FERNDAlE  2  Nw 

61.2 

39.6 

50 

4 

75 

1 

32 

29+ 

427 

0 

0 

2 

0 

3.96 

2.30 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

FOREST  GLEN 

54. ii 

29.6 

42 

1 

-  .2 

69 

1 

20 

30 

681 

0 

0 

19 

0 

2.59 

-  4.02 

2.32 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  BRAGG 

61. 

43.1 

52 

3 

72 

13 

35 

29+ 

377 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.59 

1.42 

5 

.n 

0 

3 

2 

1 
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59. 9M 

39. 9M 

49. 

9M 

68 

12 

32 

16 

446 

0 

0 

1 

0 

2.15 

.94 

4 

.0 

0 

2 

0 

FORT  JONES  Ranger  sta 

57.8 

18.6 

38. 

2 

72 

3 

10 

30  + 

800 

0 

0 

28 

0 

.55 

.37 
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T 

0 

2 

0 

0 

FORT  ROSS 

62.5 

44.3 

53. 

4 

73 

13 

38 

28  + 

339 

0 

0 

0 

0 

1.69 

-  2.44 

1.23 

S 

.0 

0 

3 

1 

1 

GRATON 

69.6 

35.9 

52. 

8 

.5 

84 

Z* 

27 

20 

357 

0 

0 

14 

0 

1.25 

-  2.64 

.97 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

60.6 

34.7 

47. 

7 

1.1 

75 

1 

24 

30 

515 

0 

0 

10 

0 

1.77 

-  5.48 

1.64 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

HEALDSBURG 

71.2 

41.4 

56. 

3 

2.4 

86 

1 

30 

30  + 

255 

0 

0 

3 

0 

1.56 

-  2.34 

1.05 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

HILTS 

57.5 

27,0 

42. 

3 

72 

2* 

17 

30 

675 

0 

0 

25 

0 

.74 

.74 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 
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59.3 

39.9 

49. 

6 

71 

4 

30 

30 

453 

0 

0 
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0 

2.07 

1.61 
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.0 
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1 

1 
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68.0 
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55. 
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17 
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1.27 
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1 
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76 

1 

33 

17 
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30 
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53.3 
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67 

3* 
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28 
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0 
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0 

.61 

.60 
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2 
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3 

29 
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0 
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1 
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69,6 

41.4 
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61. 3M 
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4M 
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1 
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0 
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3 

3 
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59,4 

38.6 
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0 

71 

3 
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30 

472 

0 

0 

6 
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0 

2 

2 

1 
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68,5 

38,8 

53. 

7 

.0 

82 

1 

29 

30 
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0 
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0 
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.66 
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.0 
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1 

0 
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65,0 
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4 

79 

1 

38 

16 

313 

0 

0 

0 

0 
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1.37 
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2 

POTTER  VALLEY  PH 

70.7 

34,8 

52. 

8 

64 

1 

24 

29 

359 

0 

0 

15 

0 

1,58 

-  3.19 

1.25 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 
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57.8 

39,1 

48. 

5 

69 

2  + 

31 

20 

490 

0 

0 

5 

0 

3,41 

2.55 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  HELENA 

69.9 

38.0 

54 , 

0 

.  8 

85 

1 

27 

30 

322 

0 

0 

9 

0 

1 .32 

-   1 .75 

1.14 

5 

0 

2 

1 

1 

SAN  RAFAEL 

69.6 

47.6 

58, 

6 

83 

1 

39 

17 

187 

0 

0 

0 

0 

1,19 

.87 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  ROSA 

69.7 

38.5 

54, 

I 

.9 

84 

1 

29 

30  + 

320 

0 

0 

6 

0 

1,19 

-  1.75 

.91 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

61.7 

30.0 

45. 

9 

74 

3 

24 

30+ 

567 

0 

0 

22 

0 

1,76 

1.60 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

SCOT  I  A 

63.3 

42.0 

52, 

7 

-  .3 

77 

2t 

34 

17 

362 

0 

0 

0 

0 

3.40 

-  2.01 

2.24 

8 

.0 

0 

2 

2 

2 

SHELTER  COVE 

M 

M 

M 

76 

1 

42 

29+ 

0 

0 

0 

0 

4.97 

1.80 

8 

0 

5 

4 

2 

SONOMA 

68.') 

36.4 

52. 

4 

82 

1 

27 

30+ 

368 

0 

0 

13 

0 

1.08 

.85 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

52.6 

33.6 

43. 

1 

69 

2 

26 

18  + 

650 

0 

0 

13 

0 

1.79 

1.00 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

TULELAkE  //R 

56. 3M 

21.7 

39. 

OM 

70 

2 

9 

29 

771 

0 

0 

28 

0 

.53 

-  .52 

.50 

5 

1 

1 

0 

UK  I  AH 

69.9 

37.6 

53, 

8 

1.2 

84 

1 

26 

30 

328 

0 

0 

7 

0 

1.60 

-  1.96 

1.09 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

59 . 3 

30.1 

44  . 

7 

79 

2 

20 

17 

0 

0 

19 

0 

1 .  IB 

-  3.14 

.88 

5 

0 

2 

1 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

53.3 

27.1 

40. 

2 

67 

4* 

17 

29 

737 

0 

0 

24 

0 

2.12 

1.32 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

WILLITS   1  NE 

67.2 

33.7 

50. 

5 

80 

1 

22 

17 

427 

0 

0 

14 

0 

1.62 

1.17 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

WILLOW  CREEK   1  Nw 

61.5 

38.7 

50. 

1 

74 

2 

29 

30 

438 

0 

0 

4 

0 

1.63 

1.18 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

YREKA 

56.9 

27.9 

42. 

4 

.7 

72 

2 

17 

29 

670 

0 

0 

23 

0 

.66 

-  1.34 

.60 

5 

T 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

49. 

2 

-  .1 

2.01 

-  2.41 

T 

.       *  . 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

59.3 

23.0 

41. 

2 

73 

13 

12 

17 

706 

0 

0 

30 

0 

.77 

.65 

5 

T 

0 

1 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

56. <( 

21. e 

39. 

1 

1.2 

72 

3 

10 

29 

771 

0 

0 

30 

0 

.70 

-  .65 

.52 

5 

T 

T 

5 

2 

1 

0 

AUBURN 

67.6 

43.6 

55, 

6 

1.9 

61 

3 

36 

18 

274 

0 

0 

0 

6 

2.07 

-  1,46 

1.35 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

BERRYESSA  LAKE 

67.9 

42,6 

55, 

3 

82 

1 

35 

30 

263 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.92 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

58.7 

42,1 

50, 

4 

4.7 

69 

1 

27 

17 

430 

0 

0 

5 

0 

3.60 

-  3.15 

2.12 

5 

19.4 

12 

6 

4 

2 

1 

BOWMAN  DAM 

58.2 

37,4 

47. 

8 

3.5 

69 

1 

26 

17 

507 

0 

0 

4 

0 

3.67 

-  3.35 

1.59 

5 

18.0 

12 

6 

5 

4 

1 

BRANNAN  ISLAND 

67.1 

39.9 

53. 

5 

79 

3 

30 

29 

336 

0 

0 

5 

0 

.37 

.24 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

71. 2M 

34, 6M 

52. 

9M 

.3 

64 

2 

23 

29 

356 

0 

0 

14 

0 

.64 

-  l.U 

.49 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURNEY 

59.7 

22,6 

41. 

2 

75 

2 

10 

29+ 

707 

0 

0 

26 

0 

1  .60 

1.32 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

CANYON  DAH 

51. 5M 

25, 5M 

38. 

5M 

.5 

63 

3 

17 

17 

766 

0 

0 

29 

0 

2.51 

-  1.52 

1.99 

5 

5.0 

2 

5 

3 

1 

1 

CENTERVILLE  PH 

69. 7M 

35. 3M 

52. 

5M 

-  .9 

64 

1 

25 

29 

375 

0 

0 

14 

0 

2.91 

-  1.07 

2.17 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

CHESTER 

56.5 

23.1 

39. 

8 

70 

3 

14 

30+ 

747 

0 

0 

29 

0 

1.92 

-  1.57 

1.56 

5 

2.0 

2 

5 

3 

1 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

67.1 

39.5 

53. 

3 

.7 

62 

I 

28 

30  + 

340 

0 

0 

5 

0 

1.13 

-  1.28 

1.02 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

CLARKSBURG 

67.'! 

38.0 

52. 

7 

81 

2 

27 

29 

362 

0 

0 

11 

0 

.63 

.34 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

68.9 

30.4 

49. 

7 

83 

2 

20 

29 

452 

0 

0 

17 

0 

.69 

.50 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

78 

2 

33 

18  + 

0 

0 

0 

0 

3.28 

-  1.40 

1.86 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

COLUSA  1  SSW 

67.". 

37.6 

52. 

5 

-  .2 

81 

1 

28 

30 

369 

0 

0 

13 

0 

.36 

-  1.15 

.32 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

68. <i 

38.9 

53. 

7 

.6 

61 

4 

29 

30 

334 

0 

0 

8 

0 

.56 

-  .81 

.35 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

62. SM 

41. 9M 

52. 

4M 

10.4 

74 

1 

33 

7+ 

371 

0 

0 

0 

0 

4.21 

-  2.84 

1.95 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

DE  SABLA 

63. 2H 

37. 9M 

50, 

6M 

2.1 

76 

1 

29 

18 

425 

0 

0 

3 

0 

4.50 

-  1.94 

3.12 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

31 

18 

0 

0 

2 

0 

2.25 

-  2.14 

1.62 

5 

.0 

0 

4 

I 

1 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

59.<.M 

31  .OM 

45. 

2M 

74 

1 

565 

0 

0 

0 

3.67 

1.97 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

68.9 

35.8 

52. 

4 

1.5 

82 

2 

26 

29+ 

371 

0 

0 

13 

0 

.97 

-  .56 

.57 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

Average 

'J 

sl 

>  3 
<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

■B 

M 

D> 
S 

e 

a 

Lowest 

0 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Doparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

e 

^ 

1    .10  or  More 

1 
0 
S 

1.00  or  More 

S  S 
•d 

s  > 

s » 

hi 

..  » 
•=l 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

68.9 

40,2 

54,6 

81 

2 

28 

29 

306 

0 

0 

3 

0 

•  46 

,42 

5 

.0 

0 

1 

0 

U 

FOLSOM  OAH 

66.2 

46,2 

57,2 

80 

3  + 

35 

30 

234 

0 

0 

0 

0 

2,23 

1,14 

5 

.0 

0 

2 

2 

2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

76 

31 

0 

0 

2 

0 

2.95 

2.30 

.0 

0 

4 

1 

1 

CRASS  VALLEY  NO  2 

67.0 

36,  1 

51,6 

81 

2 

28 

17 

395 

0 

0 

7 

0 

3.17 

-  ,58 

1.50 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

UAT    CO  CPU     DM    Mfl  1 

61.2 

25,4 

43,3 

1,3 

76 

2 

13 

29 

642 

Q 

25 

Q 

1.25 

1  .09 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

JESS  VALLEV 

S6 . 5 

24,2 

40,4 

70 

2 

1 3 

28 

732 

0 

0 

30 

0 

5 

0 

0 

lakeport 

64.3 

34,2 

49,3 

79 

2 

26 

29  + 

464 

0 

0 

14 

0 

1.14 

-  U74 

.53 

5 

,0 

0 

4 

1 

0 

LAKESHORE 

68. 3 

40,0 

54,2 

27 

I  7 

322 

0 

0 

6 

0 

3,77 

1.37 

7 

,0 

0 

5 

4 

1 

LAKE  SPAULDING 

57. SM 

32, 4M 

45,  IM 

3,0 

73 

1 

18 

le 

588 

0 

0 

0 

3.37 

-  3.67 

1.38 

5 

15,0 

8 

6 

4 

3 

2 

LAKb    SKftULUlNw  Uftn 

MANZANITA  LAKE  // 

54.8 

29,2 

42,0 

68 

2 

22 

17 

683 

0 

0 

23 

0 

2.77 

2  •  4B 

5 

8,0 

7 

5 

1 

MARYSVILLE 

63,8 

40,9 

54,9 

,8 

78 

4  + 

31 

30  + 

300 

0 

0 

3 

0 

^87 

-  1.15 

.85 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

MC  CLOUO 

62.5 

46,7 

3,1 

7  8 

18 

572 

0 

0 

19 

0 

3,46 

-  1.78 

1.81 

5 

T 

0 

4 

2 

2 

MINERAL 

54.5 

28!7 

41,6 

2,4 

70 

4  + 

18 

17 

694 

0 

0 

26 

0 

4,04 

-  1.45 

3,50 

5 

1.3 

1 

5 

3 

1 

1 

monticello  dam 

69.0 

40,8 

54,9 

84 

2 

33 

30+ 

298 

Q 

0 

0 

0 

.85 

,63 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

55.9 

30,7 

4  3,3 

-  ^9 

72 

1 

2  1 

29 

0 

0 

18 

0 

2,61 

_  1,15 

1,37 

7 

Q 

2 

1 

NEVADA  CITY 

59.5 

31,4 

45,5 

71 

3  + 

25 

30  + 

580 

0 

0 

17 

0 

3,83 

-  1.32 

1,80 

6 

,0 

0 

5 

3 

1 

QRLAND 

70.4 

39,7 

55,1 

1,7 

29 

29 

294 

0 

0 

5 

0 

,64 

-  1.16 

,32 

,0 

0 

2 

0 

0 

OROVILLE 

68.4 

42,2 

55,3 

82 

2 

32 

30 

284 

0 

0 

1 

0 

1,61 

1,25 

5 

,0 

0 

2 

1 

1 

DAOAnT 
ruKAU 1 3C 

66.0 

46,2 

56,1 

81 

2 

39 

17 

265 

0 

0 

0 

0 

3,64 

3,04 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

PLACERVILLE 

62.3 

35,7 

^9,0 

2 , 1 

74 

3-f 

28 

18  + 

472 

0 

0 

9 

0 

3.21 

~  .78 

2,96 

6 

.  0 

1 

1 

PLACERVILLE  IFO 

54.2 

46,7 

55,5 

76 

2* 

36 

17 

281 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1,60 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

PLATINA 

67.7 

33,0 

50,4 

83 

24 

20 

430 

0 

0 

13 

0 

1.31 

,48 

(, 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTOLA 

57.5 

22,4 

40,0 

1,9 

72 

3 

13 

30 

745 

0 

0 

29 

0 

.96 

-  1.09 

.50 

5 

2.0 

0 

3 

1 

0 

QUINCY 

59.8 

24,4 

42,1 

1,3 

73 

2  + 

13 

29 

678 

0 

0 

25 

0 

2.45 

-  1.69 

1.28 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT  R 

69.2 

40,3 

86 

1 

29 

0 

0 

5 

0 

•  62 

-  1.67 

5 

.  0 

Q 

0 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

70.8 

44,9 

57,9 

i'.l 

86 

1 

32 

20 

226 

0 

0 

1 

0 

2.31 

-  1.45 

.99 

6+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

ROCKLIN 

67.7 

53,2 

1,4 

28 

350 

0 

0 

11 

0 

1,49 

-  .66 

.80 

.0 

0 

2 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

67.2 

40,6 

53,9 

1,0 

81 

1 

31 

28 

323 

0 

0 

3 

0 

.60 

-  .85 

.59 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

68.5 

44,4 

56,5 

2,3 

83 

2t 

32 

29 

258 

0 

0 

1 

0 

.81 

-  .73 

.67 

5 

2 

1 

0 

SHASTA  DAM 

66.5 

49.3 

57,9 

81 

2 

18 

225 

0 

0 

0 

0 

siii 

B 

.  0 

2 

SIERRA  CITY 

61.2 

33,8 

47.5 

75 

2 

25 

17 

515 

0 

0 

13 

0 

1  ,90 

5 

T 

0 

5 

2 

1 

SIERRAVULE   RANGER  STA// 

56. 6M 

2 2  ■  5M 

39, 6M 

1,5 

69 

12 

23 

759 

0 

0 

27 

0 

.85 

-  1,91 

,59 

.0 

0 

2 

1 

0 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

50.0 

25.3 

37,7 

64 

3  + 

14 

16 

813 

0 

1 

29 

0 

3,08 

1.75 

5 

26.5 

21 

6 

5 

2 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

70.7 

37.0 

53,9 

2,  1 

85 

1 

26 

30  + 

329 

0 

0 

9 

0 

,33 

-  1,27 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

6 1  •  8M 

35. OM 

48 ,  4M 

75 

1 

2  6 

17 

491 

0 

0 

9 

0 

3.59 

5 

,  0 

^ 

2 

TWIN  LAKES 

49.0 

26.2 

37,6 

3,9 

59 

21  + 

9 

18+ 

813 

0 

3 

28 

0 

4.04 

-  ,10 

2)20 

5 

25 

6 

5 

2 

1 

VACAVILLE 

68.6 

37.9 

53,3 

,  1 

2 

25 

29 

345 

0 

0 

8 

0 

.45 

-  1,78 

.31 

.0 

0 

2 

0 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

67.8 

42.3 

55,1 

80 

2  + 

32 

17 

292 

0 

0 

1 

0 

2  .88 

-  .81 

1.82 

5 

,0 

0 

3 

2 

1 

WHISKEYTOWN  RES 

67. 8M 

44. 9M 

56, 4M 

85 

1 

35 

17 

262 

Q 

0 

0 

0 

1.91 

.92 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLIAMS 

68.9 

39,6 

54  , 3 

B3 

2 

27 

29 

315 

0 

0 

4 

0 

.22 

.19 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WILLOWS 

70.2 

39,3 

54,8 

1,3 

86 

2* 

29 

30 

302 

0 

0 

5 

0 

.81 

-  ,82 

.55 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

WILLOWS  USBR 

69.7 

55,0 

29 

294 

0 

0 

5 

0 

.79 

.53 

.0 

0 

2 

1 

0 

WINTERS 

69,9 

39)3 

54,6 

82 

4+ 

28 

29 

306 

0 

0 

4 

0 

.66 

.37 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

WOODLAND   I  WNW 

67.9 

40,2 

54,1 

,2 

80 

2 

29 

30 

322 

Q 

0 

0 

,75 

-  ,67 

.59 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

49,9 

1.9 

1,96 

-  1.52 

1 . 5 

•       «  # 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

55 ,  1 M 

19.0 

3  7  . 1 M 

71 

3 

7 

30 

832 

0 

0 

30 

0 

•  73 

.53 

6 

2 

1 

0 

BOOIE 

50.9 

10.7 

30.8 

64 

4  + 

-  2 

18 

1018 

0 

1 

30 

4 

.10 

.  10 

7 

1.3 

1 

7 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

33.2 

-  3 

Z  9 

946 

0 

0 

30 

5 

.04 

.02 

■  5 

0 

CEDARVILLE 

53. IM 

24, 8M 

39, OM 

.0 

66 

4  + 

10 

29 

773 

0 

0 

27 

0 

,74 

-  .67 

.53 

5 

T 

T 

17 

2 

1 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

54.1 

21,1 

37,6 

71 

4 

10 

29 

815 

2  9 

1,29 

1,18 

6 

4 

7 

2 

1 

1 

DOYLE   5  SSE 

54,  IM 

26, 2M 

40, 2M 

65 

4  + 

738 

Q 

25 

0 

,41 

,25 

5 

.  n 

0 

2 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

53.0 

22,1 

37,6 

66 

4+ 

10 

29 

814 

0 

0 

27 

0 

.31 

,23 

5 

,0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

56.4 

40 ,  1 

1 , 6 

12 

744 

0 

0 

27 

0 

•  84 

.77 

,60 

T 

T 

16 

2 

1 

0 

MONO  LAKE 

54.4 

24,4 

39,4 

68 

4 

16 

18  + 

751 

0 

0 

28 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

53.2 

37,4 

70 

12 

819 

0 

0 

29 

0 

1,93 

1,38 

5.5 

4 

6 

2 

1 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

53.4 

23.1 

38,3 

-  1,3 

67 

4 

10 

19 

795 

0 

0 

2  7 

0 

,74 

-  ,77 

.67 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

TAHOE  CITY 

47,6 

27.3 

37,5 

2,2 

59 

5 

18 

17 

821 

0 

0 

28 

0 

1.40 

-  1,75 

1.02 

6 

1.0 

1 

8+ 

2 

1 

1 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

21.7 

61 

3 

1 2 

28 

882 

0 

0 

28 

0 

TERMO 

54,4 

18,4 

36,4 

69 

3 

5 

28 

850 

0 

0 

30 

0 

.76 

.66 

5 

T 

0 

2 

1 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

52,2 

21,2 

36,7 

1,7 

68 

4 

11 

23 

841 

0 

0 

29 

0 

1.17 

-  1,93 

.93 

6 

1.1 

T 

7+ 

2 

1 

0 

WOQDFORDS 

52,7 

30,6 

41.7 

65 

3 

17 

17 

694 

Q 

1 7 

Q 

.74 

.38 

16 

T 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

37,5 

,0 

.75 

-  1,14 

,  7 

•       *  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

77,9 

48.4 

63,2 

96 

27 

39 

29 

79 

4 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

71.1 

41,2 

56,2 

84 

1 

31 

18 

259 

0 

0 

1 

0 

1.77 

1.22 

5 

,0 

0 

3 

1 

1 

BERKELEY 

67,4 

50,4 

58,9 

2,7 

79 

1 

42 

17 

178 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-  .75 

.90 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

BURLINGAME 

66.9 

43,5 

55,2 

75 

2* 

36 

3 

285 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

74.6 

43,4 

59,0 

89 

1 

34 

18 

177 

0 

0 

0 

0 

.57 

.30 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROCKETT 

66,  1 

45,4 

55,8 

79 

2 

37 

29  + 

269 

0 

0 

0 

0 

1.05 

-  ,52 

.97 

5 

,0 

0 

1 

1 

0 

FORT  ORD 

68,7 

43.1 

55,9 

84 

1 

34 

30 

269 

0 

0 

0 

0 

.71 

.58 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

GILROY 

70,2 

38.0 

54,1 

84 

2 

28 

30 

319 

0 

0 

6 

0 

1.11 

.94 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

HALF   MOON  BAY 

68,2 

45.5 

56,9 

80 

1 

39 

30 

236 

0 

0 

0 

0 

.76 

.54 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued   NOVEMBER  1969 


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

|i 

>  3 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

• 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

« 
Q 

Sno 

AT.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  I 
onGr. 

Date 

1    .10  or  More  | 

« 
S 

0 

1.00  or  More 

°< 

•°l 

"  « 

S  i 
"* 

°l 
°" 

HOLLISTER   1  SW 

71.8 

35.7 

53.8 

-  1.6 

85 

2  + 

25 

30  + 

333 

0 

0 

14 

0 

.79 

-  ,51 

.47 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

73.5 

37,6 

55.6 

1.0 

86 

1 

27 

18 

275 

0 

0 

1 2 

0 

.  56 

-  ,11 

.32 

6 

.0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

70.0 

38.1 

54.1 

.7 

84 

3  + 

25 

30 

321 

0 

0 

1 1 

0 

.49 

,  97 

.45 

5 

.0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

59.  1 

^0  •  3 

54.7 

.5 

82 

1 

31 

30 

302 

0 

0 

3 

0 

.90 

-  1,44 

.80 

5 

.0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

65.9 

4 1 ,  A 

53.7 

77 

2  + 

32 

29 

334 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

MONTEREY 

69.9 

^9 , 0 

59.5 

85 

1 

42 

17 

159 

0 

0 

0 

0 

.72 

.59 

5 

,0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

67.5 

^6,0 

56 .  8 

78 

19  + 

26 

5 

242 

0 

0 

1 

0 

.43 

.38 

5 

.0 

0 

0 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

71.0 

50.5 

50.8 

85 

12 

42 

30  + 

130 

0 

0 

0 

0 

.  59 

.48 

6 

.0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

67.1 

^9,0 

58.1 

81 

2 

41 

16 

219 

0 

0 

0 

0 

.86 

.63 

5 

.0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

61.1 

^6,3 

53.7 

4 . 8 

78 

1 

32 

17  + 

335 

0 

0 

2 

0 

1  .09 

-  1.52 

.46 

5 

.0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

73.'- 

37,8 

55.6 

87 

3  + 

28 

30  + 

277 

0 

0 

1 1 

0 

.60 

.50 

6 

.0 

0 

0 

NEWARK 

66. 7M 

47. 3M 

57 .  OM 

78 

2  + 

39 

16 

235 

0 

0 

0 

0 

.  36 

.21 

5 

.0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

63 . 2 

46,9 

55 .  1 

•  4 

72 

1 

40 

30  + 

287 

0 

0 

0 

0 

.71 

-   1 .02 

.60 

5 

.0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  H4UL 

67.8 

40.6 

54.3 

80 

2 

31 

30 

314 

0 

0 

1 

0 

.51 

.26 

6 

,0 

0 

0 

0 

PASO  RDBLES 

73. 5M 

32 .  7M 

53 .  IM 

88 

2 

22 

30  + 

350 

0 

0 

15 

0 

.44 

.41 

6 

,0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

72.5 

35.6 

54.1 

87 

2  + 

23 

29 

324 

0 

0 

1 2 

0 

.42 

.25 

6 

,0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

75 .  1 

37.8 

56.5 

89 

2  + 

28 

18 

249 

0 

0 

10 

0 

1 . 24 

.49 

6 

.0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

69.5 

49,1 

59.3 

87 

27 

41 

22  + 

170 

0 

0 

0 

0 

1,13 

1.01 

6 

.0 

0 

1 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

66  •  7 

52*5 

59.6 

77 

28 

47 

23 

159 

0 

0 

0 

0 

1 ,56 

1.06 

5 

.0 

0 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

67  ■ 

37,5 

52.5 

80 

27 

29 

369 

0 

0 

10 

0 

,58 

.57 

5 

.0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

59.0 

30.5 

49.8 

84 

20 

29 

450 

0 

0 

1 4 

0 

1,16 

-  ,29 

.84 

6 

,0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

69.2 

39.8 

54.5 

,  2 

80 

31 

30 

307 

0 

0 

2 

0 

.  73 

,95 

.50 

5 

,0 

0 

0 

RICHMOND 

68.3 

47.1 

5  7.7 

80 

36 

18 

213 

0 

0 

0 

0 

,67 

.46 

5 

.0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

63.2 

37,3 

50 .  3 

75 

\ 

26 

30 

435 

0 

0 

9 

0 

,95 

.87 

5 

.0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

73.  1 

42.7 

57.9 

1.6 

85 

34 

17 

209 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  ,23 

.59 

5 

.  0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

71.6 

44,8 

58.2 

86 

1 

35 

17 

202 

0 

0 

0 

0 

,72 

.71 

5 

.0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

73 .  4M 

34, 9M 

54 .  2M 

87 

25 

30  + 

319 

0 

0 

0 

,  69 

.55 

6 

.0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

65.  1 

48.5 

57,3 

81 

1 

42 

21  + 

225 

0 

0 

0 

0 

.93 

.72 

5 

.0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

R 

65 . 7 

46,4 

56 ,  1 

1 . 3 

77 

39 

30 

251 

0 

0 

0 

0 

.  69 

,88 

.61 

5 

.0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

65.0 

52,6 

59,3 

1,9 

78 

J 

48 

29  + 

155 

0 

0 

0 

0 

.45 

-  1.55 

,41 

5 

.  0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

57 .  ^ 

42,7 

55.1 

78 

33 

30 

291 

0 

0 

0 

0 

1 , 05 

.  70 

5 

.0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

65.7 

43.1 

54 . 9 

.5 

79 

34 

30 

295 

0 

0 

0 

0 

,93 

.12 

.  77 

5 

.0 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

75.0 

47.1 

51.1 

2  . 4 

90 

38 

21 

131 

1 

0 

0 

0 

.  89 

.81 

.  63 

6 

.0 

0 

0 

SAN  MATEO 

59 .  7M 

4  3 .  3M 

56. 5M 

62 

36 

29 

250 

0 

0 

0 

0 

•  59 

.  50 

5 

.0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

67.0 

44.0 

55.5 

1,0 

60 

} 

35 

30 

277 

0 

^ 

^ 

^ 

.85 

-  .26 

.82 

5 

.0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

71,5 

41.7 

55 . 7 

2 , 1 

86 

33 

18 

245 

0 

0 

0 

0 

1  ■  34 

-  1.42 

.91 

5 

.0 

0 

0 

UPR   SAN   LEANORD  FILTER 

55.7 

46.  1 

55,9 

77 

2  + 

40 

17 

258 

0 

0 

0 

0 

.73 

.45 

5 

.0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

69.6 

37.8 

53.7 

81 

28 

29 

334 

0 

0 

12 

0 

.60 

-  1.35 

,56 

5 

.0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

71.0 

42.0 

56 , 5 

86 

2 

31 

26 

246 

0 

0 

1 

0 

1  . 07 

,99 

6 

,0 

0 

0 

DIVISION 

56,1 

1.8 

.80 

-  .93 

,0 

*       *  * 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

67.5 

41.4 

54.5 

1.1 

80 

2 

30 

29 

307 

0 

0 

2 

0 

.49 

-  .55 

.42 

5 

,0 

0 

1 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

67 .  7 

38,8 

53.3 

80 

3  + 

28 

29 

343 

0 

0 

6 

0 

.51 

.25 

5 

.0 

0 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

69 . 9 

44,5 

57.2 

1,9 

85 

2 

26 

28 

245 

0 

0 

2 

0 

1.15 

-  1.04 

.55 

7 

.0 

0 

2 

0 

AUBERRY   1  NNE 

BAKERSFIELD   WB  AIRPORT 

R 

71 ,  ^1 

4  5,2 

58.3 

2 , 4 

88 

4 

35 

29 

207 

0 

0 

0 

0 

.42 

.07 

.  42 

6 

.0 

0 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

52.7 

45,7 

54.2 

75 

2 

39 

16 

317 

0 

0 

0 

0 

1.95 

1.28 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

67 . 6 

40.9 

54.3 

66 

4 

32 

29 

316 

0 

0 

1 

0 

,  79 

.75 

6 

.0 

0 

1 

0 

BUTTDNWI LLOW 

70 . 1 

35.4 

53.3 

85 

5 

25 

30  + 

345 

0 

0 

1  3 

0 

,51 

.  4  1 

7 

.  0 

0 

2 

^ 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

58.8 

31.0 

44 . 9 

.  4 

70 

3 

20 

17 

595 

0 

0 

21 

0 

3,53 

-  1.37 

2.50 

6 

3.5 

3 

2 

1 

CAMP  PARDEE 

55.7 

44.8 

55.3 

.  4 

80 

2 

35 

17 

286 

0 

0 

0 

0 

2  , 49 

.  47 

2.46 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

65.5 

37 . 7 

52.1 

80 

5 

30 

29  + 

379 

0 

0 

4 

0 

2.21 

1.48 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

50. 'iM 

33. 4M 

45 .  9M 

71 

3+ 

22 

17 

535 

0 

0 

0 

2.24 

1.38 

5 

1  .0 

1 

7 

3 

1 

C DAL  I NG A 

70.0 

39.2 

54 . 6 

.  5 

87 

4 

31 

28  + 

314 

0 

0 

6 

.48 

,07 

.  44 

6 

.0 

0 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

59.5 

33,9 

51.7 

85 

4 

26 

29  + 

391 

0 

0 

13 

0 

.40 

.  39 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

66.5 

36,9 

51.7 

-  .7 

79 

3  + 

25 

30 

395 

0 

0 

12 

0 

1 . 29 

,31 

.67 

5 

.0 

0 

2 

0 

DUDLEYS 

63. 4M 

28, 1 

45. 8M 

-  ,5 

76 

2 

20 

30  + 

540 

0 

0 

22 

0 

3.18 

-  .32 

2.48 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

58.5 

39,0 

53.8 

.  1 

82 

2 

30 

30 

332 

0 

0 

3 

0 

3. 17 

.24 

1  .64 

6 

.0 

0 

3 

2 

FIVE   POINTS   5  SSW 

63 .  SM 

39, OM 

53. 9M 

82 

4 

29 

26  + 

326 

0 

0 

0 

.  37 

.35 

6 

.0 

0 

1 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

58.3 

37,9 

53.1 

-  .7 

82 

4  + 

26 

28 

349 

0 

0 

U 

0 

.80 

.15 

.49 

5 

,0 

0 

2 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

70.5 

40 .  3 

55.4 

84 

5 

32 

17 

261 

0 

0 

1 

0 

.92 

.68 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

GLENNVILLE 

65.8 

32  ,7 

49.8 

78 

2  + 

23 

30 

448 

0 

0 

15 

0 

.31 

.29 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

53.5 

34.0 

43.8 

54 

2 

23 

17 

629 

0 

0 

10 

0 

1.76 

.95 

6 

9.0 

6 

7  + 

2 

2 

0 

HANFORD 

68.9 

34.5 

51.7 

-  .7 

82 

4 

23 

29 

392 

0 

0 

1  3 

0 

.51 

-  .17 

.46 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

50. 5M 

34 ,  7M 

47. 6M 

1.0 

73 

4  + 

26 

17 

515 

0 

0 

7 

0 

1,52 

-  1.95 

.91 

6 

,0 

0 

3 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

53.3 

29,7 

41.5 

1.7 

61 

3 

19 

17 

700 

0 

0 

23 

0 

13,0 

13 

7 

IDRIA 

56. 8M 

47, OM 

56. 9M 

3.3 

79 

3  + 

35 

18 

244 

0 

0 

0 

0 

.47 

-  .50 

.33 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

70.5 

52,9 

61.7 

2.5 

87 

4 

43 

18 

136 

0 

0 

0 

0 

.64 

-  .23 

.38 

7 

,0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

70.7 

42  ,9 

56.8 

82 

3 

30 

22 

243 

0 

0 

2 

0 

.60 

.32 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

70.7 

39,5 

55.1 

85 

5 

27 

26 

296 

0 

0 

7 

0 

.35 

.23 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

66.2 

37,0 

51.5 

75 

13 

26 

30 

397 

0 

0 

14 

0 

2.17 

2.10 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

LE  GRAND 

68.5 

38,9 

53.7 

.8 

84 

4 

30 

30 

333 

0 

0 

7 

0 

1.41 

,26 

1.31 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

LEMON  COVE 

70.2 

40,7 

55.5 

,9 

63 

4  + 

32 

27+ 

282 

0 

0 

2 

0 

.87 

-  .37 

.56 

6 

,0 

0 

2 

1 

0 

LINDSAY 

59.3 

39.1 

54.2 

1.0 

85 

4 

30 

30 

319 

0 

0 

10 

0 

1.09 

.09 

.96 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

65.0 

40.4 

53.2 

78 

5 

30 

30 

350 

0 

0 

4 

0 

.50 

.47 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

LODGEPOLE 

46.9 

23.8 

35.4 

58 

4  + 

17 

17 

662 

0 

0 

30 

0 

1.42 

.77 

7 

10.0 

7 

7 

2 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  NOVEWSES  1969 


SUttoo 

Temperature 

Precipitation 

Averag* 
Maximum 

•1 

11 

<2 

Average 

From  Normal 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Day* 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

© 

Q 

Sdow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•sl 

0  > 

L  OD I 

67.9 

36  1 

53,0 

1.4 

80 

4  + 

28 

30  + 

350 

Q 

0 

10 

0 

.91 

-  .47 

.67 

5 

.0 

0 

z 

1 

0 

los  bands 

38!6 

53*1 

•  3 

8 1 

4 

2  5 

27 

34  6 

0 

0 

9 

0 

,71 

_       ^  Qy 

.  66 

6 

,  0 

1 

0 

los  bands  oet  resv 

hS*  ? 

*5.3 

55*3 

78 

4 

3  8 

30  + 

2  86 

0 

0 

0 

0 

,59 

•  65 

6 

,  0 

0 

MADERA 

69  8 

40 . 3 

1.9 

84 

5 

2  4 

0 

0 

1 

0 

1,01 

.  09 

,  G 

0 

HANTECA 

6  7.8 

39.6 

53  •  7 

60 

5  + 

30 

30+ 

332 

0 

0 

4 

0 

,66 

•  57 

Q 

1 

M AR I C  OP  A 

68. 5M 

45  4M 

57, OM 

.5 

84 

5 

37 

29  + 

244 

0 

0 

0 

0 

,43 

-  .09 

.43 

,0 

0 

1 

0 

0 

MCorFn  ciPP  ^tatthm  7 

35. 8M 

6  3 

2 

2  8 

29  + 

363 

0 

0 

1  3 

0 

2,24 

1  ■  30 

6 

,  0 

Q 

1 

MDnc  ^  Tn 
n uuc  3  I u 

40.8 

54  2 

1.9 

6  1 

3 

32 

30 

315 

0 

0 

1 

0 

1,09 

.15 

5 

■  C 

2 

NEWMAN  2 

66 '  3 

38.0 

52,2 

_  2,3 

76 

4  + 

2  5 

29 

375 

0 

0 

10 

0 

1,04 

.26 

,75 

,  0 

2 

: 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

M 

M 

M 

60 

3 

29 

16  + 

0 

0 

0 

1 ,78 

_  1,29 

,  99 

^ 

,  G 

Q 

2 

ORANGE  COVE 

PORTERVILLE 

70.5 

41.3 

55.9 

1.5 

86 

5 

32 

26 

271 

0 

0 

1 

0 

,81 

.13 

,52 

7 

0 

2 

0 

POSEY   3  E 

59.7 

32.7 

46 .  2 

70 

3 

26 

21  + 

558 

0 

0 

15 

0 

1 ,94 

1 ,07 

7 

7 

J 

7 

2 

2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

43. S 

54.2 

75 

2  + 

31 

17 

320 

0 

0 

1 

0 

4,00 

2.45 

6 

T 

0 

4 

2 

1 

SAN  LUIS  0AM 

65.9 

43 .  5 

54.7 

79 

5 

34 

30 

301 

0 

0 

0 

0 

.72 

•  66 

,0 

0 

I 

1 

0 

SONORA  RS 

65.8 

36 , 7 

51.3 

,7 

77 

5+ 

27 

17 

404 

0 

0 

7 

0 

3,10 

•  12 

2.52 

0 

2 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

57. 9M 

31  .6M 

44. 8M 

68 

2  + 

22 

17 

601 

0 

0 

0 

2.15 

1.43 

6 

4!o 

4 

7 

2 

2 

1 

STOCKTON  WBAP 

66.7 

39.6 

53.2 

,  2 

79 

3  + 

29 

30 

349 

0 

0 

6 

0 

.60 

-  .57 

.  47 

5 

.  0 

Q 

\ 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

67.7 

38 . 1 

52.9 

.8 

60 

3 

26 

20 

355 

0 

0 

10 

0 

,74 

-  .49 

.36 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEHACHAP I 

60. <i 

37.9 

49.2 

73 

28 

22 

457 

0 

0 

5 

0 

,75 

.75 

.0 

0 

1 

1 

0 

TEJON  RANCHD 

68.6 

44,6 

56.6 

1 .4 

84 

4 

33 

16 

255 

0 

0 

0 

0 

.88 

•  23 

•  45 

7 

Q 

2 

Q 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

71.8 

40. B 

56.3 

3,4 

85 

4+ 

29 

29 

259 

0 

0 

6 

0 

1.19 

_  .50 

5  5 

6 

'  « 
.  0 

Q 

2 

TIGER  CREEK  PH 

62  . 1 

37 , 7 

49.9 

76 

3  + 

2  9 

1 8 

0 

0 

4 

0 

3,08 

_  1 , 53 

1 . 72 

.  0 

1 

TRACY  CARBONA 

68. 9M 

41  .  IM 

55. OM 

82 

4  + 

28 

29 

293 

0 

0 

0 

.54 

.46 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

67.1 

39  ■  B 

53.5 

80 

4 

25 

29 

340 

0 

0 

6 

0 

,35 

.22 

.0 

0 

I 

0 

0 

VI  SAL  I  A 

67 . 7 

41,6 

54 .  7 

.  5 

80 

3 

33 

30 

304 

0 

0 

0 

0 

.60 

•  23 

.  32 

6 

Q 

2 

Q 

Q 

WASCO 

70.0 

40,3 

55.2 

1 .3 

84 

5 

31 

29 

287 

0 

0 

5 

0 

,40 

.13 

.25 

7 

'  0 

0 

2 

Q 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

65.1 

28,3 

46,7 

2.4 

79 

3  + 

22 

30+ 

S43 

0 

0 

25 

0 

1 ,66 

-  1,83 

1,02 

.  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

52.5 

l.O 

1,25 

-  .48 

.7 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

73.1 

49,9 

61.5 

87 

2  + 

42 

18 

129 

0 

0 

0 

0 

1,5» 

.69 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

72.'* 

42,8 

57,6 

1.4 

67 

2 

32 

22 

213 

0 

0 

1 

0 

l.Sl 

.35 

.67 

10 

0 

3 

1 

Q 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

59.5 

43,4 

56.5 

63 

4 

35 

23  + 

253 

0 

0 

0 

0 

1.95 

•  40 

1 ,53 

7 

0 

2 

I 

BIG  BEAR  LAKE 

52.6 

26,8 

39,  7 

65 

3 

1  2 

5 

750 

0 

0 

25 

0 

1 .76 

.  97 

7 

6.5 

3 

6 

3 

\ 

Q 

BONITA 

BUR6ANK  VALLEY   PMP  PLT 

75.6 

45,4 

61,0 

•  6 

68 

2  + 

38 

2  1 

12  8 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.39 

.93 

6 

.  0 

Q 

2 

2 

CACHUMA  DAM 

75.1 

45,9 

60 . 5 

9  1 

2 

35 

19 

144 

2 

0 

0 

0 

1,14 

•  57 

6 

0 

2 

\ 

Q 

CAMPD 

66.9 

41,1 

54.0 

6  1 

4  + 

2  5 

22 

323 

0 

0 

3 

0 

1,85 

■  8  6 

10 

.  0 

Q 

3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

75 .  h 

48,  1 

61,8 

9  I 

2 

34 

2  1 

112 

1 

0 

0 

0 

1 , 97 

.98 

.0 

Q 

2 

2 

Q 

CHULA  VISTA 

70.'tM 

50 ,  IM 

60. 3M 

2.6 

62 

1 2 

40 

18 

143 

0 

0 

0 

0 

,90 

.09 

•  40 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

73.6 

47.7 

60.  7 

1.9 

66 

3  + 

4 1 

24  + 

144 

0 

0 

0 

0 

1,74 

*  3 1 

1.70 

7 

.  0 

Q 

CORONA 

45.7 

60 . 7 

2 . 0 

9 1 

2  + 

36 

22  + 

135 

2 

0 

0 

0 

1,38 

•  39 

.  89 

7 

*  0 

Q 

2 

CULVER  CITY 

76 . 1 

53,7 

64.9 

66 

2 

45 

29  + 

5 1 

0 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

CUYAMA 

69 . 7 

32,1 

50,9 

65 

3+ 

1 8 

414 

0 

0 

15 

0 

,54 

29 

7 

.  0 

° 

- 

CUYAMACA 

59,5 

39 , 1 

49,  3 

2.8 

64 

2 

26 

21 

465 

0 

0 

5 

0 

5,07 

2.65 

1.94 

7 

.0 

0 

4 

4 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

71.'* 

41,6 

56  5 

8  7 

4 

2  3 

0 

0 

3 

0 

1,41 

1.36 

7 

.  0 

1 

1 

EL  CAPITAN  DAM 

78.5 

49,3 

63,9 

92 

2 

1  8 

81 

4 

0 

0 

0 

1,56 

.60 

7 

.  0 

!j 

ELSINORE 

7 5 .  7M 

43, 3M 

59  •  5 M 

2,0 

8  8 

3  + 

3  2 

159 

0 

0 

3 

0 

,68 

.55 

7 

.  0 

2 

1 

0 

ESCOND I  DO 

76.8 

46 ,  5 

61,7 

4.4 

66 

2  + 

3  5 

22  + 

107 

0 

0 

0 

0 

1 ,31 

.01 

.82 

7 

.  0 

Q 

3 

FONTANA  KAISER 

78.6 

55,2 

67.4 

92 

1 

45 

22 

46 

3 

0 

0 

0 

1  •  55 

1.12 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

GILLESPIE  FIELD 

77.5 

44,3 

60  *  9 

91 

1 

35 

29+ 

131 

2 

Q 

Q 

0 

1 ,08 

.45 

7 

Q 

Q 

HENSHAW  DAM 

67 . 5 

37,5 

52.5 

85 

2 

25 

23  + 

358 

0 

0 

7 

0 

1,85 

1.25 

7 

'2 
•  0 

Q 

IDYLLHILD  FIRE  DEPT 

59 .  3M 

35 ,  7M 

47 .  5M 

72 

3^ 

2  5 

24  + 

519 

0 

0 

11 

0 

2.42 

.87 

7 

•  0 

JULIAN  WYNOLA 

61.8 

42,1 

52  , 0 

78 

29 

22 

383 

0 

0 

1 

0 

2.97 

10 

.  0 

Q 

2 

LACUNA  BEACH 

72. 6M 

49, 5M 

61,  IM 

2,1 

82 

27  + 

40 

23 

119 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1,52 

1.40 

.0 

0 

3 

2 

2 

LA  MESA 

76.9 

49, 3M 

63,  IM 

68 

1 

4  1 

22 

80 

0 

0 

0 

D 

1.00 

.48 

7 

3 

Q 

Q 

LDMPOC 

71.9 

45.3 

59.  i 

65 

1 

36 

21  + 

173 

0 

0 

0 

0 

1.50 

6 

•  ^ 
.  0 

Q 

LONG  BEACH 

77. 7M 

54. 5M 

66 ,  1 M 

5,0 

66 

27  + 

47 

29 

0 

0 

0 

0 

•  05 

■  1.03 

.05 

7 

.  0 

Q 

Q 

Q 

LONG  BEACH  WB  AP 

77.0 

52,5 

64,8 

3,6 

90 

40 

29 

55 

1 

0 

0 

0 

1*41 

,38 

1.33 

.  0 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT  R 

7'..1 

54,4 

64,3 

3,2 

64 

27 

44 

28 

59 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.28 

1.26 

.0 

0 

1 

1 

LOS   ANGELES  CIVIC   CTR  R 

75  ■  2 

55,2 

65.2 

2,5 

87 

2 

47 

28  + 

0 

0 

0 

0 

l.U 

1 . 07 

6 

.  0 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT   HUSDN  FC   338   B  // 

58.0 

41,5 

49,8 

71 

1 

29 

7 

451 

0 

0 

3 

0 

2  •  56 

1.51 

T 

0 

2 

2 

KlCuDnOT     DCATU  UAODno 

riCnrUKi    DcALn  nAKBUK 

71.2 

52,2 

61,7 

2,8 

83 

27 

2  5 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1*26 

1.15 

•  0 

1 

OCEANSIOE 

72.1 

50,0 

61.1 

82 

26+ 

37 

24 

122 

0 

0 

0 

0 

1  •  05 

.55 

7 

.0 

0 

2 

0 

OJAI 

73.'. 

44,2 

58.8 

1.1 

88 

1 

35 

29  + 

191 

0 

0 

0 

0 

2!49 

1.00 

2.02 

6 

.0 

0 

2 

1 

OXNARD 

7'.. 5 

50,5 

62.5 

3.9 

69 

1 

42 

22 

94 

Q 

0 

0 

0 

2.89 

1.75 

1.71 

7 

.0 

0 

2 

2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

60.  1 

39.  1 

49,6 

75 

30 

16 

456 

0 

0 

4 

0 

1.50 

T 

0 

4 

1 

PASADENA 

77.3 

49,2 

63,3 

3.1 

90 

1 

42 

24  + 

B4 

1 

0 

0 

0 

U41 

-  .12 

.71 

7 

.0 

0 

2 

0 

PERRIS 

7'.. 3 

41,2 

57.8 

88 

28 

22 

214 

0 

0 

3 

0 

1.02 

.89 

7 

.0 

0 

2 

0 

POMONA 

77.0 

45,2 

61.1 

4,5 

91 

1 

36 

28  + 

131 

2 

0 

0 

0 

1.77 

.*1 

1.15 

7 

.0 

0 

2 

1 

RAHONA  SPAULDINC 

73.2 

44,9 

59.1 

90 

1 

28 

22 

182 

1 

0 

1 

0 

1.36 

,56 

7 

.0 

0 

3 

0 

REDLANOS 

75.0 

44,3 

59.7 

1.9 

89 

2 

35 

20 

166 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.20 

1,14 

7 

.0 

0 

1 

1 

RIVERSIDE   FIRE   STA  K3 

75.1 

45,8 

60.5 

2.4 

88 

3  + 

36 

22 

143 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.47 

,92 

7 

.0 

0 

2 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

75.1 

45,1 

60,1 

69 

4 

36 

26  + 

154 

0 

0 

0 

0 

1.16 

1,15 

7 

.0 

0 

1 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

75.3 

45,4 

60,4 

1.9 

90 

3 

34 

24 

149 

1 

0 

0 

0 

1.50 

.14 

1,04 

7 

.0 

0 

2 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  NOVEWBEr  1969 


StatloD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Daya 

Max. 

Min. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

s| 

°" 

SANDBERG  WB  //R 

56,6 

42.7 

49.7 

.7 

71 

4 

31 

18 

455 

1  .40 

.48 

1.22 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

CAW  ntcr.n  un   atoordt  d 

73,4 

54.8 

64.1 

2.3 

1 1 

4  8 

23* 

44 

Q 

Q 

*  a  c 

.11 

.42 

6 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CAM  CPDMAMnn 

75,6 

51.5 

63.6 

2.6 

9  1 

1 

44 

1 9 

80 

1.85 

.64 

1.00 

6 

,  0 

0 

2 

2 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

77 , 0 

47,2 

62.1 

9  1 

1 

38 

29 

103 

1 

0 

0 

0 

1.38 

.64 

7 

,  0 

0 

2 

2 

0 

SAN  JACINTO 

76.0 

40, 

58.4 

2 

9  1 

30 

24  + 

196 

3 

0 

7 

0 

—  .04 

.73 

7 

,  0 

0 

2 

1 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

76, 6M 

52,9M 

64. 8M 

5.3 

87 

1 

43 

23 

46 

^ 

2.27 

1.08 

1.15 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANTA  BARBARA 

72.8 

48.6 

60.6 

2.3 

90 

1 

40 

29 

140 

I 

Q 

0 

0 

2.03 

.70 

1.40 

6 

■  0 

0 

2 

1 

1 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

72.2 

47,7 

60.0 

64 

I 

36 

29 

152 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.90 

6 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

73.7 

43,3 

58.5 

2.4 

8  8 

1 

34 

21  + 

190 

0 

0 

0 

0 

.  94 

,08 

.63 

5 

■  0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

73.6 

55.5 

64  ■  6 

6  3 

26 

49 

23  + 

49 

0 

0 

0 

0 

1.71 

,88 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

CAMTA     DAMI  A 

^  an  1  A    r  AUL  A 

M 

M 

40 

22  + 

0 

0 

0 

0 

1.83 

1.23 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

1  U        M  M  ^  C 

74.7 

51,6 

63.2 

3.8 

84 

27 

43 

29 

71 

Q 

0 

Q 

0 

1,19 

.13 

.57 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

TUJUNCA 

73.1 

61*0 

\ 

40 

2  2 

135 

0 

0 

0 

0 

1,98 

1.38 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

TUSTIN  IRVINE  RANCH  ' 

75  •  4 

47,0 

61.6 

AA 

Z 

39 

23  + 

112 

Q 

0 

Q 

0 

2,69 

1.59 

1.27 

6 

•  0 

0 

3 

2 

2 

THITCHELL  DAM 

74  .CM 

46  IM 

60 .  1 M 

89 

3  8 

22  + 

146 

0 

0 

0 

0 

1*11 

1 , 09 

6 

.  0 

0 

1 

1 

1 

UCLA 

74.9 

56,6 

65,8 

65 

2 

50 

22  + 

49 

1.97 

1.16 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

72.2 

47.3 

59.8 

85 

1 

39 

16 

163 

Q 

Q 

Q 

1,67 

1. 11 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

VISTA  2  NNE 

66.8 

40 .  1 

5  3.5 

1  •  9 

82 

1 

30 

22 

340 

0 

Q 

1,29 

•  1 3 

.53 

7 

.  0 

0 

3 

1 

0 

YORBA  LINDA 

75.7 

51.1 

63.4 

2.2 

90 

1 

40 

22 

80 

1 

0 

0 

0 

2,10 

.92 

2.01 

7 

.  0 

0 

1 

1 

1 

U  1  V  1  >  1  U<^ 

59.4 

1.6 

1.65 

.36 

.1 

*      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

72.7 

42,7 

57,7 

83 

4  + 

33 

25  + 

213 

_ 

Q 

Q 

Q 

.35 

.35 

6 

.0 

0 

0 

0 

o  A  0  c  T  nu 

0  AK J  1  UN 

'  T 

5  3  ■  3 

6 1 

} 

2  3 

345 

J: 

Q 

1 3 

Q 

• 

,28 

z 

.  0 

0 

0 

□  CAIIMRMT     1  P 
D  t  AUnUIN  1     1  c 

69.5 

46.7 

58,1 

86 

1 

35 

23  + 

203 

Q 

Q 

0 

1.42 

1.34 

7 

.  0 

0 

1 

1 

BISHOP   WB   AIRPORT  R 

66 . 0 

26.9 

.  b 

.  7 

77 

2  + 

1 6 

24 

549 

0 

0 

25 

0 

.16 

-  ,37 

,16 

6 

.  0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

44.7 

28.3 

36  •  5 

56 

2 

1 7 

17 

847 

0 

2 

23 

0 

BLYTHE 

75.8 

47,6 

61.6 

1.7 

88 

1 

37 

22 

106 

Q 

Q 

Q 

.85 

.63 

.56 

10 

.0 

0 

1 

0 

Dl VTUP     CAA  AIDDHBT 

75.1 

51.5 

63.3 

89 

1 

40 

22 

75 

0 

.47 

.24 

10 

.  0 

0 

0 

0 

76.5 

51.4 

64.0 

89 

^ 

40 

20 

8 1 

Q 

0 

Q 

1.25 

1*08 

10 

.  0 

\ 

1 

BRAWLEY   2  SW 

77.6 

48.5 

63.1 

.  5 

90 

2 

37 

23  + 

88 

1 

0 

0 

0 

.64 

.54 

.56 

10 

.  0 

0 

1 

0 

CANTIL 

69.9 

35,7 

52.6 

83 

3  + 

24 

26  + 

359 

0 

0 

12 

0 

.55 

.  0 

° 

0 

nATrCTT     CAA  AIDDDDT 
UAbutll    rAA  AlKr'UKF 

69.7 

43,9 

56.6 

81 

4  + 

29 

20 

239 

^ 

Q 

.21 

,13 

30 

.0 

0 

0 

0 

DcAIn  VALLt" 

59.1 

23.6 

41.4 

70 

2 

1 2 

1 6 

701 

2  9 

Q 

.23 

.21 

7 

.  0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

74.3 

55,7 

65.0 

85 

2 

46 

22 

58 

0 

0 

0 

0 

.52 

*  39 

1 0 

•  0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

77,8 

48,4 

63.1 

1  •  0 

90 

1 

37 

20 

84 

1 

0 

0 

0 

1.52 

1.43 

1.45 

10 

.  0 

^ 

1 

CA  TDMRKIT 

62.1 

43.9 

53.0 

,9 

76 

5 

34 

19 

351 

Q 

0 

.97 

-  .12 

.85 

7 

.0 

0 

1 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

75 . 1 

53,5 

64 .  3 

87 

1 

44 

16 

58 

0 

,41 

.21 

9 

.  0 

0 

0 

0 

61.9 

36.4 

49,2 

•  0 

75 

^ 

27 

24  + 

469 

Q 

9 

0 

,12 

.  34 

•  1 2 

"l 

'  ^ 

9 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

73.5 

50,5 

62.0 

85 

2 

34 

22 

114 

0 

0 

0 

0 

,42 

.  30 

9 

.  0 

0 

0 

IMPERIAL 

77. 1 

52,4 

64.8 

2.5 

89 

1 

42 

19 

62 

0 

0 

0 

0 

1.51 

1.40 

.62 

10 

.  0 

0 

tmdpbtai    eaa  ad 

77.1 

49,5 

63.3 

90 

1 

39 

20+ 

66 

Q 

Q 

1.74 

1.50 

9 

.0 

0 

1 

1 

M 

M 

M 

77 

3 

23 

24 

0 

,01 

-  ,46 

*  0 1 

7 

.  0 

Q 

61.3 

4  6,8 

65.1 

2.2 

97 

2 

34 

20  + 

62 

0 

0 

0 

*  3^ 

.42 

* 

1 0 

INYOKERN 

66,6 

38.0 

53.3 

6  1 

3+ 

2  7 

2  5 

341 

0 

0 

9 

0 

,33 

.31 

6 

.  0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

74.4 

53.7 

64 , 1 

85 

2 

35 

1 8 

82 

0 

0 

0 

0 

,  45 

•  30 

10 

.0 

0 

LAKE  AKKUWMCAU 

52.3 

35.9 

44.1 

64 

3 

27 

24  + 

620 

- 

Q 

5.27 

2.84 

I 

T 

7 

2 

2 

L  ANL  A  J  1 t  K 

66  •  3 

35 , 3 

50.6 

6  1 

4 

24 

29  + 

418 

0 

•  72 

0 

'•o 

•  0 

1 

0 

66.7 

M 

80 

1 

Q 

0 

0 

*  43 
* 

*2 

Q 

Q 

^ 

MECCA   FIRE  STATION 

78.0 

47.9 

63.0 

95 

1 

34 

20 

90 

2 

0 

0 

0 

.73 

■  5  3 

1 0 

•  0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

62.9 

45.4 

54  ,2 

72 

14  + 

30 

19 

316 

0 

0 

2 

0 

•  1 6 

•  0 

0 

_ 

MQ J  Ave 

67,0 

36.8 

52.9 

80 

5 

27 

21 

357 

- 

Q 

10 

Q 

.47 

.46 

7 

.0 

0 

0 

0 

MT    Can     lATTNTn  ucd 

44.7 

26.5 

35.6 

5  6 

1 

20 

a 

18  + 

874 

Q 

I 

26 

5  . 3  i 

2,95 

1 0 

7.7 

f 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

73,6 

52,2 

62.9 

82 

5  + 

40 

22 

83 

0 

0 

0 

0 

.25 

.20 

10 

•  0 

0 

0 

0 

PALMDAlE 

66.3 

37.6 

52.0 

-  .3 

81 

4 

23 

19 

385 

0 

0 

11 

0 

.70 

.10 

.45 

6 

.  0 

0 

0 

0 

DAI  unAi  C     CAA  ATOODdT 
rALHUALC    rA"  fli'^rUKT 

66.0 

34.7 

50.4 

80 

4 

21 

29+ 

433 

Q 

Q 

1 3 

.73 

.64 

6 

,0 

0 

1 

0 

OAI  M  CDDTKir^ 
rAL"  jrKliNUj 

78,5 

51.5 

65.0 

2.5 

93 

1 

41 

18 

53 

2 

0 

0 

0 

.91 

.51 

.39 

10 

•  0 

0 

0 

0 

74.3 

54.2 

64.3 

86 

5 

45 

23  + 

68 

0 

0 

0 

0 

.32 

.50 

10 

0 

1 

0 

RANDSBURG 

63.3 

45.1 

54.2 

81 

4 

36 

18 

321 

0 

0 

0 

0 

.53 

.53 

7 

.0 

0 

1 

0 

SOUIRREL    INN  2 

52.4 

38.5 

45.5 

-  1.3 

69 

13 

30 

18+ 

576 

0 

0 

5 

0 

4.08 

.60 

2.07 

7 

2.3 

2 

7 

2 

2 

TUCDMAI      CAA  ATDDflDT 

79.0 

48.4 

63.7 

93 

1 

36 

20 

75 

2 

0 

0 

0 

.68 

.37 

10 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

70.1 

39,4 

54,8 

,9 

63 

5 

27 

26 

302 

0 

0 

9 

0 

.34 

.04 

.34 

7 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

70,6 

43.2 

56.9 

80 

4  + 

32 

20+ 

236 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

valyermd  ranger  STA 

63. 7M 

32, 8M 

48. 3M 

77 

4 

3 

29 

475 

0 

0 

12 

0 

1.22 

.46 

.67 

6 

.0 

0 

1 

0 

victorville  pump  Plant 

67.7 

35.6 

51.7 

81 

5 

24 

28 

393 

0 

0 

11 

0 

.66 

.64 

7 

.0 

0 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

45.1 

12.9 

29.0 

54 

13 

4 

18  + 

1075 

0 

1 

30 

0 

0  .40 

D  .30 

6 

4.0 

4 

7 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

32.1 

16.4 

24.3 

47 

3 

-  3 

7 

1218 

0 

15 

30 

1 

.77 

.40 

6 

7.0 

6 

9  + 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

60.7 

39,5 

50.  1 

71 

15 

26 

17 

440 

0 

0 

5 

0 

.72 

.72 

7 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

54.5 

.3 

.92 

.34 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     NOVEMBER  1969 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


November  was  relatively  warm  and  dry  over 
California,  Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  near  normal  to  about  4°  above  normal  at 
Intermediate  levels  of  the  central  Sierra  Nevadas 
and  in  parts  of  the  Los  Angeles  Basin.  Blue 
Canyon  reported  the  warmest  November  in  10 
years,  and  Bakersfield  had  the  second  warmest 
November  in  the  past  19  years.  Long  Beach 
reported  the  highest  average  maximum  reading 
in  10  years  and  the  third  warmest  November 
in  29  years.  Bakersfield  had  only  5  days  during 
the  month  and  San  Francisco  only  6  days  with 
mean  temperatures  below  normal. 

Precipitation  over  most  of  the  State  was  less 
than  normal,  most  areas  ranging  from  25  percent 
to  75  percent  of  normal.  Only  in  and  adjacent 
to  the  Los  Angeles  Basin  was  monthly  pre- 
cipitation greater  than  normal.  Long  Beach 
and  Sandberg  reported  nearly  half  again  as  much 
precipitation  as  is  usual  for  November.  This 
was  the  seventh  consecutive  month  of  below 
normal  precipitation  at  Mt.  Shasta  City,  and  the 
7-month  total,  May  through  November,  has  been 
only  40  percent  of  normal. 


Abundant  sunshine  accompanied  the  warm  weather 
and  light  precipitation.  Red  Bluffs  sunshine 
averaged  82  percent  of  possible,  against  a  normal 
of  only  62  percent.  Sacramento  had  85  percent  of 
possible,  compared  with  a  normal  of  64  percent, 
and  Fresno  had  82  percent  against  a  70  percent 
normal.  Long  Beach  reported  the  greatest 
number  of  clear  days  for  November  in  the  past 
8  years. 

Fresno  set  a  new  record  for  high  sea  level 
pressure  for  November.  Under  this  regime 
winds  were  light  in  the  Central  Valley.  Sacra- 
mento averaged  only  4.2  m.p.h.  of  wind,  com- 
pared with  a  normal  of  6.7  m.p.h.,  and  air 
pollution  reached  high  levels  on  several  oc- 
casions. Further  south,  the  high  pressure  re- 
sulted in  a  strong  Santa  Ana  condition  from  the 
18th  to  the  29th;  winds  in  some  mountain  passes 
exceeded  70  m.p.h.  at  times. 

No  major  storm  damage  was  reported  during  the 
month,  but  there  were  reports  of  funnel  clouds 
being  sighted  along  the  south  coast  during  the 
forenoon  of  the  7th. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


19     20  21 


25     26  27 


28     29  30 


DRAINAGE  01 
ALOERPDINT 

fiNGWIN  PfiC    UNION  CDL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOQNVILLE   MNTNC  STA 
BRANSCQMB  2  NW 

BRIOGEVILLE  NNw 
BURNT  RANCH   1  S 
C ALISTDGA 

CALLAHAN  BANGER  STA 
C AZADERO 


CECUVlLLE 
CLEAR  CREE 
CLOVERDAlE   3  SSE 
rOPCO  NO    1  DAM 
CDVElO 

lrescent  city  1  N 

■■RESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
OUTTONS  LANDING 
FLK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY 
FERNDALE    8  SSW 
FERNOALE   2  Nw 
FOREST  GLEN 
FORKS   DF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVUTIQN 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RflNGER  ST^  ■ 
FORT  ROSS 

CARBERVILLE 

GA50UET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEVULE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STfi 
HAYFORK   RANGER  STATION 
HEAL0S6URG 
HEALUSBURG  NO  2 
HILTS 

HDNEyDEw  2  WSW 
HODPA 

IDLEwILD  HWY   MNTNC  STA 

KELLOGG 

vENTFIELD 

KLAMATH 
kORBEL 

lake  pillssury  no  2 
lava  beos  nat  monument 
mad  river  ranger  sta 

mare  island 

mount  he6rdn  rs 

muir  woods 

napa  state  hospital 

oak  knoll  ranger  sta 

dakville  1  wnw 
occidental 

orick  prairie  creek  PK 

ORLEANS 

PETAlUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COvE 

SKAGGS   SPGS   LAS  LDMAS 

SONOMA 

STANDISH  HICKEY   ST  Pk 
TRINITY   DAM  ViSTA  PT 
TULElAKE  / 
UKIAH 

UKIAH  k  WSM 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE    RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS    i  NE 


2.23 
1.56 
1.13 
2.03 


1.75 
1 .03 
.85 


5,25 

3.66 
1.37 


3.51 
3.96 
2.59 


1.67 
1.77 


5.40 
2.82 
1.99 


1.33 
1.30 
.80 


1.19 
1.76 
3.*hO 


1.8 

2.32 
6.91 
1.18 
2.12 
1.82 


2.89  ,05 
.09  3,89 
.97 


.01  1.6'. 

,60 
T        1  .05 

.96 


.02   3.03  .15 


3.60  .25 
1.30  .66 
.17  1,35 
,60 


1.16 
1  ,2*1 
1.78  1,25 
.60  1.05 


.16  1.19 
1.25 

.12  2.55 
1. 1* 


.08  1.60 
.01  1.07 
l.'.O  .93 
1.20 


.50 
.02  1,09 


.09  2 .30  T 


.07 
.20 
.06 


.02      .21  T 


.15  .31 
T 

.03  .*.5 


.01   1.30  .01 


.03  2.2*. 

1  .80 
.05  1.36 


.05 
.05  .05 


.01     .01  .02 


.01     .01  .01 


DRAINAGE  02 

aDIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 
BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE   CANYON  MB  A1RP0RT//R  3.60 

BOWMAN  nAM  3.67 

BRANNAN   ISLAND  .37 

BROOKS  FARNHAM  RANCH  .b^. 
BRUSH  CREEK 

BUCKHORN  3,75 
BUCKS  CREEK  PH  3,97 
BURNEY  1.60 
CAMPTDNVILLE  RS 
CANBY    11  SW 

CANBY   RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HOuSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE   RANGER  STA 

CHESTER  1.92 

chicd  experiment  sta  1.13 
citrus  heights  1.28 
clarksburg 

clarks  valley  MUDD  RCH 


2.12 
1.59 
.24 
.<.9 


2.00  1,25 
2.65 
1.32 
1,33 


1.69  .36 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


CLEl(tLA<E  HICHLiNOS 

COHASSET  I  'me 
colEhan  fisheries  STa 

COLFAX 

COLGATE  POuER  HOuSE 

COLUSA   t  SSM 

COOL 

CORNING  HOUCHTON  RANCH 
PAMA  2  SE 
nAViS  Z  MSM 

OAVIS  CeiEEK 

PEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SaKLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

OUNNIGAN 

nUNSMUiR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
PAIRFIElD  fire  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FOlSOH  OAM 

FQRESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CEORCETOMN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
COLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RAN&ER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

MARRY   ENCLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I  1.25 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS  2.10 
HUNTER  DIST  GRAVES   RCH  .67 

lOMA  HiLL 
JESS  VALLEY 
KElSEYVILLE  1.09 
KiLARC  POWER  HOUSE  3.69 
LAKEPORT  1.14 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULOINC  OAM 
LEESVILLE   kEEGAN  RANCH 

little  valley 

lookout  3  wsw 
loyalton 

madeline  hntnc  sta 

t-ANZANITA   LAKE  / 
HARYSVILLE 

f^C  ClOUO 

miooletown 

HINERAL 

mONTICELLO  OAM 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  W6  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
DNO 

ORLAND 

OROVILLE  1.61 
ORQVULE  BRIDGE  1.72 
PACIFIC  HOUSE  3.U 
PARADISE  3.6<i 
PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  POWER  MOUSE 
PLACERVILLE  3,21 
PLACERVULE  IFG  3.*l 
PLATINA  1.31 

PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA  1.21 
HQCKLIN  l.*,9 
ROUND  MOUNTAIN  I  NNE  3.12 
<;aCRAMENTO  MB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS  2.63 
SHINGlETOHN  2  E  3.46 
SIERRA  CITY  3.*,! 
SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 
STONyFORD  COQlEY  RANCH 
STONyFORD  ranger  STA 
STONy  COKCE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 
UPPER   LAKE  7  W 
VAC  AVI LLE 
ViNTON 
VOLLMERS 

VOLTfi   POWER  HOUSE 

whiskeytown  res 

HiLLIAMS 
WILLOWS 
HiLLOWS  USSR 


MS  03 

ROCA 
800IE 

RRIOGEPORT 
CEDARVILLE 

OONN£R  MEMORIAL   ST  PK 


DOYLE 

ooyle  $  sse 
ellery  lake 


1 ,02 
1,95  1.06 
3,12  .22 


.77  2.28 

.'•a 

.64  .23 
1.77  1.23 


1.76 
2.17  l.O") 
.05  2.96 
1.51  1.60 


.80  .65 
1.45  .97 
.59 
.67 

.43  .70 

.22  2.34 
2.32 

.78  1.90 


.18 
1.58 
.17 

.07 


.59  .01 
.  14 


.60  .07 
T 

.16 


19     20  21 


27    28     29     30  31 


lalaiann  nolai  loUowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8- 

1    1  2 

3 

4 

1  ^ 

6 

7  1 

6    1  9 

10  1  11  1  12 

13  [  14  I 

15 

16  1 

17  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

OC  97 

ZrO         £D  Cil 

on     9Q  on 

AO        ^9  OU 

31 

FLcMINtJ  FISH  AND  CAnt 

.31 

,23 

.01 

.01 

FORT  6  I  DWELL 

.60 

.08 

T 

.  16 

C  E  M  L  AKE 

,7<. 

.74 

MEYERS    INSPECTION  STA 

T 

T 

SAOEHEN  CREEK 

1  .09 

.66 

.28 

.16 

T 

SECRET  VALLEY 

.*7 

.47 

T 

SQUAW  VALLEV 

1.93 

.04 

1.38 

.08 

.03 

T 

T 

.40 

T 

.35 

.09 

.25 

.01 

SUSANvlLLE  AIRPuRT 

.  7't 

"'' 

,67 

.05 

.02 

TAHOE  CITY 

1  .'tO 

T 

1.02 

.09 

T 

T 

.27 

.02 

TERMD 

.76 

.66 

.  10 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

1.17 

.93 

.07 

T 

.  17 

.20 

.20 

hOODFORDb 

.74 

.  18 

.18 

"'' 

.36 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

A  L  AMO   1  N 

.66 

.49 

ARRQyO  GRANDE 

1.20 

.82 

.30 

.06 

.02 

1.77 

1.22 

.33 

.22 

T 

T 

T 

BERKELEY 

1 .43 

.90 

.17 

.36 

BIG  SUR   STATE  PARK 

2.79 

.02 

2.06 

.23 

.25 

.23 

6LACt<    MOUNTAIN  c  5W 

1 .20 

.77 

.29 

.02 

.01 

.08 

OR  AD  L  E  Y 

.41 

.29 

.06 

.06 

SUR  L 1 NC A  HE 

.05 

.05 

BURTON  RANCH 

.80 

.67 

.11 

.02 

CALAvERAS  RESERVOIR 

.92 

.25 

.54 

.04 

.03 

.01 

.05 

CARMEL  VALLEY 

.57 

.30 

,05 

.03 

.01 

•  03 

.15 

CHITTENDEN  PASS 

1 .10 

1.10 

.66 

.57 

.07 

.02 

i-rockett 

1.05 

.97 

.08 

T 

DAVENPORT 

1 .07 

.  12 

.76 

.  19 

fort  ord 

.71 

■  68 

.01 

.01 

T 

.01 

CE RSE  R  R ANC H 

.64 

T 

.46 

.  IB 

T 

1.11 

.09 

,94 

.04 

.02 

.02 

GILROY   l*.  EN6 

1  .02 

.86 

.03 

.11 

T 

T 

HALF   MOON  BAY 

.76 

.54 

.07 

.15 

T 

.96 

•  36 

.52 

.06 

T 

HDLLISTER   \  sw 

.79 

.47 

.26 

.04 

.01 

.01 

.56 

.15 

.32 

.07 

.01 

.01 

LAFAYETTE   2  NNE 

.62 

.73 

.09 

LA  HDNOA 

1.14 

.77 

.17 

.08 

T 

.12 

.49 

.45 

.03 

.01 

L  OC  K  WODO  2  N 

.76 

.68 

.08 

.90 

.80 

.05 

.04 

.01 

LOS   CATOS   'i  SW 

1.55 

.35 

.90 

.25 

.05 

MARTINEZ    3  SSE 

.69 

.67 

.02 

T 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

.00 

MONTE  RE Y 

.72 

.59 

.02 

T  T 

.08 

.03 

T 

MONTEREY  NALF 

.43 

T 

.38 

.01 

T  T 

*03 

.01 

MORGAN  HILL   2  E 

1.35 

.04 

.84 

.36 

.08 

.02 

.02 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

.59 

.48 

.05 

.06 

T 

.79 

•  46 

.25 

.07 

.66 

.63 

.21 

.02 

MOUNT  HAMILTON 

1.09 

.48 

.25 

,15 

.05 

.  16 

NACIMIENTO  0AM 

.60 

.50 

.06 

.01 

.01 

NEWARK 

.36 

.21 

,15 

niK 1  AMn  uA  a  I Bpno  T 

.71 

i  60 

i  07 

.  04 

P A  I C I NES  OHRWAL  L   P  ANc  M 

,57 

.47 

.  10 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.51 

.25 

.26 

T 

palOma 

.90 

.66 

.11 

.02 

T 

T  .01 

.  10 

PARKFIELO 

.59 

.52 

.07 

PASO  R 09 L  E S 

.01 

.41 

.02 

T 

T 

PASO  robles  FAA  AP 

.42 

,15 

.25 

.02 

T 

1  .24 

.32 

,49 

.  18 

.25 

PISMO  BEACH 

1.13 

1.01 

.  10 

T  .02 

POINT  PIEDRAS  BLANC4S 

1 .56 

1 .06 

,  14 

,36 

T 

PORT  CHICAGO  NAVAL  D£P 

.58 

.57 

.01 

T 

PRIEST  VALLEY 

1.16 

.  14 

.84 

.  14 

.04 

T 

T 

R  E  DWQOO  CITY 

.73 

T 

.90 

.  15 

.08 

T 

RICHMOND 

.67 

.46 

.  14 

.05 

.02 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

.95 

.87 

.04 

.04 

SALINAS   c  E 

.90 

.69 

.20 

.01 

SALINAS   FAA  AP 

.  72 

.71 

.01 

T 

T 

T 

T 

1.01 

.  72 

.25 

.03 

T  .01 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.69 

.69 

.  14 

.  10 

SAN  ARDO 

.75 

.45 

.  30 

.79 

.61 

.03 

.03 

.12 

5   F   RICHMOND  SyNSET 

.93 

.72 

.  16 

.03 

.69 

.61 

.03 

.05 

X 

T 

S   F    FEDERAL  BUILDING 

R 

.45 

.41 

.03 

.01 

SAN  CREGORID  2  S6 

1.05 

T 

T 

,70 

.04 

.17 

.04 

.01 

.02 

.07 

SAN  jOSE 

.93 

.77 

.02 

.14 

T 

T 

T 

SAN   lUIS   DBISPO  POlY 

.89 

.63 

.20 

.06 

T 

.59 

.50 

.05 

.04 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.65 

.82 

.03 

T 

T 

SANTA  CRUZ 

1 .  34 

,91 

.  1 1 

.  30 

.02 

SANTfl  MARGARITA  2  SW 

1.32 

.22 

.64 

.26 

T 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

1.32 

.91 

.  14 

.26 

T  .01 

searsville  lake 

.82 

.47 

.26 

SOlEDAD 

.53 

.03 

T 

,04 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

.78 

.74 

.02 

.02 

DO 

M  D    er  unn     ^  ^ 

.73 

.46 

.23 

.04 

T 

.00 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

.60 

.56 

.02 

T 

WALNUT  CREEK   <.  E 

.62 

.50 

.12 

T 

WATSONVlLLE  WATERWORKS 

1.07 

.03 

.99 

.02 

.03 

T 

1.72 

1.13 

.39 

.24 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANG I  OLA 

.39 

.25 

.  14 

ANTIDCH  FI8REB0ARD  Ml 

.49 

.42 

.05 

.02 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

.25 

.03 

ASH  MOUNTAIN 

1.15 

.47 

.65 

.03 

fiUBERRY    1  NNE 

8AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

.42 

.42 

T 

T 

CALCH  POWER  HOUSE 

1.95 

1.28 

.65 

.02 

BLACKWELLS  corner  2WNW 

,79 

.79 

.04 

POTTONWILLGW 

,61 

.20 

.41 

CALAVERAS  BIG  TREES 

3,53 

T 

2.50 

.  74 

.04 

T 

.23 

.02 

:es  toUowing  SiaiLon  [odex. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


fAMP  PARDEE 

CATMEVS  VV  BULL  HJN  flM 
CMEBRY  VALLEV  QAM 
COALINCA 
rOALINCA    I*.  >IH\ri 

CORCORAH  IBRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CawP 
nENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HQuSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

F iooletown  lynch  ranch 

fIVE  POINTS  5  SSh 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FftlANT  GOVERNMENT  CAMP 
OLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
OROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 
HETCM  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I A 
lONE 

jOmnsondale 

kerlincer 

kern  river  ph  no  i 

KERN  RtVER  PH  NO  3 
kETTlEMAN  C  ITY 


kettleman  station 
knichts  ferry 

lEBEC 

lE  Grand 
lehman  ranch 


SE 


LEMON  COVE 
L INDSAY 

I  ITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

LOOCEPOLE 

LODI 

{.OS  BANQS 

lOS   BANOS   ARBURUA  RCh 
LOS  BANOS  DET  RESV 
^^ADERA 
MANTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDQTA  DAM 

MERCED  FIRE    STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  fiiNGER  STfl 

uRANCE  COVE 

PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIHAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 

POSEY   3  E 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONQRA  RS 

<;0  ENTRANCE  YOSEmITE 
SPRINCVILLE   7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STa  NO 

SUTTER  HILL  RANGER  StA 

TEHACHAPI 

TEjON  RANCHO 

THREE   RVRS  EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE   PARK  HEADQThS 


ORAINAT.E  06 

ICTON-HUBBAOD  RDFC26lD 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  '.1.6 

SLPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECQ  RS  FC  5090 
JVALDN  PLEASURE  PIER 
AIUSA  CITY  PARK  FCl'tSB 
PARRETT  0AM 
PEAUMONT 

flEAUMONT   PUMPING  PlAnT 

PEL  AIR  FC   10  8 

BIG  BEAR  LAKE 

RIG  BEAR    LAKE   DAm  / 

RIG  OALTON  DAM  FC223BE 

PIG  TUJUNCA  DAM  FCtftOE 
BONITA 

BOUOUET  CANYON 
BftEA  CITY 

BURBANK  FO  FC?26  B 

BURBANK  VALLEY  PmP  PlT 
CACHUMA  DAM 

CAMP  HI  HILL  OPIOS  57E 
CiMPO 


2.21. 
l-O") 
1.01. 
1.78 


1.91. 
4.00 
2.83 


2.02 
1.51 
1.50 

1.96 
2.05 
1  .76 


1.38 
.1.4 
.56 


.85  2.1.6 
.33 
.25  1.94 


,83  2.45 
2.74 
.66 
2.52 

1.43 
.17 
T  2,19 
,47  ,06 
.35  .36 

3.04 
.75 
.43 
.55 
.95  1.72 


.15 
.26 
2.52 


I. 00 
1.26 


.47 
1.58 
.47 


19     20     21     22     23     24     25     26     27    28     29     30  31 


S««  [eler«nco  nolsa  loLIowlng  Stat 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     U  15 


C4N0&A  PARK  PIERCE  COL 
CHiTS^JDRlH  FC   Z'*  0 
THULA  ViSTi 
(.LflREMQNT   PDMONi  CDL 
tOLSYS   FC    53  0 

CORONa 

fOVlNA  TEMPLE    FC    193  B 
CRYSTAL   LAKE    FC  2e3C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACa 

OESCANSO  RANGER  STA 
POWNEY  FD  FC107C 
DRY   CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITflN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FCiaflB 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HiLLCREST  RV 
GIBRALTAR    DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE    STAPEN  FC255G 

GLENDORfl   WEST   FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC3t.4 
HAINES   CVN  UPPER  FC3b7 
HEMET 

hENShAw  dam 

HDEGEES  fC  60  A 
tDVLLHILD   FIRE  0£PT 
lULlAN  WYHQLA 
JUNCAL  IflM 

l.A  CRESCENTi   FC   251  B 

LACUNA  REACH 
LAKESIDE  2  e 
LA  MESA 

t  A  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT   STA   FC  352B 

LOMPOC 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES   W8  AIRPORT 

I  OS   ANCFLES  C I ViC  CTR 

LOS   PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT   BALDY   FC  85C 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC    338  8  / 
NEWBURY  PARK    ^  Sw 
NEWHALL   bOLEDAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  Z  NW 
□CEANSIOE 
□  JAI 
OXNAPO 

paCOima  Dam  fc  33  a  e 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 
PAlOS  VERGES   EST  FC<'30 
PASADENA 
PERRJS 

PIEDRfi   BLANCA  GRD  STA 

PINE    CANYON  PS  FC3^1£ 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

PDWAY  VALLEY 

RAMDNA  SPAULDING 

ftANCHlTA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  b3 
RIVERSIDE    EXP  STA 

SALSIPUEOES   GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  Co  HDSP 
SANDBERG   PTL  FC1303 
SANDBERG  WB  / 
SAN  DIEGQ   Wfl  AIRPORT 

SAN  DIMAS   FIRE   WD  FCV5 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  Ph 

SAN  GABRIEL   DM  FC''25bE 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATIDN 
SANTA  ANITA  FERN  FC''J2 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  MARIA  W8  AiRPOhT 

SANTA  MONICA 

■^ANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS   PWR   PL  NO  1 
SIGNAL   HILL   FC  '•15 
SOMIS  3  NW 
SPAORA  PAC    FC   356  C 

5UEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TDPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

tustin  irvine  ranch 

twitchell  dam 

union  oil  stearns  abb 


UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS   FC  158 

VENTURA 


1.97 
2.0'- 
.90 
1.7^, 
2.65 

1.36 
2.18 

3.ie 

5.07 
1.67 
1  .  12 

1.66 

1.^-5 


2.<> 

1.55 
2.10 
2.59 
1  .05 
1.73 

2.16 
2.10 
2.25 


3.11 
2.42 
2.97 


2.63 

1.00 
1.96 


1  .  11 
1.96 
2.92 
1.75 


1.05 
2.'.9 
2.89 
2.25 


1.21 
1  .41 
1 .02 
1.87 

1.45 
1.49 
.39 
1.77 
1.06 

1.36 

1.30 
1  .30 
1.16 

1.3S 
1.50 
1.59 
1  .40 
.7'5 


1.83 
1.58 
1.57 
1.63 


1 .98 
2.69 
l.U 


1 .87 
1.17 
1.93 
2.83 


2.00 
.40 
1.70 
1.24 


.29 

1.94 
.50 
.50 

1.3b 
.60 


.43 
.93 
1.62 


1.12  T 
1  .flB 
.69  .06 


.87 
.37 
1.25 


1.33 
1,26 


.27 
2.06 
1.65 


.51      .03  T 


2.02 
1.10 
1  .47 


I  .  14 
.92 
1 .15 


1.75 
.63 
1.22 
1.  10 


1.39 
1.23 
.57 


.09 
1  .15 
.40  2.40 


.05 
.06 
.27 
.03 


.33  .04 
.03  T 


.  10 
.03 


19     20  21 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


VINCENT  HUE  ST»  FC120 
VISTfi  2  NNE 
kALNOT  PTL  STA  FC102B 
klDNEA  SPHINCS 
k-HITTIER  CTY  H  Fc 

VORBA  LINDA 


2.03 
1.29 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


aDELANTO 
^PPLE  VALLEY 
SAK^R  9  NNM 
PARSTQH 
BEAUpONT    1  E 

SENTON    INSPECTION  STa 
eiC  PINES  PARK  fC  838 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  //R 
etSHOP  H»  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CAR8IDE 

BLVTHE 

PLYTHE   FAA  AIRPORT 
BQRRECO  OESERT  PARK 
flOULEVARO  NO,  2 
BRAMLEY   2  SW 

CA8AZ0N 
CALExICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  wELLS 
DACCETT   FAA  AIRPOBT 

riEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

nEEP  SPRINGS  COLLEGE 

PUNN  SIDING 

fACLE  MOUNTAIN 

EL  C6NTP0  2  SSH 

FAIRMONT 

GOlO  ROCK  RANCH 

HdlMEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERU 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOlO  U  S   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INyOkERN  ARMI TACE 
IRQN  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

"EE   RANCH  / 

t  AkE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MORONCD  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  San   JAC  INTO  WSP 
NEEDLES   FAA  AIRPQRT 

Nl  LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

THONfi 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMD  RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 


.60 
1.51 
1.7^ 


.39  .01 


1.50 
.03 


.06 
.06 
.39 


.67  .29 
D  .30  3   .  10 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INDia  U   S   DATE  GARDEN 

97 

DATE 

02 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

-  3 

DATE 

29  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  WSW 

8.3b 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
3  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  WSW 

^1.26 

DATE 

OB 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 

26. S 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
TWIN  LAKES 

25 

DATE 

06 

S««  i«l«r«nc«  noI»«  following  Suilon  IndML 
-  386  - 


DAILY  TEMPERATURES  califdrnu 


Day  o(  Month 

01 

Station 

a 

1 

2 

3 

4  j 

s  j 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

■n 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  * 

NORTH  COiST 

DRSIt^ac.E  01 

ALDERPOINT 

MAX 

79 

82 

75 

77 

65 

59 

59 

59 

69 

66 

76 

73 

72 

65 

57 

58 

64 

63 

64 

59 

63 

60 

64 

63 

66 

66 

66 

63 

66,6 

MIN 

<|2 

41 

46 

46 

47 

44 

45 

47 

40 

39 

42 

41 

41 

42 

42 

3  9 

32 

30 

30 

29 

26 

32 

37 

36 

35 

30 

30 

29 

27 

26 

37.1 

ANGwIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

76 

66 

5  8 

68 

69 

69 

68 

57 

52 

5  5 

5  7 

60 

63 

63 

65 

61 

62 

66 

64 

66 

6  1 

63 

63,6 

MIN 

56 

56 

53 

49 

46 

39 

39 

45 

43 

53 

53 

51 

51 

49 

^' 

49 

41 

42 

43 

47 

43 

45 

45 

46 

49 

49 

46 

46 

54 

45 

47.4 

PIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

72 

68 

7  5 

60 

58 

54 

60 

72 

64 

63 

71 

66 

62 

55 

56 

60 

57 

65 

69 

61 

54 

53 

53 

54 

56 

57 

61.3 

MIN 

<.2 

41 

40 

40 

43 

43 

42 

42 

35 

35 

39 

36 

44 

40 

35 

30 

29 

28 

28 

27 

29 

33 

30 

31 

35 

33 

33 

3  1 

28 

27 

35.0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

71 

68 

70 

62 

55 

47 

49 

53 

57 

61 

64 

64 

64 

61 

50 

47 

47 

45 

51 

54 

54 

50 

51 

50 

53 

53 

52 

51 

51 

50 

55.2 

MIN 

31 

31 

35 

41 

37 

27 

30 

41 

26 

27 

29 

29 

29 

29 

31 

29 

20 

23 

23 

22 

25 

23 

21 

23 

23 

21 

21 

20 

17 

18 

26.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

70 

69 

6  5 

54 

52 

54 

59 

64 

67 

67 

64 

46 

46 

49 

50 

60 

59 

57 

55 

56 

57 

58 

60 

59 

58 

56 

56 

59.0 

MIN 

35 

35 

37 

37 

33 

27 

36 

24 

27 

34 

34 

31 

30 

33 

30 

20 

2 1 

24 

25 

23 

23 

2 1 

24 

24 

27 

25 

20 

23 

27.9 

CLOVEROalE   3  SSE 

MAX 

66 

84 

83 

79 

64 

57 

6 1 

5 1 

67 

72 

7  4 

77 

79 

76 

75 

57 

61 

62 

67 

69 

70 

70 

72 

69 

71 

71 

74 

68 

67 

63 

69.9 

MIN 

50 

42 

43 

46 

40 

40 

44 

44 

43 

46 

47 

49 

49 

47 

44 

36 

34 

36 

37 

39 

42 

41 

41 

42 

42 

40 

32 

33 

35 

41.7 

COVELO 

MAX 

MIN 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

^' 

61 

60 

57 

5  9 

69 

72 

6  7 

67 

56 

56 

59 

62 

57 

60 

6  1 

65 

64 

MIN 

44 

53 

48 

46 

51 

42 

46 

45 

45 

37 

40 

40 

39 

43 

36 

35 

35 

36 

outtcns  landing 

MAX 

8 1 

el 

70 

64 

59 

64 

69 

7  1 

70 

73 

74 

66 

63 

64 

62 

65 

66 

63 

64 

64 

66 

65 

67.4 

MIN 

<,7 

46 

47 

48 

49 

45 

42 

45 

45 

46 

47 

47 

36 

34 

36 

34 

35 

37 

36 

39 

37 

34 

41.5 

EL**  VALLEY 

MAX 

MIN 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

67 

54 

56 

67 

60 

57 

59 

57 

56 

60 

65 

70 

66 

63 

56 

52 

53 

57 

61 

58 

54 

53 

55 

50 

54 

60 

57 

61 

54 

58 

58.3 

MIN 

50 

48 

51 

51 

48 

43 

46 

47 

43 

45 

48 

50 

46 

49 

49 

41 

37 

39 

42 

40 

47 

43 

43 

43 

42 

42 

40 

39 

38 

37 

44,3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

75 

58 

60 

65 

64 

58 

60 

60 

59 

62 

65 

71 

70 

67 

57 

54 

54 

60 

62 

63 

54 

56 

60 

56 

57 

62 

62 

67 

56 

62 

61,2 

MIN 

*2 

40 

49 

50 

45 

38 

41 

46 

42 

41 

40 

44 

41 

44 

4  8 

42 

33 

38 

35 

34 

39 

36 

37 

37 

39 

35 

35 

32 

32 

33 

39.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

69 

67 

65 

62 

58 

5 1 

5  1 

5 1 

55 

54 

57 

60 

6  1 

60 

58 

58 

49 

45 

50 

50 

50 

55 

50 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

45 

54.4 

MIN 

32 

32 

36 

36 

39 

39 

39 

41 

34 

33 

33 

32 

32 

29 

36 

33 

22 

23 

25 

25 

24 

29 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

20 

29.8 

FORT  BRAGG 

MAX 

fr  7 

65 

54 

61 

64 

62 

60 

6  1 

67 

62 

62 

69 

72 

71 

68 

57 

57 

58 

61 

62 

63 

59 

59 

58 

59 

56 

59 

60 

57 

54 

61.4 

MIN 

'.6 

45 

48 

49 

49 

46 

46 

50 

42 

42 

44 

48 

46 

49 

53 

49 

35 

36 

39 

38 

40 

40 

39 

40 

39 

39 

41 

4  1 

35 

37 

43.  1 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 

63 

53 

57 

63 

60 

63 

60 

63 

68 

65 

59 

58 

61 

65 

60 

59 

59 

53 

58 

58 

56 

54 

63 

59.9 

Mm 

<i2 

42 

49 

47 

46 

38 

44 

41 

42 

46 

47 

35 

32 

34 

41 

36 

37 

35 

36 

36 

44 

33 

34 

39.9 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

70 

71 

72 

66 

55 

52 

54 

57 

59 

60 

70 

66 

65 

63 

50 

52 

50 

46 

54 

59 

58 

50 

52 

53 

55 

55 

50 

55 

60 

54 

57,8 

MIN 

26 

25 

23 

34 

33 

20 

23 

21 

21 

19 

17 

20 

21 

19 

23 

19 

14 

19 

16 

12 

17 

14 

14 

15 

17 

13 

11 

10 

12 

10 

18.6 

FORT  ROSS 

MAX 

59 

59 

57 

58 

6  1 

58 

63 

65 

63 

69 

70 

7  3 

64 

58 

60 

59 

63 

69 

63 

62 

60 

61 

62 

59 

62 

6 1 

59 

60 

65 

62,5 

MIN 

46 

47 

49 

49 

44 

45 

53 

46 

44 

44 

50 

49 

53 

5  3 

43 

39 

40 

42 

41 

41 

42 

40 

45 

41 

40 

42 

38 

39 

41 

44 . 3 

GRATDN 

MAX 

84 

77 

76 

64 

64 

64 

59 

67 

75 

77 

74 

76 

74 

70 

63 

64 

65 

63 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

72 

66 

66 

69 

65 

69.6 

MIN 

41 

42 

43 

47 

45 

36 

46 

36 

36 

38 

39 

40 

43 

43 

41 

30 

28 

28 

27 

26 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

30 

29 

29 

35.9 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 

75 

73 

66 

7 1 

67 

60 

56 

61 

66 

66 

66 

71 

68 

67 

64 

59 

50 

53 

50 

56 

55 

59 

56 

51 

47 

55 

57 

59 

56 

55 

60.6 

MIN 

41 

42 

42 

44 

42 

40 

40 

39 

36 

3! 

36 

35 

37 

37 

39 

34 

30 

29 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

28 

27 

27 

26 

24 

34.7 

HEAlOSBuRG 

MAX 

86 

83 

79 

65 

61 

66 

58 

67 

77 

79 

77 

79 

76 

75 

61 

64 

68 

68 

66 

72 

70 

70 

71 

73 

74 

7 1 

74 

71 

69 

65 

71.2 

MIN 

1.B 

46 

44 

47 

50 

43 

41 

51 

43 

43 

43 

45 

46 

47 

54 

48 

37 

32 

34 

35 

54 

37 

36 

37 

39 

35 

34 

34 

30 

30 

41.4 

HILTS 

MAX 

72 

72 

69 

69 

62 

53 

49 

50 

55 

60 

59 

66 

67 

69 

63 

54 

43 

50 

47 

52 

55 

54 

52 

50 

52 

54 

59 

58 

56 

55 

57.5 

MIN 

36 

32 

36 

38 

36 

26 

27 

33 

22 

28 

30 

31 

32 

29 

31 

29 

28 

24 

24 

23 

24 

24 

22 

22 

23 

22 

23 

2  1 

18 

17 

27.0 

hodpa 

MAX 

70 

70 

69 

71 

64 

61 

54 

59 

64 

59 

61 

64 

67 

65 

63 

54 

51 

54 

53 

56 

55 

57 

59 

53 

51 

55 

56 

56 

55 

53 

59,3 

MIN 

46 

48 

44 

48 

48 

44 

45 

46 

40 

39 

42 

45 

44 

44 

44 

39 

35 

33 

35 

35 

35 

40 

39 

36 

37 

34 

36 

35 

31 

30 

39.9 

KENTF I ElO 

MAX 

79 

81 

80 

74 

69 

59 

63 

59 

65 

72 

75 

71 

73 

72 

69 

65 

64 

64 

61 

63 

67 

65 

65 

63 

65 

70 

67 

«i9 

68 

62 

66.0 

MIN 

47 

47 

46 

47 

52 

48 

45 

53 

43 

42 

43 

47 

45 

49 

48 

47 

31 

34 

37 

37 

39 

42 

39 

39 

41 

41 

41 

40 

37 

38 

42.8 

KLAMATH 

MAX 

76 

60 

60 

63 

60 

59 

60 

62 

61 

66 

73 

74 

70 

67 

59 

54 

55 

61 

66 

64 

58 

57 

58 

62 

62 

65 

64 

65 

59 

61 

62.6 

MIN 

48 

46 

47 

49 

48 

43 

46 

45 

41 

41 

44 

45 

44 

45 

45 

37 

33 

36 

36 

39 

40 

36 

35 

37 

35 

36 

37 

38 

35 

34 

40.9 

LAKE  PiLLSBUPY  NO  2 

MAX 

8  1 

79 

77 

57 

55 

56 

51 

59 

65 

65 

76 

71 

73 

71 

60 

55 

58 

62 

59 

61 

66 

63 

62 

63 

62 

64 

64 

62 

61 

60 

63.9 

MIN 

36 

40 

32 

35 

41 

42 

44 

36 

32 

31 

32 

33 

35 

33 

37 

32 

20 

20 

21 

19 

22 

26 

23 

22 

24 

22 

21 

20 

16 

17 

28.9 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

MAX 

66 

67 

67 

66 

58 

48 

47 

4  1 

50 

53 

53 

59 

61 

60 

60 

53 

39 

40 

44 

51 

60 

5 1 

48 

5  1 

48 

50 

52 

56 

50 

51 

53.3 

MIN 

33 

33 

38 

46 

31 

31 

27 

34 

27 

27 

34 

34 

29 

30 

37 

27 

22 

21 

23 

26 

30 

22 

20 

24 

26 

23 

28 

IS 

21 

24 

29.2 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

64 

67 

65 

05 

61 

48 

46 

43 

50 

66 

56 

61 

63 

61 

59 

51 

38 

43 

44 

47 

57 

51 

49 

54 

49 

54 

54 

54 

52 

53 

54.2 

MIN 

22 

26 

24 

31 

32 

24 

26 

33 

1  9 

19 

21 

22 

20 

19 

24 

24 

15 

14 

14 

13 

15 

10 

12 

11 

14 

13 

II 

6 

3 

7 

16.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

85 

80 

76 

67 

60 

65 

6  1 

67 

73 

74 

75 

77 

78 

70 

62 

66 

66 

67 

68 

70 

66 

65 

69 

69 

69 

72 

69 

66 

69 

68 

69.6 

MIN 

46 

46 

44 

49 

52 

49 

43 

53 

43 

42 

47 

42 

45 

46 

52 

49 

38 

32 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

39 

36 

34 

31 

32 

41,4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

72 

61 

62 

62 

60 

56 

59 

61 

61 

65 

66 

65 

67 

64 

59 

58 

62 

60 

55 

59 

56 

56 

61 

58 

61,3 

MIN 

49 

40 

45 

49 

47 

41 

41 

44 

41 

40 

41 

42 

43 

43 

31 

33 

39 

36 

36 

31 

31 

35 

37 

35 

39,5 

ORLEANS 

MAX 

70 

70 

71 

65 

60 

59 

59 

61 

65 

66 

66 

66 

65 

62 

55 

53 

54 

53 

55 

54 

56 

60 

52 

61 

52 

55 

54 

55 

53 

53 

59,4 

MIN 

44 

45 

4S 

49 

49 

47 

43 

43 

45 

39 

39 

41 

44 

44 

43 

35 

35 

32 

35 

34 

34 

37 

36 

35 

35 

32 

31 

30 

30 

28 

38,6 

PETALU^A  fire   STA  2 

MAX 

82 

77 

75 

69 

63 

62 

60 

66 

79 

76 

7 1 

75 

73 

69 

64 

64 

66 

65 

67 

69 

66 

69 

65 

66 

VO 

65 

69 

67 

63 

63 

68.5 

MIN 

43 

42 

47 

50 

52 

45 

41 

52 

40 

38 

39 

40 

41 

49 

48 

44 

32 

30 

32 

31 

34 

37 

33 

34 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

38,6 

POINT  ARErjA 

MAX 

79 

74 

69 

58 

59 

58 

56 

65 

66 

69 

70 

76 

77 

64 

61 

61 

60 

62 

61 

65 

59 

60 

70 

62 

61 

65 

66 

65 

65 

64 

65.0 

MIN 

56 

44 

43 

47 

48 

41 

46 

42 

43 

42 

43 

51 

50 

46 

47 

38 

40 

41 

41 

42 

41 

42 

51 

42 

39 

39 

39 

39 

40 

47 

43,8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

84 

82 

80 

81 

65 

60 

56 

64 

70 

71 

77 

78 

77 

74 

70 

66 

61 

65 

66 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

70 

70,7 

MIN 

40 

4  1 

41 

43 

46 

45 

43 

49 

33 

32 

38 

37 

38 

36 

50 

39 

26 

27 

27 

27 

31 

30 

28 

30 

31 

3io 

29 

27 

24 

26 

34,8 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

69 

69 

69 

67 

61 

55 

57 

57 

60 

58 

56 

63 

62 

52 

61 

61 

51 

5  1 

5  3 

63 

52 

55 

55 

52 

63 

53 

54 

52 

52 

49 

57,6 

MIN 

45 

44 

44 

49 

49 

46 

43 

47 

42 

42 

43 

43 

42 

37 

39 

39 

32 

33 

32 

31 

32 

39 

38 

37 

37 

35 

35 

35 

33 

32 

39,1 

SAINT  HELENA 

MAX 

85 

82 

78 

65 

60 

60 

58 

65 

74 

78 

77 

79 

78 

72 

59 

62 

65 

65 

69 

70 

66 

67 

69 

7 1 

72 

75 

69 

70 

70 

66 

69,9 

MIN 

43 

44 

42 

44 

5  1 

47 

40 

49 

39 

37 

36 

42 

42 

43 

55 

47 

30 

29 

30 

29 

33 

33 

32 

33 

35 

32 

33 

32 

29 

27 

38.0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

83 

81 

7! 

70 

63 

65 

62 

66 

80 

75 

74 

76 

75 

71 

67 

63 

66 

65 

66 

70 

67 

66 

64 

67 

71 

70 

70 

70 

66 

65 

69,6 

MIN 

53 

52 

49 

51 

53 

50 

47 

54 

47 

47 

49 

52 

50 

52 

52 

50 

39 

40 

42 

42 

54 

47 

44 

45 

46 

46 

47 

45 

42 

42 

47.6 

Santa  Rosa 

MAX 

84 

80 

76 

66 

61 

64 

60 

68 

76 

77 

75 

77 

75 

72 

61 

63 

67 

65 

69 

70 

68 

70 

69 

66 

72 

67 

71 

70 

67 

64 

69,7 

MIN 

43 

43 

45 

48 

51 

42 

41 

52 

40 

38 

40 

42 

43 

45 

53 

41 

31 

29 

31 

30 

33 

34 

33 

34 

36 

34 

33 

33 

29 

29 

36.5 

S«»  ReIareDC«  Notes  FoUowlng  Station  Index 


-   387  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMOER 


S««  R«f*r«DC*  NoUs  Following  Station  Indsx 
-  388  - 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

72 

72 

74 

72 

57 

55 

60 

62 

64 

69 

69 

69 

66 

60 

52 

52 

50 

59 

58 

59 

60 

59 

60 

59 

59 

60 

61 

60 

61.7 

Mm 

33 

34 

35 

39 

40 

33 

36 

" 

29 

32 

32 

24 

31 

28 

25 

26 

26 

25 

26 

25 

25 

26 

25 

25 

24 

30.0 

SCOTIA 

77 

77 

69 

67 

56 

56 

59 

59 

66 

71 

71 

72 

69 

57 

53 

55 

64 

63 

64 

53 

57 

61 

61 

60 

64 

63 

65 

62 

63.3 

MIN 

48 

46 

49 

5  1 

48 

45 

46 

46 

49 

42 

34 

35 

37 

37 

39 

40 

36 

39 

36 

37 

37 

37 

36 

37 

42.0 

SHELTER  COVE 

76 

57 

57 

59 

60 

59 

62 

69 

71 

58 

65 

62 

61 

62 

62 

59 

56 

64 

MIN 

49 

50 

50 

51 

50 

51 

42 

45 

50 

49 

43 

50 

48 

42 

45 

SONOMA 

82 

81 

78 

72 

62 

6 1 

62 

67 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

64 

63 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

68 

67 

66 

65 

63 

63 

66.4 

MIN 

40 

40 

38 

51 

44 

39 

52 

37 

36 

36 

39 

40 

42 

49 

45 

30 

28 

30 

27 

31 

31 

31 

31 

33 

32 

31 

30 

27 

27 

36.4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

66 

69 

66 

64 

54 

48 

46 

45 

50 

50 

52 

61 

60 

58 

57 

55 

46 

44 

48 

50 

52 

50 

47 

48 

50 

49 

50 

53 

46 

45 

52.6 

MIN 

39 

40 

37 

38 

36 

39 

34 

35 

35 

39 

36 

36 

37 

31 

26 

26 

30 

26 

29 

30 

32 

32 

33 

33 

29 

30 

28 

28 

33.6 

TULELA'^E 

69 

70 

69 

64 

5  5 

47 

45 

54 

56 

55 

63 

63 

63 

64 

55 

49 

43 

44 

60 

54 

53 

53 

49 

51 

57 

60 

55 

54 

59 

56,3 

MIN 

2  5 

26 

26 

36 

32 

31 

24 

25 

24 

2 1 

25 

24 

20 

17 

19 

18 

16 

16 

15 

16 

20 

14 

14 

1 1 

9 

17 

21.7 

UK  I  AH 

a* 

83 

82 

70 

62 

6  1 

54 

62 

71 

73 

77 

BO 

77 

74 

65 

60 

62 

66 

65 

70 

70 

66 

68 

71 

70 

72 

72 

74 

68 

67 

69,9 

MIN 

48 

40 

40 

5  0 

36 

36 

39 

4  1 

40 

42 

52 

45 

29 

30 

29 

29 

32 

34 

33 

34 

36 

33 

33 

33 

30 

28 

37.6 

WEAVERVILLE  RiNGER  STfi 

72 

79 

68 

73 

55 

50 

50 

52 

56 

54 

66 

67 

64 

60 

53 

50 

53 

56 

62 

60 

61 

60 

59 

55 

53 

59 

60 

56 

56 

59,3 

MIN 

" 

30 

36 

40 

37 

30 

34 

38 

35 

33 

36 

20 

23 

25 

23 

23 

25 

25 

2? 

29 

29 

26 

2  5 

25 

21 

30,1 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

65 

67 

66 

67 

55 

51 

46 

43 

50 

52 

54 

60 

61 

61 

59 

52 

43 

45 

45 

47 

53 

51 

48 

53 

49 

50 

52 

52 

49 

50 

53,3 

Mm 

37 

33 

3 1 

26 

3  1 

30 

29 

30 

3 1 

2  3 

24 

23 

23 

26 

22 

22 

22 

24 

23 

22 

19 

17 

16 

27.1 

WILLITS   1  NE 

MAX 

60 

79 

77 

74 

59 

57 

53 

61 

68 

70 

75 

75 

75 

73 

65 

56 

60 

64 

64 

67 

65 

61 

66 

68 

66 

69 

70 

68 

64 

66 

67.2 

Mm 

4  1 

3  8 

38 

40 

45 

41 

40 

48 

34 

33 

36 

36 

36 

39 

51 

39 

22 

25 

23 

23 

26 

32 

30 

30 

30 

28 

29 

26 

25 

25 

33.7 

WILLOW  CREEK    1  NW 

MAX 

73 

74 

71 

73 

63 

63 

58 

62 

65 

60 

63 

66 

69 

66 

66 

54 

52 

55 

56 

59 

56 

59 

60 

55 

57 

56 

57 

■;9 

58 

55 

61.3 

Mm 

46 

47 

49 

43 

44 

39 

40 

50 

42 

42 

42 

37 

40 

42 

43 

37 

34 

33 

33 

31 

32 

41 

37 

36 

36 

35 

37 

34 

31 

29 

36.7 

yREK4 

70 

72 

70 

70 

65 

56 

52 

53 

57 

59 

58 

64 

65 

63 

62 

54 

46 

49 

46 

49 

53 

55 

53 

52 

52 

53 

52 

55 

52 

49 

56.9 

«      .  • 

MIN 

34 

38 

40 

29 

29 

3 1 

29 

30 

26 

2  (> 

24 

22 

2  4 

2  4 

2  2 

22 

23 

23 

2  1 

17 

18 

27.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

70 

72 

70 

67 

59 

45 

45 

54 

56 

61 

64 

65 

73 

66 

56 

45 

43 

51 

57 

66 

56 

59 

60 

56 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

59.3 

MIN 

2  3 

26 

3  \ 

27 

29 

26 

29 

2  3 

25 

22 

27 

26 

26 

27 

23 

1 2 

I  8 

2  3 

2  3 

20 

19 

23 

16 

19 

2 1 

2  1 

1  5 

18 

24 

23.0 

alturas  ranger  station 

67 

65 

72 

69 

65 

43 

-.5 

44 

54 

56 

56 

60 

63 

65 

56 

55 

37 

40 

49 

53 

63 

53 

57 

55 

5  = 

57 

56 

60 

57 

59 

56.4 

Mm 

2  3 

32 

32 

3  Q 

30 

30 

2  \ 

22 

2  2 

22 

2 1 

2 1 

29 

1 6 

17 

24 

19 

17 

17 

21 

17 

19 

15 

16 

1  2 

10 

15 

21.8 

AUBURN 

78 

60 

81 

79 

75 

55 

61 

55 

68 

69 

71 

66 

73 

76 

73 

56 

61 

59 

63 

65 

71 

65 

63 

65 

66 

67 

67 

^7 

63 

67 

67.6 

Mm 

52 

5  2 

5  1 

48 

42 

42 

44 

46 

4  4 

44 

49 

46 

49 

47 

38 

36 

40 

4  1 

44 

36 

38 

42 

4  1 

4  1 

40 

4  2 

40 

37 

43.6 

berryessa  lake 

MAX 

82 

61 

80 

76 

73 

60 

59 

56 

64 

71 

74 

73 

71 

72 

70 

60 

63 

61 

63 

64 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

69 

69 

68 

65 

67,9 

Mm 

47 

4  B 

49 

49 

50 

45 

45 

4  ^ 

4  3 

44 

44 

47 

4  b 

47 

46 

48 

36 

36 

36 

36 

37 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

39 

37 

35 

42.6 

BLUE    CANYON   HB  AIRPORT 

MAX 

69 

67 

66 

56 

48 

39 

36 

48 

53 

63 

66 

67 

68 

63 

49 

43 

49 

54 

65 

62 

56 

62 

58 

61 

67 

67 

65 

66 

68 

56 

56.7 

Mm 

5  1 

51 

50 

47 

32 

32 

31 

34 

38 

4  1 

47 

46 

50 

46 

41 

29 

27 

37 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

46 

46 

46 

46 

47 

41 

42.1 

BOWMAN  DAM 

MAX 

69 

68 

66 

63 

54 

40 

37 

44 

50 

61 

62 

63 

65 

63 

62 

43 

44 

55 

62 

62 

61 

58 

56 

60 

64 

59 

61 

62 

64 

67 

58.2 

Mm 

48 

43 

44 

42 

33 

31 

30 

30 

33 

38 

42 

4  1 

40 

40 

38 

36 

26 

34 

36 

39 

37 

36 

34 

34 

37 

40 

42 

37 

44 

36 

37.4 

6RANNAN  ISLAND 

MAX 

75 

77 

79 

77 

74 

56 

63 

60 

68 

70 

72 

70 

73 

73 

73 

64 

63 

62 

60 

64 

66 

66 

65 

62 

64 

66 

65 

65 

64 

58 

67.1 

Mm 

45 

49 

47 

52 

47 

45 

48 

4  3 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

47 

38 

31 

35 

35 

35 

37 

33 

31 

32 

34 

33 

3  3 

30 

32 

39.9 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

82 

84 

80 

82 

78 

62 

59 

58 

67 

72 

75 

76 

77 

77 

74 

66 

61 

67 

70 

60 

70 

71 

70 

66 

73 

73 

76 

73 

67 

71.2 

Mm 

40 

40 

40 

39 

51 

43 

39 

48 

39 

37 

38 

36 

39 

39 

44 

29 

28 

27 

26 

30 

31 

29 

29 

3  1 

29 

26 

26 

23 

24 

34.6 

BURNE  Y 

MAX 

72 

73 

73 

70 

65 

50 

46 

46 

57 

61 

63 

66 

67 

67 

65 

59 

48 

46 

48 

55 

60 

59 

57 

57 

66 

59 

63 

63 

58 

56 

59.7 

Mm 

26 

2  6 

27 

35 

37 

38 

35 

3  1 

2  4 

2  3 

26 

27 

25 

2  3 

26 

26 

1 3 

1  8 

20 

1  6 

1  8 

I  8 

16 

18 

19 

1  8 

17 

10 

12 

22.6 

CANYON  DAM 

MAX 

62 

59 

63 

62 

61 

42 

40 

49 

52 

53 

56 

57 

56 

55 

55 

50 

42 

43 

46 

47 

46 

48 

43 

47 

47 

47 

60 

50 

51.5 

Mm 

29 

29 

30 

39 

29 

29 

26 

31 

2  5 

26 

28 

29 

29 

28 

29 

27 

17 

19 

2  1 

20 

23 

2  1 

2 1 

23 

23 

23 

1  6 

19 

25.5 

CENTERVILLE  ph 

MAX 

84 

81 

76 

7B 

60 

60 

67 

70 

70 

73 

78 

76 

73 

63 

63 

61 

63 

64 

69 

71 

68 

69 

70 

70 

73 

73 

72 

62 

65 

69.7 

Mm 

40 

40 

4  1 

39 

45 

4  7 

4  7 

39 

3  B 

39 

37 

39 

3 1 

2  8 

29 

30 

3 1 

29 

29 

25 

26 

35.3 

CHESTER 

MAX 

69 

69 

70 

63 

53 

44 

40 

52 

54 

60 

65 

63 

65 

65 

53 

48 

46 

49 

46 

55 

55 

56 

54 

56 

60 

56 

59 

55 

58 

54 

56.5 

MIN 

25 

27 

2  5 

30 

32 

33 

29 

3  5 

28 

2  7 

2  7 

26 

14 

1  6 

1 9 

1 9 

1  s 

1 9 

^' 

1 4 

14 

23.1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

82 

79 

77 

76 

72 

60 

57 

64 

69 

73 

70 

73 

73 

71 

66 

61 

59 

61 

60 

65 

64 

63 

64 

65 

66 

67 

66 

68 

62 

61 

67, 1 

Mm 

43 

46 

49 

51 

49 

48 

54 

39 

46 

26 

3  5 

28 

39,5 

CLARKSBURG 

MAX 

79 

81 

60 

79 

77 

55 

63 

61 

69 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

63 

64 

62 

62 

64 

65 

65 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

61 

67,4 

Mm 

44 

43 

42 

43 

50 

50 

46 

49 

44 

40 

40 

36 

4  1 

44 

44 

46 

36 

30 

3  1 

32 

30 

3  1 

32 

3  1 

33 

33 

30 

27 

28 

36.0 

clearlake  highlands 

MAX 

B2 

83 

60 

81 

71 

5B 

56 

52 

72 

70 

73 

76 

73 

76 

73 

64 

58 

60 

65 

66 

65 

67 

67 

69 

65 

65 

73 

66 

66 

66 

66.9 

MIN 

37 

35 

35 

39 

40 

33 

3  1 

46 

3  I 

30 

34 

35 

34 

3  3 

43 

40 

2  3 

2  2 

23 

22 

23 

28 

25 

26 

27 

26 

2  6 

20 

22 

30.4 

COLFAX 

MAX 

78 

72 

66 

54 

49 

70 

70 

74 

75 

71 

62 

60 

65 

69 

64 

66 

67 

70 

70 

Mm 

46 

50 

42 

40 

4  1 

41 

40 

46 

45 

46 

3  3 

33 

35 

42 

40 

37 

40 

36 

COLUSA  1  SSu 

MAX 

81 

78 

79 

77 

69 

6  1 

56 

64 

71 

75 

72 

74 

73 

70 

56 

63 

61 

60 

63 

66 

66 

65 

62 

65 

66 

69 

69 

68 

56 

60 

67,4 

Mm 

41 

42 

4? 

47 

50 

49 

44 

44 

44 

4  1 

40 

39 

4  1 

45 

46 

29 

29 

3  1 

3 1 

3 1 

35 

30 

30 

28 

37.6 

DAVIS  2  USW 

MAX 

79 

80 

80 

61 

76 

56 

61 

59 

67 

70 

73 

72 

74 

73 

74 

62 

65 

61 

63 

65 

66 

68 

66 

64 

67 

66 

67 

67 

66 

61 

66,4 

Mm 

44 

43 

44 

48 

52 

46 

45 

46 

43 

44 

40 

40 

42 

4  1 

45 

46 

37 

3 1 

32 

33 

32 

34 

32 

33 

34 

34 

3  1 

3 1 

29 

38,9 

DEER  CRFEK  POWER  HOUSE 

MAX 

74 

72 

71 

63 

56 

46 

41 

46 

62 

66 

67 

66 

60 

64 

64 

59 

62 

63 

63 

69 

69 

70 

69 

6  1 

62.8 

Mm 

48 

5  1 

50 

48 

33 

33 

33 

34 

47 

4  5 

41 

41.9 

DE  SABLA 

MAX 

76 

74 

73 

66 

61 

49 

47 

57 

6! 

71 

74 

71 

66 

62 

53 

51 

55 

60 

65 

61 

65 

61 

63 

66 

69 

59 

65 

63 

63.2 

Mm 

48 

43 

43 

46 

40 

38 

37 

37 

38 

36 

44 

40 

40 

39 

4  1 

39 

29 

30 

32 

33 

34 

33 

34 

36 

36 

40 

42 

37.9 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

68 

56 

56 

72 

71 

75 

74 

76 

66 

61 

62 

65 

69 

66 

66 

68 

69 

Mm 

45 

43 

4  1 

43 

4  1 

43 

4  2 

34 

3 1 

3  3 

35 

36 

3  5 

37 

37 

OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

74 

70 

72 

71 

68 

41 

41 

41 

61 

69 

69 

61 

63 

59 

52 

54 

53 

62 

57 

5? 

53 

63 

59,4 

Mm 

36 

35 

35 

37 

39 

34 

34 

35 

3  \ 

32 

3  3 

26 

27 

26 

28 

^' 

27 

^' 

31.0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

8  1 

82 

81 

81 

74 

56 

56 

54 

58 

69 

72 

76 

74 

74 

74 

62 

60 

58 

61 

64 

69 

68 

69 

65 

68 

72 

72 

72 

71 

70 

68.9 

Mm 

42 

44 

43 

45 

49 

39 

36 

47 

35 

35 

41 

41 

40 

39 

42 

39 

26 

29 

28 

29 

30 

32 

30 

31 

33 

32 

31 

JO 

26 

27 

35.6 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

80 

81 

80 

79 

70 

56 

62 

61 

69 

74 

75 

71 

75 

74 

74 

62 

67 

67 

62 

65 

69 

66 

66 

64 

67 

69 

69 

67 

62 

61 

66.9 

MIN 

45 

45 

45 

51 

53 

49 

43 

49 

42 

42 

43 

43 

43 

46 

53 

41 

35 

33 

33 

32 

35 

37 

35 

35 

37 

36 

34 

33 

26 

30 

40.2 

FOLSOH  DAM 

MAX 

80 

HO 

80 

79 

76 

59 

62 

60 

70 

70 

71 

72 

74 

75 

71 

62 

64 

61 

63 

66 

67 

65 

64 

64 

67 

65 

66 

65 

65 

64 

68,2 

Mm 

53 

56 

53 

53 

49 

47 

47 

49 

44 

43 

47 

51 

53 

51 

49 

52 

39 

38 

42 

46 

44 

41 

44 

41 

45 

45 

44 

44 

41 

35 

46,2 

DAILY  TEMPERATURES 

CALIF0RNI4 

Conlinued   NDVEHBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

GEOROETHWN  PINGER  STi 

MAX 
MIN 

76 

50 

74 
50 

67 
43 

45 
36 

49 
36 

66 

36 

68 
43 

70 
48 

72 
48 

68 

31 

55 
31 

57 
37 

62 
42 

65 
41 

65 
39 

65 
38 

65 
38 

67 
37 

GR4SS  Valley  no.  2 

MAX 
MIN 

78 
42 

81 
42 

77 
42 

75 
43 

69 
45 

46 
40 

53 
40 

48 
39 

61 

35 

69 
36 

74 
37 

68 
39 

75 
39 

77 
39 

70 
39 

5! 

40 

55 
26 

59 
29 

61 

31 

67 
33 

69 
34 

65 

32 

68 
33 

67 
33 

69 
35 

68 
34 

73 
34 

74 
32 

72 
29 

67 
30 

67.0 
36.1 

H4T  CREEK  PH  MD  1 

MAX 
MIN 

75 
30 

76 
29 

74 

31 

71 
36 

69 
40 

52 
39 

50 
36 

52 
34 

60 
27 

62 
27 

64 
29 

68 
30 

69 
?8 

70 
27 

66 
29 

57 

31 

49 
18 

47 
16 

50 
22 

55 
17 

59 

21 

59 
20 

60 
19 

57 
21 

57 
21 

60 
20 

67 
19 

64 
15 

58 
13 

59 
15 

61.2 
25.4 

JESS  ViLLEV 

MAX 
MIN 

59 
28 

70 
28 

69 
28 

61 
31 

55 

30 

46 
30 

40 
26 

50 
30 

50 
22 

52 
22 

66 
23 

62 
25 

65 
24 

65 
24 

59 
24 

41 
26 

40 
20 

49 
19 

53 
25 

62 
26 

55 
25 

54 
19 

60 
23 

58 
22 

58 
25 

58 
20 

60 
26 

58 

13 

62 
15 

59 
26 

56.5 
24.2 

L4KEPDRT 

MAX 
MIN 

77 
39 

79 

40 

78 
40 

74 
43 

61 
43 

55 
36 

55 
35 

58 
4B 

65 

33 

66 
34 

72 
37 

66 
39 

71 
38 

70 
36 

66 
45 

58 
37 

57 
26 

60 
27 

60 
27 

61 
26 

61 
30 

62 
31 

62 
30 

60 
30 

61 
32 

64 

30 

63 
30 

62 
29 

60 
26 

61 
27 

64.3 
34.2 

L4K.ESH0PE 

MAX 
MIN 

36 
54 

61 
45 

en 

44 

62 
43 

55 
45 

51 
44 

52 
45 

62 
47 

71 
39 

73 
45 

80 
45 

79 
46 

76 
43 

73 
40 

60 
41 

60 
36 

60 
27 

58 
35 

64 
31 

66 

29 

66 

30 

72 
45 

64 
32 

65 

35 

72 
42 

73 
45 

76 
39 

71 
40 

72 
40 

65 
29 

66.3 
40.0 

L4KE  SP4UL0ING 

MAX 
MIN 

73 
47 

70 
3! 

66 
36 

59 
34 

51 
31 

43 
31 

35 
31 

49 
28 

51 
32 

61 
40 

64 
37 

64 
34 

45 
35 

47 
20 

55 
18 

63 
28 

62 
29 

56 
26 

62 
37 

66 
27 

64 
45 

62 
29 

57.8 
32.4 

L4KE   SP4ULDINC  D4M 

MAX 
MIN 

MANZ4NIT4  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
35 

6B 
34 

67 
35 

67 
36 

57 
31 

43 
29 

40 
26 

37 
29 

45 
25 

53 
28 

55 
35 

56 
33 

61 
33 

61 
32 

61 
30 

50 
29 

38 
22 

38 
24 

49 
28 

57 
27 

61 
26 

54 
28 

53 
26 

54 
27 

54 
29 

56 
29 

59 

30 

to 

26 

60 
27 

63 
26 

54.6 
29.2 

M4RySVlLLE 

MAX 
MIN 

7  b 
44 

78 
46 

77 
47 

78 
50 

72 
50 

55 
49 

58 
46 

57 
49 

71 
41 

73 
44 

76 
44 

74 
43 

76 
45 

77 
43 

73 
48 

60 
50 

65 
36 

63 
32 

65 
35 

65 
36 

70 
36 

66 
34 

66 
37 

66 
36 

69 
36 

68 
36 

69 
33 

67 
35 

67 
31 

63 
31 

68.8 
40.9 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

75 
35 

78 
34 

75 
34 

76 
40 

53 
39 

44 
35 

42 
37 

41 
37 

60 
26 

63 
29 

66 
32 

70 
35 

72 
35 

74 
30 

70 
33 

56 
29 

49 
16 

50 
22 

54 

23 

61 

22 

65 

22 

64 
24 

63 
23 

57 
20 

63 

25 

67 
29 

67 
26 

66 

23 

66 
22 

66 
24 

62.5 
28.9 

HIN6R4L 

MAX 
MIN 

65 
37 

66 
34 

70 
33 

70 
36 

59 
32 

39 
32 

39 

30 

37 
32 

45 
26 

50 
29 

57 
32 

62 
32 

63 
32 

61 
31 

60 
29 

51 
31 

40 
18 

42 
22 

46 
26 

52 
2! 

60 
23 

55 
26 

53 
24 

55 
25 

55 

23 

58 
30 

55 

30 

55 
25 

56 
28 

57 
26 

54.5 
28.7 

MONTICEllO  04M 

MAX 
MIN 

82 
45 

84 
46 

80 
46 

79 
46 

75 
46 

56 
46 

56 
42 

59 
49 

62 
42 

72 
42 

74 
42 

71 
44 

72 
45 

75 
45 

74 
45 

60 
50 

65 
36 

63 
35 

61 
33 

66 
33 

67 
33 

67 
39 

69 
39 

64 

38 

67 
38 

70 
37 

69 
37 

70 
36 

71 
34 

65 
33 

69.0 
40.6 

MOUNT    SH4ST4    HB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
36 

68 
36 

70 
41 

57 
42 

47 
37 

45 
34 

42 
35 

50 
31 

54 
29 

59 
30 

63 
38 

64 
36 

65 
33 

61 
33 

54 
34 

4! 

32 

45 
24 

50 
24 

61 
26 

64 

26 

52 
26 

50 
27 

56 
26 

55 
27 

53 
30 

54 
28 

55 
26 

52 
24 

55 
21 

60 
28 

55,9 
30.7 

NEV404  CITY 

MAX 
MIN 

69 
35 

71 
35 

71 
36 

69 
37 

65 
41 

46 
40 

51 
39 

47 
37 

5! 

30 

62 
31 

65 
31 

62 
33 

65 
34 

67 
34 

63 
34 

55 
36 

52 
25 

51 
25 

54 
25 

58 
26 

59 
28 

55 
28 

58 
27 

57 

28 

59 
29 

59 
29 

61 
29 

61 
26 

60 
26 

57 
25 

59.5 
31.4 

0RL4ND 

MAX 

MIN 

65 

52 

86 
45 

82 
46 

81 
46 

76 
51 

62 

50 

62 
46 

55 
46 

63 
46 

72 
51 

76 
42 

80 
42 

75 
43 

75 
40 

73 
43 

58 
39 

63 
37 

66 
39 

62 
31 

64 
31 

70 
34 

69 
35 

71 
33 

64 
33 

66 
35 

71 
33 

75 
33 

74 
31 

72 
29 

63 
30 

70.4 
39.7 

OROVULE 

MAX 
MIN 

dO 
45 

82 
47 

80 
49 

79 
53 

77 
52 

58 
49 

60 
50 

67 
53 

68 
40 

71 
41 

76 
45 

71 
44 

74 
47 

74 
45 

73 
47 

63 
51 

63 

35 

60 
36 

63 
36 

63 
35 

67 
39 

67 
36 

64 
40 

65 
36 

62 
38 

62 
37 

69 
37 

66 
35 

68 
35 

61 
32 

68.4 
42.2 

PARADISE 

MAX 

mn 

79 
56 

81 
52 

76 
52 

75 
56 

70 
46 

52 
44 

54 
44 

54 
45 

61 
46 

70 
53 

71 
54 

75 

50 

72 
49 

71 
49 

66 
45 

58 
45 

57 
39 

57 
41 

57 
40 

60 
43 

67 
42 

64 
41 

64 
40 

62 
44 

67 
45 

66 
43 

70 
48 

70 
46 

66 
44 

63 

45 

66.0 
46.2 

PL4CERVILLE 

MAX 
MIN 

73 
40 

74 
40 

74 
42 

72 
44 

69 
46 

49 
42 

52 
36 

54 
38 

61 
36 

64 
35 

66 
38 

65 
37 

68 
39 

70 
40 

66 
41 

60 
37 

54 
28 

54 
28 

56 
31 

59 
33 

63 
34 

56 
31 

56 
31 

59 
31 

62 
33 

61 
33 

63 
34 

63 
31 

61 
30 

60 
29 

62.3 
35.7 

PL4CERVILLE  IPG 

MAX 
MIN 

76 
55 

76 
54 

7! 
55 

69 
54 

63 
44 

51 
39 

49 

37 

59 
45 

65 
49 

68 
49 

68 
49 

69 
50 

73 
51 

66 
51 

60 
46 

52 
47 

53 
36 

58 
38 

62 
43 

64 
47 

61 
46 

62 
42 

63 
43 

67 
45 

65 
46 

67 
47 

66 
49 

66 
46 

64 
46 

64 
47 

64.2 
46.7 

PL4TINA 

MAX 
MIN 

83 
40 

82 
39 

78 
40 

69 
40 

56 
41 

52 
36 

56 
41 

60 
34 

66 
37 

71 
34 

71 
40 

74 
38 

73 
36 

70 
35 

60 
37 

66 
38 

61 

25 

58 
27 

62 
26 

65 
2* 

63 
26 

66 
26 

67 
27 

64 
27 

73 
34 

74 
31 

73 
30 

72 
28 

71 
25 

73 
26 

67.7 
33.0 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

66 
2B 

70 
25 

72 
26 

70 
29 

62 
34 

60 
32 

42 
31 

51 
28 

52 
23 

52 
26 

54 
24 

62 
26 

62 
26 

62 
24 

63 
24 

53 
31 

43 
14 

54 
16 

51 
16 

56 
18 

58 
20 

57 
16 

60 
16 

61 
17 

59 

20 

55 

18 

54 

21 

54 
14 

55 
15 

56 

13 

57.5 
22,4 

OUINCV 

MAX 
MIN 

73 
24 

73 
25 

72 
32 

72 
32 

70 
33 

40 
32 

51 
35 

48 
35 

57 
32 

56 
28 

62 
27 

66 
30 

68 
32 

67 

32 

67 
34 

53 
24 

53 
17 

53 
18 

50 
21 

53 
18 

59 
21 

57 
16 

59 
16 

58 
16 

59 

20 

60 
17 

60 
17 

60 
15 

56 
13 

57 
14 

59.6 
24,4 

RED  BLUFF   HP  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
50 

80 
47 

76 
47 

75 
47 

62 
50 

56 
49 

56 
46 

64 
46 

72 
42 

76 

45 

61 
48 

77 
43 

73 
44 

70 
43 

60 
45 

62 
42 

62 
36 

62 
36 

63 
32 

68 
32 

68 
33 

72 
36 

66 
33 

68 
34 

74 
37 

75 
33 

76 
36 

72 
31 

62 
29 

62 
32 

69.2 
40.3 

REDDING  FIRE   STA  NCI  2 

MAX 
MIN 

86 
56 

81 
56 

82 
54 

73 
51 

63 
46 

56 
46 

55 
48 

64 
50 

74 
48 

78 
48 

82 
56 

82 
45 

76 
45 

72 
45 

61 
47 

60 
50 

61 
39 

61 
37 

67 
36 

71 
32 

73 
34 

72 
41 

65 

36 

69 
39 

76 
46 

77 
36 

71 
46 

75 
43 

74 
46 

66 
34 

70.8 
44.9 

ROCRL  IN 

MAX 
MIN 

81 
42 

81 
45 

81 
43 

81 
50 

76 
50 

60 
46 

63 
46 

60 
46 

71 
36 

69 
36 

70 
43 

72 
41 

71 
43 

73 
45 

70 
48 

59 
53 

62 
29 

61 
30 

62 
32 

63 
32 

67 
33 

64 
32 

65 
31 

63 
32 

6! 

33 

65 
35 

64 
32 

65 
32 

62 
31 

64 
26 

67,7 
36.6 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
44 

80 
47 

79 
45 

76 
50 

61 

51 

64 
49 

60 
47 

70 

51 

70 
44 

70 
41 

71 
43 

73 
42 

74 
45 

70 
45 

61 
46 

6! 

46 

62 
36 

62 
33 

64 
34 

67 
37 

65 
34 

65 
36 

63 
36 

64 
33 

63 
35 

68 
36 

63 
32 

63 
31 

61 
32 

60 
33 

67,2 
40,6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 

51 

83 
50 

82 
51 

76 
56 

62 
52 

66 

52 

60 
50 

72 
52 

70 
46 

72 
46 

74 
46 

74 
46 

74 
46 

72 
49 

61 
51 

64 
46 

62 
40 

63 
36 

64 
39 

68 
37 

66 
40 

66 
40 

64 
39 

66 
39 

66 
44 

67 
40 

67 
36 

65 
37 

63 
32 

63 
35 

68.5 
44,4 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

79 
64 

61 
56 

80 
59 

77 
53 

66 
46 

60 
45 

52 
44 

52 
44 

59 
49 

68 
51 

71 
57 

74 
57 

75 
56 

78 
55 

73 
50 

61 
46 

60 
40 

56 
39 

56 
43 

60 
42 

61 
42 

64 
44 

66 
44 

60 
44 

62 
45 

69 
54 

68 
55 

69 
54 

66 
53 

69 
45 

66,5 
49,3 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

73 
44 

75 
40 

74 
40 

73 
34 

63 
32 

35 

30 

46 
31 

40 
28 

52 
31 

57 
36 

53 
35 

67 
38 

66 
35 

70 
37 

67 
32 

59 
37 

51 
25 

49 
30 

58 
33 

62 
33 

65 

31 

61 
34 

63 
27 

62 
29 

61 
32 

66 
38 

65 
39 

67 
34 

67 
39 

68 
31 

61.2 
33.8 

SI6RR4VILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

67 
27 

68 
26 

69 
2S 

69 

35 

62 
38 

62 
32 

42 
33 

46 

29 

52 
24 

5! 

23 

60 
26 

63 
25 

63 
24 

62 
25 

45 
18 

43 
1! 

44 
19 

49 
19 

53 
21 

59 
17 

56 
12 

57 
18 

61 
19 

57 
19 

56 
17 

57 

13 

54 
14 

55 
14 

56.6 
22.5 

S0D4  SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

60 
32 

64 

32 

64 
34 

53 
32 

41 
28 

33 
26 

31 
21 

42 
21 

44 

21 

50 
23 

52 
27 

56 
28 

54 

28 

58 
28 

41 
29 

34 
14 

37 

17 

50 
17 

55 
23 

60 
25 

52 
25 

48 
24 

53 
24 

56 
2! 

53 
25 

49 
28 

51 
25 

55 

26 

52 
25 

52 
25 

50.0 
25.3 

STONY  OORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

65 
44 

64 
45 

60 
45 

78 
44 

73 
49 

59 
41 

55 
37 

61 
46 

72 
36 

75 
37 

80 
42 

80 
42 

77 
41 

75 
42 

64 
41 

63 
41 

60 
27 

63 
29 

64 
30 

70 
26 

69 
30 

71 
35 

66 
31 

68 
34 

74 
36 

73 
35 

74 
34 

73 
32 

70 
29 

65 
26 

70.7 
37.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

75 
48 

71 
40 

63 
41 

57 
33 

45 

35 

43 
36 

53 
36 

59 
34 

68 
38 

70 
42 

69 
40 

70 
40 

66 
36 

55 
36 

50 
36 

52 
26 

55 
29 

60 
26 

62 

30 

60 
30 

65 
32 

62 
29 

63 
31 

69 
34 

66 

36 

69 
39 

66 
33 

67 
38 

60 
29 

61.9 
35.0 

TWIN  L4KE5 

MAX 
MIN 

58 
27 

57 
36 

57 
32 

56 
31 

50 
36 

42 
30 

31 
26 

30 
21 

44 
26 

43 
26 

49 
28 

53 
32 

56 
27 

54 
32 

53 
28 

48 
26 

31 
9 

38 

9 

47 

22 

59 
26 

59 
27 

50 
26 

48 
24 

50 
23 

52 
23 

54 
30 

50 
26 

46 
74 

53 
22 

50 
30 

49.0 
26.2 

V4C4VULE 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 
42 

80 
42 

71 
50 

64 

50 

62 
46 

59 
44 

67 
45 

72 
39 

7! 
49 

72 
39 

74 
40 

73 
40 

74 
41 

64 
42 

72 
45 

63 
34 

62 
30 

64 
30 

68 
33 

68 
31 

69 
33 

63 
33 

66 
31 

69 
33 

68 
35 

67 

32 

69 
30 

59 
25 

62 
29 

68.6 
37.9 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
50 

76 
49 

74 
47 

65 
42 

56 
40 

46 
41 

61 
44 

66 
42 

72 
44 

76 
51 

73 
47 

73 
47 

72 
47 

69 
42 

57 
39 

57 
32 

55 
34 

63 
36 

69 

36 

66 
36 

68 
43 

64 
36 

66 
36 

72 
43 

71 
45 

72 
44 

72 
41 

73 
42 

67 
37 

67.8 
42.3 

WHISKE'TDWN  RES 

MAX 
MIN 

85 
55 

84 
52 

76 
54 

79 
48 

07 
45 

56 
43 

50 
43 

50 
44 

60 
44 

70 
48 

76 
53 

77 
51 

78 
52 

77 
51 

72 
45 

59 
45 

56 
35 

57 
40 

55 
38 

64 
36 

69 
38 

6! 
44 

66 
37 

61 
40 

66 
46 

66 
47 

73 
45 

70 
45 

73 
39 

67.8 
44.9 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

80 

47 

63 
47 

80 
47 

80 
47 

79 
47 

61 
48 

62 
44 

58 
46 

63 
41 

72 
44 

76 
42 

74 
42 

75 
42 

75 
43 

73 
44 

59 
47 

64 
36 

64 
35 

62 
32 

64 
33 

61 
33 

66 
37 

67 
34 

63 
35 

60 
36 

70 
35 

70 
35 

71 
32 

71 
27 

62 
31 

68.9 
39.6 

See  Relerence  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIP0RNU 
NOVEMBER 


SliHon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WIILOHS 

MAX 
MIN 

B6 

86 
45 

82 
44 

SO 
47 

76 
51 

60 
49 

62 
46 

57 
47 

64 
45 

73 

42 

76 
42 

76 
42 

76 
43 

76 
40 

73 
44 

59 
43 

63 
37 

62 
37 

62 
30 

64 

32 

70 
35 

70 
34 

68 
33 

65 
33 

68 
35 

70 
33 

74 
34 

73 
31 

73 
30 

63 
29 

70.2 
39.3 

killchS  USBR 

MAX 

MIN 

84 
47 

80 
45 

76 
45 

77 
48 

75 
51 

63 
50 

58 
49 

63 
49 

72 
43 

76 
44 

75 
43 

76 
43 

76 

73 
42 

69 

62 

60 

61 

64 

69 
35 

69 
40 

66 
34 

65 

68 

70 

73 

71 

71 

68 

62 
29 

69.7 
40,2 

WINTERS 

MAX 
MUl 

61 
44 

82 
44 

81 
46 

82 
48 

79 
52 

58 
47 

58 

42 

58 
45 

65 
42 

73 
43 

76 
41 

73 
42 

76 
42 

76 
43 

74 
43 

62 
48 

67 
37 

64 
34 

62 
33 

67 
33 

69 

35 

69 
35 

69 
34 

65 
35 

68 
36 

70 
34 

69 

32 

69 
31 

71 
26 

63 
30 

69.9 
39.3 

WOODLAND   1  HNH 

•           *  • 

MAX 
MIN 

79 
46 

80 
45 

79 
47 

79 
50 

78 
52 

56 
49 

58 
46 

59 
46 

66 
44 

71 
46 

73 
41 

71 
43 

74 
44 

74 
42 

72 
46 

60 
49 

65 
39 

62 
33 

62 

34 

65 

34 

67 
34 

67 
3! 

64 
34 

64 
34 

66 
35 

66 
35 

67 
32 

65 

32 

68 
30 

29 

40.2 

N0RTHE4ST  INTERIOR 
B4SINS  03 

BOCA 

MAX 
MB) 

63 
21 

63 
23 

71 
25 

70 
25 

63 
26 

46 
31 

40 
29 

42 
25 

50 
22 

21 

53 
22 

59 
24 

61 
23 

61 
22 

62 

24 

47 
26 

45 
12 

41 
10 

46 
15 

52 
16 

59 
16 

59 
15 

51 
15 

61 
13 

63 
15 

55 
13 

52 
13 

54 
9 

55 
10 

7 

19.0 

80DIE 

MAX 
MIN 

45 

16 

60 
15 

64 

16 

64 
17 

59 

31 

43 
27 

39 
9 

33 
23 

35 
6 

53 
8 

51 
U 

57 
15 

59 
13 

58 

a 

56 
17 

50 
21 

36 
9 

32 
-  2 

48 
7 

53 
9 

56 
10 

49 
13 

54 

0 

56 
6 

57 
6 

56 
3 

54 
4 

50 
2 

51 
-  1 

0 

lo!7 

BRIOOERORT 

MAX 
MIN 

62 
12 

67 
12 

72 
13 

68 
17 

57 
32 

46 
32 

46 

17 

47 
27 

50 
9 

56 

10 

59 
11 

60 
13 

58 
1  1 

63 
10 

55 
17 

47 
24 

43 

0 

50 
-  1 

61 
8 

64 
6 

56 
15 

51 
4 

50 
1 

64 
3 

59 
6 

52 
2 

52 

2 

55 
-  2 

55 
-  3 

0 

10)3 

CEOARVILLE 

MAX 

MIN 

66 
30 

65 
30 

65 
30 

66 
41 

63 
35 

46 
35 

48 
32 

43 
29 

52 
25 

52 
27 

60 
28 

61 
28 

60 
29 

58 
27 

56 
29 

38 
21 

42 
19 

40 
21 

42 
19 

50 
20 

54 
22 

50 
20 

52 
23 

52 
23 

55 
20 

53 
17 

50 
16 

48 

10 

13 

24'.8 

OONNFR  MEHORIAL   5T  PK 

MAX 
MIN 

62 
22 

64 
26 

68 
28 

71 
29 

64 
34 

39 

31 

38 
29 

40 
25 

48 
26 

49 

24 

53 
24 

58 
27 

61 
24 

59 
24 

60 
26 

47 
29 

43 
14 

41 
13 

47 
19 

55 

16 

59 

22 

58 
17 

51 
14 

60 
12 

60 
13 

54 
16 

52 
15 

53 
11 

55 
10 

11 

54.1 
21.1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

64 
28 

65 
32 

64 
30 

65 
39 

59 
42 

48 

35 

50 
35 

53 
28 

55 
26 

53 
25 

58 
27 

59 
29 

56 
29 

58 
25 

59 
29 

51 
29 

47 
19 

45 
18 

46 
20 

47 
18 

53 
23 

50 
19 

51 
21 

51 
20 

51 
22 

50 
20 

50 
19 

54.1 
26.2 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

MAX 
MIN 

66 
27 

65 
27 

65 

2B 

66 
31 

58 
37 

49 
36 

46 
31 

54 
29 

55 
25 

55 
23 

59 
24 

59 
26 

60 
26 

58 
23 

60 
24 

49 
33 

43 
17 

40 
15 

44 
15 

47 
16 

52 
17 

51 
17 

49 
16 

51 
18 

51 
18 

50 
15 

49 
15 

47 

12 

46 

10 

47 

11 

22!l 

FORT  BIOWELL 

MAX 

MIN 

69 
28 

69 
27 

68 
30 

58 
32 

58 
34 

52 
33 

46 
33 

56 
29 

57 
23 

56 
23 

64 
24 

61 
27 

65 
25 

62 
24 

61 
25 

48 
29 

45 
25 

43 
18 

45 

22 

59 
18 

56 
18 

54 
20 

53 

23 

55 
23 

58 
22 

57 
19 

55 
17 

54 
l* 

50 
12 

13 

23!7 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
30 

65 
28 

67 
29 

68 
31 

56 
43 

49 
35 

50 
25 

47 
25 

50 
23 

55 

24 

60 
25 

61 
27 

63 
25 

62 
26 

55 
29 

50 
31 

47 
16 

50 
16 

52 
22 

57 
22 

50 
25 

53 
22 

48 
20 

46 

20 

49 
21 

50 
18 

53 
20 

47 
18 

53 
17 

18 

24.4 

SQUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
26 

62 
25 

70 
27 

70 
31 

60 
40 

41 

29 

37 
26 

35 
24 

45 
19 

46 
19 

53 
23 

56 
23 

60 
24 

58 
24 

60 
25 

47 

30 

40 
14 

40 
14 

52 
16 

59 
21 

56 
19 

50 
17 

52 
19 

56 
18 

58 
20 

55 
18 

52 
17 

53 
13 

55 
12 

14 

21.6 

susanvHle  airport 

MAX 
MIN 

56 
27 

65 
28 

65 
27 

67 
35 

44 
32 

50 
33 

46 
31 

52 
32 

52 
24 

55 
24 

61 

26 

63 
27 

62 
26 

62 
25 

61 
28 

47 
33 

47 
15 

42 
17 

44 
10 

50 
16 

54 
17 

53 
22 

52 
18 

51 
16 

51 
22 

53 

20 

52 
20 

50 
14 

47 
12 

13 

23.1 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

56 
30 

56 
30 

53 
31 

55 
34 

59 
39 

46 
31 

41 
29 

38 
28 

41 
27 

43 
27 

40 
29 

53 
29 

51 

30 

54 
28 

49 

30 

46 
32 

40 
16 

37 
20 

44 
23 

42 
27 

47 
26 

47 
26 

47 
23 

45 
26 

48 
26 

50 
25 

48 
25 

48 

22 

44 
22 

23 

27.3 

T4H0E    VALLEY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
24 

59 
24 

61 
26 

60 
29 

53 
33 

35 
31 

36 
24 

42 
26 

45 
21 

48 

20 

54 
24 

54 
25 

53 
24 

52 
23 

48 
26 

40 
33 

36 
13 

44 
13 

50 

20 

50 
20 

51 
24 

47 
20 

51 
16 

51 
18 

48 

20 

47 
18 

50 
16 

46 

12 

51 
13 

49 
14 

49.0 
21.7 

TERMO 

MAX 
MIN 

67 
22 

68 
24 

69 
20 

60 
18 

53 
32 

45 
32 

39 
23 

49 

28 

50 
19 

55 
20 

63 
20 

65 
20 

62 
1  8 

60 
20 

56 
18 

45 

29 

40 
14 

42 
17 

44 
17 

54 
12 

56 
11 

51 
11 

56 
16 

60 
12 

57 
13 

54 
13 

54 
19 

52 
5 

53 
1 1 

52 
18 

54,4 
18.4 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MIN 

62 
25 

63 
25 

67 
26 

68 
29 

60 
38 

41 
32 

37 
29 

37 
26 

47 
20 

49 
20 

51 
23 

56 
26 

60 
24 

57 
24 

59 
25 

45 
27 

41 

13 

40 
12 

46 
IB 

53 
19 

56 
23 

53 
16 

50 
11 

56 
1^1 

57 

20 

52 
16 

50 
17 

51 

12 

50 
13 

12 

2l!2 

wqodfords 

MIN 

63 
35 

65 
35 

66 
41 

65 
42 

55 
38 

43 
33 

45 
29 

46 

30 

49 
27 

50 
26 

57 

30 

56 
33 

57 
36 

57 
29 

52 
37 

48 
31 

44 
17 

41 
19 

48 
25 

52 

30 

57 
36 

59 
27 

58 
35 

58 
35 

52 
33 

48 
30 

47 
27 

48 
24 

47 
23 

22 

52,7 
30,6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
49 

73 
49 

70 
52 

71 
51 

62 
54 

62 
53 

62 
48 

63 

52 

71 
50 

73 
60 

93 
55 

84 
55 

79 
54 

69 
59 

69 
58 

73 
53 

80 
49 

83 
44 

80 
42 

75 
47 

81 
40 

80 
41 

85 
40 

87 
40 

86 
40 

89 
43 

96 
42 

83 
52 

90 
39 

77 
41 

77,9 
48.4 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

Mm 

84 
45 

83 
44 

82 
42 

68 
42 

60 
50 

62 
49 

57 
53 

66 
55 

73 
44 

75 
42 

SO 
40 

79 
45 

75 
45 

70 
46 

60 
53 

63 
49 

64 
33 

67 
31 

73 
33 

75 
36 

68 
35 

69 
35 

73 
35 

64 
36 

75 
39 

73 
39 

79 
37 

76 
35 

70 
34 

71 
33 

71,1 
41.2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

79 
56 

72 
52 

69 
50 

65 
51 

62 
52 

60 
51 

60 
51 

68 
56 

71 
51 

71 
51 

73 
53 

75 
54 

75 
54 

65 
55 

62 
55 

62 
52 

63 

42 

65 
46 

68 
49 

68 
49 

63 
47 

63 
49 

67 
48 

66 
46 

67 
50 

70 
50 

70 
49 

71 
49 

66 
46 

65 
47 

67,4 
50,4 

burlingame 

MAX 
MIN 

75 
39 

75 

40 

71 
36 

67 
42 

62 
53 

60 
38 

60 
37 

70 
49 

70 
46 

69 
45 

71 
46 

71 
49 

72 
48 

70 
53 

62 
53 

60 
52 

62 
41 

62 
43 

62 
39 

65 
40 

65 

45 

67 
44 

67 
40 

65 
41 

74 
45 

67 
42 

68 
40 

70 
42 

65 
39 

6  3 
39 

66,9 
43,5 

rADuCI  V/AIICV 
l,A^nCL    V  fl  U  L  C  T 

MAX 

Mm 

89 
51 

85 
45 

80 
48 

74 
41 

58 
44 

66 
45 

61 
40 

66 
39 

78 
41 

81 
44 

85 
46 

79 
51 

63 
50 

70 
50 

60 
53 

61 
50 

67 
36 

69 
34 

80 
39 

80 
45 

69 

36 

72 
38 

76 
40 

75 
43 

78 
43 

78 
45 

86 
43 

82 
43 

75 
40 

40 

43,4 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

78 
49 

79 
48 

77 
51 

65 
52 

71 
52 

59 
48 

60 
46 

62 
52 

67 
45 

68 
43 

72 
47 

68 
49 

71 
47 

72 
51 

70 
50 

69 
51 

69 
38 

65 
37 

59 
44 

62 
47 

65 
41 

63 
43 

65 
42 

61 
44 

65 
41 

66 
43 

62 
42 

60 
40 

56 
37 

42 

45!4 

cnD  T  nun 

MAX 

Mm 

84 
48 

74 
46 

66 
48 

60 
49 

56 

51 

60 
45 

61 
46 

65 
49 

71 
42 

74 
44 

60 
45 

73 
47 

74 
50 

63 
53 

60 
54 

60 
46 

63 
36 

65 
35 

76 
39 

76 
41 

61 
37 

63 
36 

66 
38 

69 
39 

73 
39 

76 
38 

77 
39 

75 
39 

70 
36 

69 

34 

43,  1 

MAX 

Mm 

81 
42 

84 
42 

82 
42 

80 
44 

74 
45 

55 
47 

63 
42 

62 
42 

68 
41 

71 
39 

73 
40 

77 
40 

76 
40 

75 
45 

71 
50 

61 
53 

63 
34 

63 
30 

68 
33 

69 
33 

70 
33 

65 
33 

67 
32 

69 
33 

70 
33 

70 
33 

70 
31 

71 
30 

69 
29 

70 
28 

70,  2 
38,0 

MAX 

Mm 

80 
46 

63 
44 

66 
46 

62 
48 

60 
46 

63 
45 

63 
50 

66 
48 

74 
42 

75 
47 

74 
45 

73 
51 

74 
47 

65 
50 

64 
50 

60 
46 

64 
48 

68 
45 

70 
47 

71 
40 

68 
43 

67 
42 

70 
44 

69 
46 

70 
42 

70 
43 

68 
45 

69 
46 

69 
44 

72 
39 

68,2 
45,5 

MAX 

Mm 

85 
39 

85 
38 

84 
38 

78 
43 

66 
48 

60 
45 

63 
41 

66 
53 

70 
38 

74 
35 

80 
36 

80 
40 

76 
40 

75 
41 

60 
54 

63 
53 

64 
29 

67 
27 

70 
30 

72 
27 

66 

30 

68 
29 

71 
27 

71 
28 

74 
28 

74 
28 

74 
26 

72 
28 

71 
27 

72 
26 

71,8 
35.7 

KING  CITY 

Mm 

86 
40 

85 
41 

84 
39 

77 
42 

66 
44 

60 
49 

61 
44 

67 
47 

74 
41 

77 
36 

79 
39 

61 

42 

79 
43 

75 
46 

64 
55 

63 
52 

67 
34 

70 
27 

76 
30 

71 
31 

71 
32 

69 
36 

74 
30 

75 
30 

76 
32 

74 
30 

77 
29 

77 
26 

75 
29 

26 

73.5 
37.6 

LIVtRHORE  COUNTY  F  D 

Mm 

82 
40 

84 
39 

84 
41 

78 
44 

70 
50 

63 
44 

61 
41 

70 
51 

73 
50 

75 
39 

73 
37 

76 
40 

75 
39 

69 
53 

64 

53 

63 

50 

65 
37 

64 
37 

65 
31 

68 
30 

68 
31 

70 
32 

66 
30 

67 
31 

72 
33 

68 
31 

72 
29 

70 
29 

65 
27 

25 

33!  1 

LOS  CATnS 

MAX 

Mm 

82 
44 

78 
43 

78 
45 

77 
47 

65 
52 

63 
47 

60 
42 

68 
52 

72 
42 

73 
40 

75 
40 

75 
44 

75 
45 

70 
41 

63 
53 

64 

51 

63 

37 

66 
32 

67 
33 

68 
34 

66 
36 

66 
35 

66 
35 

67 
34 

69 
37 

66 
35 

70 
34 

64 
32 

67 
36 

66 
31 

69.1 
40.3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

77 
4  7 

77 
46 

75 
45 

73 
42 

70 
53 

56 
46 

60 
45 

64 
49 

67 
42 

69 
42 

72 
42 

70 
44 

71 
44 

70 
46 

69 
51 

63 
53 

62 
35 

63 
35 

59 
36 

60 
37 

64 
36 

63 
40 

62 
37 

61 
37 

64 
36 

66 
36 

65 
35 

64 
36 

61 
32 

57 
34 

65.9 
41.4 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

85 

48 

74 
50 

69 

47 

60 
47 

55 
50 

63 
49 

63 
46 

64 
51 

72 
50 

76 
52 

83 
54 

76 
59 

75 
55 

66 
57 

59 
55 

61 
52 

65 

42 

66 
43 

77 
44 

77 

51 

64 
46 

64 
46 

67 
45 

68 
48 

74 
46 

76 
46 

78 
51 

80 
46 

70 
46 

69 
47 

69.9 
49.0 

S««  R«f«r«nc«  NoUs  Following  SUUon  Iod*x 
-   390  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HUNTER6Y  NSlP 

MAX 

7U 

65 

61 

63 

56 

6 1 

65 

67 

71 

72 

77 

73 

72 

64 

60 

59 

65 

7  B 

76 

61 

60 

63 

67 

74 

76 

65 

66 

67.5 

MIH 

49 

46 

47 

28 

49 

48 

50 

46 

51 

51 

55 

52 

56 

54 

53 

40 

40 

45 

44 

40 

45 

44 

45 

42 

42 

41 

43 

42 

36 

46.0 

MDRRO  Sav  FIRE  OEPT 

MAX 

7  5 

65 

65 

61 

63 

67 

7 1 

6J 

68 

69 

74 

71.0 

MIN 

53 

52 

52 

50 

52 

52 

49 

52 

50 

49 

60 

42 

58 

57 

58 

50 

47 

50 

52 

56 

44 

45 

42 

47 

45 

51 

50 

57 

51 

42 

50.5 

HOUNT   DUBLO  N  GATE 

MAX 

79 

8 1 

80 

80 

74 

5 1 

55 

56 

58 

66 

70 

72 

73 

72 

74 

60 

5  9 

60 

63 

6  5 

68 

65 

66 

67 

68 

59 

65 

69 

67.1 

MIN 

57 

59 

59 

58 

46 

44 

43 

43 

44 

46 

54 

55 

58 

47 

48 

45 

42 

41 

45 

48 

45 

48 

48 

48 

50 

51 

51 

48 

51 

46 

49.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

79 

7  2 

74 

67 

57 

45 

42 

46 

57 

62 

66 

63 

68 

6  5 

55 

46 

4  8 

57 

63 

67 

56 

5  6 

64 

66 

65 

67 

68 

67 

61 

61.1 

MIN 

56 

58 

57 

53 

39 

37 

35 

37 

40 

48 

49 

53 

54 

50 

41 

32 

32 

36 

45 

53 

47 

46 

46 

51 

49 

52 

49 

48 

46 

47 

46.3 

NACIMIENTD  0AM 

MAX 

b5 

87 

87 

85 

82 

6  I 

56 

59 

66 

69 

73 

80 

60 

76 

75 

66 

66 

66 

69 

75 

75 

72 

71 

74 

73 

74 

73 

77 

76 

72 

73.4 

MIN 

<.! 

41 

43 

41 

42 

49 

41 

41 

40 

43 

42 

44 

45 

47 

52 

46 

35 

30 

31 

32 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

30 

?9 

26 

26 

37.6 

NEWARK 

MAX 

78 

78 

75 

69 

69 

56 

66 

60 

65 

69 

70 

69 

7  1 

7  1 

68 

60 

63 

63 

63 

66 

6  5 

62 

64 

63 

65 

67 

65 

66 

66,7 

MIN 

6<i 

52 

54 

53 

54 

50 

49 

56 

49 

47 

47 

49 

50 

52 

57 

54 

40 

39 

41 

41 

44 

40 

41 

42 

44 

43 

41 

40 

47.3 

OAKLAND  W6  AIRPORT 

1«AX 

72 

66 

63 

6  3 

62 

6  1 

60 

67 

65 

66 

70 

65 

67 

6  1 

63 

61 

61 

59 

65 

56 

63.2 

MIN 

'.9 

49 

52 

52 

53 

52 

51 

56 

47 

48 

49 

48 

46 

52 

54 

48 

42 

42 

46 

45 

42 

46 

41 

46 

43 

44 

41 

42 

40 

40 

46.9 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 

79 

80 

73 

70 

70 

56 

59 

59 

64 

7  \ 

74 

74 

74 

67 

63 

6  5 

64 

67 

69 

69 

64 

67.8 

MIN 

45 

45 

46 

46 

50 

46 

46 

53 

42 

41 

44 

40 

40 

47 

52 

50 

36 

33 

35 

36 

35 

39 

35 

35 

37 

35 

34 

34 

33 

31 

40.6 

PASO  RUBLES 

MAX 

87 

86 

87 

80 

72 

60 

62 

64 

64 

73 

83 

75 

77 

65 

67 

66 

72 

74 

78 

75 

72 

76 

7  5 

7  3 

70 

76 

74 

74 

73,5 

MIN 

33 

34 

35 

35 

47 

47 

35 

34 

32 

35 

36 

40 

45 

55 

50 

32 

26 

26 

29 

26 

28 

25 

23 

24 

25 

23 

22 

22 

22 

32.7 

PASO  ROblES  FAA  4P 

MAX 

87 

87 

83 

79 

63 

56 

6 1 

68 

68 

70 

80 

8 1 

76 

74 

64 

65 

64 

69 

74 

75 

70 

70 

72 

74 

74 

72 

78 

74 

72 

74 

72,5 

MIN 

3B 

38 

39 

37 

47 

44 

39 

45 

36 

41 

36 

41 

41 

45 

53 

47 

34 

28 

40 

31 

28 

28 

28 

26 

28 

26 

27 

25 

23 

26 

35,6 

PINNACLES   N4T  MONUMENT 

MAX 

89 

8  9 

87 

82 

67 

5  6 

55 

66 

7! 

79 

82 

6  1 

6  I 

73 

69 

63 

67 

70 

75 

77 

74 

75 

76 

76 

79 

62 

75 

74 

75.1 

MIN 

"I? 

42 

42 

41 

41 

44 

44 

49 

41 

40 

39 

41 

42 

44 

51 

49 

34 

28 

30 

34 

33 

29 

31 

32 

34 

32 

32 

32 

30 

31 

37,6 

pismo  beach 

MAX 

72 

66 

62 

63 

64 

63 

62 

63 

71 

75 

79 

75 

75 

69 

67 

66 

69 

75 

66 

7 1 

6  5 

75 

7 1 

70 

72 

74 

87 

70 

64 

62 

69,5 

MIN 

A9 

47 

49 

43 

55 

53 

50 

59 

47 

57 

55 

56 

5  6 

57 

57 

52 

47 

44 

43 

46 

41 

41 

44 

46 

45 

47 

46 

45 

44 

46 

49,1 

POINT  PIEDRAS  9LANCAS 

MAX 

70 

60 

5  6 

61 

60 

60 

6  1 

63 

72 

68 

74 

63 

65 

68 

76 

74 

65 

67 

74 

67 

66,7 

MIN 

5  3 

50 

52 

50 

53 

50 

52 

51 

51 

52 

59 

57 

58 

58 

56 

52 

51 

52 

54 

56 

50 

49 

47 

49 

50 

52 

53 

55 

52 

50 

52,5 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEP 

MAX 

80 

76 

79 

77 

65 

62 

63 

67 

71 

73 

70 

7  3 

70 

65 

59 

65 

65 

65 

65 

58 

67,4 

MIN 

<.2 

40 

41 

41 

51 

44 

40 

49 

36 

36 

36 

40 

40 

42 

49 

50 

29 

32 

39 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

29 

29 

27 

30 

37.5 

PRIEST  VALLPy 

MAX 

80 

82 

80 

67 

50 

59 

66 

70 

65 

67 

68 

69.0 

MIN 

33 

34 

34 

34 

34 

46 

41 

39 

34 

25 

33 

36 

35 

37 

44 

46 

36 

22 

24 

27 

26 

22 

22 

22 

24 

22 

22 

21 

20 

21 

30.5 

REDWOOD  CITY 

MAX 

80 

75 

7  \ 

72 

63 

64 

60 

65 

72 

75 

75 

74 

76 

70 

67 

67 

65 

67 

69 

67 

67 

67 

70 

67 

64 

69.2 

MIN 

42 

43 

43 

45 

50 

45 

42 

50 

42 

40 

40 

43 

42 

47 

51 

48 

35 

35 

34 

34 

36 

36 

35 

35 

36 

35 

33 

33 

32 

31 

39.8 

R ICHMOND 

MAX 

79 

90 

77 

72 

63 

6  1 

66 

64 

70 

73 

74 

72 

74 

77 

66 

63 

60 

64 

66 

66 

63 

63 

6! 

67 

69 

70 

63 

68.3 

MIN 

50 

49 

53 

54 

52 

49 

48 

54 

52 

46 

48 

49 

48 

53 

54 

50 

40 

38 

47 

48 

42 

45 

42 

43 

45 

44 

44 

44 

40 

41 

47.1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

75 

74 

73 

67 

6  1 

59 

60 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

6  8 

59 

60 

59 

56 

59 

6  1 

6  1 

6 1 

58 

60 

64 

63 

63 

56 

55 

63.2 

MIN 

41 

41 

40 

45 

48 

45 

41 

40 

40 

3S 

39 

39 

41 

42 

51 

43 

31 

31 

32 

33 

31 

33 

32 

32 

33 

33 

32 

34 

29 

26 

37.3 

SALINAS  2  E 

MAX 

86 

76 

79 

67 

59 

65 

6  2 

68 

76 

76 

84 

7  a 

7  B 

67 

62 

64 

66 

72 

77 

8 1 

6  5 

68 

74 

76 

77 

78 

82 

7  8 

72 

77 

73.1 

MIN 

49 

45 

45 

47 

48 

48 

44 

44 

39 

40 

45 

49 

46 

48 

52 

52 

34 

35 

39 

44 

35 

35 

39 

42 

39 

39 

42 

40 

39 

35 

42.7 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

68 

79 

78 

64 

59 

62 

60 

66 

76 

77 

82 

77 

77 

60 

61 

66 

68 

76 

7  8 

68 

72 

73 

74 

77 

77 

73 

73 

71.6 

MIN 

50 

47 

46 

49 

50 

49 

46 

47 

41 

43 

48 

51 

50 

50 

55 

45 

36 

36 

42 

45 

37 

37 

42 

45 

43 

45 

44 

43 

41 

38 

44.8 

SAN  INTDNIO  MISSION 

MAX 

85 

87 

86 

68 

57 

63 

73 

75 

76 

78 

75 

73 

63 

65 

66 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

79 

76 

75 

71 

73.4 

MIN 

38 

39 

38 

36 

42 

46 

37 

38 

38 

41 

46 

48 

43 

32 

25 

30 

31 

27 

30 

29 

29 

27 

26 

27 

25 

34.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

8  1 

67 

66 

56 

59 

62 

61 

66 

67 

69 

73 

59 

5° 

67 

6  8 

63 

69 

70 

70 

66 

65 

65 

66. 1 

MIN 

51 

50 

49 

52 

53 

47 

47 

55 

48 

48 

50 

54 

53 

53 

55 

52 

43 

42 

46 

48 

42 

47 

44 

47 

48 

46 

50 

49 

43 

43 

46.5 

SAN  FRANCISCO  W6  AP 

MAX 

77 

66 

66 

6  5 

60 

60 

6 1 

66 

70 

7 1 

71 

72 

7  3 

65 

62 

61 

64 

65 

62 

65 

64 

65 

68 

66 

68 

67 

64 

62 

65.7 

MIN 

51 

53 

49 

49 

51 

49 

50 

53 

46 

45 

47 

50 

50 

55 

56 

49 

40 

45 

40 

40 

43 

45 

43 

42 

45 

43 

42 

42 

40 

39 

46.4 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

MAX 

78 

69 

69 

60 

66 

70 

7 1 

59 

66 

67 

63 

70 

70 

6  5 

61 

66.0 

MIN 

58 

53 

51 

52 

53 

52 

52 

56 

53 

54 

57 

57 

56 

56 

56 

53 

48 

50 

51 

53 

50 

49 

50 

52 

52 

53 

51 

53 

48 

50 

52.6 

SAN  GRtGORIO  2  SE 

MAX 

7  b 

63 

69 

69 

5  7 

63 

59 

63 

70 

7  2 

75 

76 

65 

62 

58 

64 

7 1 

72 

63 

62 

65 

69 

7 1 

74 

65 

69 

67.4 

MIN 

43 

40 

46 

44 

48 

44 

44 

50 

45 

42 

43 

49 

46 

50 

54 

47 

36 

38 

40 

41 

37 

44 

36 

39 

46 

39 

36 

41 

35 

33 

42.7 

SAN  JOSE 

MAX 

79 

66 

6  = 

6 1 

63 

66.7 

MIN 

47 

47 

52 

51 

52 

50 

45 

54 

44 

42 

42 

46 

47 

50 

55 

53 

39 

36 

37 

36 

39 

40 

37 

37 

39 

37 

36 

'5 

35 

34 

43,1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

MAX 

88 

62 

68 

_j 

74 

79 

83 

79 

80 

75,0 

MIN 

50 

45 

4! 

47 

48 

49 

44 

47 

47 

54 

57 

52 

52 

55 

55 

49 

46 

48 

47 

51 

38 

39 

44 

39 

41 

45 

45 

54 

40 

39 

47.1 

SAN  MATEO 

MAX 

67 

75 

68 

69.7 

MIN 

48 

46 

45 

45 

51 

45 

45 

52 

43 

43 

43 

47 

44 

55 

52 

49 

38 

39 

37 

37 

42 

41 

42 

37 

41 

39 

37 

38 

36 

43.3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

8  0 

74 

66 

71 

73 

61 

65 

64 

65 

66 

64 

62 

67.0 

MIN 

48 

46 

50 

51 

51 

50 

46 

55 

46 

43 

43 

47 

46 

50 

55 

52 

40 

37 

37 

36 

40 

41 

39 

39 

41 

39 

37 

37 

37 

35 

44.0 

SANTA  CRUZ 

MAX 

66 

78 

65 

66 

76 

82 

69 

77 

76 

68 

70 

77 

72 

74 

71.6 

MIN 

44 

43 

4) 

48 

45 

49 

43 

50 

46 

43 

44 

47 

46 

50 

46 

53 

38 

33 

35 

39 

37 

39 

36 

35 

38 

36 

36 

38 

34 

34 

41.7 

UPR  SAN  LEANORD  FILTER 

I^X 

77 

73 

54 

58 

66 

70 

69 

65 

66 

67 

61 

65.7 

MIN 

52 

52 

47 

47 

49 

48 

46 

46 

47 

46 

46 

50 

49 

49 

51 

51 

40 

41 

46 

46 

41 

42 

43 

43 

45 

46 

44 

43 

43 

41 

46.  1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

6  1 

76 

71 

72 

72 

67 

69 

61 

69,6 

MIN 

41 

42 

42 

47 

52 

48 

44 

49 

37 

36 

36 

41 

40 

45 

51 

49 

30 

30 

31 

30 

32 

33 

31 

32 

34 

32 

31 

29 

26 

30 

37,8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

8  3 

86 

76 

73 

^  5 

6  3 

62 

66 

74 

72 

80 

7  5 

79 

6  5 

65 

69 

67 

74 

73 

74 

76 

72 

71,0 

«              A  * 

MIN 

46 

45 

46 

48 

49 

48 

44 

49 

43 

43 

43 

45 

47 

50 

45 

54 

38 

35 

39 

39 

36 

36 

37 

39 

38 

38 

37 

31 

34 

33 

42,0 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  03 

ANTIOCH  FISREBOaRD  ML 

MAX 

74 

80 

78 

78 

72 

59 

62 

59 

67 

73 

75 

69 

73 

73 

70 

63 

67 

60 

64 

68 

64 

65 

63 

65 

68 

65 

67 

65 

58 

67,6 

MIN 

46 

46 

52 

49 

52 

47 

45 

46 

44 

41 

41 

46 

43 

46 

46 

54 

39 

37 

37 

37 

36 

37 

35 

37 

37 

36 

32 

34 

30 

33 

41,4 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

79 

80 

80 

79 

77 

55 

61 

59 

67 

70 

73 

70 

73 

73 

71 

67 

65 

64 

60 

65 

66 

6! 

65 

62 

64 

67 

65 

68 

65 

57 

67,7 

MIN 

44 

43 

47 

47 

48 

47 

44 

46 

42 

43 

39 

41 

41 

43 

46 

49 

34 

33 

34 

33 

34 

34 

32 

33 

35 

32 

30 

32 

28 

29 

36.8 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

B2 

8! 

84 

84 

63 

74 

56 

62 

70 

67 

70 

74 

75 

80 

74 

70 

61 

59 

63 

69 

69 

66 

70 

70 

68 

66 

67 

51 

53 

72 

69.9 

MIN 

53 

5  2 

53 

53 

55 

49 

41 

43 

47 

44 

46 

52 

52 

46 

51 

51 

39 

37 

39 

43 

44 

44 

42 

41 

43 

40 

41 

26 

27 

36 

44.5 

AUBERRY   1  NNE 

MAX 

MIN 

S««  RefarsDce  Notes  FoUowlng  Stallon  Indvi 
-   391  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CILIFDRNU 
NOVEMBER 


StAtlOD 


Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 
MIN 

89 

52 

84 
54 

83 
51 

88 
50 

77 
51 

64 
52 

67 
49 

74 
51 

61 
48 

67 
50 

77 
49 

79 
51 

75 
51 

75 
51 

65 
58 

6J 
49 

62 
42 

69 
36 

74 
38 

70 
38 

70 
41 

66 
41 

71 
39 

67 
36 

6! 
38 

66 
39 

68 
39 

66 
37 

68 
35 

74 
36 

7 1 « 4 
45.2 

MAX 

Mm 

71. 
53 

7J 
53 

73 
53 

74 
53 

70 
51 

62 
48 

57 
45 

59 
46 

61 
45 

61 
45 

64 
47 

65 
49 

66 
50 

65 
46 

64 

50 

61 

50 

59 
41 

55 
39 

58 

40 

59 
44 

59 
43 

59 
40 

60 
42 

59 
42 

59 
42 

60 
44 

60 
44 

50 
43 

61 
41 

61 
42 

62  1 7 
45.7 

MAX 
MIN 

79 
<i6 

80 
49 

78 
48 

86 
51 

75 
44 

65 
51 

60 
40 

67 
43 

67 
42 

64 
44 

71 
44 

74 
43 

73 
49 

70 
50 

65 
49 

66 
45 

62 
35 

63 
33 

62 
35 

62 
37 

64 

38 

62 
37 

63 
35 

63 
34 

63 
35 

63 
35 

63 
35 

64 
33 

65 
32 

70 
36 

40.9 

MAX 
MIN 

80 
38 

81 
40 

84 
42 

82 
41 

85 
42 

77 
47 

60 
39 

65 
43 

70 
44 

63 
47 

64 

40 

74 
43 

76 
43 

76 
43 

74 
48 

66 
52 

68 
39 

63 
26 

66 
29 

69 
30 

65 

30 

69 
29 

66 
29 

66 
28 

67 
28 

64 
27 

66 
26 

65 

25 

65 
25 

65 

25 

70.1 
36.4 

MAX 

MIN 

69 
36 

62 
37 

70 
35 

69 
37 

61 
40 

46 
32 

35 
29 

39 
30 

52 
27 

58 
29 

62 
31 

63 
32 

64 
34 

65 
35 

68 
34 

50 
33 

48 
20 

50 
22 

53 
27 

59 
31 

62 
32 

57 
26 

58 
28 

62 
29 

62 
30 

62 
32 

65 

30 

65 
28 

65 
30 

63 
26 

5  8.6 
31.0 

MAX 
MIN 

77 
51 

80 
53 

79 
51 

78 
52 

76 
52 

53 
47 

55 
44 

56 
42 

67 
46 

66 
45 

67 
47 

68 
47 

73 
50 

74 
49 

69 
50 

53 
53 

57 
36 

59 
37 

62 
42 

63 
41 

63 
42 

62 
42 

62 
43 

64 
42 

67 
42 

64 
41 

63 
41 

64 
39 

61 
40 

60 
38 

6  5.7 
44.8 

MAX 
MIN 

79 
43 

78 
43 

79 
43 

79 
43 

80 
47 

54 

40 

50 
35 

60 
47 

67 
38 

68 
35 

65 

40 

73 
41 

71 
41 

73 
42 

72 
43 

63 
46 

61 
31 

56 
30 

63 
33 

66 
37 

66 
37 

61 
33 

63 
33 

66 
33 

6! 

35 

63 
34 

63 

34 

63 
33 

64 

30 

64 
32 

66.5 
37.7 

MAX 
MIN 

71 
39 

71 
40 

69 
39 

68 
41 

52 
33 

37 
30 

42 

31 

53 
30 

61 
33 

66 
34 

63 
36 

67 
36 

55 
36 

50 
22 

54 
23 

57 
32 

63 
3! 

66 
35 

59 
32 

59 
31 

64 

32 

64 
35 

68 
31 

64 

30 

60.4 
33.4 

MAX 
MIN 

a*! 

54 

83 
45 

82 
46 

87 
46 

75 
48 

62 
44 

60 
44 

66 
43 

70 
41 

69 
39 

76 
42 

75 
45 

61 
51 

74 
46 

67 
42 

66 
42 

61 
33 

67 
32 

69 
31 

67 
34 

65 
35 

63 
33 

69 
33 

68 
33 

66 
34 

63 
32 

59 
31 

67 
31 

69 
32 

66 
34 

70,0 
39.2 

MAX 

MIN 

82 
38 

82 
38 

82 
39 

85 
39 

77 
39 

65 
39 

65 
39 

72 
39 

66 
36 

67 
39 

74 
39 

75 
40 

76 
39 

75 
39 

67 
36 

69 
39 

61 
36 

65 
23 

69 
28 

65 

28 

67 

29 

65 
29 

67 
28 

64 
28 

63 
28 

62 
28 

61 
26 

64 
27 

64 
26 

7  I 
27 

69 . 5 
33.9 

MAX 
MIN 

77 
37 

79 
39 

79 
39 

78 
42 

68 
49 

59 
49 

61 
45 

68 
46 

68 
43 

69 
36 

71 
36 

70 
38 

71 
39 

70 
41 

62 
48 

65 

49 

60 
37 

64 
28 

64 
26 

64 
23 

62 
44 

65 

29 

64 

30 

63 
30 

65 
32 

62 
29 

62 
32 

62 
30 

62 
23 

60 
26 

66 .  5 
36.9 

MAX 
MIN 

75 
33 

76 
33 

75 

33 

73 
34 

57 
34 

45 
36 

42 
29 

59 

32 

62 
28 

69 
27 

67 
29 

71 
31 

74 
31 

70 
32 

53 
34 

50 
39 

55 
20 

58 
21 

24 

66 
26 

26 

24 

24 

24 

67 
26 

26 

24 

67 
23 

21 

20 

63,4 
28.1 

MAX 
MIN 

81 
43 

82 
44 

80 
44 

75 
47 

69 

52 

53 
47 

59 
42 

68 
43 

69 
37 

69 
37 

73 
39 

75 

41 

77 
42 

73 
43 

68 
45 

59 
53 

60 
32 

65 

36 

67 
34 

69 
33 

65 
36 

65 
33 

67 
37 

69 
34 

66 
34 

68 
34 

63 
33 

66 
32 

65 
33 

65 

30 

39.0 

MAX 
MIN 

80 
44 

81 
44 

82 
44 

76 
49 

58 
50 

61 
41 

69 
43 

69 
39 

72 
40 

72 
43 

74 
44 

73 
44 

66 
50 

65 
46 

66 
42 

65 
29 

66 
31 

66 
33 

65 

31 

65 

34 

66 
32 

68 
31 

63 
34 

64 
29 

63 
29 

68.8 
39.0 

MAX 
MIN 

81 
44 

82 
43 

80 
44 

82 
44 

71 
46 

56 
43 

63 
42 

69 

46 

67 
41 

67 
38 

74 
41 

75 
41 

75 
42 

73 
44 

64 
48 

66 
46 

57 
33 

63 

32 

69 
32 

63 
32 

64 
36 

65 

32 

66 
32 

66 
31 

63 
33 

63 
31 

63 
31 

63 
23 

65 
29 

63 
30 

37.9 

MAX 
MIN 

63 
45 

83 
46 

83 
47 

62 
47 

84 
47 

75 
53 

55 
41 

63 
46 

72 
38 

71 
37 

68 
41 

76 
42 

77 
45 

73 
45 

75 
46 

66 
46 

67 
32 

55 

36 

64 
36 

70 
35 

69 
35 

66 
33 

65 
34 

69 
37 

66 
35 

66 
37 

64 
38 

65 
36 

66 
37 

67 
34 

70.  5 
40.3 

MAX 
MIN 

78 
35 

78 
37 

77 
34 

77 
36 

71 
34 

58 
46 

54 

32 

58 
32 

62 
46 

64 
38 

71 
36 

71 
36 

75 
35 

70 
33 

66 
41 

51 
45 

51 
36 

61 
26 

66 
28 

67 
31 

64 

29 

68 
2! 

70 
26 

68 
25 

66 
25 

63 
27 

71 
30 

63 
?4 

67 
29 

66 
23 

66.9 
32.7 

MAX 
MIN 

62 
41 

64 
42 

61 
41 

62 
40 

60 
37 

51 

30 

36 
24 

33 
26 

47 
28 

51 
33 

55 
34 

55 
36 

57 
36 

60 
36 

56 
37 

45 
32 

41 
23 

37 
26 

50 
32 

57 
36 

61 
35 

49 
32 

54 
33 

57 
34 

56 
36 

60 
37 

57 
36 

55 
34 

58 
34 

52 
32 

53.5 
34.0 

MAX 
MIN 

79 
38 

81 
39 

79 
41 

82 
40 

76 
44 

64 

50 

64 
42 

72 
44 

64 
42 

66 
35 

73 
37 

74 
37 

75 
37 

73 
38 

69 

48 

66 
44 

62 
33 

64 
25 

68 
28 

66 
26 

6! 
31 

64 
31 

67 
28 

66 
25 

63 
28 

63 
25 

63 
26 

64 
24 

65 
23 

69 
25 

68.9 
34.5 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
38 

72 
40 

73 
41 

69 
37 

42 
32 

47 
35 

53 
33 

59 
35 

65 
34 

65 
36 

63 
38 

66 
36 

59 
41 

53 
26 

52 
29 

54 
29 

59 
34 

60 
35 

60 
33 

59 

30 

53 
32 

59 
35 

62 
38 

62 
34 

59 
34 

59 
29 

60 .  5 
34.7 

MAX 
MIN 

60 
35 

60 
36 

61 
35 

60 
34 

56 
34 

43 
30 

38 
25 

45 
25 

48 
23 

54 
29 

56 
29 

56 
30 

59 
31 

56 
32 

53 
34 

40 
32 

39 

19 

47 
24 

56 
30 

59 
33 

53 
30 

52 
29 

54 
28 

56 
28 

56 
32 

56 
30 

54 
30 

58 
29 

55 
27 

48 
23 

53,3 
29.7 

MAX 
MIN 

75 
52 

79 
57 

79 
5! 

76 
56 

78 
56 

60 
43 

48 
40 

63 
43 

67 
50 

71 
50 

73 
54 

74 
51 

68 
46 

56 
44 

60 
40 

54 
35 

59 

36 

64 

46 

66 
48 

63 
42 

63 
45 

67 
46 

69 
46 

67 
47 

67 
50 

69 
48 

66 
44 

66.8 
47.0 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
64 

81 
62 

87 
65 

79 
58 

67 
54 

65 
47 

72 
52 

64 
50 

66 
5 1 

78 
54 

80 
56 

76 
61 

75 
57 

66 
56 

61 
53 

59 
49 

70 
43 

75 

50 

67 
50 

67 
49 

65 

49 

69 
52 

65 
49 

65 
48 

64 
49 

67 
48 

62 
49 

68 
49 

72 
50 

70.5 
52.9 

MAX 
MIN 

81 
53 

81 
52 

82 
4! 

81 

46 

74 
49 

62 
49 

58 
36 

62 
36 

64 
36 

67 
47 

74 
50 

76 
50 

77 
50 

77 
47 

64 
51 

59 
49 

61 
36 

61 
37 

69 
37 

73 
42 

70 
38 

69 
30 

70 
32 

73 
42 

70 
44 

72 
35 

76 
48 

75 
41 

77 
36 

67 
43 

70.7 
42.9 

MAX 
MIN 

MAX 

80 
44 

82 
47 

83 
45 

82 
48 

65 
56 

79 
54 

58 
39 

62 
43 

73 
41 

67 
39 

70 
42 

76 
45 

77 
46 

78 
43 

78 
53 

66 
47 

69 
42 

63 
29 

65 
31 

66 
35 

66 
34 

68 
35 

67 
34 

66 
35 

67 
33 

65 
27 

64 
30 

66 
28 

66 
29 

30 

70.7 
39.5 

MIN 

MAX 
MIN 

70 
44 

69 
43 

72 
44 

71 
44 

65 
37 

53 
49 

60 
41 

69 
47 

67 
41 

69 
38 

73 
39 

73 
41 

75 
41 

72 
42 

65 
46 

64 
52 

61 
31 

63 
31 

66 
32 

65 

30 

64 

32 

64 
32 

67 

30 

66 
30 

65 
31 

64 

30 

64 

29 

64 
29 

63 
28 

64 
26 

66 . 2 
37.0 

MAX 
MIN 

75 
58 

79 
44 

81 
43 

84 
45 

70 
49 

56 
36 

61 
45 

70 
43 

67 
40 

66 
39 

74 
41 

75 
41 

75 
42 

73 
44 

67 
47 

65 
44 

63 
33 

65 
33 

68 
33 

65 
32 

63 
34 

64 
34 

67 
31 

67 
31 

67 
31 

66 
34 

64 
37 

63 
32 

64 
31 

68 
30 

68.5 
38.9 

MAX 
MIN 

81 
47 

83 
47 

33 
46 

63 
48 

81 
51 

69 

51 

64 
44 

70 
51 

63 
40 

68 
41 

72 
41 

75 
44 

75 
44 

75 
45 

73 
46 

62 
43 

63 
38 

68 
41 

68 
37 

68 
36 

67 
37 

66 
36 

66 
35 

66 
34 

64 
32 

65 
33 

62 
32 

65 

33 

66 
33 

69 
33 

70.2 
40.7 

MAX 
MIN 

82 
43 

B4 
44 

82 
44 

65 
43 

74 
47 

61 

50 

65 
44 

70 
45 

65 
39 

69 
40 

72 
40 

76 
42 

75 
43 

74 
46 

63 
49 

66 
52 

62 
46 

63 
32 

68 
32 

68 
32 

67 

35 

66 
33 

68 
32 

66 
32 

63 
32 

64 
32 

65 
33 

63 
31 

65 
31 

30 

69.3 
39.1 

MAX 
MIN 

76 
47 

76 
48 

77 
46 

77 
47 

76 
52 

59 
49 

52 
44 

59 
45 

66 
43 

67 
43 

68 
41 

68 
45 

71 
45 

72 
46 

72 
48 

63 
45 

65 
41 

59 
34 

62 
34 

63 
33 

62 
35 

62 
36 

65 

40 

64 
34 

63 
35 

63 
31 

62 
32 

63 
33 

63 
31 

30 

40.4 

MAX 
MIN 

50 
30 

58 
30 

57 
29 

58 
29 

55 
26 

49 
32 

36 
19 

35 
19 

37 
22 

40 
25 

46 
25 

48 

25 

49 

25 

50 
27 

50 
27 

44 
30 

41 
17 

38 
18 

44 

20 

48 
26 

51 
25 

45 
23 

47 
21 

48 
20 

48 

22 

46 
23 

45 
22 

47 
19 

50 
19 

45 
20 

46.9 
23.3 

MAX 
MIN 

80 
42 

80 
42 

80 
42 

80 
47 

77 
52 

60 
46 

60 
45 

69 
46 

70 
39 

71 
36 

71 
41 

72 
40 

74 
42 

71 
44 

66 
47 

64 
54 

63 
34 

63 

30 

65 

30 

65 
30 

65 

32 

65 
32 

65 
33 

64 
31 

65 
34 

65 
34 

64 
31 

64 
31 

62 
26 

56 
28 

67,9 
38.1 

MAX 
MIN 

79 
44 

80 
44 

78 
44 

61 
45 

76 
49 

65 

51 

60 
44 

65 
48 

66 
41 

69 
40 

71 
36 

71 
41 

72 
44 

73 
45 

70 
51 

67 
49 

62 
39 

63 
32 

63 
32 

64 

32 

62 
33 

66 
35 

65 

32 

63 
36 

65 

36 

61 
31 

65 
25 

63 
26 

62 

27 

59 
27 

33!6 

MAX 
MIN 

76 
51 

77 
52 

77 
51 

78 
53 

77 
52 

57 
50 

53 
47 

59 
45 

66 
43 

67 
47 

67 
46 

69 

50 

71 

50 

70 
51 

72 

43 

59 
49 

64 
45 

59 
38 

60 
40 

61 
41 

63 
43 

61 
42 

63 
40 

62 
42 

63 
43 

64 
40 

60 
39 

61 
39 

62 
38 

59 
38 

65 .  ? 
45.3 

MAX 
MIN 

82 
46 

83 
46 

83 
44 

82 
45 

64 
48 

70 
50 

52 
44 

63 
48 

71 
42 

70 
41 

70 
42 

75 

43 

77 
44 

75 
46 

76 
46 

64 
48 

65 
34 

58 
36 

65 
35 

65 
37 

65 
37 

66 
35 

68 
36 

70 
32 

69 
36 

66 
36 

64 
33 

65 
33 

64 
33 

34 

40.3 

MAX 
MIN 

80 
44 

79 
44 

80 
45 

60 
47 

80 
47 

55 

51 

60 

46 

60 
48 

68 
45 

70 
42 

72 
40 

70 
42 

73 
43 

74 
45 

72 
43 

63 
50 

65 
39 

64 
34 

63 
33 

66 
34 

64 
32 

64 
34 

66 
33 

63 
30 

64 
33 

67 
33 

64 

32 

67 
33 

62 
33 

60 
30 

67.8 
39.6 

MAX 
MIN 

77 
54 

81 
53 

81 
54 

80 
53 

64 

53 

73 
53 

57 
43 

64 
43 

70 
49 

59 
49 

71 
46 

74 
49 

73 
50 

71 
55 

63 
53 

65 
42 

61 
37 

69 
38 

64 
37 

63 
41 

65 

42 

67 
42 

64 
39 

62 
39 

62 
37 

63 
37 

67 
39 

68.5 
45.4 

MAX 

MIN 

82 
41 

83 
43 

81 
40 

62 
42 

75 
42 

56 
44 

60 
40 

70 
39 

68 
42 

71 
35 

75 
35 

77 
39 

79 
39 

75 
36 

65 
46 

67 
48 

65 
28 

67 
26 

65 

29 

63 
31 

66 

30 

68 
32 

65 

23 

65 
29 

63 
29 

65 
28 

65 
26 

64 
29 

69.5 
35.9 

BAKEItSFiEl.0  MB  ItRPQRT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKKEluS  corner  2WNW 

buttonvjrlOw 
calaveras  810  trees 
cahr  pardee 
CAThEVS  vv  bull  run  RH 
cherry  valley  dam 

CDALINCa 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

elEctra  power  house 
five  points  5  ssw 
fresno  w8  airport 
friant  government  camp 

GLENNVIllE 
GRANT  GROVE 
HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN   RIVER   PH   NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
K6TTLEHAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  CnvE 
LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 

LOOGEPOlE 

LODI 

LOS  BANDS 

LOS  8AN0S  OET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 


S««  HaUrvuc*  Notea  Following  Station  Indax 
-  392  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIP0FINU 

NOVFMBER  1969 


StaUon 

Day  of  Month 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

MOOESTO 

MAX 
MIN 

80 

80 
45 

81 
45 

79 
48 

60 
51 

58 
50 

62 
48 

69 
49 

69 
47 

76 
42 

72 
41 

72 
42 

74 
44 

73 
46 

64 

50 

64 

45 

63 
36 

66 

34 

65 
34 

65 
34 

64 
35 

65 
35 

63 
37 

64 
33 

66 

35 

64 

35 

64 

35 

63 
35 

62 

35 

59 
32 

67.6 
40.8 

NEWMAN  2  HH 

MAX 
MIN 

76 
44 

-f  8 
43 

78 
45 

78 
45 

69 

50 

57 
49 

60 
45 

65 
42 

69 
47 

70 
39 

69 
38 

70 
41 

72 
41 

71 
41 

65 

50 

67 
46 

61 
42 

62 
30 

65 
32 

65 
33 

62 
34 

64 

32 

63 

33 

63 
30 

65 

32 

61 

30 

62 
27 

62 
27 

60 
26 

56 
27 

66.3 
38.0 

NORTH   FORK  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

79 
45 

79 
44 

80 
45 

79 
42 

79 
37 

66 
43 

48 
32 

69 
32 

72 
38 

74 
41 

78 
40 

72 
29 

54 
29 

60 
31 

66 
36 

67 
35 

70 
31 

69 
35 

69 
35 

71 
32 

ORANGE  COVE 

MUX 

Mm 

PORTERVULE 

MAX 
MIN 

93 
45 

84 
46 

85 
47 

84 
46 

86 
49 

73 
33 

61 
45 

66 
46 

71 
41 

61 

42 

70 
43 

74 
45 

77 
45 

76 
47 

72 
52 

62 
53 

67 
44 

61 
34 

65 
35 

70 
35 

66 
37 

66 
35 

66 
35 

69 
35 

67 
35 

64 
33 

65 
35 

66 
32 

63 
33 

66 
35 

70.5 
41.3 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

69 
39 

68 
35 

70 
40 

68 
36 

67 
35 

49 
33 

51 
34 

54 
29 

56 
32 

59 
33 

63 
37 

61 
39 

60 
38 

66 
39 

52 
35 

55 
32 

56 
30 

55 
26 

58 
29 

57 
27 

56 
26 

57 
26 

60 
29 

61 
30 

60 
32 

59 
33 

68 
31 

60 
30 

61 
30 

60 
31 

59.7 
32.7 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
51 

73 
47 

71 
47 

65 
39 

45 
34 

48 
34 

56 
36 

62 
42 

68 
49 

67 
50 

66 
45 

71 
43 

69 
49 

68 
45 

51 
43 

56 
31 

58 
34 

64 
34 

63 
39 

61 
40 

67 
40 

65 

45 

64 
46 

66 
48 

66 
51 

70 
52 

72 
48 

70 
52 

63 
45 

64.6 
43.8 

SAN  LUIS  D^^■ 

MAX 
MIN 

75 

50 

77 
53 

76 
51 

77 
50 

79 
48 

60 
51 

56 
45 

60 
48 

66 
46 

69 
47 

70 
44 

68 
46 

69 

50 

72 
50 

72 

50 

62 
41 

64 

42 

62 
38 

61 
35 

63 
36 

64 
39 

62 
36 

62 
38 

62 
43 

62 
43 

64 
39 

60 
37 

61 
57 

63 
35 

56 
34 

65.9 
43.5 

SDNORA  PS 

MAX 
MIN 

77 
42 

76 
43 

77 
44 

77 
43 

77 
48 

56 
43 

47 
34 

55 
42 

64 
35 

68 
34 

65 
38 

71 
39 

74 
40 

74 

41 

70 
40 

59 
49 

55 
27 

58 
30 

60 
32 

65 
34 

67 
35 

62 
33 

61 
32 

65 
33 

67 
35 

63 
33 

68 
33 

68 
31 

64 
30 

63 
29 

65.8 
36.7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

68 
36 

68 
37 

64 

36 

50 
36 

39 
29 

41 

31 

52 
29 

64 
31 

59 
35 

66 
35 

63 
36 

51 
36 

50 
22 

54 

25 

60 
32 

61 
33 

55 
29 

57 
29 

63 
29 

62 
31 

62 
29 

61 
29 

62 
29 

57.9 
31.6 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

79 
44 

79 
44 

79 
47 

78 
50 

65 

52 

59 
49 

60 
46 

68 
46 

69 

44 

71 
42 

70 
42 

73 
42 

73 
44 

72 
45 

64 
46 

64 
42 

63 
36 

65 

31 

64 
33 

64 
32 

64 
34 

64 
34 

63 
35 

63 
31 

65 
33 

62 
32 

64 
31 

61 
34 

60 
33 

56 
29 

66.7 
39.6 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MAX 
MIN 

79 
42 

79 
45 

80 
39 

79 
46 

79 
51 

55 
50 

61 
46 

61 
46 

70 
38 

69 
36 

71 
39 

71 
41 

73 
41 

72 
43 

72 
46 

65 

53 

64 
34 

63 
32 

63 

28 

65 

26 

65 
34 

66 
36 

65 
36 

64 

28 

63 
29 

65 
31 

65 
31 

65 
32 

62 
32 

61 
30 

67.7 
38.  1 

TEHACH4PI 

MAX 
MIN 

72 
40 

72 
39 

71 
36 

73 
38 

68 
36 

49 

39 

51 
33 

53 
40 

53 

45 

56 
49 

64 

45 

66 
43 

70 
40 

67 
35 

55 
46 

48 
43 

50 
37 

48 
32 

57 
38 

59 
39 

60 
30 

65 
28 

59 
33 

60 
31 

62 
35 

64 
36 

64 
43 

64 
32 

61 
39 

52 
37 

60.4 
37.9 

TEJON  RAMCHO 

MAX 
MIN 

78 
50 

80 
51 

62 
52 

84 

54 

77 
55 

70 
52 

60 
42 

67 
50 

60 
54 

64 
46 

71 
45 

74 
49 

72 
50 

72 
52 

64 
50 

64 

46 

60 
46 

65 
33 

75 
40 

68 
40 

67 
39 

64 
39 

67 
39 

65 
36 

62 
37 

64 
38 

65 
36 

65 
38 

66 
36 

66 
42 

63.6 
44.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

32 
45 

85 
50 

8! 

50 

85 
47 

82 
44 

70 
52 

65 
50 

70 
43 

70 
40 

70 
39 

74 
40 

75 
50 

77 
43 

77 
50 

72 
48 

63 
53 

62 
37 

62 
33 

69 
37 

70 
35 

68 
37 

70 
37 

70 
33 

70 
32 

70 
32 

68 
31 

67 

32 

70 
32 

67 
29 

70 
43 

71.8 
40.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

76 
tl 

76 
44 

76 
44 

72 
45 

69 
47 

47 
40 

50 
36 

61 
38 

66 
36 

6B 
37 

65 
37 

70 
41 

67 
41 

67 
40 

56 
42 

56 
49 

56 
31 

58 
29 

61 
33 

59 
36 

60 
36 

60 
34 

58 
32 

61 
33 

60 
35 

58 
36 

59 
37 

58 
35 

57 
31 

53 

34 

62. 1 
37.7 

TRACV  CaRBONA 

MAX 
MIN 

91 
46 

82 
47 

81 
47 

62 
49 

80 
47 

55 
48 

61 
44 

68 
46 

71 
48 

70 
43 

73 
42 

72 
40 

72 
45 

73 
45 

75 
46 

64 
48 

67 
43 

64 
35 

66 
36 

6T 
36 

66 
36 

65 
33 

64 
36 

52 
32 

67 
30 

64 
28 

56 
29 

66.9 
41.1 

TRAcv  Pumping  plant 

MAX 
MIN 

79 
44 

78 
45 

79 
45 

80 
53 

69 
52 

61 
50 

60 
45 

60 

72 
43 

73 
45 

69 
39 

73 
43 

72 
41 

73 
45 

70 
46 

65 
54 

64 
46 

61 
31 

64 
33 

65 
33 

64 
33 

65 
36 

61 
32 

63 
34 

67 
35 

63 
33 

67 
28 

66 
27 

57 
25 

53 
30 

67.  1 
39.8 

visalia 

MAX 
MIN 

79 
47 

79 
47 

80 
48 

79 
47 

79 
46 

72 
51 

69 
44 

63 
47 

68 
42 

59 

41 

66 
43 

71 
45 

73 
45 

73 
48 

71 
50 

65 
51 

65 
42 

59 
37 

62 
35 

66 
36 

66 
37 

65 
37 

62 
37 

65 
35 

63 
37 

62 
34 

62 
34 

63 
34 

62 
35 

62 
33 

67.7 
41.6 

WASCO 

MAX 
MIN 

81 
44 

61 
45 

83 
47 

81 
46 

84 
45 

74 
53 

62 
42 

68 
47 

72 
43 

63 
43 

65 

43 

74 
44 

75 
45 

76 
45 

74 
46 

66 
53 

67 
41 

62 
32 

66 
33 

69 
42 

71 
34 

67 
34 

65 
34 

67 
32 

67 
33 

63 
32 

65 
33 

64 
32 

63 
31 

66 
33 

70.0 
40.3 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 
«          «  « 

MAX 
MIN 

78 
31 

79 
31 

79 
33 

78 
34 

76 
31 

64 
34 

46 
32 

50 
32 

61 
30 

65 
29 

70 
26 

69 
29 

70 
31 

69 
31 

70 
31 

65 
34 

59 
23 

56 
22 

60 
23 

65 
27 

64 
27 

62 
26 

62 
24 

60 
24 

61 
24 

66 
31 

62 
28 

62 
26 

62 
22 

61 
22 

65.1 
28.3 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

MIN 

87 
53 

87 
57 

86 

57 

81 

55 

80 
43 

62 
52 

62 

46 

66 
44 

66 
44 

72 
52 

73 
55 

80 
55 

77 
55 

77 
55 

67 
56 

60 
52 

68 
44 

66 

42 

73 
44 

76 

55 

71 
45 

71 
52 

72 
44 

71 
48 

78 

50 

74 
49 

78 
49 

72 

50 

69 

45 

70 
48 

73.1 
49.9 

AVAlDN  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

83 
40 

87 
41 

65 
42 

65 
41 

84 
39 

68 
42 

62 
47 

63 
40 

65 
43 

69 
54 

68 
58 

72 
51 

73 
48 

79 
48 

78 
49 

63 
53 

64 
42 

67 
43 

66 
47 

68 

44 

72 
36 

71 
32 

71 
34 

75 
35 

72 
39 

77 
37 

76 
36 

77 
40 

67 
40 

65 
42 

72.4 
42.8 

BEAUMONT    PU1P1NC  PLANT 

MAX 
MIN 

79 
51 

80 
51 

81 
52 

83 

50 

82 
50 

60 
43 

58 
38 

56 
38 

61 
42 

64 
49 

67 
49 

71 
46 

72 
49 

78 
50 

77 
47 

59 
45 

57 
36 

61 
38 

57 
38 

68 
41 

70 
41 

68 
35 

68 
35 

68 
39 

69 
39 

72 
40 

74 
45 

74 
45 

66 
36 

64 
41 

69.5 
43.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
26 

64 
31 

65 
26 

63 
26 

56 
12 

46 
31 

42 
26 

47 
20 

43 

31 

46 
39 

57 
34 

59 
31 

61 

30 

60 
28 

64 
36 

45 
36 

43 
24 

43 
25 

47 

30 

56 
22 

54 

22 

51 
22 

50 
21 

55 
16 

56 
18 

56 
22 

51 
26 

45 
30 

43 
32 

41 
29 

52.6 
26.8 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

MAX 
MIN 

88 
46 

88 
47 

8! 
47 

80 
46 

71 
53 

61 
51 

62 
46 

68 
49 

64 
46 

77 
57 

80 
50 

80 
55 

82 
55 

77 
52 

65 
57 

72 
47 

70 
40 

76 
40 

76 
40 

79 
40 

73 
38 

72 
39 

77 
39 

79 
39 

80 
41 

79 
41 

60 
45 

78 
49 

77 
43 

69 
52 

75.6 
46.4 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

89 
54 

91 
49 

90 
42 

84 
41 

84 
46 

62 

51 

55 
45 

59 
51 

64 
49 

67 
47 

72 
49 

79 
54 

78 
56 

76 
52 

72 
55 

61 
49 

66 
41 

71 
40 

72 
35 

77 
42 

78 
37 

73 
37 

73 
43 

79 
44 

76 
45 

80 
47 

81 
45 

83 
42 

79 
42 

76 
46 

75,1 
45.9 

CAMPO 

MAX 
MIN 

81 
34 

78 
39 

78 
36 

81 
34 

71 
31 

58 
35 

62 
44 

62 
34 

64 
42 

64 
51 

68 
53 

68 
50 

79 
42 

77 
41 

64 
53 

60 
50 

61 

36 

53 
44 

58 
33 

60 
52 

68 
34 

69 
25 

67 
31 

67 
41 

69 

51 

69 
44 

68 
41 

63 
53 

61 
35 

59 
44 

66.9 
41.1 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

89 
44 

91 
45 

88 
43 

84 
44 

77 
48 

60 
52 

61 
47 

65 
47 

64 
45 

78 
52 

80 
50 

80 
55 

86 
57 

80 
52 

66 
57 

71 
49 

69 
50 

66 
57 

73 
60 

73 
57 

74 
34 

73 
35 

77 
39 

77 
36 

79 
39 

79 
40 

78 
51 

75 
60 

76 
52 

72 
45 

75.4 
48.1 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

76 
51 

73 
50 

70 
50 

67 
48 

66 

55 

66 

56 

69 
51 

63 
47 

66 
52 

68 
54 

70 
57 

62 
57 

60 
58 

75 
55 

67 
60 

66 
56 

65 
49 

66 
40 

65 
44 

69 
53 

79 
46 

67 
42 

65 

43 

72 
43 

72 
47 

71 
46 

73 
44 

79 
44 

76 
53 

70.4 

50.1 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 
MIN 

84 
52 

86 
53 

86 
53 

85 
53 

81 
49 

65 
52 

56 
44 

63 

45 

68 
46 

62 
53 

75 
53 

79 
53 

80 
53 

80 
52 

76 
55 

62 
54 

65 
42 

66 
41 

66 
45 

74 
42 

74 
41 

73 
41 

69 
44 

76 
41 

76 
44 

76 
45 

75 
46 

78 
46 

77 
44 

75 
46 

73.6 
47.7 

CORONA 

MAX 
MIN 

91 
43 

91 
48 

8! 
41 

76 
46 

66 
42 

64 

51 

63 
49 

68 
44 

62 
46 

75 
54 

80 
56 

83 
52 

83 

50 

76 
48 

75 
52 

59 

50 

70 
44 

68 
48 

75 
51 

75 
50 

74 
36 

73 
36 

69 
44 

79 
41 

61 
46 

61 
40 

75 
46 

76 
44 

76 
49 

70 
51 

74.7 
46.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

82 
55 

86 
54 

75 

51 

74 

52 

64 

50 

63 

56 

65 

50 

71 
54 

72 
55 

79 
59 

85 
59 

8! 

60 

82 
63 

71 
57 

65 

60 

75 
52 

74 
50 

72 
61 

80 
55 

80 
48 

76 
49 

69 
48 

70 
50 

81 
46 

61 
53 

83 
54 

82 
56 

81 
55 

60 
46 

80 
54 

76.  1 
53.7 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

64 
35 

85 
37 

85 
36 

83 
36 

81 
34 

65 

41 

51 
32 

60 
39 

62 
36 

58 

41 

64 
37 

71 
39 

76 
40 

72 
39 

75 
47 

64 
42 

58 
32 

54 
20 

64 
24 

70 
25 

68 
27 

72 
25 

69 
26 

74 
25 

71 
23 

66 
27 

73 
26 

70 
22 

72 
23 

72 
26 

69.7 
32.1 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

80 
40 

84 
38 

69 
33 

68 
33 

69 
41 

63 
40 

63 
36 

49 

34 

50 
36 

49 
45 

49 
47 

54 
47 

56 
40 

65 
45 

66 
49 

54 
42 

74 
32 

49 
32 

42 
35 

47 
40 

51 

28 

52 
29 

58 
30 

55 
37 

56 
46 

57 
46 

58 
46 

65 
42 

53 
41 

77 
38 

59.5 
39.  1 

See  Refeieoce  Notes  FoUowtng  SlatioQ  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 


Sulloo 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ORV  CANVON  R€SERVOTR 

ei 

94 

80 

87 

82 

67 

93 

58 

65 

69 

71 

75 

76 

82 

79 

62 

48 

64 

59 

67 

67 

72 

74 

71 

70 

73 

73 

73 

70 

71 

71.4 

MIN 

5  5 

37 

42 

44 

4  1 

4  1 

5 1 

51 

47 

45 

44 

44 

46 

37 

31 

41 

42 

34 

31 

30 

39 

49 

39 

41 

47 

35 

37 

41.6 

EL   CAPIT4N  DAM 

91 

92 

91 

91 

65 

70 

67 

70 

71 

70 

78 

80 

62 

86 

82 

66 

67 

73 

73 

79 

81 

76 

77 

Bl 

91 

63 

81 

82 

76 

74 

78.5 

MIN 

^5 

57 

45 

5 1 

46 

47 

49 

52 

51 

52 

57 

56 

56 

55 

50 

36 

36 

38 

47 

46 

47 

40 

51 

49 

51 

49 

46 

46 

49.3 

ElSINDRE 

88 

68 

66 

81 

63 

60 

65 

65 

75 

78 

61 

82 

60 

81 

79 

70 

65 

75 

75 

75 

79 

77 

79 

79 

79 

75 

73 

73 

73 

75.7 

MIN 

52 

45 

53 

50 

5 1 

50 

50 

58 

53 

42 

32 

39 

33 

32 

32 

35 

38 

39 

49 

49 

38 

47 

39 

43.3 

ESCONO 1 00 

as 

86 

67 

81 

73 

65 

64 

67 

69 

74 

81 

83 

84 

78 

67 

66 

69 

71 

77 

78 

76 

77 

60 

B2 

83 

82 

82 

78 

60 

73 

76.8 

MIN 

*►  2 

5  I 

55 

48 

43 

47 

57 

55 

51 

53 

52 

54 

54 

43 

47 

44 

45 

35 

35 

36 

39 

43 

41 

41 

50 

49 

52 

46.5 

rU'*IAn**    ^  ft  I  3  C  R 

92 

90 

91 

65 

75 

60 

65 

74 

66 

80 

67 

87 

84 

81 

73 

64 

74 

76 

62 

60 

76 

73 

84 

83 

82 

62 

91 

81 

79 

72 

78.6 

MIN 

61 

57 

56 

50 

52 

50 

50 

53 

58 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

46 

56 

62 

58 

47 

45 

60 

51 

52 

63 

69 

65 

63 

55 

56.2 

MAX 

91 

90 

86 

82 

69 

67 

70 

69 

67 

78 

63 

82 

66 

80 

65 

68 

72 

73 

79 

82 

76 

79 

81 

63 

81 

80 

82 

78 

75 

72 

77.5 

MIN 

4  I 

44 

54 

56 

5 1 

43 

46 

49 

51 

53 

53 

52 

60 

60 

48 

37 

35 

36 

36 

36 

35 

39 

38 

37 

37 

37 

35 

49 

44.3 

HENSHAM  0AM 

MAX 

83 

8S 

80 

61 

60 

66 

60 

58 

62 

61 

60 

66 

72 

75 

74 

60 

60 

61 

54 

59 

62 

66 

68 

70 

66 

68 

69 

69 

63 

64 

67.5 

MIN 

33 

36 

33 

34 

32 

35 

42 

35 

39 

51 

53 

45 

44 

43 

44 

47 

34 

39 

42 

47 

27 

25 

25 

27 

28 

36 

39 

42 

32 

33 

37.5 

jqvllwIld  Fire  oept 

MAX 

72 

72 

64 

62 

50 

45 

49 

55 

58 

64 

64 

67 

66 

58 

48 

54 

58 

60 

63 

57 

56 

61 

63 

67 

63 

62 

55 

55 

49 

59.3 

MIN 

38 

37 

37 

34 

37 

32 

30 

45 

44 

52 

39 

37 

38 

42 

40 

25 

35 

40 

39 

30 

26 

27 

29 

31 

30 

49 

31 

30 

34 

39.7 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

78 

73 

70 

76 

70 

56 

56 

57 

56 

54 

60 

70 

73 

67 

57 

53 

55 

48 

52 

56 

65 

69 

62 

60 

62 

63 

64 

65 

56 

54 

61.8 

MIN 

5  1 

49 

44 

42 

35 

37 

4  1 

37 

45 

44 

45 

45 

47 

44 

43 

4! 

44 

41 

44 

46 

'.2 

29 

39 

36 

47 

44 

37 

41 

37 

39 

42.1 

LACUNA  BEACH 

MAX 

76 

77 

72 

69 

65 

62 

6! 

65 

65 

72 

80 

77 

71 

65 

69 

71 

72 

82 

77 

70 

67 

79 

79 

75 

60 

62 

91 

76 

73 

72.6 

MIN 

hi 

45 

46 

47 

56 

54 

51 

47 

50 

59 

56 

57 

55 

56 

55 

59 

57 

45 

52 

44 

41 

40 

41 

42 

46 

48 

41 

43 

53 

49.5 

LA  MESA 

MAX 

86 

87 

64 

78 

67 

67 

70 

66 

67 

77 

84 

63 

85 

78 

65 

67 

72 

74 

77 

64 

75 

74 

62 

6 1 

82 

6 1 

84 

79 

75 

71 

76.9 

MIN 

52 

54 

47 

50 

55 

55 

51 

46 

52 

50 

54 

56 

55 

59 

5! 

49 

42 

43 

42 

44 

41 

44 

49 

47 

47 

46 

50 

46 

50 

49.3 

LOMPOC 

MAX 

85 

73 

71 

72 

69 

62 

62 

65 

6! 

71 

60 

78 

76 

68 

63 

64 

70 

69 

71 

75 

67 

68 

74 

79 

79 

77 

80 

79 

76 

76 

71.9 

MIN 

49 

42 

47 

47 

54 

53 

46 

53 

50 

50 

51 

56 

55 

55 

56 

51 

44 

38 

36 

42 

36 

42 

41 

41 

42 

46 

44 

39 

41 

42 

46.3 

LONG  BEACH 

MAX 

71 

62 

81 

70 

74 

65 

65 

66 

77 

83 

84 

66 

77 

60 

70 

76 

72 

83 

87 

69 

62 

85 

85 

68 

68 

83 

78 

68 

77.7 

MIN 

59 

57 

60 

56 

55 

54 

49 

49 

58 

60 

62 

64 

62 

63 

59 

48 

49 

52 

50 

49 

49 

46 

48 

53 

54 

54 

47 

56 

54.5 

LONG  BEaCH  WB  AP 

MAX 

90 

88 

81 

77 

66 

62 

66 

67 

6! 

77 

84 

63 

64 

75 

68 

70 

76 

74 

83 

6  1 

70 

70 

60 

64 

63 

84 

86 

63 

6  1 

73 

77 . 0 

MIN 

52 

54 

56 

57 

60 

55 

50 

53 

54 

59 

59 

61 

62 

62 

62 

56 

50 

46 

48 

47 

47 

45 

44 

47 

48 

49 

50 

44 

40 

56 

52.5 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

72 

69 

65 

61 

64 

69 

66 

76 

83 

82 

60 

70 

65 

67 

72 

70 

79 

79 

71 

67 

76 

80 

81 

61 

84 

62 

78 

71 

74.  1 

MIN 

59 

56 

55 

55 

56 

52 

51 

54 

58 

59 

62 

63 

64 

61 

60 

57 

53 

47 

49 

55 

52 

50 

45 

51 

53 

51 

54 

44 

47 

58 

54.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

8f> 

87 

80 

77 

63 

62 

64 

68 

66 

78 

83 

84 

82 

73 

64 

67 

72 

70 

79 

77 

73 

70 

78 

81 

82 

80 

81 

90 

78 

70 

75.? 

MIN 

61 

57 

55 

57 

59 

55 

53 

56 

56 

60 

62 

63 

64 

61 

62 

57 

52 

47 

46 

49 

50 

49 

49 

55 

55 

56 

52 

47 

48 

59 

55.2 

MT  baloy  notch 

MAX 
MIN 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

MAX 

71 

69 

69 

68 

62 

40 

42 

47 

47 

57 

61 

61 

64 

64 

61 

49 

48 

50 

59 

64 

57 

56 

60 

61 

64 

64 

60 

58 

55 

49 

58.0 

MIN 

52 

53 

52 

52 

35 

33 

29 

32 

37 

40 

43 

46 

46 

48 

41 

35 

32 

35 

39 

44 

41 

41 

43 

42 

45 

48 

44 

40 

42 

35 

41.5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

75 

73 

65 

66 

64 

66 

65 

64 

67 

66 

76 

70 

78 

6S 

64 

67 

71 

69 

90 

75 

70 

66 

70 

77 

81 

75 

63 

76 

75 

71 

71.2 

MIN 

50 

52 

49 

49 

56 

53 

50 

52 

52 

55 

60 

58 

60 

51 

59 

56 

52 

49 

53 

51 

46 

45 

46 

49 

44 

49 

60 

52 

58 

55 

52.2 

oceansioe 

MAX 

75 

74 

74 

68 

64 

67 

66 

65 

64 

72 

82 

79 

78 

70 

63 

69 

68 

72 

79 

76 

70 

69 

69 

77 

79 

74 

74 

82 

75 

70 

72.1 

MIN 

50 

49 

48 

47 

56 

56 

53 

46 

51 

54 

56 

54 

57 

55 

59 

55 

47 

39 

45 

46 

45 

41 

42 

37 

51 

52 

52 

53 

49 

52 

50.0 

OJAI 

MAX 

88 

67 

82 

80 

67 

58 

56 

66 

69 

76 

79 

79 

78 

74 

64 

67 

69 

69 

76 

70 

70 

71 

79 

79 

73 

76 

61 

74 

76 

74 

73.4 

MIN 

'.7 

46 

46 

43 

47 

51 

47 

48 

43 

53 

50 

55 

57 

52 

56 

47 

42 

35 

38 

38 

36 

36 

38 

39 

37 

36 

41 

43 

35 

43 

44.2 

OxNard 

MAX 

89 

83 

75 

72 

76 

64 

57 

64 

69 

66 

76 

62 

77 

79 

69 

65 

69 

73 

70 

76 

77 

73 

68 

79 

80 

62 

82 

6  1 

80 

79 

74.5 

MIN 

56 

50 

45 

49 

55 

53 

47 

51 

54 

56 

55 

57 

61 

55 

58 

52 

45 

46 

49 

43 

48 

42 

47 

49 

52 

51 

50 

43 

48 

49 

50.5 

palomaR  ht  observatory 

MAX 

75 

72 

74 

73 

71 

64 

43 

50 

50 

53 

56 

63 

63 

69 

67 

49 

54 

51 

55 

54 

55 

60 

60 

61 

64 

64 

62 

60 

56 

53 

60. 1 

MIN 

'.6 

47 

45 

47 

39 

37 

31 

32 

32 

42 

42 

43 

41 

47 

45 

37 

34 

30 

33 

35 

37 

39 

34 

42 

40 

43 

41 

39 

39 

34 

39.  1 

PASAOENS 

MAX 

90 

89 

88 

81 

75 

60 

64 

71 

68 

79 

84 

64 

84 

79 

64 

68 

73 

72 

60 

74 

77 

76 

80 

82 

84 

91 

64 

79 

76 

71 

77.3 

MIN 

55 

54 

52 

51 

54 

52 

47 

49 

50 

53 

54 

55 

56 

54 

58 

53 

45 

42 

44 

44 

44 

42 

45 

42 

45 

49 

46 

46 

45 

51 

49.2 

PERRIS 

MAX 

87 

68 

86 

64 

72 

60 

62 

64 

66 

73 

78 

80 

81 

79 

69 

72 

72 

63 

70 

76 

73 

74 

74 

76 

77 

78 

78 

74 

72 

68 

74.3 

MIN 

39 

42 

41 

39 

40 

50 

44 

4  1 

42 

56 

50 

49 

47 

54 

42 

44 

47 

35 

36 

33 

29 

30 

32 

34 

34 

36 

44 

38 

44 

41.2 

POMONA 

MAX 

9  1 

90 

86 

62 

77 

59 

62 

69 

62 

73 

81 

6! 

64 

79 

67 

68 

72 

70 

79 

78 

76 

76 

80 

62 

81 

80 

63 

BO 

60 

73 

77.0 

MIN 

45 

48 

45 

47 

53 

53 

46 

47 

49 

54 

53 

52 

52 

52 

58 

55 

46 

38 

42 

39 

36 

36 

36 

38 

39 

39 

4  1 

36 

39 

39 

45.2 

RAHONA  SPAULOING 

MAX 

90 

89 

76 

65 

70 

61 

65 

66 

69 

70 

75 

79 

82 

78 

68 

66 

68 

62 

67 

71 

72 

72 

76 

75 

77 

77 

77 

74 

70 

66 

73.2 

MIN 

46 

46 

41 

40 

46 

53 

45 

38 

43 

44 

60 

48 

49 

47 

56 

52 

42 

49 

52 

46 

33 

29 

37 

40 

46 

44 

43 

46 

34 

48 

44.9 

REOlANOS 

MAX 

88 

89 

67 

84 

74 

61 

62 

66 

73 

73 

80 

80 

61 

79 

66 

66 

70 

68 

75 

74 

74 

74 

77 

77 

78 

79 

79 

■'5 

74 

68 

75.0 

MIN 

48 

49 

48 

46 

42 

46 

45 

42 

46 

52 

49 

49 

50 

50 

55 

52 

44 

37 

39 

36 

38 

37 

40 

37 

39 

41 

4  1 

39 

39 

46 

44.3 

RIVBRSIOE   FIRE   STA  »3 

MAX 

88 

88 

68 

84 

70 

60 

65 

70 

70 

76 

80 

82 

62 

77 

66 

68 

70 

68 

74 

73 

73 

70 

76 

82 

78 

79 

77 

75 

74 

69 

75.1 

MIN 

43 

49 

44 

44 

49 

52 

45 

45 

48 

55 

57 

51 

50 

50 

57 

52 

43 

4  1 

45 

52 

37 

36 

40 

37 

40 

39 

40 

39 

42 

52 

45.8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

87 

88 

68 

89 

64 

65 

60 

63 

69 

66 

75 

60 

82 

84 

78 

64 

64 

69 

66 

73 

72 

74 

71 

76 

77 

79 

79 

78 

75 

74 

75.  1 

MIN 

48 

46 

43 

46 

44 

53 

45 

49 

48 

55 

54 

52 

51 

49 

51 

52 

45 

36 

39 

38 

37 

43 

38 

42 

37 

40 

36 

41 

49 

45.1 

SAN  SERNAROINO  CO  HOSP 

MAX 

88 

88 

90 

65 

69 

69 

61 

66 

69 

78 

82 

82 

63 

61 

65 

61 

68 

68 

75 

74 

74 

74 

76 

77 

79 

60 

77 

74 

73 

70 

75.3 

MIN 

48 

48 

46 

46 

44 

50 

47 

44 

47 

54 

51 

5 1 

50 

49 

57 

54 

44 

45 

4  1 

36 

39 

37 

49 

34 

37 

39 

42 

47 

42 

48 

45.4 

SANDBERG  WB 

MAX 

70 

70 

70 

71 

51 

44 

40 

49 

50 

55 

60 

63 

68 

67 

53 

48 

50 

43 

51 

52 

62 

61 

54 

59 

57 

59 

60 

59 

57 

50 

56.6 

Mm 

53 

54 

54 

51 

40 

37 

34 

37 

4  2 

43 

43 

49 

52 

49 

42 

40 

3 1 

34 

40 

4  2 

4 1 

43 

44 

49 

48 

42 

42 

36 

42.7 

SAN  OIEGO  MR  AIRPORT 

MAX 

79 

77 

71 

70 

66 

69 

66 

67 

63 

73 

84 

81 

61 

69 

66 

66 

68 

70 

75 

76 

70 

68 

76 

76 

77 

77 

79 

80 

76 

73 

73 . 4 

Mm 

55 

55 

54 

55 

60 

56 

56 

53 

60 

58 

59 

61 

63 

6  1 

59 

59 

55 

46 

48 

53 

51 

51 

49 

49 

52 

52 

53 

5  1 

51 

56 

54.8 

SAN  FERNANOD 

MAX 

9  1 

69 

86 

63 

71 

59 

60 

66 

67 

77 

81 

80 

84 

60 

70 

70 

67 

76 

74 

7! 

72 

74 

77 

78 

76 

80 

79 

75 

77 

70 

75.6 

Mm 

49 

51 

47 

46 

52 

50 

45 

49 

48 

52 

54 

53 

56 

53 

50 

50 

47 

53 

44 

46 

48 

49 

59 

56 

57 

59 

62 

98 

53 

49 

51.5 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

91 

36 

66 

61 

76 

63 

65 

70 

64 

78 

83 

64 

84 

77 

68 

69 

72 

72 

80 

75 

75 

72 

79 

83 

62 

92 

82 

80 

79 

71 

77.0 

Mm 

49 

49 

47 

48 

56 

54 

48 

50 

50 

54 

52 

54 

54 

53 

59 

53 

45 

40 

41 

42 

40 

40 

41 

42 

41 

43 

42 

40 

36 

51 

47.2 

SAN  JACINTO 

MAX 

90 

91 

91 

86 

69 

62 

65 

67 

69 

76 

60 

82 

83 

80 

65 

67 

71 

70 

74 

7! 

75 

74 

79 

60 

81 

82 

61 

73 

72 

69 

76.0 

Mm 

39 

41 

42 

41 

39 

50 

47 

40 

43 

53 

52 

47 

46 

46 

54 

52 

40 

31 

39 

32 

34 

30 

3 1 

30 

32 

32 

36 

37 

40 

44 

40.7 

SAN  NICOLAS  ISLANO 

MAX 

MIN 

SANTA   ANa   FIRE  STATION 

MAX 

64 

87 

78 

76 

67 

63 

66 

70 

65 

71 

83 

64 

84 

74 

65 

69 

75 

74 

60 

78 

81 

95 

65 

63 

83 

61 

80 

75 

76.6 

Mm 

50 

51 

52 

52 

57 

53 

50 

51 

53 

51 

55 

60 

59 

56 

60 

56 

52 

59 

57 

46 

43 

49 

40 

47 

50 

57 

55 

54 

52.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

90 

69 

72 

68 

71 

64 

60 

63 

65 

67 

74 

80 

73 

78 

63 

69 

67 

73 

72 

74 

76 

69 

69 

79 

78 

76 

79 

81 

75 

76 

72.6 

Mm 

62 

48 

50 

52 

54 

54 

47 

53 

55 

56 

52 

55 

59 

58 

59 

46 

50 

42 

41 

42 

43 

43 

42 

42 

43 

44 

44 

41 

40 

46 

48.8 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.fo.nu 

Continued   NDVEHBER  1969 


Slatton 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

Santa  barbapa  paa  ap 

MIN 

76 
47 

69 
52 

68 
56 

65 

59 

61 
50 

64 
49 

65 
57 

68 
56 

74 

56 

60 
50 

77 
59 

7! 
59 

67 
61 

67 
55 

75 
49 

74 
46 

68 

40 

72 
39 

75 
41 

70 
40 

67 
42 

75 

40 

73 
41 

76 
42 

78 
41 

79 
42 

77 
37 

76 
36 

7 1 
43 

72 » 2 
47.7 

Santa  maria  wb  airport 

MAX 
MIN 

88 
",5 

76 
41 

72 
48 

74 
45 

69 
52 

60 
46 

65 
46 

67 
52 

69 
45 

80 
49 

82 
49 

79 
53 

77 
53 

66 
57 

65 
55 

64 
45 

69 
41 

71 
34 

74 
35 

77 
39 

70 
34 

71 
36 

76 
36 

77 
36 

79 
36 

80 
40 

84 
38 

79 
35 

79 
36 

73 

40 

73.7 
43.3 

Santa  hdn i c a  pier 

MIN 

75 
57 

74 
56 

68 
54 

75 
55 

69 
56 

63 
56 

66 
52 

72 
50 

67 
50 

77 
59 

82 
58 

80 
60 

79 
62 

67 
59 

63 

60 

66 
58 

76 
59 

75 
49 

77 
52 

82 
57 

78 
56 

66 
51 

73 
49 

74 
55 

72 
55 

71 
55 

82 
57 

83 
55 

92 
53 

73 
57 

73.6 
55.5 

Santa  paula 

MAX 

m» 

52 

5* 

44 

49 

52 

56 

56 

59 

50 

58 

50 

40 

52 

40 

45 

46 

42 

57 

42 

Torrance 

MAX 

MIN 

82 
53 

83 

50 

74 

51 

74 

51 

67 
54 

66 
55 

64 
47 

66 

52 

62 
53 

76 
5! 

82 
56 

81 
61 

81 
61 

70 
57 

65 

60 

69 
56 

73 
49 

72 
49 

80 
47 

78 
50 

73 
44 

65 

47 

60 
45 

60 
4B 

60 
51 

61 
50 

64 

51 

61 
48 

78 
43 

54 

74.7 
51.6 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

97 

66 
55 

64 

52 

61 
54 

61 
47 

5S 
47 

60 
45 

67 
46 

62 
47 

75 
51 

79 
50 

79 
53 

80 
53 

77 
52 

61 
51 

69 
50 

69 
43 

70 
50 

77 
49 

72 
51 

72 
43 

71 
40 

75 
46 

79 
4! 

76 
45 

76 
46 

79 
46 

74 
59 

74 
49 

65 
46 

73.1 
48.6 

tustin  IRVINE  Ranch 

MAX 
MIN 

86 
'I* 

88 
44 

81 
40 

76 
46 

71 
54 

60 
54 

59 
45 

66 
45 

62 
46 

74 
51 

81 

50 

62 
54 

83 
54 

69 
51 

64 

51 

66 
53 

72 
45 

69 
47 

77 
49 

77 
55 

76 
39 

72 
39 

83 
39 

84 
41 

84 
43 

83 
43 

82 
45 

79 
59 

90 
58 

75 
52 

7  5.4 
47.6 

TWITCHClL  DAM 

MAX 
MIN 

89 
51 

84 
42 

79 
41 

78 
44 

68 
50 

61 
52 

62 
47 

70 
44 

70 
49 

76 
49 

69 
54 

69 
54 

64 
55 

65 
49 

66 
49 

76 
41 

77 
42 

77 
48 

71 
36 

72 
39 

76 
44 

78 
45 

78 
47 

79 
47 

64 

42 

78 
43 

79 
42 

75 
44 

74.0 
46.1 

MAX 
MIN 

83 
65 

65 

60 

63 
52 

75 
52 

65 
56 

61 
55 

65 
50 

69 
53 

64 
54 

79 
56 

61 
61 

62 
60 

81 
64 

71 
56 

64 
57 

70 
54 

71 
55 

71 
52 

79 
57 

75 
58 

72 
52 

69 
50 

77 
53 

76 

60 

82 
61 

60 
63 

62 
60 

60 
59 

79 
57 

54 

56.6 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

65 
53 

64 
52 

64 
51 

61 
52 

68 
44 

57 
49 

60 
40 

65 
44 

67 
46 

72 
51 

79 
50 

77 
53 

79 
51 

75 
50 

66 
55 

60 
52 

65 
42 

65 
39 

73 
41 

74 
42 

70 
41 

69 
40 

73 
43 

74 
42 

75 
46 

77 
44 

76 
48 

74 
52 

75 
53 

69 
49 

72.2 
<i7.3 

VISTA   2  NNE 

ma 
Mm 

MIN 

82 
38 

76 

4? 

79 
36 

79 
36 

70 
34 

56 

42 

56 
40 

61 
34 

62 
46 

61 
50 

62 
52 

71 
47 

76 
42 

74 
42 

70 
52 

57 
46 

61 
35 

55 
36 

62 
43 

65 

45 

66 
33 

69 
30 

69 
34 

68 
34 

70 
37 

72 
40 

71 
43 

63 
34 

62 
36 

42 

40.  1 

VD^BA  LINDA 

MIN 

90 
45 

67 
45 

60 
41 

76 
46 

73 
51 

61 
53 

65 
46 

68 
48 

65 

50 

79 
54 

82 
68 

82 
56 

82 
55 

75 
54 

65 
58 

67 

56 

70 
48 

70 
55 

78 
55 

79 
55 

74 
44 

67 
40 

60 
44 

91 
52 

82 
53 

63 
48 

64 
54 

77 
60 

78 
57 

51 

5l!l 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

MAX 
MIN 

63 

50 

62 
44 

63 
44 

83 
47 

62 
50 

72 
46 

65 

45 

63 
46 

69 
55 

72 
47 

79 
50 

80 
45 

80 
42 

80 
49 

71 
50 

74 
49 

66 
38 

60 
37 

67 
34 

70 
37 

66 
33 

65 
36 

69 
33 

69 
33 

70 
33 

71 
35 

74 
39 

71 
42 

71 
49 

42 

42.7 

B  A  P  S  T  0  W 

MAX 

MIN 

81 
39 

30 
40 

60 
40 

80 
36 

77 
47 

65 
49 

62 
41 

64 
41 

63 

50 

76 
39 

71 
45 

77 
45 

78 
45 

75 
40 

72 
53 

64 
50 

65 
40 

60 
31 

62 
26 

64 
26 

69 
30 

70 
29 

66 
28 

63 
26 

67 
27 

67 
26 

66 

31 

66 
23 

75 
25 

28 

36.6 

BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

86 
46 

82 

52 

80 
52 

80 
47 

74 
43 

64 

50 

56 
43 

62 
42 

61 
49 

67 
51 

69 
54 

74 
50 

80 
47 

78 
47 

75 
54 

60 
49 

60 
41 

56 
44 

62 
47 

65 

53 

71 
46 

72 
35 

69 
35 

69 
47 

71 
43 

72 
49 

69 
55 

69 
42 

65 
43 

44 

46.7 

biShdp  wb  airport 

MAX 
MIN 

77 
38 

77 
32 

75 
32 

73 
31 

71 
30 

53 
42 

57 
35 

55 
37 

61 
26 

65 
29 

70 
32 

72 
29 

75 
31 

74 
30 

67 
33 

65 
27 

55 
29 

56 
17 

62 
17 

65 
22 

63 
20 

65 
26 

63 
23 

63 
16 

68 
20 

70 
20 

68 
22 

66 
22 

66 
17 

20 

66.0 
26,9 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MIN 

55 

56 
36 

55 
33 

53 
38 

45 
31 

40 
26 

29 
22 

24 
19 

37 

20 

44 
24 

43 
29 

52 
31 

52 
34 

49 
32 

43 
34 

35 
29 

33 
17 

40 
20 

50 
26 

51 
32 

47 
33 

49 
27 

51 
28 

51 

32 

46 

32 

47 
29 

43 
26 

45 
26 

40 
26 

22 

26.3 

B  L  YTHE 

MAX 
MIN 

88 
45 

84 
57 

82 
45 

80 
45 

85 
40 

78 
53 

77 
54 

77 
48 

70 
56 

72 
58 

78 
57 

76 
59 

81 
53 

79 
49 

71 
53 

75 
55 

69 
47 

63 

41 

70 
36 

71 
43 

74 
44 

74 
37 

74 
41 

76 
45 

76 
44 

77 
45 

78 
47 

78 
45 

69 
46 

7 1 
44 

75.8 
47.6 

BLITHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
52 

84 

60 

83 
51 

83 
49 

83 
50 

76 
57 

76 
55 

73 
50 

70 
58 

71 
59 

77 
58 

75 
58 

60 
55 

79 
54 

66 
57 

73 
55 

69 
50 

63 
47 

70 
44 

72 
43 

71 
45 

70 
40 

74 
53 

77 
47 

78 
47 

79 
50 

78 
53 

73 
54 

70 
50 

44 

75.1 
51.5 

anoacfn   ncccoT  fiadl/ 
BUKRt^U    UtbtKI  t'AKK 

MAX 
MIN 

85 
55 

89 
56 

86 
53 

86 
52 

86 
54 

85 
57 

76 
52 

75 
48 

66 
53 

66 
52 

64 
57 

76 
59 

77 
56 

83 
58 

64 
64 

73 
5! 

73 
46 

71 
49 

64 
41 

70 
40 

71 
47 

76 
44 

77 
48 

76 
43 

77 
47 

79 
49 

80 
55 

80 
50 

76 
48 

51 

5l'.4 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

86 
48 

90 
52 

87 
46 

65 
47 

86 
48 

84 
60 

78 
55 

75 
46 

73 
52 

70 
61 

73 
59 

77 
60 

76 
54 

91 
53 

63 
61 

71 
53 

76 
51 

73 
46 

67 
37 

71 
37 

73 
43 

76 
37 

76 
37 

77 
42 

78 
41 

79 
45 

61 
48 

80 
50 

75 
42 

72 
42 

77.6 
46.5 

MAX 
MIN 

63 
35 

Bl 
37 

83 
36 

81 
37 

74 
41 

58 
49 

60 
38 

62 
42 

66 

43 

70 
40 

75 
45 

77 
46 

70 
41 

79 
39 

68 

50 

65 

53 

62 
47 

56 
25 

66 
28 

66 

24 

67 
25 

71 
27 

69 
24 

67 
27 

70 
25 

71 
24 

72 
24 

71 
2' 

71 
28 

46 

35.7 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
50 

76 
47 

79 
48 

81 
48 

77 
53 

66 
52 

64 
48 

66 
46 

65 
52 

69 
55 

74 
49 

76 
51 

78 
52 

76 
53 

66 
55 

66 
55 

61 
39 

57 
34 

64 
32 

65 

29 

68 
39 

71 
41 

67 
37 

66 
39 

68 

36 

70 
36 

70 
38 

66 
31 

66 
31 

43 

43.9 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

69 
26 

70 
29 

69 
26 

65 
30 

61 

30 

57 
40 

45 
32 

54 
30 

60 
25 

61 
29 

62 
26 

65 
i4 

65 
27 

64 
28 

61 
29 

59 
26 

52 
22 

45 

12 

54 
17 

59 

20 

57 
16 

56 
19 

56 
17 

58 
17 

61 
18 

60 
20 

58 

21 

59 

17 

56 
16 

19 

23!6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

82 
62 

85 
65 

82 
59 

64 
62 

81 
58 

91 
60 

73 
57 

70 
52 

68 
55 

65 
59 

69 
58 

77 
61 

77 
59 

82 
61 

93 
62 

68 
57 

70 
56 

66 
48 

61 
49 

68 
47 

72 
49 

73 
46 

74 
54 

77 
52 

74 
52 

75 
51 

76 
56 

74 
56 

72 
57 

51 

55.7 

EL  CfNTRD  2  SSW 

MAX 
MIN 

90 
50 

87 

51 

85 
49 

87 
49 

67 
50 

79 
54 

77 
50 

75 
48 

70 
51 

72 
60 

76 
58 

77 
59 

60 
56 

83 
56 

71 
62 

73 
51 

76 
49 

82 
43 

70 
39 

72 
37 

75 
46 

76 
39 

79 
39 

78 
41 

79 
49 

62 
44 

60 
45 

75 

44 

72 
41 

43 

49.4 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

71 
52 

73 
52 

73 
51 

74 
52 

76 
50 

5! 
46 

51 
41 

49 
41 

56 
42 

57 
47 

62 
46 

66 
47 

67 
50 

70 
49 

69 

50 

59 
48 

55 
42 

54 

35 

50 
34 

59 
38 

59 
39 

67 
40 

64 
41 

60 
39 

59 
42 

61 
42 

61 
44 

64 
39 

60 
39 

41 

43.9 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

87 
57 

84 

65 

83 
51 

85 
51 

86 
53 

78 
51 

78 
55 

75 
52 

71 
59 

73 
59 

75 
61 

76 
59 

76 

57 

79 
57 

74 
59 

71 
55 

69 
50 

62 
44 

67 
47 

69 
51 

76 
54 

72 
45 

73 
50 

75 
55 

73 
52 

72 
51 

74 
53 

72 
51 

75 

51 

49 

75.1 
53.5 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

69 
46 

72 
44 

75 
41 

74 
41 

72 
43 

70 
43 

48 
37 

53 
37 

57 

40 

56 
43 

63 
44 

69 
39 

65 
41 

67 
41 

70 
42 

59 
37 

65 
31 

55 
27 

53 
27 

55 
32 

56 
29 

59 
30 

63 
33 

63 
27 

55 

29 

56 
30 

58 

33 

56 
■>■) 

61 
35 

6 1 
37 

61.9 
36.4 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

81 
59 

85 

65 

81 
64 

81 
42 

83 
43 

79 
51 

73 
51 

69 
42 

69 
42 

65 

55 

67 
52 

74 
54 

75 
50 

82 
54 

81 
55 

69 
51 

70 
43 

66 
46 

60 
49 

67 
47 

71 
43 

73 
34 

73 
50 

72 
53 

74 
52 

76 
49 

76 
53 

73 
59 

71 
60 

48 

5o'.6 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

89 
52 

87 
55 

86 
52 

86 
52 

83 
52 

80 
59 

76 
63 

73 
51 

70 
55 

71 
64 

77 
59 

77 
62 

82 
59 

93 
58 

73 
62 

77 
57 

72 
53 

66 
46 

70 
42 

73 
44 

76 
46 

77 
43 

77 
44 

77 
47 

79 
47 

81 
51 

60 
48 

75 
51 

71 
46 

46 

iz'.l 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
50 

88 
54 

96 
49 

87 
49 

85 
50 

79 
60 

76 
54 

72 
49 

69 
54 

70 
60 

75 
59 

7S 
60 

62 
57 

84 
57 

71 
59 

77 
56 

72 
47 

66 
40 

71 
39 

73 
39 

79 
46 

77 
40 

77 
42 

79 
43 

79 
45 

61 
47 

80 
46 

74 
47 

71 
43 

46 

49.5 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

77 
39 

75 
39 

72 
44 

70 
45 

56 
33 

62 
33 

74 
36 

72 
37 

76 
40 

71 
26 

59 

24 

55 

24 

62 
24 

63 
27 

66 
23 

61 
24 

62 
27 

68 
31 

INOIU  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

92 
54 

97 
52 

93 
45 

88 
47 

67 
43 

82 
59 

81 
53 

76 
48 

77 
53 

64 
59 

72 
55 

93 
58 

8! 

54 

87 
56 

90 
58 

69 
51 

60 
55 

75 
34 

69 
36 

77 
34 

76 
42 

80 
41 

84 
41 

81 
37 

85 
46 

65 
46 

64 

50 

94 
49 

80 
55 

74 
51 

61.3 
46.6 

INYOKERN 

MAX 
MIH 

81 
41 

80 
43 

81 
43 

80 
42 

74 
53 

56 
46 

60 
41 

60 
41 

65 
46 

65 
51 

72 
44 

77 
43 

77 
41 

76 
40 

69 
47 

67 
39 

60 
33 

57 
28 

61 
29 

64 
29 

6J 
28 

69 
30 

67 
34 

68 
26 

68 
27 

67 
30 

70 
35 

69 
30 

70 
35 

64 

45 

68.6 
38.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0IINI4 
NOVEimEK 


Slatloo 


Day  ol  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


IRON  MOUNTAIN 
L4KE  4(IR3WHE40 
1.4NC1STEB 
LUCERNE  V4LI Ev 
HECC4  FIRE  ST4T10N 
MITCHELL  CAVERNS 
M0J4VE 

MOUNTAIN  pass 

MT   SAN   JACINTO  W5P 

NEEDLES  F44  AIRPORT 

P4LMD4LE 

PALMOALE    F44  4IRP0RT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESEPVOIR 
RAND58URG 
SOUIRREl   INN  2 
THERMAL    FAl  AIRPORT 
TRONA 

twentynine  palms 
valyermo  ranger  st4 
victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 
wildrose  ranger  st4 


40     46  39 


78  79 
37  37 


80     77  78 


95  90  8S 
46     50  45 


72  72  72 
48     50  52 


75  78  77 
41     42  42 


93  90  36 
46     51  46 


82  82  81 
43      44  43 


40      46  47 


63  56 
39  43 


39 
66  56 


79     75  65 


78  80  68 
42     46  48 


55  49  40 

26  27  31 

82  82  76 

49  54  58 

81  72  55 
41  43  45 

80  65  57 
38  45  44 

87  83  74 

49  49  55 

82  86  84 
58  59  60 

81  69  52 


77     75  68 


52  51  49 
21     29  19 


17 
-  3 


64  62  60 
56     58  47 


61     63  59 


55  58  53 
41      43  44 


68  56  60 
38     42  46 


21  20  27 

74  74  68 

54  51  57 

55  62  60 
43  40  42 

57  62  60 

41  40  41 

71  73  70 

50  47  55 

75  74  73 
57  56  57 

52  56  59 

39  40  46 


76  74  67 

51  47  52 

63  63  62 

45  45  48 


67     68  63 


58     58  64 


37     38     37  41 


71  78 
59  60 


60     68  71 


62  63  71 
52     44  46 


37     44  52 


63  72  73 
51      41  46 


60     66  70 


58     75  76 


63  71  73 
49     50  48 


63     65  70 


67  66 
44  43 


77  61  84 
60     57  58 


58  59  60 
40     37  44 


74  73  65 
42     40  62 


76     75  64 


70     75  73 


41     43  54 


73     72  65 


52     56  61 


73  69  62 
49     49  52 


45     44  43 


83  86  71 

54  58  61 

78  75  69 

46  44  50 

77  77  75 

49  48  52 


73  75  75 
43     40  41 


64  67  71 
40     45  36 


67  73  64 
53     54  35 


45  45  41 
40     31  33 


62  60 
47  32 


64     58  56 


76  74  67 
51     53  49 


65  58  58 
50     45  29 


50     41  29 


58     52  46 


60  55  50 
49     37  36 


76  75  68 
52     51  40 


72     72  69 


45     32  36 


28     16  25 


30     44  46 


55     63  63 


62  63 
25  25 


75  74  77 
48      46  45 


60  67 
47  48 


73  75  78 
39     36  41 


40  46  42 
12     12  15 


31  36  38 
18     25  22 


60  62  57 
36     31  33 


73  72  72 
40     54  46 


50  SO 
38  27 


66  63 
27  25 


42     44  51 


45     45  53 

63  60  62 
40      41  40 


78  80  82 
40     39  41 


64     62  61 


69  65 
29  27 


74  75 
50  57 


53  51 
30  40 


66  63 
26  25 


67     68  66 


50  50  44 
24     23  25 


74     74  72 


29     29  31 


64  63  68 
24     25  27 


83     80  78 


84  84  63 
42     42  50 


72  72  70 
36     36  38 


63  62 
28  28 


67  67 
27  27 


48     48  48 


73     71  68 


47     45  43 


69  65 
29  32 


36  33  30 
24     25  23 


70  70 
53  55 


64  66  59 
28     28  38 


66  59 
21  33 


76  74 
46  52 


73  74 
56  53 


63  62 
43  42 


49  48 
36  38 


68  61 
46  46 


48     43  43 


60  59  58 
37     42  38 


S«»  Rol«r«DC*  Not»B  FoliowUig  SlaUon  Indax 
-  396  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBER  1969 


Day 

Ol  Month 

-  S  ? 

Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  C04ST 

DRAINACE 

01 

duttons  landing 

EVAP 

* 

* 

.23 

.  IC 

•  14 

.04 

.05 

* 

* 

.  26 

.  09 

.08 

.06 

.  10 

.08 

♦ 

.18 

.  IC 

.  IC 

• 

.06 

.07 

* 

.  1 1 

.  05 

•  07 

* 

* 

.20 

.07 

2.35 

WIND 

55 

32 

101 

40 

32 

• 

! 

160 

24 

36 

26 

39 

87 

186 

31 

42 

22 

19 

! 

47 

25 

22 

* 

♦ 

94 

38 

1260 

MAX 

76 

75 

70 

65 

61 

67 

66 

72 

72 

70 

70 

70 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

61 

62 

61 

66.0 

MIN 

50 

- 

51 

54 

53 

52 

50 

- 

- 

46 

46 

47 

48 

56 

49 

39 

36 

39 

40 

41 

- 

42 

43 

43 

- 

- 

39 

45.8 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

■  03 

.  04 

.05 

.  OG 

.02 

.03 

.03 

.05 

•  02 

•  06 

.07 

•  09 

•  03 

•  07 

•  0 1 

.06 

.02 

.02 

.04 

,04 

.  oc 

,02 

.  04 

.  03 

.  02 

.02 

.02 

.03 

•  03 

.02 

1 .03 

WIND 

18 

13 

28 

31 

24 

17 

29 

26 

20 

26 

24 

15 

1 3 

19 

10 

44 

23 

23 

1 3 

17 

16 

10 

19 

23 

24 

23 

23 

16 

16 

14 

619 

MAX 

60 

66 

62 

62 

64 

62 

56 

60 

59 

63 

63 

65 

64 

63 

61 

55 

56 

56 

55 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

55 

54 

59.2 

MIN 

48 

47 

51 

53 

48 

45 

44 

47 

43 

47 

44 

46 

46 

47 

51 

45 

36 

39 

39 

36 

45 

42 

41 

41 

43 

36 

38 

38 

36 

39 

43.6 

LAKE  PILLSBURV  NO 

2 

EVAP 

.11 

.07 

.10 

.00 

.02 

.03 

.00 

.03 

•  07 

•  04 

•  04 

.05 

•  05 

•  04 

•  04 

.OT 

•  03 

.03 

,02 

.04 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

1.20 

WIND 

5 

6 

5 

1 

6 

4 

1 

14 

2 

3 

7 

1 

7 

4 

9 

1 8 

3 

4 

4 

6 

4 

5 

4 

6 

4 

4 

4 

3 

5 

156 

MAX 

68 

67 

66 

'J 

56 

54 

^7 

60 

60 

^\ 

63 

5 1 

5 1 

5 1 

52 

54 

52 

52 

52 

5 1 

5  1 

50 

49 

50 

56.2 

MIN 

43 

43 

43 

46 

48 

42 

44 

46 

4 1 

4 1 

39 

42 

44 

43 

46 

42 

37 

36 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

34 

40. 1 

TRINITV   DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.05 

.05 

.02 

.04 

.02 

.02 

.00 

.02 

.02 

.01 

•  00 

.00 

•  03 

.02 

•  02 

•  01 

•  02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.S3 

WIND 

28 

20 

23 

24 

2 1 

25 

28 

6 1 

23 

23 

24 

20 

24 

32 

2  8 

2C 

26 

25 

26 

26 

22 

24 

20 

18 

2  1 

26 

31 

776 

willDh  creek  1  NH 

EVAP 

.  10 

.03 

.03 

.  04 

.02 

.10 

•  10 

.02 

•  03 

•  01 

•  00 

.02 

.  0 1 

.03 

■  02 

.  00 

.03 

.03 

.02 

.04 

.02 

• 

.02 

.72 

WIND 

* 

« 

6 

3 

4 

6 

3 

* 

^^ 

43 

* 

12 

2 

4 

3 

Si 

4 

2 

3 

3 

6 

5 

6 

5 

6 

* 

6 

3 

1 

148 

MAX 

- 

- 

65 

64 

61 

62 

52 

- 

- 

69 

- 

62 

60 

60 

58 

50 

57 

50 

49 

60 

64 

60 

60 

51 

- 

50 

51 

57.3 

MIN 

50 

51 

5 1 

48 

47 

30 

44 

47 

47 

5 1 

* 

4C 

39 

39 

39 

3S 

33 

40 

42 

40 

26 

39 

38 

41.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

B6RRYESSA  LAKE 

EVAP 

.12 

.09 

.11 

.07 

.12 

.10 

.06 

.06 

.08 

.12 

•  06 

•  09 

•  07 

.09 

•  05 

•  05 

•  09 

,06 

.09 

.06 

.04 

.07 

.08 

.04 

.03 

.05 

.06 

.05 

.05 

.06 

2.21 

WIND 

24 

19 

18 

IB 

70 

43 

19 

66 

37 

23 

15 

23 

16 

16 

27 

77 

32 

50 

34 

31 

23 

24 

22 

25 

23 

21 

22 

24 

23 

910 

MAX 

72 

70 

70 

71 

60 

56 

54 

62 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

60 

61 

56 

56 

56 

56 

56 

58 

56 

56 

56 

58 

57 

56 

55 

61.0 

HIN 

49 

49 

49 

49 

51 

46 

46 

46 

44 

44 

44 

46 

47 

47 

47 

50 

38 

36 

36 

37 

37 

39 

41 

40 

40 

41 

40 

40 

36 

37 

43.3 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.09 

.  1 1 

* 

.09 

.10 

•  03 

•  04 

.06 

•  07 

.09 

•  09 

•  04 

•  05 

•  05 

•  07 

06 

•  11 

.  1 1 

.  09 

.  OG 

,03 

.02 

.05 

.05 

•  Of 

.03 

.02 

.02 

.00 

.00 

1.72 

WIND 

1 4 

25 

26 

76 

10 

66 

42 

1 5 

1 3 

110 

133 

97 

5  3 

33 

2C 

2 1 

14 

16 

17 

4 

9 

2 

2 

20 

957 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

* 

* 

.29 

.15 

.08 

* 

.05 

* 

« 

.22 

* 

.12 

•  05 

•  06 

.02 

.04 

.03 

.04 

* 

• 

.13 

•  04 

.05 

.04 

.05 

• 

.07 

1.72 

WIND 

* 

84 

65 

97 

* 

120 

* 

* 

108 

* 

42 

21 

16 

* 

♦ 

76 

15 

11 

17 

21 

♦ 

• 

65 

15 

18 

17 

13 

* 

49 

870 

DAVIS   2  WSW 

EVAP 

.13 

.13 

.11 

.13 

.16 

•  01 

.05 

.06 

.12 

.13 

.12 

.07 

.09 

.07 

.06 

.20 

.09 

.10 

.10 

.09 

.06 

.07 

.08 

.10 

.13 

.08 

.06 

,04 

2.66 

WIND 

11 

12 

4 

39 

166 

74 

70 

156 

102 

77 

44 

4 

26 

18 

18 

'll 

'62 

148 

13 

42 

32 

21 

25 

17 

23 

32 

14 

8 

23 

3 

1317 

MAX 

74 

74 

74 

75 

57 

62 

5  8 

67 

66 

67 

69 

71 

70 

61 

66 

6C 

61 

6C 

59 

54 

64.4 

MIN 

50 

49 

50 

50 

53 

50 

47 

47 

43 

44 

45 

46 

46 

47 

51 

52 

36 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

36 

43.7 

folsom  dam 

EVAP 

.15 

•  14 

.  14 

*  12 

.10 

•  00 

•  10 

•  04 

•  07 

.10 

.10 

.05 

.05 

.07 

.00 

00 

10 

.  IC 

.05 

'  ?] 

.07 

.05 

.05 

.05 

.  IC 

.06 

.05 

.05 

.07 

,02 

2.12 

WIND 

9 

7 

12 

1 

1 6 

2 

4 

44 

5 

6 

5 

11 

12 

2 

3 

1 

2 

3 

7 

15 

4 

5 

7 

7 

2 

6 

6 

7 

2 

2 

219 

LAKESHORE 

EVAP 

.13 

.10 

.06 

.04 

.05 

•  02 

_ 

. 

.07 

.12 

•  09 

.08 

.07 

.07 

.04 

.04 

.05 

.05 

.03 

.05 

.07 

.06 

.04 

.10 

,08 

.08 

.06 

.07 

.07 

2.06B 

WIND 

30 

24 

25 

36 

17 

14 

66 

29 

31 

44 

30 

22 

20 

28 

22 

"24 

23 

31 

21 

25 

27 

40 

19 

24 

38 

32 

28 

35 

32 

25 

862 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.15 

.11 

.11 

.09 

.08 

.03 

.02 

.05 

.07 

.06 

•  07 

.08 

.06 

.07 

.04 

■  04 

.08 

.08 

,06 

.06 

.06 

.04 

.  10 

.06 

.05 

.05 

.06 

.07 

.06 

.06 

2.04 

WIND 

11 

2 

2 

1 

30 

5 

5 

50 

25 

3 

1 

6 

2 

10 

2 

6 

1 

9 

9 

9 

2 

6 

2 

1 

8 

2 

7 

1 

10 

1 

235 

MAX 

73 

73 

73 

73 

72 

60 

56 

57 

64 

66 

66 

68 

68 

69 

66 

59 

66 

59 

56 

56 

58 

56 

61 

60 

6C 

60 

60 

60 

59 

56 

63.1 

MIN 

49 

49 

49 

49 

51 

47 

45 

46 

44 

42 

43 

45 

47 

47 

47 

52 

39 

37 

37 

37 

37 

49 

41 

38 

40 

40 

39 

38 

38 

37 

43.3 

PLACERVILLE  IFG 

E  VAP 

.11 

•  00 

.03 

•  30 

•  15 

•  04 

■  06 

* 

.13 

•  07 

,04 

.06 

.05 

.  15 

.04 

.04 

* 

.  2C 

.14 

1.61 

WIND 

« 

* 

49 

8 

31 

12 

7 

* 

« 

165 

* 

8 

2 

10 

* 

* 

76 

19 

4 

21 

10 

* 

* 

20 

11 

IS 

42 

* 

37 

5666 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.26 

■  15 

.16 

.10 

•  00 

•  00 

•  04 

.  00 

.12 

•  17 

•  22 

•  20 

■  1 6 

.  14 

.12 

06 

.09 

•  1 1 

,06 

,06 

,09 

•  10 

.12 

.  10 

.OS 

.IS 

.18 

.20 

.25 

14 

3 . 70 

WIND 

83 

65 

55 

4 1 

60 

39 

33 

SI 

67 

69 

110 

84 

5 1 

5 1 

32 

'35 

44 

72 

36 

39 

47 

73 

61 

54 

6S 

67 

61 

90 

102 

'55 

1866 

WHISKEVTOWN  RES 

EVAP 

.09 

.15 

.13 

.11 

.02 

•  01 

.02 

.00 

.03 

•  06 

•  10 

•  11 

•  10 

•  09 

.06 

•  03 

.05 

.07 

,05 

,05 

,07 

,04 

.04 

.06 

.05 

.09 

* 

.18 

.09 

07 

2.04 

WIND 

41 

30 

31 

23 

37 

28 

26 

58 

16 

30 

36 

43 

33 

35 

24 

3C 

23 

31 

31 

34 

26 

25 

29 

28 

41 

• 

74 

46 

35 

976 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.33 

.  15 

.11 

.14 

•  02 

■  30 

•  26 

■  15 

•  01 

•  10 

• 

.34 

.08 

,01 

,03 

,01 

.  30 

.04 

,08 

.31 

2.77 

WIND 

* 

* 

52 

54 

111 

62 

88 

* 

203 

40 

20 

14 

9 

* 

126 

14 

36 

20 

22 

* 

52 

16 

22 

* 

* 

* 

64 

1025 

MAX 

- 

- 

73 

70 

66 

64 

63 

- 

- 

67 

66 

73 

66 

67 

- 

_ 

65 

64 

56 

60 

59 

- 

- 

59 

70 

61 

- 

- 

- 

- 

MIN 

56 

52 

55 

51 

49 

44 

46 

46 

46 

46 

- 

39 

39 

38 

39 

39 

40 

41 

40 

- 

*       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLlNGAME 

EVAP 

.15 

.15 

.09 

* 

.60 

.10 

.05 

.10 

.12 

.10 

•  09 

•  06 

•  06 

.09 

•  07 

•  13 

.10 

.09 

.06 

.07 

.10 

,05 

.10 

.05 

* 

.05 

.07 

.05 

.09 

.07 

2.91 

W  I  ND 

39 

53 

73 

52 

208 

75 

69 

45 

38 

39 

35 

47 

54 

127 

61 

25 

44 

43 

30 

65 

36 

37 

41 

38 

* 

114 

44 

1552 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.17 

•  17 

.  16 

.  12 

•  1 6 

•  05 

•  04 

.10 

.07 

.04 

•  12 

•  09 

•  10 

.09 

•  OS 

.08 

.06 

.08 

.OS 

.  14 

,06 

,  12 

.09 

.04 

.10 

.08 

.09 

.09 

•  09 

.08 

2.66 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

* 

» 

.34 

.12 

.03 

•  01 

•  09 

* 

« 

.39 

.19 

•  08 

.09 

* 

.25 

.15 

.06 

.09 

,07 

« 

* 

.17 

.06 

.06 

* 

.13 

* 

.11 

2.51 

WIND 

* 

* 

19 

25 

25 

10 

21 

* 

196 

* 

28 

9 

14 

* 

100 

37 

19 

18 

6 

* 

28 

3 

5 

* 

14 

* 

12 

591 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.07 

.09 

.09 

•  06 

•  00 

■  07 

.06 

.05 

.  05 

.  1 1 

.08 

.07 

•  06 

.  04 

.06 

.09 

.10 

.11 

•  04 

.07 

.  04 

.04 

,01 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

•  04 

.03 

1.74 

CAMP  PARDEE 

(B> 

EVAP 

.09 

.07 

.10 

.10 

.10 

.00 

.04 

.03 

.03 

.01 

8 

.04 

.08 

•  03 

.06 

.03 

.00 

.04 

.06 

.04 

.04 

.03 

.03 

,03 

.04 

.04 

.04 

.05 

.02 

•  03 

.03 

1.33 

WIND 

9 

11 

12 

13 

28 

27 

16 

33 

13 

10 

9 

9 

7 

9 

9 

9 

16 

12 

8 

8 

9 

6 

9 

7 

7 

7 

7 

10 

8 

346 

FRUNT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.14 

.13 

.  14 

.13 

.18 

.18 

.03 

.13 

.  10 

.09 

.07 

.10 

•  10 

.09 

.09 

•  06 

.04 

.04 

,06 

.09 

.07 

.05 

,07 

.05 

.05 

.06 

.03 

,07 

•  05 

.04 

2.53 

(E> 

WIND 

23 

24 

22 

33 

39 

79 

39 

51 

41 

27 

40 

23 

2  3 

38 

26 

23 

29 

16 

1 6 

29 

14 

29 

930 

MAX 

70 

70 

71 

70 

71 

63 

52 

58 

65 

62 

62 

66 

66 

67 

66 

61 

50 

57 

60 

57 

56 

55 

59 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

{  61.0 

MIN 

49 

50 

51 

51 

51 

51 

44 

45 

46 

44 

44 

46 

48 

49 

49 

49 

41 

39 

36 

40 

39 

36 

39 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

37 

43.7 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.08 

.07 

• 

* 

• 

.20 

_ 

_ 

.04 

.05 

* 

.08 

.04 

.04 

.06 

.15 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.  15 

.  16 

•  15 

.  15 

.24 

.  14 

.  0  1 

.06 

.  15 

.  13 

.09 

.  09 

.06 

.09 

.05 

08 

.10 

.  15 

,  10 

•  ^\ 

.09 

.  1 2 

,09 

.06 

.09 

.08 

.07 

.  09 

.  06 

.06 

3.06 

WIND 

12 

9 

5 

16 

84 

64 

25 

26 

59 

13 

8 

6 

9 

5 

7 

'11 

28 

34 

1 2 

1 0 

6 

6 

4 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

10 

511 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.12 

* 

.16 

.05 

.08 

.06 

.06 

.06 

.06 

.05 

.06 

.03 

.06 

.06 

,03 

.04 

.03 

,04 

,04 

.03 

.03 

.04 

.04 

•  03 

.03 

1.556 

WIND 

16 

* 

13 

40 

25 

3 

30 

14 

7 

4 

1 

3 

1 

3 

5 

4 

12 

3 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

6 

1 

2156 

LITTLE   PANOCHE  06T 

DAM 

EVAP 

.16 

.15 

.14 

.15 

.18 

.04 

.04 

.  10 

.11 

.13 

.10 

.09 

.10 

.09 

.11 

.06 

.13 

.15 

•  10 

.10 

.07 

.10 

.09 

.07 

.07 

.05 

.08 

.09 

•  09 

.07 

3.01 

WIND 

12 

48 

50 

55 

64 

46 

24 

SI 

52 

70 

49 

47 

46 

58 

61 

68 

72 

64 

55 

59 

47 

65 

53 

56 

56 

52 

63 

53 

62 

61 

1675 

MAX 

70 

70 

71 

70 

71 

58 

55 

58 

63 

64 

72 

65 

68 

67 

73 

65 

65 

57 

56 

57 

64 

57 

56 

56 

56 

57 

58 

56 

57 

55 

62.4 

MIN 

47 

48 

47 

48 

52 

51 

47 

46 

45 

43 

43 

45 

47 

46 

41 

39 

41 

37 

37 

38 

36 

36 

37 

33 

33 

38 

38 

37 

37 

37 

41.9 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

CONTINUED  

Day  OfMonlh 


Station 

1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O  0  > 
H  4; 

•      •  • 

San  jo&qjin 

DRAINAGE  09 

LODI 

EVAP 

.06 

.07 

.09 

.07 

.07 

.09 

.11 

.11 

.06 

,00 

.08 

.13 

.00 

.04 

.05 

.07 

.08 

.07 

.05 

.04 

.04 

.04 

.04 

.02 

.03 

.03 

.0* 

.03 

.01 

.01 

1.67 

WIND 

9 

10 

12 

17 

32 

30 

64 

60 

41 

13 

16 

13 

13 

17 

25 

34 

52 

23 

14 

1 1 

1 G 

E 

15 

I 

12 

7 

12 

7 

7 

604 

MAX 

71 

70 

72 

71 

52 

53 

62 

60 

63 

64 

69 

65 

65 

64 

63 

59 

55 

55 

55 

57 

56 

57 

55 

55 

56 

57 

57 

53 

54 

55 

60.0 

4G 

49 

52 

49 

45 

45 

41 

41 

43 

45 

45 

45 

46 

53 

36 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

31 

33 

35 

41.5 

LOS  banos  DET  RESv 

.13 

.14 

.  19 

.01 

.05 

.05 

.12 

.11 

.12 

.07 

.06 

.10 

.10 

.07 

.12 

.15 

.09 

.12 

.06 

.10 

.07 

.05 

.08 

.05 

.07 

.06 

.08 

.06 

2.83 

HINC 

lot 

ios 

98 

95 

99 

84 

178 

116 

96 

111 

98 

94 

98 

96 

126 

174 

105 

111 

104 

97 

lOG 

98 

103 

105 

3199 

MAX 

71 

71 

71 

71 

57 

55 

56 

62 

65 

69 

66 

68 

68 

71 

59 

66 

57 

56 

se 

63 

56 

5G 

56 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

62.1 

MIN 

50 

50 

50 

52 

53 

51 

47 

46 

47 

46 

45 

46 

50 

52 

54 

52 

44 

39 

40 

42 

41 

4C 

41 

42 

40 

39 

39 

36 

36 

45.1 

MANTEC  A 

07 

.09 

.  10 

.11 

.03 

.09 

.08 

.09 

.08 

.06 

.06 

.07 

.06 

.07 

.05 

.07 

.09 

.07 

.05 

.05 

.04 

.04 

.05 

.04 

.04 

.04 

.05 

.03 

.02 

1.90 

WIND 

"l7 

'l7 

22 

28 

50 

53 

95 

144 

49 

27 

26 

16 

24 

27 

29 

43 

47 

49 

30 

17 

26 

23 

40 

19 

20 

31 

35 

38 

38 

26 

1114 

MAX 

71 

70 

71 

70 

70 

57 

63 

59 

63 

64 

65 

66 

65 

65 

67 

59 

64 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

57 

55 

58 

55 

56 

54 

52 

61.3 

MIN 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

49 

48 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

49 

4C 

3G 

38 

39 

3? 

4C 

4C 

4C 

39 

40 

4C 

40 

40 

39 

44.4 

SALT  SPRINGS  PWR  HDUS(D 

EVAP 

.23 

.17 

.14 

.12 

.07 

- 

.03 

.02 

.14 

.17 

.16 

.12 

.11 

.14 

.06 

.03 

.06 

.12 

.04 

.06 

.06 

.11 

.14 

.16 

.12 

.22 

.17 

.19 

.26 

.19 

3.76B 

SAN  LUIS   DAM  (F) 

EVAP 

.  1^ 

.13 

.11 

.13 

.29 

.01 

.06 

.08 

.07 

.16 

.10 

.09 

.07 

.10 

.11 

.08 

.16 

.14 

.09 

.09 

.07 

.10 

.07 

.07 

.05 

.05 

.06 

.05 

.05 

.05 

2.65 

WIND 

44 

17 

32 

155 

64 

35 

73 

51 

47 

39 

43 

37 

56 

151 

160 

104 

71 

SO 

36 

27 

40 

44 

44 

41 

34 

37 

35 

34 

43 

1687 

MAX 

7* 

74 

75 

75 

74 

56 

60 

60 

65 

69 

68 

69 

71 

71 

72 

62 

66 

61 

59 

60 

61 

63 

61 

61 

61 

62 

59 

59 

60 

59 

65.0 

MIN 

53 

55 

54 

55 

55 

53 

47 

47 

48 

46 

47 

49 

50 

50 

54 

45 

40 

40 

40 

42 

42 

42 

43 

44 

42 

4C 

4C 

39 

4C 

46.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  10 

.15 

.15 

.18 

.09 

* 

.03 

.  14 

.18 

.  14 

.08 

.12 

.08 

.14 

.14 

.11 

.15 

.13 

.07 

.12 

.04 

.09 

.06 

.06 

.10 

.03 

.06 

.09 

.04 

.05 

2.92 

WIND 

17 

21 

27 

68 

86 

57 

90 

95 

48 

38 

20 

20 

20 

27 

168 

156 

70 

32 

15 

16 

20 

32 

20 

23 

16 

16 

7 

10 

18 

11 

1266 

•       •  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.22 

.24 

.22 

.22 

.16 

.13 

- 

.06 

.10 

.24 

.16 

.20 

.20 

.14 

- 

.16 

.22 

.14 

.20 

.16 

.  10 

.14 

.14 

.14 

.18 

.20 

.16 

.22 

.26 

5.39B 

WIND 

21 

23 

2 1 

7 

IB 

10 

3 

19 

26 

40 

48 

24 

20 

9 

1 8 

2C 

29 

5C 

6 1 

5C 

2 1 

36 

S 

19 

29 

42 

27 

14 

42 

43 

803 

MAX 

69 

69 

69 

SO 

60 

80 

80 

72 

60 

66 

66 

69 

66 

69 

72 

59 

57 

68 

68 

68 

66 

59 

58 

58 

56 

66 

69 

69 

60 

55 

67.2 

MIN 

44 

44 

44 

45 

45 

44 

44 

42 

42 

46 

46 

50 

49 

49 

46 

42 

43 

38 

36 

37 

37 

38 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

41.6 

CACHUHA  DAM 

EVAP 

.26 

.21 

.15 

.15 

.12 

.11 

.01 

.09 

.11 

.04 

.05 

.14 

.11 

.08 

.07 

.05 

.11 

.15 

.13 

.14 

.15 

.10 

.12 

.16 

.16 

.19 

.12 

.15 

.15 

.17 

3.79 

WIND 

53 

33 

25 

31 

36 

121 

31 

97 

101 

16 

20 

45 

30 

26 

26 

46 

29 

3G 

56 

60 

56 

40 

43 

46 

51 

1377 

MAX 

74 

75 

74 

73 

73 

62 

55 

58 

64 

60 

64 

72 

73 

71 

71 

61 

67 

64 

61 

63 

62 

62 

64 

65 

65 

64 

61 

65 

62 

61 

65.5 

MIN 

50 

51 

51 

49 

51 

52 

46 

49 

50 

50 

51 

52 

57 

57 

56 

53 

47 

40 

41 

43 

43 

44 

45 

43 

42 

43 

43 

41 

41 

43 

47.6 

CHULA  VISTA 

EVAP 

• 

* 

.49 

.12 

.U 

.12 

.16 

* 

* 

.25 

.10 

.16 

.12 

.13 

.07 

.05 

.10 

.12 

.16 

.21 

.27 

* 

* 

.35 

.14 

.13 

* 

.27 

• 

.46 

4.09 

WIND 

44 

* 

110 

46 

64 

65 

109 

! 

160 

40 

56 

53 

46 

76 

172 

4C 

3G 

* 

63 

135 

1682 

MAX 

77 

77 

76 

74 

73 

71 

73 

77 

79 

77 

81 

73 

67 

73 

73 

67 

69 

70 

_ 

71 

72 

72 

72 

_ 

70 

73.2 

MIN 

50 

50 

51 

51 

59 

56 

_ 

50 

59 

60 

60 

59 

60 

59 

53 

43 

43 

44 

46 

_ 

45 

45 

47 

_ 

46 

_ 

44 

51.3 

RIVERSIDE  ExP  STA 

EVAP 

.26 

.31 

.23 

.21 

.17 

.13 

.12 

.07 

.09 

.02 

.10 

.21 

.13 

.11 

.10 

.09 

.07 

.23 

.19 

.21 

.16 

.15 

.15 

.22 

.21 

.21 

.19 

.27 

.35 

.25 

5.23 

WIND 

45 

50 

5S 

33 

46 

64 

72 

19 

26 

35 

46 

77 

19 

10 

32 

35 

37 

69 

64 

53 

56 

23 

47 

53 

56 

46 

40 

84 

65 

92 

1476 

73 

75 

75 

72 

65 

57 

63 

66 

61 

69 

71 

75 

75 

74 

61 

64 

64 

61 

63 

59 

71 

63 

64 

64 

65 

63 

63 

61 

63 

61 

66.0 

MIN 

47 

46 

46 

49 

50 

53 

46 

47 

49 

54 

S3 

53 

53 

53 

57 

53 

47 

37 

41 

39 

39 

41 

41 

39 

41 

41 

41 

39 

39 

48 

46.2 

twitchell  dam 

EVAP 

.20 

.20 

.15 

.  1 1 

.  13 

.  04 

.05 

.  12 

.  12 

* 

.50 

.  05 

.03 

.12 

.16 

.  15 

.15 

.  15 

'  2 

.  14 

.15 

.15 

.  15 

.16 

.28 

.  15 

.15 

.21 

4.11 

WIND 

50 

45 

17 

37 

36 

34 

34 

37 

80 

44 

« 

* 

117 

22 

21 

45 

55 

41 

53 

34 

41 

53 

36 

43 

47 

66 

44 

51 

56 

1291 

MAX 

75 

74 

74 

70 

73 

66 

62 

65 

65 

66 

_ 

_ 

71 

70 

65 

57 

56 

64 

64 

64 

6 

64 

64 

65 

64 

63 

73 

68 

67 

64 

66.4 

MIN 

49 

47 

46 

47 

52 

52 

49 

46 

51 

49 

_ 

_ 

50 

55 

56 

47 

45 

41 

40 

44 

41 

40 

40 

40 

42 

42 

41 

39 

39 

40 

45.4 

•       •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.19 

.16 

.18 

.17 

.15 

.15 

.12 

.13 

.07 

.05 

.01 

.10 

.11 

.12 

.08 

.04 

.15 

.14 

.13 

.  10 

.07 

.11 

.10 

.15 

.10 

.14 

.08 

.15 

.19 

.04 

3.50 

WIND 

16 

10 

5 

11 

6 

28 

19 

13 

1 1 

15 

4 

6 

10 

15 

14 

4 

29 

16 

19 

14 

4 

12 

12 

16 

14 

15 

6 

23 

24 

15 

412 

MAX 

81 

61 

82 

79 

77 

76 

72 

75 

69 

64 

69 

76 

76 

80 

60 

67 

75 

69 

62 

64 

60 

67 

67 

66 

67 

66 

74 

66 

65 

63 

71.4 

MIN 

53 

55 

54 

53 

53 

54 

54 

53 

54 

59 

60 

61 

59 

60 

60 

57 

54 

43 

42 

42 

42 

45 

45 

45 

45 

48 

48 

45 

46 

46 

51.2 

MOJAVE 

EVAP 

.19 

.20 

.11 

.19 

.25 

.16 

.00 

.15 

.12 

.01 

.12 

.19 

.07 

.14 

.16 

.15 

.15 

.14 

.15 

WIND 

31 

18 

20 

11 

56 

100 

34 

45 

136 

152 

31 

55 

22 

U 

31 

102 

148 

40 

54 

66 

39 

32 

12 

24 

28 

26 

21 

56 

35 

79 

1517 

MAX 

71 

75 

75 

75 

72 

65 

53 

72 

58 

73 

57 

70 

73 

74 

71 

61 

63 

MIN 

45 

46 

47 

53 

46 

44 

45 

44 

44 

57 

46 

45 

48 

48 

47 

46 

42 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(O  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D>  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1969 


See  Relerence  Notes  Following  Stalloa  Index 


-  398  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NUVEHBER  1969 


Stallon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

♦      *  ♦ 

NORTH  CD4ST 

DR4IN4GE  01 

TULELiKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

yreka 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

m       *  * 

S4CR4HENin 

0R4IN4CE  02 

iLTURiS  RANGER  ST4TI0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

BLUE  C4NV0N  WB  4IRP0RT 

SNOWFALL 
SN  On  GND 
WTR  EOUIV 

11.1 

6.1 
12 
2.1 

2.2 
11 
2.2 

6 

2.4 

5 

2.'! 

3 

1.9 

I 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

5.0 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

JESS  VALLEV 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

T 

MANZANITA  L£KE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

7 

.5 

5 

.5 

<> 

.5 

3 

2 

2 

T 

HC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.3 

T 

MDLJNT  Shasta  wb  city 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOJIV 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

21.0 

21 

20 

- 

- 

13 

- 

10 

B 

6 

- 

1.3 

5 

4 

- 

- 

- 

TUIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

3 

25 

6 

6 

- 

- 

5 

- 

- 

«       *  * 

NDRTHtAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

SaUAK  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

'I 

1.0 

3 

.5 

3 

1 

T 
T 

TAHQE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

WODDFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

*        «  « 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.5 

GRANT  Grove 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

6.0 

6 

3.0 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

U.C 

11 

2.0 

13 

10 

6 

6 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t.O 

«       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

MOUNT  WILSON  rC   338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

T 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

souirrel  inn  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.1 

2 

.2 

I 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

2.0 

6 

1.0 

6 

6 

5 

4 

3 

Z 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CSLIFDRNia 
NOVEHBER  1969 


Time 

Day  of  month 

V 

Station 

Dept 

2 

3 

4 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveic 

(  IM 

94H 
H4X 
MIN 

62 

63 
68 
60 

63 
68 
59 

62 
67 
56 

62 
67 
58 

65 
66 
61 

65 
66 
63 

62 
67 
60 

61 
65 
61 

65 
68 
64 

65 
69 
64 

66 
68 
63 

65 
69 
62 

65 
69 
62 

67 
68 
66 

65 
66 
64 

63 
67 
62 

60 
63 
56 

58 
62 
55 

56 

61 
54 

56 
63 
55 

57 
62 

57 
62 
54 

56 
61 
54 

57 
61 
3  3 

57 
62 
54 

56 
62 

57 
62 
55 

56 
60 
55 

56 
63 
55 

61.0 
65.  1 
56.0 

8 

94M 
M4X 
MIN 

65 
68 
6'. 

65 
66 
6'. 

65 
68 
65 

65 
66 
64 

65 
66 
64 

65 
68 
65 

65 
66 
65 

64 
bJ 
64 

63 
64 
63 

65 
67 
65 

66 
69 
65 

67 
69 
66 

67 
70 
66 

67 
68 
66 

67 
66 
65 

66 
68 
64 

65 
68 
65 

63 
65 
63 

62 
66 
61 

61 
64 
61 

60 
62 
59 

60 
62 
58 

99 
61 
58 

59 
61 
56 

59 
62 
59 

59 
63 
59 

62 
59 

59 

62 
59 

56 

60 
58 

59 
62 
59 

63.0 
65.5 
62.4 

12 

94M 

66 

68 

66 

68 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

65 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

65.5 

20 

94M 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

67.2 

39 

94H 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

66 

66 

70.8 

79 

94M 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75.9 

04VIS  2  WSW 

<> 

N4X 
HIN 

71 
58 

72 
58 

72 
58 

72 
60 

70 
61 

62 

57 

63 
54 

56 

52 

63 
51 

64 
52 

65 
52 

66 
53 

66 
54 

66 
54 

64 
54 

62 

57 

65 
50 

59 
47 

59 
47 

56 
46 

56 
46 

58 

58 

57 

57 

5B 

56 

57 

56 
46 

54 
43 

62.2 
51.0 

FRESNO  W6  4IRP0RT 

2 

H4X 
MIN 

91 
55 

91 
55 

90 
56 

91 
56 

77 
58 

61 
52 

67 
46 

76 
51 

75 
48 

77 
47 

81 
48 

62 
50 

82 
52 

81 
53 

69 

55 

71 
55 

66 
46 

72 
43 

75 
43 

71 
45 

71 
45 

43 

43 

42 

43 

42 

41 

40 

67 
40 

69 
39 

74.3 
47.6 

M4X 
MIN 

82 
61 

82 
61 

61 

61 

82 
60 

73 
62 

63 
55 

64 
52 

70 
54 

70 
52 

70 
51 

73 
52 

74 
54 

73 
56 

73 
55 

66 
57 

67 
57 

63 
50 

66 
49 

68 
47 

65 
46 

64 
48 

47 

47 

46 

46 

46 

4! 

61 
44 

62 
43 

63 
44 

68.4 
51.7 

6 

H4X 
HIN 

73 
6^1 

73 
6<i 

73 
64 

73 
64 

70 
65 

65 
59 

61 
56 

64 

5  7 

63 
56 

63 
55 

64 
56 

66 
57 

66 
59 

66 
59 

63 
60 

63 
5  9 

59 
55 

60 
53 

61 
53 

59 
54 

59 
53 

56 
53 

58 
52 

57 
51 

56 
51 

55 

50 

55 
49 

55 
49 

55 
46 

55 
43 

62.3 
55.8 

20 

BAM 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

58 

64.1 

40 

64M 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

63.9 

RIVERSIDE  EXP  5T1 

SUB-STi  I 

12 

M4X 
MIN 

66 
65 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
65 

66 
65 

65 
63 

63 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

63 
61 

63 
61 

62 
62 

62 
61 

61 

60 

61 
58 

59 

57 

56 

57 

58 
56 

57 
56 

57 
55 

57 
56 

57 
55 

57 
55 

57 
56 

58 
56 

58 
57 

58 
57 

61.3 
59.9 

SUB-ST4  2 

le 

M4X 
MIN 

67 
6<, 

66 
64 

66 
64 

66 
64 

65 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
61 

62 

60 

62 

60 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

66 
64 

68 
66 

66 
63 

65 
63 

65 
62 

64 

60 

62 

60 

63 
61 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

64.5 
62.6 

BRAWLEY  2  SW  ,   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED 

TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M. 
READINGS  AT  9  A.M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLA5S  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  :    SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL   THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 

ENDING  AT  8  A.M. 

FRESNO  WB  AP  ;    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE   AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY. 

PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT   DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,  4-, 
AND  a-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
RIVERSIDE  EXP  STA         ;    STATION   1     -  RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,    WELL-DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM 

THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2     -  RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL-DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER 

REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2   LOCATED   1/4  MILE   NE  OF  STATION  1. 


See  Reierence  Notes  Following  Stalion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1969 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum' 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w' 
precipitation 

fh 

ishine 

Resultant 
Direction 

c 

« 

0) 

ion  of 
f  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50.99 

O; 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 

6 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

5 

1.4 

6 «  2 

26^4- 

14 

J  o 

65 

52 

39 

58 

2 

Q 

n 
u 

Q 

0 

3 

3  •  7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

29 

19 

- 

f\ 
u 

n 

V 

\ 

X 

u 

u 

("1 

1 

^  •  ^ 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

9  1 

- 

39 

- 

- 

u 

1 

1 

1 

u 

X 

P 

EUREKA  WB  CITY 

3  1 

^  P 

o  c 

T7 
J  f 

- 

- 

- 

- 

u 

\ 

2 

1 
1 

w 

V 

A^ 

FRESNO  WB  AIRPORT 

A  L 
\J  •  H 

J  t  V 

1  A 

c 
c 

UO 

85 

67 

48 

83 

1 

I 

("1 
U 

C. 

0 

u 

A 

u 

fl  9 
0  C 

7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

1 

n  Q 

O  »  t 

?  1  A*. 

Q 

7  + 

66 

47 

44 

61 

D 

c 

u 

0 

I 

U 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

7  t  3 

?  •/ 

fc  J  ^ 

u 

n 

62 

45 

52 

61 

■a 

r\ 
\J 

1 
i 

n 
u 

g 

4  7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

IN  t 

5  A  A 
t  0  + 

- 

- 

- 

- 

i 

p 
c 

A 

U 

t\ 

u 

1 

A 

u 

/. 
H 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

-*  •  ~ 

74 

60 

54 

70 

1 

1 

9 

£. 

1 
i 

1 

1 

Q 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

U  •  0 

3  t  O 

t  U  T  T 

A 

n  R 

J  o 

86 

76 

67 

79 

U 

2 

f\ 
U 

1 

u 

n 

■a 

D 

^  7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

33 

2.9 

7.6 

34 

s 

p4 

75 

55 

39 

70 

0 

1 

i 

0 

0 

0 

5 

82 

3.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

2 

0.3 

4.4 

25 

N 

17 

92 

73 

49 

83 

1 

\ 

1 

0 

0 

3 

85 

3.4 

SANDBERG  WB 

35  +  + 

8 

09+ 

51 

48 

44 

50 

2 

5 

Q 

0 

1 

0 

8 

4.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

31 

1.6 

5,9 

24 

W 

06 

57 

44 

52 

61 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

74 

4.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

23 

1.0 

7.2 

28  +  + 

28 

16 

84 

71 

53 

73 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

5 

3.9 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

23 

W 

02 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

76 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

46 

50 

75 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

4,6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

22 

0.6 

4.8 

22  +  + 

31 

05 

79 

74 

50 

71 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

4.3 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


nk-a  1  s 

tlT^II*S  HiHSI*  ITATIOH 

,-BOv 

»*C  UNION  COL 

•■I* 

i»Sit  vatLE* 

SECD  ai  tC  90B9 

AlLAS  ROAO  dutha 

»i'8E««r  1  Nfi£ 
AJt'JH'i 

AVJILO''  PLEASURE  PIER 

A^fUt  BEACH 

AIUSA  CITV  PA«<  FC1*)I 

l&OCER  »tlS 

aiKEA 

E>»iiEB  4  HSm 

B>K*ftffIELO  nB  At"POIlt 

balch  pdmEk  house 

BILL  '^UUMtfttN  LOOKOUT 
B'AST:^^ 

biSTQ't  FLiT 
piTES  RIOCE 
BEAaTRAP  XEAQIM 

BEAUiOST 

BfAu-iiNT  pyHpiNC  Plant 
a^AUHlNT  I  E 
PEE'iIVE  hEaOQm 

en  AU  Ft  10  B 

PEN  L^'iflN''  *<D  S 
SFNTO-J   INSPECTION  ST4 

BFttiYESSA  LIKE 
•iFSi'ICk  T  S 

9IEBE> 

alC  BAA  BAnCEB  STATION 

BIG  e^AS  LAKE 

3IC  BUa  LAME  OAH 

etc  8ENfi  "ANCEB  STft 

BIG  0»LTav  OA"  »C»23BE 

BIG  PINE  CBEE* 

BIC  PINES  PAftK  PC  BIB 

etc   S'Ja   STATE  P4BK 
atO  T'JJUNGA  OAH  FC46DE 

BIRI'I^Gha'4  gen  HOSP 
i"tS"QP  CREEK  INTAKE  Z 
fISMJP  -6  AlBPJPT 
mSHQP  IJNtQN  CABBIOE 
II.4CK    H'^U'iTAIN   I  iM 

91AC«S  'iQJNTilN 
BLAtK-ELLS  (0"NE«  i'-^N-- 

siue  CANYON  Al'poar 
SLUE  C«EEK  «TN  10 
BIVThE 

BLVThE    T  w 

BlVTHE  FA4  AiapOBT 

BOARD  CAHP  MOUNTAIN 

B^CA 

S"OIE 

SriNITA 

fliJO^VlLLE  HNT'JC  STA 

B"aPN 

e^RREGO  OESERT  PARK 
BlULOER  C  L0C*T£LII  R 

anuLEVfiao 
9"ULEVA"0  NO.  Z 

aijoyET  canyqv 

S-tH"AN 

StAhNAN  ISlANO 
BBANSC0^<B  Z 
B»4MLEY  2  S>' 
QRAY   10  aSM 
6P£A  CITY 

BREa  Oah 
BRENTWGOO  6  Skf 
B'lOCEPORT 

B^IOGEP^IIT  SANGER  STA 
BapGEvlLLE  A  NNW 

aaocitw*¥  Summit 

SRQOKS  F4*NH4M  ranch 
fr'^USH  CREEK 

BtUSHV  S^PGS  GUAHO  STA 
9»YS0t* 

buckhhrv 
bucks  cheek  9h 
bucks  lake 
bhena  vista 

BUHBANK  fO  fCIZb  B 
BURBAVk  VALLEY  PtiP  PlT 
BURL  fCAHE 

BURNEY 

BURNT  R4NCH  I  S 
eURTO"  R4NCN 

BUTTE  ikKt 
BUTTO'i-ULO- 

c»B4:iN 

CACHU'*A  DAM 
CAJON  KFST  SUBMIT 
CtLAVERAS  BIG  TREES 
CAL&VERAS   RANGER  *TA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALfXiCO  2  NE 

C*LIST0G4 

CALL4H4N   R4H&ER  ITft 

CMtL  PEAK 
14HP  ANCELJS 
CAMP  MI  HiLL  5PI0S  5TE 
CAMPO 

CAHP  P4R0EE 
CAMP  PIONEER  IKI  IHLTR 
C»M»  IK  LOSkIUT 
CAMPTOnvILlE  «s 
C4NBY  U  iM 
CANBY  RANGER  1TATT0N 

C4N0CA  PARK  PIERCE  COL 

C4NTIL 

C4NY0S  04H 

CARIO*'  CANYON  OILMAN 
C4HBDN  CA-IVON  MDH>(H4N 
CtBIBOu  POMER  HOUIE 
CARMEL  VILlEy 
CABPINTERIA  RISEKVOta 
C4TME*S  V  RULL  RUN  Rm 
CAI4DER0 


\  00S»  CI 
I  00«ll  CI 

I  oil* 

01)«  OS 
Ot*^  OS 
01*t|  01 


LOS  ANCELfS 
SAS  BEBOtNO 

MODOC 

C:sTR4  CDJT4 

H'J-BOlOT 

GLt*IN 

l:S  4NCELPS 

SAN  oieco 

LOS  ANGELES 

"COOC 


0IT6 

oto« 

CiIU 
OtZf 

OtlJj 
DDI  ( 
61**  : 

0)12  t 

0J17  C 

9)*>  ' 
0366  C 
037A  C 
0J79  ( 
0383  f 
03«»  C 
0*03  f 
0*10  c 
0*11  i 
0*15  f 

0*36  e 

0*JT  ? 
0**1  c 
0**'  c 
0*69  C 
OSl*  e 
0519  C 
OSJ*  f 
05*3|  e 
059*1  C 

0&oe<  c 
0607  e 

0617  « 
061"'  <■ 
0677  C 
066*  r 
0693  C 
0705  ( 
0715  r 

0731  C 
0738  e 
OT*l  C 
07*1  C 
07*7  ( 
07JR  ! 
0767  ' 
0779  C 
0790  C 
0799  C 

OBIH  r 

oei9  ( 
0B21  e 

081*  ^ 
0850  C 
0867  ( 
0875  : 
0897  C 
5900  ( 
091*  ' 

0915  C 
0927  f 
0929  C 
09J1  C 
0**3  C 
0968  e 
0973  C 
0979  e 
0983  C 
1009  C 

1009  C 
11^10  c 
1Q13  t 

1018  e 
103*  e 
tO*3  e 

10*6  C 

10*8  e 
lOSO  c 
ies6  r 

1057  e 
1060  C 
1071  C 
1076  C 
lOBO  C 
1C96  e 
lUl  c 
1130  C 
1133  C 
11*1  c 

11*9  t 
1159  C 

1161  e 

1170  C 
1191  C 
119*  C 
1106  C 


11J7  ( 
11**  < 

1150  ( 

1153  < 

1271  I 

117T  1 

1160  < 

1181  < 

1188  I 

nil  I 

1316  > 
tlMl  I 
1369  I 
1*0*  I 
1*1*  I 
1*18  ' 
1*33 
1*96 
1*61 
1*79  i 
1*76  I 

1*9* 
1*68 
1*97 
15l« 
1920 
1911 
191* 
15*0 
1968 
1601 


01  SAN  BEROI^Q 
05  TULARE 

01  \AP4 

0*  CCNTR4  C0ST4 
09|  COSTR*  COST* 

"'6'  BIVERSIOE 
VENTURA 
SAN  BEROIVO 
i''  LUIS  CBPn 
MPNTEREV 


LOS  ANGELES 

TULARE 

HAPA 

TUL4HE 

FRESNO 

PL4CEP 

LOt  4NCELES 

S  iOl%  r^BtSP 

lOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 

SAN  BERfJINQ 
SAN  BtROINO 
I  KEAN 
FRESNO 

TEHAH4 

OtiCO 
BEROINO 
f RESN3 

SNTA  S4RB4R4 
TULARE 

RIVER^IOE 
HIVERSlOE 
RIVFRSinE 
TUUlUMNE 
LOS  ANGELES 
S4STA  CftUl 
MONO 
ALAMEDA 

SISKIYOU 

LASSEV 
TRINITY 
SAM  BEHDINC 
S4N  BEHOINO 
PLACER 

4n;eles 

Inyo 

LHS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  4\CELES 

LOS  4^CELES 

ISYO 

INYO 

INYO 

SAM4  CL4»4 

LASSEN 

kER'J 

P14C6R 
DEL  NORTE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
hUMSOLOT 
\EvaOa 

MHNO 

SAN  DIEGO 
MENOOCIND 
KERN 

SAN  DIEGO 
SANTA  CBUI 

SAN  DIEGO 
DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
SaCRAhehto 
MENDOCINO 
IMPERIAL 
SISK  lYO'J 
ORAMGE 

ORANGE 
i  CONTRA  COSTA 

MONO 
MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

bUTTE 

PLACE* 

iSTA 

Plumas 
Plumas 

SAM  BENlTO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTS 

LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 

&NT4  BfiRBARA 

SAN  BCR')INO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAME04 

IMPERIAL 


SISKIVOU 
PLUMAS 
SAN  6IRDIN0 
LOS  ANGELtS 
SAS  DUGO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 
YUBA 
MODOC 
MOODC 

06i  LOS  ANGELES 
07  KERN 
02  PLUMAS 
06  ORANGE 
Obi  SAN  BERDINO 
PLUM4S 
MONTEREY 
S4NT4  BARBAR 
M4RIPDSA 
S0N0M4 


UB  19 

117  25 

no  97 

111  02 

113  37 

111  i-i 

116  }} 

116  *6 

116  OB 

120  II 

119  *9 

119  29 

111  16 


119  20 
117  13 

120  3* 

121  19 

IIB  10 
116  90 

122  19 

116  AO 

119  29 
111  0* 
IIB  19 

120  ** 

117  5* 
119  01 
119  *0 

116  0* 

116  07 

119  03 

119  09 

121  *7 

116  *0 

117  01 
IIB  93 
119  S5 
IIB  91 

116  SB 
116  98 
116  9S 


118  29 

122  19 
HI  1* 
112  1* 

111  09 

123  15 
116  99 

116  sa 

110  31 

117  *9 

lie  29 

117  *! 

111  *7 
116  11 


llfl  21 

lis  *3 

112  10 

121  11 

119  5* 
110  *2 

113  *6 
lU  36 

11*  *3 

U*  *3 

113  *1 

120  06 

119  01 
117  02 
123  2! 
117  39 
116  29 

122  12 

116  17 

116  IS 
lie  22 

120  39 

120  *e 
HI  *1 
113  ' 
US  33 

121  08 

117  5* 


123  *9 

110  0* 
122  09 
121  10 

120  39 

121  06 

121  51 

111  20 
121  12 

121  , 
116  18 

lie  21 

122  21 
121  *0 
113  28 
121  09 


119  99 
117  3* 
HO  19 

120  21 


HI  *8 
121  06 
116  99 
116  06 
116  28 
110  91 
110  3* 
123  91 
121  03 
121  03 

120  91 

116  3* 

117  58 
HI  09 
117  *7 
117  *T 

121  09 
121  ' 
119  29 


3200 
1«*9 

A195 


***0 

1367 
1735 
1127 
*369 


3929 
*969 
2919 


1220 
1706 
1660 
6*R0 
1006 

1297 


610 
9030 
7300 


1720 
6900 

1613 
1161 

3760 
9169 
6600 

1613 

30*9 
26*^9 
6500 


61*0 

^125 
1260 
67*9 
6819 
9739 
1579 
10060 
6662 
239 
2317 


819* 
*in8  r 

9390 
2330 
7200 


*900 
9979 
8370 


3390 
3600 
3099 
53*7 


6*70 
6560 
2090 
Tl^^O 


3600 
1760 
9200 
16*0 


*T80 
*696 
33*3 


3136 
9560 
5770 
*190 
2630 
696 
9563 
3700 
1799 
*900 
»312 


1010 
*5S9 
1613 
IHO 
2986 


MRS  SADIE  TAYLOR 
PR4SK  EBEHT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PR4NK  J  CUZZILLO 

BARBARA  MILL8URN 
ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CD, 
AtPlNE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANYON  LCM  ASN 
U  S  PQREST  SERVICE 

STATE   DIV  Of  HWYS 
ANGIOLA  ELfV  C  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
PIRREBOARO  CORPORATION 

"1  BUR  RECLAMATION 
CALIF  niV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DgPT 
IRS.  DIHPNA  uHITAkCR 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  9  NAT  PARK  SERVICE 
iRS.  GLADYS  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  LONG 
DAN  BARBER 
BRUCE  PONCEL 

.  MARSHALL  C  ELLIS 
AlUSA  CITV  PARK 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 

E  McTHENY 
A  wTR  C  PmR  OEPT 
I  S  LEATHER  BUREAU 

GEE  COMPANY 
I  S  HEATHER  BUREAU 
■AN  DIEGO  «ATER  DEPT 
BARSTO-  FIRE  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,  ME4THER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT    IRRIG  OlST 
BEAUMONT  IRRlG  OIST 
I  S  wa  OBSERVER 
mETCh  mETCHy  wTR  sup 

S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUR. OF  PlT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALI^^ 
HARVEY  0  FRYER 
S  mEAThE*  BUREAU 

CALIF   OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIO  BEAR  LK   FIR6  DIST 
BEAR  VALLEV  MuT  HTR  CO 

S  FOREST  SERVICE 
OERALD  M  THRASHER 
OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  4NCELES  CO  FCD 


CORPS  Of  ENGINEERS 
SO.  CALiF,  EOISON  CO 
'  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 

S  WEATHER  BUREAU 
BERRENDA  MESA  WATER  D. 

:  WEATHER  Bureau 

:  WEATHER  BUREAU 
STATE  OlV  OF  FST8Y 

state  oiv  of  fstry 
4vut:on  agency 

STATE  OF  CiLlFORNIi 

RONALD  KIRBY 

BOOIE  HISTORICAL  ST  PK 

ERIC  H.  LCDS 

STATE  Olv  OF  mwyS 

kern  CO  FIRE  DFPT 

oiv  beach  e  pks 
vincent  d  locatelli 

Closed  io/9/69 

HEYERIS  trailer  RANCH 

I  WTR  E  PWR  0£PT 
NEVADA  IRRIG  OIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALlF  OIV  BEACHES-PARKS 
WILLIAM  ;  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  0£PT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
ROBERT  W.  SANDY 

I  5  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

I  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

mS.  ANNA  HOWE 
■SEE  COMPANY 
I  S  WEATHER  BUREAU 
RANCHO  QUIEN  SABE 

V.  CHfllSTOFfERSEN 
BURBANK  PUBLIC  SERVICE 
CITY  OP  6URLINGAME 
HHS  RUTM  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 

"MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATl  Pi 
SUENA  VISTA  w  S  DIST 
WiLLARO  HAGER 

I  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  RERDINO  CO  FCD 
CAL   OIV  BEACH  £  PKS 

I  S  FOREST  SERVICE 

F  WATER  0£PT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
CITY  OP  CALISTOGA 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  CALIF  OEPT  WATER  RESR 
STATE  DlV  OF  HHYS 

' .  UNIFIED  SCM  DIST, 
ARCHIE  C  L^ACH 
E  BAY  HUN  UTL  DIST 
PQREST  SERVICE 
STATE   OF  C4LU0RNI4 
I  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J,  EBERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 

.  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
"'GEE  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  t  E  COMPANY 
L  COLLINS  JR 
COUNTY  OF  SANTA  6AR6AK1 

M  ALISON 
MISS  HAIEb  L  BOROTRA 


CFCUVKLE  5  IE 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
C-AC30P4 

CHALLENGE  RANGER  9TA 

CHAMPS    FLAT    WEST  MOW 

C-ATSWORTH  Fc  2*  0 
CHiTSWQRTM  RESERVOIR 
CERRY  V4LLEY  DAM 
CHESTER 

c-icd  ekpsriment  sta 
ciquuc  creek 
chittenden  pass 
cholame  alley  ranch 
cuchupate  Ranger  sta 

CHUL4  V1ST4 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMQNT  P0MPN4  eoL 
CLARkS  peak  1  NE 

clarksburg 

ClarkS  valley  MUDO  RCH 
clear  creek 
ciearlake  highlands 

ClOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE  U  w 
CLOVER  MEADIwS  GS 
CLOVER  VALLEY 
C"ALING4 

COALINGA  1  SE 


C"FFEE  CREEK  RS 
CHHAS'iET  I  NNE 
C^LRyS  fc  53  D 
C1LEM4N  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
C"LUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
C^OL 

C0PC:D  no  1  0AM 

CRCORAN  iRRIG  niST 

CRMNG  HOuChTOM  ranch 

C0R^N4 

CriRHALlTOS 

ClTTONwODO  CREEK 

C"VELl 

C"VEl1  eel  o  lUER  RS 
C^VINA  TEMPLE   pr    193  B 
COYOTE  CANYON 
C"YOTE  -ELLS 

C»4BTH£E  MEionw 
C'awfOro  Ranch 
CRESCENT  CITY   L  N 
CR£SCE\T  C ITy  7  £N£ 
C'ESCENT  CITy  MNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
COCkETT 
C"OWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  fc  283C 
CULVER  CITY 

CUMMISGS 

CiJYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

DIC.ETT  1  ENE 

□AG&tTT  FA4  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  2  wSw 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DFAD  HORSE  RES   2  SE 

DEATH  VALLEY 

0i^£P  CamyOn  LA80RATCHY 

D?£P  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

OE£R  CREEK  POWeR  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  POERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR  3  NNE 
DF  SaRlA 

DESCANSO  ran&er  STa 
diamond  bah  horse  camp 

OOBBI'JS  C0lG4T£  FOREBAY 
DONN£R   MEMOR [AL  ST  PK 
DnuBLEBUNK  MEAD"w 
OnwNEY  FD  FC107C 
O^WNIEvlLLE  RANGER  STA 
ODYLE 

OIYLE  9  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DiinnIGAN 

jUNN  SIDING 

Ol'NSMUIB   RANGER  STA 

OUSY  BENCH 

OUTTQNS  LANDING 

EAGLE  CREEK 

E&GLE  MHUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL   CAPITAN  PAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELHIRETM  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

eicoNPino 

ESC^NPIDO  NO  2 
ETIWANJA 
ETNA 
"EUREKA  WB  CITY 
£YCM£OuFR  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 

Fi  irfielo 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
F81RH0NT 

FALLBROOK 

FiLL   RIVER   MILL  INTAKE 
F«ilTME«  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   8  SSW 
FERNDALE   1  Nw 
FIDOlETOWN  lynch  RANCH 
FIGUERJA  MOUNTAIN 
FILLM5RE    1  WNW 
Five  POINTS  9  SSW 

FLEMING  FISH  ANn  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOlS0'<  OAM 
F'^NTA'JA  5  N 
FHntana  kaiser 
FAIREST  ClEn 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FIRT  BIOWiLL 
FORT  BRAGG 


1606 
1*1* 
1*2* 
1**7 
1*93 
1*56 
1660 
1662 
1*97 

noo 

1715 
1737 
1739 
17*3 
175* 
1758 
1773 
1779 
1783 
178* 

1765 
1799 
1606  02 


1912 
1916 
19*8  02 


1031 

ie*s 

2069  07 

llBl 

2«B* 

1090 

1103 


SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

TULARE 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  DBPO 

VENTURA 

sa;;  DIEGO 

SACRAMEWTO 

LOS  ANGELES 

PLUM4S 

YOLO 

Glenn 

SlSKlVOU 
LAKE 

SONOMA 
SONnMA 
MADERA 
PLUHAS 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNR 

TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

PLACER 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU 

KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SiNTA  CRUI 
INYO 

MFNODC INQ 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 

TULARE 
SAS  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MODCC 

LPS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

MtNOOC INO 
SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OflPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUI 
YOLO 
MODOC 

MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
TEHAMA 
E  V  A  D  A 


STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGQ 
LOS  ANGELES 

NEVADA 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSE". 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

M4RIP0SA 

YOLO 

SAN  BEROIMO 

SISKIYOU 

FRESNO 

NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPERI4L 

AMADOR 

LOS  4NGEIES 

DEL  NORTE 

MONO 

S4N  JOAOUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 

S4N  DIEGQ 
San  DIECO 
SAS  BERDINO 
SlSKlYOU 
HUMBOLDT 
MARIPnSfl 

Tulare 
solano 
SOLANO 
LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

auTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNT4  BARBARA 

VENTUR4 

FRESNO 

LASSEN 
FRESNO 

sacramento 
San  beroinc 
san  berdino 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MODOC 

MENDOCINO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


103*0 
2960 
9990 


1810 
7002 
9900 


19O0 
31R0 
3675 


10600 
13BS 
151* 


IB  08 

20  50 

10  06 

20  09 

IB  31 

20  06 


1285 

2299 

*650 

2170 

1975 

1919  I 

3310 


1200 
5119 
1910 
3700 


1510 
5937 
6100 


*3e5 

1919 
3000 
63 
1610 
2*20 

9*70 


17  05 

17  05 

17  31 

22  5* 


22  03 

22  02 

IB  2* 

17  IS 

21  28 

21  16 

22  27 


20  *1 
20  00 
16  96 


13  in 

.10  *9 

,23  19 
.20  OS 

23  *e 


197J 

1090 

13*0 
31*0 
12*0 
•  *9B 


MRS.  RUBY  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  0  1  E  COMPANY 

;  U  S  ARMY  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  DHR-NORTHERN  OIST 
LONNIE  BATUAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KETCH  HETCH  -TR  SJP 
NED  EARL 

U  i  PLANT   INTRO  GRON 
i  OEPT  OR  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  M4SKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GDODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PMTSICJ 
t  CALlF  DEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CD 

OICK  MUDD 

JOHN  R  SARDINE 

C  IVAN  GlENDINNINC 
ELMER  w  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
;  U  S  FOREST  SERVICE 
i  CALIF  OEPT  0^  WATER  RES 
eOAlINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
CHARLES  HOWELI 

U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ElmERTA  B.  BENNETT 
U  S  F  e  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  H  CO 
YUBA  CO.  MATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
MOMARO  R  LEE 
H  B  ThRELKEL 
PAC  POWER  E  LISHT  CO 

CORCORAN  IRRIG,  DIST 
FRANKLIN  K  RE£0 
CORONA  FIRE  OEPT 
ST4TE  or/  OF  FSTRY 
I  OEPT  II4TER  RESOURCES 

GRANT    W  HANCnCK 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEHPLE 
I  HOWARD  F  B4ILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

(  ST  OF  CAlIF  SNOw  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  E  LIOmT  CO 
DEPT  OF  PARIES  b  RECREAT 

ST4TE    OIV   OF  MWYS 
CRESTLINE   FIRE   ST4  NO  2 
etH  SUGAR  REFINING  CO 
S  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FJRE  OEPT 

MRS    MARY   Si  INGRAM 

JOHN  S  ROWElL 

HELI*  IRRIGATION  OIST 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

COOL  WATFR  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S,  6GSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  Of  CALIF 

RICMARO  r  HUGHES 

HERMAN  L  LORENlEN 

S  CALIFORNIA  DWR 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BDYO  DESERT  RM 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

S  CALIFORNIA  DWR 
P  G  t  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  D£PT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 

K£N  C.  BRATTON 
P  G  £   E  COMPANY 
U  J  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YUBA  CD.  -ATER  AGENCY 
CALIF  DIV  BEACH  E  PKS 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS   M  DIAON 

FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  £  PWR  OEPT 
U  0  MC  LEAN 

MRS.   NANCY  LYNN  GOODMAN 

EARL  K  WOBIER 

WALLACE  E.  MARSHALL 
S  STATE  OF  CALIF-SNOW  SUR 

DAN  STEELE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  OIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  E  e  COMPANY 

ARTHUR    L.  STEWART 

CALIF  OEPT  OF  AGR 
SO,  CALIF,  EOISON  CO. 

C    NORMAN  ADAMS 
hQmEr  R  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  BUC^'NER 
EUREKA  MBO  MIRANDA 
meRCeO  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  C3UiT£P 

S0L4N0  CO  Surveyor 

FAIRFIELD  'IR£  STATION 
L  A  WTR  E  PwR  DEPT 

OEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 
P  G  t  E  COMPANY 
A   S  MENOICHI 

BUREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK  LIVESTOCK  CO 
RDLLIN  I  BDYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  0£PT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  £  GAME 
SO  CALIP  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
RQL4ND  M  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  5  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALlP  t  WESTERN  R  R 


CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

B 
3 

i  COUNTY 

LATITUDE 

U 

2 

Z 

0 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  TEMP. 

1  PRECIP. 

SPECIAL 

SRAGG  IVIATION 

31  MENDOCINO 

123  49 

pnRT  DICK 

31  DEL  NDRTE 

fnftr  JONES  6  ese 

an* 

31  SISKlVOU 

12 

41  39 

122  43 

3324 

F^RT  JONES  RA>^&ER  STA 

3162 

11  SISKlVOU 

i; 

Al  3b 

122  51 

2T20 

4P 

*P 

fndT  0«0 

3*  MONTEREY 

121  46 

134 

FORT  ROSS 

31  SONOMA 

r 

123  19 

FSEEDOM  e  NNw 

3*    SANTA  CUl 

121  49 

1493 

fSEMCH  CULC" 

52  SHASTA 

122  3B 

1100 

FRESNO  WB  AIRPORT 

5  FRESNO 

119  1,3 

32B 

FRIANT  COWERN'^ENT  CAM* 

3S  FRESNO 

119  43 

410 

FULLE"T^^  D4H 

61  OAANGE 

117  S3 

340 

32B9 

6|  Ji^AMCE 

33  S3 

CARRE^vULE 

332C 

1  KUMBOLOT 

7 

123  48 

34( 

6i 

CAROEN  VALLEY  2  S 

333B 

2  EL  DORADO 

38  90 

120  91 

1940 

CiSOUET  RA^C6R  5T*TT0'J 

1    DEL  NI3RTE 

123  91 

384 

GEM  LAKE 

33  MCNO 

119  OB 

8970 

CeCRGETOWN  H4NCER  STi 

2  El  OOhaOO 

120  47 

3001 

GERRE"  RANCM 

<.  SANTA  CLARA 

121  29 

2140 

GERLE  CBEEK  CAMi> 

2  EL  DORAOO 

120  23 

9400 

GIBRALTAR  [)AH  NO  Z 

6  SNTA  RARBARA 

119  41 

1390 

GIBSON  Hwv  hnTNCE  STA 

2  SHASTA 

122  24 

1630 

GTLL£SPI£  field 

6  SAN  DIEGO 

It 

GlLRQV 

3*17 

*  SANTA  CLARA 

21 

37  00 

121  34 

19* 

'a 

GILSQ*  ■ 

3*19 

(.  SA(;TA  CLARA 

37  02 

121  27 

1090 

CILBQV  1*  ENE 

»  Si^Ta  ClAOA 

121  23 

1350 

OLENOSLf  STAPSN  FCZ9SC 

t  LL^S  ANGELES 

US  lA 

330 

CLENOQRA  WEST  FC  LBS 

a   LI^S  ANGELES 

117  52 

822 

clennvkle 

5  KERN 

118  42 

31*0 

CLENNVILLE  FULTHN  as 

9  KERN 

118  40 

3500 

COLO  RQCK  RANCH 

7  IMPERIAL 

114  32 

4A9 

GOLD  'U^ 

2  PLACER 

120  92 

32*0 

OflLDSTiJNE  £CmP 

7  SA\  9EHD1N0 

CriNZALES  ■)  ENF 

3S02 

A  SAN  BENITO 

2* 

36  31 

121  17 

239{ 

c 

GRACE  MEADQW 

3529 

9  TuDLU"iNE 

3T 

38  09 

119  36 

8900 

s 

C'AVITE  SPRINGS 

2  PLUMAS 

120  2  1 

9765 

GRANT  CRQVE 

J  TULAHE 

118  9S 

6600 

GRASS  VAUEV  no.  2 

2  NEVADA 

121  04 

2*00 

&BATON 

1  SONOMA 

122  92 

200 

GREENVIEri 

i  sismvou 

122  34 

2B1B 

GREENVILLE  «ANGE«  STA 

21  PLU1AS 

120  56 

3560 

GROVELAND  2 

5  TUOLUMNE 

120  1* 

2829 

CROVEIAND  RANGES  STA 

5  TuQlUMNF 

li 

CUEnNEvtlLE 

3eS3 

I  SOnOm* 

ZH 

38  313 

123  00 

145 

HtlKES  CVN  LOWER  FC3bA 

3703 

6  LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  16 

2490 

9? 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

b  LOS  ANGELES 

118  19 

3**0 

HAIWEE 

7  INYO 

117  57 

3823 

MALF  MOON  BAY 

<.  SAN  MATEO 

122  26 

60 

HAHlLTQN  BRANCH  PW 

2  PLUMAS 

121  09 

4960 

MANPDRO 

S  KINGS 

119  40 

242 

HANSEN  DAH 

6  LDS  ANGELES 

IIB  24 

lino 

WAPPy  CAM*  RA\CER  STA 

1  SISMIYOU 

123  22 

1169 

HARRISON  CULC^  PS 

HARRV  ENGLEePIGHT  OAH 

2  NEVADA 

39 

39  I* 

121  16 

seo 

AA 

HAT  CEEK  RS 

3"21 

2  SHASTA 

21 

AO  AS 

121  39 

3349 

MAT  C»EEK  PM  NO  1 

2  SHASTA 

121  33 

3013 

HSYFIElD  PU^-PInO  PtAriT 

tI  RivERSine 

115  3B 

1370 

HayfJRK  RANGER  STATlLIN 

1  TRINITY 

123  iO 

2340 

HAYWARd  6  ESE 

*  ALAMEnA 

121  59 

719 

HEALDSeuRC 

I  SCNOMA 

122  52 

102 

HEALOSflUBG  NO  2 

I  SONOMA 

122  32 

102 

HFLL  "ULE 

2  PLACER 

120  29 

4890 

6  R I  VERS  I  HE 

MENSMAn  QA^^ 

3914 

6  SAN  DIEGO 

33 

,j  14 

lib  46 

2700 

«A 

8A 

HFRNlSOEZ  2  Nk 

392! 

*    SAN  BENlTfl 

20 

36  29 

120  59 

21*0 

4P 

HFRNINOEZ  7  5E 

San  9FMTC 

120  42 

27*5 

MESP£»IA 

7  SAN  BER^fQ 

117  IB 

3193 

HFTCH  MFTChtr 

5  TuJLUMnE 

3870 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2  NEVADA 

121  06 

1*80 

HlGHlArjO  LAKES 

5  ALPINE 

119  4S 

8650 

HUTS 

1  SISXIYQU 

122  3S 

2950 

HnBEBOS 

2  LAHE 

122  43 

2960 

H1CK£TT  .lEftDDwS 

5  tulare 

H5ECEES  FC  60  A 

»017 

6  LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

US  02 

2690 

9P 

HOCRACk  R3a'? 

*i5l9 

2  TEHAMA 

23 

*o  n 

122  00 

1320 

s 

HnLLISTER  I  SW 

A  SAN  BENITO 

121  29 

279 

HHLLISTER  2 

4  SAN  BENITO 

284 

HCLLISTER  iO  ENE 

*  SAN  BFNiTe 

297B 

mONEYDEw  2  VSW 

1  HUMBOLDT 

12*.  09 

379 

MHOPA 

1  HUMBOLDT 

123  40 

349 

HIPLANO  8  NE 

2  LAKE 

123  00 

2510 

H^SSACk 

5  TULARE 

IIB  37 

7100 

b  SN  LUIS  O'PO 

hl'Cxleberoy  lake 

Al*e 

S  TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  49 

7800 

5 

HUNTER  OUT  GRAVES  RCH 

Z  TEHAMA 

2' 

AO  11 

122  33 

770 

9P 

Hl'NTERS  0AM 

3  CALAVERAS 

120  22 

3220 

HUNTINGTON  l»1l£ 

5  FRESNO 

119  13 

7020 

HiiRKEV  CREEK  PARK 

6  atVERSIDE 

4390 

hYAHPTm 

1  TRINITY 

123  27 

1260 

IilLEWtLD  Hwv  HNTNC  STA 

1  DEL  NOflTE 

123  46 

1290 

nRiA 

S  SAN  BENITO 

120  40 

2650 

I5YLL''IL0  FIRE  lEPT 

b  RIVERlIfiE 

9397 

7  IMPERIAL 

32  51 

119  34 

6P 

*P 

I"PERIAL  fAA  AP 

422* 

7  IMPERIAL 

32  90 

US  34 

-  98 

MID 

MID 

INQEPENOENCE 

*?32 

7  INYO 

19 

36  4B 

lie  12 

3990 

7A 

INDEPENOENCE  3NI0N  VLV 

7  I^YO 

US  20 

9173 

INDIQ  U  S  DATE  r.AROEN 

7  RIVERSIDE 

11 

JNYOKEflN 

7  KERN 

39  39 

2**0 

9P 

9P 

InvokErn  arketace 

7  KERN 

39  41 

m  41 

2220 

MIO 

I  ONE 

9  AmaCOR 

I* 

38  21 

120  56 

284 

inwA  MILL 

2  PLACER 

39  0' 

120  50 

3096 

IRON  "OUNTilN 

7  SAN  BERPINQ 

31.  OB 

115  0* 

922 

7A 

JESS  WALLEY 

2  Mnooc 

21 

41  16 

9P 

9P 

JOHN  RuLL  FLAT 

7  SAN  8FH01N0 

116  93 

B060 

s 

JflHNSrtNDALE 

4369 

5  TULARt 

l" 

35  9* 

118  32 

4690 

BA 

jnsHul  TREE 

7  SAN  BEROINQ 

34  0" 

116  19 

2720 

JULIAN  WYNQL4 

6  SAN  DteCG 

116  39 

3690 

J.l\CAL  OA^' 

*A22 

6  SNTA  BARBARA 

32 

31.  29 

119  30 

2079 

6P 

KA1SE«  HEAOOWS 

5  FRESNO 

37  IB 

119  06 

9U0 

KEE  RANCH 

7  SAN  BFRDING 

34  10 

116  32 

4329 

8A 

KELLOGG 

1  SONOMA 

122  40 

IBOO 

KELSEYVILLE 

2  LAKE 

122  90 

1389 

KENTF lELD 

n 

9* 

9A 

KFRLINGER 

*9oe 

3  SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

177 

NKERN  RIVEO  PH  no  I 

4520 

9  KERN 

10 

35  2B 

116  47 

970 

9P 

9P 

KFRN  RIV£R  Ph  N^3  1 

3  kEHN 

iO 

lie  26 

2703 

9P 

9P 

KfTTLEHAN  CITY 

k93* 

9  KINGS 

36  00 

lU  91 

290 

8A 

KETTlEMAN  STATION 

5  KINGS 

11 

36  OA 

120  09 

908 

SP 

6P 

KtLARC   pQMER  house 

2  SHASTA 

40  41 

121  32 

lU 

KING  CITY 

*  MONTEREY 

2* 

36  12 

121  08 

320 

4P 

KLAHATh 

I  DEL  NORTE 

11 

*1  31 

124  02 

29 

MID 

KNEElanO  10  SSE 

1  HUMBOLDT 

40  3B 

123  94 

2396 

KNIGhTS  FERRy  2  SE 

5  STANISLAUS 

3» 

korbel 

<>(<02 

1  humpolot 

123  57 

14! 

6P 

KYBURZ  STRAWBERRY 

2  EL  OORADQ 

120  09 

9700 

LA  CRESCENT!  FC  251  B 

6  LCS  ANGELES 

13 

3*  13 

ue  14 

1569 

9P 

LAFAYETTE  2  n«jE 

*  CONTRA  COSTA 

37  99 

122  06 

933 

8A 

KLAGUNi  BEACH 

*6<.7 

6  ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

39 

4P 

4P 

LAGUNA  9£ACH  I 

6  ORANGE 

U7  48 

210 

LA  HQNQfl 

«i660 

«  SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

780 

6P 

LAKE  ALPINE 

*66A 

9  ALPINE 

3» 

38  29 

120  01 

7500 

s 

LAKE  ARROHHEAO 

*ft71 

7  SAN  BERDINO 

19 

34  19 

9209 

9P 

9P 

LAKE  Eleanor 

4679 

9  TUOLUMNE 

31 

37  5B 

119  93 

4662 

s 

LAKE  >^OUNTAtN 

4690 

I  TRINITY 

40  01 

123  24 

316* 

LAKE   PILLSBURV  no  2 

iiA9B 

1  LAKE 

39  29 

112  59 

1740 

9P 

9P 

LAKEPORT 

*701 

2  LAKE 

23 

39  02 

122  59 

1347 

9P 

9P 

LAKE  SaBRInA 

*T05 

7  INYO 

19 

37  IS 

116  37 

9069 

$ 

LAKE  SHORE 

*709 

2  SHASTA 

23 

40  93 

122  23 

1079 

8P 

8P 

BP 

LAKESIOE  I  E 

*710 

6  SAN  DIEGO 

29 

32  91 

116  93 

692 

LAKE  SOLANQ 

*712 

2  SOLANO 

38  30 

122  00 

180 

LAKE  SPAULDlNS 

ATIJ 

2  NEVADA 

39 

39  19 

120  38 

9196 

9P 

9P 

U  S  UB  OBSERVE" 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 
C   A  CALL 

WESTMINSTE"  PftOj  INC 
MRS  CLARA  JONES 
u  s  meather  Bureau 
u  S  Bja  reclamation 

CORPS  OF  engineers 

fullerton  mun  util  oept 

MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  5  FOREST  SERVICE 
SO,  CALIF.  Er>lSON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  HILDA  ORAGHi 
OEPT  HATER  RESOURCES 

SANTA    BARBARA    WTK  OEP 

RON  F,  ClAPKE 

N  DIEGO  COUNTY 

L«OY  FIRE  DISTRICT 

NRy  manTELLI 

TH  £  AUSER 

LPh  STaPENHQRST 

5  L  H  WEST 

HN  CO  FSTRY  e  F  0 
U  i  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  nurTON 
I.  F,  CHITTENDEN 
hETCh  hETCHY  hTR  sup 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
Miss  LOUISE  HALLBEf'G 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  9  FOREST  SERVICE 

FSEO  H,  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINQREO 
L  A  yTR  t  PHR  DEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE   OlV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  e  E  COMPANY 
METRO  WATER  OISTPICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 
HEAtOSBUSG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSGM 

PLACER  COUNTY  WTR  AOCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIG  DIST 

MAX  f»  LEY 

MRS  ClOOENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH   HETCHY   flTR  SUP 

CLAflENCE  E  GASSOWAV 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FftUlT  GROWERS  SyP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  KMPC 
CITY  OF  HOLLtSTEP 
MRS  EOA  t  huBBELL 

MRS    ANNE    M  ADAMS 
BUB    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TD81N 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LUPLINE  R  BROWN 

HETCH   HETCHY    WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P    C    C    E  COMPANY 

SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  PEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  MWYS 
NEW  IDRIA  MINE  C  CHEM 

lOYLLWlLD  FIRE  DEPT 
IMPERIAL  IHRIG  DIST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  t  Pwfl  0£PT 
L  A  WTR  e  P«R  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  (ANTRALL 
STATE   OF  CALIFORNIA 
MT.  WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTB  DP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  t  HOME  ADV 
HENftv  H  muLLER 
PAC  CMNTtACG»EGATE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  C  E  COMPANY 
P  G  t  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTe 

MRS.  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WiLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARfty  STEVENSON 
CRESCENTA  VLV  CO  H  0 
RQSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERTRUDE  REEDY 
DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

HETCH   HETCHY   wTR  SUP 

MRS.  LEONA  B,  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
i;  S  BUR  RECLAMATION 
MELlx    IRRIGATION  DIST 
BUPEau  OP  RECLAMATION 
P  6  C  E  COMPANY 


STATION 

1     INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

U 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

P 

Si 

- 

3 

ti 

SPECIAL 

LAKE  SPAULDING  DAM 

471* 

02 

NEVADA 

39 

39  20 

120  3S 

5120 

4P 

*p 

LAKE  WDHlPOPO 

4726 

06i 

SAN  DIEGQ 

33  10 

117  00 

ISOO 

LA  MESA 

SAN  DIEGO 

3; 

9P 

9P 

LANCASTER 

47*7 

01 

LOS  ANGELES 

19 

3*  *1 

lie  07 

239: 

&p 

bP 

L>  PAN^A  Ranch 

476T 

Sn  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  iO 

1950 

4773 

02 

PLUHAS 

B 

i?o  59 

4973 

LASSEN  CHEEK  UPPER 

03 

MODOC 

IS 

1:0  19 

6779 

3 

LAVA  flEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

S  ISKIVQU 

12 

121  31 

*T70 

LA  UE^NE  HTS  FC  560  6 

48*0 

06 

LOS  ANGELES 

28 

34  07 

1239 

It 

L4YT0NVILLE 

4851 

01 

MENDOCINO 

7 

123  29 

1640 

LFBEC 

4863 

09 

KERN 

10 

34  so 

116  52 

3989 

LFCHUIA  PT  STA  PC  3928 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

3*  09 

ue  33 

l60t 

4P 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

2: 

4884 

C9 

MERCED 

27 

37  1* 

120  13 

295 

9P 

9P 

LEHMAN  Ranch 

35 

El  dorado 

1* 

38  36 

121  01 

6f0 

7A 

LEMON  COVE 

4890 

09 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

9P 

9P 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

Plumas 

40  i» 

120  43 

9320 

S 

05 

36  U 

119  0* 

395 

7P 

7P 

L'T'LE  last  CHANCE  VY 

*97T 

02 

39  30 

120  13 

5730 

S 

LITTLE   PANQCHE   0£T  DAM 

*979 

05 

2T 

120  48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

: 

LITTlE  TuJuN&A  COLO  C* 

*9a6 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34  19 

US  18 

2750 

lIttle  valley 

*9SE 

fZ 

LASSEN 

21 

*0  53 

121  11 

4170 

BA 

LIVERMORE  COUNTY  P  D 

ALAMEDA 

9P 

9P 

LOCKwOQD  2  N 

5017 

04 

MONTEOEY 

24 

35  58 

121  09 

1104 

L^DGE'DLE 

9Pi6 

05 

36  36 

116  ** 

6739 

■  A 

5032 

05 

San  jOaOuIn 

16 

38  07 

121  17 

9P 

?P 

9P 

LOG  SPRING 

90*3 

02 

23 

39  30 

122  47 

5090 

s 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  Barbara 

32 

3*  39 

120  27 

99 

LONE    PINE    CTNWODD  PH 

5067 

e7 

INYO 

19 

36  27 

116  03 

3790 

■L"NG  BEACH 

5082 

CB 

LOS  A-iCELES 

19 

ue  12 

34 

3P 

lOP 

LONG  BEACH  MB  AP 

9085 

LOS  ANGELES 

13 

lie  09 

3* 

MID 

HID 

J 

LiNG  BELL  STATION 

9086 

01 

MODOC 

T 

41  28 

121  25 

*379 

s 

LOOKOUT   3  wSw 

5093 

C2 

MDOOC 

21 

121  12 

*180 

9A 

LOHA INE 

10 

35  18 

ALAMQS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  *5 

120  17 

565 

LCS  ANGELES  W?  AIRPORT 

5114 

P6 

LOS  ANGELES 

13 

33  96 

UB  24 

109 

MIO 

MID 

L"S  AN&ELES  CIVIC  CTR 

5119 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  1* 

270 

MID 

MIO 

lhs  banos 

5118 

09 

MEfiCEO 

27 

37  03 

120  92 

4P 

LOS  BANOS  AR8URUA  RCH 

5119 

P9 

MERCEO 

27 

120  56 

860 

ss 

LHS   BASns  OET  RESV 

3120 

03 

27 

37  01 

120  56 

*e7 

9A 

9A 

9A 

L^s  G^TOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  1* 

121  38 

369 

9P 

L"S  CATOS  *  S^ 

5125 

SANTA  cRur 

37  11 

122  02 

2*19 

SA 

L^S  PPIETOS  RANGER  STA 

9147 

06 

SNTA  BARBARA 

J* 

34  33 

119  *7 

1029 

9P 

LnsT  HtiLS 

KERN 

l" 

L"WER  KIB9EY  RIOOE 

3160 

03 

TUOLUMNE 

3T 

38  01 

U9  93 

6500 

s 

L'^wER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

3* 

39  33 

120  03 

97SO 

s 

L*^wEH  oTAY  Reservoir 

9162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

5*0 

L^YSLTUN 

5171 

02 

SIERRA 

120  15 

4936 

8A 

lucerne  valley 

9162 

07 

SAN  BERDINO 

34  27 

116  57 

2997 

LUCIA  WTLLOW  springs 

918A 

MONTEREY 

39  93 

121  27 

395 

(LUMSERYARD  RS 

»109 

OS 

EL  OOftAPO 

38  33 

120  16 

♦473 

LVTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

921! 

ot 

SAN  BERDINO 

2B 

117  20 

1160 

LYTLE  CREEk  RANGEP  STA 

321B 

06 

SAN  BERDINO 

if- 

U7  29 

2730 

8A 

MADELINE    MNTNC  STA 

LASSEN 

18 

5233 

05 

MADERA 

27 

36  9B 

120  04 

26E 

BA 

8A 

M»0  RIVER  RANGER  STA 

92** 

01 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

■^ahnkE 

925S 

r>2 

23 

38  31 

122  47 

2390 

MAMMOTH  PASS 

928* 

C7 

19 

37  37 

119  02 

9500 

s 

HAMMOTH  POOL 

9268 

05 

27 

119  19 

3390 

s 

"SNTECA 

5303 

05 

SAN  jOAOUlN 

27 

37 

121  12 

*0 

8A 

8* 

eA 

MflNZANA  SCHOOL 

9308 

06 

30 

110  DO 

1200 

manianita  lake 

9311 

ez 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

98S0 

SA 

MARE  ISLAND 

5333 

ei 

17 

36  06 

112  16 

MtP 

MARICOPA 

9338 

KEBN 

IS 

35  05 

67! 

SA 

MAR  ipnsA 

93*6 

05 

27 

37  29 

119  59 

2011 

9A 

MARkLEEVILLE 

9356 

13 

95*6 

M4RTIN£I   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

37  5R 

122  06 

229 

hSRT1N£I  3  SSE 

9372 

CHNTRA  COSTA 

37  59 

122  06 

295 

8P 

MARTINEr   FIRE  STATION 

5377 

04 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  09 

26 

MAR VSV I L  LE 

9365 

02 

39  09 

121  39 

60 

91 

9400 

Tuolumne 

37 

37  33 

119  51 

*515 

tt 

matilIja  dam 

9417 

06 

VENTURA 

33 

34  29 

119  IB 

1060 

kc  carthy  point 

94*4 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

s 

mc  cl^ud 

54*9 

02 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  08 

33(10 

BA 

MFADOW  LAKE 

5496 

05 

37  09 

119  26 

4*80 

li 

mFCCA  FIRE  STATION 

99D2 

RIVERS  IDE 

33  3* 

U6  04 

-  180 

!P 

9P 

MFOICINE  LAKE 

5909 

ei 

SISKlVOU 

12 

41  39 

121  37 

6726 

s 

msndota  OAm 

5528 

05 

27 

120  22 

166 

T< 

MFRCEO  FIRE  STATION  2 

5932 

09 

14 

120  29 

169 

4P 

HFRCEfl  2 

5939 

05 

1* 

37  19 

120  29 

170 

MFYERS   INSPECTION  STA 

5972 

03 

EL  DORADO 

38  91 

120  01 

63*2 

2P 

MICHIGAN  Bluff 

9986 

02 

Placer 

1 

39  03 

120  4* 

3690 

Ml DPlETOwN 

^2 

LAKE 

23 

38  49 

122  37 

U22 

MtLFO»D  LAuFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

120  2  1 

p 

MILL  Creek  Intake 

5632 

11 

SAN  BERDINO 

3*  05 

49*9 

MiLO  9  NE 

9669 

05 

36  17 

ue  46 

3*00 

MINERAL 

5679 

02 

23 

40  21 

121  36 

4911 

8A 

MINERAL  KING 

568? 

P5 

36  26 

UB  39 

7979 

s 

MIRANDA  *  SE 

9711 

01 

hUMBOlOT 

40  11 

263 

MIRANDA  SPENCLEB  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

40  12 

123  *6 

320 

MITCHELL  CAVEHNS 

5T21 

07 

SAN  eERDlNC 

3*  56 

119  32 

4330 

9P 

9P 

MITCHELL  MEAQOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

118  *3 

9700 

s 

MflQE  STg 

5738 

09 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MIO 

MID 

""OESTO  2 

STANISLAUS 

37 

MrijAVE 

5756 

KERN 

35  03 

UB  10 

2739 

eA 

SA 

KHNACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

if 

36  13 

U8  10 

7900 

s 

MIND  LAKE 

9779 

MONO 

38 

36  00 

119  09 

9P 

9P 

MTnTACuE   3  E 

5769 

SISKIYOU 

12 

122  28 

2580 

MONTEREY 

5799 

MONTEREY 

36  36 

121  5* 

389 

*P 

6P 

MONTEREY  NALF 

9799 

36  36 

121  52 

162 

lOP 

loP 

monticello  dam 

5818 

P2 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

94 

M''0«PARK 

9823 

VENTURA 

3*  17 

lie  53 

580 

9A 

MORAINE  CREEK 

9632 

05 

TULARE 

11 

36  *3 

116  34 

8840 

s 

t-^BENA  OAH 

SAN  DIEGO 

33 

3075 

«riRCAN  HILL  2  £ 

9B*4 

0* 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5S<|6 

SANTA  CLARA 

20 

6*0 

MtlRCAN   HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

2" 

121  39 

390 

MHRONCO  VALLEY 

SAN  BERDINO 

3*  03 

116  3* 

2580 

7A 

KnanQ  BAY  FIRE  DEPT 

c* 

SN  LUIS  DBPO 

35  23 

120  31 

95 

8A 

MHRRQ    BAY    3  N 

5069 

SN  LUIS  OBPO 

35  29 

120  51 

670 

HIO 

HnuNTfllN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

9360 

s 

MOUNTAIN  Pass 

9890 

07 

SAN  BERDINO 

39  28 

115  32 

*790 

3P 

MT  8ALDY  FC  BSC 

5900 

06 

SAN  BFR^INQ 

2f 

117  39 

4279 

SA 

MT  BALDV  NOTCH 

SAN  BERDINO 

2S 

3*  17 

7739 

4P 

MOUNT  OANAHER 

9909 

02 

El  dorado 

3B  49 

120  *0 

3*08 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

9919 

0* 

CONTRA  COSTA 

121  56 

21''0 

71 

7A 

MT  GIVENS 

S927 

09 

FRESNO 

27 

37  17 

119  03 

95^0 

HI3UNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

4f 

4P 

MOUNT  hEBRQN  R5 

5941 

Dl 

S  ISK  IVOU 

I! 

41  47 

122  00 

4290 

MT  HOUGH  SNOw  COURSE 

5956 

02 

Plumas 

40  02 

120  S3 

6760 

s 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  *3 

IBOO 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

9978 

07 

H  1  VERS  106 

33  46 

116  3B 

8*17 

9P 

MOUNT  SHASTA  Slope 

5962 

02 

SI  Ski  YOU 

23 

41  22 

122  1* 

7500 

s 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

9983 

02 

SISKlVOU 

23 

41  19 

122  19 

394* 

MIO 

MIO 

:  Hj 

MOUNT  TAMAlPAIS  2  SW 

9996 

01 

17 

122  36 

1479 

MOUNT  wIlSQN  PC  398  B 

6006 

lOS  ANGELES 

1^ 

118  D* 

5709 

*P 

MUIP  WOODS 

6027 

01 

IT 

122  3* 

171 

9A 

M'JMBD  BASIN 

6fi32 

TRINITY 

39 

122  32 

9700 

s 

M'JSICi  CREEK  CUARO  STA 

FRESNO 

27 

119  19 

NAClMl£NTO  Dam 

6056 

0* 

SAN  LUIS  OBP 

35  46 

120  53 

77C 

BA 

BA 

UNAPS   STATE  HOSPITAL 

6074 

CI 

17 

38  17 

122  16 

9P 

9P 

NAVARRO  1  NW 

6105 

Dl 

MENOOC INO 

17 

39  10 

123  3* 

220 

NEEDLES 

6119 

07 

SAN  BERDINO 

9 

34  50 

114  36 

480 

NEEDLES  FA4  AIRPORT 

61ie 

07 

SAN  BERDINQ 

9 

114  37 

913 

MID 

MIC 

NEVADA  CITY 

Di 

NEVADA 

39 

121  01 

2920 

BA 

ALAMEDA 

122  02 

10 

8A 

SA 

NE^iBijBV  PARK  *  SW 

VENTU'A 

3; 

US  58 

7B0 

NFkiHALL  SDlEDAD  FC32CE 

0( 

LOS  ANGELES 

ue  32 

1243 

4( 

NFWHAN   2  NW 

616f 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

9P 

NEhPQRT  BEACH  HARBOR 

6179 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

B 

9P 

MM  YORK  MTNS 

6189 

01 

SAN  BERDINO 

35  19 

115  18 

6000 

s 

OBSERVER 


P  G  C  E  COMPANY 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

MARVIN  FOSTER 

MR9i  MAE  E,  MARTENS 

MICHAEL  C  LI8SEY 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

VERNON  M,  BROWN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

MATTHEW  J  KEEGAN 

MERCEO  CO  FIRE  DEPT 

IVAN  H  LEHMAN 

KAWEAH  lemon  CO 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

FRANK   OE  CHAINE 

OEPT  OP  WTR  RESOURCES 

DEPT.  MATER  RESOURCES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS,  cloverine  CORDER 

LIVERMORE   ALMDA  CTY  F 
ARCHIE  H  HEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LQDl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT 
I  A  WTR  t  PwR  DEBT 
JOHN  w  TEEO 


PL. 


U  S  WEATHER  BUREAU 
OEPT  OF  MATE*  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  BEED 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR  POL  CON  SIST 
ROGER  C  PICE 
ARRURUA  RANCH 
DEPT.  WATER  RESOURCES 

CITY  OF  LOS  CATDS 

ALLEN  HELENIUS 

U  S  "QREST  SERVICE 

K£RN  CO  FSTRY  C  F  0 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

INtERMOUNTAIN  F  t  RES 

SAN  OlEOO  WTR  DEPT 

ROLLO  LARSEN 

CALif  DIV  OF  FOHESTBt 

STATE  OlV  OF  HWYS 

CALIF  DtPI  WATER  RES 

SAN  BERNARDINO  FCD 
U  S  FOBEST  SERVICE 
STATE  DIv  OF  HWYS 
STATE  DIV  Of  FSTRY 
U  S  FOBEST  SERVICE 

MRS    M    e  MAHNKE 

D£PT  WATER  RESOUBCES 
SO,  CALIF,  EDISON  CO. 
SPBECKELS  SUGAR  CO. 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 


I  BAY  J 


SYD 


STANOABO  OIL  OF  CALIF 
MRS  CABRULLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS  C,  MACALVEV 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARVSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 

VENTURA  C.  FLOOD  CONT. 
U  S  wEaThEP  BUREAU 
CINO  L.  ZANNt 
RAOIO  STATION  KFR£-FM 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED  IRRIG  DIST 
STATE  OF  CALIFORNIA 

R  M  POWELL 

STATE   OlV  OF  FSTRY 

U  S  FOBEST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

Closed  7/io/69 

EUREKA  WBO 

ROBERT  CRERAR 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  "OPESTO 
KERN  CO  F1B£  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VENTURA  COUNTY  FIRE  0£P 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  OOWNER 
BILL  R.  8RUNEB 
u  S  SUIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MOBRO  BAY  F   B  015T 
STANDARD  QTL  OF  CALIF 
U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS  MINE 
JUDITH  M,  RaOY 
MT  BalDY  Ski  LtFT  INC 
STATE   OIV  DF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  t  PARK 

CLOSED  4/1/69 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALlF.   OEPT.   OF  WATER 
JACK  1  SCHELL 

HT  SiN  jiClNTD  WSP 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BJBEAU 
CALIF  DIV  BEACH  e  PKS 
U  S  "B  CBSEHVER 
U  5  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RIGCS 
MONTEREY  CTY  PARKS  OEPT 
NAPA  ST  HOSP,FtRE  OEPT 

MASONITE  CORPORATION 
CITY  OP  NEEDLES 

FED  AVIATION  AGENCY 
C  ITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HAReOR  DEPT 
e.  T.  SNYDER 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABl£S 

i 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OkKVILl!  *  iH  •  1 

cecroENT*!. 

5S0Tt|.L0  "ItLJ 
Stl'lEkOS  jniOutK  HOG 


3«ICi<  SBAinrE  C>E(K  P 

3»0VUtE 
D«OVIH.E  "alOCE 

O^TIlftNOEft  tiicE 
P4CIFU  mu^E 

P4ICI'*ES  3HBw»Lt  "i^C 
PftfOilE 

PAt"Dai.e  ^44  iisPoaT 

P4L"  SP«IS&S 

PAtP  IlTO  CITv  MALL 

PiLOH* 

aainnia  mt  pbsebvatihv 
piLOs  venoES  est  pc*io 

e4N4KI^T  CITY 

pariDC^E 

P4RA0I SE 

PtdvES  RESERVOIR 

PaRXFlELO  7  \NX 

PiSKE'^Ti  «a«JC;E«  STA 
PAsn  sqfilEs 

fiS^  »Q9t.ES  5  Nt- 
ftiO  aQO^ES  F4t  A* 
PATT£BSON  HEiDOW 
PiTTHfiV 
Piy*£S  CREE" 

PEiiR  l,iK£ 
PFPSE'DINES  C4MP 
PFafllS 

PtEaaA  sl^fka  t;t>o  sta 

ei.sE  CiNrls  PS  FC^ZlE 
PrSEC'EST  SUMMIT  e  S 

PINE  Flat  04m 

PTNE  mountain  INH 

ClN^tACLES  NAT  MOKUHENT 

PTRLT  2  ESE 

prSHQ  BEACm 

Ptr  ftlvEB  POwEH  MOUSE 

PLACE"VlLLE 

PLACEftVlLLE  IPG 

PLACEPviLLE  oiSP  Plant 

PLiStETT 
PLATI'JA 

PLUMAS  EU'ECA  STATE  PK 

P':INT  AI»E'<4 

PT  AftCjELLO  LISHT  STA 

P-'INT  PIE0H4S  BLiiClS 

PSMPNA 

PT^HT  CHtOCO  NAV41  OEP 
PfJItTEBVlLLE 

Pr^RTOLA 

pIRTyOuESE  MfAOnw 
P'^SEV  3  E 

priTTER  VALlFy  3  SE 
PriTTE"  VALLEV  PH 
pnWAY  V4LLEV 
PPAOO  QAM 
PPIEST  VALLEY 
QI1AMIN&  ASPEN 
gVINCY 

R»lLRn4r>  fLOT 
RlMO'iA  SPAULDINC 
RiNCHlTA 
RANOSejaC 
KiTTLESHAKE  CEEK 
S'O  BLUFF  MR  4IPP0RT 

»Foo[M&  a  ssE 

AroQI''C  FIRE   STA  NO  2 

RFDLiNOS 

R'D-'OQD  CITV 

REOWQDO  V'LLEV 
f^FPRESA 

niCHARosoN  cnnvE  it  pk 

IRICMMCInD 
AIO  ViSTA 

RTVEHSIOE  FIRE  STA.  Hi 
XIVERSIOE  EXP  STA 

(ine«s  PEAK  PH 
RflBERTsnN  Flat 

R-^C  CREE* 

H"CtLlN 

ItDCERS  CA>ip 

ItriSE  '4A9IE  HEAOOU 

anuNo  HEAODw 

tnUNO  MOUVTilN  I  VNE 

KUNNINC   SPKINSS    1  E 

SACMES  SPRINSJ 

jacpamentd  Mt  aimport 

■S*Cfl4M£NT0  MB  ClTV 
S40DLE  CAMP  S4NSE*  STA 

SeCEHEN  C"EEK 
SAI^^T  HELENA 
S4I»«T  HELENA  A  taSrf 
SAINT  HELEN*  T  NE 
SAINT  MARYS  CfLtEflE 
S4LINAS  2  E 
SAitN4S  »4A  AP 
S«LlN4S  OtH 

$ALS|PuEOIS  QACINB  STA 
JILT  SPRINGS  PWR  HOJSC 

SAN  ANDREWS  2  S 
S*N  ANTHNlO  MISSION 
SAN  AROO 
SAN  BENITO 

S«N  BEflSl«oiNn  CD  HOSP 
S4N  CLfl'^Tf  OAK 
SANOBEIIC  PTL  PCllOB 
SANDBERC  MB 
■S4N  DiECa  Ml  AIRPORT 
SAN  OlHAS  PIHI  MO  FC«9 


619k  ( 

619T^  < 
6207  C 
Bill  < 
BI92  ! 

tiZt  i 
B)3S  ( 
6>St  t 

tat  t 

6)70  { 
0377  ( 
6179  ( 
6163  C 
6)9S  ( 
6399  « 
6«32  C 
6»S^  ( 
6*73  t 
6«76  C 

6«>9B  C 
6^06  C 
BSqS  C 
6S21  C 
6S2S  C 
692S  C 

assi  c 
6SS2  e 
6569  P 


6S9T  C 
ti-Ol  c 
6610  C 
6624  C 
6627  C 
663?  ' 

6650  C 
66S7  ( 
6663  i 

6t7V  ( 
6675  < 
6bSS  i 
6661  ( 
669<»  ( 
6703  { 
6706  ! 
6719  ( 
6726  f 
673Q  ! 

67^^  ( 
67>>2  ( 
6TS1  C 
675*  ' 
6701  ( 
6767  t 


6891  ( 
6R93  C 
6S96  ( 
6910  ( 
6926  ( 
69<,0  I 
69i.1  f 
69fcft  ( 
696f»  f 
6962  C 

6*6*  C 
6972  C 
6975  ( 
699«  ( 
7009  ( 
7616  ( 
702*  { 
70SO  < 
7070  ( 
7077  ( 


7093  e 
7096  0 
710a  C 
7109  0 
7U1  0 
7123  0 
7150  P 
7179  c 
7195  0 

7222  C 

7a3i  0 
72**  r 

7253  P 
7259  0 
7292  0 
7295  0 
729h  0 
7306  0 
7139  0 

73S1  0 
7370  e 
7*0*  0 
7*1*  0 
7**6  0 
7*70  C 
7*73  C 
7*89  e 
7*92  r. 
7510  e 

7S16  C 
7533  e 
7560  C 
7979  e 
7960  ( 
7600  C 
T62I  ( 
7630  C 
7633  ( 
7637  ( 


76*6  ! 
76*9  ( 
7661  ( 
T66«  i 
7669  C 
7672  ( 
7681  ' 
76fl9  ( 


7716  I 

7719  I 

7723  I 

7TJ1  I 

7TJ*  ( 

77J9  I 

77*0  ( 

77*9  I 


SUTT£P 

IxPERtAL 
I  lUtS  0IP3 
J  CLE"- 
I  HAOERA 

HARIS 

SISxlVQU 

ALAMEOi 

,  NAPA 


DIECQ 
GIECO 
OIEf-O 
fR£SN3 

VEt^TuRA 
PLUM4S 
SHASTA 
aRANCE 
PRESNI 

HUMBOLDT 
:  GLENN 
HWM80LDT 
BUTTE 
6UTTE 
BUTTE 
C^L^VERAS 

i  KARIPnSA 
VENTURA 
MERCEO 

DDR400 
LOS  4SCELES 

BEMTn 
lOS  A^OElES 
ins  i-JOELES 
RIVEHSIOE 

"  CLARA 
monterev 

DIECQ 
LOS  ANGELES 

INTO 

BENITO 
BUTTE 
TUGLU-'NE 

BeRPIVO 

mcntesev 

LCS  ANGELES 
TEHAMA 

I  LUIS  OBPO 

1  LUtS  CBPa 
I  LUIS  OlPO 

MODOC 

^EAM 

TEHAMA 
TULAftE 
HCOOC 
RIVERSIfE 

VENTURA 

los  angeles 

Tuolumne 

FRESN9 
VENTURA 

BEMTO 
VENTURA 

I  LUtS  OSPn 
SH4STA 

OOBaOQ 
ODRAOO 

OQRAOO 

Glenn 

SHASTA 

MENDOCIMO 
SNTA  BARBARA 
LUIS  QBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 


TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 
MFNDOC INO 
DIEGO 
RIVERSIDE 
MflNTEREY 
Tulare 
Plumas 

calaveras 

OUCO 
OIEOO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SHASTA 

S^■ASTA 

BERDIND 
MATEO 

MENOOC  no 
SACRAMENTO 
HUMROLCT 
CONTRA  COSTA 
SOLAN': 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
ODRAOO 
PLACER 

INVO 

PLACER 
TULARE 
FRESNf) 
TULARE 
SMASTA 

I  BEROINO 
TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
SACRAMENTI 

TEHAMA 


^APA 
CONTRA  COSTA 
.«1CNT£R£y 
MONTERY 

LUIS  0"P0 
TA  RARSARA 
AMADOR 

CALAVERAS 
MONTEREY 
MONTEREY 

■  BENITO 
BERDINO 

MONTEREY 

L*5S  ANCfLES 
LOS  ANGELES 

OIECQ 
LOS  ANGELES 


37  SO 

36  *e 

36  *Q 


2  3  0* 
23  OB 
17  0* 


1265 
1750 
7700 


7000 
3668 
16*0 
9700 
6300 
1*70 


1*98 
1890 
2799 

15*6 

65*0 
22*0 
9169 


*ei8 

7000 
A960 

uoo 

1019 


2300 
7200 
3*09 

2720 
ueo 
*110 
3570 
9900 


5U0 
67*0 
9670 

2*2 
62*0 
10000 
9000 
2117 
5963 
7900 


RECLAMATION  OIST  1001 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
ANDREM  MEHLSCMAU 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  M£ATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONQIO 
KLAUS  MUCKFELOT 

ANOREM  J  &LANEV 
OCEANSIOE  PI"£  DEPT 
OCEANSIOE  mater  0£PT 
EARL  G.  CARTIER 

;  PACIFIC  TELtTEL  CO 
VENTURA  CD  FIRE  OEPT 

I  OEPT  OF  wTR  RESOURCES 
J,   T,  SAILORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL'  OIV  BEACH  C  PARKS 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

E  J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVlLLE 

ROBERT  E  S"IN.'4ER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
;  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
;  OhP  t  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARO 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FLOYD  R  POOlE 

E  K  KARR 

JOHN  P  OhRmall 

PALMDAlE  IRRIG  DIST 

FID    AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  0£PT 
JAHEJ   A  BELL 
PALDMAR  oaSERVATDRY 
SUPT.  Of  STREETS  b  PKS. 

i  c.  t.  snyder 
-iss  lily  berg 
paradise  fire  dept. 
hetCh  m£TCwy  wtr  sup 
metro  water  district 
robert  h.  durham 
raulston  p  morrison 
pasadena  hater  dept 
u  s  forest  service 
city  of  paso  robles 

francis  f  nelson 
fed  aviation  agency 
;  oept  of  water  resources 
hudson  ranch 
nellie  thompson 

1        CLOSED  9/12/69 

;  calif  dept  hater  res 
state  oiv  of  fstry 
petaluma  fire  sta  « 
ventura  county  fco 

l  a  co  fire  dept 
usps,  district  ranger 
corps  of  engineers 
ventura  cty  flo  control 
u  s  nat  park  service 
camulOS  ranch 
police  department 
p  6  c  e  company 

P  C  e  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
1  U  S  F  St  CAL  OEPT  WTR 
platina  Hwv  MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF   OIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 

u  s  COAST  Guard 

J  E  AOAMSON 

U  S  NAVAL  "ACAIINE 

JOHN  H  DAYBELL 

F.   W.  COLE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  HTS  LODGE 

CORPS  DF  ENGINEE'S 

P  C  c  E  COMPANY 

POWAV  FIRE  OEPT 

CORP*  OF  ENOINEEBS 

NELSON  H  PALMER 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

i  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  R  SPAUL01NG 
8,  W.  PATTERSON 
KERN  CD  EIRE  OEPT 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

U   S    WEATHER  BUREAU 
CITV  OF  REDDING 
REDOING  FIR£  DEPT 
REOLANDS  DAILY  FACTs 
CITY  FIRE   DEPT  STA  2 

THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOH  STATE  PRISON 
CALlF  OIV  BEACH  t  PKS 
CITY  OF  R  ICHMONO 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE   FIRE  OEPT 
CITRUS  RES  i  AC  fKP  STA 
SAC   "UNie  UTL  DIST 
;  DEPT  OP  WATER  RESOURCES 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND   H  JOHNSON 

;  CORPS  OF  ENGINEERS 
<  SO  CALIF  EDISON  CO 
i  CALiF   STATE  ENC 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  OIV  DF  HMYS 

I  hetch  hetc»y  mtr  sup 

0  S  WEATHER  BUREAU 
U  I  MEATHER  BUREAU 
I  U  i  HEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL   F  0 
FED  AVIATION  A&ENCY 
SALINAS  0AM  OPERATORS 
JOE  CARRAL  JR 
P  0  £  E  COMPANY 

CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS    JEAN  BR|NAN 

JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  MTR  e  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  HEATHER  RUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  0IM4S  FIRE  ST4 


AN  OIMAS  TANBARX  FLAT 

AN  FELIPE  HICHMAV  ST* 

AN  FERNANDO 

AN  FERN4NDn    PH  3 

F  RICHMOND  SUNSET 

A'l  FRANCISCO  MR  AP 

F  FEDERAL  B'JILOING 

AN  GABRIEL    CANYON  PH 

Lh  GABRIFl  D^i  FC»25Be 
AN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

AN  GRECORIO  Z  SE 

AN  JACINTO 

AN  JACINTO   RANGER  STA 

AN  JOAOUIN   EIP  RANGE 

AN  JOSE 

AM  jijan  bahtista  jsse 

AN  JUAN   CUARO  STATION 

AN  LUIS  04M 

AN  LUIS  OBISPO  POLY 

AN  MARCOS  PASS 

AN  MATEO 

AN  NICHLAS  ISLAND 
AN  RAFAEL 

ANTA   ANA   FIRE  STATION 
ANTA  ANA  RIVER  PH  3 
ANTA  ANITA  FERN  FC*32 
ANTA  BARBARA 
^NTA  BARBARA  FAA  AP 
ANTA  BARBiflA  TV  PEAK 
ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

ANTA  CRUZ 

ANTA  MARCtH [TA   2  SW 

ANTA  MARGARITA  BOOST 

ANTA  MARIA    HB  AIRPORT 

ANTA  MONICA 

ANTA  MONUA  PIER 

ANTA  PAULA 

ANTA  ROSA 

ANTA  YN£I 

ANTIAGH  DAM 
iUCuS   PwR   PL  NO  1 
AhY£RS   bar   ranger  STA 
COTJA 

FAOSVILLE  LAKE 
FBASTOPOL  *  SSE 
ECRET  VALLEY 
FPULVEOA  DAM 
"ASTi  riAM 
SWEEP  RANCH 

HELT£R  C^VE 
■■INGLE  SPRINGS 

WINGLETOHN   2  £ 


I^Bi 


C  ITY 


STA 


lERftAVILLE  HANC£i 
IGNAL  HILL   FC  *15 
ILV£RaDO  ranger  STA 
iMAGGS  SPCS  LAS  LOMAS 
.  CANYQN 

NOW  CrEEX  upper 

^aM  FLAT 

DA  Springs  i  e 

r'LEDAD 

'^MEflSET  9  ESE 
OMIS   3  NW 
.nwriMA 
HNIRA  RS 
ONnRA  JUNCTION 

£  FARALLON 
0  ENTRANCE  YOSFMlTE 

nUTH  FORK  CABIN 
"UTH  LAKE 

SADRA  PaC  FC  356  C 
PRECKELS  Hwy  BRIDGE 
RRINCvILLE  7  ENE 

rringville  ranger  sta 
rrincville  TULE  hohks 
ouaw  valley 
juirrel  inn  2 

TANQISH   1  g 

TANOISH  HICkEY   ST  PK 
taniSlAUS   POM£0  house 
TATE  LAKES 
TIRLiNG  CITY  RS 
TOCKTQN  niSPOSAL  PL 
TOCKTQN  wbap 
TOCkTQN  Flfl£   STA  NO  * 
TONYFQRD   CnOLEV  RANCH 
TQNYFORD  ranger  STA 
TUNY  GORGE  RESERVOIR 

TOUTS  MEAOOg 
TRAwnERRY  VALLEY 

UEY  Ranch 

.UMM|T  MEAOOW 
.UNSET  BEACH  STATE  PK 
2  ENE 
lA  KNOLLS 

usanville  airport 
usanville  i  unw 
utter  hill  ranger  sta 

wain  mountain 

ahoe  city 

ahoe  valley  faa  ap 

4LB0T  CAMP 
Ehschap I 

fhachapi  airport 
fjON  RANChD 
ERHQ 

HE  CEDARS 

we  GEYSERS 

HERMAL  FAA  AIRPORT 

WOUSAND  Oaks 

"REE   MIlE  valley 

HREE  RIVERS  4  SE 

WREE   RVRS  EOISON  PH  2 

NREE   RVRS  EOlSriN  PH  1 

IGFR  CREEK  pH 

npANGA  PATROL  STA  EC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBONA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RINITy  DAM  VISTA  PT 

BONA 

ROUGH  SPRING 

RUCkEE  ranger  STATION 

UJUNGA 

UJUNCa  mill  CR  FC  »70 

ULEFIELD 
ULELAkE 

'JNNEL  RANGER  STATION 
UOLUM.NE  MEADOWS 
VHLOCk 

L'RNTABLE  CREEK 
USTIN    IRVINE  RANCH 

WENTY  MILE  HOLLOW 
MENTYNINfi  PALMS 
WIN  LAKES 


8fl92 

890!  06 

8909|  02 

6912'  09 

B9ifc,  09 

B917  OS 

8926  09 
896T 

8973  06 

8992  I 

6997  ( 

8999  I 

9001  I 

902*  I 

9035  I 

903T  ( 

90*3  ( 

90*7  ( 

90*9  ( 

9052  < 

9053  I 
9061  ( 
9063  I 
9073  I 
90B3  < 

9097  I 

9099  ( 

9105  ( 


OS  ANGELES 
ANTA  CLARA 
OS  ANGELES 
ns  ANGELES 

FHANCISCC 
MATEO 
FRANCISCO 
OS  ANGELES 
.OS  ANGELES 
OS  ANGELES 

AN  MATED 

IVER5IDE 
RIVERSIDE 
MAQERA 

ANTA  CLARA 

AN  BENITO 
ORANGE 

LOIS  OBPD 


3*  12 

37  01 
3*  17 


AN  MATEO 
ENTUBA 
ARIN 
ORANGE 
AN  BEROINO 
OS  ANGELES 
NTA  BARBARA 
NTA  BARBARA 
NTA  BARBARA 
ANTA  CLARA 

ANTA  CRUI 
OS  ANGELES 

LUIS  OBPO 
^  LUIS  OBPO 
NTA  BARBARA 

OS  ANGELES 

OS  ANGELES 

ENTURA 
CNOMi 

NTA  BARBARA 

ORANGE 
US  ANGELES 
ISKlYOU 
iUMBOLCT 
AN  MATEO 
□NOMA 
ASSEN 

os  angeles 

hasta 

alaveras 

MUMBOlDT 
L  DORADO 
HASTA 
lERRA 
lERRA 

OS  ANGELES 
ORANGE 
SONOMA 
MONTEREY 
RIVERSIDE 

MARIPOSA 
NEVADA 

MONTEREY 
EL  ODRAOO 
VENTURA 
SnNOMA 
TUOLUMNE 


SAN  I 


niNO 


INYO 
Obi  LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 
03j  PLACER 
07  SAN  BERDIND 
03|  LASSEN 

menodcino 
Tuolumne 
FRESNO 

SAN  JHAOUlN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 

SHASTA 

SN  LUIS  OBPD 
FRESNO 
SANTA  CRUI 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 

EL  DORADO 

PLACER 

HERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 
PLACER 

SONOMA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
PH^MAS 
TULARE 
TULARf 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

ORANGE 
San  joaquIN 
SAN  JOAOUiN 
ALAMEDA 
TRINITY 
San  BEROINO 
COLUSA 
NEVADA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

KERN 
SISKIYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 
SHASTA 
ORANGE 
TEHAMA 
SAN  BEROINO 
ALPINE 


37  32 
33  1* 
37  98 


36  99 

3*  07 

35  22 

35  22 

3*  5* 


37  50 
39  39  : 
36  26 


3*  0* 

19|  37 

26  3*  03 

36  36 


39  9* 

37  56 

37  5* 

38  00 


30|  35  00 
37  05 
36  9* 


39  OB 

10  39  I 

10  35  02 

*0  92 


*0  ' 
35  ' 
39 

39  20 
3*  21 

35  09 

36  '. 

37  : 


MID 

HIO 
MIO 


1539 
1560 
1050 


1099 
1930 
1730 
19*0 


2*70 
1090 
*070 
6239 
9680 
»030 


1060 
10300 
3518 


10P9 
*l*B  f 
*995 
19P6 

6160 
1023 
6230 
6251, 

3975 
3960 
1*29 
9310 
9900 


9999 
1690 
*6*5 


2800 
1975 
7BJ9 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HHYS 
FARMERS  INS  CROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  rSCO 
U  S  h£ATh£R  BUREAU 
U  S  MEATHER  BUREAU 
PASAOENA  HATER  DEPT 
DRAIN  R,  HATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

GARY  J,  ARATA 
BYRON  jOHANSEN 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MRS.   SANORA  J,  KNOLL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OEPT  -ATER  RESOURCES 
CAL  STATE   POLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  fIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 

SANTa    BARBARA    ShG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KjSICK 
RICHARD  s  PlLEtKl 
U  S  WEATHER  Bureau 

CITY   SANTA  MOMCA 
S  M  LIFEGUARD  S£R 
VENTURA  CO  fIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 

WILLIAM  0  SAPPtNCTDN 
L  A  wTR  £  PHR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC   LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAhMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
S  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEuSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  MITHYCOMBE 

U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  QSeORN 
CORPS  DF  ENGINEERS 
JOHN  K  lEITmOlO 
STATE   OIV  DF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  -TR  CO 

1  DEPT  HATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUCHAN 
JOHN   N  FRANCIONI 
JACK  A.  HASELEY 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  OICtEV 
STATE   DlV.OF  FORESTRY 
STATE  OlV  DF  HWY5 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L     Closed  ii/?/6t 

I  SOUTHERN  CAlIF  EDISON  C 
R  S  4JTCH1SQN 
u  s  -'£ath£r  Bureau 

ELMER   A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  C  e  E  COMPANY 

SOUAu  VALLEY  STATE  Pk 

LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY 

CAL  OIV  BEACH  t  PKS 
P  G  t  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CITY  OP  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 
FRED  H  CDOlEY 
U  5  FOREST  SERVICE 
DRLAND  UNIT  WU  ASSN 

S  DEPT  HATER  RESOURCES 
MRS.  LiLLlAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

S  DEPT  OP  WTR  RESOURCES 
CAL   OIV  BEACH  [  PARK 
U  5  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  PIPE  STA 
OAVIO  BARR 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

i  CALlF  DEPT  HATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  £  FD 
MRS.   ESTHER  BEATTY 
FED    AVIATION  AGENCY 

S  OEPT  HATER  RESOURCES 
HARRY  M,  COhAs 
TEHACHAPt  CuMMlNCS 
tejOn  ranch  company 
SULO  E  LAkSO 

s  oept  of  water  resources 

mrs  faye  dewey 
fed  aviation  agency 
ventura  co  fire  de^t 
s  callf  dept  hater  ris 
Glenn  raner 
so  CALIF  EDISON  CO 
SO  CAiIF  EDISON  CD 
P  C  £  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
TOStANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AACE  R  TuGEL 
&ANTA  CARBONA  IR  CO 
U  S  RJR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  t  C  CORP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0,  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE  IRRIG  DIST 
S  U  S  HEATHER  BUREAU 
I  DEPT  HATER  RESOURCES 

CARL  A  PEARSON 

ClJSED  10/31/69 

THE    IRVINE  COMPANY 
I  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

P  G  C  £  COMPANY 


-  404  - 


CONTINUED 


,  RiNCea  ST4TIJN 
UK  I  AH  4  WSw 

uMON  an,  STeiRNs  ass 
•u  C  L  a 

0>PE«  LAKE  T  w 
U*P£R  MiTTaiE 
UBR  SftN  lEANoHQ  FIlTE" 

u»pea  TIES  Pivus 

UPPER  WDOncnuCK 

VACAVILLE 

VHLETQN 

VAL1.EV  C6MTER  Z  S'JE 
V*LV£«MO  RANSEO  STft 

NUYS  FC  H8 
VENAOO 
PNTUfOPfi  R  S 

vfntuRa 

vermu  ion  uallev 

VtCTO"VlLLE   PUMP  PLANT 
VIOETTE  MEanow 
VTNCE"JT  FIRE   STi  FCWfl 
VINTQN 
VISiLlA 
ViSTi  2  NN£ 
VOLLMERS 

VHlTA  pn^iER  HHUSE 
WALLACE    I  SE 

KALMA"  SC^onL 
rtALNUT  CREEK  2  ES£ 
WALNUT  CaEE«  I  FNF 
WALNUT  CREfK  4  e 
WALNUT  PTL   STA  FC10Z8 
waRNEB  SPHINCS 
WASCO 

ViASlQJA  PHQENIX  RANCH 
WATSQNVILLE  WATFR^-ORttS 
WSWONA  RANGER  STATION 

hEAVERVILLE  RANf.ER  STA 
■JEEO  PIRE  DEPARTMENT 
WELOON  1  WSW 
^FNFIEL    10  SE 
ijeST  9IC  P[fJE  LODKOUT 
WFSThAvEN 
weST  POINT 
-WFST   PQlNT    3  Si' 
'STvlLLE 
wET  MEADOW 


STATION  INDEX 


i  SNTA  BARBARA 

)  TULARE 

I  MENDOCINO 

1  MENDOCINO 

i  ORANGE 

i  LOS  ANCFLES 

i  SAN  BEHDINQ 

>  LAKE 

I  mumSOLDT 

>  ALAMEDA 

•  SAN  BENITO 

i  FSfiSNn 

I  SOLANn 
MONTEREY 
SAN  DIEGD 
LOS  A'^CFLES 
LOS  ANCELFS 
Sr.NOt'A 

SNTA  flAaSARA 
VENTURA 

FRESND 

SAN  BEROINO 

FaESNfl 

LCS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  OlECQ 

SHASTA 

S'^iSTA 

CALAVERAS 

CHNTRS  COSTA 
COHTRS  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
L.TS  A-JCELES 
SAN  DIEt^O 
KERN 

SNTA  RARBARA 
SANTA  CRUZ 
MAHIPOSA 

TRINITY 
SISXIYQU 
KERN 
LASSEN 

SNTA  B4RBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

»LACEa 

TULARE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3180 
333 


SANTi   MARIA    VLV  WCO 

S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJOfllE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LI8EBTV  GROVES  CORP 
EOeflH  J  SCHUITTE 

wesley  c  ri?scoe 
e  bay  mun  utl  dist 

eldo'^  fancmer 
Closed  io/t/69 

VACAvlLtE  FIRE  DIST 
HISS  JUDY  A,  WOLP 
'ALLEY  CNT  MUN  WATER 
I  S  FOREST  SERVICE 
'AN  NUVS  PUBLISH  CO 
SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 
I  !  FOREST  SERVICE 
0.  FLOOD  CONTROL  DIST 

SO  CALIF  EDISO"J  CD 
VICTOR  CO  H4T£R  DIST 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
CO  FIRI  OEPT 
NK  OOTTA 
UlSALIA  FIRE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
FRED  aORINC 
C  S  £  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCHAICK 

,    JOAN  THOMAS 
JOHN  F,  TERRY 
TOMAS   S  VANASEK 
MRS.   BETTY  FAIRCLOUtM 

.  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
^ERN  CO  FSTRV  e  F  0 
PHOENIX  RANCH 
CITY  OF  WATSONVILL! 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 

I  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
EO  FILIPEILI 

I  s  meather  Bureau 
boston  ranch  co 
state  div  of  forestry 

Closes  3/1/69 
dept  water  resources 
;  corps  of  engineers 


W"EATLANO  2  NE 

"ISKEyTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WHITE  MTN  STORAGE 
WHjTTIEn   CTY  W  FC  106C 

IILDRQSE  RANGER  STA 

IILLIAMS 

ilLLlTS   1  NE 

t'LLITS  HOWARD  FOR  RS 

flLlOW  CREEK   1  NW 

ilLLOWS 

.'LLOWS  USBR 

iINCHESTER 

.INTERS 

.npFORO  HEIGHTS 
W"00FOhD5 
udooland  i  wn'^ 

aiCJHTs 

WBICHTS  LAKE 

Y?R9A  LiNOA 
yMRKVlLLE 

YOSEMlTE  PARK  MEAP8TRS 
YR£KA 

CLOSED  STATIONS 


9700  1 
9Ti?  ( 
97i,2  ( 
975*  I 
9775  1 
97B1  ' 


99*7  ( 
9651  ( 
9855  ( 
986*  •. 


BDULEVftRO 
•il-JfRAl.  KiNC 

mount  givens 
pfab  lake 

Sf^UTH  FORK  CA8IN 
TJRNTABIE  CREEK 
UPPER  WOOOCHuCK 
WEST  POINT  3  SH 

NEW  STATIONS 

BOULEVARD  NO.  2 
MATILijA  DAM 
«EST  POINT 


02  YUBA 
SHASTA 

07}  MONO 
MONO 

SAN  BERDINO 
LOS  fi'^CELES 
INYO 
COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

TRINITY 
GLENN 
GLENN 
RIVERSIDE 
VOlO 
KERN 
ALPINE 
YOLO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 

IjRANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKlYQU 


1009  ( 

S680  '. 

5927  C 

e39o|  ( 

9083  t 

9191  ( 

9993  ( 


1010  I 
5*17  I 
9!fl2  I 


SAN  DIECO 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

SAN  BERDINO 


SAN  DIECO 

VENTURA 

CALAVERAS 


32  40 
9<>  29 
3B  2* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a 

a 


U6  IS 

119  18 

120  32 


335D 
7975 
9500 
9700 
TUO 
10S7 
9200 


3600 
1060 
2820 


ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 

"   PiJR  BEc^aMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
■  STATE   OF  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  flilLEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUlS   L  9ERTAIN 
STATE   OlV  OF  FSTBY 

I  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 
USBR  MATERIAL  CONTL  DIV 
IM  H  BlACKMORE 
NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 

WILHA  C  8ARR 
U  C  AG"  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  HARE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

YORBa  LlNQA  WATER  CO 
"5.  V.  SYLVIA  MUL8ERT 

I  NAT  PARK  SERVICE 
'  S  FOREST  SERVICE 


CLOSED  lO/9/t.9 

Closed  T/io/t* 

CLOSED  */l/69 

Closed  9/u/69 

Closed  ii/7/67 

CLOSED  10/31/69 

Closer  10/7/49 

CLOSED  3/1/69 


meyeris  trailer  ranch 
ventura  e,  flood  cont, 
state  oiv  of  forestry 


DRAINAGE  CODE:    1-AMERlCAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLX)RADO  6-DESERT  7-EEL   e-FEATHER  9-KAWEAH   10-KERN  U-KINGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES    H-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-K.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT    2Z-RUSS1AN    23-SACRAMENTO    Z4-SALINAS    25-SAN  DIEGO    25-SAN  GABRIEL    37-SAN  JOAQUIN    2B-SANTA  ANA    ':9-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST    34-STANlSLAUS   35-TRlNITY    36-TRUCKEE  37-TUQLUMNE 
3a-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


,,,^r..^   .„t„™.tl<,ii  rofardlnn  tho  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst , 

Fed".l  0""rLSud!ng     sS^P^lton  S?relt!  San  FranclB  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 

t.lned  In  'HOiniLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and    'Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 
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nmrilsioNAl.  imiTS-     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
^^^o^n^nt  In  .lies       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°r.     In    ■Supplemental  Data" 
TiS?e  SIrec?5oi«  e^J^r^d  fn  flgJros'Ire  ?ens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

rmsvHVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
^vlnlt  me.     W  IS  ground  Jnthr-Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
"It?Jn"sni.  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  tor  Bishop  TO  AP.   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P-S.T., 
^nd  it    Shista  WB  CltT  at  800  a.m.,  P.S.T.    Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table, 'and  snowfall  in  tho  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  mcasuri-d  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  tho  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

HORUALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAHES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  TBE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  ajnounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

iBfonnatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  he  found  in  the  publication  "Substation 
Blstory"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ar:iual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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Station 

Temperature 

~-r-f  

'\  ? 

Average 

e  1 

z  1 

Average 

Departure 
From  Nonsa] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Iota] 

Departure 
From  Normal 

•  u 

— r 

■  ^  \  \  • 

rf!^ieet 

No.  of  Days 

Min. 

Greatest  Day 

0 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  j 

.SO  or  More  1 

q» 
0 
% 

- 

•°l 

s  > 

5  > 

"1 

*     •  • 

NORTH  COAST 

ORAINtSE  01 

ALOERPOINT 

96.0 

39.9 

48,0 

64 

14 

25 

24 

521 

0 

0 

7 

0 

17.98 

3,52 

21 

.0 

0 

19 

11 

6 

ANGHIN  PAC  UNION  COL 

41.2 

47,7 

63 

2 

32 

31* 

932 

0 

0 

2 

0 

19,15 

3,69 

20 

.0 

0 

15 

9 

5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

S0,3M 

35. 9M 

43, IM 

61 

7 

23 

It 

673 

0 

0 

0 

14,22 

.0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

»7,0 

28.7 

37,9 

61 

21 

17 

31 

836 

2 1 

8,04 

1.94 

2 1 

,5 

0 

9 

5 

3 

CECILVILLE  5  SE 

«B,8M 

27, 7M 

38. 3M 

62 

20 

20 

3U 

825 

0 

0 

24 

0 

14,79 

3.35 

12 

3,0 

3 

25 

14 

8 

5 

CLOVEROALE  3  SSE 

59.9 

42,9 

51.2 

2.5 

70 

3 

32 

31 

419 

0 

0 

1 

0 

18,22 

10,28 

2,75 

20 

.0 

0 

16 

11 

7 

cnvELD 

CRESCENT  CITY  1  N 

S9.«M 

42. OM 

90, 7M 

68 

1 

32 

27 

0 

0 

1 

0 

14,10 

.0 

0 

:s,«M 

40. 4M 

49, 4M 

64 

4* 

31 

30 

476 

° 

5,74 

2,33 

.0 

0 

2 

1 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

57.1 

49.4 

51,3 

2.4 

65 

20* 

36 

27 

419 

0 

0 

0 

0 

9,60 

2,69 

1,51 

20 

.0 

0 

16 

7 

2 

F6RN0ALE  2  Nw 

58,1 

50.1 

67 

2 

34 

3U 

456 

0 

0 

0 

0 

9,72 

2,54 

21 

.0 

0 

15 

7 

3 

FOREST  GLEN 

47.0 

32!6 

39.8 

2.8 

58 

21 

20 

1 

773 

0 

0 

15 

0 

26,38 

14,74 

5,20 

21 

T 

0 

17 

13 

9 

r  UK  1    0  K  A  Ijij 

59,0 

44.6 

51.6 

67 

3 

36 

30+ 

401 

14.30 

7,26 

2,40 

.0 

0 

18 

9 

6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

58. 2M 

42. 2M 

50. 2M 

64 

3 

32 

2 

451 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

46,6 

24.2 

35.4 

96 

6 

8 

1 

911 

0 

1 

25 

0 

8.82 

1,88 

12 

.9 

1 

25 

11 

6 

4 

FORT  ROSS 

59,5 

53.2 

66 

3 

39 

314 

360 

0 

0 

0 

0 

12.04 

4,76 

2,20 

12 

.0 

0 

13 

9 

4 

CRATON 

60, 1 

39,9 

50.0 

3,1 

70 

4 

25 

1 

455 

0 

0 

11 

0 

16.52 

8,46 

3,73 

20 

.0 

0 

14 

10 

8 

UABDV     ^AuD     BaUTED  CTA 

30, 3M 

34, 6M 

42. 5M 

1,6 

61 

9 

23 

5 

690 

0 

0 

1 2 

0 

17,38 

6,97 

3,99 

2 1 

.0 

0 

17 

9 

6 

HEALOSBURG 

60,9 

43,0 

52.0 

3,7 

72 

3 

30 

3l4 

397 

0 

0 

4 

0 

18.98 

10,66 

3,72 

12 

.0 

0 

15 

10 

6 

HILTS 

♦  7,0 

27,6 

37.3 

96 

1 

18 

7* 

852 

0 

0 

23 

0 

7.06 

2,00 

21 

1.0 

0 

9 

5 

3 

HOOPA 

52,3 

39,6 

46,0 

65 

14 

30 

3* 

582 

0 

0 

9 

0 

15.65 

2,23 

21 

.0 

0 

19 

12 

6 

KENTFIELD 

59.7 

44,9 

52,3 

4,6 

65 

4* 

33 

314 

367 

0 

0 

0 

0 

19.97 

10,51 

4,65 

20 

.0 

0 

13 

11 

5 

KLAMATH  R 

56,8 

41,2 

49.0 

65 

13 

31 

9 

491 

0 

0 

2 

15.90 

2,90 

2 1 

.0 

0 

17 

14 

5 

LAKE  PILLSBURY  NQ  I 

54.5 

33.2 

43,9 

64 

6 

17 

1 

648 

0 

0 

16 

0 

15.15 

4,08 

12 

,0 

c 

14 

E 

4 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

42.6 

24.6 

33.6 

55 

1 

8 

31 

967 

0 

2 

26 

0 

3.66 

1,30 

21 

7,3 

5 

29+ 

9 

2 

1 

MOUNT  HEBRON  RS 

43,6 

20.9 

32,3 

57 

21 

6 

9 

1007 

0 

1 

26 

0 

3.46 

1,09 

21 

2 

24+ 

9 

2 

1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

60,6 

43,3 

52.0 

3.0 

69 

3 

30 

30 

399 

0 

4 

7.22 

2.31 

1,94 

19 

.0 

0 

12 

5 

3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

93, 8M 

38, BM 

46. 3M 

62 

2 

30 

27* 

573 

0 

0 

5 

0 

14.82 

3,49 

2 1 

,0 

0 

ORLEANS 

51,2 

38,2 

44.7 

96 

21 

26 

' 

620 

0 

0 

7 

0 

14.63 

4.84 

2,29 

21 

.  0 

° 

16 

12 

6 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

60, :m 

42,5 

51, 6M 

3.3 

66 

3 

28 

I 

417 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

POINT  ARENA 

59,5 

46,1 

52, B 

66 

3 

38 

26 

374 

0 

0 

0 

0 

14,  19 

2,95 

19 

.0 

0 

14 

7 

5 

PUTTtK    VALLEY  r<^ 

58,0 

38,0 

46,0 

67 

3 

24 

31 

520 

0 

14,86 

6,04 

4,42 

1 2 

,0 

0 

15 

11 

4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

52, S 

41,2 

46,9 

60 

21 

31 

26  + 

556 

0 

0 

5 

0 

24,97 

6,26 

21 

,0 

0 

19 

12 

7 

SAINT  HELENA 

59,4 

40,9 

50,0 

2,6 

68 

4+ 

27 

31 

458 

0 

0 

9 

0 

13,56 

6,96 

3,01 

20 

,0 

c 

1 3 

° 

7 

SAN  RAPAEL 

61, 9M 

47 ,  6M 

54, 8M 

67 

3« 

37 

30 

307 

0 

0 

0 

0 

14,24 

3,66 

20 

,0 

0 

12 

9 

4 

SANTA  ROSA 

60,7 

42,5 

51,6 

3,8 

70 

3 

28 

1 

408 

0 

0 

5 

0 

11,79 

6,15 

3,05 

20 

.0 

0 

12 

7 

4 

48,4 

30,5 

39,5 

61 

1 

20 

1 

784 

0 

1 6 

13,70 

2,44 

2  J 

.8 

T 

9 

16 

8 

5 

SCOTIA 

96,9 

42,6 

49,6 

,6 

66 

21 

34 

31  + 

466 

0 

0 

0 

0 

14,45 

9,08 

3,21 

21 

.0 

0 

17 

8 

6 

SHELTER  COVE 

15,12 

2  1  99 

12 

.  0 

° 

SONOMA 

59.6 

41  ,4 

50,5 

69 

3 

26 

31 

442 

0 

0 

7 

0 

8.23 

1.89 

20 

.0 

0 

12 

7 

2 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

44.5 

31.8 

38,2 

96 

21 

23 

26  + 

825 

0 

0 

20 

0 

13.63 

2,62 

12 

0 

16 

9 

5 

44,0 

24.6 

34.3 

99 

2 

9 

9 

943 

0 

23 

3.60 

2,27 

.65 

11 

3 

0 

UKIAH 

99,0 

40.6 

49,8 

2,7 

68 

2 

28 

31 

462 

0 

0 

6 

0 

12.65 

5,44 

3.56 

12 

.0 

0 

14 

8 

4 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

47,9 

31,0 

39,5 

1 , 1 

60 

7+ 

17 

1 

782 

0 

0 

16 

0 

19 , 74 

8 , 79 

T 

''' 

24+ 

WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

45.7 

27,5 

36,6 

97 

1 

18 

31  + 

873 

0 

0 

22 

0 

9,29 

2.79 

21 

12 

7 

4 

WILLITS   I  NE 

96,6 

38,1 

47.4 

65 

1 

20 

1 

537 

0 

0 

9 

0 

15,05 

4.36 

12 

.0 

0 

16 

10 

4 

nlLLUW  tKtftiv  1 

53.0 

40.4 

46.7 

64 

14 

26 

3+ 

560 

0 

0 

5 

0 

13.42 

,0 

0 

YR6KA 

47.8 

29.0 

38.4 

2,4 

58 

14 

17 

2 

819 

0 

0 

21 

0 

7.67 

4,57 

2.16 

21 

2,2 

1 

23 

10 

5 

2 

DIVISION 

45,8 

1,9 

13,23 

5,80 

,4 

*       •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

44. 9M 

20. 5M 

32, 7M 

58 

2* 

0 

31 

995 

0 

1 

26 

1 

4,95 

9,0 

4 

25+ 

ALTURAS  RANGER  STATION 

44.9 

21.5 

33,2 

1,1 

65 

1 

2 

31 

974 

0 

2 

27 

0 

2,85 

1.22 

.64 

24+ 

9,0 

6 

3 

0 

AUBURN 

57. 5H 

40, 9M 

49, OM 

2,1 

67 

1 

29 

28 

469 

0 

0 

3 

0 

10,01 

4.07 

3.20 

21 

.0 

0 

12 

6 

4 

BERRYESSA  L^KE 

58,6 

43,1 

50,9 

64 

S* 

35 

28+ 

432 

0 

0 

0 

0 

8,09 

2,13 

20 

,0 

0 

13 

5 

2 

BLUE  CANYON  HB  AIRpORT/ZR 

45,8 

34,9 

40.2 

-  ,1 

59 

9* 

22 

27 

762 

0 

2 

12 

0 

19,36 

9,14 

3,39 

23 

31.5 

15 

12+ 

12 

10 

8 

BOWMAN  0AM 

46.2 

31,6 

38,9 

.4 

67 

9 

20 

28 

802 

0 

3 

15 

0 

21.31 

10,47 

3,96 

24 

35.0 

20 

11 

14 

10 

6 

BRANNAN  ISLAND 

56,7 

39,3 

48,0 

64 

2 

24 

5 

520 

0 

0 

8 

0 

4,49 

2,2.2 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

BROOKS  FARNHaM  RANCH 

59,1 

38,5 

46,6 

2,8 

68 

3* 

24 

5  + 

492 

0 

0 

12 

0 

6,96 

2,81 

2,74 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

BURNEY 

48,5 

26,4 

37,5 

59 

14* 

11 

31 

849 

0 

0 

22 

0 

10,87 

2,20 

12 

7.0 

4 

24 

15 

8 

5 

CANYON  0AM 

44, 8M 

24, IM 

34, 5H 

2.7 

56 

27 

11 

31  + 

942 

0 

1 

27 

0 

12,44 

5,77 

2,40 

12 

14.5 

5 

24+ 

13 

9 

6 

CENTERVILLE  PH 

60. 7M 

37, 4M 

49, IM 

2.2 

68 

2  + 

26 

1 

486 

0 

0 

13 

0 

15,81 

7,66 

3,45 

19 

.0 

0 

14 

9 

6 

CHESTER 

45.0 

23.8 

34,4 

56 

1 

6 

31 

9i,0 

0 

0 

27 

0 

9,69 

4,34 

2.06 

12 

20.0 

10 

23 

13 

6 

4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

56.9 

40,3 

48.6 

2.8 

64 

21* 

27 

28 

902 

0 

0 

10 

0 

10,34 

5,22 

2.72 

19 

.0 

0 

12 

7 

4 

CLARKSBURG 

55,2 

37,0 

46,1 

63 

3 

25 

I 

978 

0 

0 

11 

0 

4,42 

.0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

57,5 

34,8 

46,2 

67 

1 

19 

1 

979 

0 

0 

15 

0 

9,11 

1.62 

24 

.0 

0 

12 

7 

4 

COLFAX 

55. 5M 

35. 6M 

45, 6M 

-  .8 

67 

1 

26 

31 

597 

0 

0 

0 

13,26 

5,23 

.0 

0 

COLUSA  I  SSH 

56.3 

40.2 

48,3 

2.3 

64 

21* 

26 

1 

512 

0 

0 

9 

0 

5,20 

1,96 

,89 

20 

.0 

0 

11 

4 

0 

DAVIS  2  MSH 

57.4 

39.7 

48.6 

2.3 

68 

5 

25 

5 

503 

0 

0 

8 

0 

5.36 

1,95 

2,05 

20 

.0 

0 

10 

3 

1 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

49. 6M 

34. 5M 

42. IM 

5.8 

62 

5 

22 

26+ 

705 

0 

0 

U 

0 

21.12 

9,43 

4,58 

24 

12.8 

10 

10 

14 

10 

7 

DE  SABLA 

92. IM 

34. 5M 

43. 3M 

.4 

63 

2  + 

25 

28 

664 

0 

0 

12 

0 

22.21 

10,83 

4.01 

12 

,0 

0 

13 

9 

9 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

M 

M 

M 

69 

1 

28 

31 

0 

0 

0 

14,17 

6,94 

3.71 

24 

.0 

0 

11 

8 

5 

DOHNIEVILLE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

98 

34 

22 

31 

0 

0 

0 

17.27 

2.0 

2 

10 

EAST  PARK  RESERVOIR 

58,1 

37,4 

47,8 

3.1 

70 

3 

25 

31 

527 

0 

0 

12 

0 

7,18 

3,19 

1,93 

19 

.0 

0 

11 

6 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  ^16 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Conlinued  DECEMBER  1969 


SUHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

e 
M 

a 

£ 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

*r.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 
o 

1    .10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°" 

FAIRFIELD  FIRE  STATIUN 

sa.i 

410 

49,8 

66 

2 

30 

31  + 

461 

0 

0 

5 

0 

6,16 

2,42 

20 

.0 

0 

10 

3 

2 

cm  criM  Dam 

98, S 

40.8 

49,7 

67 

21* 

30 

30 

471 

0 

0 

3 

0 

6,46 

1,99 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

CcDRGET^WN  RANGER  STA 

M 

M 

66 

2* 

6  o 

0 

0 

8 

0 

15,76 

Q 

GRASS   VALLEV  NO  2 

55  ■  I 

34.4 

44,8 

67 

3* 

31  + 

o2 1 

0 

0 

15 

0 

15.91 

4,54 

24 

.  0 

0 

1 3 

HAT  CREEK   PH  NQ  i 

46  ■  B 

2  6.3 

38,6 

2,9 

6 1 

21  + 

14 

0 

0 

21 

0 

6,96 

3,63 

I  •  1 5 

2  0 

2 , 5 

1 

24+ 

1 3 

1 

JESS  VALLEY 

'I'l.'t 

22,5 

33,5 

60 

7 

-  2 

29 

971 

0 

3 

26 

4 

2,86 

.96 

■  82 

21 

20,5 

12 

24 

6 

2 

0 

1  A  V  P  P  DR  T 
t  **  ^  C  r  u  r\  1 

56.1 

37  5 

46,8 

63 

3 

23 

30 

556 

0 

0 

12 

0 

11.10 

9.23 

2.23 

12 

.0 

0 

14 

9 

3 

lakeshqre 

54  1  8 

38.7 

46,8 

70 

1 

26 

28 

557 

0 

0 

7 

0 

26,23 

5  •  54 

1 1 

.  0 

0 

15 

1 2 

7 

LAKE  SPAULOING 

46  ( 4  M 

27. 4M 

36  *  9M 

"  ,1 

*1 

2 

20 

27+ 

861 

0 

3 

27 

0 

19,31 

8,19 

3 , 32 

2 1 

35.5 

16 

11 

14 

9 

7 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MANZANITA   LAKE  // 

42.6 

25.9 

34.4 

57 

6 

16 

10 

949 

0 

2 

28 

0 

14,00 

2.24 

13 

26,5 

11 

26  + 

17 

9 

7 

MARVSVI LLE 

5  8,7 

40.3 

49,5 

2,5 

66 

144' 

29 

7 

472 

0 

0 

8 

0 

6,99 

2,71 

1.64 

20 

.0 

0 

13 

4 

2 

MC  CLOUD 

48.7 

29.2 

39.0 

2 , 3 

65 

2 

19 

31  + 

803 

0 

0 

19 

0 

18,73 

9,99 

4  ( 26 

21 

10,0 

5 

10 

MINERAL 

43.9 

27.7 

35.8 

2 , 2 

55 

3  + 

16 

26 

896 

0 

1 

25 

21,44 

12.28 

4.10 

12 

20,5 

10 

11 

17 

9 

7 

MONTICELLD  0AM 

58*8 

41,9 

50.4 

65 

5* 

33 

1 

446 

0 

0 

0 

0 

7,36 

2 , 36 

20 

,  0 

c 

12 

5 

3 

MOUNT   SHASTA  WB   CUV  //R 

44,0 

31,1 

33,0 

2,1 

96 

1 

22 

5 

830 

0 

0 

20 

0 

13,09 

6.87 

2.48 

U 

9.6 

3 

10 

15 

7 

5 

NEVADA  CITY 

50,4 

31,7 

41.1 

-  ,2 

98 

3 

21 

31 

733 

0 

0 

20 

0 

15,98 

6.21 

3,83 

24 

T 

0 

14 

10 

5 

ORLAND 

57,8 

40,2 

49.0 

2 , 8 

69 

3  + 

28 

31  + 

486 

0 

0 

6 

0 

6,97 

3. 10 

1.50 

19 

1 0 

0 

12 

5 

3 

OROVILLE 

58,2 

42,0 

50  •  1 

66 

21  + 

32 

31  + 

452 

0 

0 

3 

0 

9 , 39 

2 , 40 

24 

I  0 

c 

1 1 

6 

3 

PARADISE 

55,0 

40 , 9 

4  8,0 

67 

2 

3  1 

26 

521 

0 

0 

2 

0 

20,93 

3,35 

2  4 

J 

0 

15 

ic 

7 

PLACERVI LLE 

53. 4 

33 , 9 

43,7 

1,9 

61 

21 

24 

31 

653 

0 

0 

19 

0 

9,67 

2.78 

2,39 

24 

,0 

0 

12 

6 

5 

PLACERVILLE  IFG 

52.3 

39,7 

46,3 

63 

2 

26 

27 

576 

0 

0 

3 

0 

9,77 

.0 

0 

PLATINA 

52.9 

34,0 

43.5 

66 

1 

2  I 

30  + 

662 

0 

0 

12 

0 

8 , 62 

2,10 

14 

.  c 

0 

13 

6 

3 

PORTOLA 

47.2 

22,5 

34.9 

3 , 1 

96 

13 

7 

31 

926 

0 

0 

24 

0 

5,51 

1 . 95 

1 ,  5C 

24 

6  C 

2 

11 

■ 

2 

QUIMCY 

50.5 

25,5 

38.0 

2 . 8 

62 

14 

15 

31  + 

832 

0 

0 

26 

0 

13,66 

6.81 

2,8! 

24 

3  7 

10 

1 1 

ic 

RED  BLUFF   HB   AIRPORT  R 

58.0 

40,6 

49.4 

2.3 

71 

1 

27 

31 

477 

0 

0 

5 

0 

6,60 

2.39 

1.69 

12 

.0 

0 

10 

5 

2 

REDOING  FIRE   STA  NQ  2 

59.0 

42  . 7 

51.2 

3.7 

74 

1 

31 

31 

422 

0 

0 

1 

0 

15.09 

7.83 

3,25 

20 

.0 

0 

14 

8 

4 

ROCKLIN 

59.1 

37.7 

46,4 

3, 1 

68 

21  + 

26 

30 

909 

0 

0 

10 

0 

9.36 

1.23 

1.80 

20 

0 

0 

1 1 

4 

2 

SACRAMENTO  WB   AlRPQRT  R 

56.3 

39.7 

4  8,0 

1.6 

65 

20  + 

2  8 

1 

9*9 

0 

0 

6 

0 

4.41 

1.17 

1.15 

20 

.0 

0 

4 

SACRAMENTO  HB   CITY  R 

58.3 

43 . 6 

5 1  •  I 

3.8 

66 

13 

34 

30 

427 

0 

0 

0 

0 

9.36 

1.81 

1,23 

2  4 

1 1 

4 

2 

SHASTA  DAM 

54,8 

43 . 3 

49.1 

66 

2 

36 

27 

466 

0 

0 

0 

0 

22.31 

3,90 

12 

.0 

0 

15 

12 

6 

SIERRA  CITY 

49.5 

29.9 

39,7 

62 

2 

23 

28 

779 

0 

0 

25 

0 

20.33 

5,06 

24 

8.5 

7 

10 

14 

10 

6 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

49.2 

23.2 

36,2 

4.5 

69 

21 

8 

31 

668 

0 

1 

24 

0 

7.54 

3,05 

2.66 

24 

1.0 

1 

27 

5 

4 

4 

SODA   SPRINGS   1    E  //R 

22.2 

50 

9  + 

1 2 

27 

0 

6 

30 

0 

3  27 

52  .0 

24 

30+ 

1  s 

i.  3 

g 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

38. S 

38,4 

3.3 

71 

1 

26 

31  + 

905 

0 

0 

12 

0 

6.40 

2,36 

l!68 

19 

.0 

0 

11 

9 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

49.7 

31.8 

40,6 

63 

5 

25 

28  + 

746 

0 

0 

22 

0 

25.75 

4,05 

19 

13.5 

7 

10 

12 

11 

9 

THIN  LAKES 

38.8 

22  . 6 

30,7 

2.5 

49 

19+ 

7 

26 

1094 

0 

5 

29 

0 

11.13 

3,98 

2.48 

21 

13 

6 

6 

VACAVILLE 

38.1 

39.7 

48,9 

2.4 

66 

1 

29 

30  + 

491 

0 

0 

9 

0 

8.36 

2,87 

2,50 

20 

'  ? 

0 

1 2 

5 

3 

VOLTA   power  HOUSE 

95.9 

38.4 

47,2 

69 

1 

30 

31  + 

0 

0 

6 

0 

12.04 

6,47 

3  16 

1 2 

.  0 

Q 

1 2 

HHISKEYTOHN  RES 

55.4 

41.5 

48,5 

71 

2 

34 

2  6 

9ni 

0 

0 

0 

0 

22  .68 

4  3C 

9  1 

.  0 

1  s 

1 1 

g 

WILLIAMS 

57.3 

39.4 

48.4 

67 

3 

29 

31  + 

907 

0 

0 

7 

0 

9.21 

1.54 

24 

.0 

0 

10 

3 

2 

WILLOWS 

57.8 

40.0 

46.9 

2.7 

69 

2 

27 

1 

489 

0 

0 

6 

0 

9.95 

1,62 

1.60 

19 

.0 

0 

10 

3 

3 

WILLOWS  USBR 

59.7 

41.4 

90.6 

72 

1 

29 

31  + 

439 

0 

0 

5 

0 

5.88 

1 9 

0 

1 

WINTERS 

58.1 

40.0 

49.1 

67 

2 

28 

3 1 

467 

0 

0 

7 

0 

6.92 

2,44 

20 

*n 

Q 

1  c 

4 

2 

WOODLAND   1  WNW 

56.8 

39 . 3 

46.1 

1.2 

64 

34 

25 

5 

917 

0 

0 

9 

0 

6.06 

2,46 

2 .  4C 

20 

*n 
.0 

IC 

2 

2 

DIVISION 

44.0 

2.2 

11.43 

9,00 

5.4 

*       *  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

46.6 

17.7 

32.2 

60 

14 

-  1 

31 

1010 

0 

2 

27 

i 

6.25 

2.35 

24 

5.5 

2 

31  + 

8 

3 

3 

BODIE 

43.2 

7,9 

25.6 

S7 

14 

=  17 

29 

1214 

0 

4 

31 

7 

1.22 

,43 

22 

13.5 

6 

22 

4 

0 

0 

BRIDGEPORT 

49. 1 

11.8 

30.5 

63 

13 

-  3 

29 

1067 

0 

2 

30 

4 

1  .40 

,48 

21 

1.5 

1 

29+ 

5 

0 

0 

CEDARVILLE 

43.5 

24,4 

34.0 

1.8 

57 

21  + 

9 

30+ 

953 

0 

4 

25 

0 

3.81 

2,12 

,91 

20 

7.7 

4 

24 

12 

2 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

43.5 

18,7 

31,1 

95 

1 

3 

28 

1042 

0 

3 

28 

n 

9.72 

1,44 

21 

12 

1 1 

13 

3 

2 

DOYLE   5  SSE 

45.8 

24,5 

35,2 

64 

13 

7 

28 

916 

0 

4 

23 

n 

9.99 

1,79 

21 

4.4 

2 

24 

6 

9 

2 

FLEMING  FISH  4N0  GAME 

46.5 

22  . 4 

34.5 

64 

1 3 

9 

3 1 

943 

0 

2 

24 

0 

2.66 

1,05 

24 

3 

24 

6 

2 

1 

FORT  BIDWELL 

44. V 

24.2 

34,6 

2.2 

39 

16 

6 

30+ 

939 

0 

3 

26 

0 

3.72 

1,65 

.67 

21 

13.0 

2 

31  + 

10 

1 

0 

MONO  LAKE 

4B.0 

22.1 

3S.1 

61 

14 

10 

28 

922 

0 

2 

27 

0 

1.65 

•  51 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

SQUAW  VALLEY 

44  •  0 

20.5 

32,3 

34 

17  + 

* 

7  S 

1006 

0 

3 

27 

0 

1  1  75 

3.44 

24 

30.5 

19 

11 

1 2 

K 

SUSANVILLE  AIRPORT 

44  •  6 

22.5 

33  6 

^  y 

99 

13 

5 

30 

0 

3 

23 

p 

4,21 

1*65 

1,17 

2  4 

28  + 

2 

TAHOE  CITY 

43  (  8 

23.7 

33,8 

3.5 

94 

J  3 

27 

958 

0 

2 

26 

0 

9,26 

2,60 

14.5 

7 

10 

1 1 

5 

1^ 

TAHOE   VALLEY   FAA  Ap 

41,7 

20.6 

31,2 

93 

13 

5 

28 

1042 

0 

4 

26 

n 

TERMO 

42,7 

19.4 

31,1 

5  5 

1 3 

-  6 

30 

1049 

0 

27 

2 

2.71 

.78 

21 

10.2 

5 

7 

2 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

43  •  6 

19.7 

3 1  •  8 

3  •  3 

55 

14 

2 

3 1 

1023 

0 

3 

27 

0 

7.93 

2  •  2  7 

2  25 

24 

18.0 

5 

10 

1 2 

5 

4 

WOQDFOROS 

27 , 8 

_  _ 

3  7,5 

62 

1 3 

1 1 

29  + 

844 

0 

2 

21 

0 

6,14 

1.66 

21 

6.0 

4 

2  7 

7 

3 

DIVISION 

32.6 

1.7 

9,08 

1,73 

10.4 

•       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O'l 

AVILA  BEACH 

71.4 

49.0 

58,2 

9 1 

2 

32 

31 

217 

1 

0 

1 

0 

BEN  LOMOND  NQ  3 

59.7 

42.1 

50,9 

75 

2 

28 

30 

428 

0 

0 

2 

0 

8.92 

2.65 

24 

.0 

0 

6 

5 

3 

BERKELEY 

60.5 

48,3 

54,4 

3.2 

68 

10 

40 

31* 

321 

0 

0 

0 

0 

6.47 

4,17 

3.06 

20 

.0 

0 

11 

9 

3 

BURLINGAME 

60.5 

44 , 0 

92.3 

68 

7 

27 

31 

368 

0 

0 

3 

0 

4,48 

1.18 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

CARMEL  VALLEY 

66. OM 

40, 7M 

93, 4M 

78 

2 

30 

30* 

354 

0 

0 

3 

0 

2.82 

1.04 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

CROCKETT 

56.4 

44,5 

91.5 

67 

7 

34 

26 

410 

0 

0 

0 

0 

9,52 

1,90 

2.72 

20 

.0 

0 

11 

1 

1 

FORT  ORD 

61.1 

42,5 

51,6 

74 

2 

30 

30* 

409 

0 

0 

3 

0 

2.49 

.62 

19 

.0 

0 

4 

3 

0 

GILRQY 

61.6 

38,5 

90.1 

70 

1 

27 

31 

455 

0 

0 

9 

0 

4.97 

1.19 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

HALF   MOON  BAY 

62. S 

45,5 

94.0 

70 

1 

36 

31 

336 

0 

0 

0 

0 

4.95 

1.12 

20 

.0 

0 

11 

3 

2 

See  Reierenco  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Conlinued  DECEMBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  tun 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Depart  tire 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

1    Max.  Depth 

1 

o 

Dale 

s 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

S  * 

a  i 

*al 

o  3 

hdllister  I  sw 

63.1 

36.8 

50.0 

"      .  3 

76 

1 

23 

31  + 

458 

0 

0 

10 

0 

2.27 

,40 

,83 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

KING  CITY 

65.0 

37,2 

51.1 

1,3 

73 

13* 

21 

30 

421 

0 

0 

10 

0 

.46 

-  1,54 

,20 

2S 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVERMDRE   COUNTV  F  0 

62.2 

39,4 

50,8 

3,3 

69 

3  + 

26 

31 

433 

0 

0 

7 

0 

2.34 

-  .52 

.73 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

los  CAins 

62.3 

42,0 

52,2 

3,3 

68 

2  + 

29 

30 

391 

0 

0 

3 

0 

3.41 

.  2.84 

,92 

19 

,  0 

0 

6 

2 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

58. 6 

41.3 

50,0 

67 

4 

31 

31 

462 

0 

° 

2 

° 

6.24 

3,00 

20 

,0 

0 

9 

4 

I 

MONTEREY 

61,9 

47.4 

54,7 

74 

2 

34 

30 

310 

0 

0 

0 

0 

3.06 

1,05 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTEREY  NALF 

62.0 

46.6 

54,3 

73 

2 

33 

30 

325 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.78 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6i>.2 

46.0 

55.1 

79 

3 

37 

28 

302 

0 

0 

0 

0 

1 .36 

.49 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

MOUNT   DIABLD  N  GATE 

56.8 

43,7 

50.3 

69 

14 

34 

2B 

450 

0 

0 

0 

0 

7.37 

3.15 

20 

,  0 

0 

10 

4 

2 

MOUNT  HAMILTON 

50. 9M 

38, IM 

44. 5M 

1.0 

60 

15  + 

24 

27 

627 

0 

0 

0 

1,08 

21 

,0 

0 

I 

NACIMIENTD  DAM 

63.6 

34,7 

49.2 

73 

4  + 

23 

31 

484 

0 

0 

14 

0 

.  70 

.21 

20 

,0 

0 

4 

0 

0 

NEWARK 

61.2 

46,3 

53.8 

71 

17 

35 

30 

342 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.25 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

58,7 

47,3 

53.0 

3,5 

64 

20 

38 

28  + 

366 

0 

0 

0 

0 

4.33 

.75 

1.14 

20 

,0 

0 

8 

4 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

61.2 

41.3 

51,3 

73 

4 

29 

30 

420 

0 

0 

6 

0 

2.20 

.37 

20 

.0 

0 

8 

0 

0 

PASO  ROFILES 

63, S 

32,0 

47,8 

73 

2 

19 

31 

526 

0 

0 

1 8 

,66 

.19 

19 

,  0 

0 

4 

0 

0 

PASO  robles  faa  ap 

61,7 

32,3 

47,0 

73 

2 

1 B 

3 1 

551 

0 

0 

17 

0 

.  45 

•  15 

25 

,0 

c 

3 

c 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6'i,0 

35,9 

50,0 

76 

2 

24 

31  + 

457 

0 

0 

U 

0 

.91 

.39 

25 

,0 

0 

4 

0 

0 

PISMO  BEACH 

61,6 

44,2 

52,9 

68 

12  + 

34 

31  + 

368 

0 

0 

0 

0 

1.70 

,64 

25 

,0 

0 

5 

1 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

61.3 

48,7 

55,0 

68 

2 

40 

31 

302 

0 

0 

0 

0 

5.72 

2.31 

19 

,0 

0 

6 

3 

2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

59.3 

40,0 

49,7 

65 

21* 

27 

31  + 

469 

° 

g 

4.73 

2.06 

20 

,0 

0 

8 

3 

1 

PRIEST  VALLEY 

59.3 

29,1 

44,2 

69 

13 

1 9 

31  + 

640 

0 

0 

24 

0 

1.80 

■  2.09 

.65 

25 

•  0 

1 

0 

REDWOOD  CITY 

62.3 

42,1 

52,2 

2,4 

67 

1 

31 

28 

390 

0 

0 

4 

0 

4.11 

-  .01 

1.02 

21 

,0 

0 

U 

2 

1 

RICHMOND 

61.7 

47.0 

54,4 

69 

36 

31 

320 

0 

0 

0 

0 

7.63 

3.90 

20 

,0 

0 

11 

3 

1 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

57.2 

38.8 

48,0 

64 

3 

27 

31  + 

520 

0 

0 

9 

0 

10.49 

2.72 

20 

,0 

0 

11 

5 

4 

SALINAS   2  E 

63. <i 

41.1 

52,3 

,7 

76 

2 

27 

30 

388 

0 

4 

3.96 

1,18 

1.59 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

SALINAS   FAA  AP 

62.4 

43.0 

52,7 

75 

2 

32 

29 

375 

0 

0 

I 

0 

2,74 

1.05 

25 

.0 

c 

4 

3 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

63. (iM 

33, IM 

48, 3M 

73 

1 

22 

31  + 

512 

0 

0 

19 

0 

2,07 

,97 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

60,3 

49,3 

54,8 

65 

2 

38 

30 

307 

0 

0 

0 

0 

5,96 

2,30 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

ft 

60.0 

47,4 

53,7 

3,6 

65 

20 

39 

31  + 

341 

0 

0 

4,59 

,50 

1,08 

21 

.0 

0 

9 

5 

1 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

60. <l 

51.2 

55,8 

3,3 

66 

1 

45 

31  + 

277 

0 

0 

0 

0 

6,15 

1,88 

2,49 

20 

,0 

0 

10 

5 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

60.0 

44,4 

52,2 

70 

2 

34 

30+ 

388 

0 

0 

0 

0 

6,12 

1 ,30 

19 

,0 

0 

10 

5 

3 

SAN  JOSE 

R 

61.1 

45,4 

53,3 

2,8 

66 

21* 

31 

30 

356 

0 

0 

2 

0 

1.57 

-  1.05 

,51 

21 

,0 

0 

4 

1 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

65.0 

45,3 

55,2 

1<1 

77 

3 

32 

30 

301 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.  2,84 

,56 

26 

,0 

0 

4 

1 

0 

SAN  MATEO 

63.3 

44,6 

54,0 

70 

2 

36 

30+ 

334 

0 

0 

3.01 

,61 

21 

,0 

0 

8 

3 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

61. 7M 

45. 9M 

53, 8M 

4,2 

67 

20 

33 

30 

340 

0 

0 

0 

0 

1.40 

-  1,52 

.51 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

61.0 

42.4 

51.7 

1.1 

74 

2 

30 

31  + 

405 

0 

0 

2 

0 

6.75 

•  13 

1.05 

12 

,0 

0 

9 

7 

2 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

58.5 

43.6 

51.1 

65 

4 

34 

29 

423 

0 

0 

0 

0 

5,70 

2,02 

20 

,0 

0 

10 

4 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

62.7 

41.3 

52.0 

69 

13 

27 

28 

395 

0 

0 

8 

0 

5,50 

2,24 

2,47 

20 

,0 

0 

9 

4 

2 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

61.6 

42.1 

51.9 

73 

1 

32 

31  + 

403 

0 

0 

2 

° 

5,83 

1.92 

25 

,0 

0 

10 

5 

1 

DIVISION 

51.9 

2.4 

3 , 95 

-     ,  07 

,0 

*       *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

58. 7M 

40.  BM 

49. 8M 

2 . 8 

67 

21 

31 

31  + 

464 

0 

0 

4 

0 

2,89 

.10 

1 ,63 

20 

,  0 

0 

6 

1 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

57.8 

39,4 

48,6 

66 

21 

28 

31  + 

500 

0 

0 

6 

0 

2.85 

1.79 

20 

,0 

0 

5 

1 

1 

ASH  MOUNTAIN 

60.8 

39,0 

49,9 

1.3 

75 

14 

29 

29  + 

460 

0 

0 

4 

0 

2.76 

-  2.17 

.64 

22 

,0 

0 

5 

3 

0 

AUBERRY  1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

62.6 

39.5 

51,1 

2.3 

75 

20  + 

28 

30 

426 

0 

* 

.16 

-  ,81 

,06 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

5^t ,  4 

39.4 

46 , 9 

61 

21  + 

28 

28 

554 

0 

0 

3 

0 

2.98 

1.18 

25 

,  0 

1 

1 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

60.4 

36.3 

48.4 

74 

20 

23 

30  + 

509 

0 

0 

7 

0 

.16 

,13 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

BUTTONWILLQW 

62.4 

31,1 

46,8 

74 

2 1 

20 

31  + 

555 

0 

0 

21 

0 

.26 

,09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

47.1 

28,7 

37,9 

-  1.7 

57 

1 

21 

28 

632 

0 

0 

26 

0 

11.75 

2,17 

2,97 

20 

4.0 

3 

10 

10 

6 

4 

CAMP  PARDEE 

58.0 

41,4 

49,7 

2.2 

68 

21 

31 

28  + 

468 

0 

2 

4.30 

,87 

1.59 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

CATHEYS   VV   BULL   RUN  RH 

58.5 

35,4 

47,0 

70 

14 

21 

28 

549 

0 

0 

13 

0 

2,82 

.87 

22+ 

.  0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

50. 3M 

29. IM 

39, 7M 

61 

14  + 

20 

28  + 

778 

0 

0 

24 

0 

9,03 

2.91 

20 

3.5 

3 

10 

7 

5 

3 

COALINGA 

62.7 

33.6 

48,2 

.9 

74 

13 

23 

29 

514 

0 

0 

10 

0 

,16 

-  1,14 

.09 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

60, 1 

29.0 

44,6 

72 

20 

23 

31  + 

625 

0 

0 

24 

0 

,34 

.20 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

58,1 

35.6 

46,9 

,8 

74 

20 

22 

30 

556 

0 

° 

1 1 

1,60 

-  ,73 

.55 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

DUDLEYS 

54, 3M 

25 .  3M 

39,  BM 

-  1,6 

64 

13  + 

17 

30  + 

775 

0 

0 

27 

0 

5,93 

-  1,25 

1.52 

19 

.  0 

5 

3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

59,0 

36.8 

47,9 

,6 

66 

20 

26 

31  + 

521 

0 

0 

12 

0 

5,64 

1,55 

1.50 

20 

.0 

0 

9 

5 

3 

FIVE  POINTS  5  SSw 

60, 7M 

31, 9M 

46, 3M 

76 

20 

22 

29 

0 

0 

0 

.23 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

57,9 

34.5 

46,2 

•  ,B 

71 

13 

24 

30 

574 

0 

0 

16 

0 

1.14 

-  ,63 

.45 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

60,5 

36.3 

48,4 

74 

14 

26 

28 

510 

0 

0 

9 

0 

2.01 

.76 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

GLENNVI LLE 

57,4 

26 . 8 

42. 1 

73 

15  + 

19 

30  + 

705 

0 

0 

25 

0 

1 . 79 

,  73 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

GRANT  GROVE 

45,5 

20.6 

37.1 

59 

16 

14 

28 

859 

0 

2 

20 

0 

4.34 

1.37 

22 

3,0 

2 

26  + 

6 

4 

3 

HANFORD 

59, 9M 

34.0 

47, DM 

,9 

73 

20  + 

26 

31  + 

542 

0 

0 

15 

0 

.70 

-  ,77 

.35 

20 

,0 

0 

3 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

50,4 

30.9 

40,7 

,6 

58 

3 

23 

26 

749 

Q 

0 

22 

0 

4,76 

-  1 ,64 

1.35 

20 

T 

0 

6 

4 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

44.2 

25.4 

34.8 

.1 

56 

15 

13 

28  + 

929 

0 

3 

2  8 

3,0 

3 

10  + 

IDRIA 

57. 6M 

40. 2M 

48. 9M 

l.l 

70 

15 

29 

30 

492 

0 

0 

4 

0 

.57 

-  2,37 

.31 

26 

,0 

3 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

61.2 

44.5 

52.9 

1,5 

76 

13 

35 

30 

366 

0 

0 

0 

0 

.54 

•  1,23 

,23 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

62.0 

30.5 

46.3 

72 

13 

20 

31 

572 

0 

0 

20 

0 

,41 

,12 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

62.0 

34.4 

48,2 

76 

21 

21 

29 

515 

0 

0 

12 

0 

.26 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

60.9 

39,1 

50.0 

75 

20 

28 

29 

461 

0 

0 

3 

0 

.34 

.12 

22 

,0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

58.9 

35,3 

47.1 

70 

13 

24 

31  + 

547 

0 

0 

14 

0 

2,95 

.69 

20 

,0 

0 

6 

3 

0 

le  grand 

60.0 

36.3 

48.2 

1.9 

72 

20  + 

25 

30 

520 

0 

0 

12 

0 

1.22 

-  1,22 

.51 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

LEMON  COVE 

60.1 

36,4 

48.3 

.8 

73 

20+ 

27 

31  + 

515 

0 

0 

6 

0 

1.58 

-  ,83 

,58 

26 

,0 

0 

3 

2 

0 

LINDSAY 

60.4 

34. B 

47.6 

.7 

74 

20 

26 

31  + 

531 

0 

0 

13 

0 

,84 

-  1,20 

,25 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

59.4 

37,6 

46.5 

72 

21 

23 

29 

505 

0 

0 

8 

0 

,36 

.13 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

LDDGEPOLE 

41.5 

20,0 

30.8 

50 

24  + 

8 

28 

1053 

0 

3 

30 

0 

4,20 

1.61 

22 

3.0 

1 

31  + 

4 

3 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  413  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Contlnuad  DECEMBER  liit 


SUUoD 

Temperature 

Precipitation 

S3 

<z 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

(- 

Max.  Deplli 
on  Ground 

« 

0 

.10  or  More 

1 

0 

° 

1.00  or  More 

5  J 

si 

0  * 

hi 

Total 

lodi 

57.6 

38,2 

47.9 

2,1 

6G 

20 

25 

1 

522 

0 

0 

10 

0 

3,98 

*  83 

1 ,47 

20 

£ 

3 

1 

lds  bands 

58.7 

35,9 

47.3 

,6 

71 

20 

22 

31 

542 

0 

0 

12 

0 

,72 

-  ,69 

,26 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

ens   BANDS   OET  RESV 

58.0 

40,6 

49.3 

71 

2 1 

33 

31  + 

480 

0 

0 

0 

0 

,46 

,16 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

59. 8 

35.3 

47.6 

1,0 

73 

14 

25 

29 

534 

0 

0 

9 

0 

1,45 

.  ,48 

,50 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

MANTECA 

58,0 

38.9 

48,5 

69 

21 

28 

31  + 

505 

0 

0 

10 

0 

1.48 

.46 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARICOPA 

61.4M 

36, 8M 

50,  IM 

1,0 

75 

21 

27 

31 

453 

0 

0 

3 

0 

,31 

•  ,61 

,  1 1 

25  + 

,  c 

0 

2 

0 

Q 

MERCED   FIRE   STATION  2 

60. 2M 

31. 4M 

45, 8M 

•  ,2 

70 

20  + 

20 

30 

585 

0 

0 

19 

0 

,96 

-  1,25 

,35 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MODESTO 

58,2 

39.4 

48.8 

2,8 

71 

20 

28 

31 

498 

0 

0 

B 

0 

1,56 

-  ,65 

,46 

21 

,0 

0 

5 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

57,3 

36.0 

46.7 

-  ,2 

69 

20 

24 

31 

552 

0 

0 

10 

0 

1,16 

-  ,92 

,26 

20 

,0 

0 

5 

0 

0 

NORTH   FORK  RANGER  STA 

M 

M 

M 

73 

1 

20 

29 

0 

0 

0 

4,63 

-  1,92 

,0 

0 

ORANGE  COVE 

60.1 

34.4 

47.3 

.  3 

74 

14 

25 

30 

544 

0 

0 

16 

0 

1 1  44 

.  1,04 

,43 

20 

c 

0 

0 

Q 

PORTERVULE 

62.3 

36.5 

49.4 

1.8 

75 

21 

26 

30 

476 

0 

0 

6 

0 

,86 

-  1,04 

,43 

20 

,0 

0 

3 

0 

0 

POSEY  3  E 

52.0 

29.3 

40.7 

63 

14 

19 

28 

749 

0 

0 

21 

0 

3,09 

1.25 

26 

1,0 

1 

27 

4 

3 

1 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

52.9 

36,0 

44.5 

63 

2 

29 

26 

629 

0 

0 

5 

0 

9,56 

2,25 

24 

5,0 

T 

26 

13 

5 

4 

SAN  LUIS  DAM 

58.6 

40,3 

49.5 

69 

22 

30 

31 

476 

0 

0 

2 

0 

,7b 

,28 

25 

,0 

0 

3 

0 

Q 

SONORA  RS 

56.1 

33,3 

44.7 

-  1.3 

66 

14 

22 

28 

620 

0 

0 

15 

0 

6,12 

.51 

1.75 

2U 

,0 

0 

7 

4 

3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

49. 3M 

27, 6M 

38. 5M 

61 

17 

16 

29  + 

815 

0 

1 

26 

0 

5,62 

1.99 

22 

.5 

1 

10+ 

6 

4 

3 

STOCKTON  WBAP 

56.7 

39,6 

48.2 

2.3 

68 

20 

27 

1 

513 

0 

0 

B 

0 

2,43 

•  ,23 

,51 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  * 

58.2 

36,9 

47.6 

UB 

69 

21 

23 

2 

532 

0 

0 

9 

0 

2,99 

.20 

1,27 

20 

.0 

0 

7 

1 

1 

TEHACHAPI 

54.1 

29,2 

41.7 

66 

15 

19 

29 

715 

0 

0 

22 

0 

,  50 

,  17 

25 

,  5 

1 

27 

0 

Q 

TEJON  RANCHO 

59.6 

39,2 

49.4 

.7 

70 

21  + 

26 

29 

475 

0 

0 

4 

0 

1 ,25 

-  ,55 

,53 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

63.0 

35,8 

49,4 

2.3 

75 

14 

25 

30 

475 

0 

0 

13 

0 

2,30 

•  1,57 

,83 

25 

.0 

0 

3 

3 

0 

TIGER  CREEK  PH 

51,8 

34,7 

43.3 

.3 

60 

18+ 

25 

31  + 

666 

0 

0 

12 

0 

10,85 

3,03 

2.70 

24 

T 

0 

11 

5 

5 

TRACY  CARBONA 

58. 8M 

39, IM 

49, OM 

69 

14 

28 

31 

489 

0 

0 

5 

0 

,62 

,43 

22 

,0 

0 

3 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

58.2 

40,2 

49,2 

67 

21 

28 

31 

482 

0 

0 

B 

0 

1  ,97 

,61 

20 

,  0 

0 

5 

I 

Q 

VISALIA 

57.7 

35,6 

46,7 

-  1.3 

70 

21 

27 

30 

552 

0 

0 

10 

0 

,77 

-  1,00 

,38 

20 

,0 

0 

3 

0 

0 

WASCO 

62.4 

34,6 

48,5 

1,2 

72 

21  + 

24 

30 

504 

0 

0 

12 

0 

■  24 

-  ,79 

,07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

52,3 

25,6 

39,0 

1,3 

65 

4 

16 

28 

800 

0 

0 

26 

0 

5,92 

•  1.18 

1.61 

20 

,0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

46 , 1 

1,0 

2 , 54 

«  1,04 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

65,0 

42,3 

53,7 

76 

14  + 

29 

28 

344 

0 

0 

4 

0 

,36 

,  32 

9 

J 

0 

I 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61,8 

48,5 

55,2 

-  .6 

74 

4+ 

40 

31  + 

299 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  2,35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

65,9 

34,9 

50,4 

-  .7 

78 

13 

23 

30 

446 

0 

0 

12 

0 

,35 

-  2,68 

.30 

9 

T 

0 

I 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  P^ANT 

62,5 

36,6 

49,6 

77 

16 

25 

29 

471 

0 

0 

5 

0 

,07 

-  3,14 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

49,4 

22.9 

36.2 

63 

15 

11 

30+ 

889 

0 

2 

29 

0 

,24 

.12 

27+ 

4.0 

3 

27+ 

2 

0 

0 

BONITA 

66, 1 

37.1 

51,5 

-  3,7 

71 

7+ 

27 

30 

40B 

0 

0 

7 

0 

,71 

•  1.34 

.  71 

9 

.  0 

0 

I 

1 

Q 

BURftANK  VALLEY  PMP  PLT 

67,7 

43.3 

55,5 

-  ,1 

79 

2 

31 

31 

287 

0 

0 

1 

0 

T 

-  2.71 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

65,9 

38.4 

52,2 

78 

3 

28 

29 

387 

0 

0 

3 

0 

,32 

,14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

C  AMP 0 

64,6 

30,5 

47,6 

80 

15 

14 

30 

534 

0 

0 

22 

0 

,26 

,20 

9 

T 

0 

1 

0 

0 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

63,3 

40 , 9 

54,6 

80 

14+ 

26 

30 

316 

0 

0 

5 

0 

,02 

,01 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

63,  8 

45,0 

54,4 

,0 

79 

3 

33 

29+ 

324 

0 

0 

0 

0 

,  35 

-  1 .50 

,27 

9 

.  0 

0 

^ 

0 

Q 

CLAREMONT   POMONA  COL 

65,2 

42,7 

54,0 

•  6 

77 

3 

32 

30 

334 

0 

0 

1 

0 

,33 

-  3,07 

.21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

66,7 

39,9 

53.3 

-  ,5 

78 

2 

26 

27 

357 

0 

0 

4 

0 

.02 

-  2.37 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

67.5 

48 . 7 

58,1 

82 

2 

39 

30 

218 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

60,8 

28.7 

44,8 

71 

14 

19 

29 

620 

0 

0 

22 

0 

,35 

,24 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

59, 9M 

28. 9M 

44, 4M 

2,7 

75 

21 

15 

31 

630 

0 

0 

0 

,61 

«  5.44 

,50 

9 

,  0 

Q 

1 

1 

Q 

DRY  CANYON  Reservoir 

64.8 

32.6 

48,7 

77 

16  + 

24 

30 

498 

0 

0 

19 

0 

,09 

-  2.47 

,08 

22 

,0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

69,9 

43.8 

56,9 

90 

16 

27 

28 

243 

0 

0 

2 

0 

,41 

,41 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

67. 4M 

37 .  4M 

52, 4M 

,  1 

77 

15  + 

24 

30 

371 

0 

0 

9 

0 

■  04 

-  2.39 

,03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIOO 

67.9 

40.9 

54,4 

1,4 

80 

2 

26 

30 

321 

0 

0 

3 

0 

,31 

-  2.90 

,27 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

69.2 

47.3 

58,3 

81 

2 

36 

29 

208 

0 

0 

0 

0 

■  20 

,07 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

^fi  1  cCDfc    cTei  n 

uILLcbPIt  rlcLD 

69.4 

40.6 

55,0 

79 

2 

25 

30 

303 

0 

0 

6 

0 

■  33 

,26 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

63.0 

27,7 

45,4 

74 

16+ 

15 

30 

602 

0 

0 

24 

0 

,35 

,35 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

56.3 

30,2 

43,3 

69 

15  + 

19 

30  + 

667 

0 

0 

21 

0 

,43 

,43 

9 

T 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNQLA 

60,0 

33,8 

46,9 

73 

15 

20 

30 

554 

0 

0 

1 1 

0 

,45 

,45 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

L  '•uUN  a    0  c  At " 

66, OM 

43, 2M 

54, 6M 

.  .7 

83 

2 

32 

29 

316 

0 

0 

1 

0 

,  10 

•  2,03 

,07 

22 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

69,7 

45.2 

57,5 

80 

2 

32 

31 

231 

0 

0 

1 

0 

,40 

,33 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOMP  DC 

65,7 

41.2 

53,5 

81 

2 

29 

29 

350 

0 

0 

3 

0 

,59 

,21 

25  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

^ONO  BEaCH 

LONG  BEACH  WB  AP 

68 , 6 

47,7 

58,2 

2.2 

84 

2 

36 

31  + 

213 

0 

0 

0 

0 

,06 

-  1,91 

,05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

in^    Aur  Cjcc    Lja    AiDanoT  d 
LUd    H'^UCLCS    no    BjKpuKT  K 

66.4 

51.1 

58 , 8 

1 , 9 

82 

2 

39 

31 

199 

0 

0 

0 

0 

0 1 

2  36 

1 

B 

0 

0 

0 

66.9 

51.5 

59.2 

1,0 

81 

2 

40 

30 

182 

0 

0 

0 

0 

,06 

-  2I8I 

!o4 

,0 

0 

0 

0 

0 

MT   BALDY  NOTCH 

43,0 

24,1 

33.5 

60 

20 

6 

29 

971 

0 

4 

29 

0 

,60 

■  40 

27 
8 

1,0 

3 

0 

0 

uniiMT    uTi  e n Kl    Cr              a  It 
nuuN  1    WILjU^    f^L              B  // 

56. OM 

38,5 

47, 3M 

67 

15 

20 

27 

526 

0 

1 

7 

0 

,04 

■  04 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

64.9 

48,8 

56,9 

1,3 

82 

2 

40 

31  + 

249 

0 

0 

0 

0 

,06 

-  2,12 

■  06 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

66,8M 

45, 7M 

55. 3M 

84 

2 

34 

28 

269 

0 

0 

0 

0 

•  15 

.09 

9 

,  0 

0 

0 

Q 

0 

64,4 

38,0 

51.2 

-  1,5 

76 

3 

27 

30  + 

422 

0 

0 

5 

0 

.10 

-  3,73 

■  07 

8 

,0 

0 

0 

0 

0 

n  y  N  A  0  n 

67.4 

43,7 

55.6 

,4 

79 

34 

28 

286 

0 

0 

0 

0 

,07 

-  3,13 

■  02 

22  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR   HT  OBSERVATORY 

57,5 

35,9 

46.7 

72 

21 

21 

29 

561 

0 

0 

11 

0 

.28 

■  18 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

PASADENA 

69 ,  8 

44,9 

57.4 

1,9 

82 

13 

35 

31  + 

233 

0 

0 

0 

0 

,11 

-  3,81 

■  08 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

66,5 

36,9 

51,7 

81 

15 

21 

30 

401 

0 

0 

10 

0 

,01 

,01 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

69,5 

41,0 

55,3 

4,0 

82 

2 

27 

30 

296 

0 

0 

3 

0 

.17 

-  3.21 

.15 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULDINO 

68.2 

35,7 

52,0 

81 

12 

21 

30 

396 

0 

0 

11 

0 

.20 

.19 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

REOLANDS 

66.5 

39,9 

53.2 

,5 

80 

13  + 

29 

30 

358 

0 

0 

3 

0 

,06 

•  2,35 

.05 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  »3 

66.3 

40,7 

53.5 

,2 

79 

12 

28 

31  + 

350 

0 

0 

3 

0 

,02 

-  2,11 

.02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

65.7 

39,6 

52.7 

82 

14 

27 

30 

375 

0 

0 

3 

0 

,03 

.03 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

66,9 

40,4 

53,7 

.2 

82 

15 

30 

31  + 

346 

0 

0 

1 

2 

0 

,10 

-  3,21 

.06 

22 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


C4LIF0RNtA 

Continued  DECEWBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

S)  1 

•  3 
>  Js 

<z 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More  j 

.50  or  More 

1.00  or  More 

-  • 

o  £ 

SANDBERG  WB                      / /R 

5 1 1 5 

36,0 

43.8 

1,1 

63 

23 

21 

28 

650 

0 

2 

8 

0 

.39 

•  2 

10 

.30 

27 

3,8 

3 

27 

1 

0 

0 

SAN  DIECO  W6   AIRPORT  R 

66,7 

51,5 

59 , 1 

2,0 

82 

2 

40 

29 

178 

0 

0 

0 

0 

.46 

•  I 

59 

.  33 

g 

'  ? 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

68,6 

45.2 

56,9 

1,3 

80 

6  + 

37 

31  + 

249 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  3 

30 

.  0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

68,7 

44.1 

56  4 

3  ^ 

1 3 

3 1 

30 

259 

0 

0 

2 

0 

.13 

09 

10 

I  0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

68,0 

34.6 

51,3 

82 

15 

20 

30 

418 

0 

0 

13 

0 

.05 

^  2 

22 

05 

9 

,0 

Q 

Q 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

68.3 

47.5 

57,9 

2.8 

82 

2 

37 

31  + 

216 

0 

0 

0 

0 

.07 

•  2 

76 

,05 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

67.2 

44.0 

55,6 

.9 

80 

4  + 

33 

30 

285 

0 

0 

0 

0 

.20 

-  3 

29 

,17 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

65.6 

42.2 

53.9 

84 

3 

29 

30 

336 

0 

0 

4 

0 

.19 

,19 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB   AIRPORT  R 

6S  •  4 

39,0 

52 . 2 

•  .2 

80 

2 

27 

29 

365 

0 

0 

3 

0 

,29 

a  2 

29 

•  1 2 

g 

Q 

SANTA  MONICA  PIER 

65,3 

50 , 5 

57.9 

-  82 

4  1 

30 

228 

0 

0 

0 

0 

,02 

1 02 

Q 

Q 

Q 

Q 

SANTA  PAULA 

M 

M 

0 

0 

0 

,05 

.05 

9 

!a 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

66,7 

47,7 

57.2 

1.9 

79 

34 

36 

30 

240 

0 

0 

0 

0 

,12 

-  2 

23 

.09 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

65,8 

42.4 

54. 1 

77 

1 3 

32 

30 

333 

0 

0 

1 

0 

,09 

•  06 

1 

,  0 

Q 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

66,8 

41.9 

54.4 

<  0 

8 1 

2 

30 

30 

322 

0 

0 

3 

0 

.33 

.  2 

\  3 

•  29 

9 

,  0 

0 

^ 

TWITCHELL  DAM 

66 ,  9M 

4 1  •  5M 

54  a  2M 

77 

3 

34 

29 

329 

0 

0 

0 

0 

,93 

1 3C 

25 

.  0 

Q 

UCLA 

67.1 

50.7 

5B.9 

BO 

2<f 

44 

31  + 

195 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

6'i.5 

41.5 

53,0 

76 

15  + 

32 

27 

366 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

WARNER  SPRINGS 

63.6 

30.4 

47.0 

,  I 

74 

14 

]_7 

30 

552 

0 

0 

21 

0 

.  03 

«  2 

73 

■  02 

2 

0 

Q 

( 

Q 

YORBA  LINDA 

66.  6 

44 . 3 

55.6 

•  2 

80 

2 

32 

30 

269 

0 

0 

1 

0 

.19 

•  2 

63 

I  09 

9 

c 

0 

0 

DIVISION 

52,7 

-  (4 

.21 

-  2 

96 

.1 

*      *  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

63,9 

34,0 

49,0 

76 

25 

24 

30 

469 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

i 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

6<,,l 

30,6 

47 , 4 

77 

20 

17 

31 

540 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

.  c 

0 

0 

0 

Q 

BEAUMONT  1  E 

63.2 

39,6 

51.4 

74 

21 

22 

30 

415 

0 

0 

7 

0 

.03 

i03 

9 

*  c 

0 

c 

Q 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

56.8 

21,7 

39 , 3 

•  0 

67 

4 

10 

791 

0 

0 

31 

0 

,20 

98 

.20 

2  \ 

c 

0 

I 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

37. ((M 

19 ,  5M 

28 .  5M 

52 

23 

3 

26 

1123 

0 

6 

29 

0 

BLYTHE 

69 . 1 

39.7 

54.4 

.6 

77 

22 

28 

30 

321 

0 

0 

1, 

0 

,06 

49 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

67,7 

42.3 

55.0 

77 

2 

34 

30 

302 

0 

0 

0 

0 

•  05 

•  05 

3 

0 

0 

Q 

BORREGO  DESERT  PARK 

71,2 

43.4 

57.3 

78 

23+ 

32 

30 

233 

0 

0 

I 

0 

.01 

I  0 1 

.  0 

0 

c 

c 

BRAWLEY  2  SW 

69 , 7 

41.0 

55.4 

•  •3 

78 

23 

26 

30 

292 

0 

0 

2 

0 

,10 

32 

lie 

3 

0 

Q 

CANTIL 

62  ,5 

29.6 

46.1 

73 

20 

14 

30 

579 

0 

0 

19 

0 

,00 

•  oc 

' 

Q 

Q 

Q 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

6^ ,  1 

39.2 

51.7 

78 

20 

29 

30 

407 

0 

0 

7 

0 

,00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

65,0 

40 .  3M 

52 ,  7M 

.  .4 

73 

22* 

32 

3 1 

370 

0 

0 

I 

0 

.  00 

27 

■  oc 

Q 

Q 

Q 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

51,5 

16,6 

S't  •  I 

59 

5 

*  6 

29 

950 

0 

0 

31 

1 

J 

7 

22  + 

•  p 

0 

Q 

0 

Q 

EAGLE  MOUNTAIN 

67 , 8 

46,5 

57  •  2 

74 

18  + 

34 

29 

2  35 

0 

0 

0 

0 

.20 

.  2C 

3 

'  r 

Q 

Q 

EL  CENTRO  2  SSW 

70 ,  ^ 

41,9 

56  i  2 

1*0 

77 

23  + 

2  9 

30 

266 

0 

0 

2 

0 

.03 

42 

0  3 

3 

■  c 

Q 

Q 

Q 

FAIRMONT 

57,8 

37,7 

47,8 

2.0 

68 

27+ 

26 

29 

526 

0 

0 

0 

.07 

-  2 

97 

.07 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

COLO  ROCK  RANCH 

68,0 

46 , 7 

57(4 

79 

2  j_ 

40 

26  + 

2  31 

D 

0 

0 

,  65 

.65 

3 

I 

I 

Q 

HAIWEE 

55,1 

31.1 

^3  •  1 

1 . 3 

70 

2  5 

2  4 

30 

670 

0 

0 

22 

0 

f 

-  1,16 

T 

22 

0 

Q 

c 

Q 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

67 , 7 

39.3 

53  •  5 

77 

2  2 

2  9 

14 

350 

0 

0 

6 

0 

,10 

.  1 C 

3 

Q 

I 

0 

Q 

IMPERIAL 

70,6 

44 . 7 

57.7 

1  •  8 

77 

23  + 

33 

30 

220 

0 

0 

0 

0 

,12 

37 

.  12 

3 

0 

0 

I 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

70 , 2 

42,2 

56.2 

77 

23  + 

29 

30 

266 

0 

0 

2 

0 

,10 

.10 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

57, 9M 

26 ,  6M 

42 .  3M 

66 

26 

19 

10 

696 

0 

0 

0 

,23 

94 

23 

22 

0 

1 

Q 

Q 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

73,5 

40 . 9 

57.2 

1  fl  4 

84 

23 

26 

30 

239 

0 

0 

2 

0 

T 

6B 

T 

I 

•  0 

0 

0 

c 

Q 

INYOKERN 

61,8 

30 .  2 

46.0 

75 

24 

17 

31 

581 

0 

0 

19 

0 

•  00 

.  00 

1 0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

67 , 5 

44.1 

55  i  8 

76 

18 

32 

30 

276 

0 

0 

1 

0 

,  12 

,  1 2 

3 

0 

0 

I 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50.0 

30.9 

40.5 

60 

20 

21 

29 

755 

0 

2 

18 

0 

,17 

.05 

26* 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

60.7 

29 . 6 

45,2 

73 

23  + 

1 5 

30 

608 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

63, 3M 

28 .  OM 

45 ,  7M 

75 

20 

15 

30 

592 

0 

0 

20 

0 

,  02 

,02 

0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

70,5 

38 . 1 M 

54 ,  3M 

8 1 

2 

25 

3 1 

322 

0 

0 

6 

0 

,  03 

,03 

3 

0 

0 

Q 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

59 , 7 

40.0 

49.9 

69 

29 

26  + 

462 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

60,5 

33.9 

47.2 

72 

22 

19 

30 

545 

0 

0 

15 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

54.3 

33.0 

43.7 

70 

18 

2 1 

30 

654 

0 

0 

15 

0 

,01 

.01 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

'I'l.B 

24.6 

34.8 

55 

20  + 

8 

28 

928 

0 

3 

27 

0 

■  1 1 

.  07 

1 

2.1 

5 

I 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPQRT 

66.6 

43.5 

55.1 

75 

25 

32 

30 

300 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

3  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

61,0 

31.7 

46.4 

.2 

73 

21  + 

IB 

30 

570 

0 

0 

20 

0 

T 

-  1 

63 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

59.9 

28.9 

44.4 

73 

23+ 

14 

30 

632 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

70.6 

42.8 

56,7 

1.0 

79 

22 

31 

31 

253 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  1 

34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

68.1 

45.3 

56,7 

78 

22 

34 

31  + 

250 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

57 . 3 

36.2 

47,8 

69 

20 

27 

29 

526 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL  INN  2 

50 , 3 

36.4 

43,4 

1.7 

63 

15 

18 

29 

664 

0 

1 

9 

0 

.36 

-  6,63 

.11 

22 

.3 

T 

28  + 

2 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

71.7 

38,8 

55,3 

82 

22 

26 

30 

294 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRDNA 

60.8 

30,9 

45,9 

-  .2 

75 

24 

22 

31  + 

583 

0 

0 

20 

0 

,00 

70 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

64 , 7 

36,6 

50,8 

78 

26 

27 

12 

433 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

M 

M 

M 

72 

21 

20 

29  + 

0 

0 

0 

.00 

-  1, 

96 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

61,4 

30,1 

45.8 

74 

22  + 

18 

30 

589 

0 

0 

21 

0 

.01 

,01 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

44, 2M 

9,3M 

26, BM 

1177 

0 

0 

31 

D  1.16 

D  ,50 

23+ 

13,0 

5 

22 

2 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

26,2 

9,9 

18.1 

38 

5 

-10 

26 

1450 

0 

24 

31 

7 

D  1.42 

,76 

22 

12,5 

5 

28  + 

4 

1 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

52,0 

31,0 

41,5 

63 

3 

22 

27 

720 

0 

0 

18 

0 

T 

T 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

47,8 

.1 

,11 

•  1 

32 

,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


DECEMBER  1969 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  over  the  State  during  December 
ranged  from  very  light  in  parts  of  the  south  to 
normal  in  the  central  part  of  the  State  to  heavy 
in  the  north.  Los  Angeles  Airport,  for  example, 
reported  only  .01  inch  of  precipitation  during  the 
month,  while  some  stations  on  the  slope  of  the 
central  and  northern  Sierras  received  more  than 
20  inches  of  moisture.  This  represents  a  range 
of  from  less  than  1  percent  of  normal  in  the  Los 
Angeles  area  to  nearly  200  percent  of  normal  in 
some  of  the  northern  mountains. 

Mt,  Shasta  City  experienced  the  seventh  wettest 
December  since  1888;  it  was  the  first  month 
since  last  April  to  have  greater  than  normal  pre- 
cipitation. Red  Bluff  had  16  days  of  rain,  against 
a  normal  of  only  10  days;  the  wet  spell  brought  to 
an  end  a  period  of  drought  that  started  last  March. 
In  Sacramento  it  was  the  wettest  December  since 
1955.  San  Francisco  set  new  records  for  pre- 
cipitation intensity.  For  a  15-minute  period  and 
for  a  2-hour  period  new  December  records  were 
set,  and  for  the  3-hour  period  a  new  all-time 
record  was  set. 

Temperatures  averaged  below  normal  in  the  high 
desert,  the  Owens  Valley,  the  eastern  part  of 
the  Los  Angeles  Basin,  and  the  northern  San 
Joaquin  Valley.  Elsewhere  they  were  above 
normal,  the  positive  departure  exceeding  4°  in 


some  of  the  Sacramento  Valley.  The  city  of 
Sacramento  experienced  the  second  warmest 
December  of  record  and  the  warmest  since  1958. 
A  minimum  reading  on  the  20th  set  a  new  high 
record  for  the  date  and  equalled  the  high  for  the 
month,  while  the  minimum  for  the  12th  equalled 
the  high  for  that  date.  Maxima  on  the  20th  and 
21st  equalled  the  high  record  for  those  dates. 
San  Francisco  reported  the  second  warmest 
December  in  a  99-year  record  and  the  warmest 
since  1958.  The  average  minimum  temperature 
was  the  highest  of  record,  and  there  were  no  days 
during  the  month  with  average  temperatures  below 
normal.  The  maximum  on  the  21st  equalled  the 
high  for  that  date.  Oakland  and  San  Diego  had  only 
6  days  during  the  month  with  temperatures  below 
normal.  At  Long  Beach  it  was  the  warmest  De- 
cember since  1958.  Fresno  set  a  new  high  tem- 
perature record  for  the  date  on  the  12th  and 
equalled  the  record  on  the  20th,  but  they  set  a 
new  low  temperature  record  on  the  30th. 

There  was  minor  flooding  on  the  Van  Duzen  and 
Eel  Rivers  during  the  month.  High  surf  damaged 
coastal  installations  at  mid-month  along  the 
southern  and  central  coasts.  An  unusually  strong 
Santa  Ana  developed  from  the  26th  through  the  28th, 
producing  winds  In  the  San  Gabriel  Valley  in  excess 
of  70  m.p.h. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologlst 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
H 

1   1   2   1  3 

4      5  6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  I  30 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  Ol 

ALOERPOINT 

17.98 

.48 

.12 

.69 

.90 

2.90 

1.49 

1.37 

.01 

.10 

.12 

.39 

1.02 

.90 

3.52 

.30 

1.90 

.39 

.60 

.96 

.17 

.03 

.02 

ANCWIN  PAC   UNION  COL 

1  f  *  ?9 

1.10 

.95 

.  15 

.07 

•  ^* 

' 

^  '70 

3.65 

2,01 

^  '45 

,04 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

59 

'49 

*  36 

2*63 

. 

*  70 

3**7 

'77 

n 

1.18 

boonviule  MNTNC  sta 

1    '  no 

04 

*  n? 

1  *  62 

*  08 

7  'no 

3  1  n 

'  flA 

'fc9 

BR ANS C  DMB  2  NW 

23  60 

01 

76 

'32 

.89 

1  '26 

3*20 

2.35 

1 .76 

.05 

20 

07 

*86 

151 

1  26 

4  84 

'23 

2*40 

'37 

48 

'62 

* 

BRIDCEVILLE   4  NNw 

17.59 

,06 

.91 

.28 

.78 

.62 

1.38 

.94 

1 .36 

.43 

* 

1.95 

1.34 

4.03 

* 

1.70 

* 

• 

1,71 

BURNT  RANCH   I  S 

!  a '  0^ 

1  .  75 

1  .09 

.96 

10 

'  i? 

'  ?f 

f  'It 

*  ?o 

,  69 

.36 

C  AL I S  TOG A 

*  57 

'  0? 

'  9n 
* 

.87 

.22 

01 

'  M 

•  32 

J  *  04 

?  *  nft 

'  13 

CALLAHAN  RANGER  STA 

'30 

1  *  80 

'o3 

'  04 

'01 

112 

'40 

1  '94 

'  88 

'07 

'35 

* 

C  AZ AQERO 

30  01 

.64 

1*15 

1  !35 

5)25 

1  !78 

.  70 

.  36 

1.05 

3.65 

3.20 

3.34 

3 . 27 

2  '00 

.57 

CECILVILLE   5  SE 

U.79 

.06 

.11 

.76 

3.35 

.11 

1.19 

.21 

.08 

.03 

1.38 

.51 

2.83 

2.73 

.11 

.82 

.11 

T 

CLEAR  CREEK 

.03 

'60 

.44 

2  .70 

.90 

1 .20 

.64 

'fa 

^  j? 

'11 

• 

.  10 

CLOVERDALE  3  SSE 

1  n*  ?  7 
* 

.67 

.05 

*  80 
* 

1  .09 

2.10 

1  .73 

,50 

•  06 

'36 
* 

7  '7  = 

2  '  44 

'  17 

* 

'fti 

COPCO  NO  1  DAM 

7.13 

,  32 

.03 

* 

.01 

1 .94 

.  10 

.34 

.01 

.02 

'  n7 

1  .5 

1  '  7fl 

'  n7 
• 

*09 

'  na 
* 

n 
.01 

COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 

10 

.17 

14  * 

* 

.40 

.30 

.71 

2.20 

1.19 

.29 

1. 15 

.07 

.07 

,77 

* 

• 

3.11 

2.55 

• 

1.08 

* 

• 

.04 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

,  50 

.56 

.97 

1.14 

1.61 

1.31 

2.04 

1.00 

7  '  f  H 

' 

^60 

.  35 

1,21 

4  .20 

.  77 

1 . 76 

•  03 

.57 

*  96 

4  '40 

3  *  54 

*07 

1*19 

*  05 

DUTTQNS  LANDING 

• 

.  0*1 

* 

.45 

.  1  3 

.  30 

.03 

• 

,  3  1 

• 

• 

ELK  VALLEY 

EUREKA  we   CITY  R 

9.60 

T 

T 

.07 

.46 

.12 

.48 

.92 

.76 

.33 

.38 

.16 

.01 

.11 

.50 

1.51 

1,35 

.93 

.66 

.37 

.50 

.23 

.27 

.60 

1 .32 

.68 

.69 

l''*2 

FERNDALE    £  NW 

1  'f  2 

*  :^ 

FOR  EST  GL  E  N 

T 

*61 

'05 
* 

'65 

4  .  36 

2 . 37 

I  ^73 

,07 

'  33 

12 

*fc5 

7  *49 

5*20 
* 

03 

* 

2  '35 
* 

'34 

'00 
* 

'  56 
* 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

It*. 20 

.04 

.53 

.14 

.23 

.69 

2,40 

1.76 

1.69 

.02 

.12 

.02 

.95 

1,45 

.  36 

2.00 

.  14 

1.18 

.36 

.17 

.31 

.  18 

FORT  SRAGG  AVlATIOt"! 

' 

• 

* 

'  at 

FORT  DICK 

28 

■  e  5 

'  33 

* ,  . 

92 

1  62 
* 

1~49 

' 

a  *  n5 

'  sn 

*  ftft 
• 

.40 

^Snl   nSef^   RANGER  STA 

A  H7 

T 

*  37 

'  08 

'  , 

1  88 

.90 

pi 

'o5 

'oh 

1  '  1  n 

*  99 

T 

1  '  1  a 

'  00 
• 

• 

.01 

F ORT  ROSS 

12  0^ 

'  j2 

'03 

'  67 

'67 

2*20 

12 

.89 

02 

'  39 

*  09 

' 

1  *  47 

1*47 

*  90 

07 

1  '  67 

05 

'  36 

03 

CARBERVILLE 

20.20 

.68 

1.94 

.68 

4.44 

.29 

.69 

1.66 

.60 

5.42 

1,87 

.48 
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.93 
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.05 

'  ?? 

.02 

.45 

1.05 

.16 

■  ^* 
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.13 

.12 

.01 

.16 

2.20 

2.27 
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DAILY  PRECIPITATION 
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1.94 

.35 

U.17 

.64 

.05 

.38 

.39 

.31 

.65 
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1.95 

,52 

.07 

1.17 

.36 

.07 

13.51 

.13 

.33 

11.92 

.49 

!23 

!46 

l!l3 

.41 
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.43 

.50 

.76 

.38 

.72 

.14 

T 

.11 

7.64 

.  20 

.  16 

.09 

.09 

1.24 

.64 

.13 

.06 

.05 

.46 

1.31 

1.19 

.49 

.46 

.47 

.56 

.06 

4.88 

1  75 

)  1.00 

0  .300 

.40 

.19 

14 . 00 

*46 

.27 

.32 

2.07 

2.24 

.16 

.22 

.04 

1.32 

1.36 

1 .06 

1.21 

.57 

1.33 

.33 

.54 

,28 

6.59 

.26 

!lO 

.24 

.31 

.03 

.26 

.02 

.03 

T 

T 

.11 

.69 

1.64 

.40 

,15 

.66 

1  .  14 

.11 

T 

18.73 

.  27 

.08 

1.01 

1.29 

3.34 

1.96 

.66 

.11 

T 

.34 

.42 

1 .24 

1 .77 

4.26 

1.06 

.38 

.46 

,02 

18.35 

.60 

.05 

5*21 

21.44 

•  20 

.46 

r.i8 

4.10 

3.29 

.09 

.  16 

T 

!05 

!l4 

2i70 

2.63 

2.83 

i73 

.71 

lilO 

.33 

i35 

,21 

7.36 

'01 

.25 

.73 

.15 

.19 

.04 

.01 

.15 

.53 

2.36 

1.06 

.15 

.02 

1.25 

.14 

10.75 

.09 

.25 

.15 

.77 

.08 

.45 

T 

.31 

1.94 

.70 

1 .62 

.04 

2.72 

.98 

,60 

,05 

1 3 .09 

■  ^  ^ 

.  10 

.83 

2.46 

1.13 

.29 

.65 

.09 

.15 

.31 

1.44 

2.20 

1.96 

.36 

.47 

.05 

.25 

,02 

15.56 

•  1 

1.17 

.3C 

.62 

.05 

.94 

02 

4,71 

1  c 

.13 

.26 

.01 

.06 

T 

.05 

ill 

i33 

1 .34 

i66 

.  19 

io3 

i95 

.30 

12.57 

*  65 

05 

.  16 

.31 

2.27 

1.07 

.42 

.59 

.03 

.18 

.51 

1.14 

1.50 

1.63 

.05 

1.13 

.63 

.25 

6.97 

.22 

.07 

.11 

.38 

.6e 

1.17 

.13 

T 

T 

T 

.16 

1 .50 

1.20 

.14 

.01 

.30 

.90 

.02 

.34 

.40 

.27 

.67 

.03 

.04 

.02 

1.63 

1.16 

.81 

.04 

.97 

2.40 

.09 

10.19 

*  I5 

.74 

.06 

T 

!56 

.06 

.21 

T 

il9 

2.11 

.72 

1.65 

.03 

2i67 

.60 

.89 

,05 

20 '  93 

23 

.81 

1.33 

2.62 

2.88 

.25 

.17 

.05 

2.41 

3,14 

1.76 

,60 

.64 

3.35 

.40 

7.27 

.36 

.06 

.28 

1.42 

1.03 

.12 

.  16 

T 

.21 

1.12 

1.04 

.46 

.60 

.37 

.04 

.05 

.40 

1.1! 

1.90 

.20 

.  10 

.20 

.30 

1.40 

.90 

.60 

,62 

.60 

1.05 

.40 

.15 

25.58 

•  1  ^ 

.22 

!59 

io3 

!41 

.02 

.20 

2.02 

1.12 

1,13 

.10 

2i39 

1.15 

,04 

9  77 

'28 

02 

.23 

.70 

.01 

.40 

.01 

1.20 

3,40 

.51 

2.06 

,92 

.03 

6.62 

.55 

.21 

.57 

.22 

2.10 

.20 

.27 

.36 

1.40 

.64 

,32 

1.32 

.26 

.12 

T 

T 

.56 

.60 

1.30 

T 

.60 

1.50 

.46 

,  19 

.05 

1.6; 

.  77 

,16 

T 

*  Art 

'  n  1 

.02 

!61 

1.6! 

.11 

.14 

T 

.06 

.34 

1.40 

.74 

i29 

T 

i69 

i02 

io7 

,02 

1509 

'59 

02 

.30 

.47 

2.62 

.74 

.82 

.01 

.05 

.20 

.43 

2.63 

3.25 

.92 

1.36 

.13 

.35 

4)56 

.36 

.26 

.10 

.09 

.69 

.95 

.56 

.02 

.70 

.35 

.25 

.23 

*  }s 

.20 

.43 

.01 

.09 

.01 

.05 

.12 

2.62 

.24 

.31 

T 

.41 

.43 

.01 

'nft 

.30 

.50 

37  16 

' 

.51 

2)00 

3.15 

3!o5 

.37 

.25 

.41 

3.46 

2.20 

* 

•  10.70 

4  41 

* 

.19 

.06 

.06 

.02 

.21 

.96 

1.15 

.61 

.15 

.66 

.13 

5.36 

.16 

.25 

.11 

.10 

.22 

.92 

1.18 

.69 

.29 

1.23 

.19 

1.00 

2.28 

3.90 

1.95 

.79 

.44 

.02 

.29 

.46 

2.00 

2.12 

3.85 

.01 

1.38 

.59 

.55 

•09 

.08 

.09 

1  A   a  1 

!23 

!40 

1.60 

3!25 

.26 

.10 

.20 

il4 

li73 

1.53 

lil5 

i68 

i70 

li48 

i36 

T 

20  33 

15 

'33 

.60 

1.20 

.39 

.90 

T 

.62 

2.95 

3.20 

1.56 

.51 

5.06 

2.22 

.19 

.09 

7.54 

T 

.03 

.06 

.02 

.02 

.08 

1,30 

1.36 

1.17 

.06 

2.86 

.46 

.07 

.05 

1  0'  ?o 

.  23 

' 

.52 

.90 

.23 

.44 

.03 

.02 

.27 

2,20 

2.53 

1 .49 

.38 

3.27 

1.40 

.70 

.12 

43 

.07 

2.33 

.  22 

.05 

i56 

.72 

ie9 

!l4 

!oi 

.01 

i21 

1.86 

li35 

i41 

i36 

lio- 

6  40 

.04 

.51 

1.37 

.16 

.16 

.02 

.03 

.34 

1.68 

.68 

.13 

.64 

.31 

.02 

25.75 

.52 

.21 

1.85 

1.66 

1.71 

.64 

.03 

4.05 

3.65 

3.59 

2.11 

3.94 

1.12 

.05 

.02 

'.11 

.25 

.  10 

.06 

1 .30 

1.70 

2.46 

.20 

1.42 

1.30 

1.40 

.11 

.16 

■10  .08 

13.41 

.05 

2  27 

50 

.10 

.18 

.01 

.16 

T 

6.36 

.36 

.31 

!32 

.15 

ill 

T 

il9 

1.87 

2.50 

i59 

.50 

li29 

il7 

4.16 

T 

.03 

.03 

T 

T 

T 

.44 

.46 

1.02 

T 

.44 

1.15 

.32 

,10 

.  19 

26.27 

.61 

.05 

1.16 

2.10 

4.60 

3.21 

1.22 

.15 

T 

.10 

1.00 

2.25 

1.50 

5.62 

T 

1.68 

.62 

.09 

.11 

12.04 

.61 

.17 

.37 

.02 

22.68 

* 

1.17 

2!ee 

4!  01 

1.40 

.78 

'.rt 

.02 

!26 

isT 

1.86 

2.01 

I'.iC 

.01 

li49 

i'c 

i47 

.31 

.24 

.19 

.05 

.  16 

.95 

1.11 

.23 

.17 

1.54 

.07 

.36 

.23 

.38 

.07 

.15 

1.60 

1.15 

.16 

.13 

1.05 

T 

5  88 

'rt 

.06 

.43 

.46 

* 

.27 

.01 

.01 

.16 

2.02 

« 

.98 

.58 

• 

.99 

6.92 

.38 

.30 

.34 

.11 

.06 

.07 

.02 

.  12 

.74 

2.44 

.91 

.06 

.02 

1.23 

.10 

6.06 

.25 

.07 

.39 

.16 

.03 

.12 

.07 

.04 

.11 

.42 

2.40 

.53 

.01 

.04 

1.17 

.25 

T 

6.25 

.03 

.10 

.06 

.10 

T 

1.00 

.45 

1.40 

2.35 

.45 

,21 

.08 

1.22 

T 

T  T 

.03 

T 

T 

.29 

.05 

.43 

.16 

.03 

.13 

.08 

1.40 

.30 

,16 

.48 

.03 

.32 

.11 

3.81 

.16 

.11 

.13 

.06 

.19 

.14 

T 

T 

.15 

.91 

.64 

.41 

.27 

.45 

.07 

.  10 

5.72 

.10 

.10 

.35 

.40 

.15 

.20 

.30 

1.44 

1.05 

.11 

.70 

.39 

.36 

.07 

3.52 

T 

.05 

.29 

.52 

.62 

T 

1 .50 

.34 

T 

5.59 

T 

.02 

.01 

r 

.02 

T 

.57 

.62 

1.75 

.04 

.84 

1.22 

.36 

.03 

■  09 

4.44 

.24 

.04 

.08 

.16 

.06 

.60 

.96 

.50 

.10 

.90 

,68 

.10 

■10  .06 

ClEaolakE  highlands 
COMASSET   I  NNE 
COLEHAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POHEfi  hQuSE 

COLUSA  1  SSM 
COOL 

CORNING  MOUCHTQN  RANCH 
OJtNA   2  SE 
DAVIS  2  WSH 

OAVlS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HQJSE 
DE  SA6LA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBV 
OONNIEVILLE   RANGER  STA 

OUNMJCAN 

OUNSMJlft   RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL   RIVER  HILL  INTAKE 

FOlSOM  DfiM 

FORESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEQBCETOhN  ranger  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
COLD  RUN 

CRASS   VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STa 
HARRISON  GULCH  HS 

HARRY  ENCLE8RIGHT  0AM 
HAT  CREEK   PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERCS 

hunter  dist  craves  rch 

iqwa  hill 
jess  valley 
kelSeyville 
kilarc  power  house 
lakeport 

lakeshore 
lake  spauloing 
lake  spaulding  dam 
leesville  keegan  ranch 
little  valley 

lookout  3  hsw 
loyalton 

madeline  mntnc  sta 
man2anita  lake  // 
marysville 

MC  CLOUD 

MIDDlETOHN 

MINERAL 

monticello  dam 

MOUNT  OaNAHER 

MOUNT  SHASTA  W8  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICOlAUS  2 
ONO 

QRLAND 

qroville 
oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

paynes  creek 

pit  river  power  house 

placervule 

placerville  ifc 

PLATINA 

PORTQLA 
OUINCY 

RED  BLUFF   W8  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE    STA  NO  2 
REPRESA 

RIQ  VISTA 
ROCKLlN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVULE  RANGER  STA// 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFQRD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEy 

twin  lakes 
upper  lake  7  w 
vacavIlle 

VINTON 

vollhers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

MiLLOMS 
MiLLOMS  USBR 


BOCA 
BODIE 

8R1 DGEPDRT 
CEDARVl llE 

DONNER  MEMORIAL  ST  Pk 
DOYLE 

OOYLE  9  SSE 
ELLERY  LAKE 


1  lotiowlng  Station  Indw. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


To 

1   1   2  1  3 

4   1  5 

g 

7 

g  1 

g 

10  1 

11  j 

12 

13  1^ 

14  j 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

99 
22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

9Q       9Q  'VI 

FLEMING  FISH  4N0  GAM| 

.01 

T 

.39 

.24 

.57 

.01 

.44 

1.05 

,15 

.02 

T 

FORT  B I OHEL  L 

.25 

.05 

.17 

.05 

.35 

.09 

T 

02 

* 

.40 

.48 

.87 

.01 

.40 

,30 

.  16 

.10 

GEM  LAKE 

1  1  86 

*        *  * 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

•          *  • 

MEYERS    INSPECTION  ST4 

MONO  LAKE 

.23 

.46 

.45 

X 

SAGEHEN  CREEK 

^VX\ 

.09 

T 

.26 

.37 

.01 

.21 

.97 

SECRET  VALLEY 

.01 

Il7 

^!25 

^!67 

.46 

,94 

.11 

SQUAW  VALLEY 

.06 

.34 

.36 

.46 

T 

.28 

,06 

.28 

2.66 

2.13 

1 .90 

.  15 

3 , 44 

1.06 

•  44 

.09 

STANDISH  1  E 

T 

T 

T 

.02 

.20 

.42 

.38 

.39 

.12 

1,32 

.15 

.12 

.02 

SUSANVILLE  AIRPORT 

*  .21 

•  12 

.03 

.02 

.04 

.25 

.47 

.23 

1.01 

.77 

1.17 

.10 

TAHOE  CITY 

9  26 

.19 

.24 

.33 

.12 

,03 

04 

1  53 

1  16 

1 .67 

10 

* 

2  60 

84 

.38 

03 

* 

TERMO 

2!7l 

.06 

T 

T 

.12 

T 

*  - 
* 

■ 

*  1 9 

'  in 

*67 

.26 

05 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

7.93 

.05 

.13 

.  16 

.19 

.19 

*  10 

1*29 

1*16 

1  30 

*  10 

2*25 

.71 

24 

*  06 

WENOEL   10  SE 

fc*  If 

!l7 

!27 

.64 

1.00 

!40 

.30 

WGODF  OR  OS 

.05 

T 

T 

.61 

1.04 

1.86 

T 

.59 

.82 

1.01 

.16 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O't 

ALAMO   1  N 

.31 

•  08 

.  19 

.21 

.08 

.03 

.07 

.14 

3.30 

1.60 

.13 

.90 

.53 

T 

ARROyO  GRANDE 

.13 

.04 

.  03 

•  58 

.46 

BEN  lOMONO  no  3 

.45 

.04 

.73 

.27 

1 .68 

.06 

2.07 

.85 

.  1 2 

2.65 

aERKELEV 

.44 

.48 

,30 

.22 

•  20 

1 .40 

3 .06 

.60 

.  5 1 

1 ,05 

.21 

BIG  SUR  STATE  PARK 

LI.  46 

.02 

.19 

T 

•  56 

.22 

.03 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 

7t43 

.32 

.02 

.18 

.20 

.52 

.11 

.02 

.05 

.77 

1.55 

1.50 

1.01 

* 

1.16 

8R ADlE  Y 

.13 

i  03 

,  17 

' 

.06 

BURL  I NGAME 

4  *4B 

.  13 

07 

aa 

1 '  18 

90 

.  40 

BURTON  RANCH 

B.81 

.36 

.02 

.29 

.14 

.  18 

.12 

'  14 

3*59 

1 . 38 

42 

1.35 

0 1 

CALAvERAS  RESERVOIR 

3.37 

.36 

.03 

,  1 1 

.01 

03 

*04 

*43 

'91 

'70 

*  06 

C  ARME  L  VALLEY 

T 

.22 

.07 

T 

,39 

.20 

.88 

•  01 

T 

1.04 

.01 

CHITTENDEN  PASS 

.27 

i  13 

.24 

1  •  40 

1  95 

C  ONC  OR  D  3  E 

.25 

.02 

.25 

.09 

.02 

.03 

T 

07 

*  13 

2*55 

.  57 

* 

.39 

Q? 

CROCKETT 

.40 

.23 

.  12 

.10 

.12 

.06 

.  34 

2  .72 

.47 

.  30 

.34 

.30 

DAVENPORT 

5.07 

.39 

•  10 

.63 

.12 

.52 

.12 

.48 

.89 

.76 

.36 

.63 

•  05 

FORT  ORO 

.20 

T 

.02 

T 

,02 

T 

.01 

.62 

.02 

.57 

.06 

.76 

.01 

CERBER  RANCH 

.30 

.17 

,02 

.03 

.38 

.51 

.72 

X 

.49 

4  57 

.28 

.02 

.03 

.  16 

,04 

.  IB 

.95 

.23 

1 .  IS 

.47 

1 .03 

,03 

CILROY   14  ENE 

3.50 

T 

.15 

•  10 

•  03 

.10 

T 

I  •  24 

HALF   MOON  BAY 

4.53 

.40 

.17 

.15 

T 

,15 

.10 

05 

*25 

I '  12 

1*10 

12 

'  64 

.  25 

'  05 

HERNANDEt   e  NW 

\  'ti 

.  18 

.19 

.06 

.36 

T 

.45 

HOL  LISTER    1  SW 

.25 

.02 

.03 

.63 

K I NG  CITY 

46 

.05 

>  14 

.02 

.04 

.20 

•  01 

LAFAYETTE  2  NNE 

9.42 

.40 

.34 

.20 

.22 

.13 

.06 

.37 

4.02 

I  .  16 

.34 

.  0 1 

1.61 

.56 

T 

LA  HONDA 

6.31 

■  P2 

.30 

T 

.30 

.08 

.51 

•  06 

.53 

1.05 

.68 

LiVERHORE  C OUNT Y  F  D 

2  •  3* 

.30 

.05 

T 

.04 

.16 

.59 

.73 

T 

.  16 

.31 

tOCKWOOO  2  N 

.12 

.54 

•  10 

.15 

LOS  GATOS 

3  41 

.17 

.01 

•  1 8 

,  li 

•  03 

06 

92 

.85 

.  30 

.34 

.04 

LOS  GATOS  SW 

13^17 

.  30 

.  30 

1 .05 

1 . 10 

,  10 

1  *  70 

3  '90 

30 

1.25 

02 

MARTINEZ   3  SSE 

b.es 

.36 

.01 

•  15 

.  16 

•  10 

.02 

T 

T 

1 '  00 

2  .50 

1 '  00 

T 

10 

.91 

.43 

X 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

.05 

.  16 

.32 

,0! 

.  12 

.06 

.28 

3.00 

.73 

.37 

.60 

.SO 

MONTEREY 

a '  no 

.31 

.11 

.01 

T 

.03 

T 

.02 

.11 

.68 

01 

T 

MONTEREY  N4LF 

2  '  44 

.29 

.05 

.05 

•  03 

T 

'41 

.  69 

_ 

.78 

MORGAN  HILL   2  E 

3.00 

.18 

.10 

.08 

.  13 

.0! 

.02 

,05 

^ 

.  12 

1.17 

.58 

'.  14 

.37 

.01 

MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

1.36 

.  15 

T 

.10 

.49 

.05 

.  12 

.02 

.31 

.12 

MQRRO  bay  3  N 

\ '  f  5 

.11 

.05 

.70 

.  12 

.20 

.20 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

7 .37 

.24 

.08 

.11 

.25 

.21 

.06 

.07 

30 

* 

64 

.  66 

MOUNT  HAMILTON 

.30 

.04 

.20 

.06 

.  12 

.  02 

.  15 

.  1  7 

1.08 

I 

NACIMIENTO  DAM 

.70 

.  12 

.02 

.01 

.02 

.11 

.02 

.10 

.  08 

NEWARK 

1.23 

.20 

01 

•  10 

01 

.07 

'24 

.  09 

.  19 

.  07 

.25 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

4.33 

.49 

.16 

.04 

.11 

.07 

.51 

1.14 

.66 

.03 

.82 

.30 

PAICINES   OHRWALL  RANCH 

.25 

.79 

palo  alto  city  Hall 

.32 

.04 

10 

* 

.08 

04 

06 

^ '  37 

34 

'20 

.  3 1 

12 

palOma 

2.65 

.  14 

T 

.50 

'26 

.  60 

.22 

.67 

.26 

PARKFIELO 

i.n 

PASO  ftOBlES 

•  6S 

,  13 

.01 

T 

T 

.19 

.06 

,  13 

.02 

.14 

T 

PASO  robles  faa  ap 

.45 

,03 

.15 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

.91 

* 

*  _ 

* 

.39 

PISMO  BEACH 

1.70 

'  15 

'  -  . 

01 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

5.72 

'24 

0  I 

2*31 

1  *  70 

'  2  ^ 

80 

,45 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

4.73 

.25 

.17 

.08 

.20 

T 

.09 

.52 

2.06 

.66 

T 

.48 

.22 

PRIEST   VAL  lE  Y 

1 .80 

.65 

RE D WOOD  CITY 

.39 

06 

1  6 
'  . 

.02 

,  13 

01 

*  07 
* 

'  ^3 

0 

' 

RICHMOND 

7.63 

'  0 
* 

*  18 

'ni 

'n  1 

'91 

*  16 

*01 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

10.49 

*41 

'27 

•  1  8 

.40 

'22 

1*57 

2*72 

1*92 

'  36 

1  '93 

.51 

SALINAS   2  E 

3 .98 

.20 

.01 

T 

T 

1.59 

.39 

.59 

.01 

.03 

1.15 

.01 

SALINAS   FAA  AP 

.  19 

T 

.03 

1 .05 

SALINAS  DAM 

.04 

T 

'01 

^18 

.  OS 

.  07 

,  14 

•  16 

SAN  ANTONIO  MISSION 

2io7 

08 

'97 
* 

'  - 

.24 

.  09 

.27 

SAN  ARDO 

.40 

.  40 

SAN  CLEMENTE  dam 

3*11 

T 

.24 

T 

.08 

.79 

.11 

.71 

T 

1.02 

.  16 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

.53 

.  06 

•  15 

.03 

.02 

24 

.67 

.15 

.  14 

SAN  FRANCISCO  W6  AP 

4*59 

T 

T 

.50 

.  09 

*  25 

.  12 

.07 

_ 

'  7I 
* 

^  *7B 

'  91 

.20 

- 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

6.15 

.56 

*  in 

.08 

.01 

'  - 

^ '  66 

'  ?n 

'46 

SAN  GRECORIO  2  SE 

6.12 

.  0 1 

•  02 

.05 

*  53 

•  1 1 

.23 

'  Ifl 

1*30 

55 

1 .  1^ 

*     Q  ^ 

1 . 05 

!52 

.05 

02 

SAN  jOSE 

1.57 

.01 

.27 

T 

.08 

.01 

.03 

.27 

.07 

.51 

.01 

.31 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POL'' 

1 .73 

.  09 

19 

.26 

.  56 

SAN  MATEO 

3.01 

40 

.07 

1  3 

01 

,  1 2 

.05 

07 

*  50 

.25 

•  61 

.  02 

•  02 

.  50 

.25 

.01 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1  .40 

SANTA  CRUZ 

6.75 

.50 

^03 

.95 

20 

1 .05 

.02 

05 

94 

'98 

.43 

.05 

01 

1 ,02 

.50 

SANTA  MARGARITA  Z  SH 

3.51 

.09 

.01 

.90 

.27 

.83 

.01 

,02 

1.36 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

3.15 

.07 

.03 

.17 

.90 

.14 

.65 

.01 

.65 

•  33 

seahsville  lake 

.33 

.05 

.08 

.48 

,06 

.  19 

■  36 

1.51 

.65 

•  20 

.11 

SOLEOAO 

.68 

,05 

.22 

.02 

T 

.08 

T 

.11 

.20 

SPRECKELS   HWY  BRIDGE 

2.63 

.03 

.85 

.07 

UPP   SAN  LEANORQ  FILTER 

5 . 70 

.17 

.33 

.08 

.  12 

.12 

.18 

.02 

.05 

2.02 

.27 

.54 

1.07 

.71 

.02 

WALMAR  SCHOOL 

7.  38 

.05 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

*  33 

*  19 

•  13 

.06 

'  14 

.88 

2.47 

1 .20 

lo9 

^70 

.31 

WALNUT  CREEK  *,  E 

5.34 

'26 

'  1  A 

.  07 

.  03 

.  02 

'o5 

2  •  70 

.  90 

.  16 

,  37 

.42 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

5.83 

' 

15 

*  16 

.  05 

'27 

.56 

.78 

.36 

1 .92 

WRI GHTS 

13.43 

.37 

.02 

.47 

.51 

1.12 

.04 

.20 

3.37 

2.89 

1.51 

.06 

1,87 

.92 

.06 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANGIOLA 

.47 

.05 

.28 

.04 

.06 

.04 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

2.89 

.20 

.02 

.11 

.05 

.05 

.01 

.01 

.05 

1.63 

.33 

.05 

.05 

.15 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

2.85 

'^9 

ASH  MOUNTAIN 

2.78 

.03 

.76 

.01 

.84 

.26 

.75 

.13 

AUBERRY    1  NNE 

.    .  . 

BAKEHSFIELO  WB  AIRPORT 

R 

.16 

T 

.04 

.02 

.06 

.04 

6ALCH  POWER  HOUSE 

2.98 

T 

.08 

.29 

.48 

.40 

.49 

1.18 

.06 

BLACkWELLS   CORNER  ZWNM 

.  16 

.13 

T 

.03 

BUTTONWlLLOW 

.26 

.04 

.07 

.02 

.04 

.09 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1 1,75 

T 

.42 

.19 

.33 

T 

T 

T 

.32 

2.97 

.55 

2.80 

T 

1.93 

1.70 

.53 

.01 

»■  tollowing  StAtlOD  Vaimt. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CAMP  PARDEE 

CATHEVS  VY  BULL  RUN  RM 
CHERRY  VALLCy  D'M 
COALlMCa 
COALlNCa    t<>  MNM 

CORCORAN    IRRIC  OlST 
DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiodletown  lynch  ranch 

PIVE  POINTS  5  SSM 
FRESNO  we  AIRPORT 

frunt  government  camp 
clennville 
grant  grove 
croveland  ranger  sta 

HANFORD 
HETCh  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I A 
I  ONE 

johnsondale 
kerlincer 

kern  river  pm  no  1 
kern  river  ph  no  3 
kettleman  city 


KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 


SE 


LEHON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

LODGEPDLE 

LODI 

LOS  8AN0S 

LOS  BANOS   ARBURUA  RCh 
LOS  BANOS  DET  RESV 
MADERA 
MANTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOM  LAKE 
HENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  BflNGER  STa 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTUAV 

PINE    FLAT  DAM 

PORTERVILLE 

POSEY   3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONOHA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRlNGVILLE    7  ENE 
STANISLAUS   PQweR  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE    STA  NO  * 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAP  I 

TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAHBONA 

TRACY   PLtMPING  PLANT 

TULEFIELO 

TURLOCK 

VISALI A 

WALLACE    1  SE 
MASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFDRD  HEIGHTS 

YOSEMITE    PARK  HEADQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  RDFC2blD 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTAQENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZU5A  CITY  PARK  FCl-iSB 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  PC   10  B 

BIC  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE   DAM  / 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC<>60E 
BONITA 

BOUOuET  CANYON 
BREA  ClTv 

BURBANK   FO  fCZ26  B 

BURBANK   VALLEY   PMP  PlT 

CACHUMA  DAM 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

CAMPO 


«.30 
2.82 
9.03 
.16 
.85 

.3* 


6.64 
4.64 
2.72 


l.U 
2.01 
1.79 


.36 
(•.20 
3.98 


1.16 
4.63 
1.44 


3.09 
9.56 
6.57 


6*B4 
.50 
1.25 
2.30 
10.36 


.B2 


.06  .16  .01 
.14  .06 


.04  .05 
.12      .40  .06 


.13      .35  .02 


13     14  15 


19     20  21 


28     29  30 


.05  1.59 
.06  .67 
.07  2.91 


1  .00 
.67 
1.93 


.62 

.49  .16 
2.26 


.75  1.24 
.05  1.37 


.44     T  .04 


.73 
1.37 
3.02 


.35 
1.36 
i.46  1.97 


.12     .11  .02 


.91      .06  1.72 


.06  .06 
1.16 
.65  1.47 


.05 
.56 
.28 


.56 
.99 


.20 
.18 
.30 


.06     .02  .10 


,9S  1.70 

.02  1.23 

.02  .20 

.07  1.75 

.03  1.13 
1.19 

.25  1.66 


.13 

.37 
.16 
1.51 

1.99 
.86 
1.23 

.40 


1.51  2.21  1.57 


.11  2.25 

r 

1. 10 


.01  1.31 
.02  .08 
.  16 


.12  2.70 
.02 


1.25 
.26 
2.41 


.25 
T  1.69 


.01  .04 

.01  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


CANQCa  PARK  PIERCE  CDL 
CHATSHQRTH  FC   2*  D 
CHULA  ViSTA 
CLAREMQNT   POMONA  CQL 
COLBYS  FC   53  0 

CORONA 

CQVINA  TEMPLE  FC   193  8 
CRYSTAL   LAKE   FC  2e3C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCaNSO  HANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 

ELIZA8ETH   LAKE  FCUBB 

ELSINORE 

ESCONOIDD 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANi  5  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HiLLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  Z 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE    STAPEN  FCZ'SG 

CLENDORA   WEST   FC  195 
HAINES   CYN   LOWER  FC36^ 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshah  dam 

hoegees  fc  60  a 
idyluwild  fire  oept 
julian  wynola 
juncal  dam 

la  crescenta  fc  251  b 

lacuna  beach 
lakeside  2  e 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LOHPOC 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  R 

LOS   ANGELES  CIVlC   CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

HOORPARK 

HT  BALOY  FC  B5G 

HT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC    338   B  // 
NEWBURY   PARK  Sw 
NEWKALL   SOlEDAD  Fc32cE 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
□CEANSIDE 
OJAI 
DXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 
PALOS   VERGES   EST  FC<'3D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STa 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO   LIGHT  STA 
POMONA 

POHAY  VALLEY 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  (t3 
RIVERSIDE    EXP   STA  R 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  hOSP 
SANDBERG  PTL  FC1306 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  MB  AIRPORT  R 

SAN  DIHAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 
SAN  GABRIEL   DM  FC't25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC'V32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB   AIRPORT  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SIGNAL  HILL   FC  ''15 
SOMIS  3  NW 
SPAORA   PAC   FC    356  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TDPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND   3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUY5  FC  15B 

VENTURA 


.  10 
.13 
.39 


.0<>     .0<(  .05 

T  .01 
.10  .09 


.03     .31  .03 


.14     .05  .23 


.03 
.05 


T 

.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Sttttion 

•g 

Day  of  Month 

H 

 r 

'  1 

2  1 

3 

4 

1  i  

5  1  6 

1  T 

7  1  8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  I  30 

31 

VINCENT  FIRE  STA  FCUO 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC1026 
HAftNER  SPRINGS 
MMITTIER  CTV  H  FC  106C 

.01 

.20 
.03 
.07 

.Oi 
.01 

.0! 

.10 

T 

.01 
.09 
.07 

VORSA  LINDA 

.19 

.03 

.09 

.07 

SOUTHE AST  OE  SE RT 
BASINS  07 

AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNH 

eCAUMONT   1  E 

.02 
.01 

T 
T 

.03 

.0^ 

T 

T 

.03 

BENTON  INSPECTION  STa 
BIC  PINES  PARK  FC  e3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
B 1  SHOP  hB  a irpoRt  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

.19 
.15 
.5h 
.20 

.01 

T 

.18 
T 

T 

.06 

T 

.It 

.10 
.20 

.02  .02 

T 

.10 
T 

.02 

.02  .02 

BLYTHE 

Bt-YTHE   FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO  2 
BRAHlEY  2  SM 

.06 
.05 
.01 
.39 
.  10 

.01 

T 

,06 

.03 
.10 

.36 

T 

CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  MEULS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

.00 
.09 
.00 

.00 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

.00 
.00 
.T 
.00 
.20 

.20 

T 

T 

EL  CENTRA  2  SSW 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

.03 
.07 
.65 
T 

.10 

.03 
.69 
.10 

T 

T 

HESPERU 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

IHDIO  U  S  DATE  GARDEN 

.00 
.  12 
.10 
.23 
T 

T 

T 

'.\o 

.23 

T 

inyokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 

JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 

.00 
T 

.12 
.00 
.00 

.12 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

.17 
T 

.02 
.03 
T 

.05 
.02 

.03 

T 

.02 

T 

.03 

.05  .02 
T 

MOJAVE 

MORONGQ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

.00 
.00 
.01 

.  1 1 

.07 

T 

.04 

T 

T 

.01 
T 

NILANO 

OCQTILLO  MELLS 
PALMDALE 

PALM DALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

.32 
.00 
T 

T 

.00 

T 
T 

.32 

T 
T 

T 

T 

T 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

T 
T 

.00 
.  36 

T 

T 

.10 

T 

.OS 

T 

.11 

T  .08 

.o* 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE    PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 

.00 
.00 
.00 
.01 
D  1.16 

.01 

.06 

)  .SOD  .50 

D 

.050  .09 

WHITE   MOUNTAIN  Z 
WiLDROSE  RANGER  STA 

D  I. ''2 
T 

T 

T 

T 

.35 

T 

.11 

.76 

T 

T     0  .20 
T 

T 

EXTREMES 


HISHEST  TEMPERATURE 
AVILA  BEACH 

91 

DATE 

02 

LOWEST  TEMPERATURE 
BOCIIE 

-  17 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  RREC I P I TATIQN 
HQNEVOEH  2  WSM 

36.74 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
27  STATIONS 

.00 

GREATEST  1   OAV  PRECIPITATION 
HONEYOEU  2  HSU 

10.14 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  SNOHPALL 
SOOA  SPRINGS  I  E  //R 

92.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

24 

DATE 

30* 

-  422  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEWBEB  19t>9 


StaUon 

Day  ol  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

1 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTH  COAST 

ALDERPOINT 

KAX 
MIN 

62 
25 

61 
25 

61 
26 

55 
34 

59 
32 

58 
33 

55 
41 

61 
41 

59 
41 

51 
40 

51 

40 

60 
49 

56 
52 

64 
51 

60 
43 

55 
43 

56 
47 

58 
49 

57 
49 

62 
51 

63 
49 

55 
41 

52 
42 

50 
46 

51 
45 

49 
39 

47 
33 

53 
31 

55 
32 

52 
35 

46 

32 

56.0 
39.9 

ANCwIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

58 

40 

63 
45 

60 
41 

61 
41 

61 
40 

62 
41 

61 
41 

59 
44 

45 
35 

46 
35 

51 
39 

52 
48 

54 
51 

53 
46 

52 
46 

54 
39 

51 
39 

56 
46 

53 
47 

55 
49 

57 
47 

57 
35 

50 
41 

53 
45 

50 
45 

50 
33 

48 
32 

46 
36 

49 

40 

51 
38 

58 

32 

54, 1 
41.2 

BIG  BAR  RANSER  STATION 

MAX 
MIN 

54 
23 

51 
23 

5 1 
25 

5 1 
35 

51 
36 

61 

27 

51 
38 

5 1 
36 

45 
36 

54 
42 

48 
43 

60 
45 

50 
39 

50 
39 

50 
42 

5  1 
43 

54 
44 

51 
45 

51 
43 

48 
31 

48 
36 

39 
35 

48 
30 

45 
31 

44 
31 

50.3 
35. 9 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

49 
18 

50 
18 

45 
21 

49 

25 

48 
18 

54 
19 

49 

24 

48 
27 

43 

26 

46 
31 

49 

39 

47 
40 

57 
39 

52 
39 

43 
30 

52 
30 

52 
36 

46 
34 

48 
38 

59 
37 

61 
37 

49 
29 

44 

32 

40 
34 

44 

32 

41 
27 

38 
25 

41 
27 

40 
21 

37 
19 

35 
17 

47.0 
28.7 

CEClLVlLLE  5  SE 

MAX 
MIN 

56 
21 

56 
22 

50 
23 

52 
24 

54 
20 

55 
26 

55 
25 

43 
31 

44 
26 

46 
28 

46 
32 

47 
37 

57 
36 

55 
35 

41 
25 

50 
31 

52 
32 

51 
33 

50 
38 

62 
37 

54 
33 

47 
28 

47 

27 

39 
26 

37 
27 

37 
23 

42 

20 

44 

20 

45 
20 

47 
20 

48.6 
27.7 

CLOvERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

63 
35 

69 
37 

70 
38 

68 
42 

68 
39 

68 
37 

65 

37 

57 
39 

60 
37 

58 
37 

57 
46 

59 
53 

59 
55 

58 
51 

59 
45 

60 
44 

55 
48 

57 
50 

56 
49 

60 
54 

61 
54 

57 
43 

53 
44 

57 

50 

56 
46 

57 
36 

53 
34 

56 
36 

57 
36 

61 
35 

61 
32 

59.9 
42.5 

COVELD 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

Mm 

68 
33 

63 
36 

55 
38 

57 
36 

67 
36 

59 
37 

53 

41 

59 
46 

59 
49 

57 
43 

63 
42 

57 
46 

59 
49 

62 
54 

64 
53 

60 
43 

54 
44 

56 
43 

57 
41 

32 

57 

60 
42 

56 
41 

59.4 
42.0 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

61 
33 

64 
33 

61 
32 

64 
34 

60 
32 

60 
34 

57 
43 

57 
44 

58 
49 

61 
54 

60 
48 

58 
43 

58 
44 

58 
46 

59 

50 

61 
52 

62 
49 

63 
42 

53 

43 

56 
52 

56 
36 

50 
34 

52 
34 

53 

32 

59 
35 

54 
31 

58 
32 

58,4 
40.4 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

MIN 

59 

39 

64 

40 

56 
44 

52 
40 

54 
37 

53 
46 

55 
46 

56 
47 

55 
45 

54 
46 

62 
52 

60 
53 

65 
55 

58 
47 

61 
41 

61 
52 

61 
56 

64 
54 

62 
56 

65 
53 

62 
45 

56 
46 

52 
48 

56 
43 

57 
46 

50 
41 

50 
36 

51 

40 

52 

37 

54 
37 

62 
37 

57.1 
45.4 

FERNDALE  2  NM 

MAX 
MIN 

63 
35 

67 
34 

56 
39 

54 
38 

55 
35 

54 
39 

56 

41 

57 
41 

56 
40 

55 

44 

62 
43 

62 
44 

63 
53 

60 
42 

56 
40 

61 
48 

60 
49 

61 
54 

62 
54 

65 
54 

65 
53 

56 
43 

55 
46 

58 
40 

58 
40 

53 
39 

51 
35 

53 

37 

54 
34 

56 
35 

55 
34 

58.1 
42.0 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

46 
20 

45 
21 

46 
23 

48 
26 

46 
21 

45 

26 

51 
24 

49 
26 

47 
34 

44 
32 

48 
33 

53 

45 

52 
45 

57 
44 

49 

38 

48 
38 

49 

39 

50 
42 

51 

42 

50 
44 

56 
40 

46 
35 

47 
39 

43 
39 

46 
36 

42 
32 

41 
28 

40 
23 

38 
26 

40 
27 

40 
22 

47.0 
32.6 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

62 
40 

61 
39 

67 
40 

65 
39 

57 
38 

58 
44 

56 
43 

57 
42 

60 
41 

58 
43 

56 
45 

62 
56 

60 
55 

62 
52 

58 
45 

62 
46 

63 
50 

59 
51 

61 
52 

60 
55 

63 
50 

56 
45 

55 
47 

53 
46 

57 
46 

58 
40 

53 

40 

53 

43 

58 

36 

58 
36 

56 
37 

59,0 
44.6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

60 
33 

62 
32 

64 
39 

59 
39 

57 
35 

56 
50 

54 
40 

59 
45 

59 
36 

60 
44 

62 
40 

60 
49 

56 
52 

61 
49 

59 

54 

62 
54 

58 
43 

54 
45 

58 
47 

57 
44 

54 
39 

54 

41 

59 

44 

58 
34 

58 
34 

52 
34 

56.2 
42.2 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

54 
8 

51 
10 

49 
13 

52 
17 

51 
9 

56 
22 

52 
15 

50 
22 

47 
28 

45 
28 

48 
26 

45 
37 

42 
36 

43 
27 

45 
28 

47 
27 

54 
27 

45 
35 

45 
35 

55 
34 

49 
33 

50 
25 

45 
31 

45 
30 

46 
28 

40 
23 

43 
21 

47 
22 

41 
17 

34 
16 

30 
19 

46.6 
24.2 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

64 
44 

63 

50 

66 
45 

60 
44 

59 
43 

61 
43 

60 
42 

60 
46 

60 
44 

60 
47 

57 

50 

56 
56 

59 
45 

56 
53 

64 
48 

59 
47 

59 

54 

59 
54 

59 
56 

60 
58 

00 

46 

54 
44 

60 
52 

60 
46 

60 
49 

56 
43 

57 
39 

61 
39 

59 
41 

58 
42 

66 
39 

59.5 
46.9 

GRATON 

MAX 

Mm 

63 
25 

66 
26 

64 
28 

70 
32 

65 
2B 

63 
29 

61 
40 

57 
41 

61 
34 

58 
35 

60 
46 

60 
55 

59 
56 

56 
52 

58 
45 

60 
45 

55 
46 

58 
49 

57 
49 

60 
55 

62 
55 

60 
39 

56 
41 

58 
53 

60 
49 

61 
32 

58 
34 

56 
30 

61 
30 

59 
28 

59 
28 

60. 1 
39,9 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

5T 
26 

52 
25 

52 
27 

43 
29 

61 
23 

54 
25 

56 
30 

55 
35 

49 
35 

43 
36 

46 
37 

53 
42 

50 
43 

52 
43 

53 
35 

47 
36 

47 
37 

46 
44 

51 
44 

55 
45 

53 
39 

47 
36 

47 
39 

50 
37 

44 
35 

44 
30 

49 
32 

53 
31 

51 
30 

47 

30 

50,3 
34,6 

healdsburg 

MAX 
MIN 

69 

31 

69 
33 

72 
35 

69 
32 

66 
34 

63 
38 

58 
35 

62 
45 

59 
37 

61 
45 

56 
48 

60 
55 

59 
56 

58 
53 

59 
46 

54 
48 

56 
52 

57 
50 

63 
52 

62 
57 

61 
51 

53 
42 

58 
49 

62 
52 

59 
49 

57 
37 

56 
38 

64 
39 

62 
34 

62 
30 

56 
30 

60.9 
43.0 

HILTS 

MAX 

Mm 

56 
IB 

55 
18 

53 
20 

43 
24 

52 
19 

49 
19 

51 
IB 

49 
27 

47 
25 

43 
29 

44 
26 

47 
40 

45 
37 

55 
41 

50 
28 

45 
29 

48 
31 

51 
35 

51 
39 

44 
36 

53 
34 

46 
29 

50 
32 

37 
32 

41 
33 

43 
27 

41 
26 

38 
23 

45 
21 

44 
20 

4  1 
21 

47.0 
27.6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

50 
31 

51 
30 

50 
30 

47 
34 

55 

31 

52 
32 

57 
39 

57 
41 

56 
40 

46 
40 

52 
42 

60 
49 

57 
46 

65 
50 

57 
43 

49 
42 

50 
43 

54 
46 

57 
48 

55 
50 

63 
48 

52 
42 

53 
44 

48 
41 

49 
40 

48 
38 

44 
33 

46 
33 

47 
33 

46 
33 

46 
33 

52.3 
39,6 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

61 
35 

65 
37 

65 
37 

65 
40 

63 
35 

60 
41 

SB 

43 

59 
46 

55 

42 

61 
45 

60 
52 

60 
56 

60 
55 

58 
52 

60 
51 

59 

52 

60 
46 

56 
50 

60 
52 

63 
58 

63 
51 

55 
45 

59 
47 

60 
55 

60 
51 

61 
40 

57 
39 

62 
38 

57 
34 

55 
33 

55 

33 

59,7 
44,9 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

61 
36 

64 
36 

53 
37 

55 
35 

58 
31 

58 
36 

59 
35 

56 
42 

52 
42 

50 
43 

63 
46 

56 
52 

65 
51 

56 
50 

52 
36 

57 
43 

60 
46 

59 
52 

60 
50 

62 
51 

63 
47 

55 
42 

54 
44 

60 
40 

52 
42 

46 
40 

51 
32 

53 
34 

55 
33 

56 
34 

57 
33 

56,8 
41,2 

LAKE  PILLSBURY  no  2 

MAX 
MIN 

62 
17 

58 
18 

60 
23 

59 
20 

60 
19 

64 
27 

58 
29 

56 
32 

51 
30 

50 
37 

55 
41 

53 
47 

54 
45 

56 
44 

51 
39 

50 
38 

53 
45 

52 
43 

57 
46 

58 
44 

56 
42 

46 
39 

50 
41 

54 
44 

51 
32 

51 
29 

50 
25 

55 

23 

50 
24 

53 
22 

52 
24 

54.5 
33.2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

55 

22 

54 
Z'f 

51 
23 

44 
22 

42 
16 

47 

22 

47 
23 

40 
25 

40 
24 

39 
25 

40 
17 

44 
12 

46 
34 

53 
35 

51 
31 

39 

31 

47 
35 

45 

31 

43 
32 

43 
36 

52 
37 

42 
24 

43 
29 

34 

30 

35 
26 

42 
23 

37 

21 

32 
18 

33 
12 

33 
14 

28 

8 

42.6 
24.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

53 
7 

54 
9 

52 
B 

44 
13 

45 
6 

46 
12 

44 
14 

47 
10 

41 
22 

37 
24 

44 
29 

46 
29 

49 
30 

51 
37 

47 
29 

4! 
27 

48 
29 

47 
29 

43 
29 

43 
35 

57 
37 

43 
25 

47 
27 

35 
29 

37 
28 

40 
25 

35 

11 

33 

13 

34 
9 

36 
9 

27 
8 

43.6 
20.9 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

66 
32 

66 
34 

69 
36 

62 
36 

63 
32 

61 
40 

59 
35 

56 
46 

60 
46 

60 
47 

62 
52 

62 
54 

61 
57 

60 
49 

61 
46 

61 
42 

60 
46 

56 
46 

61 
52 

64 
54 

64 
53 

55 

41 

57 
47 

59 
55 

60 
52 

60 
34 

56 
35 

60 
42 

58 
39 

60 
30 

57 
31 

60.6 
43.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

56 
35 

62 
36 

52 
38 

51 
30 

55 

30 

53 
31 

51 
33 

53 
41 

51 
40 

49 
42 

61 
45 

56 
50 

58 
44 

54 
47 

52 
36 

55 
44 

57 
50 

61 
45 

60 
46 

52 
42 

55 
38 

49 
40 

49 
30 

49 
33 

50 
33 

50 
34 

50 
32 

53.8 
36.6 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

52 
28 

50 
29 

45 

30 

55 
37 

50 
26 

56 
32 

53 
35 

51 
36 

46 

40 

47 

40 

52 
42 

53 
45 

52 
45 

54 
46 

52 
45 

50 
39 

50 
45 

52 
46 

52 
47 

52 
47 

56 
43 

46 
41 

54 
43 

49 
42 

46 
37 

46 
37 

50 
33 

52 
33 

53 
33 

53 
32 

53 
31 

51,2 
38,2 

PETaLUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

67 
28 

63 
30 

68 
34 

64 
35 

63 
30 

59 

41 

60 
44 

59 
49 

59 
36 

60 
47 

61 

51 

62 
55 

64 
43 

59 

53 

59 
36 

59 
46 

58 

50 

56 
49 

62 
52 

64 
54 

52 

42 

47 

58 
55 

56 
52 

57 
37 

57 
36 

63 
37 

60 
32 

59 
29 

56 
35 

60,5 
42.5 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

65 

42 

62 
40 

66 
41 

60 
46 

61 
43 

60 
42 

61 
41 

60 
40 

57 
47 

58 
48 

56 
52 

58 
55 

61 
52 

61 
51 

58 
53 

59 

51 

61 
52 

60 
54 

61 
50 

60 
49 

60 
48 

55 
43 

56 

50 

60 
50 

57 
45 

55 
36 

59 

41 

58 

42 

59 
41 

59 

42 

58 
40 

59,5 
46.1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

66 
28 

65 
33 

67 
29 

64 
27 

65 
25 

65 
34 

62 
33 

55 
39 

54 
37 

51 
42 

57 

45 

57 
51 

61 
53 

59 

50 

57 
39 

54 

41 

54 
39 

55 
40 

60 
50 

60 
50 

60 
47 

51 
39 

50 
45 

52 
46 

52 
45 

50 
32 

53 
32 

60 
27 

60 
28 

62 
27 

60 
24 

58,0 
36,0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

50 
32 

48 
31 

49 
31 

51 
34 

52 
35 

55 
3B 

54 
38 

54 
41 

51 
41 

50 
41 

54 
44 

58 
53 

59 

54 

57 
51 

54 
43 

53 
43 

58 
47 

55 
48 

59 
49 

56 
54 

60 
48 

53 
43 

53 
43 

50 
46 

51 
44 

50 
36 

45 
37 

45 
31 

47 

32 

51 
35 

45 
33 

52.5 
41.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

66 
29 

66 
30 

68 
32 

68 
31 

64 
29 

60 
33 

54 
32 

53 
42 

57 
42 

57 
43 

59 
47 

58 
53 

61 
55 

56 
50 

65 
45 

55 

40 

58 
49 

57 
49 

60 
52 

64 

54 

62 
47 

52 
39 

58 
44 

59 
54 

59 
46 

55 
36 

54 
33 

59 

33 

57 
32 

59 
28 

60 
27 

59.4 
40.5 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

67 
41 

66 
42 

67 
43 

65 
44 

63 
41 

61 
44 

60 
46 

58 
51 

61 
46 

62 
50 

61 
54 

61 
57 

61 
56 

62 
41 

61 
54 

63 
49 

62 
54 

58 
51 

62 
55 

65 
56 

65 
52 

57 
46 

59 

50 

60 
56 

43 

64 
45 

61 
39 

60 
37 

60 
38 

61,9 
47,6 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

66 
28 

66 
30 

70 
34 

65 
33 

64 
31 

63 
39 

59 
37 

60 
47 

61 
37 

62 
47 

69 

50 

60 
56 

61 
55 

59 

52 

61 
49 

57 
46 

60 
50 

57 
50 

60 
53 

62 
56 

61 

50 

56 
41 

59 
47 

60 
54 

59 

50 

57 
33 

57 
35 

62 
35 

62 
33 

60 
29 

57 
31 

60,7 
42.5 

S««  R«l«r«ac«  Nolaa  Following  SUUod  Indsx 


Conllnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RN14 

DECEMBER  1969 


Slatlon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30  1 

31 

Ave 

SIWVERS  8AR  DANCER  STA 

MAX 
MIN 

61 

20 

55 
22 

56 
23 

55 
23 

53 
21 

53 
22 

54 
22 

52 
23 

51 
32 

42 
33 

43 
35 

46 
40 

48 
37 

49 
39 

52 
30 

43 
31 

47 
36 

46 
37 

49 
38 

45 

41 

50 
42 

50 
35 

43 
34 

40 
34 

41 
34 

44 
36 

50 
26 

47 
26 

45 
25 

44 
25 

45 
23 

48, « 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

63 
35 

62 
35 

62 
35 

56 
40 

56 
34 

55 
39 

52 
42 

55 
45 

57 
42 

53 
42 

59 
44 

61 
53 

62 
53 

63 
49 

57 
43 

60 
45 

59 
51 

60 
52 

60 
52 

61 
53 

66 
46 

53 
44 

55 
45 

49 
43 

57 
44 

52 
40 

49 
35 

49 
37 

54 
34 

53 
34 

55 
34 

56.9 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

68 
27 

62 
27 

69 
27 

63 
31 

63 
27 

58 
36 

59 
43 

55 
41 

60 
37 

60 
45 

59 
49 

59 
54 

62 
54 

59 
50 

61 
50 

59 
44 

56 
48 

57 
49 

61 
52 

63 
54 

62 

51 

54 
39 

58 
44 

59 
54 

56 
50 

56 
36 

57 
41 

60 
35 

58 
34 

57 
27 

55 
26 

59.6 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 

MAX 

MIN 

51 

25 

<.5 
28 

48 
29 

47 
31 

45 
25 

46 
26 

48 
32 

46 
31 

41 
30 

44 
30 

41 
32 

47 
37 

46 
41 

50 
40 

47 
34 

47 
35 

46 
39 

47 
42 

49 

40 

47 
41 

56 
42 

48 
33 

43 

30 

35 

30 

39 
31 

43 
29 

40 
23 

37 
23 

37 
24 

37 
26 

36 
26 

44.; 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

56 
12 

59 
l* 

48 
13 

46 
18 

48 
9 

50 
22 

42 
19 

40 
21 

40 
23 

42 
26 

47 
33 

47 
36 

52 
37 

49 
37 

43 
31 

51 
31 

46 
37 

46 
34 

45 
38 

52 
23 

54 
35 

43 
26 

42 
32 

36 
30 

42 
25 

36 
27 

33 
15 

36 
15 

35 
10 

31 
12 

26 
18 

44. t 

UKIAH 

MAX 
MIN 

61 
29 

68 
29 

67 
34 

64 

32 

65 
33 

65 
39 

60 
35 

60 
42 

54 
39 

55 

40 

56 
47 

59 
53 

60 
55 

60 
51 

55 
42 

5! 
44 

57 
51 

58 
49 

64 

51 

61 
53 

60 
49 

52 

41 

53 
47 

56 
47 

55 

44 

53 
33 

54 
32 

60 
30 

59 

30 

62 
29 

61 
26 

59. C 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

MAX 

60 
17 

57 
18 

56 
21 

54 
23 

51 
20 

54 
24 

60 
23 

50 
30 

47 
33 

46 
33 

43 
34 

45 
40 

46 
40 

47 
38 

49 
36 

46 
36 

48 
39 

50 
43 

53 
44 

64 
44 

54 
40 

54 
31 

44 

32 

35 
32 

40 
32 

42 
31 

45 
26 

45 
24 

40 
26 

34 
25 

33 
25 

47.9 
31.0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

MIN 

57 
20 

<,9 
20 

48 

20 

43 

25 

44 
16 

45 
18 

50 
23 

46 
23 

44 

26 

44 
24 

42 
34 

44 
37 

50 
30 

50 
32 

51 

30 

50 
32 

43 
34 

49 

40 

30 
39 

49 
38 

54 
33 

48 
28 

47 
33 

39 
31 

43 
33 

45 
25 

40 
26 

36 
24 

38 
19 

37 
16 

36 
16 

45.7 
27.5 

HILLITS  I  NE 

MAX 
MIN 

65 

20 

64 
22 

63 
27 

63 
24 

59 
28 

61 
33 

56 
38 

56 
40 

52 
36 

52 
41 

55 
45 

57 
52 

59 
53 

61 
49 

60 
39 

55 
40 

53 
46 

57 
42 

59 
50 

60 
61 

60 
45 

50 
39 

50 
45 

55 
46 

52 
44 

48 
33 

49 
30 

57 
28 

59 
36 

57 
28 

62 
26 

56.6 
38.1 

WILLOW  CREEK  I  NH 

MAX 

5<i 
28 

54 
28 

52 
28 

49 
33 

57 
30 

54 

34 

60 
42 

59 
43 

57 

41 

51 
40 

50 
41 

57 
48 

52 
51 

64 

52 

60 
45 

53 
42 

52 
45 

52 
46 

55 
47 

55 
61 

61 
48 

53 
45 

52 
44 

47 

40 

50 
41 

49 
42 

46 
38 

49 
37 

46 
36 

47 
33 

47 
32 

53.0 

vreka 

•          »  * 

MAX 

52 
IB 

52 
17 

52 
16 

43 
25 

50 
18 

47 
19 

51 
24 

48 
28 

49 
30 

4! 

31 

47 
35 

49 

35 

62 
40 

58 
42 

54 
29 

42 
29 

50 
33 

53 
37 

60 
38 

47 
37 

52 
42 

50 
31 

51 
32 

40 
34 

41 
32 

47 
27 

42 
26 

40 
26 

43 
23 

44 
21 

42 
21 

47.! 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

58 
19 

58 
18 

54 
18 

47 
10 

53 
13 

50 
21 

51 
15 

41 
19 

36 
24 

37 
20 

48 
25 

47 
33 

57 
32 

49 
26 

43 
25 

51 
23 

50 
27 

47 
28 

46 
35 

55 
27 

45 
23 

38 
26 

46 
26 

40 
25 

36 
16 

33 
18 

33 
3 

33 
9 

34 
8 

26 
0 

44.1 

ALTURAS   RANGER  STATION 

MAX 

65 
l* 

60 
13 

57 
12 

50 
14 

45 
6 

50 
15 

46 
15 

47 

20 

37 
26 

36 
19 

40 
29 

47 
34 

43 
38 

55 
35 

47 
30 

47 
2S 

55 
27 

46 
31 

47 
32 

47 
38 

55 
32 

35 
25 

42 
31 

38 
30 

42 
27 

40 
20 

37 

12 

32 
6 

35 
5 

36 
3 

32 

2 

44.= 

AUBURN 

MAX 

67 
37 

66 
40 

64 
39 

63 
36 

58 
34 

58 
38 

58 
36 

57 
36 

46 
44 

54 
43 

49 
44 

56 
46 

60 
47 

57 
43 

60 
40 

64 
39 

63 
41 

57 
46 

58 
49 

61 
51 

59 
43 

54 
46 

52 
51 

54 

49 

53 
36 

55 
34 

55 

29 

58 
31 

51 
33 

57 

30 

57.: 

BERRYESSa  LAKE 

MAX 

61 
35 

61 
35 

64 
36 

63 
39 

63 
36 

61 
36 

60 
38 

64 
41 

57 
44 

57 
43 

54 
47 

58 
52 

59 

55 

62 
51 

56 
48 

59 
44 

55 
45 

57 
48 

67 
61 

61 
53 

63 
51 

56 
42 

54 
43 

56 
49 

56 
46 

57 
37 

55 
38 

52 
35 

56 
42 

58 
40 

61 
36 

58.6 
43 .  ! 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

59 
*! 

57 
41 

53 
40 

53 
38 

59 
43 

50 
37 

51 
35 

36 
26 

31 
26 

32 
28 

38 

32 

41 
34 

49 

40 

47 
42 

54 
43 

48 
38 

47 
39 

46 
37 

43 
38 

48 
40 

47 
29 

42 
29 

39 
31 

41 
38 

42 
2« 

33 
24 

33 
22 

36 
24 

49 
29 

56 
35 

57 
39 

45. i 

BOWMAN  DAM 

MAX 

55 
37 

56 
36 

55 
33 

55 
30 

67 
35 

64 
32 

52 
35 

44 
29 

34 
27 

32 
27 

36 
30 

42 
34 

50 
37 

48 
33 

46 
33 

49 
35 

49 
32 

48 
36 

44 
36 

48 
38 

48 
33 

42 
30 

40 
31 

41 
36 

42 
29 

33 
21 

26 
22 

30 
20 

50 
25 

49 
34 

52 
30 

46.2 
31.6 

6RANNAN  ISLAND 

MAX 

56 
31 

64 
32 

62 
32 

62 
33 

60 
24 

62 
26 

58 
38 

60 
36 

53 
42 

59 

42 

54 
43 

56 
46 

58 

42 

59 
41 

59 
43 

54 
42 

50 
39 

49 
39 

53 
42 

60 
49 

66 
5! 

58 
42 

54 
45 

57 
49 

57 
50 

58 
41 

56 
41 

53 
40 

55 
29 

50 
32 

54 
29 

56.7 
39  .  ; 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

65 
2't 

68 
25 

68 
27 

65 
26 

64 
24 

65 
29 

61 
28 

64 

35 

55 
41 

60 
43 

54 
47 

61 
51 

60 
49 

57 
48 

59 

42 

61 
39 

51 
46 

54 
49 

56 
60 

68 
53 

64 
52 

59 
40 

54 
48 

51 
47 

53 
46 

59 
32 

55 
29 

57 

35 

55 

30 

58 
30 

62 
27 

59.1 

BURNEV 

MAX 

59 
13 

57 
13 

58 
14 

50 
14 

50 
12 

52 
14 

55 
17 

65 
19 

45 
26 

44 

30 

44 
36 

50 
42 

52 
40 

59 
32 

55 
32 

43 
37 

51 
37 

45 
39 

47 

40 

50 
42 

56 
43 

46 
26 

46 
32 

34 
31 

45 
32 

45 
23 

43 

20 

38 
19 

36 
15 

42 
13 

45 
11 

48.5 

CANYON  0AM 

MAX 

52 
19 

50 
18 

50 
18 

46 
18 

47 
17 

48 
23 

49 
21 

45 
25 

36 
26 

37 
27 

39 

30 

42 
32 

51 
34 

46 
26 

43 
29 

47 

28 

47 
23 

47 

31 

43 
33 

50 
37 

50 
34 

40 
26 

42 
30 

42 
26 

54 
22 

56 
22 

32 
11 

34 
11 

37 
13 

36 
11 

44.! 

centerville  PH 

MAX 

68 

26 

68 
27 

66 
29 

65 
30 

64 
29 

64 
29 

61 
29 

60 
37 

54 

43 

53 
41 

57 
46 

58 
49 

65 
35 

65 
44 

60 
42 

56 
39 

59 
41 

59 

45 

56 
49 

63 
53 

65 

50 

57 
44 

52 
43 

51 
46 

60 
32 

62 
29 

66 
26 

64 

27 

60 
30 

61 
27 

60.7 

CHESTER 

MAX 

58 
15 

55 
17 

53 
15 

51 
16 

52 
15 

52 
23 

52 
19 

45 
24 

41 
22 

39 
28 

39 
31 

40 
31 

53 
35 

44 
27 

40 
31 

50 
25 

50 
25 

47 
33 

44 

32 

51 
36 

50 
35 

41 
26 

37 
30 

42 
32 

41 
29 

39 
19 

34 
21 

33 
14 

41 
15 

40 
10 

40 
6 

45. C 

CHico  Experiment  sta 

MAX 

63 
28 

64 
31 

60 
35 

62 
34 

59 
32 

57 
37 

56 
31 

53 
43 

52 

51 
4! 

57 
47 

58 
50 

63 
53 

56 
47 

58 
44 

5! 
41 

56 
45 

58 
45 

57 
50 

62 
55 

64 
51 

57 
41 

51 
45 

52 
46 

60 
51 

56 
32 

53 
30 

57 
27 

50 
30 

55 
29 

50 
29 

56. < 

CLARKSBURG 

MAX 

60 
25 

62 
29 

63 
30 

62 
30 

56 
29 

56 
29 

55 
28 

56 
28 

49 

42 

55 
41 

55 
44 

56 
42 

57 
43 

61 
41 

57 
41 

55 
40 

50 
37 

49 

37 

54 
48 

54 
49 

61 

51 

57 
39 

53 
43 

50 
45 

53 
48 

59 
34 

52 
36 

49 
33 

52 
31 

50 
27 

53 
27 

55.2 
37 ,  ( 

clearlake  highlands 

MAX 

67 
19 

65 
22 

63 
24 

65 
24 

62 
21 

62 
30 

65 
28 

61 
35 

55 
28 

53 
30 

51 
39 

55 
50 

57 
51 

62 
47 

58 
37 

57 
37 

57 
41 

55 
46 

55 
48 

62 

50 

60 
46 

54 
35 

52 
39 

51 
45 

55 
45 

51 
32 

50 
27 

50 
27 

53 
27 

58 
26 

63 
21 

57.! 

COLFAX 

MAX 

67 
33 

65 
35 

65 
38 

59 
35 

56 
32 

55 
33 

46 
36 

43 
36 

49 

40 

54 
45 

62 
36 

60 
38 

59 
35 

61 
33 

51 
44 

57 
36 

47 
39 

49 
42 

50 
32 

51 
27 

57 
30 

55 
26 

55.5 

COLUSA  1  SSw 

MAX 

62 
26 

64 
28 

61 
29 

63 
29 

58 
28 

57 
30 

57 
30 

50 
41 

54 
46 

52 
43 

54 
46 

55 
49 

56 
50 

57 
46 

58 
42 

51 
41 

51 
48 

58 
47 

66 
49 

64 
52 

64 
56 

58 
42 

51 
48 

53 
45 

58 
47 

55 

33 

53 
36 

55 

36 

50 
40 

57 
31 

52 
29 

56.3 
40.2 

DAVIS  2  USW 

MAX 

62 
28 

64 
28 

64 
29 

63 
31 

68 
25 

59 
29 

56 
33 

60 
44 

52 
43 

60 
43 

54 
46 

54 
50 

57 
47 

59 
43 

59 
42 

56 
40 

50 
42 

51 
42 

65 
50 

58 
50 

64 
54 

59 
42 

53 
44 

55 
47 

54 
50 

60 
37 

56 
39 

56 
39 

55 
35 

51 
31 

54 
28 

57.4 
39.1 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

60 
39 

61 
41 

60 
39 

57 
36 

62 
37 

54 
36 

53 
36 

44 
32 

36 
30 

34 
30 

36 

34 

43 
34 

45 
38 

54 
41 

57 
39 

57 
41 

53 
35 

54 
39 

52 
39 

49 
41 

50 
42 

44 
30 

47 
33 

43 
32 

44 
26 

38 
22 

34 
22 

56 
26 

52 
30 

57 
36 

49.6 
34 . ! 

OE  SABLA 

MAX 

63 
33 

63 
33 

59 
32 

57 
30 

60 
30 

52 
33 

56 
32 

50 
33 

47 
32 

40 
32 

45 
37 

46 
41 

56 
45 

51 
35 

54 
38 

52 
33 

51 
37 

50 
39 

50 
43 

55 
47 

54 
43 

48 
34 

45 

40 

47 

40 

49 
28 

45 
26 

48 
25 

48 
26 

59 
28 

56 
27 

52.1 
34 . ! 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

MAX 

69 
3'' 

65 

33 

47 
31 

48 
40 

47 

40 

53 
31 

56 

37 

35 

35 

40 

41 

39 

40 

48 

46 

29 

31 

28 

OOWNIEVULE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

58 
2'> 

50 
25 

56 
25 

56 
25 

51 
24 

55 

25 

37 
34 

40 
32 

39 
32 

45 
37 

52 
30 

47 

30 

54 
28 

52 
27 

55 

38 

56 
34 

47 
35 

49 
35 

50 
26 

50 
28 

55 
22 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

65 

27 

68 
30 

70 
30 

68 
28 

63 
26 

66 
30 

58 
30 

66 
37 

50 
29 

54 
35 

56 
46 

56 
51 

58 
49 

62 
46 

59 
40 

55 
40 

57 
44 

53 
48 

65 
46 

61 
48 

62 
51 

58 
36 

53 
41 

47 
41 

64 
42 

55 
31 

53 
29 

50 
31 

53 
35 

56 
33 

61 
25 

58.1 
37.4 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

62 
31 

66 
31 

64 
33 

64 
33 

64 
31 

63 
37 

59 
34 

61 
40 

54 
39 

58 
44 

57 
41 

56 
49 

59 
48 

61 
48 

61 
47 

53 
42 

53 
44 

52 
44 

56 
60 

61 
49 

63 
54 

56 
43 

5S 
46 

60 
46 

56 
49 

59 

40 

SB 

42 

55 
39 

59 
35 

53 
30 

58 

30 

58.6 
41.0 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

65 
-.l 

63 
41 

64 
42 

62 
37 

56 
36 

59 
39 

59 
35 

56 
34 

50 
44 

54 
44 

55 
45 

61 
49 

61 
46 

67 
46 

63 
39 

59 
39 

62 
34 

60 
35 

57 
46 

56 
52 

67 
55 

59 
43 

53 
43 

53 
47 

58 
50 

59 
38 

54 
35 

56 
35 

57 
31 

51 
30 

55 
31 

56,5 
40.8 

S««  R*f«t«Dc«  Not**  Following  Station  Indsx 
-  424 


.  ..    ,  DAILY  TEMPERATURES  C4LIF0RNI4 

Conllnued  DECEMBEB  1969 


Statloa 

Day  ol  Month 

•age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GEDRGETDHN  R4NGEI1  ST4 

MAX 

MIN 

66 
<>0 

66 
42 

62 
40 

59 
36 

57 
36 

35 

40 
37 

36 

42 
33 

47 
40 

56 
38 

58 
38 

56 
37 

55 
36 

56 
36 

55 
34 

46 
32 

46 
34 

26 

49 

45 
29 

55 
29 

0R4SS   V4LLEY  NO  2 

MAX 

MIN 

66 
30 

67 
30 

67 
32 

64 
30 

62 
28 

60 
28 

57 
31 

59 
33 

4  1 
39 

4  5 

36 

36 

5  I 
43 

54 
42 

00 
34 

56 
34 

59 
34 

59 
32 

59 
32 

58 
43 

53 
48 

57 
52 

54 
35 

5 1 
36 

49 

40 

50 
42 

49 
31 

49 
29 

47 
25 

54 
26 

48 
27 

60 
25 

55.1 
34  .4 

H4T  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

5  9 
16 

57 
16 

56 
16 

49 
16 

5  2 
15 

5  3 
25 

19 

26 

28 

4  5 
31 

35 

5  5 
42 

4  4 
39 

61 
32 

50 
38 

44 
37 

52 
39 

4  8 
39 

4  8 

40 

48 
43 

61 
46 

48 

31 

46 
32 

36 
32 

44 
32 

45 
22 

43 
22 

40 
20 

40 
18 

44 
16 

44 
14 

48.8 
28.3 

JESS  VAllEV 

MAX 
MIH 

5  7 
21 

57 
21 

5  3 
26 

14 

5  1 
14 

46 
25 

60 
17 

4  3 
24 

32 
22 

3  5 
12 

39 
27 

42 
32 

47 
35 

50 
34 

5  2 
32 

54 
33 

49 

32 

49 

32 

36 

50 
35 

52 
31 

37 

30 

37 
29 

40 
29 

39 
26 

31 
21 

30 
11 

40 

0 

34 
-  2 

37 
-  1 

39 
-  1 

44.4 
22.5 

LAKE  PORT 

MIN 

5  T 
25 

62 
27 

63 
32 

57 
29 

60 
27 

60 
34 

59 
32 

57 
38 

55 
33 

5 1 
38 

44 

59 
51 

60 
52 

57 
46 

56 
42 

56 
40 

54 
49 

55 
48 

60 
48 

61 
49 

60 
45 

50 
36 

52 
45 

54 
47 

52 
43 

50 
30 

52 
29 

54 

26 

53 
27 

57 
23 

52 
25 

56,1 
37.5 

L4KE5H0RE 

MAX 
MIN 

70 
31 

65 

32 

60 
30 

62 
34 

66 
36 

60 
37 

66 
37 

45 

40 

46 
42 

46 
41 

50 
45 

50 
47 

53 
46 

53 
45 

58 
41 

46 

40 

49 
45 

55 
47 

55 
44 

59 

50 

60 
36 

51 
35 

46 

41 

59 
41 

50 
37 

50 
31 

48 
31 

52 
26 

58 
35 

58 
39 

53 

31 

54.6 
38.7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

26 

6 1 
31 

25 

23 

28 

26 

28 

26 

24 

32 
27 

30 

33 

5 1 
31 

27 

26 

50 
27 

50 
25 

30 

4  3 
36 

48 

37 

48 
33 

42 
27 

39 
30 

35 

20 

31 

20 

36 
21 

54 
25 

52 
30 

54 
21 

46.4 
27.4 

LAKE   SPAULDING  0AM 

MAX 
MIN 

MANZ4NITA  LAKE 

MAX 
MIN 

25 

53 
25 

23 

25 

27 

24 

29 

26 

17 

3  3 
16 

28 

39 
33 

4  2 
32 

4  8 

32 

29 

4  5 
27 

4  5 
29 

4  1 
29 

4  2 
30 

4  3 
34 

48 
41 

41 
22 

39 
26 

35 

30 

40 
30 

36 
17 

32 
16 

26 
17 

39 
19 

45 
23 

50 
19 

42.6 
25.9 

HARYSVILLE 

MAX 
MIN 

31 

65 
34 

66 
34 

32 

30 

36 

29 

31 

43 

41 

46 

5  9 
49 

49 

44 

46 

59 
42 

60 
45 

59 
45 

59 
49 

59 
52 

63 
57 

63 
43 

55 
46 

52 
47 

56 
49 

60 
36 

56 
36 

54 
36 

57 
32 

53 
30 

56 
31 

56.7 
40.3 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

21 

23 

21 

20 

22 

24 

24 

29 

30 

30 

33 

37 

39 

38 

33 

31 

4  1 
35 

40 

40 

41 

5  3 
43 

50 
28 

46 
33 

39 
32 

47 
34 

4  5 
25 

45 
21 

40 

20 

4  3 

19 

49 
19 

5  1 
19 

48.7 
29.2 

MINERAL 

MAX 
MIN 

l<< 

53 
26 

22 

22 

23 

26 

25 

26 

36 
29 

36 
28 

30 

39 
34 

4  3 
38 

32 

32 

4  7 
29 

44 
31 

32 

35 

44 
36 

38 

44 
29 

40 
30 

35 

32 

43 
33 

39 

23 

34 
19 

32 
16 

35 
20 

44 
20 

46 
18 

43.9 
27.7 

mdnticello  dam 

MAX 
MIN 

6 1 
33 

6  5 
34 

65 
34 

36 

34 

34 

37 

6 1 
38 

57 
42 

58 
43 

46 

60 
53 

6  1 
51 

6  3 
48 

5  7 
47 

59 
44 

57 
43 

59 
46 

58 
46 

60 
52 

63 
53 

56 
41 

53 
44 

57 
49 

56 
48 

57 
37 

55 

35 

5  1 

40 

54 
39 

56 
37 

60 
34 

58.8 
41.9 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

5  6 
25 

54 
25 

5 1 
26 

23 

22 

33 

27 

4  1 
33 

40 
32 

37 
32 

35 

44 
40 

48 
44 

35 

31 

4  9 
37 

46 
42 

4  7 
40 

36 

53 
41 

52 
29 

44 
31 

36 
32 

45 
32 

45 
27 

4  1 
25 

35 
28 

39 
26 

39 
25 

39 
23 

36 
24 

44.9 
31.1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

25 

56 
27 

58 
27 

5  5 
26 

5 1 
24 

5  1 

24 

5  1 
27 

5  2 
29 

40 
36 

43 
34 

36 

49 

42 

53 
39 

5  6 
30 

50 
30 

53 

30 

53 
29 

5  3 
28 

5  5 
39 

52 
48 

56 
51 

54 
32 

4  9 
36 

49 
39 

49 
46 

50 
31 

43 
27 

43 
24 

47 
24 

42 
23 

50 
21 

50.4 
31.7 

0RL4N0 

MAX 
MIN 

65 
28 

69 
30 

69 
31 

65 
31 

65 
31 

33 

36 

39 

42 

42 

5 1 
46 

56 
48 

53 
47 

6  1 
49 

5  5 
43 

59 
43 

50 
45 

52 
46 

59 
49 

57 
49 

64 
54 

62 
41 

52 
45 

49 
46 

52 
47 

62 
33 

55 
33 

53 
36 

55 
42 

54 
33 

62 
28 

57.8 
40.2 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

33 

63 
34 

35 

62 
34 

34 

39 

59 
32 

59 
42 

50 
46 

54 
46 

56 
49 

60 
52 

60 
52 

66 
47 

56 
44 

56 
41 

59 
42 

5  8 
49 

57 
51 

60 
55 

66 
57 

59 
44 

5  5 
46 

51 
46 

58 
49 

60 
36 

54 
34 

55 
33 

58 
35 

50 
32 

5  3 
32 

58.2 
42.0 

PARADISE 

MAX 
MIN 

6  5 
41 

67 
41 

65 
39 

5  5 
37 

58 
41 

57 
40 

5  5 
40 

60 
40 

4  4 
41 

4  7 
40 

41 

52 
46 

57 
45 

57 
45 

59 
44 

59 
41 

55 
44 

53 
45 

56 
46 

53 
50 

56 
52 

55 
39 

54 
41 

47 
42 

50 
47 

52 
34 

49 
34 

51 
31 

53 
35 

5 1 
35 

63 
32 

55.0 
40.9 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

59 
29 

58 
30 

58 
31 

60 
29 

5  3 
29 

53 
30 

54 
30 

5  1 
32 

4  5 
40 

4  8 
35 

40 

54 
45 

58 
39 

58 
32 

5  7 
32 

58 
34 

57 
31 

55 
32 

56 
44 

53 
50 

6  1 
52 

56 
34 

5 1 
39 

50 
43 

52 
30 

53 
31 

45 
26 

48 
25 

52 
25 

44 

25 

50 
24 

53.4 
33.9 

PLACERVILL6  IFG 

MAX 
MIN 

62 

63 
43 

59 
45 

56 
40 

5  5 
39 

53 
40 

55 
41 

42 
39 

47 
38 

43 
36 

4  9 

41 

54 
46 

6  1 
45 

59 
43 

00 
44 

59 
44 

59 
41 

58 
44 

54 
45 

57 
49 

53 
39 

49 
37 

50 
40 

49 
42 

48 
40 

43 
33 

42 
28 

47 
31 

46 
31 

53 
33 

53 
33 

52.8 
39.7 

PLATINA 

MAX 
MIN 

V 

66 
26 

6 1 
30 

6  1 
36 

28 

30 

31 

53 
35 

34 

33 

40 

40 

42 

50 
40 

43 

48 

35 

47 
34 

41 

44 

42 

5 1 
43 

42 

34 

46 
40 

47 
41 

49 
26 

47 
26 

45 

21 

23 

62 
21 

6 1 
23 

52.9 
34.0 

portola 

MAX 
MIN 

16 

55 
15 

5  5 
13 

5  3 
12 

13 

23 

5  1 
18 

5  1 
18 

39 
19 

3  9 
24 

4  1 

34 

41 

58 
31 

54 
22 

54 
23 

56 
22 

5 1 
20 

56 
33 

49 

32 

52 
37 

53 
36 

45 
25 

4  5 
32 

47 
35 

45 
33 

37 
10 

33 
22 

36 
9 

33 
14 

37 
8 

39 
7 

47.2 
22.5 

QUINCY 

MAX 
MIN 

15 

56 
15 

15 

15 

15 

15 

18 

24 

31 

4  1 
28 

31 

37 

52 
40 

62 
26 

26 

49 
27 

6 1 
21 

23 

32 

53 
42 

44 

52 
32 

32 

35 
32 

46 
34 

44 

29 

38 
24 

45 
17 

16 

16 

15 

25!5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
29 

69 
31 

64 
33 

65 
34 

60 
31 

59 
37 

66 
36 

48 
42 

51 
43 

5 1 
45 

57 
49 

54 

51 

61 
50 

56 
50 

62 
45 

5 1 
45 

52 
49 

60 
49 

58 
49 

63 
55 

63 
41 

53 
40 

5 1 
46 

56 
46 

56 
36 

54 
33 

54 
36 

56 
38 

56 
34 

64 
32 

54 
27 

56.0 
40.6 

REDDING  FIRE  ST4  NO  2 

MAX 
MIN 

7't 
35 

70 
33 

64 
36 

65 
44 

67 
44 

63 
39 

69 
43 

59 
42 

52 
42 

49 
44 

55 
45 

55 
50 

56 
50 

57 
50 

60 
46 

55 
43 

52 
47 

59 
47 

57 
49 

65 
53 

67 
53 

55 
42 

50 
44 

59 
44 

59 
47 

53 
33 

54 
33 

56 

36 

63 
36 

66 
41 

63 

31 

59.6 
42.7 

RDCkl IN 

MAX 
MIN 

63 
28 

60 
30 

63 
31 

60 
30 

54 
32 

60 
34 

59 
30 

57 
33 

51 
33 

55 
43 

56 
47 

61 
51 

63 
45 

68 
43 

68 
36 

59 
39 

62 
33 

62 
33 

57 
46 

59 
53 

68 
57 

60 
41 

55 
43 

54 
48 

57 
50 

61 
33 

60 
33 

55 

31 

5  7 
29 

52 
26 

55 
29 

59. 1 
37.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

6  1 
28 

62 
33 

6  1 
33 

56 
36 

57 
29 

55 
33 

58 
29 

52 
42 

55 

43 

54 
44 

57 
49 

60 
53 

65 
46 

61 
43 

56 
42 

50 
40 

50 
37 

54 
45 

59 
51 

65 
56 

6  1 
42 

53 
41 

52 
47 

56 
51 

60 
41 

54 
34 

54 
39 

56 
35 

31 

53 
29 

5 1 
29 

56.3 
39.7 

SACRAMENTO  W8  CITY 

MAX 
MIN 

6^ 
36 

64 
38 

63 
38 

56 
39 

60 
36 

57 
38 

60 
38 

52 
46 

58 
47 

54 
46 

59 
50 

62 
56 

66 
51 

62 
50 

60 
44 

58 
43 

59 
43 

55 
48 

58 
52 

65 
57 

63 
47 

55 
44 

54 
49 

54 
50 

60 
47 

55 
41 

53 
40 

56 
37 

53 
37 

58 
34 

53 
35 

58.3 
43.8 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

63 
<.5 

66 
46 

63 
43 

57 
44 

60 
49 

64 
41 

57 
42 

62 
43 

45 
42 

48 
41 

47 
42 

49 
41 

52 
43 

60 
48 

51 
46 

56 
45 

49 

44 

5 1 
48 

56 
46 

54 
46 

59 

50 

56 
43 

52 
42 

48 
42 

55 
43 

55 
37 

50 
36 

49 
37 

5  2 
39 

56 
44 

56 
44 

54.8 
43.3 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

60 
30 

62 
33 

60 
29 

58 
27 

57 
28 

60 
28 

54 
31 

58 
28 

35 
30 

37 
30 

39 

31 

45 
35 

48 
32 

52 
26 

50 
26 

52 
27 

54 
25 

55 
27 

5 1 
38 

4  8 
38 

53 
44 

51 
29 

46 
30 

45 
32 

47 
36 

41 
26 

39 
24 

36 
23 

35 
25 

5 1 
28 

55 
28 

49,5 
29.9 

sierraville  ranger  STA 

MAX 
MIN 

5 1 
15 

58 
16 

55 
15 

54 

14 

48 
13 

51 
17 

54 
10 

57 
21 

43 

23 

41 
27 

42 
34 

49 
39 

52 
31 

60 
27 

57 
22 

52 
23 

56 
24 

62 
26 

56 
37 

49 

39 

69 
40 

51 
30 

46 
26 

47 
35 

49 
36 

44 
IS 

36 
21 

29 
9 

34 

10 

34 

11 

38 
8 

49,2 
23.2 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

48 
26 

50 
22 

47 

21 

49 
21 

50 
21 

46 
25 

49 

28 

31 

19 

29 

22 

29 

24 

32 
24 

36 
29 

47 
26 

45 
24 

49 
25 

45 

22 

44 
23 

41 
23 

36 
32 

43 
33 

40 
22 

40 
25 

33 
25 

36 

30 

33 

13 

33 

13 

25 
12 

24 
14 

40 
14 

40 
15 

4  6 
17 

40,0 
22.2 

STONY  Gorge  reservoir 

MAX 
MIN 

7  1 
26 

69 
29 

66 
29 

65 
32 

65 
29 

63 
32 

68 
34 

59 
37 

51 
32 

52 
40 

55 

45 

55 
50 

62 

,  50 

57 
44 

57 
41 

55 
40 

52 
47 

56 
46 

55 
46 

62 
51 

63 
52 

54 

38 

51 
43 

56 
43 

57 
44 

54 
32 

5 1 
31 

55 
36 

5  7 
31 

63 
31 

59 

26 

58.5 
36,4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
30 

61 
32 

57 
29 

58 
28 

63 
29 

52 
31 

56 
30 

45 
32 

36 
30 

35 
31 

40 
35 

45 
37 

54 
39 

50 
30 

56 
30 

52 
32 

51 
26 

53 
35 

47 
41 

52 
45 

52 
37 

45 
30 

40 
32 

45 

39 

45 
36 

40 
26 

39 

25 

43 
25 

5 1 
26 

59 

30 

59 

27 

49,7 
31.8 

TWIN  L4KES 

MAX 
MIN 

*t6 
30 

46 
23 

42 
19 

4B 
19 

49 
26 

40 
25 

43 
24 

33 
15 

25 
13 

31 
20 

33 
29 

38 

32 

45 
32 

45 
31 

49 
29 

43 
34 

46 
26 

42 
32 

40 
31 

44 
33 

42 
14 

36 
16 

36 
27 

35 
32 

34 
20 

25 
7 

1  6 
1  1 

20 
10 

42 
16 

4  1 
14 

46 

13 

36.8 
22.6 

VAC4VILLE 

MAX 
MIN 

66 
29 

64 
30 

63 
31 

64 
29 

62 
29 

58 
29 

62 
30 

55 
40 

59 
44 

55 
42 

56 
44 

57 

50 

6  1 
46 

62 
43 

58 
42 

53 
40 

5 1 
40 

55 
45 

58 
49 

61 
53 

62 
54 

58 
40 

53 
44 

57 
44 

59 

50 

58 
39 

53 
41 

57 

41 

52 
34 

57 
29 

54 
30 

56.  1 
39.7 

V0LT4  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

69 
39 

68 
40 

66 
37 

61 
38 

62 
35 

62 
35 

63 
38 

63 
38 

46 
36 

46 
38 

50 
41 

50 
44 

57 
46 

56 
43 

58 
43 

55 
39 

51 
41 

57 
44 

53 
44 

61 
48 

59 
44 

52 
36 

44 
40 

46 
42 

52 
40 

49 

30 

46 
30 

49 
31 

55 
30 

63 
32 

64 
30 

55,9 
38.4 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

63 
40 

71 
39 

67 
42 

62 
42 

61 
42 

66 
40 

57 
40 

64 

41 

44 
41 

50 
41 

46 
42 

50 
45 

52 
47 

54 
48 

51 
42 

57 
43 

48 
43 

49 
47 

55 
46 

52 
47 

59 
51 

55 
41 

52 
42 

47 
41 

48 
40 

55 
35 

51 
36 

55 

34 

53 
35 

60 
38 

64 
37 

55,4 
41,5 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

63 
29 

65 
30 

67 
32 

64 
32 

65 
30 

60 
30 

58 
35 

60 
41 

49 
36 

48 
37 

52 
44 

57 
37 

52 
47 

59 
46 

57 
45 

59 
41 

51 
42 

53 
49 

58 
49 

58 
50 

64 

54 

63 
42 

53 
44 

52 
42 

59 
43 

59 
36 

54 

36 

53 
39 

55 
41 

53 

34 

56 

29 

57,3 
39.4 

S««  R«lar«iic«  Noiss  Followlag  Stattoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


Slallon 

Day  of  Month 

« 
n 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

12 

13 

M 

15 

16  1 

17 

18 

19 

Avei 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

27 

30 

3! 

31 

30 

33 

59 
33 

64 
39 

48 
40 

49 
42 

52 
45 

54 
48 

54 
49 

62 
47 

56 
44 

59 
43 

50 
43 

51 
47 

60 
47 

57 
49 

64 
53 

62 
41 

56 
43 

51 
46 

53 
47 

62 
33 

55 
37 

53 
38 

55 
40 

52 
34 

6  1 
28 

57,8 
40.0 

WILLOWS  USBR 

MAX 

MIN 

72 
29 

67 
31 

65 

33 

65 
40 

68 
31 

58 
35 

64 
34 

64 
34 

50 
41 

51 
43 

55 
48 

54 
49 

60 
50 

60 
47 

60 
45 

57 

43 

52 
47 

60 
49 

57 
52 

64 
54 

62 
58 

64 
42 

59 
47 

53 
46 

62 
49 

55 
34 

57 
39 

55 
39 

63 
30 

61 
36 

56 
29 

59.7 
41.4 

WINTERS 

MAX 
Mai 

65 

31 

67 
30 

66 
32 

64 
31 

65 
30 

62 
33 

60 
33 

62 
43 

52 
42 

60 
43 

54 
45 

57 
48 

55 
47 

58 
43 

59 
43 

58 

40 

50 
44 

51 
43 

56 
49 

57 
50 

62 
54 

59 
41 

54 
46 

56 
47 

55 
48 

60 
36 

58 
38 

53 
36 

56 
36 

53 
29 

67 
28 

58.1 
40.0 

WOOOLANO   I  WNW 

•           •  • 

MAX 

Mm 

61 
29 

64 
31 

64 
31 

62 
30 

62 
25 

57 
29 

58 

32 

58 
35 

52 
43 

59 
43 

54 
46 

54 
49 

57 
47 

60 
43 

58 
45 

56 
40 

52 
42 

53 
42 

55 

50 

55 
51 

62 
53 

59 
41 

54 
45 

53 
46 

57 
47 

59 
34 

55 
39 

53 
36 

54 
35 

50 
29 

54 
27 

56.6 
39.3 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 

Mm 

55 
9 

54 
9 

55 

10 

54 
U 

50 
11 

49 
11 

52 
13 

52 
16 

40 
16 

37 
20 

40 
29 

44 
36 

51 
29 

60 
15 

56 
14 

51 
13 

55 
16 

58 
18 

53 
32 

46 
35 

52 
37 

47 
21 

41 
25 

40 
31 

44 
34 

40 
12 

34 
14 

28 
6 

31 
4 

37 

3 

40 
-  1 

46.6 
17.7 

BOOIE 

MAX 

Mm 

47 

0 

45 
2 

35 
-  2 

47 

0 

48 
3 

49 
12 

49 
8 

43 

7 

28 
8 

37 
6 

40 
8 

49 
23 

53 
10 

57 

12 

53 
11 

56 

10 

51 
4 

56 
21 

52 
14 

42 
26 

50 
29 

40 
.  5 

47 
5 

35 

20 

44 
25 

36 
-  5 

27 
7 

16 
5 

29 
-17 

42 
6 

35 
-  7 

43.2 
7.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

51 
3 

53 
3 

5 1 
1 

50 
-  2 

55 
-  1 

53 
11 

49 
6 

47 
3 

4  1 
3 

44 
8 

49 
23 

58 
32 

63 
9 

6  1 
14 

62 
6 

62 
8 

60 
3 

59 
21 

50 
19 

58 
33 

52 
31 

35 
11 

52 
28 

53 
31 

42 
26 

34 
11 

26 
16 

2  5 
5 

36 
-  3 

42 

2 

48 

0 

49.  1 
11.8 

CEDARVlLLE 

MAX 
MIN 

51 
15 

5 1 
15 

50 
14 

47 
18 

44 
13 

43 
18 

50 
25 

46 
24 

38 
24 

34 
24 

42 
29 

48 
37 

51 
40 

57 
30 

53 
27 

47 
24 

54 
26 

48 

35 

50 
36 

46 
37 

57 
38 

42 
28 

43 
30 

35 

30 

35 
30 

38 
27 

33 
17 

32 
15 

30 
9 

29 
9 

25 
12 

43.5 
24.4 

DDNNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

Mm 

55 
13 

50 
15 

54 
14 

52 
13 

49 
12 

50 
14 

50 
16 

51 
16 

38 
IB 

34 

20 

34 
28 

39 

30 

44 

30 

47 
20 

51 
19 

49 

20 

50 
20 

54 
21 

46 
33 

42 
34 

48 
35 

45 
22 

41 
25 

37 
22 

40 
30 

37 

11 

36 

12 

30 
3 

27 

31 
4 

39 
6 

43.5 
18.7 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

47 
14 

47 
17 

47 
17 

45 
17 

42 
12 

45 
22 

46 
17 

48 
26 

40 

22 

45 
28 

46 
35 

55 
36 

64 
38 

58 
37 

49 
22 

60 
17 

54 
29 

50 
32 

50 
36 

56 
41 

58 
37 

46 
31 

47 
35 

36 
32 

46 
31 

37 
21 

32 
19 

30 
7 

31 
12 

31 
10 

33 
9 

45.8 
24.5 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

47 
12 

47 
13 

46 
11 

48 

14 

44 
12 

45 
15 

48 
15 

45 
19 

44 

U 

46 
21 

53 
35 

52 
38 

64 
34 

59 
23 

48 
20 

59 
16 

50 
22 

50 
32 

47 
36 

56 
38 

57 
35 

43 
31 

46 
35 

48 
32 

45 
32 

39 
23 

35 
23 

33 
13 

31 
12 

33 
11 

32 
9 

46.5 
22.4 

FORT  8IDWELL 

MAX 

Mm 

52 
15 

53 
15 

51 
11 

49 

22 

45 
12 

50 
20 

55 
22 

41 
22 

41 

22 

40 
25 

42 
30 

45 
38 

58 
38 

52 
29 

51 
29 

59 
23 

50 
27 

51 
32 

48 
35 

45 
38 

50 
35 

54 
30 

42 
32 

40 
30 

40 
25 

39 

28 

34 

22 

36 
12 

31 

8 

24 

8 

24 

15 

44.9 
24.2 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

49 
18 

52 
20 

47 
17 

50 
18 

46 
17 

47 
25 

46 

20 

43 
20 

41 
15 

47 
15 

55 
25 

59 
26 

57 
23 

61 

22 

50 
20 

60 
21 

51 
18 

52 
26 

51 
31 

58 
35 

56 
38 

41 
22 

51 

28 

55 
36 

48 
37 

43 
17 

29 
17 

3 1 

10 

35 
13 

36 
17 

40 
18 

48.0 
22.1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

53 
15 

49 
17 

51 
11 

50 
15 

50 
14 

52 
15 

49 
17 

50 
16 

35 
15 

31 
22 

34 
27 

41 
31 

42 
30 

53 
30 

50 
19 

54 
21 

54 
26 

52 
22 

45 
35 

45 
36 

50 
36 

46 
21 

42 
25 

40 
25 

41 
34 

40 
19 

33 
18 

26 
4 

27 
7 

36 
6 

41 
6 

44.0 
20.5 

SUSanVIlLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

49 
15 

50 
14 

48 
15 

5  1 
21 

43 
14 

45 
IB 

47 
13 

47 
20 

39 
26 

42 
26 

45 
26 

50 
36 

59 
37 

57 
26 

47 

29 

56 

20 

46 
20 

48 
33 

44 
35 

56 
36 

51 
34 

44 
28 

37 
33 

39 
32 

43 
33 

36 

10 

36 
18 

31 
6 

31 
3 

36 
5 

31 
6 

44.6 
22.5 

TAHOE  CITY 

MAX 
KUN 

48 
23 

45 
24 

49 

22 

45 
22 

47 

20 

44 
23 

50 
24 

47 
25 

35 
19 

35 
21 

45 
32 

46 
31 

54 
27 

50 
26 

47 
26 

50 
27 

52 
28 

46 
35 

43 
35 

49 
36 

49 
23 

39 
28 

42 
33 

42 
34 

43 
14 

35 
14 

32 
9 

32 
12 

39 
13 

40 
15 

38 
15 

43.8 
23.7 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

48 
14 

48 
15 

45 
16 

49 
14 

46 
13 

49 

21 

44 
14 

37 
20 

31 
16 

34 
21 

38 

30 

46 
35 

53 
27 

5  1 
22 

47 
22 

50 
22 

52 
22 

48 
31 

43 
34 

49 
37 

45 

33 

36 
20 

37 
33 

40 
32 

37 

25 

27 
8 

25 
13 

22 
5 

36 
6 

39 
7 

40 
6 

41.7 
20.6 

TERHO 

MAX 

Mm 

54 
6 

52 
10 

53 
5 

43 
10 

46 
4 

49 
IS 

49 

10 

37 
19 

37 
23 

37 
18 

40 
31 

44 
36 

55 
36 

47 
27 

49 
18 

52 
29 

45 
25 

44 
30 

43 
33 

53 
34 

50 
32 

38 
21 

38 
32 

43 
30 

38 
30 

32 
12 

29 
15 

28 
14 

32 
3 

34 
-  6 

34 
-  3 

42.7 
19.4 

TRUCKEE  ranger  STATION 

MAX 

Mm 

51 
15 

51 
15 

53 
14 

50 
12 

49 
12 

49 

13 

49 
16 

49 

20 

36 
17 

35 
19 

36 
26 

41 
31 

45 
32 

55 
25 

53 
22 

49 

22 

53 
21 

52 
24 

47 

34 

43 
35 

51 
35 

45 

23 

38 
25 

37 
30 

42 
36 

37 
10 

32 
15 

30 
5 

30 
3 

33 
3 

36 
2 

43.8 
19.7 

woodfords 

•          •  • 

MAX 

Mm 

47 
24 

48 
26 

50 
27 

45 
28 

44 
23 

48 
25 

47 
26 

44 
28 

39 
25 

43 
24 

49 
35 

55 
40 

62 
36 

57 
36 

53 
32 

57 

2r 

60 
35 

57 
37 

50 
41 

54 
39 

54 
34 

47 

24 

47 

33 

49 

32 

44 

30 

35 

20 

35 
19 

30 
11 

30 
U 

33 
15 

48 
20 

47,1 
27.3 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

avUa  beach 

MAX 

Mm 

86 

50 

91 
50 

86 
55 

82 
47 

80 
49 

70 
42 

81 
47 

55 
44 

65 

43 

74 
39 

72 
41 

79 
42 

76 
42 

73 
41 

77 
38 

63 
42 

66 
37 

73 
39 

58 
48 

63 
52 

60 
58 

65 

47 

72 
45 

62 
47 

60 
57 

67 
46 

67 
43 

67 
37 

70 
61 

78 
35 

75 
32 

71,4 
45.0 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

Mm 

70 
34 

75 
35 

68 
37 

66 
43 

66 
33 

63 
38 

63 
39 

53 
44 

57 
36 

52 
38 

58 
50 

57 
51 

56 
50 

60 
48 

64 
41 

63 
42 

61 
48 

53 
48 

58 
54 

60 
58 

59 
46 

55 
42 

53 
40 

56 
52 

58 
47 

54 
37 

52 
45 

55 

38 

57 
33 

61 
28 

62 
29 

59.7 
42.1 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

63 
44 

65 
46 

67 
46 

61 
49 

61 
45 

61 
48 

59 
48 

59 
49 

58 
47 

68 
46 

60 
52 

61 
55 

60 
55 

60 
54 

61 
52 

62 
50 

62 
51 

60 
52 

60 
56 

64 
58 

66 
50 

55 
47 

58 
50 

58 
53 

59 

48 

56 
42 

57 
41 

60 
40 

57 
42 

59 
42 

59 
40 

60.5 
43.3 

burlingame 

MAX 

Mm 

60 
40 

60 
39 

64 
40 

61 
34 

57 
30 

58 

47 

68 
48 

61 
49 

57 
35 

62 
49 

63 
53 

65 
55 

60 
41 

61 
41 

62 
52 

65 
47 

60 
47 

60 
52 

63 
55 

67 
58 

66 
53 

56 
47 

60 
49 

60 
48 

60 
42 

57 
44 

55 

38 

58 
38 

58 
39 

55 

28 

55 
27 

60.5 
44.0 

carmel  valley 

MAX 

Mm 

75 
38 

78 
41 

71 
41 

69 
37 

70 
36 

65 

35 

65 

44 

65 
42 

60 
42 

63 
36 

66 
44 

66 
49 

65 

43 

70 
41 

72 
40 

67 
37 

67 
37 

67 
47 

62 
53 

72 
57 

64 

53 

61 
44 

66 
38 

67 
52 

62 
36 

56 
34 

58 
30 

59 
30 

64 

30 

68 
33 

66.0 
40.7 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

64 
36 

62 
37 

60 
39 

61 
36 

59 
39 

55 
44 

67 
43 

58 
47 

55 
43 

58 
45 

61 
50 

61 
56 

62 
54 

63 
50 

63 
50 

57 
46 

53 
43 

5 1 
44 

59 
50 

63 
53 

65 
57 

59 
44 

56 
45 

60 
55 

58 
52 

56 
41 

52 
40 

50 
34 

54 
35 

55 
37 

54 
36 

58.4 
44.5 

FORT  ORD 

MAX 

Mm 

70 
34 

74 
34 

65 

34 

62 
43 

61 
33 

58 
38 

58 
43 

59 
47 

57 
41 

61 
43 

66 
50 

62 
48 

57 
51 

63 
44 

66 
42 

62 
38 

6 1 
45 

63 
49 

60 
57 

65 
59 

63 
42 

57 
45 

60 
43 

64 
54 

59 
46 

56 
42 

56 
43 

58 
37 

55 

30 

58 

30 

57 
31 

61.1 
42.5 

GILROY 

MAX 

Mm 

70 
29 

67 
29 

68 
28 

67 
29 

64 
31 

64 
38 

63 
38 

63 
43 

60 
38 

55 
3B 

53 
39 

65 
47 

59 
47 

64 
41 

63 
40 

63 
38 

63 
43 

65 

44 

65 
45 

60 
45 

69 
58 

6 1 
44 

57 
41 

6 1 
41 

53 

60 
35 

55 

40 

28 

57 
28 

56 
28 

56 
27 

61.6 
38.5 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

70 
45 

68 
44 

69 
44 

62 
46 

61 
43 

60 
42 

6  1 
44 

60 
43 

6  1 
49 

60 
50 

62 
53 

64 
54 

63 
51 

64 
56 

62 
56 

49 

46 

63 
42 

62 
44 

64 
45 

63 
44 

63 
43 

62 
44 

6 1 
47 

46 

60 
46 

6 1 
40 

36 

60 
40 

61 
39 

64 
36 

62.5 
45.5 

HOLLISTER  I  SW 

MAX 

MIN 

76 
23 

71 
27 

68 
27 

68 
35 

68 
25 

63 
31 

63 
39 

60 
39 

58 
37 

57 
38 

66 
41 

64 

42 

65 
42 

66 
42 

65 
32 

35 

37 

46 

60 
50 

67 
51 

67 
50 

56 
44 

6 1 
37 

6 1 
51 

6 1 
54 

57 
35 

57 
33 

57 
26 

57 
24 

61 
25 

60 
23 

63.1 
36.8 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

72 
28 

73 
29 

72 
29 

67 
40 

66 
39 

64 
37 

64 
42 

61 
41 

58 
31 

62 
31 

65 
44 

72 
40 

73 
39 

65 
44 

67 
31 

36 

39 

41 

55 

51 

70 
51 

5  6 
37 

65 

36 

45 

52 

35 

57 
37 

29 

59 
22 

6 1 
21 

62 

22 

65.0 
37.2 

livermore  county  F  0 

MAX 

Mm 

69 
27 

67 
27 

69 
30 

65 
36 

68 
27 

64 

27 

65 
35 

60 
43 

57 
37 

58 
42 

62 
46 

65 
54 

68 
41 

63 
42 

60 
43 

65 
40 

36 

46 

65 
49 

67 
53 

65 

49 

5  5 
40 

63 
43 

62 
53 

5C 

5  5 
37 

5  4 
36 

57 
36 

58 
38 

60 
27 

58 
26 

62.2 
39.4 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

68 
32 

68 
33 

66 
35 

65 
40 

65 
33 

64 
38 

65 
42 

63 
45 

60 
37 

57 
42 

63 
50 

64 
53 

67 
43 

48 

63 
48 

42 

41 

50 

62 
55 

67 
56 

50 

57 
42 

42 

55 

5C 

5  5 
37 

35 

33 

58 
35 

59 
29 

56 
30 

62.3 
42.0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

58 
33 

59 
33 

60 
34 

67 
37 

60 
34 

59 
35 

57 

40 

59 
44 

54 
40 

58 
42 

60 
48 

62 
55 

63 
49 

60 
47 

60 
42 

59 
45 

53 
43 

51 
41 

58 
44 

58 
42 

65 
47 

59 
45 

56 
46 

62 
54 

59 
49 

58 
42 

56 
39 

56 

33 

58 
33 

57 
32 

56 

31 

53.6 
41.3 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

71 
50 

74 
48 

69 
49 

64 
48 

61 
44 

61 
46 

62 
47 

58 
49 

59 
46 

58 
45 

66 
51 

63 
56 

58 
53 

64 
48 

61 
40 

65 
48 

63 
47 

63 
51 

63 

56 

65 
58 

64 
50 

58 
46 

59 
46 

62 
55 

60 
51 

57 
46 

57 
44 

58 
38 

58 
39 

59 
34 

59 
40 

61.9 
47.4 

S**  R«f*r*DC«  Nolta  FoUowtDg  Slatloi 
-  426  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDRNU 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mqnteaey  nalf 

MAX 

71 

73 

67 

59 

62 

59 

56 

62 

57 

61 

66 

63 

58 

63 

64 

62 

60 

62 

66 

68 

67 

58 

63 

64 

62 

55 

57 

57 

56 

61 

61 

62.0 

Mm 

45 

45 

46 

45 

49 

47 

48 

49 

56 

5  2 

49 

40 

46 

47 

5 1 

56 

59 

48 

46 

47 

57 

3  8 

46.6 

HOftRO  8&Y  FIRE  OEPT 

MAX 

69 

74 

79 

72 

67 

68 

65 

64 

56 

63 

64 

66 

64 

64 

64 

66 

62 

62 

65 

60 

61 

61 

61 

63 

69 

59 

60 

57 

68 

64 

63 

64  *  2 

Mm 

43 

48 

49 

45 

46 

45 

45 

4  1 

45 

46 

44 

45 

46 

49 

49 

53 

47 

48 

46.0 

MOUNT   OliBLD  N  GATE 

MAX 

63 

64 

68 

65 

62 

64 

60 

63 

49 

53 

50 

54 

57 

69 

55 

61 

60 

63 

5! 

56 

57 

54 

51 

52 

53 

49 

48 

49 

47 

55 

66 

56.8 

Mm 

itb 

4  8 

50 

4  5 

45 

42 

4  3 

43 

39 

39 

4  2 

46 

45 

45 

45 

46 

47 

46 

5  \ 

52 

4  7 

35 

36 

34 

38 

39 

43.7 

MOUNT   Hah I L TON 

MAX 

56 

60 

54 

51 

59 

54 

57 

47 

40 

40 

44 

48 

53 

55 

60 

55 

52 

52 

49 

61 

50 

49 

36 

44 

51 

57 

50.9 

Mm 

43 

37 

37 

34 

37 

33 

46 

4  9 

24 

2  5 

38.1 

nacimiento  dam 

MAX 

73 

71 

72 

73 

67 

66 

65 

65 

56 

55 

62 

64 

70 

70 

62 

65 

64 

66 

66 

60 

69 

62 

57 

65 

62 

58 

57 

55 

59 

58 

59 

63  6 

Mm 

30 

30 

30 

3 1 

40 

35 

3  5 

37 

35 

36 

36 

3 1 

3 1 

33 

40 

54 

5  5 

38 

39 

29 

28 

34.7 

NEWARK 

MAX 

65 

63 

64 

65 

61 

63 

62 

60 

60 

61 

58 

61 

62 

61 

63 

61 

71 

67 

61 

63 

67 

59 

57 

60 

60 

57 

55 

54 

58 

59 

59 

61.2 

Mm 

29 

41 

41 

46 

50 

50 

59 

40 

40 

40 

40 

" 

36 

46.3 

Oakland  hb  airport 

MAX 

59 

60 

59 

58 

58 

58 

58 

59 

57 

58 

59 

59 

60 

61 

60 

62 

61 

60 

61 

64 

63 

55 

69 

68 

59 

57 

57 

60 

54 

54 

54 

58.7 

Mm 

38 

38 

4  1 

45 

42 

46 

46 

48 

47 

50 

54 

57 

5 1 

5  I 

50 

46 

52 

58 

59 

4  6 

45 

50 

47 

38 

39 

47.3 

Palo  alto  city  hall 

MAX 

63 

62 

67 

73 

67 

64 

60 

58 

64 

58 

59 

63 

62 

60 

60 

63 

66 

61 

63 

61 

70 

66 

67 

68 

59 

60 

67 

68 

60 

61  2 

Mm 

31 

32 

35 

36 

34 

36 

42 

45 

40 

42 

46 

47 

4  5 

45 

47 

44 

45 

52 

55 

66 

45 

42 

49 

38 

42 

32 

32 

29 

30 

41.3 

PASO  ROBLES 

MAX 

70 

73 

70 

66 

65 

63 

64 

56 

55 

64 

65 

70 

71 

60 

68 

63 

67 

67 

60 

68 

62 

59 

66 

67 

60 

55 

55 

54 

61 

61 

64 

63.5 

Mm 

24 

25 

24 

28 

23 

27 

28 

33 

36 

35 

33 

3 1 

32 

29 

25 

30 

33 

36 

5 1 

49 

47 

38 

36 

46 

48 

30 

31 

22 

20 

19 

32.0 

paso  robles  faa  ap 

MAX 

68 

73 

69 

64 

64 

63 

62 

54 

53 

61 

64 

67 

69 

56 

64 

61 

64 

65 

58 

66 

64 

57 

63 

64 

58 

55 

55 

54 

55 

61 

61 

61.7 

Mm 

26 

27 

28 

27 

29 

30 

36 

34 

34 

36 

33 

30 

3  2 

26 

32 

28 

37 

54 

5  2 

4  4 

34 

35 

4  5 

36 

20 

19 

19 

18 

32.3 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 

73 

76 

73 

70 

71 

68 

65 

57 

57 

60 

70 

65 

72 

72 

65 

66 

66 

64 

60 

64 

64 

52 

65 

61 

60 

64 

56 

53 

59 

61 

65 

64.0 

Mm 

32 

33 

35 

3 1 

30 

3 1 

36 

36 

34 

29 

35 

38 

36 

36 

30 

36 

3 1 

42 

54 

54 

49 

50 

35 

44 

49 

33 

34 

26 

25 

24 

24 

35.9 

pismo  beach 

MAX 

68 

68 

68 

63 

63 

60 

60 

55 

55 

55 

66 

66 

56 

66 

66 

60 

63 

60 

58 

59 

59 

61 

64 

64 

60 

56 

61 

59 

61 

61 

62 

61.6 

MIN 

Itb 

49 

54 

46 

43 

4  1 

41 

45 

38 

38 

44 

4  2 

46 

43 

4  1 

45 

47 

54 

54 

49 

45 

46 

52 

48 

46 

38 

34 

34 

34 

44.2 

Point  piedras  rlancas 

MAX 

65 

68 

67 

64 

62 

64 

62 

55 

60 

62 

62 

64 

61 

62 

64 

61 

62 

61 

59 

60 

60 

61 

63 

56 

59 

56 

59 

58 

60 

59 

59 

61.3 

Mm 

52 

53 

55 

48 

49 

46 

50 

49 

45 

45 

52 

52 

50 

46 

49 

49 

47 

5 1 

56 

57 

50 

47 

48 

55 

50 

44 

45 

43 

43 

40 

48.7 

PORT  CHICAGO  naval  DEP 

MAX 

64 

63 

65 

63 

64 

58 

59 

55 

59 

60 

62 

63 

62 

60 

57 

58 

53 

55 

63 

64 

65 

56 

60 

59 

58 

66 

55 

57 

64 

66 

54 

59.3 

Mm 

27 

28 

30 

34 

28 

33 

33 

40 

39 

45 

48 

53 

43 

4  4 

50 

43 

4  1 

45 

49 

53 

5  I 

4  1 

45 

49 

50 

36 

32 

3 1 

39 

32 

27 

40.0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

68 

68 

68 

63 

65 

63 

60 

50 

52 

54 

59 

66 

69 

65 

63 

63 

65 

63 

55 

61 

69 

50 

64 

67 

57 

49 

48 

47 

53 

53 

60 

59.3 

Mm 

23 

24 

26 

2 1 

20 

26 

22 

26 

30 

29 

34 

26 

25 

2  3 

22 

27 

2  3 

33 

50 

50 

47 

30 

3 1 

39 

45 

30 

32 

26 

19 

19 

19 

29.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

67 

66 

66 

66 

65 

64 

60 

65 

62 

62 

63 

64 

61 

62 

60 

64 

65 

61 

64 

65 

62 

57 

60 

62 

61 

61 

57 

56 

60 

62 

60 

62  . 3 

Mm 

32 

3  5 

39 

33 

36 

37 

46 

5  2 

45 

47 

49 

54 

66 

6  5 

5  I 

39 

39 

" 

33 

32 

32 

42.1 

RICHMOND 

MAX 

65 

62 

67 

69 

62 

63 

63 

62 

58 

64 

60 

63 

64 

61 

62 

59 

65 

63 

63 

64 

66 

59 

58 

60 

61 

59 

55 

55 

69 

63 

60 

61  .7 

Mm 

39 

40 

42 

46 

37 

43 

44 

48 

43 

49 

5 1 

57 

55 

54 

53 

46 

43 

49 

53 

57 

58 

45 

48 

5  2 

54 

42 

4  3 

42 

42 

36 

47.0 

SAiNT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

60 

60 

64 

58 

61 

59 

58 

53 

53 

55 

58 

60 

59 

60 

60 

60 

52 

55 

59 

62 

62 

56 

55 

56 

56 

56 

52 

52 

54 

54 

51 

57.2 

Mm 

28 

28 

30 

36 

28 

36 

37 

45 

34 

40 

44 

5  2 

46 

45 

45 

39 

45 

50 

55 

48 

37 

47 

33 

3 1 

27 

32 

27 

38.8 

SALINAS   2  E 

MAX 

70 

76 

68 

67 

65 

62 

64 

59 

64 

61 

68 

63 

63 

69 

68 

67 

66 

60 

60 

67 

65 

68 

63 

64 

62 

67 

53 

58 

58 

56 

61 

63.4 

Mm 

34 

37 

35 

42 

33 

37 

40 

44 

39 

53 

46 

46 

46 

42 

41 

36 

47 

54 

55 

5 1 

4  1 

40 

60 

60 

35 

36 

26 

29 

27 

3  I 

41.1 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

72 

75 

68 

65 

63 

60 

61 

56 

58 

59 

66 

63 

61 

65 

67 

63 

64 

65 

61 

66 

63 

67 

61 

65 

59 

56 

56 

57 

58 

61 

62 

62.4 

Mm 

36 

37 

39 

48 

48 

41 

57 

5  8 

39 

3  6 

37 

43.0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

73 

72 

72 

72 

68 

69 

69 

53 

52 

59 

68 

68 

65 

64 

63 

65 

66 

69 

63 

62 

64 

63 

60 

54 

53 

57 

57 

57 

63 

63.4 

Mm 

26 

28 

28 

26 

29 

34 

2  7 

34 

2  3 

33.1 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

65 

64 

58 

58 

59 

56 

57 

60 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

64 

64 

58 

56 

58 

58 

55 

58 

61 

60 

60 

61 

60.3 

Mm 

41 

42 

52 

^' 

5  9 

48 

39 

36 

49.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

61 

63 

63 

61 

59 

58 

60 

61 

59 

62 

62 

63 

60 

60 

61 

62 

60 

59 

64 

65 

64 

55 

61 

60 

60 

56 

55 

59 

55 

57 

55 

60.0 

Mm 

40 

42 

45 

42 

47 

48 

50 

50 

53 

52 

50 

46 

49 

53 

58 

58 

49 

47 

49 

56 

45 

39 

40 

39 

47.4 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

66 

65 

65 

62 

63 

58 

58 

57 

58 

60 

61 

61 

60 

61 

62 

63 

60 

59 

62 

65 

64 

57 

60 

62 

59 

56 

55 

59 

59 

56 

56 

60 . 4 

Mm 

49 

48 

49 

52 

46 

50 

52 

5 1 

5  y 

56 

5  7 

5  5 

54 

52 

57 

56 

5  2 

50 

53 

49 

4  8 

46 

45 

45 

51.2 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

68 

70 

67 

62 

60 

59 

56 

57 

59 

56 

60 

60 

69 

62 

62 

63 

62 

61 

60 

63 

63 

56 

68 

60 

58 

53 

53 

56 

57 

58 

60 

60.0 

Mm 

37 

37 

39 

40 

34 

40 

39 

48 

53 

57 

52 

47 

47 

52 

57 

69 

49 

44 

54 

48 

38 

42 

36 

35 

34 

35 

44.4 

SAN  jDSE 

MAX 

62 

63 

63 

63 

63 

60 

60 

60 

57 

57 

62 

64 

65 

65 

61 

64 

65 

63 

61 

66 

66 

57 

61 

63 

63 

56 

55 

56 

56 

59 

59 

61.1 

Mm 

35 

36 

37 

50 

36 

42 

46 

47 

52 

57 

50 

48 

52 

4  5 

47 

53 

57 

56 

5  2 

4  5 

46 

57 

53 

36 

4 1 

39 

37 

31 

32 

45.4 

SAN   LUIS   06ISP0  POLY 

MAX 

76 

73 

77 

72 

68 

70 

66 

67 

54 

62 

65 

67 

70 

73 

65 

66 

63 

64 

69 

69 

65 

60 

62 

70 

62 

58 

57 

56 

55 

62 

62 

65.0 

Mm 

40 

50 

55 

50 

46 

40 

42 

42 

43 

36 

37 

40 

4  2 

4  I 

43 

45 

43 

49 

59 

52 

52 

49 

53 

56 

5 1 

53 

48 

36 

32 

34 

45.3 

SAN  MATED 

MAX 

67 

70 

69 

65 

65 

62 

64 

64 

60 

62 

63 

64 

63 

64 

65 

66 

63 

61 

64 

63 

66 

57 

66 

64 

60 

69 

56 

63 

61 

63 

62 

63.3 

Mm 

36 

37 

3  7 

36 

43 

4  5 

5 1 

5  0 

52 

47 

46 

45 

5  3 

56 

58 

53 

46 

48 

5  2 

42 

45 

40 

36 

36 

36 

37 

44.6 

SANTA  Clara  university 

MAX 

63 

64 

64 

63 

64 

62 

62 

62 

60 

57 

62 

63 

65 

65 

63 

66 

66 

62 

63 

67 

62 

63 

62 

66 

55 

57 

57 

66 

56 

61.7 

Mm 

37 

37 

39 

48 

38 

42 

47 

49 

44 

46 

52 

56 

50 

49 

52 

45 

48 

53 

57 

69 

46 

56 

54 

40 

40 

40 

39 

33 

34 

45.9 

SANTA  Cruz 

MAX 

70 

74 

69 

63 

67 

60 

62 

56 

60 

53 

62 

59 

68 

64 

65 

64 

63 

61 

60 

62 

59 

56 

54 

59 

61 

59 

55 

59 

58 

60 

56 

61.0 

Mm 

34 

35 

36 

4  1 

34 

36 

38 

50 

40 

4  1 

40 

52 

50 

48 

46 

43 

48 

50 

56 

56 

53 

44 

4  1 

5 1 

48 

34 

34 

40 

34 

30 

30 

42.4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

64 

62 

64 

65 

61 

60 

60 

56 

56 

57 

67 

58 

69 

57 

60 

68 

62 

63 

58 

58 

62 

59 

53 

56 

57 

56 

53 

53 

56 

56 

57 

58.5 

Mm 

40 

39 

4 1 

43 

40 

39 

42 

43 

4  1 

42 

46 

49 

49 

49 

50 

39 

45 

46 

46 

53 

57 

42 

43 

50 

53 

40 

36 

35 

34 

39 

37 

43.6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

67 

67 

68 

64 

66 

62 

66 

64 

64 

63 

61 

63 

69 

67 

61 

61 

63 

59 

62 

64 

65 

64 

63 

56 

62 

59 

58 

56 

56 

60 

57 

62.7 

Mm 

30 

29 

3 1 

35 

32 

38 

37 

3  5 

37 

4  5 

5 1 

57 

35 

50 

50 

4  3 

46 

52 

55 

49 

48 

47 

52 

49 

44 

32 

2? 

40 

32 

28 

41.3 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

73 

72 

72 

68 

65 

62 

60 

60 

56 

54 

53 

64 

59 

60 

63 

65 

63 

62 

65 

62 

63 

62 

59 

58 

60 

60 

58 

55 

58 

58 

60 

61.6 

«          *  • 

Mm 

34 

36 

36 

38 

45 

47 

44 

4  8 

5 1 

55 

57 

47 

52 

36 

37 

35 

32 

34 

32 

42.1 

CAM  IQAOIITN 

DRAINACE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

57 

65 

61 

64 

65 

62 

59 

61 

54 

59 

55 

59 

56 

57 

60 

55 

65 

55 

55 

61 

67 

60 

56 

60 

59 

56 

57 

58 

54 

68 

58.7 

Mm 

36 

35 

34 

32 

35 

36 

4 1 

42 

4  I 

46 

47 

42 

4 1 

48 

43 

36 

36 

48 

52 

66 

45 

45 

46 

42 

43 

47 

34 

3  1 

3  i 

40.8 

ANTinCH  PUMPINO  PL  3 

MAX 

56 

63 

62 

64 

63 

61 

59 

62 

53 

58 

54 

60 

56 

59 

58 

55 

63 

49 

54 

60 

66 

58 

54 

59 

57 

59 

57 

55 

57 

62 

57 

57.8 

Mm 

32 

28 

31 

30 

30 

31 

33 

37 

42 

42 

43 

47 

42 

40 

43 

44 

36 

37 

46 

48 

54 

44 

45 

48 

50 

43 

42 

41 

35 

29 

26 

39.4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

69 

64 

64 

62 

61 

62 

61 

58 

50 

55 

58 

65 

67 

75 

70 

65 

67 

67 

65 

62 

70 

65 

55 

59 

60 

54 

49 

47 

46 

64 

56 

60.8 

Mm 

36 

40 

39 

37 

36 

35 

36 

38 

35 

34 

37 

41 

42 

47 

40 

42 

41 

42 

46 

41 

60 

44 

43 

47 

48 

38 

35 

29 

29 

30 

31 

39.0 

AUBERRV  1  NNE 

MAX 

Mm 

S««  R*f«raDc«  NoUt  Following  Station  Indsx 
-  427  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


Day  oi  Month 

Slatlon 

« 

g 

g 

g 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MAX 

63 

64 

6^ 

63 

62 

64 

60 

58 

57 

62 

70 

70 

75 

64 

63 

64 

65 

63 

63 

75 

73 

61 

68 

68 

68 

54 

47 

50 

54 

54 

57 

62.6 

Mm 

3? 

40 

37 

38 

38 

39 

37 

40 

41 

39 

39 

43 

41 

37 

36 

38 

37 

43 

47 

47 

53 

49 

44 

47 

44 

39 

37 

32 

29 

28 

29 

39.5 

balch  Power  house 

MAX 

57 

56 

56 

53 

53 

56 

54 

52 

48 

52 

57 

56 

61 

61 

60 

59 

58 

59 

57 

61 

61 

55 

56 

57 

58 

52 

46 

41 

44 

45 

46 

54.4 

MIN 

<.! 

42 

39 

37 

36 

39 

36 

38 

35 

36 

39 

40 

42 

35 

38 

42 

41 

38 

47 

49 

46 

42 

45 

49 

49 

37 

36 

29 

31 

32 

33 

39.4 

MAX 

63 

61 

61 

60 

59 

58 

57 

54 

56 

60 

65 

67 

70 

63 

60 

63 

64 

62 

63 

7* 

69 

60 

63 

67 

66 

55 

50 

47 

50 

50 

54 

60.4 

MIN 

35 

34 

32 

33 

31 

35 

33 

31 

41 

34 

39 

43 

39 

35 

35 

38 

34 

42 

48 

46 

53 

40 

34 

43 

52 

37 

33 

26 

23 

23 

25 

36.3 

biiTTnlMJii  1  nu 

MAX 

73 

64 

64 

64 

63 

61 

63 

59 

54 

59 

63 

69 

69 

72 

65 

62 

64 

65 

62 

56 

74 

70 

60 

64 

69 

63 

57 

51 

48 

53 

53 

62.4 

MIN 

33 

29 

27 

26 

27 

29 

28 

30 

33 

28 

29 

32 

31 

30 

29 

31 

29 

34 

37 

41 

44 

43 

35 

37 

42 

31 

32 

29 

20 

20 

20 

31.1 

(*AI  AWCRaC    RTf.  TBPP^ 
L A L a V  C>  A 3    D 1 u  incC9 

MAX 

57 

56 

56 

54 

52 

50 

46 

50 

36 

35 

35 

40 

40 

55 

54 

53 

54 

55 

53 

49 

50 

46 

44 

41 

49 

44 

35 

35 

42 

44 

50 

47. 1 

MIN 

26 

28 

28 

26 

26 

28 

27 

28 

27 

27 

29 

29 

31 

28 

27 

29 

27 

29 

38 

39 

45 

29 

29 

33 

38 

24 

22 

21 

26 

23 

23 

28.7 

CAMP  PARDEE 

MAX 

63 

63 

61 

62 

57 

57 

56 

58 

50 

54 

55 

59 

63 

60 

62 

59 

61 

59 

57 

58 

69 

63 

53 

59 

59 

57 

52 

53 

53 

51 

56 

58.0 

MIN 

38 

39 

39 

38 

38 

40 

38 

41 

43 

43 

46 

50 

49 

42 

40 

41 

39 

41 

47 

53 

57 

41 

42 

47 

50 

37 

31 

31 

33 

34 

34 

41,4 

CatheyS  vy  bull  Run  rh 

MAX 

68 

62 

59 

57 

57 

56 

57 

55 

55 

54 

55 

62 

67 

70 

67 

58 

62 

61 

62 

61 

69 

60 

53 

54 

61 

55 

50 

54 

46 

52 

53 

58.5 

MIN 

33 

32 

32 

29 

29 

34 

31 

33 

32 

33 

44 

39 

35 

35 

32 

34 

32 

39 

47 

52 

57 

34 

40 

47 

52 

39 

31 

21 

25 

23 

24 

35.4 

CHERRY   VALLEY  0AM 

MAX 

39 

58 

61 

59 

56 

58 

53 

52 

38 

37 

40 

45 

52 

61 

56 

56 

58 

57 

54 

50 

52 

48 

45 

45 

44 

39 

35 

42 

49 

48 

50.3 

MIN 

28 

33 

29 

28 

30 

32 

27 

30 

24 

26 

29 

28 

30 

33 

32 

34 

29 

35 

36 

38 

39 

26 

30 

30 

23 

20 

20 

29 

25 

22 

29.1 

COAL  I NGa 

MAX 

5' 

64 

64 

68 

62 

64 

60 

61 

57 

59 

60 

69 

74 

65 

66 

67 

68 

66 

61 

72 

67 

67 

65 

69 

59 

56 

55 

51 

56 

55 

57 

62.7 

MIN 

32 

32 

34 

36 

34 

35 

32 

34 

35 

33 

32 

33 

34 

35 

35 

34 

32 

33 

34 

46 

47 

34 

36 

36 

34 

34 

32 

29 

23 

24 

26 

33.6 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

67 

63 

61 

60 

57 

59 

58 

53 

52 

61 

62 

70 

71 

63 

59 

57 

56 

60 

57 

72 

70 

60 

58 

67 

62 

66 

55 

49 

51 

54 

54 

60.  1 

MIN 

28 

27 

28 

28 

28 

29 

28 

28 

28 

29 

28 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

28 

28 

29 

33 

35 

36 

36 

36 

34 

34 

25 

25 

23 

23 

29.0 

OENAIft  3  NNE 

MAX 

62 

60 

61 

58 

59 

57 

56 

55 

52 

56 

57 

65 

69 

63 

59 

55 

50 

58 

56 

74 

64 

52 

54 

62 

60 

54 

56 

54 

53 

55 

52 

58,1 

MIN 

28 

28 

29 

27 

27 

29 

28 

34 

34 

41 

47 

43 

35 

35 

35 

35 

36 

39 

47 

54 

49 

41 

42 

50 

43 

33 

37 

29 

26 

22 

23 

35.6 

DUDLEYS 

MAX 

61 

64 

59 

56 

55 

56 

53 

44 

44 

47 

54 

55 

64 

63 

63 

61 

62 

60 

47 

59 

53 

49 

45 

45 

45 

46 

53 

56 

54.3 

MIN 

20 

24 

24 

20 

21 

26 

21 

26 

27 

27 

33 

26 

26 

23 

22 

27 

23 

31 

36 

36 

39 

29 

27 

25 

19 

17 

17 

19 

25.3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

64 

64 

64 

60 

59 

60 

59 

56 

55 

55 

58 

60 

61 

64 

6  1 

63 

60 

63 

57 

66 

65 

55 

53 

59 

58 

55 

56 

55 

54 

53 

56 

59,0 

MIN 

30 

32 

31 

31 

32 

35 

32 

37 

41 

41 

40 

39 

42 

35 

33 

36 

31 

40 

46 

51 

50 

39 

45 

47 

49 

36 

32 

26 

28 

27 

26 

36,8 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

65 

62 

61 

60 

60 

SB 

61 

60 

54 

59 

64 

68 

65 

55 

59 

60 

57 

76 

57 

66 

55 

54 

60,7 

MIN 

27 

30 

30 

29 

31 

32 

31 

33 

37 

32 

31 

34 

33 

34 

27 

39 

46 

36 

39 

22 

25 

23 

31.9 

FRESNO  W6  AIRPORT 

MAX 

58 

61 

59 

59 

59 

59 

54 

51 

53 

59 

65 

69 

71 

65 

59 

56 

60 

60 

56 

70 

65 

49 

57 

63 

59 

54 

46 

45 

50 

51 

53 

57.9 

MIN 

30 

31 

31 

32 

30 

34 

31 

33 

32 

30 

38 

33 

34 

31 

31 

34 

30 

37 

45 

53 

44 

41 

38 

50 

45 

39 

30 

26 

26 

24 

27 

34.5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

70 

62 

64 

60 

61 

60 

60 

56 

55 

55 

62 

66 

69 

74 

70 

59 

60 

64 

64 

61 

72 

66 

50 

59 

64 

59 

54 

46 

48 

53 

63 

60.5 

MIN 

30 

29 

32 

38 

34 

36 

32 

34 

35 

33 

36 

44 

40 

37 

34 

36 

34 

35 

43 

53 

54 

36 

38 

44 

48 

35 

31 

26 

27 

29 

31 

36.3 

glennvIlle 

MAX 

62 

63 

58 

55 

56 

58 

56 

50 

45 

52 

58 

63 

73 

65 

73 

66 

67 

63 

56 

61 

59 

55 

63 

59 

56 

47 

40 

42 

49 

54 

55 

57,4 

MIN 

26 

27 

26 

23 

22 

22 

21 

23 

23 

21 

24 

24 

27 

27 

23 

30 

27 

27 

31 

39 

37 

37 

31 

33 

37 

33 

31 

19 

19 

19 

21 

26.8 

GRANT  GROVE 

MAX 

46 

46 

50 

47 

49 

52 

47 

43 

37 

33 

40 

45 

52 

56 

53 

59 

52 

51 

52 

44 

53 

46 

45 

50 

46 

40 

26 

29 

35 

41 

45 

45.5 

MIN 

28 

29 

30 

29 

31 

33 

26 

28 

20 

19 

22 

31 

36 

37 

37 

37 

33 

33 

35 

35 

40 

29 

29 

32 

35 

20 

16 

14 

16 

23 

25 

26.6 

HANFORO 

MAX 

61 

62 

60 

59 

59 

57 

55 

53 

55 

61 

67 

69 

73 

65 

62 

54 

59 

61 

61 

73 

68 

56 

57 

65 

63 

59 

49 

44 

52 

59.9 

MIN 

32 

27 

28 

30 

29 

33 

29 

29 

36 

33 

38 

37 

34 

30 

30 

31 

30 

37 

46 

46 

51 

37 

36 

37 

51 

36 

36 

26 

26 

26 

26 

34,0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

57 

55 

58 

56 

55 

52 

55 

52 

39 

41 

43 

50 

50 

55 

54 

57 

53 

54 

57 

48 

56 

52 

49 

50 

49 

48 

41 

39 

47 

45 

45 

50.4 

MIN 

28 

31 

29 

28 

27 

28 

29 

31 

29 

29 

32 

30 

30 

33 

33 

33 

29 

31 

40 

43 

41 

30 

36 

38 

39 

27 

24 

23 

25 

24 

27 

30.9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

4'. 

47 

46 

47 

51 

50 

42 

41 

41 

36 

42 

49 

55 

53 

56 

51 

48 

51 

42 

48 

47 

38 

44 

42 

41 

32 

24 

32 

39 

47 

46 

44.2 

MIN 

23 

28 

25 

25 

27 

33 

26 

27 

16 

15 

21 

29 

30 

28 

30 

31 

26 

29 

32 

36 

33 

22 

31 

30 

30 

15 

13 

13 

21 

21 

21 

25.4 

lORU 

MAX 

67 

63 

66 

64 

58 

60 

58 

57 

52 

50 

53 

56 

66 

70 

60 

61 

62 

61 

58 

64 

57 

53 

59 

57 

53 

45 

44 

46 

49 

57.6 

MIN 

42 

37 

41 

39 

40 

38 

42 

38 

36 

44 

45 

44 

37 

39 

41 

43 

44 

51 

54 

36 

41 

47 

43 

35 

32 

30 

32 

29 

40.2 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

MAX 

64 

59 

62 

62 

60 

62 

58 

55 

52 

60 

67 

69 

76 

65 

62 

67 

66 

64 

61 

67 

72 

62 

66 

66 

63 

5! 

47 

46 

53 

52 

56 

61.2 

MIN 

49 

46 

45 

45 

37 

45 

41 

43 

45 

40 

45 

48 

42 

40 

43 

42 

46 

49 

55 

55 

55 

46 

45 

49 

52 

42 

38 

37 

36 

35 

40 

44.5 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

61 

64 

65 

62 

62 

65 

61 

52 

57 

63 

63 

69 

72 

69 

66 

62 

69 

66 

60 

70 

60 

60 

70 

66 

59 

54 

46 

5  1 

57 

60 

60 

62.0 

MIN 

35 

39 

36 

26 

25 

34 

27 

28 

26 

26 

28 

26 

26 

29 

26 

31 

27 

31 

32 

45 

37 

38 

33 

45 

40 

33 

31 

21 

21 

22 

20 

30.5 

KETTLEHAN  CITY 

MAX 

70 

63 

65 

63 

62 

60 

62 

60 

57 

56 

62 

69 

69 

7  2 

66 

58 

57 

59 

61 

59 

76 

72 

57 

61 

73 

68 

56 

54 

49 

52 

52 

62.0 

MIN 

34 

30 

27 

31 

29 

34 

32 

34 

33 

31 

34 

33 

34 

37 

36 

34 

3 1 

37 

36 

49 

52 

39 

34 

42 

52 

32 

38 

29 

21 

24 

25 

34  .4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

69 

63 

62 

60 

60 

60 

61 

56 

54 

63 

66 

68 

72 

64 

58 

54 

58 

62 

62 

75 

70 

56 

59 

69 

66 

56 

53 

48 

52 

52 

55 

60.9 

MIN 

35 

38 

34 

38 

37 

40 

39 

38 

38 

33 

36 

42 

44 

46 

43 

37 

38 

42 

46 

45 

51 

40 

39 

44 

50 

37 

38 

31 

28 

34 

30 

39.1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

64 

62 

62 

59 

58 

58 

56 

50 

56 

55 

59 

66 

70 

65 

59 

62 

61 

59 

56 

69 

61 

58 

55 

61 

60 

54 

59 

51 

52 

54 

54 

56.9 

MIN 

30 

27 

29 

27 

27 

31 

28 

34 

34 

39 

39 

41 

35 

33 

29 

33 

29 

35 

45 

56 

58 

40 

46 

48 

54 

33 

32 

26 

28 

24 

24 

35.3 

le  grand 

MAX 

63 

62 

60 

59 

60 

58 

56 

53 

55 

61 

67 

70 

72 

63 

59 

62 

61 

61 

58 

72 

64 

50 

55 

62 

64 

62 

57 

51 

54 

55 

54 

60.0 

MIN 

27 

30 

30 

31 

30 

35 

30 

37 

37 

38 

47 

39 

37 

33 

31 

36 

29 

39 

47 

54 

50 

36 

43 

50 

50 

36 

35 

26 

28 

25 

26 

36.3 

LEMON  COVE 

MAX 

58 

61 

63 

60 

59 

60 

57 

53 

55 

61 

65 

68 

73 

67 

60 

63 

64 

62 

56 

73 

66 

55 

60 

63 

66 

55 

47 

5 1 

52 

52 

55 

60,  1 

MIN 

30 

31 

33 

35 

35 

37 

31 

37 

35 

33 

42 

38 

41 

39 

33 

34 

34 

39 

42 

53 

50 

41 

40 

45 

42 

33 

32 

31 

30 

27 

27 

36.4 

LINDSAY 

MAX 

57 

63 

60 

61 

60 

61 

57 

52 

56 

62 

66 

69 

72 

64 

61 

60 

64 

63 

57 

74 

69 

61 

60 

66 

62 

55 

47 

52 

53 

52 

55 

60 . 4 

MIN 

29 

32 

32 

33 

31 

34 

33 

33 

35 

32 

36 

34 

33 

32 

31 

32 

30 

37 

41 

49 

48 

42 

40 

47 

50 

34 

34 

28 

26 

26 

26 

34.6 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

62 

62 

60 

62 

61 

61 

58 

56 

55 

54 

58 

61 

63 

67 

64 

57 

59 

59 

58 

64 

72 

69 

54 

61 

62 

61 

55 

53 

49 

50 

53 

59.4 

Mm 

31 

35 

32 

34 

32 

34 

32 

37 

38 

36 

44 

43 

40 

35 

42 

37 

35 

43 

48 

48 

53 

40 

39 

49 

51 

40 

39 

25 

23 

26 

25 

37.6 

loogepolf 

MAX 

43 

42 

44 

43 

43 

45 

43 

41 

36 

31 

37 

46 

46 

47 

46 

49 

49 

44 

50 

39 

48 

43 

40 

50 

45 

40 

29 

25 

35 

33 

37 

41.5 

Mm 

17 

19 

19 

18 

19 

20 

19 

19 

14 

12 

14 

23 

23 

21 

22 

2  3 

20 

21 

25 

33 

29 

27 

27 

32 

30 

18 

13 

6 

9 

13 

14 

20.0 

LODI 

MAX 

62 

63 

59 

58 

59 

60 

58 

58 

58 

55 

55 

60 

66 

62 

58 

51 

50 

50 

58 

68 

65 

54 

54 

59 

60 

55 

53 

56 

56 

55 

52 

57.6 

Mm 

25 

32 

30 

35 

29 

32 

28 

39 

45 

41 

46 

51 

42 

38 

42 

39 

36 

36 

43 

54 

50 

40 

44 

50 

51 

36 

37 

32 

28 

26 

27 

36.2 

LOS  BANDS 

MAX 

62 

61 

59 

60 

59 

57 

57 

55 

51 

56 

60 

62 

66 

64 

62 

57 

53 

59 

58 

71 

66 

57 

57 

61 

63 

58 

54 

51 

52 

55 

55 

58.7 

Mm 

31 

29 

28 

28 

30 

30 

32 

35 

30 

36 

44 

39 

35 

36 

42 

37 

33 

35 

49 

51 

50 

40 

41 

51 

52 

34 

40 

26 

23 

27 

22 

35,9 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

59 

63 

60 

60 

59 

58 

57 

55 

54 

51 

56 

60 

60 

65 

62 

56 

56 

55 

57 

59 

71 

69 

54 

6  1 

60 

59 

56 

54 

49 

50 

53 

56,0 

Mm 

40 

40 

39 

40 

39 

40 

39 

38 

38 

33 

39 

39 

42 

42 

45 

38 

48 

43 

55 

45 

43 

45 

51 

46 

39 

35 

33 

34 

33 

40.6 

MADERA 

MAX 

68 

64 

62 

61 

59 

60 

59 

57 

51 

55 

61 

64 

70 

73 

65 

58 

61 

60 

6  1 

58 

65 

6? 

50 

55 

58 

62 

56 

56 

52 

51 

56 

59,8 

Mm 

32 

32 

32 

34 

35 

35 

31 

35 

35 

35 

40 

39 

40 

34 

35 

36 

30 

37 

42 

50 

37 

40 

41 

42 

35 

38 

35 

29 

25 

27 

29 

35.3 

manteca 

MAX 

55 

64 

63 

63 

60 

60 

59 

58 

54 

54 

52 

56 

60 

68 

65 

57 

49 

48 

55 

59 

69 

59 

54 

57 

6  1 

60 

56 

57 

57 

52 

57 

58,0 

Mm 

28 

31 

30 

32 

31 

32 

30 

34 

38 

43 

42 

47 

46 

41 

43 

42 

39 

38 

47 

50 

57 

43 

43 

46 

52 

40 

39 

36 

29 

29 

29 

38,9 

MARICOPA 

MAX 

70 

60 

61 

61 

61 

62 

57 

60 

56 

62 

61 

70 

63 

64 

66 

62 

61 

75 

73 

64 

70 

67 

51 

49 

49 

53 

51 

61,4 

Mm 

40 

41 

35 

38 

36 

38 

34 

41 

38 

40 

45 

37 

38 

36 

41 

44 

47 

51 

40 

41 

49 

41 

36 

33 

31 

29 

27 

38.8 

MERGED  FIRE  STATION  2 

MAX 

63 

64 

60 

59 

60 

58 

59 

59 

56 

59 

65 

68 

70 

66 

62 

63 

62 

60 

57 

70 

67 

55 

55 

61 

54 

56 

54 

52 

56 

55 

60,2 

Mm 

23 

32 

27 

28 

26 

31 

30 

29 

29 

31 

34 

34 

35 

32 

33 

33 

29 

32 

42 

47 

38 

36 

36 

44 

32 

29 

25 

23 

20 

22 

31.4 

S««  RaUrvoc*  NoUt  FollowlDg  SUUon  Indtx 
-  428  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
DECEMBER 


Day  ol  Month 

Sldtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MODESTO 

MAX 

6'. 

62 

62 

58 

59 

58 

57 

55 

53 

54 

57 

63 

68 

64 

58 

50 

51 

56 

59 

71 

62 

56 

53 

62 

61 

55 

57 

55 

55 

56 

52 

58  2 

MDJ 

32 

32 

32 

34 

32 

34 

31 

40 

41 

42 

47 

46 

44 

42 

42 

41 

37 

42 

50 

56 

42 

41 

45 

52 

46 

38 

37 

35 

30 

29 

28 

39)4 

NEWMAN  2  NM 

MAX 

63 

60 

62 

60 

59 

57 

53 

54 

48 

51 

55 

60 

67 

63 

58 

52 

47 

57 

57 

69 

65 

55 

54 

60 

61 

55 

54 

55 

52 

56 

5? 

57  t  3 

MIN 

26 

28 

28 

29 

25 

29 

29 

34 

36 

37 

43 

41 

38 

38 

40 

37 

33 

37 

47 

50 

46 

39 

41 

50 

50 

33 

36 

40 

25 

26 

24 

36.0 

NORTH  Fork  ranger  sta 

MAX 

73 

64 

64 

61 

57 

57 

48 

50 

54 

56 

70 

64 

67 

66 

62 

66 

53 

55 

58 

50 

52 

MIN 

30 

32 

31 

29 

27 

26 

28 

27 

31 

32 

31 

34 

34 

36 

38 

32 

34 

42 

20 

23 

25 

ORANGE  COVE 

MAX 

68 

60 

63 

60 

61 

61 

60 

56 

52 

54 

61 

69 

69 

74 

65 

60 

58 

63 

61 

67 

73 

65 

52 

59 

64 

57 

50 

47 

49 

53 

52 

MIN 

30 

32 

32 

32 

32 

35 

30 

35 

31 

32 

32 

32 

37 

33 

31 

34 

31 

35 

40 

50 

49 

38 

41 

l5 

46 

32 

30 

26 

27 

25 

26 

34.4 

PURTERVILLE 

MAX 

69 

60 

64 

62 

61 

61 

62 

58 

54 

57 

63 

69 

71 

74 

66 

64 

65 

67 

65 

60 

75 

71 

58 

61 

58 

64 

52 

51 

52 

54 

54 

62  3 

MIN 

35 

35 

34 

35 

34 

36 

32 

35 

39 

34 

39 

38 

37 

35 

35 

34 

32 

35 

43 

48 

50 

43 

39 

40 

52 

36 

36 

29 

27 

26 

27 

36.5 

POSEY  3  E 

MAX 

61 

60 

59 

54 

51 

50 

48 

44 

45 

43 

48 

55 

59 

63 

61 

58 

59 

57 

56 

50 

51 

50 

51 

52 

51 

48 

47 

46 

45 

47 

44 

MIN 

31 

30 

30 

29 

26 

31 

29 

26 

22 

23 

26 

27 

29 

32 

33 

34 

35 

34 

36 

39 

35 

34 

33 

32 

33 

27 

22 

19 

21 

23 

26 

29!3 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

62 

63 

61 

59 

60 

58 

56 

52 

40 

41 

45 

48 

59 

57 

55 

58 

58 

57 

54 

58 

55 

49 

51 

49 

49 

40 

40 

42 

50 

58 

56 

MIN 

35 

42 

40 

35 

34 

37 

35 

34 

34 

32 

37 

37 

39 

36 

39 

38 

36 

40 

42 

39 

44 

34 

38 

35 

38 

29 

30 

30 

30 

31 

35 

36.0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

59 

63 

66 

61 

61 

58 

56 

57 

57 

50 

53 

61 

60 

66 

62 

56 

54 

56 

58 

62 

68 

69 

55 

61 

59 

60 

55 

55 

53 

51 

54 

MIN 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

41 

37 

35 

39 

41 

43 

46 

1.6 

41 

37 

35 

..8 

18 

52 

44 

44 

45 

52 

46 

42 

36 

32 

33 

30 

40.3 

SONORA  RS 

MAX 

65 

63 

62 

60 

57 

55 

56 

52 

47 

50 

52 

57 

61 

66 

60 

58 

6 1 

60 

59 

58 

62 

59 

50 

54 

57 

52 

50 

51 

46 

47 

53 

Mm 

30 

32 

30 

30 

30 

30 

24 

33 

34 

33 

40 

41 

36 

33 

30 

33 

31 

34 

44 

49 

50 

34 

33 

44 

40 

29 

30 

22 

23 

25 

24 

33.3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

54 

55 

57 

54 

53 

56 

49 

49 

37 

40 

46 

55 

60 

56 

59 

61 

55 

55 

47 

54 

48 

43 

46 

46 

43 

36 

32 

41 

43 

46 

49.3 

MIN 

26 

29 

27 

26 

27 

28 

26 

24 

24 

27 

27 

28 

31 

29 

30 

28 

29 

37 

39 

40 

28 

28 

35 

36 

23 

19 

16 

16 

22 

22 

27.6 

STOCKTON  M8AP 

MAX 

62 

61 

61 

58 

59 

57 

57 

54 

55 

53 

55 

60 

67 

63 

55 

49 

46 

54 

58 

68 

61 

54 

53 

60 

59 

54 

55 

56 

50 

54 

51 

56  7 

MIN 

27 

31 

32 

33 

29 

34 

29 

41 

44 

44 

48 

51 

42 

40 

43 

42 

39 

44 

50 

55 

45 

42 

45 

53 

45 

39 

39 

35 

29 

28 

29 

39!6 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

MAX 

56 

63 

63 

62 

59 

61 

58 

59 

55 

57 

58 

58 

61 

68 

62 

54 

54 

49 

55 

58 

69 

58 

59 

55 

60 

59 

55 

55 

56 

52 

55 

58,2 

MIN 

25 

23 

30 

33 

30 

30 

31 

38 

39 

37 

36 

41 

45 

37 

36 

36 

37 

40 

39 

39 

58 

43 

45 

48 

50 

40 

38 

34 

29 

26 

29 

36.9 

TEHACHAPI 

MAX 

5<i 

59 

54 

53 

58 

57 

58 

54 

40 

47 

55 

63 

60 

64 

66 

63 

64 

61 

55 

58 

59 

55 

58 

53 

52 

36 

33 

42 

42 

52 

53 

54.1 

Mm 

30 

32 

31 

26 

20 

33 

24 

25 

32 

26 

23 

23 

30 

30 

31 

35 

29 

29 

33 

44 

34 

35 

35 

40 

35 

31 

24 

21 

19 

23 

21 

29.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 

60 

62 

60 

60 

63 

64 

64 

53 

54 

63 

68 

66 

70 

62 

60 

61 

65 

64 

60 

69 

70 

60 

64 

64 

60 

49 

40 

44 

51 

49 

49 

59.6 

MIN 

42 

39 

37 

37 

37 

35 

47 

47 

48 

42 

43 

47 

40 

42 

33 

35 

35 

40 

46 

45 

".5 

43 

40 

40 

45 

39 

33 

30 

26 

28 

30 

39.2 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

71 

65 

64 

61 

61 

61 

61 

59 

59 

60 

65 

68 

72 

75 

70 

65 

68 

69 

67 

66 

70 

62 

60 

62 

67 

57 

50 

50 

55 

55 

57 

63.0 

Mm 

34 

32 

32 

32 

31 

38 

31 

32 

33 

30 

36 

38 

34 

36 

31 

33 

31 

37 

40 

49 

■•9 

46 

45 

46 

50 

38 

37 

29 

27 

25 

27 

35.8 

TIGER  Creek  ph 

MAX 

56 

53 

60 

60 

60 

60 

52 

51 

46 

45 

50 

51 

51 

53 

52 

50 

5 1 

60 

57 

57 

56 

50 

47 

50 

51 

55 

45 

45 

45 

42 

44 

51.6 

Mm 

31 

32 

33 

31 

28 

30 

30 

34 

37 

33 

40 

43 

39 

35 

33 

3! 

33 

38 

■.6 

48 

46 

35 

40 

42 

42 

31 

30 

25 

26 

26 

25 

34.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 

54 

65 

64 

62 

60 

62 

59 

62 

57 

5S 

56 

60 

61 

69 

65 

57 

55 

48 

55 

60 

66 

61 

56 

56 

62 

55 

54 

55 

55 

56 

5  8.6 

Mm 

35 

32 

32 

33 

33 

33 

35 

36 

40 

41 

40 

45 

41 

41 

46 

44 

32 

33 

".5 

53 

57 

46 

43 

44 

42 

40 

37 

33 

32 

29 

39.1 

TRACY  Pumping  plant 

MAX 

56 

61 

62 

61 

61 

58 

61 

56 

58 

55 

56 

62 

65 

62 

59 

54 

48 

54 

59 

66 

67 

54 

61 

61 

60 

56 

55 

57 

54 

52 

53 

56.2 

Mm 

29 

30 

30 

33 

32 

34 

35 

40 

44 

40 

46 

53 

45 

43 

47 

45 

31 

42 

49 

53 

53 

45 

46 

51 

51 

42 

34 

30 

34 

32 

28 

40.2 

visal  lA 

MAX 

66 

55 

61 

59 

58 

57 

58 

54 

51 

53 

58 

62 

65 

68 

61 

57 

58 

58 

60 

57 

70 

68 

53 

57 

64 

59 

50 

45 

46 

50 

50 

57.7 

Mm 

31 

32 

35 

35 

35 

37 

32 

34 

39 

31 

35 

38 

39 

37 

34 

34 

30 

29 

■.1 

•.9 

50 

41 

37 

38 

50 

33 

34 

29 

29 

27 

26 

35.6 

WASCO 

MAX 

64 

63 

61 

60 

61 

60 

62 

58 

54 

56 

64 

69 

71 

72 

65 

62 

64 

64 

65 

67 

72 

71 

60 

61 

70 

67 

60 

50 

52 

54 

55 

62.4 

MIN 

32 

32 

32 

34 

32 

34 

32 

34 

35 

32 

34 

38 

35 

36 

31 

32 

34 

37 

-.3 

".4 

43 

42 

36 

40 

47 

34 

36 

27 

25 

24 

25 

34.6 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

MAX 

60 

55 

57 

65 

55 

54 

59 

57 

38 

43 

49 

53 

52 

56 

54 

52 

58 

54 

61 

45 

55 

51 

50 

50 

49 

45 

46 

44 

54 

50 

50 

52  3 

*          •  « 

Mm 

22 

21 

24 

22 

21 

21 

23 

24 

26 

26 

29 

26 

26 

25 

25 

25 

22 

23 

33 

39 

36 

30 

32 

38 

39 

25 

23 

16 

17 

17 

18 

25.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

73 

71 

67 

67 

65 

65 

64 

60 

58 

59 

58 

75 

76 

76 

75 

72 

66 

67 

62 

68 

66 

61 

67 

65 

67 

57 

55 

56 

58 

54 

65 

65  0 

Mm 

47 

48 

49 

49 

41 

51 

38 

41 

48 

43 

43 

40 

48 

46 

48 

34 

47 

46 

43 

43 

i>7 

46 

46 

41 

39 

41 

32 

29 

31 

33 

32 

42.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

70 

70 

74 

74 

67 

64 

64 

67 

64 

62 

61 

58 

55 

65 

62 

63 

56 

64 

59 

61 

60 

53 

54 

62 

58 

57 

61 

62 

61 

55 

54 

61.8 

Mm 

52 

54 

55 

57 

53 

57 

50 

53 

52 

52 

48 

48 

47 

44 

45 

40 

45 

56 

45 

57 

43 

43 

40 

41 

57 

44 

46 

49 

46 

41 

40 

48.5 

6ARRETT  DAM 

MAX 

64 

69 

69 

66 

68 

66 

66 

65 

59 

57 

59 

69 

78 

77 

75 

77 

75 

64 

69 

61 

70 

71 

66 

66 

67 

71 

57 

51 

54 

58 

59 

65.9 

MIN 

42 

43 

55 

39 

34 

34 

32 

32 

33 

39 

32 

33 

32 

31 

31 

32 

37 

38 

39 

41 

39 

39 

41 

33 

33 

38 

31 

26 

27 

23 

24 

34.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

59 

61 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

54 

53 

53 

62 

72 

72 

75 

77 

69 

69 

68 

67 

61 

69 

66 

72 

59 

65 

54 

51 

51 

51 

58 

62.5 

Mm 

43 

49 

48 

47 

34 

34 

34 

35 

36 

35 

36 

34 

34 

40 

34 

36 

37 

38 

38 

37 

44 

43 

40 

36 

36 

38 

29 

29 

25 

27 

31 

36.6 

BIO  BEAR  LAKE 

MAX 

42 

46 

45 

51 

48 

50 

45 

45 

43 

40 

55 

60 

58 

62 

63 

53 

54 

53 

52 

60 

60 

58 

55 

57 

53 

45 

29 

25 

37 

39 

47 

49.4 

Mm 

24 

22 

28 

22 

21 

24 

23 

22 

24 

18 

18 

20 

19 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

35 

26 

26 

31 

31 

38 

25 

17 

15 

U 

11 

17 

22.9 

BONITA 

MAX 

70 

71 

69 

67 

68 

67 

71 

70 

65 

64 

65 

67 

66 

70 

69 

62 

62 

65 

63 

69 

66 

65 

70 

69 

65 

63 

62 

60 

63 

63 

64 

66.1 

Mm 

40 

38 

42 

43 

50 

43 

45 

46 

38 

36 

39 

42 

42 

41 

38 

35 

35 

36 

34 

37 

34 

36 

32 

33 

32 

40 

30 

28 

30 

27 

26 

37.1 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

MAX 

74 

79 

78 

69 

65 

68 

67 

61 

62 

76 

68 

77 

78 

75 

73 

67 

66 

64 

61 

68 

66 

68 

66 

66 

61 

62 

62 

63 

59 

63 

67 

67.7 

Mm 

51 

45 

52 

42 

48 

44 

39 

40 

43 

36 

37 

36 

37 

36 

35 

40 

48 

49 

48 

56 

50 

46 

46 

48 

42 

48 

45 

43 

40 

38 

31 

43.3 

cachuma  dam 

MAX 

69 

68 

78 

77 

69 

68 

68 

66 

55 

60 

59 

67 

71 

77 

69 

77 

64 

66 

69 

58 

69 

65 

65 

67 

66 

57 

58 

55 

60 

61 

65 

65(9 

Mm 

41 

43 

41 

38 

34 

33 

35 

37 

38 

35 

34 

37 

36 

34 

33 

38 

36 

44 

48 

51 

54 

40 

39 

44 

47 

40 

38 

30 

26 

30 

35 

36.4 

CAMPO 

MAX 

64 

65 

64 

65 

66 

64 

63 

56 

54 

57 

67 

73 

75 

77 

80 

74 

64 

70 

63 

70 

74 

67 

67 

66 

72 

58 

45 

51 

50 

57 

65 

64.6 

Mm 

37 

37 

53 

32 

27 

3* 

23 

24 

45 

32 

25 

30 

28 

25 

26 

27 

31 

30 

29 

28 

38 

44 

35 

28 

31 

42 

24 

21 

20 

14 

23 

30.5 

canoga  park  pierce  col 

MAX 

71 

75 

77 

71 

72 

68 

73 

63 

64 

67 

71 

79 

60 

80 

78 

68 

68 

66 

61 

66 

68 

69 

70 

66 

61 

58 

56 

55 

61 

68 

66 

68.3 

Mm 

50 

43 

56 

49 

41 

36 

35 

40 

39 

32 

35 

34 

33 

32 

31 

36 

45 

48 

48 

55 

54 

42 

42 

44 

42 

48 

38 

40 

43 

26 

30 

40.9 

CHUlA  VISTA 

MAX 

72 

68 

79 

67 

68 

63 

63 

62 

63 

64 

63 

64 

65 

65 

63 

62 

63 

63 

64 

63 

66 

62 

64 

60 

60 

64 

57 

62 

61 

61 

57 

63.6 

Mm 

48 

53 

53 

49 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

41 

41 

43 

39 

37 

43 

47 

51 

49 

51 

54 

48 

42 

45 

45 

45 

33 

39 

33 

34 

36 

45.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

66 

72 

77 

75 

68 

64 

66 

63 

59 

58 

69 

66 

75 

76 

73 

75 

67 

63 

60 

60 

61 

62 

63 

65 

60 

61 

62 

57 

57 

56 

62 

65.2 

Mm 

46 

52 

52 

43 

47 

43 

40 

40 

44 

40 

40 

41 

45 

42 

41 

44 

46 

43 

43 

44 

46 

48 

45 

48 

43 

46 

33 

17 

36 

32 

35 

42.7 

corona 

MAX 

75 

78 

76 

70 

70 

68 

67 

60 

64 

63 

69 

76 

77 

73 

72 

70 

60 

62 

60 

65 

64 

68 

64 

61 

6! 

63 

58 

56 

64 

62 

67 

66  7 

Mm 

46 

49 

57 

38 

46 

45 

35 

33 

34 

36 

36 

34 

35 

33 

31 

35 

42 

44 

43 

53 

45 

53 

44 

47 

41 

41 

26 

39 

41 

27 

28 

39. "9 

CULVER  CITY 

MAX 

77 

82 

80 

72 

69 

70 

67 

68 

65 

66 

68 

72 

77 

66 

65 

64 

68 

63 

64 

67 

66 

64 

65 

64 

66 

63 

62 

61 

60 

65 

65 

67.5 

Mm 

59 

54 

58 

53 

54 

50 

49 

50 

46 

46 

45 

46 

48 

46 

40 

41 

52 

48 

54 

50 

56 

50 

51 

50 

51 

49 

45 

44 

46 

39 

40 

46.7 

CUYAMA 

MAX 

61 

60 

66 

63 

65 

65 

63 

60 

49 

52 

57 

62 

65 

71 

70 

69 

65 

68 

63 

59 

67 

65 

60 

68 

63 

65 

46 

42 

48 

52 

55 

60.6 

Mm 

26 

25 

24 

24 

24 

25 

23 

26 

33 

23 

27 

26 

31 

27 

26 

29 

28 

35 

34 

39 

42 

43 

33 

31 

38 

37 

27 

21 

19 

21 

22 

28.7 

CUYAMACA 

MAX 

57 

56 

57 

58 

55 

56 

64 

65 

65 

65 

66 

72 

74 

75 

68 

69 

59 

60 

68 

50 

52 

39 

43 

45 

59.9 

Mm 

25 

37 

36 

24 

28 

28 

26 

25 

29 

28 

29 

31 

32 

34 

35 

36 

35 

32 

35 

25 

26 

24 

17 

15 

28.9 

S««  R«fw»QC*  Notes  FoUowlDg  Slatjoo  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAUIFailNIA 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

DRY  CINYON  RESERVOIR 

MAX 

65 

68 

66 

58 

62 

64 

67 

75 

72 

77 

77 

69 

70 

64 

55 

64 

56 

70 

69 

64 

57 

52 

51 

52 

54 

6 1 

64.6 

MIN 

40 

41 

32 

30 

30 

31 

32 

32 

28 

27 

27 

28 

30 

30 

31 

34 

32 

34 

38 

41 

37 

35 

36 

35 

32 

33 

26 

32 

24 

27 

32.6 

EL  CaCITiN  D4M 

MAX 

76 

64 

65 

72 

79 

79 

78 

80 

75 

66 

69 

64 

75 

67 

70 

67 

66 

71 

62 

60 

63 

64 

65 

69.9 

MIN 

11 

55 

51 

50 

49 

46 

43 

44 

44 

46 

43 

46 

49 

46 

44 

41 

48 

46 

45 

48 

44 

44 

45 

43 

41 

46 

33 

27 

28 

38 

36 

43.8 

ECSInDRE 

MAX 

76 

70 

76 

76 

77 

69 

62 

62 

67 

68 

70 

66 

65 

65 

64 

56 

54 

60 

63 

67 

67.4 

Mm 

4C 

5C 

35 

36 

36 

32 

32 

42 

34 

31 

30 

30 

29 

26 

34 

44 

40 

40 

42 

51 

46 

47 

41 

44 

44 

24 

25 

37.4 

ESCONDlOO 

MAX 

BO 

7 1 

67 

74 

77 

67 

64 

65 

70 

64 

69 

63 

66 

66 

63 

60 

60 

64 

62 

69 

67.9 

MIN 

<,B 

48 

55 

41 

50 

37 

37 

38 

47 

36 

35 

35 

36 

38 

34 

38 

38 

43 

46 

50 

50 

54 

45 

42 

41 

47 

31 

34 

37 

26 

26 

40.9 

FONTANA  KAISER 

MAX 

6 1 

67 

72 

60 

60 

80 

6D 

76 

70 

64 

66 

67 

63 

66 

67 

63 

63 

66 

64 

99 

64 

70 

68 

69.2 

MIN 

52 

53 

63 

48 

52 

50 

45 

43 

47 

44 

43 

44 

43 

45 

43 

47 

50 

52 

50 

55 

48 

56 

50 

54 

46 

52 

37 

37 

36 

36 

41 

47.3 

CULESFIE  FIELD 

MAX 

69 

70 

77 

75 

77 

73 

68 

68 

66 

72 

66 

72 

65 

67 

70 

64 

59 

62 

64 

64 

69 

69.4 

MIN 

39 

46 

52 

41 

49 

40 

35 

38 

52 

42 

36 

35 

33 

33 

32 

39 

45 

48 

47 

48 

52 

53 

50 

42 

44 

50 

32 

30 

26 

25 

26 

40.6 

HENSHAH  DAM 

MAX 

63 

58 

66 

7 1 

72 

74 

74 

65 

63 

64 

61 

69 

66 

64 

65 

63 

66 

58 

90 

49 

54 

61 

63.0 

MIN 

33 

34 

35 

30 

30 

24 

24 

25 

34 

24 

29 

27 

25 

23 

24 

24 

30 

30 

30 

31 

34 

34 

36 

29 

29 

31 

21 

21 

27 

15 

16 

27.7 

IDVLLdlLO  FIRE  DEPT 

MAX 

58 

48 

43 

49 

56 

66 

68 

69 

69 

61 

62 

59 

59 

63 

66 

6 1 

6 1 

62 

60 

59 

38 

36 

45 

50 

54 

56.3 

MIN 

3' 

48 

24 

31 

26 

28 

24 

29 

2T 

22 

25 

26 

29 

29 

32 

32 

34 

32 

32 

39 

36 

33 

36 

44 

40 

36 

21 

20 

19 

19 

22 

30.2 

JULIAN  WVNDlA 

MAX 

49 

6 1 

63 

68 

69 

73 

68 

63 

65 

63 

69 

72 

63 

64 

64 

62 

54 

47 

45 

46 

53 

3 1 

60.0 

MIN 

39 

38 

37 

28 

27 

36 

26 

30 

34 

38 

31 

37 

34 

45 

43 

36 

34 

34 

35 

34 

42 

42 

38 

32 

35 

33 

26 

30 

24 

20 

28 

33.8 

lacuna  beach 

76 

67 

66 

69 

63 

64 

64 

68 

69 

66 

65 

62 

62 

62 

63 

63 

67 

66 

67 

63 

65 

62 

60 

62 

59 

61 

66.0 

MIN 

49 

53 

47 

47 

45 

41 

41 

41 

42 

40 

39 

42 

42 

42 

41 

42 

42 

48 

46 

46 

54 

48 

42 

41 

40 

32 

33 

34 

43.2 

LA  HESA 

MAX 

79 

80 

72 

70 

72 

71 

71 

66 

6! 

66 

70 

71 

76 

74 

77 

77 

66 

66 

68 

74 

66 

66 

64 

66 

70 

63 

60 

66 

64 

67 

70 

69.7 

Mm 

1,7 

56 

55 

47 

50 

43 

41 

43 

51 

46 

40 

43 

42 

42 

41 

44 

45 

52 

50 

50 

53 

55 

51 

45 

44 

47 

39 

37 

34 

37 

32 

45.2 

LOHPOC 

MAX 

74 

76 

70 

68 

65 

65 

63 

62 

65 

66 

66 

63 

65 

7  1 

62 

63 

69 

62 

72 

64 

66 

65 

67 

65 

58 

57 

56 

62 

69 

6 1 

65.7 

MIN 

41 

39 

38 

36 

41 

40 

44 

38 

35 

41 

40 

40 

46 

36 

41 

43 

47 

53 

56 

52 

46 

40 

44 

52 

39 

39 

34 

29 

31 

31 

41.2 

LONC  BEACH 

MAX 
MIN 

LUNG  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

7 1 

66 

67 

66 

67 

72 

77 

73 

7 1 

64 

65 

65 

65 

64 

70 

70 

68 

66 

65 

67 

63 

63 

64 

64 

64 

66.6 

MIN 

58 

53 

53 

52 

53 

47 

47 

48 

46 

45 

45 

42 

41 

43 

41 

50 

50 

51 

53 

56 

57 

53 

49 

50 

48 

50 

47 

36 

39 

36 

36 

47.7 

LOS  INCELES  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

82 

7  8 

69 

68 

66 

64 

63 

64 

64 

67 

70 

72 

65 

66 

64 

66 

64 

64 

67 

66 

69 

64 

64 

63 

62 

63 

62 

60 

62 

62 

66.4 

MIN 

61 

58 

59 

54 

56 

52 

49 

48 

49 

47 

46 

46 

46 

48 

44 

51 

55 

57 

56 

59 

56 

53 

53 

54 

53 

53 

47 

49 

44 

40 

39 

51.1 

LOS  iNOELES  CIVIC  CTR 

MAX 

75 

81 

78 

69 

66 

66 

66 

6 1 

63 

69 

68 

74 

79 

7  1 

7  1 

70 

65 

62 

62 

66 

66 

66 

64 

64 

63 

59 

60 

60 

61 

64 

66 

66.9 

MIN 

61 

57 

57 

52 

56 

53 

50 

49 

50 

47 

49 

49 

50 

46 

46 

47 

56 

54 

56 

56 

53 

56 

54 

56 

52 

53 

50 

51 

46 

40 

41 

51.5 

HT  BAlOV  NOTCH 

MAX 

36 

3  5 

42 

50 

54 

54 

45 

34 

34 

42 

46 

50 

56 

50 

5 1 

49 

46 

50 

50 

60 

55 

46 

42 

40 

40 

34 

32 

16 

24 

32 

34 

43.0 

MIN 

26 

24 

28 

28 

34 

32 

26 

26 

26 

22 

24 

23 

22 

20 

21 

22 

20 

32 

32 

34 

32 

28 

27 

29 

24 

22 

12 

6 

6 

18 

24 

24.1 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

50 

56 

58 

64 

64 

66 

67 

65 

61 

57 

54 

63 

61 

61 

62 

6 1 

60 

53 

33 

2  6 

44 

46 

53 

96.0 

Mm 

35 

39 

40 

42 

40 

39 

35 

35 

29 

29 

35 

44 

46 

49 

49 

46 

44 

42 

42 

45 

51 

36 

47 

47 

47 

27 

20 

22 

22 

30 

36 

36.5 

NEWPORT  BEACH  HiRBOR 

MAX 

76 

82 

72 

68 

65 

65 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

67 

63 

62 

64 

64 

63 

65 

69 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

6 1 

62 

59 

60 

64.9 

MIN 

55 

54 

56 

53 

51 

49 

46 

50 

48 

45 

44 

44 

45 

44 

44 

45 

52 

54 

55 

56 

55 

55 

52 

50 

47 

46 

44 

44 

46 

40 

40 

48.8 

OCEANSIDE 

MAX 

71 

74 

69 

69 

69 

68 

66 

65 

66 

66 

69 

7 1 

67 

63 

67 

62 

64 

69 

69 

67 

6 1 

65 

66 

64 

61 

63 

65 

63 

64 

66.8 

Mm 

50 

53 

56 

48 

51 

47 

42 

42 

48 

46 

42 

42 

44 

37 

42 

49 

45 

52 

55 

52 

50 

49 

47 

47 

48 

35 

34 

44 

39 

36 

45.7 

OJAl 

MAX 

67 

75 

76 

68 

66 

66 

65 

60 

60 

60 

64 

70 

74 

71 

72 

65 

64 

63 

61 

60 

6 1 

66 

65 

62 

59 

60 

55 

55 

59 

61 

65 

64.4 

Mm 

43 

45 

44 

38 

36 

38 

34 

36 

38 

32 

34 

35 

33 

35 

34 

36 

37 

47 

46 

54 

52 

45 

42 

39 

37 

37 

36 

31 

27 

27 

3D 

38.0 

OXNtRD 

MAX 

72 

7 1 

78 

79 

70 

67 

70 

67 

67 

66 

66 

68 

66 

74 

66 

70 

64 

68 

66 

6 1 

62 

63 

70 

69 

67 

64 

63 

62 

62 

65 

63 

67.4 

Mm 

55 

52 

54 

45 

44 

43 

42 

43 

42 

40 

42 

43 

36 

36 

37 

40 

43 

46 

52 

55 

55 

49 

47 

47 

46 

40 

35 

34 

36 

35 

38 

43.7 

PALOMAR   MT  OBSERVATORV 

MAX 

54 

57 

54 

54 

59 

58 

54 

55 

50 

44 

58 

66 

69 

69 

70 

66 

62 

6 1 

56 

56 

72 

70 

64 

59 

60 

59 

40 

37 

42 

46 

51 

57.5 

Mm 

34 

37 

42 

38 

36 

31 

32 

33 

31 

30 

31 

40 

45 

41 

42 

42 

42 

42 

40 

43 

40 

39 

42 

44 

46 

31 

23 

22 

21 

25 

28 

35.9 

PASiDENl 

MAX 

75 

8 1 

80 

7 1 

69 

72 

70 

66 

62 

66 

70 

8 1 

62 

79 

78 

70 

66 

62 

63 

72 

72 

7 1 

66 

65 

65 

65 

64 

6 1 

67 

69 

69.8 

Mm 

50 

48 

55 

50 

52 

46 

41 

42 

42 

40 

39 

38 

44 

42 

42 

42 

47 

46 

48 

53 

48 

55 

47 

49 

45 

45 

43 

43 

39 

35 

35 

44.9 

PERRIS 

MAX 

70 

74 

69 

69 

66 

67 

67 

6 1 

57 

66 

70 

75 

79 

7  8 

b  1 

7 1 

69 

62 

62 

6* 

66 

69 

68 

61 

60 

60 

55 

59 

60 

64 

66.5 

Mm 

40 

37 

56 

35 

47 

48 

26 

30 

3^ 

31 

29 

26 

29 

29 

26 

33 

41 

41 

39 

46 

40 

50 

39 

45 

39 

45 

35 

39 

37 

21 

23 

36.9 

POMONA 

MAX 

75 

6  2 

79 

73 

69 

71 

68 

71 

63 

66 

73 

8  1 

8 1 

79 

79 

70 

65 

61 

60 

6  3 

65 

67 

68 

61 

65 

69 

65 

63 

66 

71 

69.5 

Mm 

50 

42 

49 

39 

50 

43 

37 

37 

45 

37 

36 

35 

36 

35 

34 

36 

44 

46 

45 

54 

46 

46 

46 

52 

41 

45 

31 

36 

35 

27 

29 

41.0 

RAHONA  SPAULOING 

MAX 

71 

73 

67 

71 

68 

69 

66 

59 

61 

69 

69 

6 1 

76 

79 

79 

77 

65 

66 

63 

7  2 

66 

67 

66 

70 

60 

56 

63 

63 

69 

68,2 

Mm 

43 

50 

60 

36 

44 

34 

29 

31 

45 

35 

30 

33 

33 

30 

30 

35 

38 

36 

38 

43 

36 

47 

39 

30 

34 

44 

27 

26 

25 

21 

35.7 

REDLINOS 

MAX 

74 

75 

69 

69 

65 

67 

66 

60 

60 

6 1 

75 

80 

60 

79 

79 

60 

56 

64 

63 

67 

67 

62 

65 

62 

56 

6 1 

65 

69 

66.5 

Mm 

45 

43 

48 

40 

43 

38 

38 

36 

43 

37 

34 

36 

38 

36 

37 

40 

40 

42 

42 

44 

44 

50 

43 

49 

42 

39 

32 

39 

36 

29 

31 

39.9 

RIVERSIDE  FIRE  ST4  «3 

MAX 

72 

76 

73 

70 

65 

68 

65 

6  1 

62 

64 

70 

79 

76 

75 

75 

70 

60 

59 

66 

66 

66 

63 

63 

56 

61 

64 

67 

66.3 

Mm 

44 

44 

57 

40 

40 

40 

35 

36 

47 

38 

35 

34 

34 

33 

33 

36 

41 

46 

44 

54 

44 

54 

45 

49 

41 

45 

31 

42 

43 

26 

28 

40.7 

RIVERSIDE  EXP  ST4 

MAX 

67 

71 

76 

73 

69 

65 

68 

63 

61 

61 

69 

78 

82 

77 

5  8 

59 

69 

65.7 

Mm 

44 

46 

53 

39 

43 

36 

34 

34 

46 

37 

35 

35 

38 

36 

35 

37 

41 

44 

42 

43 

41 

48 

45 

48 

40 

42 

30 

36 

41 

27 

30 

39.6 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 

74 

76 

72 

70 

65 

67 

66 

60 

60 

62 

71 

60 

81 

60 

62 

60 

56 

69 

67 

69 

65 

56 

61 

66 

68 

66.9 

Mm 

47 

43 

50 

39 

41 

39 

36 

36 

46 

38 

34 

34 

35 

35 

34 

39 

40 

42 

42 

51 

42 

53 

44 

52 

40 

49 

33 

36 

40 

30 

30 

40.4 

SANOBERC  WB 

MAX 

49 

55 

55 

55 

5  3 

54 

54 

44 

43 

48 

58 

57 

64 

58 

57 

54 

50 

59 

59 

56 

56 

56 

38 

5  5 

51.5 

Mm 

38 

42 

42 

39 

39 

35 

34 

34 

32 

30 

35 

39 

39 

40 

41 

43 

45 

45 

42 

45 

36 

33 

42 

37 

32 

26 

23 

21 

22 

27 

38 

36.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

82 

7  1 

69 

68 

69 

66 

6  5 

65 

65 

66 

69 

65 

66 

69 

69 

67 

65 

59 

62 

63 

66.7 

Mm 

55 

57 

59 

56 

56 

52 

50 

52 

55 

52 

46 

48 

46 

46 

44 

47 

55 

56 

57 

59 

59 

58 

56 

50 

51 

53 

46 

49 

40 

41 

42 

51.5 

SAN  fERNANDO 

73 

78 

77 

76 

80 

80 

70 

65 

67 

69 

65 

68 

64 

59 

56 

66.6 

Mm 

54 

57 

59 

42 

44 

45 

38 

38 

4J 

44 

40 

42 

A5 

50 

46 

41 

45 

45 

45 

54 

52 

51 

43 

50 

52 

41 

42 

40 

37 

36 

37 

46.2 

San  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

74 

80 

76 

70 

69 

70 

68 

60 

64 

65 

71 

80 

81 

74 

73 

70 

65 

63 

64 

70 

70 

69 

66 

64 

67 

67 

62 

61 

62 

66 

67 

68.7 

ixm 

51 

48 

52 

43 

52 

44 

40 

40 

43 

39 

39 

38 

39 

38 

36 

40 

46 

46 

46 

55 

50 

56 

47 

53 

45 

45 

45 

49 

37 

31 

32 

44.1 

SAN  JACINTO 

MAX 

76 

77 

66 

70 

67 

68 

66 

61 

59 

7  1 

67 

57 

69 

68.0 

Mm 

42 

40 

46 

36 

36 

32 

30 

30 

43 

35 

26 

30 

30 

30 

29 

34 

36 

34 

36 

48 

34 

48 

40 

42 

35 

46 

25 

28 

26 

20 

23 

34.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

SANTA    ANA    fIRE  ST4TI0N 

MAX 

79 

82 

77 

71 

71 

71 

68 

62 

66 

67 

70 

75 

75 

68 

66 

65 

67 

64 

64 

69 

66 

70 

66 

65 

66 

64 

62 

62 

66 

65 

66 

68.3 

Mm 

50 

53 

57 

50 

48 

48 

45 

47 

49 

45 

42 

40 

42 

43 

43 

45 

52 

51 

52 

58 

54 

57 

51 

49 

47 

46 

40 

45 

46 

37 

37 

47.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

71 

76 

80 

80 

67 

68 

69 

70 

64 

66 

66 

66 

73 

73 

68 

65 

67 

65 

64 

63 

64 

65 

66 

66 

64 

64 

64 

62 

60 

63 

63 

67.2 

Mm 

49 

46 

47 

34 

45 

45 

42 

47 

45 

42 

44 

41 

42 

41 

40 

41 

46 

47 

54 

55 

55 

47 

47 

45 

45 

46 

45 

38 

35 

33 

34 

44.0 

S««  R*i«r»nc»  Not«t  Following  StaUoo  Index 
-  430  - 


„  .   ,  DAILY  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 

Conllnued  DECEMBER  1969 


SUUon 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  BARBARA  PAA  AP 

78 
47 

78 
44 

84 
46 

67 
43 

64 
41 

67 
42 

65 

40 

63 
42 

66 
44 

67 
39 

63 
43 

70 
37 

68 
36 

66 
39 

65 
36 

62 
42 

64 
44 

64 
49 

63 

53 

65 
57 

64 

53 

65 
47 

64 
44 

63 
41 

67 
46 

62 
43 

60 
45 

96 

31 

60 
31 

61 
29 

62 
30 

65*6 
42.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7S 
37 

SO 
39 

74 
40 

67 
37 

66 
35 

66 
37 

67 
36 

57 
40 

60 
39 

64 
39 

67 
36 

68 
38 

67 
38 

65 
40 

73 
34 

62 
41 

63 

40 

66 
45 

61 
56 

68 
59 

64 
49 

64 
45 

65 

40 

66 
45 

60 
39 

60 
35 

58 
35 

58 
33 

63 
27 

65 
28 

64 
28 

65.4 
39.0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

82 

81 
57 

80 
61 

69 
55 

66 
55 

64 
53 

62 
50 

62 
52 

63 
50 

63 
47 

62 
46 

65 
47 

68 
49 

65 

46 

65 
44 

62 
46 

64 
51 

64 
55 

62 
54 

63 
58 

62 
46 

62 
46 

63 
52 

55 

52 

52 
52 

62 
45 

64 
58 

65 
48 

64 
45 

60 
41 

62 
42 

65,3 
50.5 

Santa  Paula 

MAX 

Mm 

55 

41 

36 

37 

40 

37 

47 

47 

46 

47 

43 

34 

27 

26 

TORRANCE 

MAX 

MIN 

77 
55 

79 
52 

79 
57 

75 
51 

67 
51 

70 
48 

66 
47 

65 

44 

63 
47 

65 

44 

67 
43 

69 
45 

73 
43 

65 

40 

65 
41 

63 
45 

66 
49 

64 
52 

63 
52 

66 
53 

65 
57 

66 
53 

65 

50 

64 

50 

63 
52 

61 

■  51 

62 
47 

54 
47 

63 
39 

64 

36 

64 
37 

56.7 
47.7 

TUJUNGA 

MAX 

Mm 

71 

<>e 

76 
59 

74 
55 

68 
42 

66 
42 

67 
43 

66 
39 

65 

40 

61 
41 

63 
35 

67 
36 

75 

40 

77 
43 

76 
43 

76 
43 

69 
45 

61 
41 

60 
42 

69 
42 

66 
49 

52 
46 

64 
46 

65 

44 

62 
41 

60 
42 

56 
44 

54 
38 

53 
42 

60 
34 

63 
32 

66 
36 

65.8 
42.4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

79 
<t9 

81 
45 

75 
52 

72 
41 

71 
46 

71 
42 

67 
37 

62 
39 

61 
43 

64 

40 

69 
37 

72 
34 

75 
36 

66 
34 

65 
34 

63 
43 

65 
45 

61 
43 

63 
46 

70 
55 

65 
52 

66 
55 

64 
45 

63 
45 

69 
40 

64 
41 

61 
32 

56 
40 

64 
46 

64 
30 

66 
32 

65.8 
41,9 

twitchell  oam 

MAX 

Mm 

75 
',5 

76 
39 

77 
40 

73 
44 

74 
43 

67 
42 

67 
41 

60 
40 

61 
41 

64 

37 

65 
39 

70 
42 

69 
35 

70 
37 

74 
39 

66 
39 

72 
36 

75 
39 

61 
51 

66 
55 

61 
55 

65 
47 

62 
49 

57 
41 

56 

36 

61 
39 

62 

34 

65 

35 

64 
39 

66.9 

41.5 

U  C  L  A 

MAX 

Mm 

80 
56 

80 
61 

79 
61 

74 
52 

67 
52 

69 
52 

65 
46 

61 
50 

64 
50 

65 
49 

67 
46 

73 
51 

76 
46 

70 
46 

67 
51 

65 
46 

67 
52 

67 
54 

65 

52 

67 
53 

56 
54 

66 
52 

65 
53 

64 
51 

63 
51 

60 
49 

59 
46 

50 
47 

58 
48 

63 
44 

55 
44 

67.  1 
50.7 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

70 
47 

75 
45 

72 
55 

71 
42 

64 
43 

65 
41 

64 
37 

60 
36 

56 
41 

59 
39 

65 
39 

75 
40 

76 
42 

73 
41 

76 
39 

70 
41 

60 
40 

61 
42 

55 
41 

63 
51 

62 
44 

64 
50 

63 
43 

59 
45 

61 
42 

60 
45 

55 
32 

55 

37 

59 
35 

62 
33 

56 
35 

64.5 
41.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

62 
37 

66 
33 

63 
33 

63 

31 

64 
32 

61 
31 

61 
30 

56 

30 

59 
30 

59 
22 

63 
21 

70 
26 

72 
29 

74 
28 

72 
29 

71 
30 

67 
33 

69 
30 

63 
30 

71 
37 

68 
39 

72 
36 

57 
35 

65 

30 

67 
33 

55 
38 

47 
23 

52 
32 

52 
32 

57 
17 

62 
24 

63.5 
30.4 

YORBA  LINDA 

•          •  • 

MAX 

Mm 

76 

80 
59 

74 
44 

71 
44 

67 
52 

66 
44 

66 
41 

64 
43 

62 
46 

65 
41 

69 
40 

73 
39 

76 
39 

67 
38 

66 
38 

67 
39 

64 
48 

62 
48 

63 
48 

67 
54 

64 

50 

65 
55 

64 
47 

52 
49 

65 
44 

65 
44 

66 
44 

61 
35 

63 
40 

62 
32 

55 
34 

56.8 
44.3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

Mm 

69 
38 

71 
43 

69 
38 

72 
43 

65 
33 

59 
32 

63 
33 

65 
35 

63 
33 

59 
32 

60 
34 

61 
26 

65 
29 

62 
25 

61 
29 

59 
33 

63 
32 

62 
33 

62 
38 

67 
38 

79 
38 

68 

40 

66 
41 

73 
41 

76 
40 

63 
30 

57 

30 

55 

36 

53 
26 

59 
24 

58 
26 

63.9 
34.0 

BARSTOH 

MAX 

Mm 

65 
33 

68 
33 

68 
40 

68 
32 

64 
28 

64 
28 

62 
25 

67 
27 

60 
37 

63 
26 

58 
27 

61 
25 

64 
25 

62 
24 

63 
23 

57 
27 

66 
29 

61 
29 

63 
32 

77 
46 

76 
38 

73 
39 

73 
36 

74 
33 

74 
43 

66 
37 

54 

29 

45 

26 

50 
32 

57 
16 

51 
17 

64. 1 
30.5 

BEAUMONT  I  E 

MAX 

Mm 

64 
47 

67 
52 

64 
50 

66 
36 

65 
38 

65 
41 

64 
32 

55 
35 

56 
44 

'  58 
38 

59 
31 

66 
43 

67 
48 

69 

45 

71 
52 

66 
45 

63 
40 

70 
37 

57 
37 

65 

37 

74 
42 

66 
48 

66 
42 

62 
45 

56 
42 

62 
44 

54 
31 

53 
26 

52 
28 

59 

22 

65 
27 

63.2 
39.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
21 

65 
21 

64 
25 

67 
21 

65 
30 

56 
25 

60 
22 

56 
21 

53 
15 

49 

11 

49 
16 

53 
17 

56 

16 

57 
16 

59 
17 

56 
15 

59 
14 

59 

22 

52 
25 

62 
26 

63 
27 

56 
32 

62 
26 

66 
32 

53 

29 

47 
26 

41 
26 

39 
22 

55 

13 

57 
21 

62 
16 

56.8 
21.7 

BISHOP  UNION  CAR8IDE 

MAX 

Mm 

32 
20 

39 
22 

43 
22 

47 
25 

47 
26 

40 
30 

35 
20 

34 
25 

25 
18 

23 
13 

34 
12 

42 
15 

47 
32 

44 
35 

45 

32 

46 
31 

40 
32 

36 

29 

36 
19 

40 
7 

40 
22 

52 

35 
11 

33 
26 

26 
10 

17 
5 

18 
3 

40 
6 

37 
14 

40 
19 

37.4 
19.5 

BLVTHE 

MAX 

Mm 

73 
43 

76 
49 

68 
55 

71 
47 

68 
42 

63 
40 

66 
39 

70 
35 

69 
42 

66 
36 

66 
34 

67 
36 

69 
36 

70 
32 

70 
29 

67 
35 

73 
44 

73 
37 

73 
37 

76 
43 

76 
44 

77 
45 

71 
43 

75 

40 

75 
43 

70 
47 

61 
36 

57 
37 

59 
43 

62 
26 

63 
29 

69. 1 
39.7 

'blvthe  faa  airport 

MAX 

Mm 

74 
48 

77 
50 

69 

51 

68 
48 

67 
45 

62 
43 

65 
41 

68 
36 

66 
42 

66 
42 

65 
35 

66 
41 

69 
36 

69 
36 

69 
36 

65 
38 

71 
44 

70 
41 

69 

40 

73 
46 

73 
44 

76 
49 

70 
47 

73 
43 

73 
44 

67 
49 

59 

37 

56 
47 

58 
39 

62 
34 

59 
36 

67.7 
42.3 

BORRECO  DESERT  PARK 

MAX 

Mm 

68 
47 

75 
49 

76 
55 

69 
43 

67 
40 

66 
'  42 

66 

37 

66 
39 

70 
51 

69 
53 

69 
36 

68 
39 

73 
39 

75 
37 

75 
39 

76 
43 

72 
45 

75 
43 

78 

43 

77 
47 

78 
47 

78 
52 

76 
50 

76 
44 

72 
44 

74 
50 

68 
41 

62 
46 

62 
37 

60 
32 

62 
34 

71.2 
43.4 

BRAmLEV  2  SW 

MAX 

Mm 

70 
48 

74 
47 

76 
55 

67 
49 

61 
44 

70 
37 

65 
35 

66 
35 

71 
43 

71 
44 

67 
36 

66 
36 

71 
34 

72 
35 

73 
35 

74 
36 

70 
40 

74 
39 

71 
39 

71 
44 

74 
43 

75 
47 

76 
44 

79 
41 

70 
42 

71 
47 

69 
43 

61 
46 

60 
46 

61 
28 

64 
29 

69.7 
41.0 

CANTIL 

MAX 

Mm 

66 

42 

68 
31 

70 
36 

66 
31 

63 
25 

60 
23 

61 
21 

61 
26 

56 
34 

51 
37 

61 
24 

64 
22 

64 
25 

61 

20 

60 
21 

55 

25 

68 
23 

59 
26 

64 
29 

73 
35 

72 
35 

67 
44 

72 
37 

71 
35 

68 

31 

63 
43 

53 
35 

52 

40 

54 
30 

55 

14 

56 

17 

62.5 
29.6 

0A6GETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
42 

68 
40 

67 
48 

67 
44 

64 
37 

59 
32 

62 
34 

66 
40 

62 
42 

62 
37 

62 
31 

61 
32 

63 
32 

63 
34 

64 
35 

60 
35 

67 
39 

64 
41 

65 

40 

76 
50 

75 
43 

65 
46 

74 
45 

76 
54 

79 
52 

59 
45 

51 
34 

51 
39 

51 
31 

57 
29 

61 
31 

64. 1 
39.2 

DEATH  VALLEV 

MAX 

Mm 

70 
49 

69 
42 

72 
43 

72 
40 

70 
51 

69 
48 

65 

37 

64 
37 

62 
38 

63 
36 

60 
38 

73 
35 

65 
38 

62 
33 

61 
33 

57 
35 

64 
35 

60 
34 

57 

64 
37 

56 
40 

73 
46 

69 
45 

69 
39 

69 
40 

66 
52 

64 
49 

59 

46 

59 
47 

60 
33 

50 
32 

69.0 
40.3 

BEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

54 
17 

56 
19 

55 
IB 

57 
14 

59 

17 

55 

20 

51 
9 

46 
20 

45 
17 

43 

10 

44 
IS 

46 
19 

55 

21 

50 
17 

55 
18 

53 
16 

56 
16 

55 

21 

54 
25 

53 
24 

55 

22 

54 

20 

50 
17 

53 
14 

55 
23 

50 
17 

49 

17 

42 
4 

42 
-  5 

50 
14 

52 

20 

51.5 
16.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

69 
52 

72 
53 

73 
53 

66 
49 

65 
49 

66 
48 

66 
42 

68 
43 

65 
47 

65 
46 

65 
41 

65 

42 

70 
44 

70 
43 

73 
44 

74 
45 

68 
47 

74 
50 

72 
48 

71 
50 

72 
49 

72 
52 

73 
53 

70 
46 

72 
52 

69 

51 

54 
43 

59 
44 

57 
34 

56 
39 

59 
40 

67 .  6 
46.5 

EL  CENTrO  2  SSH 

MAX 

Mm 

75 
47 

75 
48 

69 
55 

65 
47 

70 
42 

65 
38 

69 
35 

70 
37 

72 
46 

67 
45 

69 
36 

72 
39 

73 
37 

73 
36 

72 
38 

71 
40 

74 
44 

72 
39 

72 
40 

77 
45 

76 
44 

76 
49 

77 
45 

70 
39 

73 
42 

72 
55 

56 
46 

59 
36 

60 
45 

65 
29 

67 
31 

70.4 
41.9 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

56 
39 

58 
40 

58 
42 

63 
46 

65 
36 

56 
36 

60 
34 

60 
34 

50 
41 

50 
39 

53 
36 

64 
37 

55 
36 

58 
37 

58 
38 

58 
38 

58 
40 

61 
39 

62 
43 

59 
41 

55 
47 

64 
40 

61 
41 

68 
43 

64 
43 

64 
37 

66 
33 

39 
28 

44 
25 

44 
27 

49 
31 

57.6 
37.7 

COLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

72 
46 

74 
47 

72 
55 

67 
55 

65 
47 

62 
42 

63 
46 

66 
40 

66 
41 

68 
42 

69 
44 

68 
46 

70 
48 

71 
48 

73 
49 

71 
49 

73 
51 

70 
44 

71 
44 

76 
49 

79 
52 

74 
53 

75 
51 

71 
49 

73 
47 

68 
50 

58 
42 

56 

40 

58 
47 

65 
42 

54 
41 

58.0 
46.7 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

57 
35 

51 
37 

55 
35 

55 
31 

57 
30 

61 
30 

53 
31 

55 
32 

56 
28 

50 
25 

46 
25 

50 
27 

56 
27 

58 
28 

53 
26 

52 
27 

55 

28 

53 
28 

55 
30 

56 
36 

67 
46 

66 
36 

53 
32 

64 
33 

70 
49 

68 
34 

48 
25 

40 
30 

39 
25 

49 
24 

55 
28 

55. 1 
31.1 

H4YFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

66 
44 

70 
57 

71 
51 

67 
36 

69 
43 

66 
43 

60 
35 

66 

34 

65 
41 

66 
39 

65 

32 

66 
32 

69 

30 

73 
29 

72 
31 

73 
35 

69 
36 

75 
39 

72 
37 

72 
42 

76 
41 

77 
45 

71 
43 

72 
40 

72 
39 

73 
42 

62 
45 

59 
43 

53 
41 

55 
37 

60 
31 

67 . 7 
39.3 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

75 
51 

76 
54 

69 
56 

66 
49 

71 
46 

65 

42 

69 

37 

71 
39 

72 
52 

69 
48 

70 
40 

72 
42 

73 
40 

75 
41 

76 
40 

72 
43 

75 
46 

73 
41 

72 
42 

75 
46 

76 
46 

77 
52 

77 
46 

71 
41 

72 
43 

69 
52 

60 
47 

60 
46 

99 

45 

64 

33 

67 
35 

70,6 
44,7 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

75 
49 

75 
50 

68 
53 

62 
45 

70 
44 

66 
39 

69 
36 

72 
36 

72 
50 

66 
43 

69 
38 

71 
40 

73 
38 

73 
37 

74 
36 

71 
40 

76 
43 

72 
40 

72 
42 

75 
45 

76 
45 

77 
51 

77 
45 

70 
40 

72 
43 

70 
48 

60 
44 

60 
46 

60 
36 

64 
29 

66 
32 

70,2 
42.2 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

66 
32 

33 

30 

29 

29 

6  1 
27 

5 1 
25 

53 
19 

50 
26 

52 
23 

56 
22 

58 
24 

57 

24 

56 
23 

55 

30 

67 
30 

54 
31 

62 
30 

68 
29 

50 
22 

50 
23 

56 
25 

57.9 
25,5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

74 
51 

79 
54 

60 
57 

71 
43 

71 
44 

77 
34 

70 
34 

71 
34 

67 
49 

73 
43 

72 
39 

72 
36 

79 
34 

76 
35 

81 
35 

62 
39 

74 
39 

76 
39 

66 
36 

72 
47 

79 
44 

79 
46 

84 
46 

79 
39 

72 
41 

71 
40 

72 
41 

69 

46 

52 
41 

60 
26 

69 
29 

73,5 
40  .9 

inydkekn 

MAX 

Mm 

65 
40 

69 
34 

69 
36 

68 
33 

62 
29 

59 
30 

64 

26 

62 
29 

57 
27 

53     55  60 
23     24  24 
S«*  R«f«r«sc«  N 

62     60  61 
27     26  24 
ot«a  f  oUowlBg  SUtl 

57  63 
26  29 
OQ  lnd*x 

64 
28 

65 
31 

70 
40 

74 
35 

66 
38 

61 
35 

75 
42 

69 
34 

62 
34 

51 

29 

90 
34 

51 

30 

54 

19 

58 
17 

61,6 
30.2 

-  431  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


SliUon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

in 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

70 

73 

74 

67 

66 

65 

62 

64 

66 

67 

65 

65 

66 

70 

72 

72 

69 

76 

72 

68 

74 

79 

73 

70 

70 

75 

61 

99 

55 

57 

54 

67,9 

Mm 

49 

52 

46 

47 

45 

47 

40 

45 

47 

37 

43 

42 

38 

41 

43 

45 

46 

45 

47 

49 

50 

49 

47 

47 

40 

42 

40 

38 

32 

40 

44. 1 

L'AKE  ARROWHEAD 

MAX 

46 

5 1 

48 

49 

47 

47 

46 

47 

40 

44 

51 

56 

57 

59 

59 

5! 

53 

55 

52 

60 

58 

58 

56 

58 

55 

47 

31 

31 

36 

42 

53 

90.0 

MIN 

30 

31 

35 

29 

27 

33 

26 

29 

26 

25 

27 

30 

31 

33 

32 

36 

35 

33 

37 

40 

40 

39 

37 

34 

36 

29 

24 

23 

21 

22 

28 

30.9 

LANCASTER 

MAX 

61 

63 

66 

68 

60 

56 

61 

61 

56 

59 

63 

60 

60 

61 

60 

5! 

63 

59 

60 

73 

72 

62 

73 

70 

70 

50 

48 

46 

50 

54 

57 

60.7 

MIN 

33 

29 

34 

33 

26 

30 

23 

26 

36 

31 

25 

25 

25 

24 

21 

26 

28 

26 

30 

47 

37 

36 

37 

49 

40 

35 

30 

20 

21 

15 

16 

29.6 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

61 

63 

65 

61 

59 

61 

67 

56 

60 

60 

65 

63 

63 

66 

69 

63 

69 

64 

79 

74 

64 

74 

73 

72 

63 

42 

52 

55 

60 

63.3 

MIN 

34 

27 

25 

23 

24 

36 

20 

20 

21 

20 

19 

19 

26 

26 

26 

28 

32 

34 

41 

37 

49 

44 

32 

30 

31 

15 

16 

28.0 

MECCA   FIRE  STATION 

MAX 

77 

8 1 

76 

66 

73 

66 

67 

64 

70 

70 

70 

78 

74 

76 

75 

70 

70 

68 

70 

74 

76 

60 

71 

69 

69 

71 

61 

61 

63 

63 

64 

70.9 

MIN 

49 

48 

57 

42 

40 

39 

33 

34 

37 

38 

35 

34 

32 

30 

29 

35 

36 

36 

36 

49 

42 

47 

48 

37 

39 

39 

29 

43 

26 

25 

36.1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

59 

63 

64 

63 

6 1 

69 

59 

52 

53 

54 

61 

63 

63 

66 

64 

63 

66 

65 

62 

67 

66 

63 

62 

69 

64 

59 

5 1 

39 

44 

47 

55 

99.7 

MIN 

44 

43 

44 

41 

38 

36 

34 

36 

38 

36 

35 

34 

40 

44 

47 

46 

47 

46 

47 

49 

47 

43 

44 

48 

46 

31 

29 

29 

31 

31 

33 

40.0 

HOJAVE 

MAX 

62 

62 

65 

69 

65 

61 

58 

62 

62 

53 

56 

63 

61 

■60 

62 

61 

56 

69 

62 

62 

69 

72 

63 

70 

64 

64 

45 

47 

47 

51 

54 

60.9 

MIN 

30 

33 

36 

38 

29 

33 

26 

34 

43 

49 

29 

29 

26 

27 

26 

31 

30 

32 

34 

41 

39 

43 

44 

47 

50 

39 

35 

28 

27 

19 

22 

33.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

53 

54 

55 

55 

54 

53 

52 

50 

54 

49 

54 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

70 

65 

66 

67 

69 

56 

52 

46 

45 

43 

42 

37 

40 

42 

54.3 

MIN 

40 

39 

42 

38 

29 

30 

31 

32 

32 

26 

33 

30 

32 

34 

35 

37 

36 

38 

39 

40 

39 

39 

36 

34 

32 

31 

26 

25 

22 

21 

22 

33.0 

HT  SAN  JACINTO  HSP 

MAX 

31 

38 

35 

46 

47 

50 

39 

45 

4  1 

39 

48 

52 

52 

55 

55 

49 

46 

47 

49 

55 

53 

53 

53 

52 

54 

47 

24 

20 

34 

36 

43 

44.8 

MIN 

23 

24 

28 

21 

20 

28 

25 

21 

26 

26 

21 

21 

21 

24 

24 

27 

24 

22 

25 

42 

32 

31 

34 

42 

40 

24 

14 

8 

11 

17 

22 

24.6 

NEEDLES    FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

74 

71 

70 

63 

59 

63 

63 

67 

63 

63 

66 

68 

68 

68 

66 

73 

73 

66 

72 

73 

72 

69 

74 

75 

67 

57 

55 

55 

57 

59 

66.6 

MIN 

49 

47 

53 

48 

48 

44 

44 

39 

43 

41 

36 

39 

39 

37 

38 

44 

45 

42 

43 

46 

46 

51 

47 

47 

45 

52 

43 

45 

39 

32 

37 

43.5 

PALMOALE 

MAX 

60 

63 

66 

67 

60 

58 

60 

58 

57 

59 

64 

59 

61 

62 

61 

57 

63 

60 

60 

73 

73 

62 

72 

70 

66 

55 

47 

46 

50 

55 

66 

61.0 

MIN 

35 

34 

37 

35 

28 

32 

27 

23 

39 

26 

30 

26 

28 

28 

28 

32 

30 

32 

31 

50 

46 

35 

41 

44 

42 

27 

30 

20 

22 

18 

24 

31.7 

PALHOALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

61 

65 

67 

60 

57 

58 

59 

58 

59 

62 

60 

56 

60 

59 

56 

61 

59 

61 

73 

72 

61 

73 

71 

67 

48 

46 

47 

49 

54 

57 

59.9 

MIN 

31 

29 

33 

29 

25 

29 

23 

26 

36 

27 

30 

23 

22 

22 

22 

26 

27 

29 

32 

47 

42 

32 

40 

40 

39 

36 

30 

18 

18 

14 

18 

26.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 

75 

77 

71 

69 

75 

65 

69 

65 

69 

67 

63 

72 

75 

76 

77 

72 

75 

69 

71 

78 

75 

79 

73 

69 

69 

68 

68 

56 

60 

69 

65 

70.6 

MIN 

51 

58 

58 

44 

43 

40 

36 

39 

42 

41 

39 

33 

35 

35 

35 

39 

44 

42 

44 

47 

46 

52 

51 

45 

45 

47 

37 

48 

46 

33 

31 

42.6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

74 

74 

75 

68 

68 

63 

61 

65 

64 

67 

66 

67 

68 

69 

69 

71 

66 

70 

73 

73 

71 

78 

74 

73 

73 

76 

66 

59 

57 

59 

57 

66. 1 

MIN 

50 

52 

56 

50 

49 

48 

46 

43 

44 

44 

42 

43 

42 

42 

43 

44 

44 

45 

46 

46 

50 

51 

50 

49 

50 

50 

40 

40 

37 

34 

34 

45.3 

RANDSBURC 

MAX 

59 

61 

64 

59 

56 

52 

54 

53 

51 

54 

57 

58 

58 

59 

60 

58 

62 

59 

60 

69 

66 

59 

67 

67 

62 

51 

49 

42 

45 

50 

54 

57.3 

MIN 

44 

43 

46 

39 

37 

37 

34 

36 

35 

34 

35 

35 

37 

38 

39 

40 

39 

41 

42 

49 

46 

39 

42 

43 

45 

39 

30 

29 

27 

29 

35 

38.2 

SOUIRREl   inn  2 

MAX 

4? 

49 

50 

52 

50 

46 

47 

41 

42 

44 

52 

59 

60 

61 

63 

57 

55 

56 

51 

59 

59 

54 

56 

59 

55 

46 

33 

29 

35 

41 

48 

50.3 

MIN 

36 

37 

36 

35 

35 

36 

31 

33 

29 

30 

33 

41 

44 

45 

46 

47 

43 

40 

44 

44 

46 

36 

43 

44 

44 

26 

23 

25 

18 

25 

32 

36.4 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

79 

74 

68 

76 

66 

68 

65 

72 

71 

70 

76 

76 

79 

80 

72 

74 

67 

71 

75 

77 

62 

72 

70 

70 

71 

64 

61 

66 

69 

67 

71.7 

MIN 

50 

46 

49 

43 

42 

37 

33 

35 

40 

41 

35 

34 

33 

32 

32 

36 

38 

39 

38 

47 

44 

47 

44 

39 

40 

39 

34 

91 

31 

26 

28 

36.8 

TRONA 

MAX 

70 

70 

68 

65 

64 

57 

55 

55 

60 

58 

56 

59 

59 

56 

55 

55 

56 

60 

60 

67 

69 

66 

70 

75 

74 

59 

92 

5 1 

54 

51 

55 

60.6 

MIN 

36 

36 

33 

32 

29 

32 

26 

27 

26 

29 

28 

29 

28 

27 

26 

25 

27 

25 

29 

30 

38 

39 

34 

35 

40 

42 

27 

40 

37 

22 

22 

30.9 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

66 

69 

65 

68 

66 

60 

62 

64 

62 

61 

61 

64 

63 

67 

67 

63 

69 

70 

68 

77 

73 

71 

66 

74 

76 

76 

52 

49 

50 

49 

55 

64.7 

MIN 

42 

42 

45 

43 

43 

34 

32 

32 

43 

35 

32 

27 

28 

29 

31 

34 

36 

37 

36 

48 

43 

42 

43 

38 

36 

42 

31 

39 

35 

31 

33 

36.8 

VALYERMO  RANGER  ST4 

MAX 

55 

60 

62 

58 

56 

58 

62 

5! 

63 

59 

59 

61 

60 

72 

4  1 

40 

48 

MIN 

29 

30 

34 

30 

25 

34 

21 

26 

23 

23 

22 

28 

31 

40 

31 

24 

20 

20 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

59 

60 

67 

65 

66 

60 

59 

59 

58 

6! 

59 

64 

59 

62 

62 

63 

57 

64 

61 

64 

74 

74 

63 

72 

71 

71 

50 

45 

45 

50 

55 

61.4 

MIN 

30 

30 

38 

31 

27 

27 

2! 

30 

36 

27 

26 

26 

25 

25 

23 

28 

30 

31 

30 

39 

40 

37 

39 

38 

37 

39 

33 

25 

26 

16 

20 

30.1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

42 

42 

43 

42 

43 

44 

42 

40 

34 

4  1 

41 

36 

42 

40 

49 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

45 

49 

49 

34 

44.2 

MIN 

5 

5 

5 

8 

10 

9 

10 

9 

7 

2 

5 

6 

5 

5 

8 

10 

12 

15 

23 

23 

20 

9 

10 

23 

8 

-  9 

4 

10 

9.3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

20 

28 

29 

34 

36 

35 

28 

26 

26 

23 

20 

28 

30 

35 

31 

33 

32 

35 

32 

33 

26 

28 

25 

26 

2! 

23 

5 

0 

15 

20 

20 

26.2 

MIN 

8 

9 

14 

14 

3 

-  4 

8 

15 

-  2 

8 

8 

19 

20 

21 

21 

22 

14 

21 

19 

-  1 

24 

8 

19 

15 

16 

-  4 

-  6 

-10 

-  3 

4 

10 

9.9 

WILOROSE  RANGER  STA 

MAX 

58 

60 

63 

57 

56 

52 

56 

57 

54 

48 

43 

43 

54 

51 

54 

53 

54 

54 

49 

55 

61 

56 

48 

59 

60 

57 

41 

34 

33 

48 

45 

52.0 

MIN 

38 

29 

38 

33 

29 

29 

30 

36 

32 

27 

24 

27 

26 

31 

30 

35 

32 

37 

34 

37 

35 

33 

33 

36 

34 

32 

22 

29 

26 

26 

25 

31.0 

S«o  R9l«r«Dcc  Notas  Following  Slation  Index 
-  432  - 


EVAPORATION  AND  WIND  cal.«rn,a 


Day  Of  Month 

■a  d. 

Station 

0  0  >i 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

Id 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      *  • 

NORTH  COAST 

ORAINAGE 

01 

DUTTONS  LANDINO 

EVAP 

.06 

.06 

.06 

.  05 

.  04 

* 

• 

.06 

.06 

.  04 

.08 

.12 

* 

• 

.09 

.14 

•  05 

.oc 

.00 

" 

.01 

.03 

.01 

.00 

• 

.08 

.  10 

.11 

•  11 

.04 

.03 

1.486 

WIND 

37 

20 

3 1 

3 1 

16 

* 

* 

70 

22 

46 

83 

63 

* 

« 

84 

63 

21 

25 

71 

'1 

174 

17 

16 

150 

165 

26 

80 

121 

60 

29 

17 

1649 

MAX 

57 

57 

63 

58 

56 

57 

52 

60 

60 

58 

■ 

60 

60 

'7 

59 

50 

62 

61 

61 

52 

63 

61 

59 

57 

56 

55 

54 

54 

57.7 

MIN 

39 

38 

38 

34 

38 

- 

- 

38 

49 

47 

49 

52 

- 

46 

46 

46 

50 

45 

50 

46 

44 

44 

49 

40 

40 

39 

39 

39 

35 

35 

42.9 

FERND4LE  2  NW 

EVAP 

.04 

.03 

.  04 

•  03 

*  03 

.01 

.01 

.02 

•  01 

.02 

.00 

.04 

.02 

.01 

« 

* 

•  02 

.01 

.01 

.OC 

" 

.02 

•  01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.02 

•  03 

.01 

•  03 

.59B 

WIND 

21 

16 

25 

15 

2 1 

16 

13 

24 

19 

36 

102 

75 

36 

35 

15 

27 

25 

34 

53 

48 

76 

35 

30 

14 

49 

30 

30 

17 

20 

25 

21 

1007 

MAX 

5'! 

53 

52 

54 

53 

51 

55 

57 

56 

54 

54 

56 

58 

60 

59 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

58 

52 

56 

56 

52 

46 

52 

52 

51 

92 

55.1 

MIN 

3S 

38 

40 

40 

38 

42 

45 

46 

43 

47 

46 

52 

52 

50 

42 

49 

50 

51 

53 

53 

50 

45 

46 

44 

45 

41 

38 

40 

38 

36 

38 

44^5 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.00 

.03 

.01 

. 

.01 

.02 

.03 

.02 

•  02 

.00 

.02 

.01 

.00 

.02 

•  06 

.00 

.02 

.01 

.02 

.03 

•  02 

.02 

•  02 

•  56S 

WIND 

3 

4 

4 

6 

3 

11 

6 

3 

4 

5 

12 

7 

5 

4 

4 

2 

1 

2 

7 

2 

19 

3 

1 

5 

U 

13 

11 

5 

3 

3 

2 

171 

MAX 

51 

46 

46 

47 

47 

51 

51 

51 

49 

49 

50 

52 

54 

56 

54 

51 

51 

52 

54 

54 

56 

53 

46 

55 

55 

54 

46 

43 

45 

44 

47 

50^3 

MIN 

34 

35 

35 

35 

35 

37 

39 

39 

39 

41 

44 

49 

49 

48 

45 

43 

44 

47 

49 

49 

51 

41 

43 

46 

42 

41 

36 

34 

35 

35 

36 

41^2 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

* 

.01 

.00 

.01 

• 

.01 

.01 

.02 

.00 

.01 

.00 

- 

.05 

.01 

.01 

.01 

•  01 

.00 

.01 

.00 

- 

.02 

. 

.00 

.00 

.00 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

WIND 

32 

26 

26 

25 

29 

23 

26 

29 

17 

31 

24 

46 

2 1 

33 

19 

40 

20 

24 

40 

24 

46 

30 

21 

13 

25 

39 

30 

26 

24 

21 

17 

649 

HILLOW  creek  I  NH 

EVAP 

* 

* 

• 

* 

.  10 

.04 

.04 

.03 

.08 

• 

• 

•  05 

•  16 

.02 

.00 

.03 

•  02 

.02 

.08 

•  00 

WIND 

5 

2 

4 

1 

1 

* 

* 

9 

0 

5 

12 

16 

* 

24 

2 

1 

2 

8 

* 

* 

25 

U 

1 

• 

« 

* 

* 

29 

7 

15 

180 

MAX 

45 

45 

52 

53 

59 

- 

- 

61 

60 

53 

56 

60 

- 

62 

55 

50 

50 

60 

- 

- 

61 

48 

48 

- 

57 

44 

47 

MIN 

37 

36 

35 

40 

25 

38 

45 

44 

43 

46 

34 

45 

45 

46 

48 

45 

45 

43 

- 

■ 

25 

39 

38 

■ 

«       •  * 

SACRAMENTO 

ORAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.08 

.05 

.07 

.07 

.05 

.04 

.04 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

•  03 

•  05 

.02 

.03 

.02 

.05 

.04 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.11 

.15 

.12 

.  12 

.06 

l.SZ 

WIND 

30 

28 

23 

20 

28 

18 

22 

26 

37 

65 

69 

98 

72 

37 

11 

15 

12 

18 

35 

63 

122 

48 

52 

69 

31 

55 

50 

150 

132 

50 

44 

1530 

MAX 

53 

52 

53 

53 

54 

52 

53 

54 

56 

54 

52 

54 

55 

62 

56 

59 

51 

57 

56 

55 

63 

57 

50 

54 

55 

57 

52 

50 

51 

52 

55 

54.4 

MIN 

38 

37 

36 

3B 

37 

37 

40 

48 

45 

45 

46 

50 

53 

5 1 

50 

45 

45 

49 

50 

52 

53 

43 

43 

49 

48 

38 

38 

37 

38 

37 

38 

43.7 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

■  05 

.03 

.03 

.  04 

.04 

.  04 

.  00 

.02 

.01 

.06 

.03 

.06 

•  01 

.00 

•  03 

02 

00 

.02 

.03 

" 

.  05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.08 

.11 

.  16 

.17 

.00 

" 

1 . 23B 

WIND 

3 

8 

7 

31 

29 

15 

15 

10 

27 

51 

58 

58 

16 

22 

10 

'l3 

10 

6 

27 

120 

70 

133 

35 

79 

57 

138 

113 

245 

200 

21 

14 

1643 

CHICO  EXPERIMENT  ST4  (A 

EVAP 

.03 

.04 

.03 

.02 

.03 

* 

* 

.08 

.02 

.00 

.00 

. 

_ 

.01 

_ 

.05 

. 

.02 

.04 

WIND 

25 

23 

17 

19 

18 

* 

* 

95 

23 

* 

196 

91 

* 

100 

'l4 

'27 

"18 

12 

83 

* 

239 

28 

• 

84 

* 

« 

• 

• 

157 

21 

33 

1323 

DAVIS   2  WSW 

EVAP 

.04 

.07 

.07 

.05 

.09 

.04 

.05 

.04 

.01 

.04 

.01 

.05 

•  02 

.03 

•  01 

.02 

.  00 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.05 

.03 

.05 

.08 

.21 

.14 

.04 

•  04 

1.42 

WIND 

4 

16 

10 

17 

51 

10 

9 

80 

39 

124 

185 

142 

86 

67 

20 

37 

36 

20 

70 

226 

189 

69 

107 

195 

70 

158 

67 

306 

284 

16 

8 

2721 

MAX 

56 

57 

57 

56 

57 

54 

54 

56 

5 1 

60 

53 

52 

52 

59 

57 

57 

50 

53 

54 

56 

59 

58 

52 

52 

51 

61 

56 

5  1 

52 

53 

54 

54.8 

MIN 

37 

37 

36 

37 

37 

36 

38 

37 

44 

44 

45 

46 

47 

45 

46 

43 

43 

45 

48 

50 

55 

44 

44 

47 

48 

38 

36 

34 

36 

36 

36 

41.8 

fqlsdm  dam 

EVAP 

.04 

.09 

.06 

.04 

.02 

.02 

.04 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.05 

•  04 

•  03 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.06 

•  13 

.07 

.02 

•  03 

.82 

WIND 

6 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

7 

5 

35 

76 

65 

17 

6 

5 

0 

4 

2 

16 

91 

103 

28 

6 

120 

21 

1 

1 

26 

19 

5 

7 

664 

L  AKE3H0RE 

EVAP 

.02 

.04 

.03 

.06 

.06 

.04 

.05 

.02 

.04 

. 

. 

•  02 

.01 

.  0  1 

. 

.02 

.01 

.03 

.05 

•  05 

.05 

.07 

.07 

WIND 

20 

28 

9 

35 

24 

27 

25 

16 

32 

74 

94 

34 

20 

30 

22 

11 

6 

38 

15 

32 

86 

22 

28 

22 

35 

25 

36 

33 

36 

59 

56 

1032 

EVAP 

.05 

.03 

.05 

.04 

.06 

.05 

.04 

.02 

.02 

.05 

.00 

.02 

.00 

.02 

•  02 

.03 

.02 

.03 

.00 

. 

.01 

.03 

.01 

.00 

.01 

.08 

.03 

.  10 

.12 

.05 

.04 

1.06B 

WIND 

10 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

6 

10 

14 

16 

53 

11 

2 

13 

1 

6 

21 

26 

39 

23 

6 

22 

10 

27 

22 

59 

39 

12 

11 

496 

54 

56 

55 

55 

54 

53 

54 

55 

56 

52 

57 

63 

57 

60 

53 

59 

54 

56 

58 

57 

51 

54 

56 

56 

51 

50 

51 

52 

54 

55.1 

MIN 

36 

37 

37 

38 

37 

44 

39 

39 

45 

45 

45 

48 

53 

5 1 

50 

45 

45 

49 

50 

53 

47 

43 

44 

47 

50 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

43.3 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.21 

.05 

.10 

.  08 

.  04 

• 

• 

.06 

.05 

.01 

.03 

.07 

* 

•  11 

.04 

.05 

.04 

.  04 

.03 

• 

• 

* 

* 

.21 

•  03 

1 .496 

WIND 

19 

23 

53 

22 

13 

* 

♦ 

40 

8 

41 

27 

29 

* 

* 

16 

5 

3 

6 

57 

* 

* 

161 

18 

73 

* 

* 

* 

313 

26 

20 

973 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.  09 

.  13 

.06 

.  06 

.  06 

.08 

.08 

.07 

.  04 

.00 

~ 

■ 

.00 

.03 

•  07 

.06 

.00 

.00 

.00 

■ 

■ 

.06 

.00 

.00 

.00 

.  10 

.04 

.05 

.13 

.13 

•  12 

1.70B 

WIND 

55 

45 

45 

59 

94 

33 

52 

47 

35 

71 

86 

102 

30 

46 

52 

36 

18 

19 

58 

56 

125 

44 

56 

66 

35 

58 

34 

39 

107 

121 

131 

1655 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.06 

.08 

.04 

.05 

.06 

.06 

.04 

.06 

.00 

.02 

- 

. 

•  01 

.03 

•  02 

.01 

.00 

.00 

- 

. 

- 

.07 

.00 

.00 

.02 

.02 

.04 

.05 

.05 

.02 

•  04 

I.OIB 

WIND 

39 

34 

28 

34 

29 

22 

34 

39 

18 

42 

52 

63 

33 

37 

22 

18 

33 

29 

25 

32 

75 

33 

36 

12 

5 

57 

27 

25 

48 

33 

26 

1042 

MILLOMS  USBR 

EVAP 

.  39 

.06 

.00 

.01 

.02 

.27 

.  04 

.06 

.00 

.07 

- 

•  00 

.01 

.01 

.00 

* 

* 

.  19 

.00 

* 

* 

* 

.45 

.15 

.00 

2.06B 

WIND 

16 

18 

18 

41 

22 

* 

• 

62 

16 

121 

156 

190 

* 

182 

33 

27 

23 

116 

• 

* 

384 

97 

* 

• 

* 

* 

474 

66 

8 

2072 

MAX 

61 

67 

65 

65 

66 

-■ 

- 

55 

51 

50 

51 

52 

- 

60 

55 

52 

56 

63 

- 

- 

60 

50 

59 

55 

55 

MIN 

38 

38 

38 

38 

38 

■ 

38 

44 

44 

48 

49 

47 

49 

46 

49 

49 

45 

48 

37 

39 

38 

" 

*       «  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

O* 

BURLINGAHE 

EVAP 

.03 

.06 

.05 

.06 

.07 

• 

.12 

* 

* 

.03 

.05 

.02 

* 

.12 

* 

.02 

.03 

.02 

,00 

.01 

.03 

* 

.03 

.01 

.04 

.15 

.12 

.35 

.10 

.12 

- 

1 .69B 

WIND 

42 

40 

47 

66 

53 

57 

59 

87 

56 

66 

116 

115 

64 

59 

4C 

44 

121 

123 

175 

52 

74 

159 

187 

231 

135 

75 

107 

2530 

MAX 

71 

62 

60 

61 

75 

75 

61 

62 

60 

61 

61 

67 

66 

56 

60 

59 

74 

56 

57 

56 

57 

68 

68 

63.3 

MIN 

36 

48 

53 

55 

44 

4  1 

53 

46 

50 

53 

56 

56 

55 

47 

49 

48 

45 

43 

41 

39 

4  1 

4  1 

29 

46.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.06 

.09 

.  10 

.09 

.  06 

.04 

.09 

.09 

.04 

* 

.07 

.05 

•  07 

.09 

.03 

.02 

.06 

.02 

' 

.05 

.  09 

.04 

.05 

.02 

.06 

.05 

.06 

.07 

.07 

.08 

1.75 

NEWARK 

<C) 

EVAP 

.06 

.07 

.06 

.04 

.06 

.04 

.06 

.00 

.05 

.07 

.06 

.09 

.05 

.04 

.05 

.06 

.05 

.03 

.06 

.04 

.03 

.02 

.06 

.00 

• 

.07 

• 

.39 

.06 

.06 

1.75 

WIND 

6 

3 

5 

9 

15 

10 

19 

12 

12 

27 

45 

59 

30 

22 

16 

16 

9 

4 

59 

63 

59 

16 

10 

20 

* 

44 

* 

• 

89 

19 

5 

705 

•      ♦  • 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTiocH  Pumping  pl 

3 

EVAP 

.02 

.04 

.05 

.07 

.05 

.05 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.05 

.03 

.02 

.00 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.02 

.08 

.  10 

.00 

.00 

.09 

.  12 

.  12 

.15 

.  07 

.00 

1.41 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.04 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.06 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.07 

.00 

.07 

.00 

.01 

.00 

.00 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.03 

.88 

WIND 

11 

11 

10 

12 

11 

11 

9 

15 

16 

16 

30 

24 

15 

7 

7 

12 

11 

12 

25 

41 

35 

19 

15 

28 

29 

19 

20 

26 

16 

18 

10 

543 

PRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.06 

.07 

.04 

.05 

.04 

.04 

.04 

.04 

.01 

.04 

.08 

.10 

.05 

.  10 

•  07 

.03 

.04 

.04 

.06 

.01 

.05 

.10 

.01 

.02 

.09 

.10 

.03 

.01 

.03 

.04 

.05 

1.56 

<E> 

WIND 

33 

31 

28 

50 

25 

42 

24 

41 

29 

30 

67 

71 

52 

44 

26 

39 

23 

24 

35 

61 

48 

58 

29 

23 

56 

47 

46 

24 

35 

37 

33 

1213 

MAX 

61 

53 

53 

52 

52 

51 

52 

48 

47 

49 

54 

55 

56 

58 

56 

50 

51 

53 

53 

52 

61 

56 

46 

53 

57 

54 

50 

44 

41 

46 

46 

52.0 

MIN 

39 

38 

37 

38 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

38 

42 

41 

4 1 

39 

39 

36 

36 

42 

48 

52 

41 

41 

42 

48 

38 

36 

31 

33 

32 

33 

38.8 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.08 

.09 

.09 

.08 

.07 

.07 

.06 

.04 

.04 

.03 

.  07 

.  10 

.07 

.  13 

•  07 

.06 

.05 

.04 

.05 

.  05 

.  13 

.05 

.08 

.06 

.  10 

.07 

.09 

.08 

.06 

.07 

.06 

2.21 

WIND 

11 

10 

9 

10 

13 

6 

6 

10 

27 

5 

31 

24 

8 

18 

15 

7 

15 

11 

25 

47 

61 

63 

7 

21 

76 

39 

46 

70 

38 

11 

11 

751 

KNIOHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.04 

* 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.00 

.03 

.03 

.00 

.04 

.07 

.04 

•  03 

•  02 

.02 

.04 

.01 

.00 

.03 

.08 

.03 

.05 

.04 

.91B 

WIND 

1 

2 

3 

12 

4 

1 

2 

7 

8 

16 

15 

18 

7 

6 

2 

5 

4 

7 

18 

68 

28 

12 

11 

39 

23 

7 

15 

14 

2 

4 

4 

365 

LITTLE  PANQCHE  OET 

DAM 

EVAP 

.07 

.10 

.08 

.10 

.08 

.10 

.07 

.03 

.05 

.02 

.04 

.06 

.07 

.09 

.04 

•  05 

.04 

.07 

.02 

.02 

.10 

.08 

.04 

.06 

.05 

.13 

.15 

•  20 

.12 

.09 

.06 

2.28 

WIND 

42 

59 

54 

60 

68 

68 

55 

50 

49 

50 

71 

42 

60 

66 

50 

51 

53 

64 

51 

91 

110 

118 

41 

54 

84 

92 

150 

132 

83 

65 

56 

2139 

MAX 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

53 

54 

51 

52 

53 

55 

60 

60 

56 

57 

55 

55 

56 

55 

56 

63 

54 

55 

56 

61 

53 

50 

48 

48 

49 

54.7 

MIN 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

39 

40 

38 

40 

45 

43 

38 

42 

41 

38 

42 

48 

49 

53 

42 

43 

45 

52 

39 

38 

36 

32 

33 

34 

40.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 


Slallon 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  O: 

LODI 

6VAP 

.09 

.02 

.04 

.04 

.09 

.02 

.03 

.09 

.00 

.04 

.05 

.14 

.05 

.04 

.02 

.0( 

,00 

.00 

.23 

.37 

• 

• 

.02 

.04 

.08 

.08 

.13 

.06 

.06 

.03 

■  04 

1 .78 

MINO 

26 

9 

16 

17 

14 

12 

18 

42 

19 

69 

83 

100 

34 

IS 

22 

2' 

2  ] 

46 

lOi 

10' 

14 

66 

99 

79 

54 

86 

86 

59 

14 

22 

MAX 

52 

54 

52 

51 

92 

90 

48 

49 

92 

90 

48 

50 

57 

55 

49 

47 

49 

47 

32 

99 

92 

92 

90 

92 

50 

50 

47 

47 

49 

49 

49 

9o'o 

MIN 

34 

3; 

35 

37 

39 

36 

34 

34 

44 

42 

44 

47 

44 

42 

46 

42 

41 

43 

43 

43 

50 

90 

41 

47 

90 

36 

39 

35 

39 

35 

35 

40.4 

LOS   BANDS   OET  RESV 

EVAP 

.09 

.09 

.07 

.07 

.08 

.09 

.09 

.02 

.03 

.03 

.02 

.06 

.07 

.06 

.03 

.04 

,03 

.04 

.09 

.00 

.08 

.09 

.04 

.051  .13 

.06 

.19 

.21 

.06 

.06 

.09 

1.92 

96 

109 

101 

99 

1 12 

1 13 

101 

91 

87 

81 

69 

76 

67 

92 

81 

9] 

66 

116 

131 

12G 

70 

107 

104 

301 

214 

207 

121 

106 

109 

3619 

max'' 

56 

55 

55 

55 

56 

56 

51 

54 

92 

51 

50 

55 

56 

61 

56 

57 

97 

53 

9( 

55 

69 

6C 

99 

95 

58 

59 

59 

51 

49 

49 

90 

55.1 

MIN 

36 

38 

37 

39 

3fi 

38 

39 

42 

43 

40 

40 

46 

46 

43 

43 

4S 

4C 

4  ] 

4( 

49 

92 

49 

49 

49 

52 

42 

39 

36 

35 

34,    34i  41.9 

MANTECA 

EVAP 

.01 

.04 

.06 

.09 

.09 

.06 

.09 

.09 

.03 

.06 

.09 

.11 

.10 

.05 

.04 

.00 

.00 

.02 

.02 

.16 

.06 

.06 

.03 

.09 

.09 

.06 

.06 

.12 

.06 

WIND 

IB 

31 

25 

39 

39 

40 

28 

59 

76 

115 

160 

127 

95 

45 

26 

45 

49 

31 

67 

217 

90 

119 

42 

116 

196 

62 

58;  102 

50 

36 

29 

2164 

48 

55 

93 

53 

94 

93 

51 

53 

51 

94 

49 

50 

53 

61 

60 

94 

49 

46 

91 

34 

64 

96 

54 

SI 

96 

99 

53 

52 

30 

46 

49 

53*1 

MIN 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

44 

44 

43 

49 

46 

46 

46 

4! 

4i 

42 

44 

4E 

94 

44 

44 

46 

50 

40 

36 

36 

39 

35 

39 

41.6 

SALT  SPRINGS  PHR  H  (D) 

EVAP 

.OS 

.10 

.12 

.07 

.09 

.09 

.06 

.00 

.00 

.00 

.02 

.03 

.01 

.06 

.08 

.09 

.06 

.03 

.00 

- 

.00 

,00 

.00 

- 

.00 

,00 

.03 

.11 

.08 

.06 

•  06 

I  ■ 

San  luis  dam  (F) 

,06 

.08 

.07 

.07 

.06 

.06 

.06 

.02 

.03 

.02 

.01 

.04 

.06 

.04 

.09 

.03 

.04 

.02 

.03 

.00 

.06 

.06 

.03 

.06 

.03 

.19 

.19 

.27 

.09 

.09 

.09 

1  •  87 

WIND 

39 

38 

34 

38 

36 

37 

43 

42 

96 

29 

35 

27 

32 

103 

39 

32 

27 

29 

27 

66 

68 

157 

27 

70 

39 

177 

202 

196 

69 

46 

37 

1913 

57 

59 

57 

57 

59 

57 

59 

56 

92 

93 

92 

57 

56 

64 

64 

58 

56 

91 

5! 

62 

66 

62 

97 

58 

61 

61 

57 

54 

93 

52 

94 

57.3 

MIN 

40 

40 

40 

42 

39 

38 

41 

41 

49 

43 

43 

47 

48 

49 

90 

45 

43 

4i 

47 

46 

94 

46 

47 

47 

55 

44 

41 

39 

36 

36 

39 

43*6 

TRACV  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.04 

.03 

.06 

.07 

.13 

.00 

.02 

.09 

* 

* 

.04 

.12 

.02 

.05 

.01 

.00 

.00 

.05 

.02 

.01 

.00 

,04 

.02 

* 

.06 

.11 

.17 

.19 

.12 

.06 

.00 

1  t9l 

WIND 

9 

11 

16 

58 

29 

27 

39 

53 

43 

87 

62 

61 

17 

31 

24 

34 

19 

23 

96 

101 

133 

83 

69 

95 

106 

129 

163 

130 

94 

36 

29 

1919 

*       •  • 

cm  ITU  rnACT 
5  UU  T "   U  U  M  5  T 

drainage  06 

BCAIIMnKIT     DlluDTUr*     Ol  AMT 

uySn 

.06 

.14 

.14 

.16 

.19 

.09 

.06 

.11 

.17 

.08 

.08 

.12 

.  12 

.12 

.13 

.14 

.14 

.12 

.12 

.11 

.12 

.12 

.12 

.11 

.12 

.11 

.  10 

- 

- 

. 

3.67B 

25 

18 

24 

16 

9 

29 

29 

3 

30 

2 

9 

40 

14 

17 

21 

3 

4 

12 

13 

14 

14 

13 

14 

36 

8 

24 

34 

21 

29 

11 

578 

MAX 

57 

55 

56 

56 

67 

59 

56 

55 

63 

95 

55 

56 

58 

56 

56 

98 

59 

59 

59 

59 

62 

62 

62 

64 

58 

61 

59 

93 

58.4 

MIN 

43 

43 

43 

44 

39 

36 

36 

38 

37 

37 

37 

38 

37 

36 

36 

38 

38 

36 

37 

38 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

32 

I 

_ 

~ 

32 

38.9 

rATMllMA  Ham 

.11 

.  10 

.12 

.19 

.06 

.06 

.08 

.06 

.01 

.06 

.05 

.06 

.06 

.06 

.06 

.09 

.04 

.05 

.Of 

.03 

.01 

.03 

.06 

.07 

.06 

.04 

.10 

.10 

.11 

.07 

.08 

2.24 

ui  wn 

40 

44 

37 

42 

31 

27 

46 

33 

27 

53 

54 

46 

36 

28 

26 

4C 

19 

45 

54 

109 

71 

64 

91 

47 

51 

1292 

MAX 

61 

58 

63 

62 

59 

56 

58 

58 

51 

96 

57 

59 

60 

61 

58 

60 

99 

59 

62 

95 

69 

63 

60 

60 

63 

56 

99 

92 

52 

51 

93 

58.1 

MIN 

44 

44 

43 

41 

40 

41 

41 

42 

43 

40 

41 

40 

41 

42 

40 

41 

42 

44 

46 

90 

59 

48 

45 

45 

48 

40 

36 

38 

36 

36 

37 

42 

rum  A  utsta 

EVAP 

.13 

.12 

.20 

.07 

.10 

* 

.34 

.03 

.10 

.09 

.08 

# 

* 

.23 

.06 

.06 

.07 

.09 

* 

* 

.24 

.09 

.04 

* 

.17 

* 

.29 

.15 

.11 

.12 

2.94 

WIND 

52 

46 

64 

39 

76 

• 

* 

184 

65 

82 

52 

46 

• 

126 

47 

46 

47 

50 

* 

183 

62 

38 

* 

131 

* 

153 

74 

66 

62 

1790 

MAX 

70 

71 

70 

65 

71 

70 

61 

71 

68 

67 

69 

66 

64 

66 

67 

- 

- 

71 

72 

63 

- 

69 

67 

60 

99 

60 

66*9 

MIN 

49 

49 

54 

50 

44 

46 

5 1 

45 

45 

■ 

43 

44 

LI 

52 

55 

57 

50 

49 

36 

35 

36 

46.9 

riverside  Exp  sta 

EVAP 

08 

22 

07 

10 

.06 

05 

.07 

•  09 

.09 

14 

09 

07 

07 

03 

03 

04 

02 

09 

.08 

.06 

08 

.16 

.14 

24 

.  17 

.13 

3  ■  14 

WIND 

'36 

'18 

'57 

'29 

12 

'27 

'23 

24 

*30 

20 

16 

12 

22 

'l3 

'16 

"l4 

'26 

4 

'34 

'12 

'l6 

2C 

20 

23 

51 

'40 

65 

205 

227 

88 

49 

1271 

MAX 

63 

60 

62 

63 

96 

56 

57 

57 

52 

61 

57 

67 

62 

61 

59 

61 

51 

49 

53 

52 

52 

58.6 

MIN 

45 

44 

39 

42 

49 

42 

39 

39 

49 

41 

37 

38 

39 

39 

38 

40 

43 

48 

46 

51 

45 

53 

47 

51 

43 

48 

37 

36 

35 

33 

35 

42.3 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

•  1 1 

.30 

.20 

.17 

.  16 

.16 

.  10 

.06 

.09 

.05 

.04 

.07 

.10 

.11 

.10 

.07 

.07 

.08 

* 

• 

* 

.04 

« 

* 

.18 

.12 

.10 

.13 

.17 

.06 

.09 

2.93 

35 

77 

71 

58 

74 

39 

44 

20 

41 

53 

26 

56 

23 

39 

39 

34 

23 

26 

8 

8 

9 

46 

* 

* 

77 

74 

62 

63 

74 

40 

55 

1290 

MAX 

61 

66 

67 

64 

63 

59 

61 

60 

56 

57 

56 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

61 

59 

64 

63 

61 

61 

99 

94 

53 

93 

55 

56 

59.6 

MIN 

41 

46 

47 

42 

42 

41 

42 

41 

44 

40 

41 

41 

36 

39 

38 

39 

36 

39 

51 

99 

59 

46 

47 

41 

37 

37 

39 

39 

33 

41.9 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

basins  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.16 

.12 

.11 

.07 

.39 

.17 

.14 

.08 

.07 

.10 

.07 

.06 

.10 

.09 

.07 

.07 

.09 

.10 

.05 

.19 

.09 

.13 

.13 

.10 

.10 

.23 

.28 

.45 

.40 

.21 

.00 

4.26 

WIND 

28 

18 

16 

19 

113 

33 

18 

14 

17 

10 

14 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

13 

6 

48 

19 

14 

7 

61 

119 

272 

209 

31 

19 

1166 

MAX 

6S 

62 

62 

64 

69 

64 

59 

59 

56 

59 

58 

70 

61 

61 

57 

97 

70 

69 

66 

99 

59 

69 

64 

63 

64 

79 

63 

65 

96 

56 

69 

62.7 

MIN 

49 

45 

44 

43 

48 

45 

39 

41 

40 

40 

42 

36 

41 

40 

39 

39 

38 

45 

42 

39 

43 

48 

47 

43 

44 

37 

43 

40 

38 

39 

36 

41.6 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.08 

.10 

.09 

.06 

.03 

.10 

.09 

.07 

.02 

.10 

.07 

.07 

.04 

.06 

.08 

.07 

.03 

.06 

.03 

.03 

.09 

.06 

.08 

.06 

.03 

.04 

.12 

.19 

.20 

.06 

.08 

2.23 

WIND 

13 

13 

9 

9 

15 

14 

3 

3 

10 

16 

13 

6 

6 

5 

4 

4 

2 

6 

2 

13 

5 

10 

9 

4 

3 

3 

26 

69 

67 

10 

9 

379 

MAX 

67 

68 

79 

65 

74 

65 

56 

62 

57 

63 

62 

60 

61 

59 

59 

56 

56 

61 

60 

60 

67 

66 

69 

66 

62 

63 

62 

54 

93 

59 

94 

62.1 

MIN 

51 

52 

52 

51 

54 

42 

40 

41 

41 

46 

43 

41 

40 

40 

39 

39 

42 

44 

49 

49 

90 

50 

53 

47 

47 

47 

41 

40 

39 

36 

36 

44.3 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TULILAKB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

yreka 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 
T 

.2 

T 

1.9 

1 

.9 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

•      «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

alTuras  ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

7.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

5.B 

T 

1.0 
4 
.B 

6.B 

7 

1 . 1 

8.9 
15 
2.2 

15 
2.B 

9 

4*1 

7 

3.4 

6 

3.0 

6 

2.B 

6 

2.5 

5 

1.9 

3 

1.5 

6.9 

1 

1 

1.9 

.2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

1.0 
T 

T 
T 

5.0 
5 

9 

1 

T 

T 

4.0 

3.0 

1.0 

.9 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

3.0 

2 

.5 

2 

2.0 

3 

T 

T 

T 

10. 0 
10 

2.0 

7 

T 

2.0 

.5 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

'i.O 

1.5 

T 

T 

2.0 

2 

2.0 
3 

7.0 
9 

4.0 

12 

11 

10 

9 

B 

7 

7 

7 

manzanita  lake 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

2.5 

3 

2.5 
5 

2.0 

7 

2.0 
B 

2 

1.0 

2 

1.5 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1.0 
2 

7.0 
9 

.9 

9 

3.5 

e 

3.0 

11 

11 

10 

9 

9 

HC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

1.0 

1 

5.0 

5 

2 

4.0 
4 

2 

T 
T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1.5 

3 

3.5 

6 

'1.5 

10 

6 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

.5 

3.0 
3 

2 

T 

3.0 
3 

3.0 

6 

9 

9 

3 

3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.6 
T 

1.0 
T 

3.6 
3 
.5 

T 

2.9 

T 

.1 

T 

.4 

T 

QUINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

2.0 
If 

1 

.1 

T 

.1 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

4 

.5 

T 

1.0 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

SODA  SPRINGS   I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

4.0 
6 

6.0 

10 

9.5 

16 

.5 

15 

- 

12 

10 

10 

T 

10 

.9 

9 

. 

- 

5.5 

10 

3.5 

12 

L3.0 
22 

* 

* 

6.5 

24 

24 

23 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

.5 

T 

10.0 

7 

T 

.9 

.9 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*      *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

.5 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1.0 

1 

I 

1 

1.0 

I 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

I 

.5 

1 

.9 

1 

I 

I 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

T 

T 

.2 

T 

3.4 

2 

T 

I 

.3 

,5 

1 

1 

1 

T 

FQRT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

1.0 
T 

2.0 

I 

3.0 

1 

3.0 

1 

2.0 
2 

2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

5.0 

6 

7.0 

2 

5.0 

19 

T 

15 

6 

7 

5 

5 

tt 

2 

T 

1.5 
5 

2.9 

3.0 
5 

3 

3.0 

if 

2.9 

7 

T 

6 

9 

5 

SUSaNVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 

5 

2.0 

7 

5 

3 

2 

1 

.5 

2.0 

2 

2.0 

4 

3 

2.9 
5 

.9 
9 

5 

9 

9 

5 

4 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

4,0 
4 

2 

1 

1 

»      •  * 

SA^4  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 

3 

1.0 

2 

GLENNVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

1.0 

1 

1 

T 

2.0 

2 

2 

1 

1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

C 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

T 

1 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conllnued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C4L1PQRNU 
DECEMBER  1969 


Day  of  month 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

TEH4CM4PI 

SN0WF4LL 
SN  On  GNO 

.5 

1 

•       •  • 

SOUTH  C045T 

0»4IN4GE  06 

IOVLIWUO  'I«E  OEPT 

SN0KF4LL 
SN  ON  CND 

T 

HT  lilDy  NOTCH 

SN0UF4LL 
SN  ON  GNO 

1.0 

S4NCIBERG  WS 

SN0HF4LL 
SN  ON  GNO 

.s 

3.0 

3 

2 

•       •  • 

SOUTHE4ST  DESERT 
B4$INS  07 

MITCHELL  C4VERNS 

SNQWF4UL 
SN  ON  CND 

SOUIRREL   INN  2 

SNQHF4LL 
SN  ON  CND 

.2 
X 

.1 
X 

WHITE  MDUNT4IN  1 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

_  5 

5.0 

T 

T 

.s 

1 

.5 

1 

X 

WHITE   M0UNT4IN  2 

SNQWF4LL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

4.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.9 

T 

T 

5.0 

5 

4 

T 

3 

T 

3 

2.0 

5 

X 

9 

4 

3 

3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

§0 

c 

4) 
0) 

ion  of 
it  mile 

J) 
i 

StandcrcJ  of  1 
PACIFIC 

o- 

.50-.99 

0^ 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fastei 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

8 

1.7 

5.7 

23  +  + 

35 

25  + 

74 

60 

49 

70 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

m 

5.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

42 

28 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

4,9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

33++ 

21 

21 

58 

0 

1 

2 

2 

3 

5 

13 

6.5 

EUREKA  WB  CITY 

42 

SE 

11 

2 

2 

9 

5 

2 

0 

20 

49 

7.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

10 

1.6 

<t.7 

24 

NW 

21 

95 

81 

63 

92 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

7 

66 

6.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

31 

1.5 

5.4 

33++ 

1 

28 

75 

57 

52 

72 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

5.4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

31 

i.e 

7.9 

41  % 

N 

29 

69 

54 

61 

72 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

4.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

IP 

27 

NW 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

63 

4.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

12 

1.7 

7,2 

m 

83 

79 

73 

81 

0 

3 

8 

2 

3 

2 

18 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

16 

2.3 

8.4 

32++ 

17 

19 

89 

82 

76 

85 

0 

3 

4 

3 

1 

0 

11 

6.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

19 

1.7 

9,8 

47 

SE 

21 

79 

70 

61 

76 

2 

6 

5 

3 

2 

0 

18 

43 

6.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

15 

2.1 

6.8 

33 

N 

27 

93 

88 

70 

89 

0 

3 

5 

3 

1 

0 

12 

57 

6.2 

SANDBERG  WB 

35 

6.7 

10,6 

31++ 

35 

26  + 

53 

49 

49 

55 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

5.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

32 

3.3 

6.8 

23 

NW 

26 

64 

52 

54 

67 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

4.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

21 

I.e 

9,8 

39++ 

18 

19 

84 

78 

68 

79 

5 

3 

4 

4 

1 

0 

17 

6.3 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

29 

SW 

19 

0 

3 

5 

4 

0 

1 

13 

55 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

m 

59 

60 

78 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

4.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

15 

2.e 

8,5 

30++ 

36 

27 

90 

85 

66 

86 

4 

4 

4 

2 

0 

0 

14 

6.3 

%  PEAK  GUST 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 


0) 

Day  of  month 

0) 
D> 

Station 

1 

Q 

{  IN) 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

BR4HLEV  2  SW 

9AM 
MA) 

62 
57 

63 
58 

63 

60 

62 
59 

58 

60 
57 

5  6 
60 
55 

§5 
59 
52 

54 
58 
51 

56 
60 
54 

56 
60 
53 

54 
59 

51 

53 
59 
50 

52 
59 
50 

52 
59 
50 

5  2 
59 

50 

5  2 
58 
50 

54 
60 
52 

54 
59 
52 

54 
60 
52 

55 
62 
54 

53 
63 
54 

57 
62 
55 

61 
53 

61 
53 

55 
62 
54 

56 
60 
55 

57 
53 

5  3 
56 
53 

52 
56 
51 

49 
55 
47 

49 
55 
46 

54.7 
59,7 

8 

9Af 
MAX 

HI^ 

59 

62 
59 

60 
62 
59 

61 
63 
60 

60 
62 
60 

60 
62 
59 

59 

6  1 
58 

58 
60 
57 

57 
59 
56 

58 

60 
57 

58 

60 
57 

57 
60 
56 

56 
59 
56 

56 
59 
55 

55 
58 
54 

55 
58 
54 

55 
58 
54 

55 
58 

55 

56 
58 

55 

56 
58 
54 

57 
59 
55 

56 

60 
56 

58 
60 
57 

58 
60 
56 

57 
58 

5  5 

57 
58 
55 

56 
59 
56 

56 
56 
56 

55 
56 
55 

54 
56 
53 

•4 

^  6 
54 

53 
58 
53 

56,9 
59.3 
56,0 

12 

9A^ 

62 

62 

63 

63 

62 

62 

61 

60 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

58 

56 

57 

56 

59,6 

20 

9A> 

63 

64 

t>t 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

58 

61.5 

39 

9AK 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

65,6 

79 

7^ 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

7  3 

7  2 

72 

72 

72 

72 

72 

7  ^ 

7  I 

7  I 

DAVIS  2  MSW 

<i 

42 

42 

42 

43 

40 

42 

42 

47 

50 
48 

54 
48 

52 
49 

52 
50 

50 
48 

5  3 
46 

46 

47 

50 
48 

5  2 
50 

5  3 
51 

54 
53 

56 
54 

57 
46 

50 

50 

51 

43 

42 

4  6 

40 

46 
40 

48 
36 

48 
38 

45,7 

FRESNO  WB  AIRPHRT 

2 

MAX 

65 
60 

65 
39 

63 
48 

61 
39 

62 
38 

56 
41 

57 
38 

50 
40 

53 
38 

60 
37 

64 
43 

72 
41 

72 
42 

66 
41 

61 
39 

57 
41 

62 
37 

62 
44 

53 
47 

66 
52 

59 
52 

52 

45 

58 
43 

59 

49 

57 
51 

54 

40 

50 
38 

50 
33 

55 
32 

56 

32 

56 

32 

59,2 
41,7 

l| 

MAX 

MI^ 

61 
'>t 

60 
44 

58 
43 

57 
43 

57 
42 

55 
44 

54 
43 

50 
44 

50 
42 

55 
41 

61 
46 

64 
45 

64 
46 

62 
46 

57 
45 

55 
45 

57 
42 

57 
46 

53 
50 

62 
52 

57 
54 

62 
49 

55 

46 

57 
50 

56 
52 

53 
44 

49 

42 

46 
37 

52 
36 

52 
36 

52 
36 

56,2 
44,4 

S 

MAX 
MU 

55 
A8 

58 
48 

53 
48 

52 
47 

52 
46 

52 
47 

50 
46 

48 
46 

48 
45 

50 
45 

54 

48 

55 
48 

57 
50 

55 
50 

52 

48 

51 
47 

52 
46 

53 
48 

52 

50 

56 
52 

55 
54 

54 
50 

52 
48 

54 

51 

54 
52 

52 
47 

47 
46 

46 
42 

46 
41 

46 

41 

46 

41 

91,8 
47.3 

20 

eA^ 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

56 

57 

56 

55 

55 

53 

52 

52 

55.5 

1.0 

SA* 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

56,2 

RIVERSIDE  EX'  STA 

SUB-STA  1 

12 

MAX 
MU 

58 
57 

58 

57 

58 
58 

58 

57 

58 
58 

58 

57 

57 
55 

56 
54 

55 
55 

55 
54 

55 
53 

55 
53 

55 
53 

55 
53 

54 
53 

54 

33 

54 

53 

54 
54 

54 
53 

55 
53 

55 

53 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
55 

55 
53 

53 
52 

52 

50 

51 
50 

55,4 
54,2 

SUB-STA  2 

18 

MAX 

MI^ 

6<i 
63 

63 
62 

63 

62 

63 
60 

63 
61 

63 
61 

62 
60 

61 
60 

60 
59 

60 
58 

59 
57 

61 
57 

61 
58 

60 
58 

60 
57 

59 
57 

59 
56 

57 
56 

59 
56 

60 
59 

60 
59 

61 
59 

61 
59 

60 
59 

59 
56 

62 
59 

62 
59 

60 
56 

56 
56 

56 
52 

94 
51 

60,3 
98.3 

BRAWLEY  2  SW  ,   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9  A.M.     READINGS  AT  9  AM  ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  ,    SANDY  LOAM  ~  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  6  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS 

ENDING  AT   6  A.M. 

FRESNO  WB  AP  ,    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE    IN  SUMMER 

ONLY.     PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.   LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,   4-,   AND  e-INCH  DEPTH.   MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
RIVERSIDE  EXP  STA  ,  STATION  1,   RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL-DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.  MAX  6  MIN 

FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2i   RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL-DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  MAX  6-  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT 
MIDNIGHT.     STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA  CALIFORNIA 

DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  D«ys 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUSon 

t 

Max. 

Mln. 

s 
Q 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

1.00  or  More 

•i 

a 

s| 

•  i 

J  1 

Average 

§.a 
&& 

-8 
e 

s 

« 

a 

Lowest 

a 

Degree  I 

3 : 

s  > 

si 

S  I 
hi 

Total 

Departu] 
From  Nc 

Greatest 

© 

a 

3 
0 

H 

0 

a 

•       •  • 

MARCH  1969 

THACY  C4RB0NA 
V4LVERM0  RANGER  STA 

66.0 

40.8 

53.4 

84 

29 

3  3 

16  + 

357 

0 

0 

0 

0 

1.03 
.26 

-  l.U 

'.11 

13 
10 

.0 
.0 

Q 

0 

4 

I 

0 
0 

Q 
0 

•       *  * 

APRIL  1969 

MARICOPA 

VALYERHQ  RANGER  STA 

73.5 

46.1 

59.8 

-  4.7 

87 

22 

39 

6 

158 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.92 

.58 

.0 

0 

3 

1 

0 

t       *  * 

HAY  1969 

SHELTER  COvE 
VALYERMQ  RANGER  STA 

63. 3H 

49. 7M 

56. 5M 

86 

31 

45 

1 

264 

0 

0 

0 

0 

1.01 
.  37 

1 22 

.60 
.21 

26 
4 

.0 
.  C 

0 

Q 

2 

2 

1 

0 

Q 

•       •  * 

1 1  iNC                   1  QA9 
jyrtc  I'D' 

BEAUMONT   1  E 
BONITA 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
FOREST  GLEN 
GOLD  ROCK  RANCH 

79.2 
71.6 

80.4 
97.8 

52.5 
52.9 

47^5 
66.8 

62)3 
65. 3M 

83)3 

-  2.9 
2.7 

101 
81 
90 
97 

110 

30  . 
30 

3  + 

4 
30 

45 
42 
3  7 

59 

11  + 
11  + 
10 
29 

10 

67 
53 
80 
0 

2 
0 
2 
5 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

T 

1.24 
1.35 
,00 

-  .06 

.06 

.40 
1.32 
.00 

11 
24 

19 

.  C 
.0 
.0 
.0 
.0 

Q 

0 
0 

Q 

0 

0 
4 

1 

0 

0 
0 
1 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

LONG  BEACH 

LUCERNE  VALLEY 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

SAN  FERNANDO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

72.0 
89.2 
70.5 
76.5 
65.2 

60,8 
53.0 
50,5 
54.4 
53.2 

66.4 
71.1 
60.5 
65.5 
59)2 

.  1 

-  2.7 

92 
103 
8  1 
99 
75 

30 
30 
30  + 
30 
30* 

57 
40 
36 
50 
48 

10 
10 
9 

23  + 
3 

7 
11 

150 
1  6 

167 

1 
15 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.17 
.00 

J 

T 

-  .05 

"     ,  Ofl 

T 

.15 
.00 

T 

17 
IS 

17 
19+ 

.  C 
.0 
.0 
.  C 
.0 

0 
0 
0 

Q 

0 

1 

0 
0 
0 

Q 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

TRACY  CARBONA 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
VACAVILLE 

VALYERMO  RANGER  STA 

84.2 
78.1 
83. <i 

56.0 
51.6 
54.1 

70.1 
68!8 

-  2.1 

99 
92 
95 

1 

4+ 
30 

46 
39 
48 

6 

28 
28 

5 
78 
10 

7 
2 
9 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

,00 

!o2 
.00 

-  ,10 

-  .02 

.00 
.36 
.02 
.00 

20 
17 

.0 
.0 
.0 

.  0 

0 
Q 
0 
0 

0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

•       •  • 

JULY  1969 

BLYTHE 

LAKE   PILLSBURY  NQ  2 
LONG  BEACH 
POSEY  3  E 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

106.1 
93.5 
81. 7M 
82 .  2M 
70.2 

78  5 
48!l 
63. 6M 

54,4 

93.3 
70.8 
72. 7M 
66. 5M 
62.3 

1.9 

115 
102 
95 

78 

Zll 
31 
25+ 
31 

65 

40 
60 
40 
46 

g 

3 
30 

5 

0 
2 
0 
53 
85 

31 
24 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.33 

!oo 

,21 

.02 

.12 
-  T 

.28 
.DC 
.00 
.21 
,02 

1 7 

2  8 
U 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

Q 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SODA   SPRINGS   I   E  //R 
yOSEMITE  PARK  HEADflTRS 

74.5 
88.8 

44,7 
50,8 

59.6 

-  2.2 

83 
94 

22 
22 

36 

^3 

2 

5  + 

167 
3 

0 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.00 

•  I? 

"  .14 

.00 

•  07 

28 

.C 

0 

0 

Q 

0 

0 
0 

•       •  • 

AUGUST  1969 

ALPINE 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 
LAKE   PILLSBURY   NO  2 
LONG  BEACH 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

94.8 
97.1 
94.8 
86.2 
73.1 

63.0 
59, 6M 

66.5 
53.5 

78  9 
78. 4M 
69,6 
76.4 
63.3 

5.1 

107 
104 

96 

90 

22 
3 

22 
22 

5  1 
51 
37 
61 
47 

31  + 
29 
27 
25 

20 

0 
0 
6 
0 
82 

27 
30 
27 
10 
I 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

!oo 

.00 

.00 
.00 

-  ,04 

.00 
.00 
.00 
.00 

16  + 

.C 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

^ 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VALYERMO  RANGER  STA 

97.5 

58.5 

78.0 

103 

6 

49 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,30 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

«       *  • 

SEPTEMBER  1969 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALAVERAS  BIG  TREES 
KING  CITY 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

67.8 
90.5 

84. 6M 
69.2 

61.7 
49,4 

49, 6M 
54.0 

64.8 
70.0 
62.3 

61.6 

-  1.3 
.0 

71 
104 
90 
94 

87 

14+ 

2  + 

3  + 
25 

30 

57 
44 

35 
42 
50 

13 
14 
2  I 
15 
12  + 

16 
14 

105 
1  3 
108 

0 
1 5 
2 
8 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.00 

.31 
,69 
,  35 

T 

-  .13 

.22 
.27 

.00 

.16 
.69 
.  35 

T 

18 

8 

7 
21  + 

00000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
TWIN  LAKES 
WlLOROSE   RANGER  STA 
YOSEMITE   PARK  HEADOTR"! 

86.4 
63.5 
90. 6M 
89.3 

46.8 
42,2 
59. 5M 
44,5 

66.6 
52.9 
75. IM 
66.9 

2.0 
1.4 

101 
72 
96 

100 

1 
6 
1 
3 

40 
32 
51 
37 

22 
21 
21  + 
22 

53 
358 
0 
31 

14 
0 
14 
18 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

,  43 
.63 
,03 
,08 

-  .04 

-  .47 

.  29 
.63 
.03 
.05 

16 
8 
6 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

•       •  • 

OCTOBER  1969 

MORRO  BAY   FIRE  OEPT 
MOUNTAIN  PASS 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

71.1 
68.0 
70.9 
59.6 

49,4 
46.9 
53.3 
31.2 

60,3 
57,5 
62.1 
45.4 

87 
84 
89 
73 

8 
1 
7 
6 

44 
38 
48 
24 

14  + 

13 
23 
4 

148 
241 

102 
602 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
21 

0 
0 
0 
0 

.80 
.18 
.02 
1.14 

.60 
.18 
.02 
.61 

16 
21 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
3 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

•       •  • 

NOVEMBER  1969 

DEATH  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

77.3 
58.7 

50.1 
39.2 

63.7 
49.0 

2.2 

89 
71 

13+ 
4 

37 
29 

26 
16 

95 
474 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.37 
.42 

.19 

.37 
.22 

6 

7 

.0 
.0 

0 
0 

1 
1 

0 

c 

0 
0 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


nehbury  park  <•  SM 

TRACY  CARBONA 
VALYERHO  RANGER  STA 


MAY  196 
COALINGA   !<•  MNy 

crescent  city  7  ene 
hemet 

NEwBURY  PARK  *  SM 
OCDTILLO  WELLS 

RANCHITA 
SHELTER  COVE 
VALYERMQ  RANGER  STA 


.10     .99  .32 


JUNE 


1969 


ARROYO  SECQ  RS  FC  508D 

BEAUMONT   1  E 

BIG  OALTDN  dam  FC223BE 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

eONITA 

BRADLEY 

BRANSCQHB  2  NN  ' 
BRIOCEVILLE  NNW 
CHATSWORTH  FC   Z'*  D 
COALINGA    !<•  MNW 

COlBYS  FC  53  0 
COOL 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 
CRESCENT  CITY  7  EN£ 
DANA  2  SE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNNIGAN 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FOREST  GLEN 
GERBER  RANCH 

GOLD  ROCK  RANCH 
GRQVELAND  RANGER  STA 
HAINES   CYN  LOWER  FC36* 
HAINES   CYN  UPPER  FC367 
HAYFORK   RANGER  STATION 

HOBERGS 

HOEGEES  FC  60  A 
KEE  RANCH  // 
LA  VERNE  HTS  FC  360  8 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LQCKWOOD  2  N 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LOYALTON 
LUCERNE  VALLEV 

MT   BALOY  FC  BSC 

MOUNT  WILSON  FC    338  B  // 

NEWBURY   PARK  *.  SW 

OCOTILLO  WELLS 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  £ 
PALQS  VEROES  EST  FC<»3D 

pT  arguello  light  STa 

RANCHITA 
SALINAS  QAM 

SAN  FERNANDO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SPADRA  PAC   FC  356  C 
TRACY  CARBDNA 

TRINITY  DAM  ViSTA  PT 

TURLOCK 

VACAVlLLE 

VALYERMO  RANGER  STA 
VOLLMERS 


.00 
.00 
.00 


.  17 
T 

.00 


.02 
.00 
1.7* 


.02  .17 

.04  .03 


.12  .14 
.32     .12  .03 


.04     .22  .12 


.16     .03  .27 


T  T 
.08  .15 


1.32     .05  .13 


JULY  1969 

ANZA 
BLYTHE 

BRANSC0H8  2  NW 
BRIOCEVILLE  4  NNW 
CANBY  11  SW 

CHATSwORTH  FC   24  0 
CHITTENDEN  PASS 
CLARK5  VALLEY   MUOD  RCH 
COALINGA    14  HNh 
COlBYS   FC   53  0 

COlEMAN  FISHERIES  STA 
COOL 

CUMMINGS 
OUNNICAN 

ELIZABETH  LAKE  FC126B 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
COLD  RUN 
HOBERGS 

LA  CRESCENTA  FC  25l  B 
LAFAYETTE    2  NNE 
LAKE   PILLSBURY  NO  Z 
LQCKWOOD  2  N 
LONG  BEACH 


.10  .0* 
.03  .09 


Sm  rafaranc*  noiaa  loUowlng  SUUon 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


MORONCO  VALLEV 
NEmSUBY  park  4  SH 
OCOTULO  MELLS 
P&COIHA  OAH  FC  33  A  E 
PAlOS  VEftOES  EST  FC*J[> 

PASKENTA  RANGER  STa 
POSEY  3  E 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SHINCLETOMN  2  £ 
SNOM  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS  I  E  //R 
SUTTER  HILL   RANCER  STA 

topanca  patrol  sta  fc6 
vincent  fire  sta  fc120 
vollhers 


AUGUST 


1969 


ALISD  CN  OAT  MT  FC  '.*6 

ALPINE 

AN2A 

ARROYO  GRANDE 
BRIOCEVILLE  4  NNM 

CHATSWORTH  FC   2"  0 
CHITTENDEN  PASS 
CLARKS   VALLEY  HUDD  RCH 
COlBYS  FC   53  D 
COOL 

OUNNICAN 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKE   PILLSeURY  NO  2 
LA  VERNE  HTS  FC   560  B 

LEESVILLE  kEEOaN  RANCH 

LONG  BEACH 

LOYALTON 

PACDIMA  DAM  FC  33  A  E 
PARKFIELD 

SAN  GABRIEL  DM  FC<'25BE 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SNOH  CREEK  UPPER 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


SEPTEMBER  1969 

ANZA 

AVALQN  PLEASURE  PIER 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CANBY   II  SM 

DUNN  SIDING 
KING  CITY 

LA  CRESCENTA  FC  25l  B 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOYALTON 

nehbury  park  SW 

OCOTILLO  WELLS 
PACHECa  PASS 
RANCHITA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SAWYERS   BAR  RANGER  STA 
SUSANA  KNOLLS 
TWIN  LAKES 
VOLLMERS 


OCTOBER  1969 

ANZA 

BOULEVARD  NO.  2 
COOL 

OUNNIGAN 
DUNN  SIDING 

LOS  ALAMOS 
LOYALTON 

MDRRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNTAIN  PASS 

PT  ARCUELLO  LiCHT  STA 

RANCHITA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
TURLOCK 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
HEED  FIRE  DEPARTMENT 

WEST  POINT 


NOVEMBER 


1969 


ARROYO  SECO  RS  FC  50BD 
CANBY    11  SH 
DEATH  VALLEY 
OUNNIGAN 
LOS  ALAMOS 

MEADOW  LAKE 
MOUNTAIN  PASS 
RANCHITA 

STANOISH  HICkEy   ST  Pk 


Day  of  Month 


1       2      3      4      5      6  7 


.  19  2.78  .12 


10     11      12     13     14     15     16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


28     23  30 


.01     .06  .06 


.06 
.09 


S«*  r«l»i»nc«  noUi  following  Sl«UOn  IndM, 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

4            •  « 

MARCH  1969 

TRACV  CARBONA 

MIN 

59 
38 

58 
38 

52 
42 

58 
44 

62 
37 

66 
37 

60 
40 

59 
33 

59 
36 

60 
37 

60 
35 

61 
40 

51 
35 

60 
35 

65 
34 

67 
33 

67 
41 

68 
46 

66 
45 

68 
4! 

59 
35 

59 
39 

75 
40 

74 
42 

72 
45 

77 
45 

80 
47 

82 
49 

64 
47 

75 
49 

62 
54 

66,0 
40.8 

VALYERNO  RANGER  5TA 
*           *  « 

MAX 
MIN 

APRIL  1969 

MARICOPA 

MIN 

73 
53 

66 
'.9 

74 
43 

61 
42 

74 
42 

76 
39 

61 
41 

66 
46 

73 
45 

69 
54 

72 
48 

76 
48 

79 
43 

68 
43 

66 
46 

68 
46 

76 
53 

62 
50 

70 
46 

72 
41 

83 
45 

87 
44 

81 
".7 

71 
41 

66 
41 

66 
41 

76 
53 

84 
53 

82 
51 

83 
50 

73.5 
46.1 

VALYERMO  RANGER  ST4 
•          •  * 

MAX 

Mm 

May  1969 

SHELTER  CDVE 

MIN 

56 
".S 

59 
"17 

56 
47 

73 
49 

80 
51 

62 
49 

57 
49 

57 
50 

56 
47 

56 
47 

56 
49 

60 
50 

60 
50 

59 
48 

56 
47 

66 
48 

63 
49 

65 
52 

60 
50 

59 
51 

55 
50 

60 
50 

61 
48 

56 
53 

62 
52 

68 
51 

69 
52 

76 
55 

86 
55 

63.3 
49.7 

VALYERMO  RANGER  5TS 
*          •  • 

MAX 
MIN 

JUNE  1969 

BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

81 
53 

74 
50 

79 
50 

81 
52 

80 
52 

77 
52 

77 
52 

76 
54 

77 
50 

6! 
49 

61 
49 

61 
50 

79 
53 

82 
53 

82 
55 

74 
54 

77 
53 

62 
53 

64 
52 

80 
53 

77 
55 

79 
53 

84 
54 

83 
56 

75 
54 

83 
53 

82 
53 

69 

52 

95 
51 

101 
55 

79.2 
52.5 

BONITA 

MAX 
MIN 

69 
52 

70 
50 

71 
49 

68 
49 

65 
45 

70 
49 

68 
51 

70 
49 

68 
50 

69 
49 

70 
45 

69 
49 

75 
57 

70 
57 

69 

56 

70 
56 

72 
58 

77 
57 

74 
56 

76 
61 

69 
54 

69 
53 

68 
51 

70 
58 

73 
56 

75 
55 

75 
54 

76 
56 

60 
54 

61 
50 

71.6 
52.9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
54 

89 
53 

90 
51 

89 
56 

89 
49 

89 
48 

86 
48 

71 
45 

67 
42 

72 
44 

74 
48 

79 
47 

83 
47 

78 
50 

64 
50 

69 
50 

75 
48 

02 
51 

60 
51 

60 
56 

81 
57 

84 
56 

77 
54 

81 
44 

88 
51 

62 
50 

82 
50 

87 
47 

80.6 
49.9 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

91 

90 

96 
48 

97 
52 

94 
52 

86 
54 

77 
47 

77 
46 

74 
50 

63 
53 

72 
48 

73 
52 

64 
45 

86 
44 

87 
49 

88 
45 

86 
47 

88 
53 

62 
58 

69 
57 

61 
47 

84 
47 

84 
49 

72 
47 

75 
43 

68 
39 

67 
43 

65 
42 

75 
37 

82 
41 

60.4 
47.5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

101 
68 

98 
66 

95 

71 

97 
70 

102 
68 

99 
69 

96 
68 

95 

66 

90 
63 

64 
59 

85 

60 

86 
61 

105 
66 

99 
72 

96 
75 

96 
72 

95 

71 

99 
70 

101 
70 

102 
71 

101 
70 

99 
69 

100 
71 

99 
73 

98 
72 

95 

70 

97 

70 

103 
66 

107 
71 

110 
77 

97.6 
68.6 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
58 

70 
60 

70 
59 

69 
61 

66 
60 

73 
61 

70 
60 

72 
62 

72 
60 

70 
57 

7 1 
59 

66 
60 

72 
59 

66 
60 

69 

60 

70 
60 

68 
64 

71 
60 

78 
64 

72 
59 

71 
61 

73 
62 

73 
63 

71 
61 

72 
61 

72 
63 

73 
62 

74 
62 

82 
61 

92 
65 

72.0 
60.8 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

95 
52 

92 
51 

95 
50 

96 
51 

96 
51 

93 

52 

95 
51 

92 
49 

81 
47 

70 
40 

80 
49 

60 
49 

90 
49 

92 
50 

86 
50 

82 
56 

86 
57 

89 
53 

9  1 
51 

69 
ol 

85 
63 

95 
60 

95 
61 

85 
63 

85 
61 

69 
51 

87 
52 

90 
52 

87 
51 

103 
56 

89.2 
53.0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 
MIN 

73 
55 

74 
53 

76 
57 

74 
56 

75 
57 

74 
55 

73 
47 

66 
40 

48 
36 

49 
38 

47 
40 

65 
41 

70 
50 

7<t 
54 

75 
54 

69 
46 

68 
44 

71 
51 

71 
53 

68 
52 

71 
49 

77 
51 

79 
59 

76 
53 

71 
50 

72 
45 

70 
54 

76 
51 

81 
59 

81 
62 

70.5 
50.5 

SAN  FERNANDO 

MAX 

MIN 

75 
59 

68 
60 

78 
53 

78 
51 

78 
54 

77 
57 

66 
59 

7  1 
56 

72 
52 

69 
59 

68 

56 

75 
55 

60 
52 

75 
51 

78 
53 

73 
58 

70 
56 

76 
55 

79 
56 

76 
50 

78 
52 

77 
51 

79 
50 

77 
55 

72 
56 

80 
58 

77 
52 

60 
51 

90 
52 

99 
53 

76.3 
S4,4 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

62 
55 

66 
49 

65 
48 

65 
49 

65 

51 

66 
55 

65 
55 

64 
54 

64 
54 

66 
54 

66 
55 

63 
55 

66 
54 

62 
55 

63 
54 

60 
55 

66 
53 

68 
52 

62 
56 

65 
55 

62 
54 

64 
54 

64 
54 

63 
54 

64 
53 

67 

52 

66 

52 

67 
52 

75 
52 

75 
51 

65.2 
93.2 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

99 
68 

90 
59 

85 
55 

84 
55 

61 
54 

76 
48 

60 
59 

79 
57 

74 
57 

77 
52 

79 
56 

75 
53 

78 
50 

63 
54 

84 

56 

93 
59 

94 
54 

63 
57 

64 
57 

67 
54 

62 
56 

84 
54 

90 
56 

92 
61 

89 
60 

82 
56 

85 

50 

84 
51 

83 
59 

90 
60 

94.2 
56.0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

87 
53 

87 
56 

92 
55 

92 
60 

84 
59 

64 
57 

78 
53 

76 
52 

65 

52 

58 
51 

64 
52 

72 
54 

83 
55 

85 
53 

85 
53 

87 
50 

83 
53 

87 
56 

61 
58 

6! 

56 

76 
50 

81 
53 

80 
56 

74 
46 

76 
45 

71 
40 

70 
40 

68 
39 

72 
43 

79 
48 

78. 1 
51.6 

VAC AV I LLE 

MAX 
MIN 

93 

56 

80 
54 

83 

53 

79 
54 

78 
54 

79 
49 

77 
50 

65 
55 

70 
54 

77 
54 

76 
54 

80 
52 

84 
55 

81 
54 

92 
54 

93 
57 

94 
56 

82 
60 

84 
57 

81 
56 

63 
54 

91 
53 

91 
56 

90 
53 

86 
54 

81 
50 

62 
61 

65 
46 

90 
51 

95 
53 

63.4 
54.1 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

*           •  * 

JULY  1969 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

113 
76 

112 
75 

115 
82 

11! 
80 

111 
74 

105 
75 

102 
72 

103 
6! 

105 
73 

107 
74 

109 
60 

108 
82 

110 
80 

108 
74 

110 
72 

107 
76 

100 
80 

102 
79 

109 
79 

10! 
82 

110 
61 

110 
64 

107 
85 

106 
80 

109 
82 

106 
82 

105 
81 

106 
81 

107 
82 

111 
62 

113 
80 

106.1 
78.5 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

68 
'.6 

84 

42 

89 

40 

89 
45 

86 
46 

88 
46 

92 
47 

92 
47 

93 
49 

92 
49 

95 
47 

91 

50 

93 
52 

89 
48 

90 
44 

9! 
46 

98 
48 

99 

50 

100 
51 

102 
52 

102 
53 

100 
53 

99 
61 

91 
55 

92 
46 

95 
49 

94 
46 

96 
45 

9! 

46 

95 
44 

95 
41 

93.5 
46.1 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
62 

87 
65 

76 
64 

73 
62 

72 
63 

73 
62 

75 
63 

73 
61 

74 
61 

67 
65 

84 
66 

65 
63 

80 
63 

80 
62 

85 

62 

90 
65 

85 

67 

86 

62 

82 
66 

84 
66 

86 
6! 

81 
63 

82 
62 

76 
63 

80 
65 

79 
66 

67 
65 

61 
60 

95 
67 

81.7 
63.6 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

73 

74 
43 

73 
42 

71 
40 

75 
42 

77 
41 

79 
43 

62 
42 

83 
42 

6? 
44 

64 
45 

63 
46 

64 
46 

85 
47 

83 
48 

84 
50 

85 
53 

85 
56 

87 
55 

86 
53 

87 
61 

86 
60 

85 
59 

86 
61 

87 
60 

85 
59 

81 
59 

83 
60 

64 
61 

65 
61 

82.2 
50.7 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

68 
51 

76 
55 

73 
55 

68 
50 

64 

46 

66 
52 

65 
52 

67 
52 

66 
51 

67 
51 

66 
49 

73 
56 

76 
53 

72 
50 

71 
55 

71 
55 

69 
58 

70 
56 

72 
56 

73 
56 

74 
58 

71 
55 

73 
58 

69 
57 

67 

57 

66 
56 

68 
57 

69 

57 

70 
57 

77 
56 

78 
58 

70.2 
54.4 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

71 
*0 

68 
36 

72 
41 

69 
39 

67 
41 

66 

42 

66 
42 

70 
43 

72 
45 

73 
44 

70 
44 

72 
47 

75 
47 

70 
44 

71 
41 

76 
43 

77 
45 

80 
50 

82 
50 

81 
48 

82 
51 

63 
53 

76 
50 

76 
46 

76 
47 

79 
47 

73 
48 

77 
46 

76 
42 

76 
41 

76 
42 

74.5 
44.7 

YQSEMITE  PARK  HEADOTRS 

MAX 

Mm 

87 
<,5 

88 
45 

68 
43 

87 
47 

85 
43 

85 
46 

60 
46 

85 
46 

87 
49 

87 
49 

88 
52 

69 
52 

69 
52 

85 

51 

88 
53 

69 
49 

90 
46 

91 
48 

91 
55 

92 
53 

92 
56 

94 
57 

92 
59 

92 
56 

90 
55 

69 
52 

91 
52 

84 
53 

92 
54 

92 
54 

93 
54 

86.8 
50.8 

S«*  R«f«r*DC«  Notes  FollowlDg  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


StatloD 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

iUCUST  1969 

ALflNE 

MAX 

MIN 

91 
72 

97 
72 

IOC 
69 

104 
69 

102 
64 

99 
63 

98 

62 

9S 

73 

96 

70 

92 
66 

92 
67 

96 
67 

92 
60 

90 
64 

90 
63 

95 

63 

91 
65 

91 
57 

95 
57 

100 
65 

106 
65 

107 
61 

102 
60 

92 
61 

92 
67 

69 
63 

90 
59 

88 
56 

85 
51 

86 

53 

93 

51 

94.8 

63.0 

KNIGHTS  feURY  2  SE 

MAX 

MIN 

100 
69 

102 
64 

104 
64 

101 
62 

98 
52 

98 

57 

92 
58 

101 
59 

100 
63 

103 
65 

96 
65 

96 
55 

102 
63 

100 
65 

100 
65 

100 
56 

96 
65 

91 
56 

94 
54 

99 

102 
65 

100 
67 

92 
61 

88 
54 

92 
53 

91 
60 

93 
53 

90 
52 

92 
51 

96 
59 

100 
57 

97.1 
59,6 

LAKE  PILLSSUBY  NO  2 

MAX 

Mm 

99 
45 

102 
47 

100 
46 

96 
45 

92 
40 

92 
42 

93 
41 

96 
47 

100 
46 

97 
55 

95 

50 

97 
47 

100 
43 

97 
46 

97 
45 

98 
48 

94 
47 

89 
47 

94 
45 

97 
49 

99 
49 

98 
47 

94 
43 

87 
38 

90 
40 

86 
42 

90 
37 

85 

40 

91 
40 

95 
40 

98 
40 

94.6 
44.4 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

S6 
77 

87 
68 

82 
64 

92 
64 

92 
63 

82 
65 

90 
65 

98 
70 

90 
69 

90 
7S 

92 
68 

85 

67 

87 
68 

68 
66 

87 
69 

61 
66 

87 
67 

65 
66 

65 

63 

93 
63 

95 
67 

96 
65 

92 
74 

84 
63 

81 
61 

81 
64 

SO 
63 

77 
70 

73 
64 

82 
65 

61 
62 

86.2 
66.5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

77 
60 

72 
56 

71 
56 

76 
56 

85 
58 

72 
56 

81 
52 

77 
56 

76 
56 

73 
56 

76 
55 

70 
51 

73 
52 

68 
51 

66 
51 

69 
55 

68 
54 

66 
51 

68 
50 

73 
47 

82 
54 

90 
57 

67 
56 

72 
55 

71 
51 

67 
51 

69 
50 

67 
51 

65 
51 

66 
51 

72 
51 

73.1 
53.5 

VALYERMO  RANGEB  ST4 
•          •  • 

MAX 

MIN 

102 
63 

102 
72 

101 
63 

59 

'57 

62 

'51 

60 

65 

69 

63 

63 

60 

64 

62 

65 

60 

53 

51 

97 
52 

58 

56 

59 

59 

55 

55 

49 

50 

50 

49 

56 

97,5 
56.5 

SEPTEnBE"  1969 

AVAlON  PLEASURE  PIER 

MAX 

MIN 

71 
59 

68 
62 

67 
62 

67 
64 

67 
61 

68 
64 

69 
64 

69 
61 

69 
61 

65 

58 

64 

60 

64 
61 

67 
57 

71 
63 

70 
62 

66 
63 

69 
64 

68 
63 

66 
64 

69 
59 

68 
59 

65 
64 

68 
62 

66 
62 

66 
61 

69 
65 

66 
61 

70 

61 

67 
63 

69 

62 

67.9 

61.7 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

104 
49 

104 
54 

100 
49 

95 
47 

95 
47 

96 
48 

103 
54 

93 
53 

96 
50 

96 
50 

101 
54 

100 
55 

97 
49 

65 
44 

89 
45 

68 
48 

66 
47 

85 
57 

75 
52 

70 
49 

70 
47 

61 
46 

89 
49 

78 
50 

67 
49 

91 
49 

96 
52 

89 
45 

69 
51 

85 
45 

90.5 
49,4 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

BS 

50 

90 
54 

90 
54 

86 
49 

65 

50 

84 

50 

65 
49 

78 
50 

80 
42 

82 
45 

63 
48 

82 
48 

81 
47 

77 
46 

75 
43 

74 
41 

70 
41 

74 
43 

72 
43 

66 
42 

64 
35 

70 
37 

76 
42 

78 
44 

78 
45 

81 
46 

62 
47 

79 
45 

61 
45 

76 
44 

79.0 
45.5 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

93 
47 

89 
49 

86 
48 

86 
52 

92 
43 

68 
55 

87 
47 

85 

52 

65 
50 

82 
53 

77 
52 

77 
49 

76 
42 

74 
52 

82 
43 

79 
53 

60 
57 

77 
53 

82 
52 

69 
45 

89 
47 

65 
45 

94 
49 

90 
51 

77 
55 

91 
49 

91 
50 

86 
48 

64.6 
49.6 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

72 
50 

82 
54 

81 
51 

73 
51 

72 
51 

72 
56 

72 
56 

69 
56 

69 
54 

69 
54 

64 
51 

63 
50 

64 
51 

64 
55 

66 

55 

65 

56 

66 

56 

67 
55 

66 
56 

63 
55 

65 
55 

68 
53 

69 
55 

67 
55 

67 
55 

61 
55 

66 
54 

70 
53 

77 
54 

87 
58 

69.2 
54.0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

101 
50 

99 
50 

97 
47 

90 
43 

92 
45 

93 
46 

96 

55 

94 
53 

92 
52 

92 
50 

96 
53 

97 
53 

94 

47 

64 
42 

85 
42 

84 
47 

63 
47 

83 
46 

72 
47 

64 
48 

64 

42 

76 
40 

65 
44 

69 
41 

84 
46 

68 
45 

91 
49 

85 
43 

65 
46 

73 
43 

66.4 
46.6 

TWIN  L^KES 

MAX 

Mm 

71 
42 

70 
47 

68 
46 

66 
44 

68 
50 

72 
42 

60 
4A 

64 
47 

66 
45 

66 
39 

65 
37 

65 
42 

66 
42 

61 
42 

60 
46 

56 
42 

61 
34 

60 
46 

56 
44 

54 
44 

52 
32 

61 
36 

60 
40 

64 
36 

68 
41 

69 
41 

69 
41 

66 
43 

62 
46 

59 
44 

63,5 
42.2 

HUDROSE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

96 

70 

95 

68 

94 
67 

95 
64 

93 
61 

91 
66 

89 
61 

91 
66 

93 
64 

93 
61 

92 
59 

93 
54 

93 
53 

86 
52 

67 
52 

87 

51 

86 
53 

51 

82 

94 
58 

92 
58 

87 
58 

86 
60 

67 
62 

90.6 
59.5 

yosehite  park  HEAOOTRS 
•          «  • 

MAX 

96 
5  3 

98 
53 

'54 

46 

46 

50 

49 

9 1 
48 

50 

47 

46 

44 

43 

43 

45 

41 

8 1 
41 

41 

41 

42 

39 

37 

40 

43 

43 

92 
43 

43 

92 
40 

91 

40 

91 

41 

89.3 

OCTOBER  1969 

MORRO  Bay  fire  DEPT 

MAX 

Mm 

70 
52 

64 
49 

66 
47 

73 
51 

78 
45 

76 
50 

82 
53 

87 
50 

67 
47 

75 
53 

71 
52 

60 
50 

76 
44 

64 
44 

67 
45 

70 
49 

64 

55 

65 
46 

63 
47 

70 
50 

75 
45 

61 
46 

66 
49 

66 
49 

65 

50 

72 
52 

64 
49 

75 

50 

73 
55 

78 
56 

78 
52 

71.1 
49,4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

84 
55 

83 
61 

76 
56 

70 
45 

66. 
40 

63 
39 

68 
49 

76 
47 

73 
55 

71 
49 

69 
45 

67 
41 

65 
36 

63 
43 

63 
42 

67 
53 

65 
49 

63 
51 

61 
52 

59 

55 

56 
45 

62 
44 

66 
42 

68 
45 

70 
45 

72 
46 

74 
46 

72 
45 

70 
45 

60 
42 

63 
45 

68.0 
46,9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

71 
54 

66 
55 

72 
51 

75 
55 

74 
55 

81 
55 

69 
60 

73 
56 

70 
56 

73 
56 

73 
55 

76 
51 

71 
49 

66 
50 

66 
51 

69 
56 

66 
54 

65 
54 

65 

50 

72 
55 

72 
54 

66 
54 

64 
54 

66 
50 

64 
49 

65 
49 

67 
54 

68 
48 

71 
49 

79 
57 

82 
56 

70.9 
53.3 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
*          •  • 

MAX 

71 
3B 

71 
36 

57 
37 

60 
24 

67 
25 

73 
25 

67 
32 

56 
39 

56 
29 

53 
29 

56 
28 

57 
25 

55 
25 

55 
27 

47 
29 

49 
39 

51 
32 

49 
33 

57 
27 

64 
27 

70 
31 

71 
34 

61 
35 

57 
39 

56 
28 

61 
29 

57 
47 

57 
29 

59 
27 

62 

31 

65 

32 

59.6 
31.2 

NOVEMBER  1969 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

89 
54 

88 
59 

86 
55 

85 
52 

86 
53 

85 
64 

68 
56 

69 
54 

76 
51 

64 
57 

62 
56 

82 
54 

69 
52 

62 
51 

76 
55 

75 
51 

72 
58 

67 
49 

69 
42 

69 
40 

67 
42 

69 
38 

77 
53 

72 
42 

69 
38 

71 
37 

79 
40 

77 
44 

60 
52 

76 
53 

77.3 
50.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

65 
44 

67 
44 

69 
43 

71 
43 

69 
51 

66 
49 

54 
38 

52 
37 

51 
36 

52 
36 

63 
36 

67 
37 

67 
43 

66 
44 

63 
40 

60 
39 

50 
34 

45 
29 

48 
34 

53 
37 

60 
39 

58 
38 

57 
37 

56 
35 

57 
38 

56 
41 

55 

40 

56 
39 

55 
38 

54 
37 

58,7 
39,2 

Sm  R*l«r*Dc«  No1«a  FoUowtng  SUUoa  Indvx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DELAYED  DATA 


Day  Ol  Month 

3  »-  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(-■  «! 

JUNE  1969 

TRINITY   DiM  VISTA  PT 

EVAP 

.36 

.<>0 

.33 

.31 

.30 

.32 

.30 

.24 

.08 

.03 

•  07 

.10 

.20 

.26 

.  26 

•  27 

.  32 

.25 

•  21 

.05 

.  17 

.21 

•  26 

.26 

•  27 

.23 

.23 

.20 

.25 

.28 

7.02 

WIND 

43 

55 

46 

42 

49 

44 

45 

34 

31 

30 

40 

32 

39 

33 

33 

35 

52 

37 

36 

24 

43 

42 

39 

45 

40 

46 

43 

44 

48 

46 

1216 

•       •  * 

JULV  1969 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.J* 

.38 

.31 

.33 

.34 

.31 

.30 

.29 

.32 

.35 

.37 

.33 

.35 

.35 

.35 

•  33 

.36 

.36 

.38 

.38 

.38 

.35 

.37 

.40 

.36 

.32 

.35 

.34 

.38 

.36 

.39 

L0.63 

HIND 

19 

21 

17 

16 

23 

19 

14 

20 

10 

10 

13 

15 

17 

21 

2 1 

17 

17 

16 

16 

10 

21 

14 

17 

29 

22 

12 

12 

14 

16 

19 

20 

532 

MAX 

91 

87 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

95 

93 

94 

93 

95 

93 

91 

94 

95 

96 

9! 

97 

96 

95 

96 

94 

92 

95 

94 

93 

93 

91 

91 

93.3 

M I N 

59 

56 

54 

59 

59 

56 

60 

61 

61 

62 

60 

62 

62 

60 

58 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

64 

63 

63 

60 

61 

61 

59 

59 

58 

56 

60.4 

«       «  * 

AUGUST  1969 

EVAP 

•  79 

.43 

.43 

.82 

.  36 

•  41 

.35 

.36 

•  26 

•  36 

.  37 

.38 

.42 

•  39 

.  39 

.31 

.31 

.30 

.31 

.  35 

.37 

.30 

.31 

.30 

.58 

.  30 

.30 

.33 

[1,25b 

WIND 

29 

19 

* 

47 

47 

5 

23 

18 

11 

14 

9 

23 

26 

10 

29 

24 

22 

22 

26 

13 

13 

16 

16 

32 

17 

16 

32 

32 

11 

24 

10 

640 

L4KE   PRLSBURV  NO  2 

EVAP 

.38 

.35 

.37 

.41 

.32 

.40 

.30 

.30 

.30 

.4! 

.37 

.36 

.37 

.37 

.37 

.32 

.30 

.26 

.22 

.32 

.32 

.34 

.35 

.30 

.35 

.27 

.29 

•  25 

.29 

.26 

.30 

10.18 

WIND 

20 

15 

17 

27 

16 

21 

16 

13 

12 

14 

11 

12 

12 

16 

16 

14 

16 

16 

17 

14 

12 

11 

16 

23 

18 

20 

21 

24 

19 

8 

10 

503 

MAX 

92 

95 

94 

94 

89 

89 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

91 

93 

91 

88 

90 

93 

92 

93 

91 

85 

66 

67 

66 

66 

87 

89 

90 

90.  7 

MIN 

56 

60 

59 

57 

55 

51 

56 

60 

59 

65 

61 

58 

57 

61 

59 

60 

60 

59 

63 

60 

62 

60 

57 

53 

53 

56 

51 

53 

53 

55 

55 

57.6 

•       ♦  * 

NOVEMBER  1969 

DE4TH  V4LLEY 

EVAP 

.17 

•  30 

.15 

.20 

.45 

.21 

.00 

.00 

* 

•  34 

.21 

.16 

.15 

.19 

.13 

.10 

.35 

.38 

.15 

.14 

•  15 

.10 

.25 

•  12 

.15 

.15 

.12 

.12 

.29 

.21 

5.44 

WIND 

29 

26 

25 

27 

56 

48 

103 

25 

56 

64 

20 

23 

23 

17 

18 

10 

124 

142 

25 

15 

15 

13 

52 

23 

13 

11 

23 

22 

36 

43 

1131 

MAX 

79 

60 

80 

78 

64 

71 

73 

72 

69 

73 

78 

60 

62 

82 

85 

71 

71 

76 

66 

77 

65 

66 

70 

70 

65 

64 

66 

66 

67 

69 

73.2 

MIN 

56 

56 

54 

54 

57 

56 

56 

55 

62 

58 

56 

54 

44 

55 

53 

49 

45 

44 

43 

43 

42 

49 

44 

43 

42 

42 

46 

45 

50 

50.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

HI 

Day  of  month 

« 

Station 

01 

Q 

(IN) 

Tim 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

•     *  * 

JANUARY  1963 
BRAWLEY  2  Sw 

4 

MAX 
M!N 

57 
44 

56 
44 

56 
47 

58 

57 
43 

57 
43 

56 
42 

57 
42 

59 
46 

58 
51 

60 
47 

58 
48 

57 
46 

59 
43 

58 
45 

59 
46 

60 
46 

59 
46 

59 
44 

61 
44 

62 
46 

65 
46 

65 
50 

66 
50 

64 
50 

64 

52 

60 
54 

61 
50 

62 
48 

62 
47 

62 
51 

59 

46 

9 

7 

•       •  * 

FEBRUARY  1968 
BRAWLEY   2  SW 

4 

MAX 
MIN 

65 
50 

65 
52 

65 
51 

65 
52 

64 
51 

63 
53 

64 
52 

65 
53 

64 

57 

67 
59 

63 
56 

66 
56 

65 
57 

67 
55 

65 
56 

70 
59 

66 
56 

70 
58 

71 
57 

69 
60 

70 
59 

70 
60 

71 

57 

71 
57 

72 
58 

71 
59 

75 
62 

70 
62 

73 
56 

67 
56 

5 
4 

See  Relereoce  Noles  Following  Station  Index 


-  443  - 


CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1959 


DATE 

DECEMBER  1966 
DECEMBER  1967 
NOVEMBER  1968 

NOVEMBER  1968 
ANNUAL  1968 


JANUARY  THRU 
JUNE  1969 


JANUARY  1969 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 
ALL  TABLES 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

TOTAL  PRECIPITATION  0  DE- 
PARTURES FROM  NORMAL 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


STATION 

BUR8ANK  FD  FC  226  B 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
REDDING  FIRE  STATION  «2 

REDDING  FIRE  STATION  *2 
REDDING  FIRE  STATION 

Y0R6A  LINDA 

REDDING  FIRE  STATION  #2 


CORRECTION 

TOTAL  3.80,   AMOUNT  ON  3D  1.56 
STATION  CLOSED  DECEMBER  1,  1967 

TOTAL  PRECIPITATION  5.32p   DEPARTURE  FROM  NORMAL  1.56i 
.50  OR  MORE  5 

TOTAL  5.32|   AMOUNT  ON   ISTH  .58 

NOVEMBER  TOTAL  PRECIPITATION  5.32i   DEPARTURE  FROM 

NORMAL   1.56i   ANNUAL  TOTAL  47.99,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  9.25 

DELETE  ALL  MINIMUM  TEMPERATURE  DATA 


TOTAL  PRECIPITATION  12.72,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  5.03, 
GREATEST  DAY  3.38.  DATE  12TH,  COUNT  OF  .10  OR  MORc  10, 
.50  OR  MORE  7,   1.00  OR  MORE  5 


JANUARY  1969 

JANUARY  1969 

JANUARY  1969 

JANUARY  1969 

JANUARY  THRU 
JUNE  1969 

JANUARY  5 
FEBRUARY  1969 

MARCH  1959 


MARCH  1969 

MARCH  1969 

APRIL  1969 

APRIL  1969 

JUNE  1969 


JUNE  1969 

JUNE  1969 
JUNE  1969 
JUNE  1969 
JUNE  1969 
JUNE  1969 
JUNE  1959 
JULY  1969 
AUGUST  1969 

AUGUST  1959 
NOVEMBER  1969 


NOVEMBER  1959 
NOVEMBER  1969 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 

EVAPORATION  &  WIND 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
NARRATIVE  SUMMARY 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 
DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04  BERKELEY 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE   04  BERKELEY 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


BURBANK  FD  FC  226  B 
REDDING  FIRE  STATION  #2 
YORBA  LINDA 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
REDDING  FIRE  STATION  »2 

REDDING  FIRE  STATION  *2 
REDDING  FIRE  STATION  »2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


SOUTHEAST  DESERT    BASINS  07    DEATH  VALLEY 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SOUTH.  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


REDDING  FIRE  STATION  #2 

ACTON  HUBBARD  FC  261  D 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 


SOUTHEAST  DESERT     BASINS  07   DEATH  VALLEY 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


PINE  CANYON  P  S   FC  321E 
SAN  GABRIEL  DAM  FC  425  BE 
REDDING  FIRE  STATION  #2 
ACTON  HUBBARD  RDF  261  D 
RIVERSIDE  FIRE  STATION  *3 

RIVERSIDE  FIRE  STATION  #3 
LONG  BEACH 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06  LONG  BEACH 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06  LONG  BEACH 


TOTAL  PRECIPITATION  9.22,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  4.54, 
DAYS  WITH  PRECIPITATION  ,10  OR  MORE   13,   .50  OR  MORE  7 

TOTAL  PRECIPITATION  9.22,    AMOUNT  ON  21ST  .86 

TOTAL   16.59,   AMOUNT  ON  24TH  1.38 

TOTAL   12.72,   AMOUNT  ON  28TH  TRACE,   29TH  .05 

DELETE  MINIMUM  TEMPERATURE  DATA 


EVAPORATION  ERRONEOUSLY  PUBLISHED  AS  WIND  &  WIND  AS 
EVAPORAT ION 

AVERAGE  MAXIMUM  67.7,   MINIMUM  42.6,   AVERAGE  TEMPERATURE 
55.2,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  1.2,   DEGREE  DAYS  301,  LOWEST 
33" ,   DATE  8+ 

AMOUNT  ON  3D  0,   4TH  0 

MAXIMUM  ON  3D  60,    4TH   66,   5TH  66,   6TH  61,    7TH  58,    8TH  59, 

MINIMUM  ON  3D  33,   4TH  34,   5TH  42,   6TH  34,   7TH  36,   8TH  33, 

AVERAGE  MAXIMUM  67.7,   AVERAGE  MINIMUM  42.6 

TOTAL  PRECIPITATION  3.78,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  2.86, 
C)AYS  WITH  PRECIPITATION  .50  OR  MORE  3,   l.OQ  OR  MORE  2 

TOTAL  3.78,    AMOUNT  ON   17TH  0,    18TH   .02,   24TH  1.40 


NARRATIVE  SUMMARY  FOR  JUNE   1969,    FIRST  PARAGRAPH 
RIGHT-HAND  SIDE,   NEXT  TO  THE  LAST  LINE  SHOULD  READ 
439  PERCENT  OF  NORMAL. 

TOTAL  PRECIPITATION  .10,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .09, 
GREATEST  DAY  .10  ON  16TH,   COUNT  OF  .10  OR  MORE  1 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  62.7,   AVERAGE  76.0,  DE- 
PARTURE  FROM  NORMAL  .8 

TOTAL   .36,   AMOUNT  ON  15TH   .27,    16TH   .09,    17TH  ZERO 

TOTAL  T,   AMOUNT  ON  16TH  TRACE 

TOTAL   .10,   AMOUNT  ON  16TH  .10 

TOTAL   .06,   AMOUNT  ON  17TH  .06 

TOTAL  .12,   AMOUNT  ON  17TH  .04 

MINIMUM  ON  22D  67,   AVERAGE  MINIMUM  62.7 

TOTAL   .31,   AMOUNT  ON  IITH   .04,    12TH  .27 

PRECIPITATION  TOTAL   .00,   PRECIPITATION  DEPARTURE  -.16, 
TOTAL  SNOWFALL  0,   MAXIMUM  DEPTH  ON  GROUND  0 

TOTAL  PRECIPITATION  .00,   AMOUNT  ON  31ST  .00 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  77. IM,    AVERAGE  MINIMUM  TEM- 
PERATURE  54. 7M,   AVERAGE  TEMPERATURE   65. 9M,  TEMPERATURE 
DEPARTURE   FROM  NORMAL  4.6,    TOTAL  PRECIPITATION  .71,  PRE- 
CIPITATION DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.37,  GREATEST  DAY  OF 
PRECIPITATION  .63,   DATE  TTH,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRE- 
CIPITATION .10  OR  MORE  1,    .50  OR  MORE   1,     DEGREE  DAYS  49 

TOTAL  .71,   AMOUNT  ON  7TH  .63,   8TH  .00,   9TH  .06,   15TH  .02, 
30TH  TRACE 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  1ST   87,   2D  87,   30  83,   4TH  75,   5TH  65, 

6TH  63,   TTH  65,   8TH  60,   9TH  65,    15TH  70,   21ST  82,  MINIMUM 

TEMPERATURE   1ST  56,  2D  56,   30  57,    4TH  56,    5TH  57,    6TH  56, 

7TH  50,    8TH  55,   9TH  56,   AVERAGE  MAXIMUM  77. IM,  MINIMUM 
54. 7M 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


iCTON-HUBIARo  RbFCSblD 
AOELJtNTD 

AOIN  ftAKGER  STATION 

ALAHO  1  N 

ALDERPQINT 

ALDER  SPRINGS 

ALISO  CN  OiT  MT  FC  '•Ot 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AHBDV 
ANCIOLA 

ANCWlN  PAC  UNION  COL 
ANTtOCH  FleREBOARO  HL 
ANTIDCh  PUmPJNC  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

AHROyO  SECQ  RS  FC   SOBD  ' 
ASH  M0l»NTA1N 
ATLAS  ROAD  OyTRA 
ATHELL 

AUBERRY  1  NNE 
AUBURN 

AVALQN  PLEASURE  PIE" 

AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FCl*3e 

BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELD  MB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT  ' 
BARRETT  DAM  | 
BARSTOn  '  I 
BARTON  FLAT  ! 
BATES  ftlOGE 

BEARTRAP  MEAOOH 
BEAUMONT  i 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEALIHONT   1  E 
BEEHIVE  HEAOOW  I 
BFL  AIR  FC    ID  B  i 
BEN  lONONO  no  3 
BENTON  INSPECTION  STA 
BERKELEY  i 
BERRVESSA  LAKE 

BESMICK  t  s  I 
BIEBER  I 
BIG  BAR  RANGER   STATION  | 
BIG  BEAR  LAKE 
BIC  BEAR  LAKE  DAM 
810  BEND  RANGER  STA  I 
BIC  DAlTON  OiH  FC2Z3BE 
BIC  PINE  CREEM  I 
BIG  PINES  PAR"   FC  eSB 
BIC  suit  STATE   PARK  I 

BIG  TUJUNGA  oak  FC^&OE  i 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP  i 
BISHOP  CREEK    INTAKE  J  I 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHQP   UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SM 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACXHELLS  CORNER  2MNM 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  CREEK  NTN  10 

BLYTHE 

BLYTHE  7  N 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

BOCA 

BOOIE 

60NITA 

eOONVlLLE  MNTNC  STA 
BORON 

borrego  desert  park 

eoulder  c  locatelli  r 
boulevard  no.  2 
bouquet  canyon 
bomman  dam 
bradlEy 

brannan  island 

BRANSCOMB  i  NH 
BRAULEy  2  SW 
BRAY  10  ttSw 
BftEA  CITY 

BREA  Dam 
BRENTWOOD  b  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOCEvlLLE  «  NNH 
BROCKWAY  Summit 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSQN 

buckhorn 
bucks  creek  ph 
bucks  lake 

BUENA  VISTfl 
BURSANK  FO  Fc;26  B 

burbank  valley  pmp  plt 
burlincame 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 

BUTTE  LAKE 
BUTTQNHlLLOH 
CABAION 
cachuma  dan 
cajon  mest  summit 
calaveras  bic  trees 
calaveras  ranger  sta 
calaveras  reservoir 

CALEXICO  Z  NE 
CALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAMEL  PEAK 

CAMP  ANCELUS 

CAMP  HI  HiLL  OPIOS  57E 

CAMPQ 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBV  11  SH 

CANBY  RANGER  STATION 
CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANVON  DAM 
CARBON  CANYON  CtLMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POhER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CARPINTERIA  RESERVOIR 
CATHEVS  VY  BULL  RUN  RH 


66|  LQS  AHCCLES  ~ 
SAN  BEROINO 

MODDC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
Ct  GLENN 
Obi  LOS  ANGELES 
06|  SAN  DIEGO 
Oij  LOS  ANGELES 


Olbli  021  MODOC 


0I76(  Olj  SAN  BERDINO 

020<-  05  TULARE 

0212'  Oi  NAPA 

022T  05  CONTRA  COSTA 

02J^  05  CONTRA  COSTA 

02351  061  RIVERSIDE 

02391  001  VENTURA 

Q2'-tJ\  OT,  SAN  BERDINO 

0320  0*1  SN  LUIS  OBPC 

03221  0*.  MONTEREY 

0327  0(i|  LOS  ANGELES 

03431  0^  TULARE 

030SI  Oi:  NAPA 

O37J  OS  TULARE 

0379|  OS  FRESNO 

03a3j  OZl  PLACER 

D395  Ot>  LOS  ANGELES 

D«03i  0<«  S  LUIS  CBISP 

04101  06  LOS  ANGELES 

0*22;  05  TULARE 

0*25  osl  MARIPOSA 

0*3&{  07]  SAN  BERDINO 

D*3T  071  SAN  BERDINO 

0**2!  OSi  KERN 

0**^  OS  FRESNO 

0*681  02j  TEHAMA 

OSl*|  06i  SAN  DIEGO 

05191  07!  SAN  BERDINO 

053*1  05'  FRESNO 

03*5  06  SNTA  BARBARA 

0S9<i{  05  TULARE 

06061  O61  RIVERSIDE 

0607^  06  RIVERSIDE 

0609  RIVERSIDE 

Qblt  05  TUOLUM^E 

0619  O61  LOS  ANGELES 

067T  0*  SANTA  CRUI 

068*.  OT  MONO 

06931  0*1  ALAMEDA 


i  OU  SISKIYOU 
I  oil  LASSEN 

\  Ol!  TRINITY 

I  06{  SAN  BERDINO 

J  Od  SAN  BERDINO 

'  021  PLACER 

i  O61  LOS  ANGELES 

1  OT!  INYO 

]  071  LOS  ANGELES 

1  0*  MONTEREY 


061  LOS  ANGELES 

061  LDS  ANGELES 

07l  INVO 

OtI  INYO 

07|  INYO 

0*1  SANTA  CLARA 

02  LASSEN 

OSj  KERN 

02  PLACER 

01  DEL  NORTE 

07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
or  RIVERSIDE 
01  HUMBOLDT 
031  NEVADA 
03t  MONO 
06i  SAN  DIEGO 
OU  MENDOCINO 
OT  KERN 
071  SAN  DIEGO 

0*  SANTA  CRUI 
07  SAN  DIEGO 
06^  LOS  ANGELES 
02^  NEVADA 

03  MONTEREY 
02i  SaCRAMEMTO 
01  MENDOCINO 
OT  IMPERIAL 
01;  SISKIVOU 
Odj  ORANGE 

06  ORANGE 

05  CONTRA  COSTA 

03  MONO 

05  MONO 

01  HUMBOLDT 

031  PLACER 

021  YOLO 

02|  BUTTE 

02'  PLACER 

0*.  MONTEREY 


*9|  OZ  SHASTA 

S9  Oil  PLUMAS 

61  02{  PLUMAS 

70  0*1  SAN  BENITO 

92  Oti  LOS  ANGELES 

9*  06l  LOS  ANGELES 

06  0*1  SAN  MATEO 

14  021  SHASTA 

15  01,  TRINITY 

161  0*;  CONTRA  COSTA 

3t|  02I  LASSEN 
**l  0$|  KERN 
id.  OT  RIVERSIDE 
S3{  OU  SNTA  BARBARA 
72l  OT  SAN  BEROINO 
77]  05  CALAVERAS 
80|  OSi  CALAVERAS 
Bl'  0*1  ALAMEDA 
ad  OT  IMPERIAL 


01  SISKIVOU 
Oi  PLUMAS 
06{  SAN  BERDINO 
06^  LOS  ANGELES 
06|  SAN  DIEGO 
05l  CALAVERAS 
02;  SIERRA 
OL  DEL  NORTE 

01  YUBA 
02^  MODOC 

02i  MODOC 

06{  LOS  ANGELES 

OT  KERN 

02  Plumas 

Oaj  ORANGE 

06  SAN  BERDINO 

02  PLUMAS 

.0*  MONTEREY 

06  SANTA  BARBAR 

05  MARIPOSA 


lie  IS 

117  25 
120  S7 
122  02 
12J  37 
122  *Z 

118  33 


115  *>S 
U»  29 
122  26 


lib  *0 

119  20 
117  13 

120  3A 

121  29 

UB  10 

IIB  90 

122  15 
IIB  40 
119  29 
121  0* 


19 


117  02 
tie  53 
119  59 


116  9B 

lib  9B 

119  *7 
UB  27 
122  0* 
118  29 
122  19 
122  1* 

122  1* 

121  OB 

129  19 

lib  59 

116  SB 

120  31 


UB  11 
I  IB  30 
IIB  39 
UB  22 
UB  '.3 

122  10 
121  12 

119  S* 

120  *2 

123  <>6 


llA  *3 

123  42 

120  Ob 

119  Ol 
117  02 
123  22 
117  39 
116  29 

122  12 

116  IB 
US  22 

120  39 

120  4B 

121  42 

123  40 
119  33 

122  OB 

117  94 


120  04 
122  09 

121  20 


121  91 

121  20 

121  12 

121  11 
US  IS 
UB  21 

122  21 
121  <>D 

123  28 


119  59 
117  3* 

120  19 
120  22 


123  S2 
I  121  03 
121  03 

120  92 
UB  34 
117  58 

121  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2051 
IBI9J 
lti\  lOA 


BOO 

1220 
170B 
1660 
6*80 

Z00b|  SA 
TA 


1297 
291 


6800 
2613 
3049  7A 


6140 
»12S 
1260 
6749 
6B19 
5739 
1575 
10060 
6B62 


239 


929 

3600 
1760 
9200 
1640 
680 

695  9P 
4P 


Mfts  tibii  tavloa  

FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZHLLO 
MRS  BARBARA  WILLBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBlO  CANVON  LEW  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OiV  OF  hWYS 

anciola  elev  l  hhse 
pacific  union  col 
fibreboaro  corporation 
u  s  bur  reclamation 
calif  oiv  of  forestry 
kern  co  road  camp 
apple  vallev  ranchos 
county  road  d£pt 
mrs.  oimpna  mhitaker 

u  s  forest  service 
u  s  nat  park  service 

MRSt  GLADYS  A.  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  £.  LONG 

dan  barber 

bruce  pqncel 

mrs  marshall  c  ellis 

aiusa  city  park 

mrs  lucille  t  meddle 

u  s  nat  park  service 
l  e  metmeny 
l  a  wtr  c  pwr  dept 
u  s  heather  bureau 
p  g  c  e  company 

U  S  MEATHER  BUREAU 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
BARSTQW  FIRE  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIC  DIST 
BEAUMONT  IRRI&  DIST 
U  S  MB  OBSERVER 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

A.  S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUR, OF  PlT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  0'  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK   FIRE  DIST 
BEAR  VALiEY  MUT  wT; 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
OEPT  MATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   PARH  SERVICE 


LOS  ANGELES  CD  FCD 
CURPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.   EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
LI  S  WEATHER  BUREAU 
BERRENOA  MESA  WATER  0. 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DlV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
BODJE  HISTORICAL   ST  PK 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  OJV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  C  PKS 

VINCENT  0  LOCATELLI 
MEVERiS  TRAILER  RANCH 
L   A  wTH  C  PWR   DEPT  i 
NEVADA   IRRIG  OIST 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
CALIF   OIV  BEACHES-PARKSl 
WILLIAM  C    JOHNSTON  I 
ACR  RESEARCH  SERVICE  I 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO  j 
ROBERT  H.   SANOY  { 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS    ALBERT    R  HUNT 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLINC 

MRSi  ANNA  HOME 


CO  ' 


U.   S.   HEATHER  BUREAU 

RANCHO  QUlEN  SABE 

R.   V,   CHP ISTOFFERSEN 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  K  A  R  STIRTQN 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  ?> 
eUENA  VISTA  W  S  OIST 
WiLLAHO  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  t  PKS 
U  S  POREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOCA 


U  S  FOREST 
CALIF   DEPT  WATER  RESR 
STATE  OIV  OF  HWYS 
L.B)   UNIFIED  SCH  DIST, 
ARCHIE  C  LEACH 
E   BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  5  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBERSOlE 

U  5  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  C  £  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  C  C  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 
WM  H  ALISON 


CAZ4DERD 
CECIlVULE  5  5E 
CEOARVIILE 
CENTEftVILLE  PH 
C  HAGOOPfl 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS    FLAT   WEST  HDW 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAN 

CHESTER 

CMICO  E'PERtMENT  STA 
CHIQUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  ALLEf  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTa 
C ITRUS  HEIGHTS 
CLAREMQNT  POMONA  COL 
CLARKS  peak   1  NE 

C  LARkSBURG 

clarks  valley  MUOO  RCH 
clear  creek 
clearlake  highlands 

CLOVERDAlE  3  SSE 
CLGVEROALE    U  H 
CLOVER  MEAOOwS  GS 
CLOVER  VALLEY 
COALINGA 
COALINCA  1  SE 

COALINGA  U  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
CDHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
C0LF4" 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSH 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIC  OIST 
CORNING  HOUCMTON  RANCH 
{  CORONA 

:  corralitqs 

,  cottonwood  creek 

'  covelo 

'  cdvelo  eel  river  rs 

i  COVINA  TEMPLE  FC  193  B 
I  COYOTE  CANYON 

i  COYOTE  HELLS 
(  CRABT«Ee  MEADOW 

crawf::ro  ranch 
,  crescent  city  1  n 

crescent  city  7  ene 

crescent  city  mntc  sta 
i  crestline  fire  sta  2 

crockett 
'  crowder  flat 

■  chyst^l  lake  fc  2b3c 

.•culver  city 

■  cummincs 

I  CUYAMA 
I  CUYAMACA 

ClIYAMA  RANCH 

DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
;  DAVIS  2  wSw 


noo 

1719 
1737 
1739 
17*3 
175* 
1758 
17731 
177* 
17631 


"SDHDRl  

SISKIYOU 

MOOOC 

BUTTE 

TULARE 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

02|  PLUMAS 

02  BUTTE 

09  MADERA 

0*  SAN  BENITO 

0*,  SN  LUIS  DBPO 

OS  VENTURA 

Obj  SAN  DIECO 

02j  SACRAMENTO 


22*8|  ( 
225*  I 
225TI  ! 


2294^  0; 


021  TOlO 
02!  GLENN 
Oil  SISKIVOU 
02  LAKE 
Oil  SONOMA 

01  SONOMA 
OS  MADERA 
02;  PLUMAS 
OS  FRESNO 
OSj  FRESNO 

05  FRESNO 
I  Oh  TRINITY 

Ojj  BUTTE 
I  Oti  LOS  ANGELES 

02j  SHASTA 

02  PLACER 
02  YUBA 
02  COLUSA 

0*1  CONTRA  COSTA 
02|  EL  DORADO 

01;  SISKIVOU 
OSI  KINGS 
02  TEHAMA 
0^  RIVERSIDE 
04|  SANTA  CRUZ 
OtI  INYO 
OU  MENDOCINO 
Oli  MENDOCINO 
Obi  LOS  ANGELES 
07)  RIVERSIDE 


I  DIEGO 
I  DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MODOC 
{  LOS  ANCELES 

LOS  ANCELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SAN  DIECO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YOLO 


I  DAVIS  CREEk 

DFAO  MORSE  RES  2  SE 
DEATH  VALLEY 
,  DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  Flat 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
I  DE  SABlA 

oescanso  ranger  sta 
i  diamond  bar  horse  camp 
'  dobbins  colgate  forebay 
'  donner  memorial  st  pk  i 
,  doublebunk  meadow  ' 
i  downey  fd  fc107c 

I  DOWNIEvlLLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  9  SSE 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

dunnigan 

dunn  sioinc 

dunsmuir  rancer  sta 

ousy  bench 

outtons  landing 

eagle  creek 

eagle  mountain 
i  east  park  reservoir 
el  cap|t4n  0am 
ec  centro  2  ssw 
tlectra  power  house 
elizabeth  lake  fc12sb 
elk  valley 
ellery  lake 

ELLIOTT 
el  MOOENA 

ELSINOrE 
ESCONDIOO 
ESCOnOIOO  no  2 
ETIHANDA 
ETNA 
•EUREKA  we  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

I  FAIRMONT 
i  FALLBRQOK 

I  FALL  R|VER  MILL  INTAKE 
I  FEATHER  FALLS  j 

FERGUSON  RANCH  I 

FERNDALE  8  SSW 
,  FERNOALE   2  Nw 

I  fiooletown  lynch  ranch 

FIGUEROA  MOUNTAIN  i 
,  FILLMORE    I  WNW 

I  FIVE  POINTS  9  SSW 
FLEMING  FISH  AND  CAME 

'  FLORENCE  LAKE 
fOLSQM  0AM 
FONTANA  9  N 

'  FONTANA  KAISER 

!  FOREST  GLEN 

I  foresthill  Ranger  sta 

FORKS  OF  Salmon 
'  fort  biowell 


2296^  02  MOOOC 

230a  02  MOOOC 

23ll|  02  MODOC 

23191  07  INVO 

232T  OT  RIVERSIDE 

233ll  07j  INYO 

23331  021  TEHAMA 

233<^  02  NEVADA 

23*i^  05  KERN 

236a  O4I  MONTEREY 


2369 


OS  STANISLAUS 

05  STANISLAUS 

02  BUTTE 

06^  SAN  DIEGO 

Obi  LOS  ANGELES 

O2I  YUBA 

031  NEVADA 

05  TULARE 

061  LOS  ANGELES 

02  SIERRA 

03  LASSEN 
03  LASSEN 

06  LOS  ANCELES 
09  MARIPOSA 

02  YOLO 

07  SAN  BEROINO 
02  SISKIVOU 

05  FRESNO 
NAPA 
TULARE 

07I  RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIECO 

IMPERIAL 

AMADOR 
Obj  LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 
03j  MONO 

OS  SAN  JOAQUIN 
Obj  ORANGE 

Obi  RIVERSIDE 

Oti  SAN  DIEGO 

Ob{  SAN  OIECO  i 

061  SAN  BERDINO 

Oil  SISKIYOU 

Oil  HUMBOLDT 

OS  MARIPOSA 

051  TULARE 

02  SOLANO 

02  SOLANO 

Oli  LOS  ANGELES 

Oti  SAN  DIEGO 

02  SHASTA 

02  BUTTE 

02*  TEHAMA 

01'  HUMBOLDT 

OJ   HUMBOLDT  I 

05  AMADQR 

06  SNTA  BARBARA  > 
06  VENTURA 

09|  FRESNO 

03.  LASSEN 

09  FRESNO 

02  SACRAMENTO 

06  SAN  BERDINO 

Ob|  SAN  BEROINO 

01  TRINITY 

02  PLACER 
01  SISKIVOU 

03  MODOC 


29B0 
*670 
922 
103*0 
2560 
9990 
997 
906 


IZl  14 

121  *7 

119  23 
121  36 

120  IS 

119  01 
117  06 

121  18 
m  *3 

120  30 

121  32 

122  24 

123  27 
122  38 

122  99 

123  13 

119  IT 

120  27 
120  21 
120  21 

120  3* 
122  *2 
Ul  *3 

116  07 
122  08 
12D  98 

121  11 

122  01 
121  S9 

121  01 

122  20 

119  3* 

122  22  ! 

117  3* 
12\  *8 
llB  11 

123  15  I 
12)  05 
117  52  , 
116  30  I 

115  58 
UB  21 

116  17 
12*  12 
12*  09 

124  12 

117  IS 
122  13 

120  44 
117  91 


121  31 

122  12 
121  46 

120  22 

121  23 

120  33 
116  92 

116  £3 

117  59 

121  50 

120  91 

119  19 

121  92 

Ul  23 

120  *7 

121  37 

116  37 

117  49 
121  12 
120  I* 
UB  36 
UB  OB 
120  50 

120  06 

120  05 

IIB  32 

120  06 


UB  3* 

123  *3 

119  1* 

121  12 
117  *7 

117  20 

117  09 

117  09 

117  31 

122  5* 

124  10 

120  16 
119  0* 
122  03 
122  02 


122  27 
12*  20 
12*  17 


121  10 

117  27 

in  30 

123  20 


1*     SA  8A 


1640 
2500 
3180 
3675 
4201 
2418  6P 


589 


10600 
1385 
191* 


4690 
2170 
1975 
1915 
3320 


4750 
3650 
5c)97 
194 

1200 
5225 
1910 
3700 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6P  6P 
BA  BA 
4P  *P 


9P    5P  5p: 


60     SA     BA  6A:& 


2713     *P  4P 


9P'  9P 
3P  3P 


nrSS  HAZEL  L  BORDTftA — 
MRS.  RUBY  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  C  E  COMPANY 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
DWR-NORTH^RN  OIST 
LONNIE  SAThav 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  H£TCH  WTR  SUP 

NED  EARL 

U  S  PLANT   INTRO  CRON 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  !   FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES   D  GOODRIOCE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
CALIF  OEPT  OF  HATER  RES 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 
C    IVAN  ClENOINNINC 
ELMER  w  OLSON 
ELHOOO  R.   Z IMMERMAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF   DEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 

BILL  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELmERTa  B.  BENNETT 
U  S  F  C  H  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 
YUBA  CO,  WATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  C  LIGHT  CO 
CORCORAN  IRRIG.  DIST 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  H  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
HILLIAM  B  TEMPLE 
CLOSED  12/22/69 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  QF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  t  Ll&HT  CO 
OEPT  OF  PARKS  C  RECREAT 
STATE   OIV  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIRE   STA  NO  2 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 
CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

JOHN  S  ROWELC 

HELIX    IRRIGATION  OIST 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

COOL  HATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BQSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 


HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
CALIFORNIA  DWR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  SOYO  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  OHR 
P  G  E  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  0£PT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

CLARENCE  ADAMS 

KEN  C .  SRATTON 

P  C  t   E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YUBA  CO,   HATER  AGENCY 

CALiF  DIV  BEACH  C  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  D£PT 

u  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  H  ROWLAND 
L  A  WTR  C  PWR  OEPT 
W  0  MC  LEAN 

MRS,   NANCY  LYNN  COOOHAN 

earl  k  hqbser 
wallace  e.  marshall 
state  of  calif-snow  sur 
dan  steele 
corps  of  engineers 

metro  water  district 
orland  unit  WU  ASSN 
san  oieoo  water  oept 
el  centro  water  dept 

P  G  e  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF   DEPT  OF  AGR 
SO.   CALIF.   EDISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  WANNAMAKER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TINC 
ESCONOIDO  fire  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
EUREKA  HBO  MIRANDA 
MERCED  IHRIG  OIST 
CHARLES  □  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  F1R£  STATION 

L   A  WTR   C  PWR  DEPT 
DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

P   C   C    E  COMPANY 

A  S  mENDICHI 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CONNICK  LIVESTOCK  CD 

ROLLIN  I  BOyTON 

WENTwORTH  lynch 

U  S  FOREST  SERVICE 

VPNTURA  CO  FIRE  DEPT 


RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL   DEPT  FISH  e  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  CETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  POREST  SERVICE 


FEE 


-  445  - 


STATION  INDEX 


STATION 

d 
z 

i 

1  COUNTY 

1 

DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q 

i 

i 

a 

'  SPECIAL 

FOdT  IRACC 

JT61 

■Ol[  ■MENDOCINO 

IT  39  27  ;  IZ>  it 

fOm  IKtCC  AVIATION 

Oil  MINOOCINO 

1 

39  2* 

111 

111 

FORT  D|CK 

OU  DEL  NORTE 

I 

*1  92 

fOUT  JONES  4  IS( 

Oil  StSKlvQU 

1 

*1  99 

FORT  JONES  HHttH  STA 

31B 

0 

SISKIYOU 

I 

*1  36 

12Z  91 

4P 

1  FORT  ORO 

JIB 

0 

MONTEREY 

36  *l 

121  *6 

13* 

nil 

1  FORT  ROSS 

314 

0 

SONOMA 

IB  31 

116 

61 

323 

0 

SANTA  CRUZ 

37  03 

FiCNCH  CULCH 

32* 

0 

SHASTA 

2 

«0  *I 

FRESNO  xB  AII'QRT 

32) 

05:  FRESNO 

21 

36  *6 

3261  0»  FRESNO 

36  99 

BA 

OA 

32S»  06.  ORANGE 

2( 

33  9* 

FULLi'tTON  HILLCREST  RV 

3286t  Ob|  ORANGE 

2 

33  93 

9P 

CiRBE'Vl LLE 

iiia  oi:  huhbolot 

*0  06 

'  GARDEN  VACLfV  Z  5 

>}}a  02  El  OORAOO 

3B  90 

120  91 

I  CISOUET  RANGER  STATION 

>J37i  01  DEL  NORTE 

r 

41  92 

123  5B 

364 

ti 

336«{  oi  MONH 

3«  37  *9 

6970 

'  CEORCGTOMN  RrNCEK  STA 
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U  S  MB  OBSERVEII 
BENNY  Li  BEASLBV 
CARL  C  CRAHER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  fORCE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  HEATHER  BUREAU 

U  5  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLCRTQN  MUN  UTIL  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.   EDISON  CO, 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 


OEP 


SANTA   BARBARA  WT 
BYRON  P.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
ClLRDY  FIRE  DISTRICT 
HENRY  MANTELLI 
SETH  E  AUSEft 
RALPH  STAPENHQRST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  £  F  □ 
U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

ALBERT  0.  NORTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
HETCH  HETCHY    WTR  SUP 

CALIF  DEPI  OF  WATER  R£S 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  DP  CRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERC 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
FREO  H.  OSBORNE 
U  5  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  ASR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  t  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
y  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOURT 
HEAtDSBUBC  FIRE  OEPT 

HALOO  F  IVERSDN 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VlSTfl  IRRIC  OIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  e  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  sup 

CLARENCE  E  GASSOHAY 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  KHPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  eOA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  H  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  CRAVES 
P  C  t  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVEBSIOE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  Of  HWYS 


HEM 


NEW   lORIi  MINE  C  ( 
IDVLLWILO  FIRE  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
L   A  WTR  C  PWB  OEPT 
ACR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CD  FIPE  OEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 

PIEfiSDN  TUTTLE 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
mT,  WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  8SN  CTY  WTR  OIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  FARM  C  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  CMNTCACGRECATE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  C  E  COMPANY 
P  G  C  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROlO  0£L  PONTE 
MRS.  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WiLLMi 
DENNIS   L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRSt  GERTRUDE  REEDY 

OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

Closed  u/i3/69 

PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EOISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELlX   IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 


LAKE  S^AULblNfi 

LAKG  SPAULOINO  DAM 

LAKE  WOHLPORO 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LA  VEINE  MTS  PC  9bO  B 

LAYTONVIILE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  35ZB 

leesville  keecan  ranch 
le  grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 
lights  creek 

LINOSAY 

LITTLE   LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  PANOCHI  DET  DAM 
LITTLE  TUJUNCA  COLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  0 
LOCKWOOD  2  N 
LODGEPOLE 
LOOI 

log  spring 
lompqc 

lone  pine  ctnwdoo  ph 

•long  beach 
long  beach  mb  ap 
long  bell  station 
lookout  3  wsm 

LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  6AN0S 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCK 

los  bands  det  resv 

los  gatds 

los  gatos  *  sw 

los  prietos  ranger  sta 

lost  hills 

lower  kibbev  ridge 

lower  meadow 

lower  otay  reservoir 

loyalton 

lucerne  valley 

lucia  willow  springs 
lumberyard  rs 
lytle  cr  foothill  blvo 
lytle  cpeek  ranger  sta 
madeline  mntnc  sta 

MADERA 

MAO  RlvER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMQTh  PASS 
MAMMOTH  POOL 

MANTECA 

manzana  school 

MflNZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
HARKlEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 

MflRYSV  ILLE 
MATHER 

MATlLljA  OAM 
MC  CARTHY  point 

MC  clOuo 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  station 

medicine  lake 

menoqta  dam 

merced  fire  station  2 

MERCEO  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
"CHICAN  BLUFP 
OOLETOWN 

LFQRO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAl 

RANOA  *  SE 

BANDfl  SPENCLER  ranch 

tchell  Caverns 

tchell  meadow 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

HONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  E 
MONTEREY 

MONTEREY  NALF 
MONTICELLO  OAM 
MHORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  b  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 
MDRONCO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRQ  bay  3  N 
I  MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  Pass 

I  MT  BALQY  FC  B9G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT  oiablo  n  gate 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  ftS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 
MT  SAN  JAC INTO  WSP 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  W6  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WIlSqn  FC  336  B 
MUIR  WOODS 
MJM60  BASIN 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 

NACIHIENTO  DAM 
■NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBUPY  park  *  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC32CE 
NEWMAN  2  NM 


INDEX  NO. 

3ION  1 

Lr^jun  1  I 

,    DRAIN  A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q 

I   TEMP.  1 

PHECIP. 

SPECIAL 

*713 

NEVADA 

39 

19 

120 

i8 

sire 

9P 

9P 

P  6  C  E  COMPANY 

471* 

oi 

NEVADA 

39 

39 

ZO 

120 

38 

5120 

4P 

4P 

P  C  t  E  COMPANY 

4726 

01 

SAN  DIECO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

ESCOnOIOO  mTL  WTR  CO 

4739 

SAN  OIEGO 

33 

32 

117 

01 

530 

5P 
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DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
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39B5 

BA 
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06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

09 

118 

53 
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4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

02 
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OZ 
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53 
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04 
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37 
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TEHAMA 

z: 

39 

90 

122 

47 

505£ 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

50b* 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

39 

120 

Z7 

95 

9P 

5P 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL, 
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MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

*P 

BA 

ROGER  C  RICE 

5U9 

05 
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2B 

1* 

29 

Z730 

c 

U  S  FO"(£ST  SERVICE 

9231 

02 
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ROSE  MARIE  HEAOOH 

7560 

05 

FRESNO 

2T 

19 

IIB  52 

10000 

s 

SO  CALIF   EDISON  CO 

ROUNO  MEAOOM 

7579 

05 

TULARE 

35 

98 

9000 

s 

CALIF  STATE  PNC 

7580 

02 

2; 

*9 

121  96 

2117 

7600"  07 

SAN  BERDINQ 

i: 

7623 

05 

Tuolumne 

s 

7630 

02 

SACRAMENTO 

I'- 

121  30 

17 

HID 

MID 

7633 

02 

SACRAMENTO 

Zi 

35 

121  30 

19 

HID 

MID 

02 

TEHAMA 

3690 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

76*.: 

03 

NEVADA 

26 

120  i* 

6d37 

9P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

76*3 

01 

I' 

30 

122  28 

229 

6P 

6P 

SAINT  HELENA  4  mSH 

76<.6i  01 

IT 

30 

122  32 

C 

EDHIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

76*91  02 

NAPA 

23 

38 

3* 

122  23 

87( 

PARISH  RANCH 

7661 

0' 

CONTRA  COSTA 

37 

90 

122  06 

623 

7P 

7P 

7668 

MONTEREY 

2* 

36 

121  37 

80 

9P 

9P 

SALINAS  RURAL  F  0 

76691  0* 

MONTERY 

2* 

36 

121  36 

HIO 

MID 

7672 

0* 

SN  LUtS  OBPO 

2A 

3S 

20 

120  30 

137! 

SA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

7681]  06 

1 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

35 

120  2* 

290 

BA 

JOE  CASUAL  JR 

7689*  03 

AMADOR 

16 

38 

30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

7702 

05 

CALAVERAb 

2 

38 

10 

120  *0 

630 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

771*1  0* 

MONTEREY 

2* 

36 

01 

Ul  15 

1060 

5P 

5P 

SAN  AROO 

7716 

MONTEREY 

36 

120  5* 

*90 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

0. 

San  sEnito 

20 

36 

31 

121  09 

1395 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BEROINO 

28 

3* 

OB 

117  16 

1129 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

121  *2 

600 

7A 

CALIF  HTR  t  TEL  CO 

SANDBERC  PTL  PC130B 

773^ 

LOS  ANGELES 

11 

3* 

*9 

UB  *3 

*029 

*P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERC  MB 

773S 

Ol 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

iia  ** 

*517 

HIO 

HIO 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MSAN  OIEOO  MB  AIRPORT 

77*0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117  10 

13 

MID 

MIO 

U  5  HEATHER  BUREAU 

TATT  DTHAS  "FlBr"HirTC95 

SAN  OINAS  TANBARK  FLAT 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC ISCD  HB  AP 

|l»S  F  FEDERAL  BUILDING 

I  SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OM  FC*29BE 

I  SAN  GABRII 

I  SAN  GRECOl 

SAN  JACIN 

SAN  JACIN 

.  SAN  jOAOUI 

SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BuUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

;  SAN  MARCOS  PASS 
'9SAN  MATEO 
SAN  NIC0L4S  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

I  SANTA  BARBARA  TV  PE'K 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  cRu: 

bANTA  FE  OAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA   HS  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

•SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEI 
SANTIAGO  DAM 
SAUCUS  PHR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
■SCOTIA 
SEARSVULE  LAKE 
SEBASTOPOL  *  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  OAM 

SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETQWN    2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   FC  *l! 
I  SILVERADO  RANGER  STA 
I  SKACGS  SPGS  LAS  LOmaS 
I  SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

I  SNOW  Flat 
SODA  Springs  i  e 
shledad 

somerset  5  ese 

SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 


SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC   FC   396  C 

SPRECKELS  HWY  dPIOCE 

SPRINCvlLLE  7  ENE 
I  SPfllNGVILLE   RANGER   STA  , 
I  SPRINCVILLE  TULE   HOHKS  I 

SQUAW  VALLEY 

SQUIRREL    INN  2 
I  STiNDlSH  1  E  I 

STaNOISH  MICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STATE  LIKES 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL   PL  1 
•STOCKTON  HBAp 
I   STOCKTON   FIRE    STA   NO  * 

■  stdnyfqrd  coolev  ranch  I 

STQNYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAM6ERRV  VALLEY 
1  suEY  Ranch 

SUMMIT  HEAODH 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SURF  2  ENE 

susana  knolls 
susanville  airport 

SUSANVIllE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SWAIN  MOUNTAIN 

TAHQE  CITY 
I   TAHOE    VALLEY    FAA  AP 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPl 

TEHACHAPl  AIRPORT  | 
[  TEjON  RANCHQ 

TERMO 
I  THE  CEDARS 

I  THE  GEYSERS 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

THOUSAND  Oaks 

THREE  MILE  VALLEY 
'  THREE   RIVERS  6  SE 

THREE    RVRS    EDISON  PH 

THREE  RVRS  EDISON  PH 
TIGER  CREEK  pH 

,   TOPANCA   PATHQl    STfl  Fl 

i  torrance 

trabuco  canyon  ' 

tracy  2  sse 
<  tracy  c^rbona 
'  tracy  pumping  plant 
i  trinity  d*h  vista  pt 

TRQNA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGA 

TUJUNCA  mill  CR  FC  *70 
TULEFlELD 

tulelake 

tunnel  ranger  station 
tuolumne  meadows 

TURLOCK 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTY  MILE  HOLLOH 

thentynine  Palms 
twin  lakes 
tuitchell  oam 


1 

77aS  Ob 
7B07I  0*. 
7810  06i 
7813  O61 
7Bir  0* 
782  1'  0*, 
783*!  0*1 
783^  05 
78*6^  05 
7851:  0*1 


ANTA  CLARA 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
N  FRANC ISCO 
AN  MATEO 
N  FRANCISCO 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 

OS  ANGELES 

AN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 


70591  Ob  SAN  BARBARA 
786*  0*;  SAN  MATEO 
7B70  06  VENTURA 
7880  oi  MARIN 
76eai  061  ORANGE  I 
7891  0(i  SAN  BEROINO 
7897^  oa  LOS  ANGELES 
7902!  Oft  SNTA  aARBAHA  , 
7905  06|  SNTA   BARBARA  . 
7909  06i  SNTA  BARBARA  I 


7965 


04  SANTA  CLARA  | 
0*;  SANTA  CRUI  I 
O61  LOS  ANGELES 
OW  SN  LUIS  OBPO  I 
oJ  SN  LUIS  OBPO  ■ 
OtJ  SNTA    BARBARA  I 
06|  LOS  ANGELES 
Od  LOS  ANGELES 
OH  VENTURA 
01^  SONOMA 


SNTA  BARBARA 
ORANGE 
LOS  ANGELES 
Oil  SISKIYOU 
01  HUMBOLDT 
SAN  MATEO 
B072i  01!  SONOMA 
e07ft{  Ojj  LiSSEN 
a092  06  LOS  ANGELES 
8135|  02|  SHASTA 

*J  091  CALAVERAS 

62  01^  HUMBOLDT 

73^  02^  EL  DORADO 

7S  02  SHASTA 

07^  02|  SIERRA 

la  02  SIERRA 

30^  06  LOS  ANGELES 

*3{  06  ORANGE  ' 

72|  OL  SONOMA 

76|  0*1  MONTEREY 

IT  07i  RIVERSIDE 
lal  09  MARIPOSA 
32'  0£  NEVADA 
38l  0*i  MONTEREY 
-*  05  EL  OOBAOO  ' 
06  VENTURA 
01  SONOMA 
TUQLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCISC 


ia  05| 


BOf  09j  MARIPOSA 

06  07^  INyO 

36  06i  LOS  ANGELES 

*6  0*1  MONTEREY 

55  0S|  TULARE 

601  05|  TULARE 

6a  05  TULiRE 

74  Oa  PLACER 

79  oi  SAN  BERDINO 

er  oi  LASSEN 

90  01;  MENDOCINO 
99  OS  TUOLUMNE 
10  OW  FRESNO 
**-  02  8UTTE 
5*  051  SAN  JOAQUIN 
58.  Oil  SAN  JOAQUIN 
6^  09  SAN  JOAQUIN 
7ft  02  COLUSA 

80  02  COLUSA 
87!  02  GLENN 


91  02 
<06|  02 
27  06 
*e  09 
BO  0* 
97  06 
'00  ( 


8905 
e909i 
■  8912 
.  891*; 
;  891T 
89a8 


SHASTA 
YUBA 
SN  LUIS  OBPO 
FRESNO 
SANTA  CRUI 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 


02i  PLUMAS 
52  091  KERN 
03|  PLACER 

EL  DORADO 
PLACER 
KERN 
KERN 
KERN 


01  SONOMA 
07  RIVERSIDE 
06|  VENTURA 

02.  Plumas 

05  TULARE 
05  TULARE 
05  TULARE 

05  AMADOR 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 


8992'  06|  ORANGE 

6997  051  SAN  JOAQUIN 

8999^  05I  SAN  JOAQUIN 

9001    09i  ALAMEOA 

902*  01'  TRINITY 

9039  07i  SAN  BEROINO 

903T  02  COLUSA 

90*3  03j  NEVADA 


90*9  ( 

9052 
9053 
9061' 
9063 
90731 
9087 
9097 
9099 
9109 
9111 


061  LOS  < 


J LOS  ANGELES 
KERN 

01  SISKIYOU 

05  TULARE 
09  Tuolumne 
09  stanislaus 

06>  ORANGE 

02  TEHAMA 
07  SAN  BERDINO 
02  ALPINE 

06  SNTA  BARBARA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


*90     AP  *P 

279 
1539 
1560 
1050 


I  *9  2300 


BB  9P  5P 
129     9P  5P 


121  32 

121  20 

121  15 

121  19 


119  28 

120  06 
120  00 
120  22 
UB  27 
116  26 
116  *9 
120  27 
120  21 

122  50 


117  36 

121  25 

121  25 

121  35 


lie  09 

119  01 

121  28 

116  17 

119  20  I 

120  51  ' 

117  *7 

121  ' 
U6  02 
120  02 
120  19 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HHYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C ITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  HEATHER  BUREAU 
PASADENA  HATER  DEPT 
OfieiN  R.  HATKINS 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
CART  J.  ARATA 
8YR0N  JQHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   SAN  JOSE 

.   SANDRA  J.  KNOLL 
COOPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
STATE  POLY  COL 

CTY  OF  Santa  Barbara 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA   ANA    FIBE  OEPT 

SO  CailF  EDISON  CO 

IS  LUE8KERT 
SANTA  BARBARA  SwC.  TR, 
D  AVIATION  AGENCY 
STATION  KEYT 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C   MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEHBERRY 

SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 

WTR  t  PWR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE   M  RUtlBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BUR  RECLAMATION 


791     )p  5P 


990     2P  2P 


1690     7P  7P 


9P     5P     5P:  I 


ENGIf 


HI 


MRS  MARILYN 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS   JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYCOMBE 
I  S  FOREST  SERVICE 
CEORGE  I  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  lEITHOLD 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

PALM  SPRINGS  HTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUOHAN 
JOHN  N  FRANCIONI 
JACK  A.  HASELEY 
BERVLHOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HHYS 
I  S  COAST  GUARD 


mEATHER  BUREAU 
ELMER   A  SUTTON 

FOREST  SERVICE 
.  5  £  COMPANY 
lAH  VALLEY  STATE  PK 
LEROy  KEMP 
■  C  FRALEY 

DIV  BEACH  C  PKS 
.  e  E  COMPANY 
PS  OF  ENGINEERS 
TE  DIV  OF  FSTRY 

Y  OF  STOCKTON 
WEATHER  BUREAU 

CkTON  F IRE  STA  NO  A 
0  H  CODLEY 

FOREST  SERVICE 
AND  UNIT  WU  ASSN 

T  WATER  RESOURCES 
>   LILLIAN  MAGRUDER 

Y  RANCH 

;  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
AL  DIV  BEACH  i  PARK 
S   AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
SIATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

.  CALlF  DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  £  FD 
ESTHER  BEATTY 
AVIATION  AGENCY 
1  OEPT  WATER  RESOURCES 

HARRY    M,  COWAN 
TEHACHAPl  CUMMINGS 
TtJDN  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
1  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAYE  OEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  I 
SO  CALIF  EDISON  i 

G  £   E  COMPiNY 

A  CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIR 

ORANGE  CO  PARK  D 
AAG£  R  TUGEL 
BANTA  CAR60NA  IR 

I  S  BUR  R 

1  S  BUR  R 

AMERICAN 
CORPS  OF 
I  S  FOREBl 
JAMES  Oi 
LOS  ANGELf 


KERN  COUN 
TULELAKE  . 
S  WEATHI 
.  DEPT  HATER 
CARL 
THE 


OEPT  OF 

I  S  NAT 

■  G  £  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY 


S  CO  I 

Y  LAND  CO 
RRIG  I 
R  BUREAU 

RESOURCES 
RSON 

COMPANY 
TER  RESOURCES 
RK  SERVICE 


HCD 


-  447  - 


STATION  INDEX 


UHL  liven  ITiTION 

UtlON  OH  ST|A>tNS  *B1  I 

J»L»ND  J 
U'KIl  1  « 

u»*tn  HiTTOLc  ; 

V«LLCTQN 

I  NUVS  *C  1 9k 

vrnnlLION  VlLLEV 
«tCTO"VHLe  PUH»  >l»NT  [ 

lOeTTE  HEtOQH 
VISCE^T  rUf  STA  FC120 
WINTON  . 

'IST4  J  NNt 

VOITA  POMER  KOUSE 
HALLACE  1  SE  ' 

riALNuT  CREEK  2  ESE 

MAINUT  CREEtt  I  EHE 
WALNUT  CftEEK  *  E 
WALNUT  PTL  STA  PCIOZB 
WARNE"  SPniNCl 
>«*SCO 

WAS:OJA    e-HOENl*   RttNCM  , 
■  ATSONvai-E  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATIOH 
weAVERVlLLE  RAMCE"  STA 
HEEO  FIRE  OEPARTMENT 


COUNTY 


(  ojr  tulahi 

;  Ol]  MENOOC  tNO 
oi  M«NDOCINO 
i  0«j  ORANGE 
'         LCS  ANCELfS 
I         (Aft  KROINQ 
'  02  LAtt 
"  Ot  HUMBOLDT 
1  Okl  ALANEDA 
I  04  SAN  lENlTO 

I  02  SQLANO 
,  oi  MONTEREY 

i  oai  JAN  oiE&o 

0?  LOS  ANCELES 
Ob  LOS  ANCElES 
l(  Oil  SONOMA 

^  oti  SNTA  r       '  ■ 

i  06j  VENTURA 


I  OS  FRESNO 
Oa  LOS  ANCELES 

J  o5  PLUKAS 

<  OS  TULARE 

t  0»  SAN  OtECO 

J  Ojj  SHASTA 
02  SHASTA 
OS  CALAVERAS 
0<<  CONTRA  COSTA 
OA  CONTRA  COSTA 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  CQSTA 
LOS  ANGELES 
SAN  OIEGO 
KERN 

SNTA  SARBARA 
SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINtTY 
SISKIYOU 


fcse  oa 

490  01 


OBSERVATION  I 
TIME  AND 
TABLES 


■  'J  S  FOREST  SERVICE  " 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
»Rl  HARJORIE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 

UCLA 

LlfttRTY  GROVES  CORP 
EOCAR  J  SCMUETT6 
WESLEY  C  ROSCDE 
e  bay  mun  utl  oist 
ELODN  fancher 

vacaville  fire  dist 
hiss  judy  a.  molf 
valley  cnt  mun  water 

U  S  fORtST  SERVICE 
VAN  HUVS  PUBLISH  CO 
SONOMA  CFC  AND  WTft  CD 
U  S  POREST  SERVICE 
CO.  FLOOD  CONTROL  OIST 
SO  CALIF  EDISON  CD 
VICTOR  CO  WATER  DIST 

S  CORP!  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  OOTTi 

VlSALlA  FIRE  DEPARTMENT 

visTa  fire  DEPT 
w.  fred  soring 

P  G  e  e  COMPANY 
CLARION   £    VAN  SCHAICK 
MRS.    JOAN  THOMAS 
JOHN  F.  TERRY 


TOmAS  S 
MBS.   BETTY  F4IRCL0UCH 
L  4  (0  FIRE  OtPT 
WARNERS  RESORT  CO 
WERN  CO  fSTRY  C  F  D 
PHOENlH  RANCH 
CITY  OF  wATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
HEEO  FIRE  DEPARTMENT 


STATION 


lELOON  1  WSW 
i  wENOEl  10  SE 
I  WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTMAVEN 

WEST  POINT 
,  wFSTVlLlE 
I  MEAOOM 
I  WWEATLAND  2  NE 

WHISKEYTOHN  RES 
I  WHITE    MOUNTAIN  1 

I  WHITE  MOUNTAIN  2 
:  WHITE  MTN  STORAGE 

WHITTIER  CTY  H  FC  lOOC 
i  WiLDftOSE  RANGER  STA 

'  WILLIAMS 

WILLITS  I  HE 

WtLLITS  HOWARD  FOR  RS 

WiLLOU  CREEK  1  NW 

WILLOWS 

WILLOWS  USSR 

WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
wOOOFOROS 
WOODLAND   1  HNU 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
VORKVUt-E 

YOSEMITE  PARK  HEAOQTRS 
VREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

COYOTE  CANYON 
LAKE  MOUNTAIN 
MERCEV  HOT  SPRINGS 

NEW  STATIONS 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


'bOS  02 
'621  02 
'632  07 


MONO 

SAN  BECtOIND 

LOS  ANCELES 

INYO 

COLUSA 

NENDOCINQ 

HENOOCINO 

TRINITY 

GLENN 

GLENN 

riverside 
tolo 

KERN 

ALPINE 

VOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 


RIVERSIDE 

TRINITY 

FRESNO 


33  26 
AO  01 
36  42 


I  OBSERVATION  I 
TIME  AND 
TABLES 


2600 
*035 
6200 
2B5 
2B20 
52«0 
B990 


12470 
'260 
3A0 
A 100 


VcBNON  J  8L0UNT  1 
I  ED  FILIPELLI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

!  BOSTON  RANCH  CO  | 

!  STATE  OIW  OF  FORESTRY  , 

S'  OEPT  WATER  RESOURCES  I 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

ESTATE  OF   SAMUEL  DAMON  , 

U  S  BUR  RECLAMATION  i 

I       UNIVERSITY  OF  CALIF  I 

I      UNIVERSITY  OF  CALIF  I 

S  STATE  OF  CALIFORNIA  < 

MlSJ  MARTHA  BAlLET  i 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst , 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  moveinent  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME;     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Ht.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALEKT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
-f-f    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month, 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIHATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUIOIART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  anual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  <>f 
Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C,  20402 . 
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63.6 
74.9 

2.3 

60.3 
68.0 

59.4 
71. B 

2.4 

M 

59.9 
49.4 
44.6 
59.2 

-  2.2 

M 

52.4 

39. OB 
53.8 

1,2 

50.5 
38.2 
34.3 
49.9 

2.7 

58.2 
51.4 
47, 2M 
59.5 

.3 

WEAvEftVILLE   RANGER  STA 
WEED  t-iKE  DEPARTMENT 
WILLlTS    1  N£ 
WILLOW  CREEK    1  NW 
YREKA 

32,4 
30,7 
42,4 
36,9 
31,1 

-  *t.it 

-  2.7 

36, 5M 
34.4 
42.6 
41.6 
35.6 

-  4.3 

-  2.6 

43. 2M 

39.8 

43.4 

46.6 

43,1 

-  1.8 

-  .2 

4B.B 

45. OM 
50.7 
52.3 
48.6 

-  2.4 

-  1.2 

61.0 
57.4 
60.5 
64.6 
61.3 

3.1 
4.7 

65.9 
62.1 
62,6 
69,0 
66,1 

1.6 
2.6 

71.4 
67.0 
69.2 
74,6 
72.2 

.0 
.0 

69.8 
64.7 
67.9 
72.0 
70.3 

.4 
-  .3 

65.9 
60. 9M 

69!6 
65.2 

1.8 
1,0 

49.4 
45.4 
55.3 
55.3 
48.7 

-  5.1 

-  4.9 

44.7 
40.2 

50. 1 
42.4 

,4 

.7 

39.5 
36.6 
47,4 
46.7 
39.4 

1.1 
2.4 

52. 4M 
48. 7M 
55.2 
57.0 
51,9 

; 

.8 
.1 

DIVISION 

39,6 

-  3.0 

41.9 

-  4.0 

47.4 

-  1.7 

50,8 

-  2.4 

59.9 

2.1 

62.9 

.2 

67.1 

.1 

66.9 

.6 

64.5 

,8 

54,4 

-  2.7 

49.2 

-  .1 

45.9 

1.5 

54,2 

.7 

Sacramento 

drainage  02 

adln  ranger  station 
alturas  ranger  station 
aubuRn 

berrye5sa  lake 

5lue  canyon  wb  airport 

26,6 
29.5 
42.6 
44.5 
34.9 

l.<> 

-  2.2 

-  2.2 

29. 9M 

30.4 

43.7 

44.9 

30.1 

-  7.0 

35. 6M 
37.6 
50.7 
51.4 
37.5 

-  .B 

-  .7 

-  2.Q 

'.a, 6 

44.6 
55.0 
55.9 

42,2 

-  .9 

-  2.1 

-  3.4 

55.4 
56,5 
64,9 
66,0 
57.0 

4.2 
1.9 

4.8 

59,5 
61,5 
68,0 
68,5 
58,3 

2.5 

-  2.6 

-  .9 

66.5 
66.6 
79.0 
77.5 
69.7 

.3 
1.2 

1.7 

64.9 
63.9 
79.7 
78.8 
71.5 

.0 
3.5 

4.8 

59.6 
59.1 

/3!8 
65.0 

1,6 
1 , 5 

2.1 

44,2 
42.6 
59,0 
61.8 
4B,7 

-  5.4 

-  5.1 

41.2 
39.1 
55.6 
55.3 
50.4 

1.2 

1.9 

4.7 

32, 7B 
33,2 
49. OM 
50.9 
40.2 

1.1 
2.1 

-  .1 

46. 7M 
47.1 
60. IM 
60.8 
50.5 

- 

.3 

.3 

.2 

BOWMAN  DAM 
BRANNiN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BLiSNEl 
CANYON  DAM 

33.4 
43.9 
43, 4M 
29,7 
27, 9M 

-  2.0 
- 

-  .9 

30.1 
47.2 
45. 3M 
32.5 
26.6 

-  3.2 

-  3.2 

37.5 
53.1 
51.5 
36.4 
31. 4H 

-  1.  / 

-  1.-. 

-  5.9 

42.3 
58.0 
56. 6M 
44.9 

4l.l 

-  2.9 

-  1.6 

-  3.7 

54.7 

68. 8M 
57.3 
55. 3M 

3.0 
3.5 
3.4 

58,4 
65,1 
71. 4H 
61.6 
59.1 

-  1.0 

-  1.0 

.2 

67.2 
71.9 
77.0m 
65.9 
66.  IM 

-  .  1 

-  1.4 

-  .3 

68.7 
76.1 
77. (.M 
63.8 
65.3 

2.1 
1.6 
.6 

62. 7M 

7^*3M 
60.  3 
60. 6M 

1.4 

47,8 
59,8 
59. 9M 
44,9 
44. 7M 

-5.3 

-  3.5 

-  4.5 

47.6 
53.5 

41.2 
36. 5M 

3.5 
.5 

39,9 
49.0 
49.9 
37.5 
34. 5M 

2.8 
2.7 

49. IM 
59. 4M 
60. 4M 
48.2 
46. IM 

.8 
.5 
.8 

CENTEAVILLE  PH 
CHESTER 

chico  Experiment  sta 
Clarksburg 
CleaRlakE  hichlanos 

42,8 
27,0 
43.5 
43.4 
40.2 

-  2.9 

-  1.2 

45.1 
29.2 
46.3 
46.7 
40.7 

-  3.6 

-  2.3 

51.4 
33.2 
52.2 
51.8 
47.1 

-  1.6 

-  .6 

56.0 

57.8 
57.3 
52.0 

-  2.7 

-  l.l 

67. 5h 
55. 1 
70.0 
65.7 
63.2 

2.5 
4.2 

70.3 
58.4 
72.3 
67. 6M 
67,3 

-  1.8 

-  .5 

76,  IM 

64.6m 

79.4 

73.6 

74.2 

-  1.1 
.7 

78.0 
63. 4M 
78. 3 
75.2 
74.4 

1.0 
1.9 

72  .8M 
59.7 

7l!8 
/0.3 

.  1 

59.6 

45.1 

60.2 
59,5 
56, 7M 

-  4.0 

-  2.8 

52. 5B 
39.8 

52^7 
49.7 

-  .9 

49.  IM 

34.4 

49.6 

46.1 

46,2 

2.2 
2.8 

60. 3M 
45. 8M 
61.3 
59, 3M 
56. SM 

■ 

1.1 
.2 

COlFAx 

CQLUSA    1  SSW 

Davis  z  msw 

deer  (reek  power  house 

D£  SA8LA 

42.6 
43.5 
34. 3M 
39. OM 

-  2.6 

-  l.b 

-  .8 

-  1.6 

41 .4M 

46.4 

46.6 

37. 3M 

-  4.2 
-3.1 

-  2.7 

-  5.3 

52.7 
52.3 
39. OM 
45.6 

-  1.4 

-  1.1 

-  3.1 

53. 6M 
5B,0 
57.7 
46. OH 
50.5 

-  1.4 

-  2.0 

-  1.2 

-  1.5 

-  1.5 

69.6 
67.9 
56. 9M 
61. 7M 

3.0 
3.2 
3.1 
3.6 

66. 8H 

70.8 

70.5 

59,0 

63.9 

-  2.2 

-  2.6 

-  l!l 

-  1.4 

79. 4M 
77.5 
75.3 
66.9m 
73.  IM 

2.1 
-  .8 
.1 
.1 

M 

78.3 
75.8 
65. 7M 
72.8 

2.3 
2.5 
.5 
1.7 

74.  OM 
73.5 

62  .7M 
68. IM 

2.7 
1.4 

1.3 
.6 

58, 4M 
60,4 
61,1 

54.7 

-  3.0 

-  2.7 

-  2.1 

-  3.4 

M 

52.5 

52i4M 
50. 6M 

-  ,2 

10.4 

2.1 

45, 6B 
48,3 
48,6 
42, IB 
43, 3B 

-  .8 

2.3 
2.3 
5.8 

60.9 
60.5 

55. IM 

- 

.5 
.1 

.4 

0036INS  COLGATE  FQRESY 
DOWNItVJLLE   RANGER  STA 
EAST   PikK  RESERVUIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATlDfl 

FOLSOi-i  0AM 

43. 5M 
34, 5n 
41,0 
44,4 
44,0 

-  2.1 

44. 4M 

35. in 

42,0 
47.1 
46.4 

-  4.3 

H 

46.8 
53.0 
52.7 

-  1.6 

57. 5M 

'.9.2M 

52.5 

57.6 

57,2 

-  3.6 

60.31' 
65.3 
64.8 
66.5 

2.2 

70, IH 
62,9 
69,5 
67,0 
69.1 

-  1.1 

M 

69.9 
76.9 
73.2 
77.9 

-  .5 

68.6 
75.5 
75.9 
79.7 

.5 

/4.6M 
64.4 

72!  1 
75.  1 

1.3 

60. 2M 
50.2 
57.2 
61  .6M 
62.0 

-  3.7 

45. 2^ 

54!6 
57,2 

1.5 

B 

47.6 
49.8 
49.7 

3.1 

58.4 
60, IM 
61.5 

- 

.7 

CEDRCfTOWN  RANGER  STA 
GRASS  VALLEY  NO.  2 
HAT  CkEEHt   PH  NO  1 
JESS  VALLEY 
LAKEP jRT 

39, 6H 

41,6 

30,4 

29,6 

40,8 

-  i.Q 

37. 9M 

39.0 

32,7 

30.1 

41.9 

-5.7 

M 

46.4 
39.7 
33.4 
49.9 

-  3.9 

50, an 

50.6 
46.5 
42.2 
52.9 

-  3.9 

62. OM 

61.3 

58.4 

53.9 

64.5 

1.4 

63.7 
64.0 
62,9 
57,0 
68,1 

-  .5 

75. 2H 

73.1 

69.4 

64.5 

76.6 

-  1.5 

77.0 
73.0 
65.9 
65.2 
75,1 

-  1.5 

70.8 
68.  7 

59.9 

55. 5M 
54.0 
46,7 
42.6 
56.3 

-  6.1 

51,6 

40,4 
49,3 

M 

44.6 
38,6 
33.5 
46.9 

2.9 

- 

55.7 
49.6 
46.0 
57.7 

1.6 

LAKESHDRE 

LAKE  SPitULDINt 

LACE    SPAULOING  DAM 

MANZANITA  LAKE 

MARYSVILLE 

37.9 
32.1 

26.7 
44.3 

-  1.9 

-  1.7 

39.5 
29.3 

24,5 
46,0 

-  6.1 

-  2,1 

49.1 
36.7 

29.4 
54.2 

-  1.7 

-  .6 

52.8 
41.3 

36.2 
59.8 

-  2.4 

-  .6 

67.  1 
53.1 

51.5 
70,4 

3.0 
3,6 

70, 1 
56.3 
56. 6M 
54.6 
72.8 

-  ,6 

-  .9 

78.6 

64.3b 

67.9b 

64.1 

80.2 

1.1 
1.2 

78,0 
63.2 
68.1 
63. 1 
60.4 

1.". 
3.4 

72,0 
58, BM 

57.2 
75.7 

.0 
2.2 

57.8 
46.5 

M 

42.3 
61.6 

-  4.2 

-  2.9 

54,2 
45. IB 

42.0 
54.9 

3.0 

.8 

46.8 
36. 9M 

34,4 
49,5 

-  .1 

2.5 

58.7 
47. OM 

43.9 
62.7 

r 

.7 

MC  CLL/UD 

miuesal 

mqnticello  dam 
mo'int  Shasta  ^b  city 
nevada  citv 

31,2 
26,0 
44,0 
30,6 
30, 9M 

-  2.8 

-  2.5 

-  2.5 

-  .3 

32.6 
27.5 
45.0 
32.5 
36.3 

-  3.7 

-  4.9 

-  4.5 

-  5.0 

40.2 
34.0 
50.3 
39.7 
42.7 

-  .7 

-  2.2 

-  1.5 

-  2.1 

h4  ,7 
39.5 
55.0 
45.0 
48.1 

-  2.6 

-  2.6 

-  2.5 

-  2.1 

57,6 
52,6 
65,2 
59,2 
58.8 

4.0 
3.9 

2.6 

62,0 
55,8 
69,3 
61 ,8 
62,5 

2.3 
.  1 

1.5 

67.9 
63.3 
76.7 
66,5 
69.6 

1  .4 
.3 

.5 
-  .1 

66.7 
63.4 
77.9 
67.8 
67.7 

2.1 
2.3 

1.1 
-  .3 

61.8 
59.1 
73.1 
62.0 
63.6 

1.7 
1.9 

.5 

47.4 
44.3 
61.0 
46.9 
49.  5 

-  4.1 

-  4.0 

-  5,0 

-  5.4 

45.7 
41.6 
54.9 
43.3 
45.5 

3.1 

1.5 
-  .9 

39,0 
35,8 
50,4 
38,0 
41,1 

2.3 
2.2 

2.1 
-  .2 

49.8 
45.4 
60.2 
49.5 
52. OM 

.3 
.3 

1.2 

ORL AND 
UROV I lLE 
PARADl SE 
Pl."CERVILLE 
PLACEkVILLE  IPG 

41.4 
44,2 
41.5 

41.4 
43.9 

1.1 

44,6 
47,3 
41,6 
40.0 
40.5 

-  3,'» 

52. 0 
53.7 
50. 1 
46.9 
49.2 

57.7 
58,9 
53,9 
51.4 
52.9 

-  2.3 

-  1.7 

70,4 
70,9 
o5,5 
61,5 
64.0 

3.0 
2.3 

72,9 
73,1 
66,0 
64,9 
66,4 

-  1.9 

-  1.4 

80,3 
81.9 
78,5 
74.7 

79.0 

.0 
1.0 

79.9 
81.7 

74.  1 
80.  1 

2.0 
2.4 

75.1 
76.7 
/3.5 
69.4 
73.5 

1.4 
2.7 

61  .  I 
62.3 
5B.  1 
53.5 
57.1 

-  3.2 

-  3.6 

55.1 
55.3 
56.1 
49.0 
55.5 

1.7 
2.1 

49,0 
50.1 
49.0 
43.7 
46.3 

2.9 
1.9 

61.6 
63.0 

55.9 
59.0 

.5 

PLATINA 

34.4 

35.7 

44.2 

50.4 

63.5 

66,2 

76.9 

76.7 

69.* 

55.0 

50.4 

43.5 

55,6 

See  Releience  Noles  Following  Stalion  Index 


Table  l-ContiDued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PURTOl.a 
QUINCY 

R£0  Bl UFF  Wfi  AIRPORT 
REOOING  PIRe  STA  NO  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  H6  AIRPORT 
SACRAiENTO  WB  CITY 
SHASTi.  OAH 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SUi>A  SPRINGS   1  E 

stuny  gorge  reservoir 
stpawberry  valley 
turntable  creek 
Twin  lakes 

vacaville 

volta  power  house 

whiskeytown  res 

MILIUMS 
WILLOWS 

WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND  I  WNW 


03 
BUCA 

oooie 

BRlOCtPORT 
CtHARvlLLE 

CONNER  MEMORIAL    SI  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FQPT  EjIOWElL 

MUNO  LAKF 

SQUAW  VALLEY 

SuSANvlLLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WUODFDROS 
DIVISION 


AVILA  BEACH 
BEN  LUMUNO  NO 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARHEL  VALLEY 

CROCKETT 
FuRT  URD 
GlLRO'i 

Half  moon  bay 
hollister 


1  SW 
KING  CITY 

LIVERrlORE  COUNTY  F  0 
LOS  GaTOS 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 

MONTEREY  NALF 
MOHRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIAULU  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 

NEWARK 

Oakland  hb  aikpdrt 

PALO  alto  city  hall 

PASO  ROBLES 

PASO  KOBLES   FAA  ap 

PINNACLES  NAT  MUNUMfcNl 
PISHD  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGU  NAVAL  0£P 
PKlESr  VALLEY 

REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINaS   FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

San  FRANCISCO  WB  AP 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  CKEGORIO  2  SE 

SAN  JOSE 

San  LUIS  OBISPO  poly 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

upp  san  leandru  filter 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSDNVILLE  WATERWORKS 


ANTIOCH  PlBKEeOARO  ML 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Temperature 

• 
0 

Q 

Temperature 

0 
Q 

1 

1 
B 
e 
H 

a 

Temperature  1 

it 

1 
s. 

V 

Q 

Temperature 

1 

a 

9 

a 

1 
a 

a 

« 
H 

O 

Temperature 

9 
3 

■c 

S. 
« 

Q 

1 
0. 

B 

a 
9 
Q 

Temperature 

a 

« 
1 

a 
B 

H 

0 

•* 

Temperature 

Q 

1 ! 
1 

a 

Departure 

Temperature 

9 
& 

29.7 
33.1 
42. S 
42.4 
i».0 

.9 
.  1 

-  3.0 

-  3.3 

-  .3 

28,0 
34.6 
46.  1 
44.6 
46.7 

-  3.» 

-  2.2 

-  3,6 

-  4.8 

-  .9 

33.3 
42.5 
53.6 
55.2 
51.3 

-  4.0 

.3 

-  .5 
1.2 

43.4 
48.8 
57,8 
60, 1 
56.8 

-  .6 
.6 

-  2.6 

-  .3 

-  .6 

55 . 1 
60.2 
72.3 
73.6 
67,2 

4.9 

4.0 
6.3 
2.8 

53.6 

73.9 
76,0 
70.5 

- 

1.3 
3.0 
2.3 
.8 
1.1 

69.0 
63.6 
85.7 
79.4 

1.8 

-  ,2 
3.0 
1.4 

63.4 

83.1 
85.0 
79.1 

2.8 

2.1 
4.5 
3.1 

63. 6H 
77.3 
78,9 
75,0 

3.0 

1.3 
3.3 
3.1 

44.5 
ll'.l 

64.1 
59.6 

-  3.1 

-  4.2 

-  1.3 

-  3.1 

42. 1 
54.3 
67.9 
53.2 

1.9 

■  3 
3.1 
1.4 

34,9 

49,4 
51.2 
48.4 

2.8 
2.3 
3.7 
3.1 

50. 9M 
63.0 
64.6 
60.9 

.7 

-  .5 
1.4 
.7 

4<>.0 
«5.6 
40.7 
3<>.2 
29.6 

-  1.2 

-  ,8 

1.2 

47.4 
49,2 
41,4 
32, 3H 
25.6 

-  1.0 

-  1.3 

-  6.2 

52.4 
55.4 
51.1 
41.0 
31.4 

-  1.0 
1.2 

-  6.4 

57.1 
i9.7 
56.0 
46.0 
43,6 

-  1.3 

-  1.2 

66.9 
6B.4 
69. 1 

58. en 

55, 2H 

2.9 
4.2 

69.0 

72.9 
61,1 
58.3 

1.5 
.3 

.  8 

75.3 
77!5 
83.1 
69.5 

.9 
1.4 

77.9 

32.6 
69.3 
64.0 

^'3 
1.8 

75!° 
75.8 
64.0 

2.4 
2.4 

51.0 

60. 1 
49.8 
45.  IH 

-  2.5 

-  3.6 

ll'.l 
57.9 
47.5 

1.0 
1.5 

48,0 

49!l 
39.7 
35.2 

3!e 

52.6 
61.7 

51. IM 

.3 
.1 

27.7 
1.1.8 
36.5 
41.1 
27. 3n 

-  1.7 
3.3 

22.9 
43,6 
33. S 
41.5 

H 

-  3.4 

30.2 
50. 4H 
41.2 
52.3 
25. 9n 

-  1 . 1 

-  2.4 

36.2 
54,5 
46,1 
56.0 
31.6 

-  2.6 

-  3.0 

45.6 
67.7 
53.5 
70.2 
46.0 

3.0 
5.2 

48. 2H 

71.4 

60.3 

73.1 

46.4 

- 

1,1 
1.6 

59.6 
79.4 

32!l 
55.3 

-  .2 

59.9 

67.5 
83.2 
57.2 

1.9 

55.5 
74.0 

77)3 
52.9 

2.0 

40,3 

50.3 
50.9 
38.9 

-  3.1 

37.7 
53.9 

37.6 

3.9 

31.1 
4o!8 
30.7 

3.3 
2.5 

41 .2M 
60. 3M 

43.3 
41.1 
40. 9M 

n 

41.6 

-  2.0 

-  3.2 

47.3 
40.4 
41.3 
45.1 
44.5 

-  1.9 

-  4.3 

52.7 
49.0 
50.4 
52.4 
51.3 

-  .6 

-  2.3 

57.2 
53,1 
55.3 
53.2 
56,7 

-  1.1 

-  2.9 

66.9 
67.3 
63,6 
69,9 
69.4 

2.3 
2.9 

68,8 
68.2 
71.6 
72.6 
71,1 

2.1 
2.5 

75.3 
73.6 
31.2 
79.9 

-  .4 

-  .7 

75.0 
78.2 
61.1 

77.7 

1.3 
1.3 

72.7 
72. 9H 
75.1 
74.5 

1.3 
l.o 

60.3 
57. 1 
58.6 

6l!l 

-  2.4 

-  3.3 

53.3 
55.1 
56. 4M 
54.3 
54,3 

.1 

1.3 

43.9 
47.2 
48.5 

48!9 

2.4 

50.3 
59. OM 
50. 8H 

-  .2 

-  .8 

42.8 
43.7 
43,5 

-  2.3 

46.1 
47.0 
46.7 

-  3.6 

53.3 
54.0 
52.9 

-  2.2 

53.2 
59.3 
58.5 

-  2.2 

71,6 
69,8 
69,4 

2.3 

73,0 
72.3 
71,8 

- 

.9 

79.6 
78.7 
77.6 

.7 

79.9 
79.7 
73.2 

3.0 

75. 6H 

75.3 

73.9 

1.2 

62.4 
62.2 
61.4 

-  2.9 

55,0 
54.5 
54,1 

.2 

60,6 
49,1 
48,1 

1.2 

52. 4M 

62.1 

61.4 

-  .* 

33.2 

-  1.5 

39.4 

-  3.4 

45.7 

-  1.3 

51.3 

-  1.7 

62,9 

3.5 

65.6 

.7 

.6 

73.4 

2.2 

1.9 

54.3 

-  3.2 

49.9 

1.9 

44,0 

.1 

25.2 
24. 3« 
25.0 

33. 2M 
27.0 

4.1 

20.7 
17.9 
17,5 
30. 9H 
22.3 

-  2.7 

26,2 
21.8 
19.5 
35, 3n 
29,0 

-  4.5 

39.2 
31.8 
35,3 
46, 3H 
37,7 

-  2,1 

51.4 
45.1 
43.5 
56. 9H 
49,7 

1.6 

55.1 

52.6 
61.1 
53.0 

- 

1.4 

56.2 

70 !  7 
62.4 

-  2.3 

59.7 

60.4 
70,  IH 
61,0 

-  .3 

49^9 
53.6 
62. 5M 
56.3 

.3 

40.6 

33.7 
44, 2n 
39,3 

-  5.6 

37.  IH 
30.8 
33.2 
39. OM 
37.6 

.0 

32.2 

30,5 
34.0 
31.1 

1.3 

37, OM 

43. 7H 
42.2 

-  1,0 

35. 4« 

33.2 

32.6 

31.4 

28.1 

3.5 

33.6 
33.6 
32.1 
25.8 
23. 4M 

-  1.1 

39. 8H 

39.7 

37.5 

29.7 

28.3 

-  2.1 

47.6 
47.7 
46.4 

43.3 
37.1 

-  .8 

58. 9M 
59, 9H 
57.2 
56,1 
49.3 

3.3 

62.4 
63.4 
61.3 

53,9 

1.1 

69.6 
67.4 
56.4 
52.1 

-  1.0 

59, 4M 

66,2 

61.2 

-  .8 

63!2 
61.2 
61.9 
57,1 

1.1 

45,  IM 
45!* 
40.8 

-  4.7 

37.6 
40. 1 
39.4 
37.4 

1.6 

35.2 
34.6 
32!3 

2.2 

49. 8M 
48.5 
46.8 
42. 6H 

.2 

31.6M 

31.0 

28,1 

26.0 

27,3 

1 .4 
4.  1 

1.7 

31.9 
26.4 
22.2 
25.7 
23.4 

-  2.4 

-  2.0 

-  4.6 

38.5 
30.2 
27.1 
29.4 
30.0 

-  2.1 

-  2.0 

-  2.7 

46.6 
36. BM 
37. OM 
42.4 
i7.2 

-  1.2 

-  2.0 

-  2.5 

56.5 
48.9 
50. 3H 
53.4 
50.0 

3.5 
3.2 

3.4 

02.1 

53.2 
57.5 
53.5 

- 

.  1 
.1 

.6 

70.9 
61.8 

64!3 
60.9 

-  1.0 

63.7 

57.9 
63.2 
60.3 

,-i 

-  .1 

63,5 
57,2 

57)7 
56.7 

2.1 

1.4 

45,4 

39!6 
41.0 
41.7 

-  5.i 

-  3.9 

38.3 
37.5 

36!4 
36.7 

-  1.; 

1.7 

33.6 

3U2 
31.1 
31.3 

.7 
3.5 

3.3 

49. 2M 
43. 4H 

44.0 
42.5 

-  .3 

-  .3 

36, 2n 

30.8 

36, 3n 

45.6 

58. 2H 

69. 4M 

71.1 

65. OM 

46. 5M 

41.7 

37.5 

29,8 

2.0 

26 . 4 

-  4.2 

31.4 

-  4.7 

-  2.2 

2.8 

56,9 

-  .6 

64.4 

.3 

1.3 

42.7 

-  5.5 

.0 

32.9 

-  .7 

55.0 
48.7 
47, 5n 
46,9 
50.4 

-  1.9 

52.4 
46.4 
49.2 
49.5 
47. B 

-  2.7 

55.9 

53.6 
52.7 
51.0 

-  .4 

59.5 
54.4 
54.5 
54.8 
52.2 

-  1.4 

61.2 
61.6 
58. 5H 
60,4 
56, 7H 

.2 

65,1 

59,3 
65.1 
61,2H 

1.2 

67.0 
50.6 
65.6 
62,3 

-  .7 

54.2 

63.7 
65.0 
61.4 

2.1 

6516 
63,3 
67.3 
64.0 

-     .  1 

65.4 

62.0 
59,4 
60,5 

.7 

56!2 
53.9 
55.2 
59.0 

2.7 

56.2 

54,4 
52,3 
53, 4M 

3.2 

s'iIh 

57. 2H 
57.9 
66. 7H 

.1 

44. 6M 
49.3 
46,3 
47,5 
46.  1 

-  2.7 

47. 6M 
48.2 
47.9 
47.5 
47. 7M 

52. 7N 

52.8 
51.2 
51.1 

-  4.0 

57, 5M 
51.6 
56.2 
50.1 
63. 3n 

-  5.1 

62 ,  6M 

55,0 

63,0 

53,4 

60,0 

-  1.6 

64,7 

65,8 
55.7 
62.4 

- 

2.5 

59,1 
57.9 
70.1 
54,6 
65.5 

-2.1 

72. 1 

71,0 
54,6 
66,4 

-  .8 

59!3 
68.6 
57.4 
66,2 

-  1.3 

61.7 

59.5 
55.8 
58.9 

-  3.7 

55.3 
55.9 
54.1 
56.9 
53.8 

-  1.6 

51,5 

50,1 
54.0 
60,0 

-  .3 

54,4" 
63.6 
53,2 
56. 6M 

-  2.6 

-,9,8 
45.8 
47,7 
45.2 
50.5 

1.4 
.  3 
.4 

49. 4H 

47.8 

48.0 

48.3 

49.8 

-  1.5 

-  1.2 

-  2.0 

53.2 
52.0 
53. 1 
55.0 
53.2 

-  .8 
.4 

-  .2 

56,9 
55,2 
55,3 
59.6 
53.3 

-  1.0 

-  1.7 

-  1.9 

64,  OH 

64,2 

63.6 

63.9 

55.0 

2.0 
2.3 
2.0 

66. 4M 

65.3 

64.7 

65.7 

58.6 

- 

1.0 
1.7 
1.3 

69 .  Oh 

73.4 

70.5 

71.5 

58.5 

1.0 
.9 

56. 6H 

71.2 
72,2 
58.6 

1.5 
3 . 3 
2.4 

67.  IH 
7J.7 
59. 4M 
69.3 
61.1 

.0 
1.6 

53.8 

60.2 
50.3 
61.0 

-  3.1 

-  1.6 

55,6 
54, 1 
54,7 
53.7 
59.5 

1.0 
.5 

51.1 

52)2 
50.0 
54.7 

1.3 
3.3 
3.3 

59. 2M 
69.6 
59. 2H 
59.6 
56.2 

.3 
.3 

50.8 

54,2 

46,0 

41,2« 

47,3 

1.1 

50. 1 
51.1 
42.9 
34.7 
45.7 

-  5.8 

52.4 
52 , 7 
50,4 

51.5 

52,9 
53.9 
53, OH 
46, 2H 
54,4 

-  1.8 

56.2 
55,8 
60, 9n 
58. 5M 
63.3 

4.6 

58.9 

59.5 

61.4 

5B.9n 

65.7 

- 

2.1 

59!' 
76.7 
73.7 
73.4 

2.4 

58.3 

79.5 
74. 7M 
75.2 

4.7 

59i3 
74.5 
68,3 
71.9 

2.5 

58.9 

58. 9M 
53. 6H 
59,2 

-  3.1 

60.8 
53.1 
53.7 
55.6 

4.3 

54.3 
55,1 
50.3 
44, 5M 
49.2 

1.0 

56.8 
59. 4M 

59.4 

47,4 
48.2 
45.9 
47,6 
47,6 

49 ,  e 

50.5 
48.7 

47.8 
47.3 

.  ? 

53.8 
53.5 
52.8 
52.5 
52.1 

.  1 

66.7 
55.0 
56,2 
56,3 
55.9 

-  1.6 

62.2 
59,9 
62,1 
64.4 
64.3 

.  2 

64.1 
61.1 
65.2 
65,6 
65,6 

1.7 

62.2 
57.6 
71  .8 
74.1 

69.7 
57.5 

73. 4r 

75.7 

63)9 
66.1 
69.7 
71.7 

63.3 

60.0 
58. 5M 
58.1 

55!°" 
54.3 
53. IM 
54.1 

53.6 

5l!3 
47.3 
47.0 

3.5 

57.2" 
68.2 
59. IH 
59.5 

52.6 
51.9 
44,5 
43,1 

45.  IM 

50.9 

50.8 

48.0 

40,9 

51.2 
53.1 
52.1 
52.5 
46.3 

55.3 
56,5 
52.4 
56.0 
49.5 

65.0 
56,5 
55.0 
64.7 
60.2 

66, 1 
62 , 3 
58,3 
66.4 
63.7 

50.8 
57.8 
71.6 
73.2 

76.1 

56!5 
73.0 
72.6 

71.6 
61.3 
56.0 
70,0 
68,5 

59,7 

58.9 
50.0 
53.9 

59.3 
59.6 
52.5 
49,3 

50.0 
52.9 
55.0 
49.7 
44.2 

57,7" 
55.5 
59.1 
55.5 

47.3 
47,4 
42,4 
50,2 

.9 
.5 

49.0 
50.0 
46.3 
49.1 

-  2.0 

-  2.6 

53.4 
54.1 
49.4 
52.6 
51.3 

-  .5 
-1.0 

56.0 
56,3 
52,5 
53,7 
53, 1 

-  1.2 

-  2.0 

63.4 
60.3 
61,0 
53,4 
57.5 

2.1 
-  .1 

64.6 
61.7 
61.0 
61.7 
59.8 

.  7 
1.0 

61  is 
58.9 
61.5 

.6 

-  .5 

69.5 

71.2 
61.1 
59.4 

2.3 
-  1.2 

67,7 
64,0 
66.0 
63.0 

1.2 
-  .6 

60.5 

57,0 
59.3 
59.9 

-  .7 

-  1.6 

54,5 
57.7 
50.3 
57.9 
53.2 

-  .2 

i.e 

52.2 

48,0 
52.3 
52.7 

,7 

57. 8M 

55,3 

56,7 

.2 
-  .5 

45,  on 

47, 3H 
47,1 
48,6 
48,7 

-  1.5 

-  2,1 

44.0 
49.7 

50!  1 
48.5 

-  2.0 

-  2.9 

49. 8M 

52.9 

52.1 

54.3 

50.4 

-  1.2 

53.2 
52.8 
64,0 
54.2 
51.3 

-  1.7 

-  1.5 

63,6 
56, 1 
59,5 
57,0 
55,6 

1.2 

56. 4M 

58.3 

51.1 

58.7 

57.8 

- 

.2 

74. 8H 

57.6 

52.3 

57.6 

58.4 

-  1.2 

74,  eM 

57.6 

63.0 

59.4 

57.1 

.2 
.0 

71.0 
58.6 
63.9 
60.9 
60,1 

.0 
-  1.1 

57, 4H 

6l!2 
61.9 
56.4 

.  7 
.5 

54. 2M 

57.3 

56.1 

59.3 

65.1 

1.3 
1.9 

43. 3H 

53)7 
55.3 
52,2 

3.: 

58. 5H 

55. 2H 

56.5 
54,3 

.0 
-  .3 

4  7.5 
52.2 
43.0 
48.5 
48.1 

-  1.7 

.6 

-  .= 

49!l 
50.0 
50.5 
48.2 

-  4,C 

-  2.6 

53.9 
52.5 
54.5 

51.8 

-  .9 

-  2.6 

.  5 

-  1.1 

56.4 
55.7 
56.2 
57,1 
54.2 

-  1.6 

-  1.3 

.  5 

-1.1 

64. 1 
59.4 
61.1 
64.6 
59.1 

2.3 
.1 

2.9 
.8 

65.5 
61,2 
63,5 
65.5 
61.7 

.  1 
.9 

.2 

69.4 
65.2 
65.0 
69. 4n 
62,2 

1.2 
.3 

1 . 5 
-  .8 

70.5 
66.5 

57. en 

70. 1 
51.5 

2.9 
1.8 

2 . 8 
-  1.5 

69.0 
64,2 
66.4 
58. 9M 
62.9 

1.7 
-  1.2 

2 . : 

61.6 
62.6 
61.1 
62.2 
60.9 

-  .6 

1.: 

54.9 
61.1 
56. 5n 
55.5 
56.7 

-  .6 

2.4 

1.0 
2.1 

53.3 
55.2 
54,0 

51,7 

2 .  < 
1.1 

4.2 
1.1 

sb!* 

58. 3H 
60.  IH 
56.6 

.2 

-  .4 

-  .2 

45, IM 

44,5 

43,2 

47. OH 

47,5 

47.6 

51.0 
^1.8 
51.9 

62,9 
55.3 
63.5 

57.4 
64,2 
57.4 

59.2 
65.6 
60.4 

62.9 
72.3 
60.4 

65.4 
73,5 
60,5 

64.3 
71.8 
61.1 

59, OM 
60,1 
58, 7M 

56.9 
53.7 
56.5 

51.1 
52,0 
51,9 

55. 9M 
59.4 
55. 7H 

47,7 

-  .1 

48,0 

-  2.^ 

52.3 

54.5 

-  1.3 

60.3 

1.0 

62.5 

.4 

65.9 

.3 

66,6 

1.4 

65.7 

.5 

59.8 

-  .8 

56.1 

1.8 

51,9 

2.4 

57.6 

.2 

45,5 

-  ,2 

47.7 

-  2.1 

53.1 

-  .8 

58. 7H 

-  .5 

66.2 

1.3 

66.5 

4.2 

72. 6H 

74.8 

2.5 

71. 5H 

.9 

62.3 

54.5 

1,1 

49. BM 

2.8 

60. 3H 

-  ,i 

See  Reierence  NoIob  Following  Slatlon  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Se 

i 

c 
S 
» 

t- 

ptember 

October 

November 

December 

AoDual 

« 

1 
a 
B 
« 

Departure 

Temperature 

a 
Q 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

01 

Z 

Q. 

B 
t- 

Departure 

Temperature 

- 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

Departure 

Temperature 

Departure  I 

Temperature 

Departure 

i 

a 
E 
4 

Departure 

Temperature  1 

Departure 

AnTIOCH  PUMPInC'  PL  3 

46 

6 

53 

2 

57 

4 

67.6 

73 

1 

74 

2 

71 

60 

4 

53 

3 

59 

6 

flSH  MOUNTAIN 

- 

1.3 

45 

1 

- 

4.2 

51 

4 

- 

1  .6 

57 

4 

- 

1.6 

69.0 

3.0 

71,5 

3.1 

82 

8 

-  .6 

63 

5M 

1.7 

78 

IM 

1.5 

51 

8 

- 

4.6 

57 

2 

1.9 

49 

9 

1.  J 

62 

7n 

- 

.  / 

AURE'^KY    1  NNE 

't't .  IM 

.8 

42 

9n 

- 

2.9 

47 

7N 

1.6 

53 

8n 

- 

2  . 1 

67.5fl 

4.6 

BAKERSFIELO  W8  AIRPURT 

48.9 

1.5 

51 

1 

- 

.9 

56 

7 

- 

.2 

63 

5 

.5 

74.3 

3.9 

76,7 

- 

.4 

66 

3 

2.0 

66 

2 

4.5 

60 

6 

4.3 

64 

6 

2.2 

58 

3 

2.4 

51 

1 

2.3 

66 

5 

1.4 

SttLCH   POWER  HOUSE 

46 

0 

51 

3 

56 

5 

62.  1 

66,0 

77 

' 

82 

9 

78 

1 

60 

9 

54 

2 

46 

9 

60 

6M 

BLACK^^■ELLS  CORNER  2WNW 

59 

3H 

70!? 

72,5 

81 

8 

60 

9 

76 

61 

0 

54 

3 

48 

suttonwillow 

".5.7 

48 

6 

53 

2 

60 

3 

74.1 

81 

6 

61 

0 

lb 

9 

60 

2 

53 

3 

46 

B 

62 

7 

calavfras  big  trees 

34.3 

- 

2.6 

30 

0 

- 

6.2 

37 

0 

- 

4  .4 

42 

7 

- 

4.1 

55.1 

1.7 

57.3 

- 

3.5 

67 

2 

-  l.S 

66 

2 

1.0 

62 

3 

.4 

47 

6 

- 

6.8 

44 

9 

.4 

37 

9 

-  1.7 

48 

7 

2.4 

Camp  PARDEE 

43.4 

- 

2.2 

45 

6 

- 

3.5 

51 

7 

- 

1.3 

56 

9 

- 

1.6 

66.4 

1.6 

69.3 

- 

2.6 

79 

9 

1.1 

60 

0 

2.9 

75 

3 

1.5 

60 

6 

- 

4.5 

55 

3 

.4 

49 

7 

2.2 

61 

2 

.5 

CAThEyS   vy    BULL   RUN  RH 

44.0 

45 

1 

49 

7 

54 

* 

64.^ 

68.3 

77 

7 

77 

9 

74 

3 

57 

6 

52 

1 

47 

0 

59 
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3.3 

72 

5H 

.0 

62 

6 

- 

3.0 

60 

7 

1.9 

54 

0 

.6 

62 

2H 

.1 

Corona 

54, 4M 

2.7 

51 

3 

- 

1.7 

54 

BM 

- 

1.2 

61 

OM 

.8 

65.7 

1.4 

66.6 

_ 

2.1 

75 

1 

.5 

76 

3 

4.0 

73 

1 

1 .0 

63 

2 

- 

2.1 

60 

7 

2.0 

53 

3 

-  .6 

63 

IN 

.4 

CULVER  CITY 

57,6 

54 

9M 

58 

0 

62 

7M 

63. 6M 

66. OM 

70 

4 

72 

4 

68 

2 

66 

7 

64 

9 

68 

1 

63 

6H 

CUYAMA 

47,5 

43 

8M 

47 

5M 

52 

0 

62.0 

65.2 

75 

2 

75 

5 

70 

5 

54 

2 

50 

9 

44 

B 

67 

4M 

CUYAMACA 

42  ,7M 

3.7 

36 

2 

2.3 

43 

1 

1.2 

52 

1 

2.4 

M 

M 

M 

74 

bM 

4.9 

68 

2.9 

52 

9 

2.2 

49 

3 

2.6 

2.7 

DRY  Canyon  reservoir 

50,2 

45 

8 

51 

1 

56 

0 

62,4 

63.3 

73 

4 

76 

I 

7  1 

2 

60 

1 

56 

5 

48 

7 

69 

6 

El  c ap i t an  dam 

56,9 

52 

5 

56 

0 

61 

9 

65.9 

67.4 

75 

7 

79 

7 

9 

66 

1 

63 

9 

56 

9 

64 

9 

FlS  INOR£ 

54,  I 

4.1 

49 

8 

2.3 

53 

9M 

- 

1.5 

60 

5M 

.  1 

67.6h 

2.5 

68 .  6M 

- 

2.5 

78 

7h 

.2 

B2 

7M 

4.5 

7  7 

2n 

2.3 

61 

9M 

- 

4 . 4 

69 

5M 

2.0 

52 

4M 

.1 

63 

9M 

.4 

escondido 

55,  1 

4.1 

51 

5 

- 

1.2 

54 

6 

- 

l.l 

60 

2 

.6 

64,8 

1.6 

66.3 

- 

1.0 

72 

9 

-  .2 

76 

3 

2.9 

V2 

6 

1 . 1 

62 

5 

- 

1.7 

61 

7 

4.4 

54 

4 

1.4 

62 

7 

.9 

FONTANA  KAISER 

57,7 

53 

* 

59 

5 

64 

2 

69,3 

69.6 

80 

9 

64 

6 

79 

69 

3 

67 

4 

67 

8 

GILLESPIE  FIELD 

56,8 

53 

6 

55 

B 

60 

9 

65.6 

67.2 

1 

55 

0 

henshaw  dam 

48,3 

43 

47 

0 

52 

9 

60,0 

61.1 

72 

7 

76 

8 

72 

4 

55 

9 

52 

45 

<• 

57 

4 

iDVLLwiLD  FIRE  DEPT 

40. 4M 

35 

3H 

38 

4M 

47 

OH 

53,2H 

56.6 

67 

70 

2 

62 

5n 

51 

5 

47 

5« 

43 

3 

51 

3M 

JULIAN  WYNDLA 

48.1 

41 

6 

45 

2 

50 

8 

56.5 

56.8 

73 

7n 

77 

2 

71 

6 

55 

5 

52 

0 

46 

9 

56 

7M 

LAGUNA  beach 

54.7 

1.1 

52 

5 

2.2 

54 

1 

2.2 

58 

3 

.7 

61  .  BM 

-     .  1 

63. 2M 

1.3 

67 

4M 

-  .6 

70 

1« 

1.5 

66 

-2.1 

61 

4M 

2.0 

61 

1« 

2.1 

54 

-  .7 

60 

4H 

.6 

LA  MESA 

5  7.4H 

53 

6M 

56 

6 

6l 

9 

64.4 

65, 4M 

71 

9 

75 

7M 

73 

0 

65 

6M 

63 

IM 

57 

5 

63 

9H 

LOMPOC 

53.2 

51 

6 

53 

1 

55 

4 

57.4 

61.4 

61 

9 

61 

7 

62 

2 

61 

1 

69 

1 

53 

5 

57 

7 

LONG  BEACH 

59. 3n 

4.5 

56 

0 

.1 

n 

61 

7 

1.2 

63.8 

.3 

66.4 

.  1 

72 

7m 

1.9 

76 

5.1 

72 

0 

1.8 

65 

9H 

4.6 

LONG  BEACH  WB  AP 

57.3 

4.2 

53 

7 

.7 

56 

2 

.5 

60 

6 

.6 

64.5 

1 .0 

66.6 

.9 

73 

0 

75 

2 

2.9 

71 

3 

.0 

66 

3 

.2 

64 

8 

3.6 

58 

2 

2.2 

64 

0 

1.2 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT 

56,9 

2.5 

53 

9 

1.3 

56 

.6 

60 

3 

.9 

63. 1 

1.1 

65.5 

.7 

69 

1 

.0 

71 

0 

1.9 

67 

1 

-  1.4 

66 

1 

1.2 

64 

3 

3.2 

58 

8 

1.9 

62 

7 

.8 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 

58,3 

2.5 

54 

9 

2.2 

59 

7 

.3 

63 

6 

2.0 

66.6 

1.6 

67.2 

.8 

73 

9 

.6 

77 

0 

3.9 

'1 

7 

-  .2 

67 

3 

.  1 

65 

2 

2.5 

59 

2 

1.0 

65 

1.0 

MT    BALOY  NOTCH 

35,8 

26 

31 

3 

39 

0 

51.1 

54.9 

61 

7 

33 

6 

MOUNT   WILSON          333  8 

43.9 

36 

5M 

43 

6 

49 

6 

59.8 

60.5 

69 

7 

73 

5 

68 

8 

54 

49 

8 

47 

3M 

54 

BM 

NEWPORT    REACH  HARBOR 

56. 1 

2.2 

53 

2 

1.8 

54 

6 

2.0 

69 

2 

.2 

61,6 

-  .1 

63.6 

.8 

66 

-  .5 

68 

9M 

.7 

65 

1 

-  1.6 

62 

9 

.3 

61 

7 

2.8 

56 

9 

1.3 

60 

9M 

.0 

OCEANSIOE 

55.9 

53 

6 

55 

2 

59 

9n 

63, 3N 

66.3 

69 

7h 

71 

9M 

68 

5F 

62 

OM 

61 

1 

56 

3M 

62 

OM 

See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Juuvy 

Fabniajy 

Much 

Apiil 

May 

Ju 

July 

Auguat 

September 

Octobet 

Novembei 

Dvcembei 

AnnuAl 

Suhon 

• 

1 
1 

1 

• 

1    1  £ 
^   i  t 

1 

i 

e 

« 

i 

9 
< 
1 

c 

1 

I 

t 

1 
1 

• 

• 

1 

1 

a 
« 

H 

• 

c 

2 

« 

i 

• 

1 

1 

• 

• 

D. 

• 

• 

1 

1 

a 
• 

H 

• 

• 

t 

a 
• 

B 
• 
H 

1  1 

J 

0 

e 

e 
H 

a 

e 
« 
(- 

a 
f- 

£ 

B 

0 

Q 

» 

a 

s 

a 

a 
• 

H 

Q 

a 
• 

• 

a 

£ 

i 

OjM 

PALOH\a   HT  oaSERVATUHY 
OASAOtNA 

51.7 

ii.W 

55.* 

52.5 

1.3 
2.2 

48.6    -  3.5 
52.6    -  1.3 
37.8 

51.8     -  2.8 
48.5  : 

53.5 
43.8 

57.2 
51.7 

-  1.3 
.0 

57.8 

5U3 
61.2 
59.2 

-  1.0 

.8 

61.9 

60.3 
65.6 
64.9 

-  .7 
2.1 

63.1 
63^6 
61. 9« 
65.5 
66. 9n 

3,6 
2,1 

2,0 

71.5 
66.3 
72. 3h 
74.5 
76.0 

-  1.7 
1.5 

.9 

74.8 
68.0 
77.3 
78.3 
79.4 

2.0 
2.8 

4.6 

70.3 
64.7 
70.7 
74.0 
74. 7M 

-  .5 
,2 

1.6 

61.8 
62.6 
59.6 
65.9 
61.2 

-  2.6 

.4 

-  .3 

98.8 
62.5 
49.6 
63.3 
57.6 

1.1 
3.9 

3.1 

51.2 
59,6 
46,7 
57.4 
51.7 

-  1.5 

1.9 

60.4 
60.9 
96, IH 
64,2 
62. OH 

-  1.0 
1.2 

1.0 

POMONA 

RAMQNA  SPAULDINC 
REDLA.40S 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  n3 
RlVERilOE  EXP  STA 

54.2 
53.6 
5».2 
J*.  9 
53.7 

4.6 

3.7 
3.6 

51.2     -  .7 
48.8 

50.0     -  2.0 
51.5     -  1.6 
48.6 

55.2 

55)3 
55.7 
53.3 

.0 

-  .2 

-  .6 

61,0 

60.4 
61.7 
60,2 

1.7 

.5 
1.2 

67.1 

66,7 
67,5 
65.2 

3.9 

2.5 
2.7 

n 

66.3 

67.2 
66. 3n 
65.9 

2,5 
1,3 

76.0 
73,6 
77.7 
77.2 
75.2 

1.8 

1.0 
1.3 

79.3 
77 . 2 
81.1 
80. 2M 
76.6 

5.6 
5.0 

4.T 

74.8 
73.7 
76.0 
74.9 
73.1 

3.3 

2.7 
l.u 

64. 6M 

60.8 

62.9 

63.0 

62.5 

-  2.2 

-  2.7 

61.1 
59. 1 
59.7 
60.5 
60. 1 

4.6 

1.9 
2.4 

59.3 

53!2 
53.5 
52.7 

4,0 

,5 
,2 

61*4 
63.7 
64*1H 
62.4 

.9 
1.0 

San  Bernardino  co  hosp 

SANOStHG  MB 

SAN  DIEGO  HS  AIRPORT 

SAN  FcRNAf^DO 

SAN  Gabriel  fire  oept 

54.8 

58.1 
56.0 
55.8 

S.H 

3.1 
2.7 

50.6     -  2.7 
37.2     -  4.2 
54.9     -  1.5 
51.6     -  2.6 
52.2 

55.7 

56.8 
56.8 
57.3 

-  .8 

-  2.2 

-  .3 

60.9 

61.7 
61.7 
61.6 

.0 

.2 
.9 

67.9 

62!? 
66,9 
66,6 

2.7 

-  l.l 
2.6 

68.2 
60.9 
65.5 
65.9 

66. ;h 

2.3 
3.9 
.7 
2.7 

78.0 
73.0 
69.4 
76.6 
74,7 

-  .7 
2.3 

81.4 
76.4 
72,8 
78.3 
77,9 

4.2 
3.1 
1.0 
4.5 

76.7 
69.7 
69.9 
74.5 
72.9 

2.4 

.0 
2.4 

63,9 
52,8 
66,0 
69,6 
65,1 

-  2.7 

-  5,9 

-  .1 

-  .2 

60.4 
49. 7 
64.1 
63,6 
62.1 

1.9 
,  7 
2.3 
2,6 

53.7 
43.6 
59.1 
56.9 
56.4 

.2 
1.1 
2.0 
1.3 

64.3 
54 ,9 
63.4 
64*9 
64, IH 

.5 
.6 
.2 
1*1 

san  jacinto 

san  nicolas  island 

Santa  ana  fire  station 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

53.3 

57, SM 

54.4 

54.2 

4.1 

4.8 
1.8 

49.5     -  1.6 
51.5 

}4.7  .2 
51.3     -  2.7 
52.1 

53.2 

57!? 
54.4 
54.5 

-  1.4 

.6 

-  1.6 

60,1 

62. 3n 

59,4 

58,9 

.9 

1.7 
.8 

68,1 

65, on 

59,3 
59,9 

3.5 

1.2 
-  1.6 

70.0 
59,2 
67,0 
62,4 
63.1 

.2 
.9 

79,9 
62.3 
72. 6M 
66.5 
66.3 

2.4 

.7 
-  .6 

82.8 

75)7 
68.3 
66.0 

5.8 

3.4 
.» 

77.4 

7l!4 
65.3 
65.4 

3.9 
-  1.5 

62.4 
62 . 1 
66. 2M 
62.8 
62.8 

-  2.4 

-  -A 

56.4 

64. 8H 

60.8 

60.0 

2.3 

5.3 
2.3 

51.3 

57!9 
59.6 
53.9 

2.8 
.9 

63.9 

64. 4M 

60.0 

59.6 

1.5 
1.8 

r 

Santa  maria  we  airport 
santa  monica  pier 
Santa  paula 
torrance 

TUJUNCA 

53.2 

55. 2« 
56. 6H 

3.0 
3.6 

61.0     -  .8 

54.1 

51. 2« 

53.7     -  .8 
48.4 

51.3 

54. 6M 
56. 1 

-  2.0 

-  .  1 

53,8 

59!3 
60,6 

-  1.8 
l.d 

58,2 

61 ,0M 
63,4 

.6 

1.6 

60,7 
62.7 
63, 3H 
65. OM 
65.0 

1.1 
.6 

62.9 
65.4 
68. IH 
69.4 
75.2 

.7 
1.2 

62.4 

69.7 
71.8 
76.5 

.0 
3.3 

62.7 
63,4 
66,0 
67,0 
74,1 

-  .  1 

-  .5 

60.3 

N 

69.1 
63.0 

-  .1 
1.1 

58.5 

H 

63.2 

2.4 

3.8 

52.2 

M 

97.2 

-  .2 
1.9 

57.3 
62. 4M 

.3 

1.4 

tustin  irvine  ranch 
twitchell  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 
V I i  T A  2  NNE 

55.2 
52. 6M 
58.2 
52.6 

2.6 

51.5     -  2.6 
49.  8N 
54.4  ' 
48.5 

54.4 
53. 3B 
58.6 
53.7 

-  2.1 

59,8 
55. 3M 
62,7 
58.7 

.4 

64,4 
60.  IH 
62.5 
63. 7n 

.6 

65.5 
62. 4H 
64.9 
64.5 

- 

1.5 

71.2 
65. 6M 
69.5 
74.9 
70.2 

-  .2 

75.1 
66.  IM 
73.2 
78,2 
73,5 

3.6 

70,6 
64, 4« 
68,6 
73,4 
69,7 

.5 

63.1 
62. 9« 
66,0 
61.8 
63.3 

- 1.6 

61.6 
60.  IM 
65.8 
59.8 

2.9 

54.4 
54. 2N 
56.9 
53.0 

.0 

62.3 
56. 9M 
63.6 
61 .9« 

.2 

WARNER  SPklNGS 
YQRBA  LINDA 

49.0 

4.8 

43. 5«  -  2.1 

48.3 

-  .3 

53.2 

-  .2 

60.1 

1.5 

61. 6M 

- 

3.5 

72.1 

-  .9 

75.6 

2.9 

70,7 
" 

2.C 

56.4 
64.0 

-  3.3 

-  2.1 

53.5 
63.4 

1.9 
2.2 

47.0 
59.6 

.  1 

-  .2 

57. 6B 

.3 

DIVISION 

53.1 

2.4 

49. 1     -  2.^ 

52.7 

-  1.8 

57.9 

-  .2 

62.6 

.9 

64.3 

■ 

1.6 

71.8 

.2 

74.8 

3.2 

70,5 

.7 

61.8 

- 1.8 

59.5 

1.9 

92.8 

-  .3 

60.9 

.0 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

3AKER  t  NNW 
BARST3H 
BEAUMONT   i  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARdlOE 

50,3 

Slis 
38.5 

1.7 

50.  1 
46.2 
46.4 

30.1     -1 1.1 

M 

58.6 

51.7 
40. 1 

K 

-  7.5 

68.1 

M 

54.1 
37. 6M 

-  1.0 

80.5 

65.  IM 
65.6 
47, 4M 

3.0 

84,2 
76,0 
65.9 
68.9 

N 

.9 

93.3 

77!3 
76.5 
61.4 

-     .  1 

95,9 

81,5 
76,8 
62,8 

2.5 

66,2 
76,5 
77.0 
69.4 
56.2 

1.2 

65.8 

6l!8 
52.4 
38,9 

-  5.0 

57.7 

58il 
46.5 
36.5 

.7 

49.0 

51  !4 
39.3 
26. 5H 

: 

70.0 
54.9 

-  1.9 

blvthe 

BLVTHfc   FAA  AIkPORT 
BDP-R6G0  DESERT  PARK 
BrtAWLcY  2  SW 
CANTI'. 

57.7 

58.7 
57.3 
47.9 

5.1 
3.4 

55.9     -  1.1 

55.4 

56.0 

55.3     -  2.7 
46.8 

61.6 

63!l 
61.3 
52.4 

-  1.8 

-  2.8 

70.7 

69  is 
68.9 
60.3 

-  .2 

-  2.6 

80,1 

76,6 
77.6 
72.3 

2.5 
-  1.0 

83.2 
86.1 
80.8 
80.5 
76.7 

1.9 
5.5 

93.3 
95.8 
90.4 
90.7 
85.9 

1.2 
-  2.2 

96.0 

94.9 
93.5 
86.4 

5.0 
1.2 

87.9 
89.5 
67.5 
87.0 
79.3 

2.4 
-  .5 

70,4 
71,9 
71.6 
70.5 
61.3 

-  3.0 

-  5.3 

61.8 

64.0 
63.1 
52.6 

1.7 
.5 

54.4 

57)3 
55.4 
46.1 

72.8 

72.7 
71.8 
64.0 

,9 

OACGEfT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DELP   SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EU  CENTRD  2  SSW 

51.9 

32.9 
56.9 
57.8 

4.2 

49.8 

55.9     -  2.3 
26. BM 
54.9 

55.6     -  2.0 

56.5 

36.3 
63.4 

61.4B 

-  2.2 

65.2 

50.8 
71. 6M 
66.5 

-  2.3 

76.4 

61 .8M 

81.7 

78.6 

.6 

60.2 
92.3 
65. 3H 
85.4 
81.8 

1.6 
3.6 

89.4 

93.2 
91.9 

91.0 

M 

97.4 
95. OM 

3.8 

84.0 

66. 7M 

69.1 

86.7 

2.4 

69. 1 

M 

72.7 
71.2 

-  3.7 

96.6 

41.4 
65.0 
63.1 

1.0 

51.7 

34!l 
57.2 
56.2 

-  .4 
1.0 

66.2 

74. OH 
72. 9H 

-  ,1 

Fairmont 

gold  rock  ranch 

HAIWEE 

HAYFIELO   PU.^PINC  PLANT 
IMPER I 4L 

48.0 

42.2 
55.5 
59.5 

4.5 
2.', 
5.-. 

42.5  -  3.2 
57.4 

37.0     -  6.8 
51.6 

57.6  -  .4 

48.8 

44.7 
59.8 
63.4 

-  l.O 

-  5.2 

-  .2 

54.7 

56!6 
67.4 
71.4 

-  1.4 

-  1.6 

.5 

ei"o 

67.0 
74.7 
80. 1 

3.7 
1.5 
2.3 

65.8 
63.3 
70.9 
78.8 
92.9 

- 

3.0 
2.2 

77.9 

79,8 
69.3 
92.9 

-  1.3 
1.1 

81.8 

81.4 
93.0 
96.0 

3.7 
2.3 
5.2 

75.2 

73)6 
84.4 
86.8 

1.7 
.7 
2.8 

56.7 

57!5 
69.9 
72.9 

-  4.2 

-  4.0 

-  2.3 

53.0 

49)2 
62.0 
64.8 

.9 
.0 
2.5 

47.8 

43.1 
53.5 
57.7 

2.0 
1.3 
1.6 

60.0 

58.6 
70.0 
74.0 

,1 
-  1,1 
1,4 

IMPERIAL   FAA  AP 

iNOEPENDENCt 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

INYUKERN 

IRON  FOUNTAIN 

58,0 
58)3 

47. in 

56.2 

4.2 

56.4 
36.  IN 

57.4     -  .7 

44. 1 

55.8 

62.1 

65.1 
51. 7M 
61.5 

70.4 

72!6 
60. OM 
71.1 

.3 

80.0 

81.8 
71.8 
82.1 

2.7 

83.3 
70i5M 
83.5 
75, 7n 
86.3 

- 

2.9 

93.5 
79 .4H 
92.6 
64.3 
93.8 

.5 

96.3 

95.8 
84.9 
97.7 

5.2 

89.0 

89.0 
78.3 
68.2 

2.9 

71,3 

73.7 
61.7 
71.6 

-  1.8 

63.3 

65.1 
53.3 
64.1 

2.2 

96.2 

57)2 
46.0 
95.6 

1.4 

73.3 

74.3 
63. 2H 
73.7 

1.2 

LAKE  ARftOHHfcAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA   FIRE  iTATIDN 
MITCHELL  Ca/ERNS 

38.5 

45, SM 

57,6 

47.7 

33. 6M 
44,2 
46. 2M 
57.0 
42.4 

40.3 

48.7 
64. 2H 
50. 1 

46.3 

57. 6M 
72. 2N 
59.7 

56.5 

66. 9H 

80.3 

69.5 

60*0 
71.5 
71il 
82.6 
73.6 

68,8 

60.4 

91.5m 

83.1 

73.1 

93.9 
86.0 

66.7 

M 

67.3 
77.7 

50.4 

54!6H 

71.2 

61.6 

44.1 

M 

63.0 
54,2 

40.5 

45i7M 
54. 3M 
49.9 

51. 7H 

72. 9H 
63.0 

MQJAVE 

MQjAVE  2  ese 

MOUNTAIN  PASS 

MT   SAti  JACINTO  WSP 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

46. 8H 

42.6 
34, 5B 
55.9 

43.6 
47.2 
39.0 
26.5 
54.7 

48. 7H 

46.4 
30.4 
60.6 

56. 8M 

i7!l 
36. 7n 
72.0 

69.4 

66.7 
46.6 
83.0 

72.7 
68. 5M 
75.7 
53.1 
87.5 

62  .6M 

65.9 
60.4 
96.2 

84. 4M 

82.6 
62.9 
98.4 

76. 9H 

73.2 
54.9 
88.3 

58.9 

57.5 
43.5 
71.4 

52.9 

49.0 
35.6 
62.9 

47.2 

43.7 
34.8 
55.1 

61. 7H 

60.0 
43. 5H 
73.9 

palhdale 

palmoale  faa  airport 
palm  springs 
papkek  reservoir 

RAtiDSbURC 

49.6 
47.7 
57.3 
57.2 
47.1 

5.1 
3.4 

44.6 

55.1     -  2.2 

55.5 

42.3 

51.0 

63.3 
62.0 
50.5 

-  1.5 
.6 

56.7 

69,8 
73,2 
59. 7n 

-  2.0 
.1 

67.2 

78.6 
83.3 
70.1 

2.0 
2.8 

69,9 
71.2 
60.6 
87.0 
73,0 

- 

3.0 
2.3 

bO.8 

91.9 
95.2 
82.7 

-  .7 

1.3 

82.4 

95.2 
98.6 
65. 7M 

2.4 
6.3 

'5.8 

66!o 
90.6 

76. en 

1.4 
3.9 

58.6 

72. 7M 
72.8 
60, 5M 

-  5.0 

-  1.4 

52.0 

65.0 
64.3 
54.2 

-  .3 
2.5 

46.4 

56i7 
56.7 
47.8 

.2 

1.0 

72. 9M 
74.7 
62. 5H 

1.4 

SOUIRi'.EL    INN  2 

Thermal  faa  airport 

TRNNA 

twentynine  palms 

VALYERMO  RAi<CER  STA 

57!6 
43.3 
54. 3M 

3.2 

33.8     -  6.1 
56.0 

46.2     -  4.4 
50.3 

M 

64.0 
54.6 
56.9 

-  2.8 

71!'" 

64,1 

65,4 

-  1.7 

80.9 
75.9 
75.9 

2.3 

59,5 
63,2 
79.0 
79.6 

- 

1.7 
2.6 

92.0 
69.1 
88.2 
76. 5n 

-  .3 

ll'.l 
91.0 
91.0 
76.0 

3.8 

88!6 
82.2 
83.0 
72. 4M 

1.9 

7l!o 
63.6 
65.7 
54.8 

-  4.4 

63.7 
54.6 
56.9 
46. 3M 

.9 

tl'.t 
49.9 
90.6 

M 

-  .2 

7312" 
66.2 
66. 2H 

.4 

vicT3(vViLLE  Pump  plant 

white  MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WlLOROSE  RANGER  STA 

48.2 
21.4 
16.2 
43.3 

10. 1 
39.4 

49.7 
17.8 
13.2 
46.2 

57.4 
27.1 
21.5 
56. IH 

67.0 
38.5 
32.5 
66.8 

43)0 
34,6 
70.1 

79.3 
51.5 
46.0 
79.2 

61.4 
52.7 
49.6 
61.3 

75.1 
45.9 
41.3 
75. IM 

58.2 
32.1 
26.2 
56.4 

51.7 
29.0 
24.3 
50. 1 

49.8 
26. 8n 
18.1 
41.9 

60.7 
33. 4H 
27.8 
58. 8M 

01  VISION 

49.0 

3.4 

45.9     -  3.1 

52.5 

-  2.1 

60.7 

-  1.5 

70.8 

1.5 

74.6 

2.5 

83.7 

-  .9 

86,3 

3.3 

78.6 

1.3 

61.8 

54.5 

.3 

47.8 

.1 

63.9 

-  .3 

Division  aver>ges   In  the  anouBl    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  Issues. 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  ALL  1969  MONTHLY 
ISSUES  OF  THIS  BULLETIN  EXCEPT  FOR  MAY. 


S«a  Rolctor.co  Nolea  Following  Slalion  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTH  CUAST 

DRAlNaCE  01 

ANCWIN  PfiC    UNION  COL 
BIG  BAR   R^lNCEft  STATION 
BOONVlLLE   MNTNC  STa 
BR4NSCDMB   3  NNW 

SRIDCEvUlE   <t  NNW 
BURNT   RANCH    1  S 
CALlSTQGA 

CALLAMflN  RaNGEk  STA 
CAZAOERO 

CeclLVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SSE 
COPCD  NO   I  DAM 
CDVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY    7  EN£ 
CUMMINGS 
OUTTQNi  L\NOING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  HB  CITY 
FERNOAlE  8  SSW 
FERNOAlE   2  MW 
FOREST  GlPN 
FORKS  OF  SALMHN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  POSS 

CARBERVULt 

GASOUFT  RANCeft  STATION 

GPATON 

CREENVIEiv 

CUERNEVlLLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSEURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  Z  WSH 

nnoPA 

IDLF^ilLD  MHY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   PILLSeURY  NO  2 
LAVA   BEOS  NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLA.'T- 

MClUNl    HEePCN  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
QAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  P< 
ORLEANS 


21.271 
15.79 
16.901 
27, 

15. '►li 
16.73. 


U.73j 

IB. 29' 
21.361 
23.6'.  9 

6.4BI 
19.61| 

13,92  7,22 

7.86! 
13.861 
26.71   14. T** 
13.73! 


PETALUHJ  FIRE   STA  2 

7 

72 

2 

43 

7 

57: 

PPINT  AftENf 

16 

27 

12 

POTTEfl   VALLEY  PH 

19 

02 

9 

79 

10 

RICHAROSL'N  C«Oi/E   ST  PK 

24 

9B 

12 

Bs: 

SAINT  HElEi'A 

17 

13 

10 

09 

10 

8  2, 

SAN  RIFAEL 

16 

49 

13 

or 

SANTA  ROSA 

13 

2S 

7 

23 

8 

23 

SAWYERS  BAK   hANGER  STA 

14 

16 

3 

92 

SCOTIA 

16 

19 

77 

13 

52 

SHELTER  CnvE 

16 

28 

9 

83 

SKACCS  SPGi   LAS  LOmAS 

24 

00 

17 

93 

SONOMA 

B 

01 

9 

09 

STANDIbH  riiCKEY   jT  PK 

24 

33 

12 

7BI 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

10 

4B 

5 

62^ 

TULELAKE  //R 

2 

82 

1 

BO 

95- 

UKIAH 

15 

11 

7 

5B 

9 

34, 

UKIAM  *  Wb« 

IB 

52 

10 

51 

UPPER  MAITULS 

24 

40 

8 

77 

19 

27i 

WEAVtRVILLE   RANGER  STA 

13 

47 

6 

13 

5 

59L 

WEED  PIPE  CEPARTMENT 

7 

60 

5Bi 

WILLITS   1  NE 

22 

79 

12 

20i 

WILLOW  CkttK   I  NW 

16 

73 

10 

26 

YREKA 

6 

65 

3 

46 

1 

25^ 

DIVISION 

14 

54 

81 

a 

60 

SACRAMEnTU 

DRAINAGE  02 

APIN  hANGER  STATION 

7 

98 

1 

51! 

ALTURAS  RANGER  STATION 

24 

62 

13'r- 

AURUkN 

16 

97 

I 

90 

9 

871 

BERRYESSA  LAKE 

9 

40 

7 

4  61 

BIG  SEND  "fNGEB  STA 

36 

01 

15 

25 

BLUE  CANYON  WB  AIRPI)RT//j< 

32 

41 

20 

71 

17 

79' 

BOWMAN  DPM 

32 

92 

20 

15 

04 

BRAMNAN  INLAND 

66 

191 

BROOKS   PARi^HAM  RANCH 

B 

22 

4 

16 

5 

69 

BRUSH  CREEK 

30 

36 

23 

BUrKHORN 

23 

88 

19 

69 

BUCKS  CREFk  PH 

26 

50 

17 

711 

BUPNEr 

12 

23 

5 

97| 

Januuy 


6.04 


13.501 
11.12 
18.56 
7.98 
12.66 

18.97 
20.02 
16.70 
:10.09 
15.30 

15.93 
12. B2 
20.38 
18.75 


34.93 
19,90 
18.03 
22.38 
20.11  9.71 

22. eo! 

20.59! 
15.77 
19.71, 


9.30 
14.24 
21 .05, 
14.56 
17.44 


9.98| 
11.13! 

6.09' 
10.57' 
15.01, 


B.lOj 
15.02 
1.53 


10.75 

14.141 
16.02' 


7,82l  2.29 
11.10 

13.19  3.62 
14.63 

10.671  4.56 

11.54 

12, 9o! 

1,85| 
10,14 


3.61 


12.66, 
14,33' 

10,57  3,48 

1,55' 
14,91 

6,56^  1,68 

6,55! 
15,50|  8,16 
14,59! 

1,79| 

25,881 
8,98' 
10,46, 
14,38| 

13,26  4.64 

10.60! 
12.371 

7.55 
11.55; 

2,02! 

12,36' 

5.82 

1,16' 
10,49 

7,58!  3.31 

2.05! 
11.02 
13. 61' 

8,66! 


I,B4 

3 

6  1 

2,08 

3 

53 

1,79; 

1 

09' 

1,94 

2 

61 

Z,74 

5 

58 

2,72 

1,87 

3 

06 

1.91 

3 

01 

.44 

1 

43 

3,70 

* 

89 

.55 

I 

97 

1,75 

2 

17 

2,30 

2.54 

3 

54' 

,67 

1 

50 

1,87 

26, 

2,49 

04 

3,47 

6 

2  7 

2,67h 

6,30 

1.50 

1 

16| 

3.10 

2  i 

1.56 

3  69 

22I 

1.45 

3 

57' 

2.02 

5.  70 

4 

60 

2.13 

26i 

1 

2.33 

2.71 

231 

2.  30 

3 

231 

3.17 

6 

94I 

.23 

64l 

2,54 

2.53 

2 

94i- 

1 

2,50 

48l 

4,15 

5 

60i 

2,63r 

2. 46 

3 

13 

I 

:  1 

2.95 

3 

55 

l.60r 

4,85 

4ol- 

1.38 

1 

3Z\ 

2.02h 

2.87 

3 

2.29 

3 

3li 

,38 

01 

3,49 

34 

2,30 

3 

02! 

3.83 

4 

9li 

3.46 

3.23 

2.67 

z 

67L 

3.80 

2.53 

4 

09 

1.74 

? 

.59 

11 

2.04 

37 

,69 

1 

64 

,21 

1 

13 

2,54 

2 

931 

l,03h 

* 

59- 

,73 

46 

1.37 

2 

44 

3.46 

3 

98 

3.73 

1.53 

4  72 
* 

99L 

1.63 

I  69 

2 

52i 

2.26 

3 

62 

1.87 

3.37 

3 

16! 

3.07 

1.58f 

2  76 

34r 

1.69 

1.79 

2.19 

3 

23; 

1.21 

1 

77' 

2.08 

4,24 

3 

78' 

2.56 

2.69 

4 

85 

1.66 

^ 

4.74 

36| 

1.44 

1 

30| 

.55 

1.29 

3, OB 

2 

82I 

2.34 

2.86 

'9' 

1.50 

2*69 

4nL 

.76 

2.37 

3 

30' 

2.40 

.45K 

1  16 

09 

1.7» 

3.11 

2 

72 

.72 

1 

73! 

.53 

.64 

1 

11 

2.94k 

2.44 

3 

6  7| 

2,09 

2 

20 

3,06 

5 

17 

2,24 

. 

6.21 

5 

08! 

2,29 

7.B4 

80- 

1,45 

L 

1 

131 

l,6j 

1  ,03 

1 

851 

3,18 

4 

82 

2.92 

5 

51 

2.40 

5 

10 

1.09 

2 

40 

.12 
.44 
.34 

.671 
.61! 
1  - 
.31' 
.47 

1.85! 
2.42, 
.35^ 

.OOi 
I.02I 

l.Ol- 
1.34 
1.10 
.65- 


2.71 
.52 
.IBp 

T 

2.28! 
.05. 

.60! 
.07' 


1,29 
1,17 


2,26| 
.55 

1 .46 
.32' 


1.93 

1.08 
.20, 
1.01 

.45 
.00 


.20! 
1.31 
.99r  1.51 


.07- 

.39i 
.OBh 


.73k  1.24 
1.01 

.29 

T 

.20 
.97 
.45k 

,00h  1,18 

,11! 
1,68U  1.60 

.15-  1.46 
1 .66 


.32 


.29-  1. 

.isl-  1. 


.53. 
.33- 
.04 


.00- 
1.36! 


.94k 
1.22 

T  - 


1.17 
1.091 
2.42 


.04 

.00! 
.92' 

.01- 
.10| 
.22^ 
.17 
.Ilk 

T 

.04- 

1.39I 

.43k 
.231 

.03! 

■  '"l 
2.251 

,86l 
1,42 

.o5^ 

,01! 

.53k 
1.67 
1.11 


2.B8.  2.02 


August 


.05: 
.00!- 
.00 


.05- 

.41 

.16 


.00 

.do! 

.00^ 


.13: 

.09- 

r 


!od- 


.00 
.00- 
,00 
.00 


,00 
,00 
,00- 


.001- 

,00: 

,oq. 


,46^ 
,071 


3.  57 

17,98 

57,71 

5h 

15.15 

57.95 

3*  OC 

13 

14.22! 

43.96 

I'll 

2 

03 

13,89 

50.59 

2  3-.  60 

64 

59 

?^ 

7? 

17.59 

71 

23 

14.70 

51 

i5 

2  63 

03 

13,93 

50 

36 

1,04 

8,04 

23 

21 

7^ 

30,01 

99 

74 

14.79 

41 

t^Z 

5*12 

on 

18.37 

58 

29 

? '  ?3 

- 

2,13 

18.22 

10.28 

62 

23 

n 

1  *  6fi 

88 

7.13 

22 

£i 

2!80 

1 

39 

E  14.71 

47 

'■^ 

6.52 

14.10 

66 

37! 

6.74 

20.92 

86 

00 

4.05 

.68 

AO 

4,76 

22. 12 

6.23 

77 

41 

6 

47 

2.21 

37 

5.74 

24 

31 

,  2B 

3.20 

.01 

1,12 

9,60 

2.89 

44 

57 

6 

14 

2.09 

10.32 

1.B5 

9.72 

47 

71 

54 

5.08 

1  04 

59 

26.38 

14,74 

83 

01 

23 

■ 

2,77 

.01 

1c 

1 , 59 

14.30 

7.26 

50 

92 

12 

58 

1,89 

\q 

E15,05 

48 

33! 

7,33 

17,01 

79 

1,45 

55 

8.32 

24 

1; 

.31 

2,651 

,32 

1 

69 

2.44 

12.04 

4.78 

45 

12 

3 

50 

3 

50 

20.20 

65 

76 

6,6C 

5 

25 

21.61 

83 

69 

.  34 

3,40 

1.2'* 

2,84 

16.52 

8.46 

54 

27 

13 

78 

,32 

OS 

7.06 

23 

i< 

3.66 

1 

61 

19.57 

61 

69 

28 

* 

4.67 

.60 

* 

17.38 

6.97 

52 

40 

-  2 

56 

2.99 

14.70 

42 

i; 

2.71 

* 

■ 

18.58 

10.66 

63 

92 

24 

2.46 

^: 

17.37 

60 

19 

1.41 

74 

7.0a 

E 

22 

09 

4.31 

35 

36.74 

123 

12 

4.26 

15.65 

57 

64 

6.16 

20.96 

71 

63 

2. 78 

01 

21.14 

71 

SO 

,32 

5.92 

3.53 

1 

6B 

2.B5 

19,97 

10.51 

66 

95 

20 

30 

7.70 

40 

15.90 

77 

29 

4.01 

11.56 

50 

99 

3.81 

15.15 

5B 

00 

1,42 

61 

3.63 

17 

91 

5,89 

8i 

20  .94 

69 

66 

1,54 

5i  59 

24 

01 

1,58 

3^ 

3i'>B 

12 

3,41 

E16.21 

48 

42 

.18 

3,14 

1.92 

1 

30 

,97 

7.22 

2.31 

30 

19 

31 

1,98 

8C 

8i  13 

2b 

10 

2,30 

1 1 ,  5y 

4, 16 

23.17 

71 

45 

4,54 

5t 

14.82 

59 

67 

.30 

4,31 

.55 

1 

93 

4.60 

14.63 

4.84 

52 

26 

1 

04 

.  1 7 

1,65 

,57 

n! 

1 .30 

E  8.54 

3,61 

30 

52 

6 

42 

2,24 

14,19 

55 

94 

.55 

2,95 

.22 

c 

3,19 

14,86 

6,04 

53 

68 

9 

83 

4,64 

24,57 

79 

09 

.24 

2,80 

1.07 

1 

32 

1.75 

13,56 

6.96 

49 

lit 

16 

63 

4,73 

14.24 

53 

91 

2,42 

88 

19 

1  75 

11.79 

6,15 

42 

UO 

12 

3,171 

1 

76 

13. 7d 

42 

21 

1,40 

2.01 

14,45 

5.08 

56 

69 

B 

4,63 

97 

15.12 

60 

19 

3,73 

3 

20 

22.06 

7B 

78 

1,80 

8.23 

32 

24 

3 

75 

20.  53 

7B 

35 

2,6£ 

I 

79 

13,83 

39 

14 

.  49 

1,99 

1,06 

53 

.52 

3.60 

2.27 

13 

22 

3 

01 

• 

2,42 

,43 

1 .96 

12.85 

9.44 

45 

69 

9 

3,12 

^ 

32 

14, 17 

54 

33 

.12 

4,23 

1,70 

6 

91 

2,69 

24.20 

8,55 

90 

24 

9 

98 

.38 

2,82 

,30 

1 

18 

- 

3.14 

15,74 

8,79 

43 

71 

6 

84 

1,14 

12 

9*29 

31 

16 

3,39 

B2 

15.05 

61 

49 

4,56 

1 

63 

13i4i: 

53 

28 

1,25 

66 

7,87 

4.57 

22 

f4 

3,07 

^ 

00 

2  42 

13.20 

5.77 

47 

51 

a 

19 

1,93 

77 

4.55 

21 

49 

.43 

1,77 

.70 

70 

.65 

2.85 

1.22 

15 

86 

3 

04 

.31 

2,43 

.70 

2 

07 

1.46 

10.01 

4.07 

48 

58 

13 

48 

1 ,72l 

1 

14 

8.09 

32 

25 

6,45 

3 

9h 

19.86 

91 

72 

.52 

6,96 

3,55 

3 

60 

3.15 

19.38 

9,14 

8B 

74 

28 

37 

.70 

6,45 

2.62 

3 

67 

3.35 

21.31 

10.47 

6t) 

47 

21 

70 

1,64 

3  7i 

4.49 

21 

96 

.  19 

1.39 

.43 

64h 

1,11 

6.96 

2.81 

26 

43 

6 

43 

4.53 

3 

75 

E24.39 

E 

85 

19 

3.53 

3 

97 

20.97 

81 

57 

3.02 

1 

60 

10.87 

39 

06 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Tabt*  2~ContiQU«d 


cmPi'isvii  It  US 

C»H5t  11  S«' 

CANBY  RANGER  STATtu'- 

CANVON  OA*' 

CAH1&0U  P'JhER  house 

CENTERVUlE  RH 
CHdUENCE  kANr.ER  STA 
CMESTf  P, 

CHICO  ExkCKIMENT  SIA 
CltRUS  HEIGHTS 

CLAAKSeURr. 

ClARKS  VAl  lEY  MUOL>  HCH 
CLEARLAKC  HIGHLANDS 
COHASSET   1  N'lE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 

CClPAX 

COLGATE  vnxER  HOUSE 

CClUSA   I  SSU 

C03L 

CORNING  HHUGHTJN  RANCH 

DANA  2  SE 
OAVIS  2  NSrI 
DAVIS  CREfK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 

DOBBINS  CHlCATE  FOkEBY 
00.(NIEVILLE  RANGER  STA 
OUSHIGAN 

OUNSMUIR  BANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVES  MILL  1N14KE 
FOLSOM  Dai 

FORESTHILL  RANGER  iTA 
FRENCH  GUI  CM 

GARDEN  Vrt  LEY  2  S 
GEDRCE  rawN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY   HNTNCE  STA 
COLD  RUN 

GRASS  VAllEY  no.  2 

GREENVILLt  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGlEBMIGHT  Dam 
HAT  CREEK  C-H  NU  1 
HIDDEN  VA^lEy  RANCH 


HOSEKCS 
HUNTER  01  Si 
lOrfA  HILL 
JESS  VALLEY 
KElSEYVILLE 


GRAVES  RCH 


KILARC   PO'-IER  HOUSE 
LAkEPDRT 
lAKESHORt 
LAKE  SPAULDINC 
LAKE  SPAULLINC  DAM 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  »'SH 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

HANZANITA  LAKE  / 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

M0NTICELL3  DAM 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  SHASTA  MB  CITY  //R 
NEVADA  CITi 
NICOlAUS  2 

QNO 

QRLAND 

oroville 
□roville  fridge 
pacific  house 

paradise 

paskenta  Ranger  sta 
paynes  creek 
pit  rivek  power  hjuse 

PLACERVlLLE 

PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
pnRTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF   WR  AIRPORT 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
AOCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  I  NiiE 

SACRAMENTO  WB  AlRPQhT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  OftM 
SHINGIE  S»HNCS 
SHINGLETU"N  2  E 

SIERRA  CITY 

SlERRAVlLlE   RANGER  STA// 
SnOA  SPRINGS   1   E  //R 
STONYFORU  CnOLEY  RANCH 
STONYFORD  FANGER  SIA 

STONY  GORr.E  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 


23.71   12. OB 


i5.ai 

17.26  8.93 
32.31 

lA.fl6  9.19 
10.53  i.iO 
11.73 

8.24 

8.02 
2A.fl2 
9.81 

25.0*,  15.62 
18.55  10.66 

5.60  ? 
15.16 

6.AJ 


5.55  1.52 


17.2V| 
28.56 

11.63: 

28.12 

25.021 

21.98^ 
9.  AO' 
16.11 


11.25  6.A2 


13.70 
11.04, 
21. 3".! 


7.7A 
7. 42 
8.63 
11.70 
1 .69 

16.06 
9.42 
16.34 
22.92 


23. 


14.83 


10.10 
20.56 

9. 78  3.42 
26.37  16,25 

8.90,  5,59 

10.53' 

6.65'  2 
10.81 
10.92  5,45 

24.07'| 

22. 72^ 
8.50' 
10.82 
24.69 
16.57  8.74 

18.45 

8.13 
12.05  8.36 
22.77  15.56 

7.02  2.73 

12.72  5.03 
11.54  7.26 
:  7.34 
12,18  7 
20.87 


5,32 


8.50 

8.90 
24.18 
18.10 
16.59 

36.30 
16.68  11.74 
25.12: 
19.83 
6.31  2.00 

6.21 
37,06 
22.82 
30.24  21,62 


13,00 
1.94 
,99 
9,72 

12,00 

15.65 
17,43 
9.09 
8.59 
8.07 


1.91 
21,73 
18,46 


14,73 
10,  !3 
14,10 


6,69 
14,17 
14,30 


10,09 
18,95 
6,06' 

11,40| 
8,07l 
7,49 
7,60 

10,99 

16,  36 


4,91 
2,67 


2,59 
.20 
5.32 

6.63 
2.78 

3.06 


5.89  1.66 


,38 


20.54 
16, 9S 
14.34 


4,72 
6,44 


2,»4 

2.43- 

6 

99 

4 

4  8- 

,47 

.04- 

2,87 

•'r 

.46 

T  - 

.03 

,45 

:  1 

40 

.11 

2,69 

T 

,47 

96 

.  14 

1,91 

'i? 

2.86 

1 .02- 

4 

04 

2 

78- 

.05 

.07- 

1 ,83 

1,34 

,54 

.03- 

.  12 

1.15 

2 

96 

.18 

,93 

.00 

7,82 

2,01- 

3 

96 

3 

82 

,10 

,02- 

1,74 

,S8r 

,02 

.00- 

.01 

3,74 

4 

98 

,02 

,37; 

.02 

3,61 

.73- 

3 

29 

1 

93- 

.34 

,15- 

1,55 

1,86 

,92 

,08- 

.  15 

4,16 

1,77- 

1 

52 

2 

62 

.31 

,0u- 

1,16 

,75! 

.31 

.05 

1.5U 

2 

45 

,0^ 

,16: 

T 

1.74 

1 

59 

.03 

,00! 

T 

1.44 

35 

.00 

,52! 

.f>0 

1.26 

1 

90 

.00 

,34 

.  ou 

3,33 

5 

53 

1 

1,01 

•  w 

2,54 

1 

49 

.00 

,29 

.63 

7.95 

1.53- 

5 

60 

5 

04 

1.12 

.01- 

2,19 

,26h 

.29 

.08 

,06 

3.74 

2.20- 

3 

63 

3 

39- 

.01 

1 

1,89 

,27k 

.24 

- 

.01 

3.35 

1.91- 

15 

66- 

.56 

,00- 

,65 

,  2  1 

.04 

.03 

.00 

2.4v 

3 

83 

,  10 

,  19 

.00 

2.06 

81 

,00 

,39; 

.  00 

,55 

2 

71 

.29 

1,64! 

.03 

2.86 

1,46- 

68 

93- 

.43 

.01- 

,56 

,13; 

.  00 

.00- 

E  ,53 

1 

81 

.64 

2,39 

.07 

9.94 

2,99^ 

6 

92 

6 

15 

.85 

.10- 

3,15 

.59- 

.39 

.01- 

.03 

7.15 

2,45^ 

5 

99 

5 

24 

.06 

.10- 

2,65 

.98- 

.08 

.C9 

,06 

4.01 

1.78- 

4 

16 

3 

49' 

.14 

.00- 

1,99 

,33- 

,16 

T  - 

.02 

2,86 

5 

37 

.17 

,82 

•  12' 

- 

1 

15 

.00 

,00 

.00 

2.17 

? 

17: 

.98 

T 

3  93 

29 

57^ 

02 

1.95 

1 

25! 

.00 

,  10: 

.00 

.5J 

1 

2  7! 

1 .06 

1,64' 

.Obi 

2.  li 

2 

45 

.01 

,  15: 

.00 

2.6i 

5 

45 

1 

,30, 

.10' 

1,93 

2 

11 

.36: 

1,78! 

.ool 

3.26 

3 

92: 

.36 

,24 

.36. 

3,37 

5 

18 

] 

,55 

.22 

2,43 

97 

.9u 

,74 

.00 

2.23 

98 

,06 

,25 

,03. 

2.91 

93 

T 

,30 

.01, 

1.44 

2 

94 

.50 

2,70 

,00 

3,50 

1 

17 

.06 

1,27 

T  1 

2,57 

3 

03 

T 

T 

.65 

,7i- 

1 

29 

1 

15- 

.20 

.15- 

1,11 

2,07 

1,30 

.15;- 

.  13 

3,33 
2,63 

1.77 
2,61 
1,61- 
1,21- 

1,99 


2,34-  7,10 


2.20-  4.40 


3.16 

1.9oU 

I.97I 

2.01k 

2,97! 

3.04' 
2.17 
1.99 
3.00 
3,38- 


1,76 

,83-  1 

1,45-  3,93 

1,39-  1 

2,01-  2,89 
1 . 19-  2,08 
1,09' 
2,04-  1 
3,06 

.94-  1 


1,41 
1,04 
1,55| 


1.35! 
1.11- 
2.76 


5,21  1.38 


May 


.26f-  3.34 


,00- 
1,27- 
,11 


1,35 
2,67 


1.03- 
.03- 
.Oli. 


1.07 
1.60 
1.13 


1  .04! 
,3oi- 
,531 

1,29 


,08^ 
.Olr 
.67! 


2.78  2.24 


.16 
.03- 
.02- 


.47 

.12 
.00 
.00- 

.05 

.00- 
.00- 


.00, 
.06' 
.05 


.00- 
.00- 


.00| 

,00! 

.00| 

,00 

,01 

.00 

,01 

,00- 

,02 

,29 

.00;- 

,23 

*0(J 

,13 

T  k 

,16 

,00 

,00 

,27 

,00- 

.18 

,02 

T  - 

.03 

.00 

,00- 

.02 

,ool 

.04 

,00:- 

.05 

■  ool 

.01 

,00!- 

.03 

,00 

,00 

,00 

E  ,00 

,00 

T  i- 

*od 
,00 


.00 
.03 

.  05I- 
,on!- 


,oo|- 
,ou| 

.00- 
,  16 


2.  id- 

1,99 


2,32' 
1 ,42- 
1,04; 


1,06! 
2,01' 
1,06' 


1,821 

i,3q 


2,25 
5,03:' 
3, 14| 

3,04^ 
1,70 
2,42i 
2,2'^ 

2,06| 
1.22 
4.55 
2,32 


1.00 
2.43 


79     1.96-  1.53 


74     1.00-  1.44 


2.62-  3.74 


17,12  6 

2.43 

4,11! 
12.44!  5.77 


67.99: 
20,33 
16,29 
51, S2: 
50.62' 


8,23 
13,15 


2.91-  1.07 
2.66 

1.92-  1,57 
1,13- 

1,28: 


,69 
4,13 
1,84 


10,34  5,22 


5.20  1.96 


1,39, 

.56^ 
1.08 
4.2lh  ! 
4.5o;-  1 

2.25;.  2,14 


60.79  17.61 
87, 50; 

42,64  10.75 
3 (.20  11.14 
31. /8 

23.64 
22.29 
32.04 
79.39 
35. 10 

67,95'  21,25 
52,67  12.57 
21.24  5.53 
44.70 
26.24 

37.11 

26.10  6.64 
E  19,53 

98,92  31,84 
86,26  23.77 


7.18',  3.19 


6.46i 
13. 51: 
11.92! 

8.99' 
15.761 
26.01! 
15.61 
15.91 


1,25!-  ,56 


6,56  3,63 


26.06 
23.07 
35.31 
69.50 
46.38 

50.94 
74.46 
72,  a 
74.66 
70,34 


54.81 
42.18 
45.86' 

?4.(}  6.67 


1.09^  1,29 


22,57 
7,77 
13,35 


1.14^ 


3.37-  3.67 


17,60 
11,10 

26,23' 
19,31' 


3,46-  I 
1,36 

4,04-  1,45 


2, Bit  1 
3,83U  1 
,56-  1,08 


6,84 
4.56 
7,64 
4,88 
E  1.00 

14,00 
6,59 
18,73 
IB. 36 

21.44  12.28 

7.36 
10.76 
13,09 
15,58 

4.71 


.64 

1 .61' 
1.72U  1.16 
3.14 

3.64 
.431 
3.10! 
4.15: 
3.21^ 


.78 


1.33 

12.57 

6.97I  3.10 

9.39: 
10.19) 
10.30j 

20.93] 

7.27 
11.07 
25,58, 

9,67 


3,41 
1,31 

,96-  1 
2,45-  1.69| 

,62^  1.67 

2.31^  1.45 


1.95 
6.81 
2.39 


.61^ 


3.46: 

3.41 

.85-  1.91 
3.06; 
2.19 

.74U  1.00 


4.41  1.17 
.5.36  1 
22.31 
10.06 
14.61 


3.69j 
4,04H 


1,27 


3.46 
2.36 


49.41! 

71.52 
30.90: 
69,3ol 

17,431  .21 
36.53!  12,56 

58,31 

38,64!  10.02 
80.87| 

91.47  25.61 


30.06 
23.42 
25.80 
26.34 
8.78 

53.25 

28.54  ?.95 
62.60  12.09 
66,28 

74, 70  23,20 

34,24 
56,70 

42,83  6,11 
76,09'  23,06 
25,01;  7,65 

E  42, 6»! 

26,73!  7.49 
35.91! 

37.19'  9.29 
61.201 

76.43! 
30.86! 
E  39.27; 
87,29! 

49,63;  9,36 

51,59! 
E  32,61 

31,02  10.55 
56.54  16.55 
26.93  4.88 

49.91I  11,17 
29,38!  7,21 
E  21,361 

32,20!  9,05 
82,19! 

23,92!  7,63 
26,06'  8.04 
76.22! 
50.3l| 
56.49! 

92. U9, 

39.17  13.76 
71.  75 
66.32 

28.08  ;.45 
6. 10 


See  Releionco  Nolcs  Following  SlalloD  Index 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lanuaiy 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


UPPER   LAKE   7  W 
vaCAVULfc 
VINTON 
VOLLMERS 

VDLTA  POwErt  HOUSE 

HHISKEYTDWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WILLOWS  U5tR 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS 
SOCA 

eooiE 

8R I DOEPORT 
CE9ARVILLE 
DOMNER  MEMORIAL 


DOYLE 

QOVLE  5  SSE 

ELLERV  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  SIOWELL 

GEM  LAKE 

MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SaUAW  VALLEY 
STaNDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMQ 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFORDS 


13,71 
7.34 
1.30 

9.31i  4.66 

21,05 
5.74i 
6,2Z| 


PK 


5.31 
7.83  4 

15.87  9.07 


13.02 

5.74 

7.69 

4.27  2.43 
17.13' 

7.19 
13.11 
11.72i  7 

3.72 

4.081  1.65 

14.571  11.25 
21.551 

8.511 
20.33! 

3.811 

29.74 

4.33I 

7.79  5.26 
22.82  16.69 


19.691  13.54 


11.58  8.15 


,e2| 

,98k  2.14 
.  19, 
3.97 

1.65-  2.52 

3.94 
1.79 

1,65-  .48 

1,54 

l,46i 

2.1b  .00 


5.33 
5.48! 
5.61 
1.30- 
12,50' 

1.15 
2,11; 
5,46'  1,66 


13,70l 
1,04 


9.28:  3.96 


2.00 
1.04 


3.931 

,21' 

,30-  1 
1,96^  1 

,23 

l,56r  2.46 


1,07-  1.19 


CENTRAL  COAST 


5.241  2.09 


.54- 
1.56-. 
.59 


ORAINA&E  04 

9,13 

ALAMO  1  N 

11.15 

1.60 

1 .76! 

ARROYO  GRCNDE 

10.71 

6,05! 

.94 

2.23 

dEN  LOMOND  NO  3 

25.78 

19.37 

1.97 

3.92 

SERKELEY 

9.22 

54 

8,76; 

4,85 

1.44 

•  1 

75 

2.46, 

BIG  SUR  STATE  PARK 

23.50 

14 

67 

17,61 

9,59 

2.66-  3 

20 

3.90 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

17.661 

11,48 

2.97 

3.40, 

BRADLEY 

II.2O1 

6,66 

,40 

2.07! 

aURLlNCAME 

9.54 

8,61 

1,16 

1.13 

BURTON  RASCH 

11.58| 

9,65; 

2,26 

2.30' 

CALAVERAS  RESERVOIR 

7.30 

6,15' 

2,71 

2,15! 

CARMEt.  VALLEY 

12.531 

8,64 

1,31 

1,74' 

CHITTENDEN  PASS 

11.99i 

7,21 

2,03 

1,92 

CONCORD  3  t 

7.28! 

7.17 

1,32 

2.12 

CROCKETT 

7.63 

4 

08 

5.67 

2,41 

1.38 

98 

1.61 

DAVENPORT 

10.18 

1 1 ,43 

2.02 

2.10; 

FORT  ORD 

7.68 

7,93' 

.86 

2.32 

GERBER  RANCH 

10.97 

7,32 

1.40 

1.51 

GILROY 

13.33 

7,68 

1.62 

1.72! 

GILROY   14  ENF 

14.73 

9,24 

1.74 

1.63 

HALF   MOON  BAY 

8.06 

8,68 

2,07 

2.76 

HERNANDEZ  2  NW 

9.10 

9,2d! 

,52 

2.54I 

HOLLISTER   1  SW 

7.57 

5 

00 

5.29 

2,61 

,83-  1 

.04 

1.32' 

KING  L I TY 

6.77; 

4 

59 

5.42; 

3,12 

,23 

-  1 

.36 

1.  121 

LAFAYETTE   2  NNE 

11.641 

8.56 

1,73 

2.34] 

LA  HONDA 

12.82 

11.35 

2,26 

2.9ll 

LIVERHORE  COUNTY  F  D 

6.26' 

3 

27 

4.76' 

2,09 

,55-  1 

.39 

1.24 

LOCKWOOD  2  N 

11.97 

6,47 

,24 

1.72 

LOS  GATOS 

12.64 

6 

61 

11,66 

6,08 

1.04 

-  2 

.85 

2.  13 

LOS  GATOS  4  SW 

27.45j 

18,12' 

2,42 

4.22: 

MARTINEZ   3  SSE 

10.14 

4,87' 

1.02 

1.36 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

9.09 

6,16, 

1,09 

1  .64 

MONTEREY 

9.45 

7,31 

1,31 

2.7o! 

MONTEREY  NALF 

8.10 

6,67 

,66 

2.50 

MORGAN  HILL   7  E 

14.32' 

9,65 

,56 

2.01 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

1C.60' 

6,60! 

,87 

2.59! 

MORRO  BAY  3  \ 

13.69' 

7,68 

,83 

2.93 

MOUNT  DIARLO  N  GATE 

10.761 

7,75l 

1,68 

2.06 

MflUNT  HAMILTijN 

6.26 

82 

7. 20' 

2,21 

1,52 

-  2 

.41 

1 .90- 

NACIMIENTO  flAM 

13.98 

8,91 

,49 

1.99 

NEWARK 

6.24| 

3,96i 

1,38 

1.15| 

OAKLAND  WB  AIRPORT  R 

6.90' 

3 

1)7 

6,85, 

5,64 

,96 

-  1 

1.62; 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6.71' 

6,54i 

1,72 

1.76! 

PALO  AUTO  CITY  HALL 

7.65' 

4,94' 

1.32 

1.45! 

PAlOMA 

15.06 

13,27! 

.97 

2.55| 

PARRFIELD 

12.84 

9,35! 

1. 00 

1.71 

PASO  R03LES 

13.93 

9,12 

.35 

1.68' 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

12.  19 

8,62 

.17 

1.78 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

7.33; 

9,43 

.75 

1.43; 

PISMO  BEACH 

13,181 

7,27 

,57 

2.381 

POINT  PIEnkAS  BLANCAS 

18.35, 

11,34 

1,13 

2 . 88 

PLIRT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7.38! 

6,75! 

,91 

1.32 

PRIEST  VAI LEY 

16.89 

12 

92 

10.74 

6.35 

,86 

-  2 

.23 

3.37 

REDWOOD  CI^Y 

9.39, 

5 

05 

8.90 

5.30 

1,42 

-  1 

.  13 

1.79 

RICHMOND 

6.191 

6.53; 

1.50 

2.05 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

12.25! 

10.35 

1.34 

2.27 

SALINAS  2  E 

8.53[ 

5 

.55 

6,24; 

3.59 

1.21 

r 

.86 

1.76, 

SALINAS  F^A  AP 

7.93 

5,  75! 

1,07 

1.50 

SALlNf.S  0'.' 

21.71 

17,29 

1,10 

3.04 

SAN  ANTONIO  MiSSIOjJ 

15.36 

10,10; 

,20 

2.09 

T     I-  .64 
.67 
.95I 
T     h  2.42 

.09; 
.00 
.OOh  ,66 


.051-  .53 
.I5L  1.54 


.20 
1.01 
.10 
.24. 


1.61; 
.44- 
.25 
.3s- 


.00; 
.00! 
.06! 


.00- 

.04 

.10 


.00^ 


1.841 
1,781 
,561- 
1,55 
2,01  1.05 


2.62  2.09 

.86 
2,06 

2,04  1,37 


.03- 
.08 

1.12 
,00 
,03 
,11 
,05 


,1BI 

,oo| 

,05j 
.041- 
.28[ 


.05 
.03- 


.OOl- 


.00^ 


.29, 
.28^ 
.02 

T  - 


.00! 
.00'- 
.001 

.ool 


.001 
.00^ 
.00- 


,00 

,00; 

,00 

,oo| 
,ool 

,00i- 

,00:- 

,001 


l,06l 
,18; 
,351 


,05l 
,06! 


2,37! 
2,221 
1 ,46 
2,51; 
3,051 


2,95:  1,78 


2,66  1,55 


1,89 
2,22 
1,31| 


2,06  1,28 


5,55;  1,82 


.75^  .67 


11.43  5,00 


6,2  51 
1,22; 
1,40; 
3,81 


,26 
1,65 


1,65 

10,38| 
2,61; 


7,93  2,27 


1,14     5,08     1,73  29, 


7,57 
1,24 
8,92 
8,47  4 
,63l  11,46  3,36 


2,82 
5,23 
4,96 
5,52  1,90 


1,11 
l,02l 
,761 


,79'- 
.56- 
.62 


.59 

.78 
.66 

1.09k 
.60 
.36 

.71- 


1.52E  2,62-  2,63E 


.90^ 
,72| 
1.01 


See  RelereDce  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SAN 

S*ri  CLEMflTE  DAM 

S  F  RKHHOSD  SUNSET 

S*N  FaiNCISCU  1.8  4P 

S  F  F£0£k*.L  dUlLDIiK- 

SflN  oaECDftIO  2  SE 
SAN  jOSE 

SAN  LUIS    -JBISPO  PlIl' 
sav  MATEa 

SANTA  rLA»A  JNIVERSITV 
SANTA  CftuZ 

SANTA  H&KGARITA  2  SM 

santa  hakgarita  boost 
se&rsvillE  lake 

SOlEDAJ 

SP^ECKELS  MWY  BftlOCP 

UP^  saN  lE'I'^oRU  filter 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   ?  ESE 
HAuNUT  CREEK  E 


05 


SAN  JUAQiJIN 
ORAIMACg 
ANSIQLA 

ANTIOCH  FISREeOASD  ml 
ANTIOCri  PUMPING  PL  3 
ASrt  MOUNTAIN 
AUSERRY  1  NNE 


bakersfielo  w9  airport 
balch  power  mouse 
Blackmells  corner  ^WNW 

eUTTONWlLLOH 
CALAVERAS  SIC  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEY5    Jt   BULL   RUN  RM 
CHERRY  VALLEY  OAH 
COALIMCA 
COALINOA    I''  WNW 

CORCORAN    IRRIC  DIST 
DELANO 

DEL   PUtftTO  RQaO  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 


11 .3*1 
28.5'. 

5.69 
13.26 


6.51 
6.61  ty 
=  20.99,  13.70 


electra  power  house 

12 

26 

6.59 

ELLIOTT 

7 

79 

4.55 

EXCHEQUER  RESERVOtR 

9 

29 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

le 

IB 

FIVE  PUINTS  5  SSK 

91. 

FKESNO  we   smCDRT  R 

s 

56 

6.53 

FRUNT  GOVERNMENT  CaMP 

7 

82 

OLENNVILLF 

10 

89 

GRANT  Cftrj-Jf; 

38 

IB 

GROVELAND  RANCtR  STa 

2A 

11 

HANFORU 

6 

69 

5.15 

HETCH  HETCHY 

16 

73 

12.82 

HUNTERS  UAM 

28 

6*. 

lORIA 

11 

17 

8.0b 

9 

OB. 

JOHNSnNOAl  E 

24 

9* 

KERL INGEft 

2 

501 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

68 

2.66 

KERN  RIVbR  PH  HU  3 

11 

67 

KETTLEnAN  CITY 

6 

17i 

KETTLEnAN  STATION 

5 

67 

KNICHTS  fEKRY  i  SE 

9.70 

LEBEC 

5.02' 

LE  GRAND 

7.03 

4.50 

LEHMAN  RANCH 

13 

OA 

LEMON  COVF 

9.92 

7.25 

LINDSAY 

7 

85 

5.59 

LITTLE   PANUCHF    DET  0AM 

3 

28 

LODCEPOLE 

'.9,55 

LODI 

6.52 

3.42 

LONE  TREE  CANYON 

=  5 

95: 

LOS  8AN0S 

68 

3.05 

LOS  SANDS  ARBURUA  RCH 

22 

LOS  BANDS  DET  RESV 

63 

MADERA 

5 

69 

3.78 

MANTECa 

21 

MARICOPA 

2 

5B 

1.47 

MAHIPnsA 

17 

43 

11.75 

MATHER 

20 

47 

MEADOW  LA'tE 

15 

94 

MENDQTA  DAM 

36, 

2.89 

MEKCEO  FIRE  STATION  2 

7 

07 

4.75 

MOOESTU 

26 

1.99 

NEWMAN  2  NW 

5 

95 

3.96 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

20 

97 

15.00 

ORANGE  CUVE 

10 

32! 

7.81 

PACHECO  PASS 

8 

27 

PANOCHE 

5 

18 

PATTIWAY 

2 

67 

.60 

PINE  Flat  dam 

13 

90, 

PORTERVUlE 

7 

92 

5.77 

POSEY  3  E 

15 

64 

SALT  SPRINGS  OWR  HOUSE 

23 

4B 

SAN  ANDREAS  i  S 

15 

07 

SAN  LUIS  DAM 

6 

22 

SONORA  RS 

17 

15 

11.14 

12.33 
15.13 

7.36 

8.92  ' 

7.74  3.19 

11.97 

5.56  2.S6 
24.63  20.22 


14.80 
21.67 
26.62 
14,05 


9.10  6.26 


F.biuuy 


8.22 
11.10 
7.20 
8.52  ! 
'.26  3.60 

10.74 

6,63  t 
15.16  10,75 

7.25 

6,42  3,74 


12.01 
15,81 
16,64 


6.20 


6,46  3.86 


5.66: 
4.71' 
14.31 
10,94 


8,35 
12,76 
6,43 
9,33 


7,79 
5.55 
12.54 


5,11' 
7,35 
11,07 


8,93 
13,63 
9.16 
6,16 


6,07 
7,62 
3,76 


3.07 
26.22i 
5.76, 


11 .90 
11.31 
9.42' 


6,50 
3.77 


2.0e 
2.49 

2.64 


4.25 
J. 77 
4.09 


6.00: 
14,62' 
11,77 


9,02  3.05 


.26 
1.92 
1.00 
1.34-  1.35 
1,01-  1,92 

2.45 
1.07^ 
l.6Br  1 
1.24: 
l.09» 


1.65- 
1.63 

U06 


1.17r  1.67 


.49h 
,99t- 
1.14 
3.49^ 
3.35- 


4.42-  3.64 

2.31-  1 
3.51 
4.89 
.06-  1 


3.84-  2.04 

2.99-  1 
1.56-  1.14 
2.48 
3.64 


2.17 
6.62, 
4.64 


3.17-  1.85 


3.0c 
1.33 
1.63- 


.20 
5.09 
1.13- 


.97 
1.26 
1 .40 

.67 


3.02-  2.04 


Aptll 


3.02 
1.70 
3.72 


2.03 
2.27 
1 .73 
1.59 


2.98, 
3.41I 
5.32: 


3.54 
1 .79 
3.26 


1 .641 
2.34! 
1.94 


4.68 
1.92 
3.24 


1.76i 
1.55 
2.  U 
3.42 


1.38, 
.60k 
3.49 
5.18 


May 


T  I- 
.00- 
.00- 
.00- 


.23. 

.24 

.72 


.00 
.OOr  1.27 


Auguat 


,01 

.00 

,02 

07 

.  00 

.01 

.00- 

.00 

,0c 

.00 

.09 

,01 

,01 

.00 

.00- 

•  12, 

,00 

.00 

.00' 

,00 

.00 

.01 

,00 

-  .01 

.00- 

.01 

,00 

.00 

T 

,00 

,00 

.14 

.IS 

,00 

-  .03 

.00- 

.07 

.06 

.02 

.00 

T  - 

,24 

.17 

.  13 

.12 

.  00- 

,02L 

.07 

.00 

-  .01 

.00- 

T 

.00 

,00 

2,05 

1.81 

.20 

.15 

,01- 

T 

.09 

T 

-  .01 

T 

1,90 

.12 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.  12 

.00 

.89 

.29 

.00 

-  ,07 

.00- 

.04 

.10 

.00 

-  T 

,00' 

,00 

T 

T 

1.17 

.02 

T 

T 

.  10 

.00 

-  ,03 

.00- 

.00 

.00, 

.  00 

.02 

.09' 

.00 

,07' 

T 

.00' 

.00 

.00 

.00 

.04r 

.01 

r 

-  ,01 

.00:- 

.  12 

.24 

r 

-  .02 

T  - 

.06 

.26 

.00 

-  .02 

iOO- 

.05 

.10 

.00 

-  T 

.00,- 

.00 

.02: 

i  00' 

.16 

.ooi 

.00] 

.99 

,02 

.  00 

.04 

.03 

,04 

.04 

.  00- 

.16 

.02 

.00 

.81 

.  19 

.  00 

2.16 

.35 

.13 

.29 

.00 

.00 

.21' 

,14 

.07 

.06 

.00- 

1.63 

,86 

.01 

-     .  10 

.01- 

.36 

.00 

T 

.06 

,02 

.02 

.01 

.00- 

T 

.00 

.00 

1.32 

E  .33 

E  .00 

.00 

.00 

.00' 

.  10 

,  0 1 

.01 

.00 

.  00- 

.75 

.32 

T  1 

.00 

.13 

.021 

.01' 

.01 

.00 

,00 

1 

,00 

.17 

.07 

,00 

T 

,06 

.03 

.03 

.00- 

.19 

T 

.00; 

1,66 

1,51 

.  10 

.09 

00- 

,03^ 

,09 

.05 

.  04 

,00r 

,00 

,00, 

,00 

2.22 

,29 

.09, 

.04h 

,06 

,02 

.02 

.00- 

T 

.OOh 

.03 

,00 

-  T 

.00'- 

.00 

,00 

.00 

T 

.00 

.00' 

.00 

.08 

.07 

.05 

T  r 

.03 

.00 

.00 

.00 

,  10 

.00 

-  T 

.00- 

.28 

.12 

.09 

.08 

.03' 

.00 

.00; 

.65 

.02, 

T 

.05 

.01 

.03 

.02 

,00- 

.00 

.08 

.07 

.07 

.00- 

T 

.07 

T 

-  ,02 

,00- 

.00 

.05 

,00 

.00 

,00 

1.78 

1.5B 

.08 

,04 

,02 

.42 

.32 

.08 

.07 

,00- 

.00 

.00 

,00 

.00 

T 

T 

.00 

.06 

.31 

.31 

.00- 

.57 

.  14 

.00 

.11 

.04 

.05 

.0*1 

.00- 

1,60 

.21 

.00 

,39 

.00 

,00 

,04 

.00 

.00 

,08 

.00 

.00 

,  10 

.17 

-  .03 

.00- 

Septembei 


1. 01 

,01' 
.77' 


17{     1.96  1.22 
2. 61'  1.72 


.6^ 


.03- 
,00- 

T 

,36; 

T  - 
.11 


22     6.62  3.87 


5.47 
.02!- 
.501 


.04 
.72i 
1 .061 
.35|  3.65 


.04, 
■  16! 
.00! 
.llU 


.15 
1,45! 
,17! 


1,49!  1,36 

,86 
1,27 

,13  ,01 


,08L 
3,59  3,03 

1,251 


1,25, 
•9  + 


4,17  2,20 


3.43,     2. OB 


,13  1.25 


.13- 

1.  I'r 
.35 


2.63     1.02  3.10 


.85- 


.26 


1.34-  1.42 
1.32 
1.32 

.62!.  1,S9 

.60 

,7B- 

,73 
.00 
.60r  1.35 
.62! 

l.oJ 

1.72-  i 


1.15-  1,04 


3,53-   1,37   11,75  2,17 


2,21: 
2.24, 
,48- 


1  .09 
1.04! 
1.78^  1,29 


:48k 

1,06 

,61- 
1,9»! 
4,00 
2.B3 

.72 


1.40-  1,52 


7.79  2,05 


6,50  2,24 


24. J3 

34.75; 
27.33I 

26.U7|  9.36 
27.02!  6.24 

38.80 

18.25  5.14 
46.76  27.23 
22.40 

18.05  4.04 

41.72  10.47 

49.55 

55.01 

40. B5  13.18 
15. B8 


23.46 
30.90 
30. 17 
29.49 
25.45 


9.79 


2.65 
2.76^ 


,10     28.11  6.35 


13.02  5.47 

20.41,  7.07 
17.46, 

46.06;  19.56 


.37; 
2.291 
l,60k 
5,93p 

6,64 
4.64 

2.72 


1  .  1  4|- 
2.01| 
1.79 


29.64:  9.32 

33.98 

69.  /o 

13.75  6.47 
27.97 

12,66 
12,26 
E  20, V9 

IB.V^  6.46 
54.62  16.31 


12.63! 

19.14  6.00 

22.36 

27.97 

78. BO 

57.06 

14.86!  6.76 
47.95  12.77 
71 .30 

26.60  10.74 
28.54 

E  49.16 
9.07 
15.02  4.59 
23. B8 
12.08 

E  11.66 
27.il 
17.27 

19.49  6.59 
38.74 

25.57  11.51 
19.53  7.91 
10.01 
96.  »5 

21.37  6.09 


14,42 
11,00 
12,22 
16,00 


6.85 


1.48 

.31- 
4.17h  1.47 


1.56K 
1.16L 
4.63n 


14.82 

6.9al  3.27 
47. 62!  17.fl7 
52.0JJ 
43.36 

11.72  4.07 
19.30 
14.91 
16.77 
54.90  21.18 


2.74 


9. 67 


23.07 
19.65 
13.15 
14.16 
29.  '3 

18.72 


.51     44.62  12,51 


S«e  Releronco  Nolofl  Following  Station  Indax 
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T&ble  2~Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

f  t '  1 1 

SPHINGvILLE   7  ENE 

STANISLAUS  HQt'SE 

: 

1  1  66 

69 

5  43 

97 

STOCKTON  HRE   STU  HO  » 

6 

09 

3 

30 

4,60 

1 

97 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

5 

1< 

5!69| 

TEJDN  RANCHO 

1 

THREE  RyR5  EDISDN  PH  2 

16 

11 

12 

23 

ll!si| 

7 

76 

TICER  CREEK  PH 

22 

00 

13 

35 

13.28 

5 

13 

tracy  car^ona 

: 

TRACY  PUMPING  PLANT 

* 

tule  field 

TUR  LOC  K 

70 

5  55 

46 

V  I S4L  I  A 

5  » 

, 

WALLACE    L  SE 

09 

30 

6  57 

10 

WASCQ 

68 

3 

47 

2187 

I 

65 

WESTHAV6N 

6 

50 

5 

Id 

4.05 

2 

72 

WEST  PUINT 

■ 

WEST  PQINT   3  SW 

13, 

WOPPQRO  HEIGHTS 

80 

6  44 

YDSEMITE  PARK  HEAOUTRS 

22 

34 

15 

99 

14!2l, 

7 

57 

DIVISION 

43 

- 

82 

_  a*; 
7.84^ 

24 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON~HUBflAR0  RDFCSfelO 

66 

67 

ALISO  CN  DAT  MT   FC  '*'ti> 

1  n*03 

a 

ALTADENA 

2* 

3S 

19 

98 

13*63' 

86 

ANZA 

7 

34 

"  1 

ARROYO  S6C0  RS  FC  50flD 

52 

1 

^6*11 

66 

avalon  Pleasure  pier 

13 

g 

98 

AZUSA  CITY  PARK  FCl'tSB 

18 

3t 

14 

29 

12*16 

BARRETT  U'lM 

10 

45 

_ 

34 

7  *  03' 

43 

BEAUHONT 

U 

23 

8 

13 

11.64 

8 

10 

BEAUMONT   PUMPING  PlANT 

BEL  AIR  FC    10  B 

20 

34 

16 

22 

- 

44 

1  0  '  flq 

BIG  DAlTJN  dam  FC22^BE 

28 

4  1 

63 

16  77' 

55 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC<ibOE 

33 

39 

2o!72; 

bon I t a 

j 

03 

bojouet  canyon 

Fl  5 

5r 

12*5?' 
* 

BR£ A  CITY 

BUR6ANK   F 0   FC226  B 

16 

5S 

12 

97 

9*69 

8  7 

flURBANK  VALLEY  PmP  ^LT 

14 

16 

11 

02 

9!33| 

6 

11 

33 

13.54 

CAMP   HI    HILL   OPIDS  57E 

CANQGA  PaPK   PIERCE  LCJL 

16 

2C 

9 '  34 

CHATSWDRTH  FC   2*.  D 

13 

36 

9 

93 

5!89 

2 

30 

CHULA  VISTA 

a 

ft 
zZ 

_ 

:  ' 

•  1 
J  J  *  hf 

CORONA 

10 

9C 

48 

9  08 

35 

CCVINA  TEMPLE    FC    L93  B 

14 

67 

11 

20 

10.16, 

6 

62 

^M'''wdD^^iTv^  283C 

?e 

^5  ' 

CULvER  CITY 

i '  it 

a 

CUYAMAC  A 

19 

13 

66 

14  '39 

80 

DESCANSQ  RANGEH  STA 

14 

10 

23 

9',96| 

84 

!ft 

t\ 

CI          ADI  TAM  riAM 

?4 

6,60 

Q 

ELIZABETH   LAKE  FCliSB 

1  9 

16*10 

ELSINOkE 

9 

40 

7 

56 

10.09 

7 

43 

^fl 

'* 

29 

0  ' 

20 

FIllmdre'^i  wnw 

FQNTANA  5  N 

1  n '  a? 

FONTANA  KAISER 

12 

47 

12  39 

FULLERTDN  HILLCREST  RV 

U 

84 

9!o3 

GIBRALTAR   CAM  NO  2 

GiLLESPIb  ^lELD 

1  e 
?f 

4.87 

clendora  wEST^FC^ iss^'' 

19 

68 

15 

54 

13  20' 

82 

HAINES   CYN  LOWER  FcSd*. 

26 

97 

22 

04 

16!9l| 

11 

60 

HAINES  CYN  upper  FC367 

?e 

22 

02 

17,61 

*2 

HENjHAW  0"" 

0 

ric 

E26 

5C 

18 

50 

28  34 

19 

33 

IDYLLWILO  FIRE  OEPT 

17 

61 

12.60 

JULIAN  WYNULA 

27,04 

LA  CkESCENTA   FC    2 ->  i  B 

IS 

7 

9C 

44 

^9*06 

42 

LAKESIDE  E 

8 

03 

6.28 

LA  MESA 

6 

26 

5.62 

LA  VERNE   HTS  FC   5oi/  8 

15 

36 

11 

56 

12.83 

8 

87 

LECMUZA   PT   STA   FC  352B 

23 

07 

8,83. 

LOMPOC 

8 

06 

8.391 

LONG  (JEACH 

14 

50 

11 

87 

5,87 

2 

74 

LONG  BEACH  AP 

11 

24 

9 

25 

6,07' 

3 

76 

Lns  ALAMOS 

39 

6 

27 

9,471 

6 

54 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT  R 

9 

60 

6 

94 

3,761 

88 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

14 

94 

11 

a7 

8,03: 

4 

70 

LOS  PRIEfOS  RANGER  STA 

25 

35 

16,45 

lYTLE  CREEK  RANGER  STA 

44 

47 

37 

34 

21,62: 

14 

14 

HDQRPARK 

12 

25 

6.02 

MT  BALflY   FC  BSC 

50 

84 

74 

26.75 

19 

71 

MT  BALOY  NOTCH 

53 

70 

30,95 

MOUNT  t,lLSQN  FC    J3a   B  // 

37 

82 

20,74 

NEriBURY    PiRK   4  SW 

12 

2i 

6,72: 

Januaiy 


3.13 
I.60: 
1.54r 
1.87U  l.*5 
3,09"  3.66 

1.03 
.29 
.81 
.T<t-  1.19 

l.B&i-  1 
.Sir 

.56-  .54 


1.631-  1.78 


J.31f.  .53 
1.78r  1.13 

l.56r  1 
l.28f-  1.38 
2.34 

2. Ilk  1.83 
1.83; 


•"r 
1.55 

l.iok 
1.69L 


.90- 
1.28- 
2.02 


l.9lr  .65 

.781 
2.28 
1.13 
1.42 


1.67! 
2.02] 

l.34r  1.33 
2.25k  .95 
l.3lk  2.39 

1.58^  2.73 

.831 
2.84: 

2.18-  3.40 
3.36 


1.48 

l.31r 

2.421 


.32-  1.50 

.66^  .71 
1.33-  1.23 
.42^  1.37 

i.49r 

.75| 

2.O2L 

.90 
2.57- 
4.65 
2.23 

.45 


3.78 
2.25 


April 


3.471 
1 .601 
.89- 


1.691 
2.96| 
4.531 


2.661 
.78k 
.72 


1.26- 
.29^- 

1.06>- 
.3lL 
.88- 


1.09 


'1-1,0 


1.02p  2.78 


2.41 
1.34-  ,63 

.80-  ,31 

.2  3. 

.39 
1.05-  .56 

I .  aai 
1 .95; 
.38h  .64 


1.90|  .5 
.38^  .6 


1.47-  1,64 
1.14 

2,45-  .47 


.08| 

.ook 

.00^ 


.oo> 

.03^ 

.02h  .22 


.32| 
.20: 
.51 


.031- 


-On 


.  10- 

.  14- 

.52 

1 .06: 
.4l(- 

1 .071 


.00 
.15 
.07- 


.10- 
T  - 
.03. 


1.42 
3.20 
.28 


1,85 
2.61 
,32 

T  1- 
,01p 

.05; 

,00! 

,191 
2,021 


,001 
,00| 
.OOi 
.27j 
.OOk 

.00- 
,001- 
,18 
.18[ 
,00- 

.25! 


Augutt 


.oo|- 


,051 
.OOr 

•i5l 


.201 
.47 
.60 


Septembei 


1  i 


.03 

.02 

,00 

,00- 

,00- 


,00l 

,oc^- 

.061 


,00- 

.ool- 
,oq- 


.OOj- 

.00- 
.Ook 

.oo| 

.01^ 
.0(k 

,od- 
,ool 

,00' 

.00k 


,00k 
.00- 
.OOk 


T  - 
,00- 
.QOr 


19 

,001- 

,19 

.00! 

.01' 

06 

.00- 

,30 

1.03 

09 

.od- 

,32 

04 

,  13 

05 

lo3- 

,21 

22 

.ooi- 

,33 

3U 

.00]- 

.30 

37 

.00- 

.35 

02 

.00- 

,20 

.561 

09 

,00'- 

.28 

T 

.12-     .08     1,0^  ,28 


.00- 
.02- 

■  00 

.05L 

.00^ 


.00- 

.00- 

.12 

,00 

.00- 

.52 


.OOh 
.02- 
.00 

.02! 
.04U 

.ool 


.02- 
.Ui- 

.Olk 


.OOp 


4.641  2.96 


.00- 
.00- 

.oor 


.541 
.361 


.4o^ 

.37!- 
2.86| 


.451 
1.66k 


2.65 
1.54 
1,86 
.33 


2.02 
1.51 
1.50 


.90 
1.74 
2.65 
1.38 


.91 
1.85 
3.11 
2.42 


1,25 
2,30 
10.89 

.82 

1.97 

1.22 


2.04E 
3.63 
2.68 


3.87 
4.49 


.02r  3  _ 
.4lk  3.76 
.02k  4 


6,69 
5,88 


79,82 
48.82 
51 .24 
18.53 
17.77 

40.73 
15.32 
12.66 
39.17 
62.54 


.48 
17.95 
16.79 


17.31' 
16.94] 


6.72 
3.23 
6.29 


18.63 
37.26 
21.39 
43.45 


46. 24.21 
19.951  7.06 
36.96  17.35 
22.56  5.37 
28.34  10.45 


55.  (6 
52.07 
60.30 


18.92 
26.91 

22.85  0.50 

9.21-  .77 
26.03  7.98 
65.  (81 

24.41  11.99 
30.25  12.87 

76.01 
E  24.51 
10.06 

46.43)  9.61 
30.94  5.74 

21.66  7.15 
21.15  8.22 
20.62: 
40.75| 

21.981  10.40 


2.34 


18.56 
34.60 
53.99 
29.32 
25.50 

56.79 


32.8!,  15.37 
39.461  18.58 
49.20j  24.94 

51.63:  22.84 

15.»9| 

42.49 

63.44  24.94 

39.B0I 

33.16j 
78.71 

47.12:  23.30 
22.27  9.80 
19.30 

16.09 

33.22  14.20 

36.17; 

21.57 

21.92)  8.92 

20.02  10.18 
24.50  9.37 
15.70  3.07 
26.32  11.64 
47.72 


73.92 
22.36 
87.97 
98.47 
65.83 

22.23 


38.20 


See  Relerenca  Noles  Following  Slalioo  Index 
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Table  2  — Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Feb: 

ary 

Maicb 

April 

May 

0 

0 

g 

g 

Station 

J3 

a 

1 

a 

£ 

d 

t 

1 

Q. 

1 

1 

Q 

i 

£  I 

« 

Q 

- 

t 

a 

I 

t 
Q 

1 

a 
a 

12.76 

1  1  .84 

7 

,89 

 T0~ 

'\l 

NE«|PQAI    f»':ACH  HARBOR 

7 ,25 

*  •  9>* 

5 

,81 

,68- 

l!03 

,64 

.54 

,08 

.12 

NIPQMO  2  NK 

1 1 .2  I 

7*66 

1.59 

2,05 

,01 

qceans 1 

5.11 

6)42 

1.27 

.52 

.19 

□  JAI 

25.76 

21. -.S 

15.  j3 

10 

,b6 

,43- 

2,76 

1.75 

,  10 

.04 

.32 

OPIDS  CAM^  FC    ^7  Be 

<(8 .  2B 

30 . 56 

36 

OXNAAO 

10.78 

7.  ^.S 

1 

1.30 

l!o7 

.  06 

.04 

.09 

PACni^A  Oif*  FC  33  A  E 

:  19 .  0*1 

9 '  ''5 

1,49 

1,45 

.02 

PAtOhAH  MT  OaSERVATORY 

25.78 

24,23 

3,07 

1,32 

.74 

palds  veroes  est  fCiO 

10.70 

8,  IV 

4,95 

2 

33 

,68- 

1,09 

,50 

.43 

.01 

.13 

pasaoena 

16.7*. 

12  .*.l 

11.30 

6 

84 

1  62 

!  02 

84 

.89 

14 

PEftRIS 

7.21 

1 1 ,  f  0 

,25 

!53 

PIEHRA  SLANCA  ORO  STa 

35.68 

21,98 

,49 

2.  12 

.00 

PINE  CANNON  PS  FC32ie 

18.33 

18.47 

,57 

1.31 

.30 

PIRU  2  ESE 

16.93 

10.42 

,92 

.93 

.03 

PT  arcjellO  light  STa 

7.  10 

6 ,  56 

^In 

POMONA 

9  .92 

7 

47 

l!64- 

1,19 

.84 

111 

.17 

POWAY  VALLEY 

^5*9' 

^6*32 

1.99 

.35 

.40 

RAmONA  SPftULOING 

8.91 

6!5l 

2.01 

.42 

.55 

RANCHITA 

E  7.73 

4.43 

1.23 

.00 

.94 

REOLANDS 

9 .  76 

7  ,<*it 

9,91 

7 

24 

^!79- 

.84 

,52 

RIVERSIDE    KIRE   STA  «3 

5 

71 

!96 

.34 

.63 

.60 

!36 

R I  VERS  I OE   EXP   STA  R 

Vis 

6  97 

.62 

.61 

.5  / 

SAlSIPUEDES   CAGING  STA 

11.82 

7!  36 

1.35 

1,67 

.00 

SAN  flERNA^LlNO  CO  HOSP 

13.6<» 

10. -.l 

12,50 

8 

78 

1.35- 

1,34 

1,08 

.53 

1.21 

.76 

SANDBcRC  PTL  FCIBOB 

i  1  .  3*f 

6 

44 

1  83 

,97 

*  ^ 

SANDBERG-J6  //R 

R  '  5* 

2 

78 

!e8 

,75 

.38 

!o7 

SAN  OIEGU  'tiB   AIRPORT  R 

I  '76 

2 '  77 

4 '  34 

2 

11 

.94- 

,63 

,21 

* 

.17 

.02 

SAN  OIWAS   FIRE   WD  FC95 

15,22. 

11. '•2 

11!  19 

7 

25 

2,04- 

.89 

,96 

!65 

.23 

.03 

SAN  FERNANDO 

15.06 

11.55 

8,22 

« 

53 

1.04- 

1.60 

1,20- 

.27 

.00 

.26 

SAN  GABRIEL   CANVDN  PH 

10 

07 

2  62- 

1,29k 

34 

SAN  GABRIEL  FC^i^HE 

2)43 

1,74 

.35 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

18*16 

'^  38 

1.76' 

.77 

.04 

SAN  JACINTO 

6!53 

4.38 

7!o7 

4 

54 

1.07- 

.94 

,46r 

.69 

.56 

.30 

SAN  NICOLAi  ISLAND 

2.26j 

,34: 

.43 

.07 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

1 

8.71 

5.81 

8,95 

5 

81 

68' 

1.48 

.71 

.62 

.20 

SANTA   ANITA  FEKN  Pl'iiZ 

■  2  5 . 8  ^tl 

26,21 

2,  uf 

2.02 

.39 

SANTA  BARdARA 

15.55 

11.73 

B.  35. 

61 

1,00- 

1.74 

1.92 

.43 

.06 

.27 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

12.25 

8.41 

.42 

1 .66 

.01 

SANTA   BA«<'\RA  TV  PEAK 

E35.82 

15.66 

,79 

3.88 

.01 

SANTA  MARIA  WP   AlfiprtRT  R 

7 . 09 

.  25 

7.57 

5 

07 

1.74 

.55 

SANTA  MONICA 

10.89 

2 

45 

!ei- 

1.28 

.67 

,59 

ioi 

iio 

SANTA  MON I C  a   P I EK 

13.89 

^*54 

,  67 

.56 

.01 

SANTA  PAULA 

18.63 

7^67 

,89 

.99 

.00 

SAUCUS   PWH   PL   NO  1 

l'..'*9 

12.75 

1,67 

.67 

.23 

S IGNAL  HILL  FC  '* 

10.21 

5,38 

.42 

.04 

,"97 

1.05 

.00 

SPADRA  PaC   FC    350  C 

1387 

lo'oo 

1,41 

.76 

.  14 

SU£Y  RANCH 

8.69 

7.47 

1,071 

1.76 

.09 

SUSANA  KNOLLS 

15.21 

9.52 

,75 

.76 

.07 

THOUSAND  OAKi 

18.32 

9,32 

69' 

.95 

TDPANCA  PATROL    STA  FCb 

26.17 

1 1  .  99 

6 

68 

!86L 

2.74 

.85 

.  ,09 

.00 

.23 

TORRANlE 

13*26 

10.58 

2 

94 

,28r 

1.53 

.55 

.39 

.02h 

.  10 

TUJUNCA 

17.  U 

16.25 

1,04 

1,  19 

.09 

TUSTIN   IKVINE  RANCH 

7,63. 

5.0*1 

8.51 

5 

71 

,90- 

1.03 

,88 

,39 

,07 

.16 

twitchell  dam 

1 1  . 

8  .36 

1.77 

.01 

UNION  OIL   STEARNS  A9S 

12  .'t't 

9 ,  IB 

1 ,06 

.68 

.14 

UCLA 

1,01 

.55 

.04 

UPLAND  3  N 

19.6^ 

14^57 

1.45 

1.04 

.43 

VALLEY   CENTER  2  NN£ 

12.75 

11,86 

1.52' 

.29 

1.20 

VAN  NUyS  k^C  158 

1<> .  1  8 

10.5^ 

lU .  68 

7 

25 

.47^ 

1.97 

.53r 

.77 

.08 

.11 

VENTURA 

6,70 

5.'t6 

4.55 

1 

62 

.30- 

2.11 

1,05 

.05 

.00 

.21 

VINCENT  FIRE  STA  FC12D 

3 

00 

,7b- 

.64 

,57- 

.43 

.36  = 

VISTA  2  NNE 

5!91 

7)21 

2,49 

,58 

.26 

WALNUT   PTL    STA  FC102B 

10,79: 

1,34 

,6S 

.15 

WARNER  SPRINGS 

10.71 

8,07 

6.65, 

3 

52 

1,99- 

,41 

,53 

.76 

1.17 

,86 

WHITTIER  CTY  H  FC  L06C 

13.31 

10, -iO 

8.22! 

5 

14 

1,18- 

1,09 

,79 

.50 

T 

.  19 

YORB A  L I  NO A 

12.58' 

9 , 66 

9,28 

6 

12 

1,01^ 

1,35 

.79^ 

,47 

.13 

,  12 

DIVISION 

5 

73 

1,41- 

1.22 

.37 

.05 

*       a  • 

SOUTHEAST  DESERT 

; 

BaSINS  07 

AOELANTO 

1.55 

2  ,44 

.11 

.42 

APPLE  VALLEY 

1 ,68. 

4,77 

!l3 

.29 

.54 

BA<ER  9  NNU 

1 .35I 

1 .82 

.26 

T 

.33 

BARSTOM 

i.oo' 

2,201 

,24 

.36 

.47 

BEAUMONT   1  E 

U.52| 

12.20! 

1,83 

,96 

.76 

BEnTQN    INSI'ECTION  STA 

8.21 

1 

9,10 

,53 

.30 

.11 
.89 

BIG  PINES  I'ARK  FC  63B 

25,^7 

20.90 

20,  1B' 

U 

72 

2,12- 

1,44 

1,77 

,32 

.51 

BISHOP  Creek  intake  2  //ft 

ElO,'t2 

E  5,38, 

,40' 

,18 

.96 

BISHOP  MB  AIHPORT  R 

8.93 

7.94 

6.01 

5 

03 

.661 

,13 

,11 

.35 

.27 

.07 

BISHOP  UNION  CARBIDt 

- 

.88 

.40 

44 

1 

,35 

,00!- 

,  13 

.02 

.00 

BLYThF    FAA  AIRPORT 

1 .  00 

.01' 

!o3 

.00 

T 

60RREG0  DESERT  PARk 

2,39 

,37: 

.05 

.35 

BOJLEVARO 

- 

ftOjLEVARO  NO  2 

- 

- 

_ 

BRAWL E Y  2   S W 

.07^ 

28 

.05- 

.06 

T 

.08 

.01 

.00 

C  A  3 AZON 

1 0 .  3^* 

1 1  •  30 

1.22: 

.63 

1.03 

CAlEXICD   2  NE 

•  9^ 

•  05' 

.02 

,00 

.00 

CANTR 

3.16 

1.21 

.41 

.09 

.21 

T 

COYOTE  riELLS 

.38 

.  13' 

.00' 

.00 

DAGGETT   rtli  AIRPQRT 

.93 

1 .  SO 

.  1 7 

.49 

DEATH  VALLtY 

• 

.09 

1,87 

1 

.63 

!25' 

.08 

.OOh 

.  16 

.03 

.04 

DEEP  CANVi^n  laboratory 

1.18 

,  80 

.09, 

T 

.62 

.3: 

DPEP  SPRINGS  COLLEGE 

3. '•9 

2.S6 

.75, 

.01 

DU'IN  SIDING 

1.71 

.25 

.15 

.43 

EAGLE  MOUNTAIN 

.60 

.02 

.04 

T 

.22 

EL  CENTRO  2  SSw 

.79 

.40 

,05- 

,36 

.00- 

.20 

.00 

.12 

.00 

T 

FAIRMONT 

U.-vo 

11.26 

14,69 

u 

,53 

,95- 

1.37 

1.  li 

.02 

.  18 

.05 

GOLD  ROC<  RANCH 

1  .2<. 

.10 

.00 

.00 

.05 

HAIWIE 

6.01 

5.02 

3.67 

2 

.75 

1. 01 

,36 

,  16 

.30 

.40, 

.28 

.04^ 


.38 
.30 
.12 


.50i 
.20I 
1.28: 


August 


,25 
.09 
.00: 

,00- 
,00- 
,00 

.oo| 


,00 

T  - 
T  - 
,00 
,00 

,00' 


,00' 
,20, 
,00 
,15 


,00 
,00 
,00 


,00! 
,05, 
,04| 


.07' 

2.30 

22 

,00- 

.38 

1.41 

.46 

26 

T  - 

,71 

1.41 

,12 

.ooi 

1,02 

.  00' 

1.67 

,00 

1,45 

,00! 

1,49 

1 

.57! 

.39 

21 

.03!- 

.69 

1,77 

.41 

.03! 

1.06 

.05i 

1.36 

,ooi 

3.06 

03 

,03'- 

.77 

1.30 

,20 

09 

.00'- 

,53 

1.30 

,47 

,00 

1.16 

.12 

1.38 

00 

.16- 

.69 

1.5j 

,14 

24 

.00- 

.53 

1.59 

.43 

20 

.01;- 

,46 

1.40 

.46 

15 

.OV- 

,45 

.79 

.  1 1 

18 

,00- 

.75 

1.82 

.41 

IB 

,  00- 

.48 

1.65 

.64 

24 

.00'- 

.  84 

2.14 

.55 

,00 

2.64 

.00: 

1.38 

33 

,05j- 

.64 

.99 

.04 

.021 

3.10 

16 

.00- 

,51 

2.27 

1.08 

.00 

3.51 

00 

,0  7,- 

.42 

2.03 

.70 

.11 

1.61 

.00 

2.48 

03 

,  14- 

,46 

.94 

.08 

,001- 

.39 

1 .6s 

.49 

,00 

1.71 

.00 

1.83 

,00 

1.58 

.00 

1,57 

,001 

1,63 

.00' 

1,80 

,33| 

1,14 

.001 

1,43 

.00 

2,00! 

25 

,00!- 

.57 

2,16 

.44 

23 

.ooi- 

.37 

1 . 19 

.13 

,00 

1.96 

17 

,ooj. 

.47 

2.69 

1.59 

,44l 

1.11 

E  1,67! 

2,05 

T 

1,97 

,00: 

1,67 

,00j 

1.17 

16 

,00- 

,40 

1.93 

.79 

05 

.00:- 

,31 

2.83 

1,62 

17 

.00,- 

.40 

1,17: 

.50 

,01: 

.92 

T 

2.03 

22 

,04,- 

.71 

1.29: 

,13 

21 

.ool- 

.47 

1.47: 

,36 

25 

,00:- 

.58 

2.10 

,92 

T     -  1,23 
,381 
,02:- 


2.27:  1.26 


32.42, 
19.35 
25.36' 
14,96 
45, 


.-A 


,06-  2,35 
.02-  2,11 
,03 


2.10 
1.59 
3,34 


5.82 
34.16| 
57,  /9| 

18.41  6,46 

32,59  12.34 

21.34 

62.^6; 

41.05: 

30.89: 

1 6 . 07' 

29.16  11.36 
E  17.06: 

20.421 
E  16,53| 

24,  ad  11.15 

17.D4I  6.60 
17.61 
E  24.71 

31.95  14.24 

25.  U6  9.59 
16.82  4.72 
11.^6  1.36 
32.13  13.41 
27. (6  10.89 

45.42  23.57 
65.36 
33.09 

16,87  4.06 
10,91, 


6.66 


.02^  2.99 
.00-  2.69 
.01-  1.78E 


,03-  2,73 

,07-  : 

,19,-  2,83 


21,44 
60,02 
29,33 
24.76 
59,13 

16.56  5.21 
23.59  6.92 
22.79 
30.16 
31.67 

18.421 
26.33' 
28.16 
21.47 
27.89 

31.87 

47.74,  23.52 
21.29  8.74 
38.22 

21.07i  7.91 

25.33' 
27.66 
28,46 
39,03: 
29,12] 

26,32  12,47 
17,70  3.48 
13,19  4.30 
19,16 
29.  /O 

23.85)  7.64 
25.05:  10,65 
26,09,  10.95 


26.89  9.99 


21.46 

54,71  29,67 
:  19.16 

17.09  11.25 


.10- 
.00 
.09 


2,97 
1.16 


3.23 

3.33  .68 
32.80  17.78 

3.53 
12.18  6.23 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

97j 

.00: 

.01 

.00| 

.03 

.00 

.70! 

,00 

.27 

.00 

.42 

.10 

HESPEB Ifi 

5 

" 

6,07| 

.35 

.261 

.63 

.07 

.10! 

,00 

.15 

T 

.60 

.00 

IKPERIiiL 

92! 

.55 

,08- 

.35 

.02- 

.16 

.00- 

.  14 

.00- 

.01 

,00 

T 

.00- 

.07 

,00 

- 

.40 

,62 

.45 

.02 

.25 

1.51 

1.40 

.12 

- 

IHPERUL  rii  »P 

89 

,07 

.01 

.00 

T 

.00 

T 

T 

,7; 

.0^ 

l.T 

,U 

INDEPENDENCE 

10 

71| 

9,93 

3,68| 

2 . 66 

.37h 

r 

.01 

.07r 

r 

.26 

.26 

.  15 

.16 

.  10 

08 

08 

14 

39 

46 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

7l' 

.21 

.23- 

.  19 

.01- 

.  2*» 

,01- 

.09 

.51 

.50 

.00 

,01 

.44 

.32 

,00 

- 

.33 

T 

- 

.43 

T 

.23 

.72 

.42 

T 

- 

INYQKEftN 

1 

32; 

3,ue 

.001 

.06 

.11 

.95| 

,00 

,03 

,00 

.33 

.00 

INYOKERN  ARMITAGE 

1 

76 

2.161 

•  29 

.  lol 

.22' 

,  14 

.15 

T 

T 

.00 

.65 

T 

IRON  MOUNTAIN 

1 

A  7 

,1! 

.0^ 

T 

•  12: 

.07 

.63 

,00 

1.05 

.06 

.45 

.12 

JOSHUA  TREE 

521 

1.54| 

.70' 

1 

.00 

1.10 

.00 

.77' 

.50 

T 

1,13 

,  OC 

KEE  RANCH  // 

9 

02| 

6,34' 

.00' 

.00: 

i 

,00 

.00 

.00' 

.00 

1.32 

.00 

1,01 

,00 

LAKE  ARROWHEAD 

45 

92j 

35,94, 

9.34 

2.87 

2,69 

T 

.16 

T 

.05 

.11 

5.27 

.17 

LANCASTER 

3 

12 

2.90' 

.16\ 

.<t2| 

,13 

,11 

.14, 

.00 

,02 

.03 

.76 

T 

LUCERNE  VftLLEY 

I 

03; 

3,59' 

,09 

.08: 

.83 

.17 

.19! 

.00 

.00 

T 

.43 

.02 

MECCA  FIRE  STATION 

67 

T 

.0'. 

.00 

.62 

.DO 

.00 

.00 

,00 

.04 

.73 

.03 

MITCHELL  CAVERNS 

2 

55 

3,19 

.17' 

.33 

1 .36 

.36 

.03! 

1,64 

1,45 

.  10 

.43 

T 

MDJAVE 

A 

35 

4,89 

.U 

.62 

.01 

.16 

.20 

,00 

T 

.00 

.47 

.00 

MOJAVE  2  ESE 

3 

90! 

4,90, 

.00 

.60, 

.00 

.35 

- 

- 

- 

- 

- 

MORONGO  VALLEY 

11 

37 

4,93t 

.061 

1.17 

.00 

.21I 

,00 

,02 

.00 

.41 

.00 

MOUNTAIN  PASS 

2 

60 

1,74' 

.25 

.00 

.50 

.  65: 

1.49 

1.68 

.18 

.42 

.01 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

16 

30i 

16,65' 

1.60'i 

.161 

1 .73 

,00 

.31 

,00 

,47 

.27 

5.31 

.11 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

59 

.17 

.04 

,00 

.  17 

,02 

.09 

,  14 

1,99 

.04 

.25 

T 

NIGHTINGALE 

3 

A5, 

3.54 

.73 

.12 

1.15 

T 

- 

- 

- 

- 

NILAND 

78| 

.  14: 

.ooi 

.00| 

.00 

,00 

.00, 

,00 

,25 

T 

.55 

,32 

□  COT II  LJ  WELLS 

5  A. 

.09 

T 

.OOi 

.00 

,00 

.00' 

,00 

,25 

.001 

.79 

.00 

PALNDALE 

3 

Al 

1.66 

4,22 

2.43 

.26- 

1.  l^t 

.67 

.  10 

.25 

.  13 

.40 

.37 

.17, 

.  14 

.00 

.22 

T 

.18 

,00 

.37 

.70 

.10 

T 

- 

.11 

T 

T 

.73 

PALM  SPRPJGS 

3 

79: 

2.53 

l!56 

.36 

T  - 

.72 

T  - 

.25 

.86 

.86 

.00 

.02 

!71' 

.43 

.00 

.21 

,03 

.31 

,00 

.26 

.91 

.51 

.00 

PARKER  RESERVOIR 

1 

36: 

.26 

.20' 

T 

.13, 

.00 

.50 

.04 

.61 

•36, 

.62 

T 

RANDSBURG 

02 

4.76! 

.3b| 

.66 

.09 

.15 

,26: 

.00 

.00 

,00 

.53 

T 

SNOW  CREEK  UPPER 

9 

99, 

7.62 

Ell. 71, 

9.34 

.63-. 

1.3t 

.32b 

.45 

1 .26, 

1.17 

.00 

.04 

.00- 

.30 

.00 

.48 

,00 

.45 

.65 

.15 

2.52 

1.68 

.00 

SQUIRREL   INN  2 

34 

AO 

26.84 

30, 12 

21.16 

«,6lk 

1.73 

2.15k 

1.44 

2.10 

1.27 

,  16 

.02 

,22: 

.13 

.13 

.03 

,11 

.55 

.  18 

1.75 

4.06 

.60 

.38 

THERMAL  fAA  AIRPORT 

4l! 

.05! 

:J. 

.00 

.43: 

.00 

T 

.00 

T 

T 

.66 

T 

TRONA 

2 

22 

1.46 

2,28 

1.41 

.36 

.09U 

.11 

.02- 

.05 

1.03 

.97 

,  la: 

.15 

.00 

.  13 

.00 

.22 

T 

.18 

.34 

.04 

.00 

TWENTYNINE  PALMS 

'Ti 

,00, 

.OS 

.00 

.66 

,03 

1 .03 

.19 

,22 

.00 

.00 

.00 

VALYERMO  RANGER  ST4 

7 

OA 

5.08 

9,  54 

7.34 

.2U- 

1  .  !*• 

1.13' 

.52 

.37 

.22 

,OUp 

.02 

.14- 

.01 

.00 

.30 

.00 

.32 

.00 

.54 

1.22 

.46 

.00 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1 

97 

3,53 

.  18 

.23 

.46 

.61 

.59: 

.00 

.06 

.00 

.66 

.01 

WHITE  MOUNTAIN  1 

7 

3  a' 

3,65 

2.61 

1.25 

.311 

3.79 

1.37 

,06 

,00: 

.04! 

E  .40 

E  1.16 

WHITE  MOUNTAIN  2 

5 

41 

4,94 

1.2'. 

.74I 

3,13 

.33j 

T 

T 

,921 

.77 

E  1,42 

WILDROSE  RANGER  STA 

2 

6  8. 

4,48 

.97 

.  46 

.14 

.30 

.77, 

,24 

,03 

,06 

.72; 

i 

T 

DIVISION 

A 

95 

3.59 

4.27 

2.78 

.63- 

1 

.35- 

.22 

.41 

.26 

.30 

.23 

.37 

.17 

.  14 

.22 

.35 

.03 

,06 

.39 

.90 

.32 

,11 

July 


September 


Division  averages   in  the  annual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  Issues. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ch., 

Table  3  1969 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 

20°  or 

24' or 

28°  or 

32 

°  or 

32  or 

28  or 

24°  or 

20  or 

16=  or 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 
o 

o 

o 

0 

o 

V 

M 

0) 

d 

d 

d 

Q) 

d 

d 

d 

a 

d 

o 

© 

_© 

g 

o 

Q 

o 

g 

a 

g 

g 

0) 

g 

» 

g 

a 

B 

o 

B 

g 

0) 

a 

a 

a 

a 

"13 
Q 

0) 

& 

Q 

f- 

n 

Q 

a 

a> 

Q 

t- 

a 

Q 

D 
H 

Q 

o 
t-< 

— 

CO 

*      •  • 

NORTH  CtlSST 

DRAINAGE  01 

ALDERPDINT 

106 

7-23 

25 

12-  2  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

28 

3- 

15 

32 

11- 

17 

32 

U- 

20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

247 

ANCUIN  PAC   UNION  COL 

101 

6-  3 

19 

1-29 

NONE 

1-30 

20 

2-  2 

24 

3-11 

25 

4- 

3 

31 

12- 

27 

32 

NONE 

NONE 

JONE 

NONE 

268 

BIC  8AR  RANGER  STATION 

llu 

7-23 

21 

3-U 

NONE 

NONE 

3-12 

23 

3-19 

27 

5- 

30 

10- 

30 

11- 

18 

2b 

12-  1 

23 

-JONE 

264 

244 

153 

CALLAHAN  RANGER  STA 

101 

e-i4t 

7 

1-29 

3-11 

16 

3-13 

19 

5-  2 

21 

5-  3 

26 

5- 

19 

31 

10- 

2 

30 

10- 

4 

23 

10-  4 

23 

11-17 

20 

NONE 

249 

155 

154 

136 

CECILVILLE  5  SE 

7-22 

10 

1-23 

1-24 

14 

3-13 

20 

3-25 

21 

5-  4 

26 

6- 

4 

26 

10- 

3 

25 

10- 

3 

25 

10-11 

24 

U-17 

20 

NUNE 

249 

200 

152 

152 

CLOVEROALE  3  SSE 

107 

8-  3 

26 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3- 

1 1 

31 

u- 

28 

32 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

COVELO 

101 

7-23* 

20 

1-31 

NONE 

1-31 

20 

3-14 

24 

3-19 

28 

5- 

4 

32 

10- 

32 

10- 

4 

28 

11-17 

21 

11-20 

20 

NONE 

293 

246 

199 

152 

CRESCENT  CITY  I  N 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

1 1 

31 

12- 

2? 

32 

none 

NONE 

NONE 

291 

OUTTONS  LANDING 

94 

9-  8 

26 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3- 

22 

32 

12- 

3 

32 

none 

NUNE 

NUNE 

NONE 

256 

ELK  VALLEY 

14 

1-24 

1-24 

14 

1-28 

19 

3-13 

24 

4-30 

26 

5- 

2 

32 

- 

EUREKA  WB  CITY 

76 

10-  7 

29 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

11 

NONt 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

fERNOALE  2  N« 

80 

10-  7 

30 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

15 

32 

11- 

28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

FOREST  GLEN 

104 

7-23 

11 

1-  9 

1-  9 

1 1 

3-11 

20 

3-15 

24 

5-  4 

27 

5- 

5 

32 

10- 

2 

32 

10- 

3 

28 

11-17 

22 

11-30 

20 

NONt 

264 

247 

152 

150 

FORT  BRAGG 

78 

10-22 

31 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

U 

32 

NONt 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

FORT  BRAGG  AVIATION 

10-21 

30 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

15 

31 

11- 

18 

32 

NONE 

NUNE 

NONE 

NUNE 

248 

FORT  JONES  Ranger  sta 

101 

6-23* 

-  B 

1-30 

3-11 

16 

3-14 

19 

4-30 

24 

5-  4 

26 

6- 

27 

31 

8- 

25 

32 

10- 

3 

23 

10-  3 

23 

10-  4 

17 

10-  5 

16 

208 

204 

156 

152 

59 

FORT  ROSS 

60 

10-11 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

29 

32 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GRATON 

103 

8-  4 

25 

12-  I 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

27 

4- 

4 

31 

10- 

I 

32 

11- 

18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

m4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

107 

7-23 

17 

1-24 

NONE 

1-25 

18 

1-25 

18 

3-14 

28 

4- 

30 

32 

10- 

32 

11- 

26 

28 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

309 

257 

157 

8-  3 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3- 

13 

30 

11- 

18 

32 

NONE 

NONE 

MONb 

NUNt 

250 

HiLTS 

- 

-  1 

1-24+ 

2-  8 

1  5 

3-14 

20 

5-  4 

24 

5-  4 

24 

5- 

5 

30 

10- 

4 

28 

10- 

4 

28 

11-  9 

22 

11-29 

16 

NUNE 

7.60 

189 

153 

152 

HOOPA 

108 

7-23 

27 

3-11  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

27 

3- 

24 

32 

11- 

2^. 

3 1 

NONE 

NONE 

NONt 

NONE 

250 

KENTFIELD 

98 

8-  5 

30 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

31 

32 

11- 

17 

31 

NONE 

IjONE 

NONE 

290 

KLAHATH 

85 

5-  6 

27 

1-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

28 

3- 

15 

32 

12- 

5 

31 

NONE 

NONE 

NONt 

NONt 

265 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

102 

a-  2* 

17 

12-  1  + 

NONE 

3-14 

20 

" 

10- 

3 

32 

10- 

6 

25 

11-17 

20 

11-17 

20 

NONE 

248 

- 

- 

- 

LAVA  BEDS  NST  MONUMENT 

94 

8-23 

2 

1-23 

3-13 

1 5 

3-19 

17 

4-30 

24 

5-  2 

28 

5- 

1 5 

32 

10- 

3 

32 

10- 

4 

23 

10-4 

23 

1 1-23 

20 

12-  5 

16 

267 

249 

157 

155 

141 

MOUNT  HEBRON  RS 

93 

8-23 

-IB 

1-23 

3-25 

1 6 

4-30 

18 

5-  5 

24 

5-28 

27 

29 

29 

8- 

12 

3  1 

6- 

25 

27 

10-  3 

2  2 

10-  4 

15 

10-  4 

15 

193 

157 

151 

89 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

100 

8-21 

26 

1-29 

NONE 

NUNE 

NONE 

1-29 

26 

3- 

13 

29 

u- 

18 

32 

none 

NONE 

NONE 

NUNE 

250 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

90 

5-  6 

2  7 

3-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-15 

26 

5- 

4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORLEANS 

109 

7-22 

26 

12-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

28 

3- 

28 

32 

11- 

18 

32 

11- 

30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

?56 

235 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

99 

8-31 

27 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3- 

n 

31 

11- 

17 

32 

12- 

1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

251 

POINT  ARENA 

81 

9-  7 

31 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

105 

7-23* 

24 

12-21+ 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

3-14 

27 

4- 

25 

32 

11- 

10 

32 

11- 

17 

26 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

302 

246 

199 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

104 

7-20 

2  8 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

3- 

12 

31 

11- 

17 

32 

NONE 

NONE 

PONE 

NONE 

250 

SAINT  HELENA 

108 

8-  3 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-11 

27 

4- 

3 

32 

11- 

17 

30 

1  1- 

30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

228 

SAN  RAFAEL 

97 

9-  5 

32 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

100 

9-  It 

26 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

26 

3- 

15 

32 

11- 

17 

3 1 

12- 

1 

28 

NONE 

NONE 

304 

247 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

105 

7-23 

11 

1-26 

1-26 

11 

1-29 

19 

3-14 

23 

4-25 

28 

5- 

5 

29 

10- 

4 

32 

11- 

17 

24 

11-17 

24 

12-  1 

20 

NUNE 

306 

246 

206 

152 

SCOTIA 

86 

9-  8 

2  9 

1-9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

12 

32 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHELTER  COVE 

ee 

9-   3  + 

34 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

104 

8-21  + 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

3-13 

26 

4- 

4 

32 

11- 

17 

30 

U- 

18 

28 

NUNE 

NONE 

NONE 

250 

227 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

99 

7-2U 

15 

1-23 

1-29 

16 

1-30 

18 

3-14 

24 

3-26 

28 

5- 

4 

30 

10- 

19 

32 

11- 

17 

26 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

286 

236 

168 

TULELAKE 

94 

7-22 

-  6 

1-23 

3-11 

16 

4-30 

20 

4-30 

20 

5-  2 

27 

6- 

29 

32 

8- 

5 

32 

10- 

3 

28 

10-  5 

20 

10-  5 

20 

11-22 

16 

256 

158 

156 

154 

37 

UK  I  AH 

106 

7-20 

26 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

26 

4- 

13 

32 

11- 

17 

29 

11- 

30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

218 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

103 

7-23* 

10 

1-29 

1-29 

10 

3-16 

20 

3-25 

23 

5-  5 

27 

5- 

5 

27 

10- 

3 

28 

10- 

3 

28 

10-  5 

24 

11-17 

20 

NONE 

246 

194 

151 

151 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

94 

0-10  + 

5 

1-  9 

3-10 

13 

3-14 

19 

3-25 

24 

4-30 

25 

5- 

4 

32 

10- 

4 

24 

10- 

4 

24 

10-  4 

24 

11-28 

19 

NONE 

259 

193 

157 

153 

WiLLITS  1  NE 

99 

7-20 

20 

12-  1 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-15 

28 

5- 

1 

32 

10- 

4 

28 

10- 

28 

11-17 

22 

12-  1 

20 

NONt 

292 

203 

1  56 

WILLOW  CREEK    1  Nw 

7-23 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

26 

3- 

24 

32 

10- 

4 

32 

12- 

1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

194 

YREKA 

*       *  * 

101 

7-23 

5 

1-23 

2-  4 

15 

3-11 

20 

3-19 

24 

4-25 

28 

5- 

4 

30 

10- 

4 

3  1 

10- 

5 

28 

11-19 

24 

11-28 

20 

NONE 

262 

245 

163 

15  3 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

95 

8-22 

-  7 

1-  9 

3-14 

12 

3-15 

19 

4-27 

24 

4-30 

26 

6- 

29 

32 

B- 

5 

30 

9- 

21 

26 

10-  3 

22 

10-  4 

19 

11-17 

12 

24B 

203 

159 

144 

37 

ALTIJRAS  RANGER  STATION 

101 

8-17 

-  7 

2-  3 

3-14 

13 

4-13 

18 

4-30 

21 

5-  3 

27 

5- 

26 

30 

8- 

5 

31 

10- 

4 

17 

10-  4 

17 

10-  4 

17 

11-26 

15 

257 

174 

157 

154 

69 

AUBURN 

105 

8-  4 

26 

2-  1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

3- 

13 

32 

12- 

28 

29 

ndne 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

B6RRYESSA  LAKE 

107 

8-  4 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

3- 

11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

87 

1-29  + 

1-31 

13 

2-20 

19 

3-11 

22 

4-25 

28 

5- 

3 

31 

10- 

14 

32 

11- 

17 

2^ 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

206 

16 

BOWMAN  DAM 

88 

8-22 

5 

1-31 

3-  8 

13 

4-  7 

20 

4-25 

24 

5-  4 

26 

5- 

4 

28 

10- 

12 

32 

11- 

17 

26 

12-26 

21 

12-28 

20 

NONE 

265 

245 

197 

161 

BRANNAN  ISLAND 

102 

9-  3+ 

24 

12-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

27 

3- 

8 

32 

11- 

18 

31 

12- 

5 

24 

12-  5 

24 

NONE 

NONE 

328 

255 

BROOKS  FARNHaH  RANCH 

107 

8-  3 

23 

11-29+ 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

1-31 

27 

3- 

15 

30 

11- 

17 

29 

11- 

18 

28 

1 1-29 

23 

NONE 

NUNE 

323 

291 

2i,7 

BURNEY 

97 

7-23 

-  6 

1-29 

3-14 

14 

3-25 

18 

4-13 

22 

4-27 

27 

5- 

28 

31 

8- 

26 

32 

9- 

20 

23 

9-20 

23 

10-  4 

19 

11-17 

13 

248 

193 

146 

90 

CANYON  DAM 

95 

8-  6 

1-31 

3-19 

15 

3-25 

18 

4-25 

23 

5-  3 

27 

5- 

14 

31 

9- 

21 

" 

10- 

4 

25 

10-  5 

23 

11-17 

17 

12-28 

u 

284 

237 

163 

154 

130 

CENTERVlLLE  PH 

108 

8-  4 

22 

1-31  + 

NONE 

NONE 

1-31 

22 

3-13 

28 

4- 

7 

32 

11- 

17 

28 

U- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

224 

CHESTER 

93 

8-23+ 

-  7 

2-22  + 

3-19 

12 

4-13 

19 

4-27 

24 

5-  3 

26 

5- 

28 

32 

9- 

15 

31 

10- 

3 

27 

lO-  5 

20 

10-  5 

20 

11-17 

14 

243 

175 

161 

153 

110 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

105 

8-  4  + 

24 

1-31 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

2-22 

27 

3- 

19 

32 

11- 

17 

28 

11- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

CLARKSBURG 

103 

9-  2+ 

25 

12-  I 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

13 

32 

11- 

18 

30 

11- 

29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

107 

8-  3 

19 

1 2  -  1 

NONE 

1-  9 

20 

3-13 

24 

3-19 

27 

4- 

16 

32 

10- 

5 

30 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

11-29 

20 

NONE 

324 

249 

243 

172 

COLFAX 

102 

8-  4 

- 

NONE 

NONE 

~ 

3-13 

28 

3- 

19 

31 

12- 

5 

32 

12- 

29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

261 

COluSA  1  S5W 

104 

9-  2 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

1-31 

26 

3- 

14 

32 

11- 

17 

32 

11- 

30 

28 

NUNE 

NONE 

NONE 

303 

246 

DAVIS  2  WSW 

105 

8-  4 

25 

12-  5  + 

NONE 

NONE 

1-10 

25 

3- 

15 

31 

11- 

18 

31 

12- 

1 

28 

NUNE 

NONE 

NONE 

325 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

96 

7-19 

3-13 

24 

4-  7 

27 

5- 

4 

32 

10- 

5 

32 
- 

12- 

26 

26 

12-27 

22 

NONE 

NONE 

263 

154 

DE  SABLA 

99 

8-  3 

15 

1-31 

1-31 

15 

1-31 

15 

2-23 

23 

3-14 

27 

4- 

25 

32 

11- 

18 

29 

12- 

26 

26 

NONE 

NONE 

NUNE 

287 

207 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

104 

9-  3+ 

25 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-15 

28 

11- 

17 

32 

12- 

31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

_ 

DOwNIEvIlLE  ranger  STA 

98 

7-21 

10 

1-31 

2-24 

20 

3-14 

24 

3-25 

27 

4- 

26 

31 

10- 

5 

30 

11- 

17 

26 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

262 

237 

160 

EAST  PARK  RESERVOIR 

105 

8-  4 

21 

1-10 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

3-14 

28 

4- 

25 

32 

11- 

17 

26 

U- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

206 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

104 

9-  2  + 

26 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

26 

2- 

3 

31 

11- 

20 

32 

11- 

29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

FOLSOH  0AM 

106 

8-  4 

27 

2-  1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

27 

3- 

7 

32 

12- 

29 

31 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

297 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

101 

8-  4 

la 

1-31  + 

NONE 

2-  1 

20 

3-13 

26 

4- 

7 

30 

10- 

13 

32 

12- 

28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

139 

GRASS  VALLEY  NQ.  2 

102 

8-  4 

17 

1-31 

NONE 

2-  1 

16 

2-  1 

18 

3-15 

28 

4- 

25 

32 

10- 

14 

27 

10- 

14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

213 

172 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

100 

7-23+ 

-  6 

1-29 

3-14 

16 

3-25 

19 

4-13 

22 

4-27 

27 

5- 

20 

31 

9- 

15 

31 

10- 

3 

26 

10-  4 

21 

10-  5 

19 

11-26 

15 

259 

194 

174 

159 

118 

JESS  VALLEY 

94 

8-  9+ 

-  2 

12-29 

3-24 

14 

4-13 

20 

5-  4 

24 

5-  4 

24 

6- 

29 

31 

9- 

21 

32 

10- 

2 

26 

10-  4 

19 

10-  4 

19 

11-28 

13 

249 

174 

153 

151 

84 

LAKEPORT 

107 

7-20 

21 

1-31 

NONE 

NONE 

1-31 

21 

3-14 

26 

4- 

25 

32 

11- 

17 

26 

11- 

17 

26 

12-30 

23 

NONE 

NONE 

333 

248 

206 

LAKESHORE 

107 

7-22  + 

20 

1-29 

NONE 

1-29 

20 

1-29 

20 

3-15 

28 

3- 

19 

32 

11- 

17 

27 

11- 

17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

243 

LAKE  SPAULOINC 

88 

8-22 

1 

1-31 

3-14 

16 

4-25 

20 

4-25 

20 

5-  4 

27 

6- 

26 

32 

10- 

6 

31 

10- 

13 

26 

11-17 

20 

11-17 

20 

NUNE 

206 

206 

162 

100 

LAKE   SPAULOING  DAM 

10- 

13 

31 

MANZANITA  LAKE 

90 

7-23 

-13 

1-29 

4-25 

16 

4-25 

16 

5-  5 

24 

5-  5 

24 

5- 

19 

31 

9- 

15 

32 

10- 

5 

27 

10-25 

24 

12-  9 

17 

12-10 

16 

229 

228 

173 

153 

119 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


StstioD 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

16  '  or 
below 

Last  sp 

20°  or 
below 

ing  minimu 

24  '  or 
below 

m  of 

28°  or 
below 

32  '  or 
below 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
belweerr  dates 

32'  or 
below 

28  '  or 
below 

24  or 
below 

20"  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24  '  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

Dale 

Terrrp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Dale 

d 
S 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp.  1 

Date 

Temp.  I 

Dale 

1 

Temp. 

Dale 

Temp.  1 

M4RYSVILLE 

107 

6-  4 

28 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-  3 

32 

U-lb 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

MC  CLOUD 

99 

7-20 

1 

1-23 

3-10 

14 

3-14 

17 

4-13 

24 

5-  4 

26 

5-19 

32 

9-15 

30 

10-  3 

26 

10-12 

2h 

11-17 

U 

NONE 

248 

182 

152 

119 

MINER4L 

92 

8-23* 

-  3 

1-29 

3-14 

15 

4-25 

20 

4-25 

20 

5-  3 

27 

5-20 

30 

9-15 

32 

10-  4 

27 

10-13 

21 

11-17 

18 

12-28 

16 

269 

206 

171 

154 

118 

wnNTICELLO  D4M 

107 

8-  4 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

1-30 

24 

3-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MDU^T  SHASTA  WB  CITY 

96 

7-22 

6 

1-29 

2-22 

13 

3-11 

20 

3-24 

24 

4-30 

27 

5-27 

32 

10-  3 

10-  4 

26 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

238 

157 

129 

NEVADA  CITY 

98 

8-  4 

13 

2-   1  + 

2-  1 

13 

2-  1 

13 

3-15 

24 

4-  7 

28 

4-26 

31 

10-  4 

29 

11-17 

25 

12-  5 

24 

NONE 

NONE 

265 

224 

161 

ORLAND 

106 

a-  4 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

1-31 

27 

3-15 

32 

11-19 

31 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

249 

OROVILLE 

107 

8.  4 

26 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

26 

3-13 

32 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

PARADISE 

100 

8-  4* 

23 

l-3i  + 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

1-31 

23 

3-13 

32 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

Dl  ATPRV/Tl  1  P 

101 

8-  4 

19 

1-29 

NONE 

1-31 

20 

2-  3 

22 

3-14 

27 

4-15 

32 

11-17 

28 

U-17 

26 

12-31 

24 

NONE 

NUNE 

331 

248 

216 

PLACERVULE  IFC 

102 

8-  3 

20 

1-29 

NONE 

1-29 

20 

1-31 

24 

1-31 

24 

4-  7 

32 

12-27 

28 

12-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

264 

PLATINA 

102 

8-  9  + 

14 

1-24  + 

1-30 

15 

2-21 

20 

3-13 

24 

3-16 

25 

4-24 

32 

10-  6 

30 

10-12 

26 

U-20 

24 

NONE 

NONE 

252 

210 

165 

PDRTQLA 

95 

7-23* 

-  9 

1-31 

3-2? 

16 

4-  7 

l9 

4-25 

21 

5-16 

26 

6-28 

31 

a-  6 

31 

9-21 

28 

10-  4 

22 

10-  5 

17 

U-17 

14 

240 

161 

162 

126 

39 

OUINCY 

103 

9-  7 

-  3 

1-29 

3-14 

13 

3-15 

20 

3-27 

23 

4-27 

27 

5-20 

32 

8-  6 

32 

10-  4 

22 

10-  4 

22 

10-  5 

19 

11-28 

15 

259 

204 

191 

160 

78 

110 

8-  2* 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

1-31 

28 

3-  6 

31 

11-19 

32 

12-31 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

256 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

112 

7-20 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

2-24 

32 

11-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

ROCKLIN 

108 

6-  4 

25 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

25 

3-14 

30 

11-17 

29 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

303 

246 

SACRAMENTD  WB  AIRPORT 

106 

3-  3 

28 

12-   1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

26 

1-31 

30 

11-27 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NUNt 

325 

300 

SACRAMENTO  WB  CITY 

107 

8-  3 

32 

11-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

SHASTA  DAM 

107 

7-21 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

9'» 

8-23* 

g 

1-29 

3-  a 

14 

3-10 

3-14 

27 

5-  4 

31 

26  8 

171 

153 

SIERRAVULE  RANGER  STA 

95 

8-10 

-  a 

1-29 

3-25 

16 

3-26 

20 

4-25 

24 

4-30 

26 

5-15 

32 

9-17 

31 

10-  4 

24 

10-  4 

24 

10-  5 

19 

11-16 

15 

238 

193 

162 

157 

125 

SODA  SPRINGS   1  E 

B'> 

8-  9 

1 

1-31 

4-25 

14 

4-25 

14 

4-25 

14 

5-20 

28 

6-25 

31 

10-  2 

30 

10-  3 

28 

10-18 

23 

11-16 

14 

11-16 

14 

205 

205 

176 

136 

99 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

106 

8-  3 

22 

I-IO 

NONE 

NONE 

1-10 

22 

3-11 

28 

3-15 

31 

11-17 

27 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

247 

9't 

8-  34 

1-29 

1-31 

12 

3-  a 

19 

3-10 

4-2  5 

27 

5-  3 

31 

30 

NONE 

NUNE 

206 

163 

TURNTABLE  CREEK 

109 

7-21 

26 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

3-  6 

32 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

- 

THIN  LAKES 

77 

8-  94 

-  3 

3-11  + 

4-25 

6 

5-  2 

20 

5-14 

24 

6-28 

28 

6-29 

30 

8-29 

32 

10-  3 

26 

10-  5 

24 

10-16 

18 

ll-l  ( 

9 

206 

169 

144 

97 

61 

V4CAVILUE 

107 

8-  3 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

1-31 

28 

3-14 

31 

u-ie 

30 

11-29 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

249 

VDLTA  POWER  HOUSE 

103 

7-20 

20 

1-31  + 

NONE 

1-31 

20 

1-31 

20 

3-  8 

28 

4-13 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

218 

WHISKEYTDWN  RES 

106 

7-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HILL IAH5 

105 

7-21 

27 

11-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-13 

32 

U-19 

32 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

251 

WILLOWS 

103 

8-13+ 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

3-  8 

28 

3-14 

31 

11-19 

30 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NUNE 

266 

250 

WILLOHS  USBR 

103 

8-  3 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

1-31 

27 

3-  9 

32 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

H I NTE  RS 

108 

6-  4 

25 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-13 

32 

11-27 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

259 

WOODLAND   1  HNH 
*      «  * 

108 

8-  4 

25 

12-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-13 

32 

3  ? 

1 2  -  5 

NONE 

306 

259 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

94 

7-23 

-25 

1-29 

4-  8 

16 

4-25 

20 

4-30 

22 

6-28 

26 

6-29 

31 

7-  3 

30 

a-  8 

28 

10-  4 

18 

10-  4 

16 

10-  5 

12 

180 

162 

157 

41 

4 

BODIE 

a'l 

8-  9  + 

-22 

3-  8+ 

4-29 

13 

5-  2 

20 

6-26 

24 

6-30 

25 

0-30 

25 

7-  1 

28 

7-  1 

28 

8-27 

24 

9-22 

20 

10-  4 

4 

158 

143 

62 

1 

1 

BRIDGEPORT 

91 

8-  9 

-29 

2-17 

4-27 

14 

6-28 

20 

6-28 

20 

6-29 

27 

6-30 

29 

7-  1 

29 

7-  3 

26 

9-21 

20 

9-21 

20 

10-  4 

12 

160 

85 

85 

4 

1 

CEDARVILLE 

97 

8-23  + 

a 

1-29 

3-14 

14 

3-19 

20 

3-25 

23 

4-27 

28 

5-  4 

30 

10-  3 

30 

10-  4 

23 

10-  4 

23 

11-16 

19 

11-28 

16 

259 

244 

193 

160 

152 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

93 

7-23 

- 1 3 

1-31 

4-27 

15 

4-27 

5-  3 

24 

6-30 

2  6 

6-30 

28 

7-  1 

32 

10-  1 

22 

10-1 

22 

10-  5 

19 

11-17 

14 

204 

161 

151 

93 

1 

DOYLE  5  SSE 

98 

7-21 

0 

1-29 

2-27 

15 

3-14 

18 

4-  7 

21 

4-26 

28 

5-  3 

32 

10-  4 

23 

10-  4 

23 

10-  4 

23 

11-17 

19 

- 

- 

248 

180 

161 

154 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

98 

8-  6 

0 

1-29 

3-11 

16 

3-25 

20 

4-  8 

24 

4-25 

26 

5-  1 

30 

10-  3 

32 

10-  5 

24 

10-  5 

24 

1  1-17 

17 

11-18 

15 

252 

237 

180 

163 

155 

FORT  BIDWELL 

95 

8-22 

0 

1-29 

3-14 

12 

3-24 

20 

5-  1 

24 

5-  3 

28 

5-20 

32 

9-15 

32 

10-  4 

22 

10-  4 

22 

11-16 

18 

11-28 

14 

259 

239 

156 

154 

1  l8 

MONO  LAKE 

93 

8-  1 

3 

3-  8 

3-19 

15 

4-  7 

20 

4-25 

24 

4-27 

26 

5-  4 

10-  4 

18 

10-  4 

18 

10-  4 

18 

10-  4 

IB 

U-IV 

16 

243 

180 

162 

160 

153 

SOUAH  VALLEY 

92 

7-23 

-15 

1-31 

4-25 

12 

4-26 

18 

4-27 

22 

6-28 

27 

6-29 

31 

8-29 

31 

10-  3 

27 

10-  4 

23 

10-  5 

19 

11-17 

14 

206 

162 

16" 

97 

61 

SUSANVILLE  AIPPDrT 

100 

7-22  + 

-  a 

1-29 

3-15 

12 

4-  7 

20 

4-25 

24 

4-27 

27 

4-30 

30 

10-  3 

32 

10-  4 

21 

10-  4 

21 

10-  5 

20 

11-17 

15 

247 

181 

162 

160 

156 

TAHOe  CITY 

86 

8-10  + 

2 

1-31 

3-25 

16 

4-  7 

18 

4-26 

24 

5-  1 

28 

6-2  8 

31 

10-  3 

29 

10-  5 

27 

11-17 

18 

11-17 

16 

12-25 

14 

275 

224 

2(.i5 

157 

97 

TAHOE  VALLEY  FAA 

86 

7-23 

-15 

1-31 

4-  8 

12 

4-25 

19 

4-27 

24 

6-2  8 

28 

6-2  8 

28 

8-  6 

31 

8-27 

28 

10-  5 

16 

10-  5 

16 

10-  5 

16 

180 

163 

161 

60 

39 

TERMO 

96 

7-22 

-17 

1-29 

3-19 

2 

4-30 

20 

4-30 

20 

6-29 

28 

6-29 

7-  2 

31 

9-15 

26 

10-  4 

13 

10-  4 

13 

10-  4 

13 

199 

157 

157 

78 

3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

92 

7-23 

-10 

1-31 

4-2! 

13 

4-27 

20 

5-20 

22 

6-28 

27 

6-29 

31 

7-  1 

32 

10-  4 

21 

10-  4 

21 

10-  5 

17 

11-17 

13 

206 

161 

137 

98 

2 

HOOOFDRDS 
»       •  » 

93 

8-  3+ 

7 

1-31 

3-14 

14 

4-25 

4-25 

20 

4-26 

28 

5-  4 

30 

10-  4 

24 

10-  4 

10-10 

12-28 

1 1 

153 

CENTRAL  COAST 

AVILA  BEACH 

110 

8-  4 

32 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

32 

12-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

BEN  LDMDNO  NO  3 

102 

8-  4 

27 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

3-16 

30 

u-ia 

31 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

247 

BERKELEY 

85 

9-25+ 

33 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURL  INGAi-IE 

95 

9-  7 

27 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

12-  5 

30 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

93 

a-  4+ 

27 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-16 

32 

12-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

CROCKETT 

98 

8-  4 

30 

1-30  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  ORO 

64 

U-  I 

30 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

12-29 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

GILRDY 

101 

8-  4  + 

26 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-16 

32 

11-18 

30 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

247 

HALF  MOON  BAY 

80 

11-  1 

29 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

99 

8-  4+ 

22 

I-IO 

NONE 

NONE 

1-10 

22 

3-  a 

28 

3-21 

32 

10-12 

32 

11-18 

27 

12-  I 

23 

NONE 

NONE 

325 

255 

205 

KING  CITY 

99 

6-31  + 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

1-31 

28 

3-16 

32 

U-IB 

27 

11-18 

27 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

353 

291 

247 

LIVERHORE  COUNTY  F  D 

105 

9-  2  + 

24 

I-IO 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

2-  3 

26 

3-15 

30 

11-19 

31 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

249 

LOS  GATOS 

97 

8-21  + 

27 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

2-  4 

31 

11-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

100 

8-   4  + 

29 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

mHNTPR  F V 
null  1  c n c  T 

85 

11-  1 

34 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTEREY  N4LF 

82 

9-25  + 

28 

11-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  5 

28 

11-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

HORRD  BAY  FIRE  DEPT 

87 

10-  8 

26 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

28 

3-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

101 

8-  4 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNT  HAMILTON 

94 

8-   3  + 

17 

1-29 

NONE 

1-31 

20 

2-26 

23 

4-14 

27 

5-  4 

32 

11-16 

32 

- 

12-27 

24 

NONE 

NUNE 

304 

- 

196 

MATTMTCNTn  HAM 

110 

8-  4 

23 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3-  a 

31 

11-18 

30 

1  1-29 

28 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

303 

255 

NEWARK 

90 

8-  2 

31 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l-ll 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  HB  AIRPORT 

87 

5-  5 

35 

i-lo 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

91 

9-26+ 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

300 

PASO  ROBLES 

108 

a-  3 

19 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

3-16 

31 

10-  4 

32 

11-18 

26 

11-24 

23 

12-30 

20 

NONE 

290 

202 

OACn    DnBi  EC    CAA  ad 

110 

8-  3 

IB 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-14 

31 

11-18 

28 

11-18 

28 

11-29 

12-28 

20 

NUNE 

291 

249 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

110 

a-  3 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

3-10 

2a 

3-16 

32 

10-13 

32 

11-18 

28 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

335 

253 

211 

PISMO  BEACH 

99 

a-  4 

31 

2-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

77 

11-28+ 

36 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

101 

8-  3+ 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

1-29 

2a 

3-15 

32 

10-19 

30 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

218 

PRIEST  VALLEY 

107 

8-  3 

13 

1-29 

NONE 

1-29 

18 

3-14 

24 

4-30 

28 

5-14 

32 

10-  5 

29 

10-12 

28 

11-18 

22 

11-29 

20 

NONE 

304 

249 

165 

144 

REDWOOD  CITY 

97 

a-  3 

29 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

RICHMOND 

87 

5-  6 

32 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

100 

8-  3+ 

25 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

25 

3-15 

32 

11-17 

31 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

305 

247 

SALINAS  2  E 

S8 

9-25  + 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

3-13 

32 

12-26 

28 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

362 

290 

SALINAS   FAA  AP 

88 

11-  1 

29 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

31 

12-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERi^:.TURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  cal.foknu 

Tabic  3— Continued  _  


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  ' or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
belov/ 

32  or 
below 

28  or 
below 

24"  or 
below 

20  '  or 
below 

18  or 
below 

16'  or  below 

20  or  below 

24  •  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

Date 

Temp. 

2 
Q 

TemT 

Date 

Temp.  1 

Date 

d 
E 

Date 

d 
1 

Date 

1  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

|Temp. 

Date 

SAN  aNTOdla  MISSION 

108 

8-  3 

21 

1-10 

NONE 

NONE 

3-  7 

24 

5-  3 

28 

5-  4 

30 

10-13 

29 

11-18 

25 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

297 

199 

162 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

81 

11--  I 

33 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SM  FRiNCISCu  MB  AP 

t}6 

9-25* 

33 

1-29+ 

I'JOrJE 

NONE 

NONE 

S  F  FEDEK4L  bUILCilNC 

62 

9-25 

38 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

i<ONE 

NONE 

SIN  GRECURIO  2  St 

81 

10-  6  + 

31 

1-29  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

StN  JOSE 

93 

0-  2 

29 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

12-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

330 

S4N  LUIS  DSISPO  POLY 

lO* 

8-  5 

31 

1-30 

NONE 

NONE 

NOhE 

NONE 

1-30 

31 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

S4N  H4TE0 

93 

8-21 

31 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

31 

NONE 

NONE 

SilNTi  CLiRA  UNIVERSITY 

9^) 

U-  2 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

SANTA  CRUZ 

89 

9-25* 

28 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3-14 

32 

12-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

UPR  SAN  LEANURO  FiLTtR 

90 

8-  6 

28 

1-30  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

105 

3-  3 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

4-  7 

3  t 

11-17 

30 

1 1-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

224 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•      •  * 

86 

11-  2 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

11-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

SAN  JOASUIN 

DRAINAGE  05 

4NTIQCH   FIBRE30AR0  ML 

98 

8-21* 

29 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-31 

31 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

102 

a-  4» 

24 

l-lo 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

1-29 

28 

3-1! 

32 

11-23 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

253 

ASH  MOUNTAIN 

105 

9-  2  + 

24 

1-30+ 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-21 

28 

3-  6 

32 

11-28 

26 

11-28 

26 

NONE 

NONE 

NUNE 

280 

265 

AUBERRY  1  NNE 

- 

1-31 

22 

3-14 

27 

3-15 

32 

~ 

BAKERSFIELO  WR  AIRPORT 

109 

7-21 

28 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

3 1 

12-28 

12-30 

28 

NONE 

NUNE 

NUNE 

3^2 

BALCH  POWER  HOUSE 

102 

9-  1 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

3-14 

32 

12-28 

26 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

269 

BLACKWELLS  CO»NEk  2WNW 

107 

7-23 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

11-29 

32 

12-28 

26 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

- 

- 

BUTTONHlLLDW 

105 

9-  3 

20 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

3-14 

30 

11-18 

1  1-18 

2^ 

12-29 

20 

12-29 

2^ 

NONE 

290 

CALAVERAS  BIG  TREES 

93 

8-  4 

8 

1-31  + 

3-13 

13 

3-13 

13 

4-  7 

23 

5-  1 

27 

6-28 

32 

10-  5 

29 

10-18 

27 

11-17 

20 

11-17 

20 

NONE 

249 

224 

170 

99 

CAMP  PARDEE 

107 

8-  4 

29 

2-  1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-2  7 

3 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

103 

9-  2 

2  1 

12-28 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

2-13 

28 

4-  7 

32 

11-17 

31 

12-28 

21 

12-28 

21 

NONE 

NONE 

333 

316 

224 

CHERRY  VALLEY  OAfi 

97 

8-  4 

4 

1-31 

3-14 

14 

4-  7 

19 

4-  7 

19 

4-25 

26 

5-  3 

32 

10-  5 

31 

10-18 

27 

11-17 

22 

12-27 

20 

NONE 

264 

224 

176 

155 

COAL ING4 

107 

8-  3 

23 

12-29 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

2-  I 

26 

3-10 

32 

11-18 

23 

^  2"29 

23 

NONE 

NONE 

332 

331 

2  53 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

107 

7-21 

23 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

11-18 

2  8 

11-18 

28 

12-30 

23 

iJDNE 

NUNE 

290 

DENAIR  3  NNE 

102 

8-13 

22 

12-30 

NONE 

NONE 

3-14 

28 

4-12 

32 

10-  5 

32 

11-18 

2  8 

12-30 

22 

NONE 

NUNE 

249 

176 

DUDLEYS 

99 

8-14* 

3 

1-29 

1-31 

7 

1-31 

7 

3-14 

22 

4-15 

26 

6-28 

32 

10-  3 

27 

10-  3 

27 

10-  5 

23 

11-17 

20 

NONE 

290 

205 

171 

97 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

108 

8-  3 

26 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-14 

29 

11-17 

32 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

331 

248 

FIVE  POINTS  5  SSw 

106 

7-22 

22 

12-29 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

32 

\1 

1  ^~  fl 

2^ 

" 

NONE 

303 

249 

FRESNO  WB  AIRPORT 

105 

7-2  1 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

31 

3^ 

28 

12-30 

24 

NONE 

wnwc 

25  5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

1C9 

7-22 

26 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

27 

3- 

32 

11-17 

32 

12-2  8 

26 

NONE 

NONE 

NUNE 

327 

2  57 

GLENNVILLE 

99 

9-  2* 

6 

1-30 

1-30 

6 

1-30 

6 

3-  8 

22 

4-  7 

26 

5-  5 

31 

10-  3 

31 

10-19 

27 

11-26 

24 

12-28 

19 

NONE 

332 

265 

195 

151 

GRANT  GROVE 

82 

8-23+ 

2 

1-29 

3-15 

15 

4-  7 

17 

4-25 

24 

5-  5 

25 

6-10 

32 

10-  3 

32 

10-  4 

27 

10-16 

23 

12-  9 

20 

12-27 

16 

287 

246 

176 

152 

115 

HANFORO 

q'  \* 

2  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

26 

32 

11-18 

25 

11-16 

2^ 

1 1-26 

24 

NONE 

NONE 

293 

278 

HETCH  HETCHY 

93 

8-  5  + 

1 1 

1-29 

2-  I 

16 

3-13 

2 

2 1 

3-16 

28 

(."to 

31 

10-18 

3 1 

11-17 

26 

12-27 

24 

NONE 

NUNE 

2  88 

246 

176 

HUNTINGTON  LAKE 

62 

8-14 

-  6 

1-29 

4-15 

16 

4-25 

17 

5-  4 

21 

5-  4 

2 1 

6-26 

30 

9-21 

3  1 

10-  3 

26 

10-  4 

23 

1 1-17 

19 

12-  9 

16 

238 

206 

153 

152 

65 

IDRIA 

101 

8-  4 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-13 

26 

4-  3 

32 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

107 

8-21 

33 

2-  3  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

Ina 

8-22  + 

12-31 

NONE 

NONE 

3-14 

28 

32 

10-19 

32 

1 2  -  4 

26 

12-28 

2 1 

12-31 

20 

NONE 

332 

265 

216 

KETTLEMAN  CITY 

108 

7-22 

Z  1 

12-29 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

32 

11-18 

29 

11-26 

27 

12-29 

2 1 

NONE 

NONE 

298 

255 

KETTLEMAN  STATION 

106 

8-  3  + 

28 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

32 

- 

12-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

" 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

104 

8-  3 

24 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

26 

3-14 

30 

11-17 

31 

U-29 

28 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

304 

246 

LE  GRAND 

101 

9-  1* 

25 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3-14 

32 

11-20 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

251 

LEMON  COVE 

10  5 

7-21 

27 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NOi^E 

NONE 

2-  3 

30 

M~i  ^ 

32 

12-30 

2  7 

NUNE 

NONE 

NONE 

295 

LINDSAY 

105 

9-  2  + 

26 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

1 1  -1  e 

32 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

LITTLE  PaNQCHE  DET  DAM 

104 

8-  4 

23 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

25 

3-11 

32 

11-26 

3  1 

12-28 

25 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

352 

260 

LOOGEPOLE 

85 

8-  8 

-  6 

1-29 

4-16 

13 

4-24 

19 

5-  4 

24 

6-28 

28 

6-29 

32 

7-  1 

32 

10-  3 

25 

10-  4 

22 

10-19 

19 

12-  9 

14 

237 

178 

153 

97 

2 

LODI 

101 

9-  3* 

25 

12-  I 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3-14 

31 

11-18 

30 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

249 

LOS  BANDS 

102 

8-14+ 

22 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

3-14 

30 

11-18 

32 

1 1-27 

25 

12-2  9 

23 

NONE 

NONE 

321 

249 

LOS  BANDS  OET  RESV 

103 

7-2 1 

30 

1-27  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

MADERA 

107 

7-22 

25 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

11-24 

32 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

MANTECA 

104 

8-  4  + 

28 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

32 

11-21 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

MARICOPA 

105 

8-  4+ 

27 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

29 

12-29 

31 

12-31 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

331 

MERCED  FIRE  STATION  i 

1  04 

8-13+ 

20 

12-30 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

1-29 

24 

3-  8 

32 

11-18 

28 

11-16 

28 

12-  I 

23 

12-30 

20 

NONE 

306 

293 

255 

MODESTO 

103 

a-  3 

28 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

26 

3-  9 

32 

11-30 

32 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

2  66 

NEWMAN  2  NW 

102 

8-13 

24 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

28 

3-14 

32 

11-16 

30 

11-27 

27 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

297 

249 

NORTH   FORK   RANGER  ST4 

101 

9-  2 

11 

1-29 

2-  ? 

16 

2-  2 

16 

2-  2 

16 

4-  7 

28 

4-15 

32 

12-  5 

27 

12-29 

20 

NONE 

330 

242 

ORANGE  CUVE 

106 

7-22 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  3 

28 

2-22 

32 

11-28 

26 

NONE 

i<ONE 

NUNE 

298 

- 

PORTERVILLE 

107 

7-22 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-13 

32 

1 1-28 

32 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

288 

POSEY  3  t 

90 

9-   4  + 

6 

1-29 

3-14 

14 

3-14 

14 

4-10 

22 

5-  5 

26 

5-  6 

32 

10-20 

32 

1 1-18 

26 

12-9 

22 

12-28 

19 

NONE 

289 

2  43 

197 

167 

S4LT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

9  5 

6-   4  + 

16 

1-29 

NONE 

20 

3-13 

23 

3-14 

26 

5-  4 

32 

11-1? 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

197 

S4N  LUIS  DAM 

101 

8-  4 

30 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

12-29 

32 

NONE 

NONE 

I»QNE 

NUNE 

332 

SDNORA  RS 

106 

8-  4 

20 

1-29 

NONE 

1-29 

20 

2-  2 

22 

3-14 

26 

4-  7 

30 

11-17 

27 

11-17 

27 

12-  7 

24 

NONE 

NUNt 

308 

246 

224 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

94 

8-  3 

4 

1-29 

3-14 

16 

3-15 

19 

4-  8 

24 

5-  5 

28 

6-28 

32 

10-  3 

32 

10-  4 

26 

11-17 

22 

12-27 

19 

12-28 

16 

289 

287 

223 

152 

97 

STOCKTON  WBAP 

104 

9-   2  + 

27 

12-   1  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3-14 

30 

11-16 

31 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

249 

STOCKTON  FIRE  STA  NO 

103 

/-le 

23 

12-  2 

NONE 

NONE 

3-  6 

27 

4-  8 

32 

1 1-lb 

32 

11-19 

28 

12-  2 

23 

I'QNE 

NONE 

256 

224 

TEHACHAPl 

'n\ 

8-  9 

1 2 

1-30 

1-30 

12 

3-14 

20 

3-14 

20 

4-  7 

26 

5-  4 

31 

10-12 

30 

10-19 

28 

12-  5 

20 

12-  5 

20 

NONE 

266 

266 

195 

161 

TEJON  RANCHO 

103 

9-  3+ 

26 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

27 

2-  5 

32 

12-2b 

30 

12-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

326 

THREE  RVRS  EdISON  pH  2 

106 

8-22 

25 

12-30+ 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3-14 

32 

11-24 

32 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

255 

TIGER  CREEK  PH 

1-31 

1-31 

20 

1-31 

20 

2-13 

26 

31 

11-17 

31 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

224 

TRACY  C4R60NA 

103 

9-  3+ 

28 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

26 

2-  4 

29 

11-26 

32 

1  1-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

295 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2  5 

11-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

27 

2-  8 

32 

1  1-lE 

31 

11-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

283 

VISALIA 

103 

7-22 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

30 

12-  1 

31 

12-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

WASCO 

105 

9-  4  + 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

11-18 

32 

12-28 

27 

12-30 

24 

NONE 

NUNE 

278 

YOSEMITE  PARK  HE4DQTRS 
*       *  * 

100 

9-  3 

9 

1-30 

2-  8 

16 

3-14 

18 

3-15 

21 

4-15 

28 

4-26 

32 

10-  3 

32 

10-12 

28 

11-17 

23 

12-26 

16 

12-28 

16 

323 

289 

247 

180 

160 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

107 

8-22 

29 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

331 

AVALON  Pleasure  pier 

84 

8-10 

35 

2-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

108 

8-  5 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

3-15 

31 

11-22 

32 

12-28 

26 

12-30 

23 

NONE 

NUNt 

330 

252* 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

103 

8-  6* 

25 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

3-15 

29 

12-27 

29 

12-29 

25 

NONE 

NONE 

NUNE 

331 

287 

BIG  BEAR  LAKE 

86 

7-  4 

-  8 

3-12 

3-25 

14 

4-  7 

20 

4-  9 

24 

5-  4 

25 

5-15 

31 

10-  4 

27 

10-  4 

27 

10-  5 

22 

10-19 

19 

a-  5 

12 

225 

195 

179 

153 

142 

bonita 

100 

6-22 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

32 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

CURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

109 

8-21 

29 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

12-31 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

Soe  Roferente  Notes  Following  Station  Index 


-  460  - 


TEMPERi^TURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


a  ion 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
belween  dales 

16=  or 
below 

20  or 

below 

24  "  or 
below 

28  ■  or 
below 

32"  or 
belov/ 

32  '  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  °  or 
below 

s 

0 

01 
A 

0 

CD 

20 'or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

Date 

|Temp. 

Date 

d 
E 
l- 

Date 

iTemp.l 

Date 

1  Temp. 

Dale 

d 
E 

0 

E- 

 0  

jTemp. 

Date 

[Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

ci 

1 

E-^ 

CACHUMA  D4M 

107 

8-  5 

28 

12-29 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

3-14! 32 

12-26 

30 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

C4MP0 

10'' 

8-  5* 

14 

12-30 

NONE 

NONE 

3-  8 

24 

5-  1 

26 

5-15 

32 

10-12 

30 

11-22 

25 

12-  7 

23 

12-29 

20 

12-30 

1* 

274 

205 

150 

C4N0G4  PARK  PIERCE  CDL 

110 

8-21 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

3-11 

31 

12-10 

32 

12-30 

26 

NONE 

NONE 

NUNE 

334 

274 

CHULA  VISTA 

8-23 

33 

12-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C  \  AqCMPIMT    DflMriUA    c  r\i 
l>LAKCnurx|    f'unuiNi*  "-UL 

lO"- 

8-21 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

I'ONE 

NONt 

334 

CDRDNA 

108 

8-22 

26 

12-27 

none! 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

30 

12-15 

31 

12-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

CULVER  CITY 

92 

10-  7 

37 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAHA 

104 

8-23  + 

19 

12-29 

NONE 

NONE 

3-  8 

23 

3-15 

25 

4-  7 

32 

10-  5 

32 

10-19 

28 

U-IB 

20 

11-18 

20 

NONE 

255 

216 

181 

CUYAHACA 

110 

8-22 

15 

12-31 

NONE 

1-31 

19 

3-14 

22 

3-16 

25 

- 

10-12 

31 

10-19 

28 

12-11 

24 

12-30 

17 

12-31 

15 

333 

272 

217 

- 

109 

8-  5 

24 

12-30+ 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

3-11 

28 

4-  7 

32 

10-20 

32 

12-10 

28 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

333 

274 

196 

EL  C4PITAN  DAM 

112 

8-22 

27 

12-28 

NONf 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

27 

12-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

fcLSINORE 

110 

8-  4 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

3-15 

30 

u-u 

32 

12-15 

28 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

317 

248 

ESCONDI DO 

10<i 

8-22 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

12-2  7 

31 

12-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

FONTANA  K41SER 

110 

8-21 

34 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

108 

8-22 

25 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

12-15 

32 

12-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

HENSH4W  DAM 

IC 

8-23 

15 

12-30 

NONE 

NONE 

2-  1 

24 

3-15 

27 

5-  1 

32 

10-  6 

32 

11-21 

27 

12-  6 

24 

12-30 

15 

12-30 

15 

308 

251 

158 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

97 

8-  5 

9 

3-U  + 

3-16 

16 

3-17 

20 

5-  3 

24 

5-  7 

26 

5-15 

32 

9-21 

28 

9-2) 

28 

12-  3 

24 

12-28 

20 

NONE 

266 

214 

137 

129 

JIJLI4N  HYNOLA 

103 

6-22* 

20 

12-30 

NONE 

NONE 

3-11 

23 

4-  7 

28 

5-  1 

32 

10-1'» 

31 

12-  4 

28 

12-29 

24 

12-30 

20 

NONE 

293 

241 

171 

LAGUNA  BEACH 

88 

3-22 

31 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

31 

12-29 

32 

NOME 

NONE 

HONE 

NONE 

332 

L  A  MESA 

106 

8-22 

32 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

lompoc 

87 

lu-30 

29 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

31 

12-29 

29 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

329 

LONG  BEACH 

9b 

8-22 

33 

4-  i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

96 

8-22 

34 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

LOS  ANGELES  KB  AIRPORT 

88 

10-  7 

39 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NOUE 

NONE 

i.ONE 

NONE 

97 

8-22 

39 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

MT  BALOV  NOTCH 

- 

2 

1-29 

3-22 

16 

S-  4 

20 

5-  5 

24 

6-10 

28 

6-10 

28 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

90 

8-  5  + 

9 

1-29 

1-29 

9 

3-13 

19 

3-13 

19 

5-  4 

25 

5-  4 

25 

10-18 

29 

12-26 

27 

12-27 

20 

12-27 

20 

NONE 

289 

289 

236 

167 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

85 

1-  4 

33 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANSIDE 

85 

e-io 

34 

12-28+ 

NONf 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

0J4I 

104 

6-21 

27 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

32 

12-10 

32 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

OXNARD 

89 

11-  1  + 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

96 

8-  6 

16 

1-30  + 

1-30 

lo 

3-  7 

20 

3-U 

22 

5-  4 

27 

5-  5 

32 

10-19 

31 

12-27 

23 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

283 

237 

167 

PASADENA 

104 

8-22  + 

33 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

PERRIS 

108 

8-  5 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

28 

3-17 

28 

11-22 

28 

11-22 

28 

12-30 

21 

NONE 

NONE 

250 

250 

P  OMON A 

107 

8-21 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2-  1 

32 

12-2  7 

31 

12-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

329 

R4M0NA  SPAULDINC 

109 

8-22 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

4-25 

31 

10-13 

32 

11-22 

28 

12-30 

21 

NONE 

NONE 

294 

171 

REDL4NDS 

107 

8-21  + 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

107 

8-22  + 

28 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

31 

12-27 

31 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

RIVERSIDE  EXP  STA 

107 

8-23  + 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

3-  8 

11 

12-27 

30 

12-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

294 

CAW   DCDMADi^IMn  unco 

108 

8-21  + 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2-15 

32 

12-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

SANDBERG  WB 

93 

8-15  + 

17 

1-29 

NONE 

1-31 

20 

3-13 

24 

5-  4 

27 

5-  4 

27 

10-18 

32 

12-26 

26 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

269 

236 

167 

SAN  DIEGO  HB  4IRP0RT 

89 

B-22 

38 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S4N  FERNANDO 

108 

8-21 

31 

3-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

31 

NDMt 

NOIIE 

NONE 

HONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

102 

8-22  + 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

12-30 

31 

NONE 

NONE 

NONt 

NUNE 

334 

SAN  JACINTO 

112 

8-  5+ 

20 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

27 

3-15 

30 

11-18 

31 

12-11 

2b 

12-30 

20 

12-30 

20 

NONE 

313 

248 

SAN  NIC0L4S  ISLAND 

90 

8-22+ 

37 

2-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S4NTA  ANA   FIRE  STATION 

101 

8-22 

33 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

90 

11-  1 

33 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

93 

10-10 

29 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANTA    MADTA    UA  ATDdHOT 

88 

11-  1 

27 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

32 

12-29 

27 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

SANTA  MONICA  PIER 

6  3 

11-23 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

94 

10-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

31 

12-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

TORRANCE 

91 

8-22 

35 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

TUJUNGA 

105 

8-21 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

31 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

TIICtTM    Td\/imc  DAwru 
lUjIi'^    lKvi''t  KftrNi,M 

104 

8-22 

30 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  I 

32 

12-27 

32 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

329 

TMITCHELL  DAM 

109 

32 

1  30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

93 

8-22 

39 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

UPLAND  3  N 

105 

8-21 

30 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

31 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

295 

VISTA  2  NNE 

98 

8-22 

31 

3-15  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-15 

31 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

WARNER  SPRINGS 

103 

8-  !  + 

17 

12-30 

NONE 

2-  1 

20 

2-  2 

24 

3-16 

28 

5-  4 

31 

10-13 

30 

10-19 

26 

12-10 

22 

12-30 

17 

NONE 

332 

311 

217 

162 

YORBA  LINDA 
*       •  • 

103 

8  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT 

BAKER  9  NNW 

123 

8-10 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

2-  1 

31 

12-  6 

32 

12-12 

28 

12-30 

24 

NONE 

NUNE 

315 

308 

BARSTOw 

108 

8-  4  + 

17 

12-31 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

3-  8 

28 

3-16 

32 

11-ltJ 

31 

11-19 

20 

11-2B 

23 

12-30 

18 

NUNE 

302 

256 

247 

BEAUMONT   1  E 

106 

8-  5  + 

22 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

4-  7 

32 

12-  7 

32 

12-28 

28 

12-30 

22 

NONE 

NUNE 

331 

244 

BISHOP  WB  AIRPORT 

103 

8-  9+ 

-  2 

2-  8  + 

3-12 

16 

3-15 

19 

3-16 

22 

4-  7 

25 

4-25 

32 

10-  4 

29 

10-  5 

28 

10-13 

24 

11-13 

17 

11-24 

16 

257 

248 

211 

181 

162 

bishqp  union  carbide 

89 

6-22 

- 

4-15 

15 

4-28 

20 

5-  4 

21 

5-  5 

27 

" 

10-  2 

32 

10-  3 

18 

10-  3 

18 

10-  3 

lb 

10-18 

16 

166 

158 

152 

151 

~ 

BLYTHB 

117 

8-28  + 

28 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

2-  1 

28 

12-14 

32 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

332 

316 

blythe  faa  airport 

118 

8-  5+ 

29 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

BORREGO  DESERT  PARK 

119 

8-  5 

32 

12-30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNt 

6RAHLEY  2  SW 

116 

8-22 

27 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

2-  1 

30 

12-30 

28 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

334 

332 

C  ANT  I L 

111 

8-  3 

14 

12-30 

NONE 

1-  1 

20 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

4-  7 

29 

10-19 

31 

11-18 

25 

11-20 

24 

12-14 

20 

12-30 

14 

347 

257 

265 

195 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

112 

8-  4+ 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

26 

2-  3 

28 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

289 

DEATH  VALLEY 

121 

8-15+ 

29 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

12-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

97 

8-16+ 

-  6 

12-29 

3-16 

16 

3-16 

16 

5-  3 

23 

5-  6 

25 

5-  6 

25 

10-  4 

30 

10-  5 

26 

10-18 

24 

11-18 

12 

11-18 

12 

247 

247 

163 

152 

151 

EAGLE  MOUNTAIN 

116 

e-  6+ 

34 

12-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

EL  CENTRO  2  SSW 

118 

8-23  + 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

2-  1 

30 

12-30 

29 

NONE 

NONE 

33  2 

FAIRMONT 

101 

8-  2  + 

26 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

26 

3-14 

26 

12-28 

28 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

289 

289 

GOLD  ROCK  RANCH 

117 

8-22  + 

35 

2-23  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONf 

NONE 

NUNE 

NONE 

NUNE 

HAIWEE 

103 

8-  2 

16 

1-31 

1-31 

16 

1-31 

16 

3-1* 

24 

3-14 

24 

4-  7 

32 

11-17 

31 

11-18 

27 

12-30 

24 

NONE 

NUNE 

291 

249 

224 

hayfield  PUMPING  Plant 

115 

B-  5 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  1 

27 

3-12 

30 

12-11 

NOi-IE 

NONE 

NONE 

NUNE 

274 

I MD  r  R  T  A  1 

117 

8-  4 

33 

12-30+ 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

imperial  faa  AP 

118 

8-  4 

29 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

12-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

332 

INDEPENDENCE 

105 

8-  5 

12 

2-  8 

2-  B 

12 

3-11 

19 

3-12 

21 

3-20 

23 

4-  7 

29 

10-13 

32 

11-17 

26 

11-18 

24 

12-10 

19 

NUNE 

274 

251 

242 

189 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

119 

8-23  + 

28 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

26 

2-  1 

23 

12-30 

28 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NUNE 

332 

332 

INYOKERN 

109 

a-  5+ 

17 

12-31 

NONE 

1-30 

20 

2-  2 

23 

4-  5 

26 

11-18 

28 

11-18 

28 

12-10 

23 

12-30 

19 

NONE 

334 

311 

227 

IRON  MOUNTAIN 

118 

8-  6 

32 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

334 

LAKE  ARROWHEAD 

93 

8-  4 

12 

1-31  + 

3-11 

16 

3-U 

16 

3-14 

24 

4-  7 

26 

5-  4 

29 

10-  5 

32 

10-19 

28 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

268 

195 

154 

LANCASTER 

107 

8-  3+ 

15 

12-30 

NONE 

NONE 

3-14 

24 

3-15 

27 

4-  7 

31 

10-19 

32 

11-19 

26 

11-28 

24 

12-28 

20 

12-30 

15 

259 

249 

195 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Conlinuod 


TEMPERi5..T"JRE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNU 
1969 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16' or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32  or 
below 

28 '  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16"  or 
below 

o 
a 
Ji 

^ 

20°  or  below 

24°  or  below 

2B'  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

Date 

[Temp. 

Date 

Temp.l 

Date 

1  Temp.  1 

Dale 

1  Temp.l 

Date 

Temp. 

Dale 

Jemp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

Dale 

iTemp. 

1  iirCSMf:     UAI  1  cv 
tUtCRr«C     ¥  A  L  1- C  ' 

107 

8-  3  + 

15 

12-30 

NONE 

NONE 

4-12 

23 

4-12 

23 

4-27 

32 

10-  t 

27 

)  0-  5 

2  7 

iP-30 

24 

U-10 

20 

12-30 

15 

120 

a-2?« 

25 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

2-20 

31 

12-13 

32 

12-30 

26 

NONE 

HONE 

NUNE 

332 

296 

lu* 

e.  <i 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

2-23 

28 

3-14 

30 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

249 

106 

6-  «♦ 

19 

12-JO 

NONE 

1-30 

20 

1-31 

24 

3-  9 

26 

4-  7 

31 

11-18 

29 

11-21 

27 

12-30 

19 

12-30 

19 

NONE 

334 

333 

257 

225 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

27 

4-  8 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99 

7-25 

16 

1-29 

1-29 

16 

2-  2 

20 

2-23 

24 

3-13 

26 

3-24 

30 

11  16 

29 

12-10 

26 

12  29 

22 

NONE 

NUNE 

2  39 

83 

a-  9 

-  2 

1-31 

3-25 

10 

4-16 

18 

5-  5 

24 

5-10 

25 

6-19 

32 

9-21 

32 

10-  4 

26 

10-  5 

23 

10-19; 15 

10-19 

15 

208 

186 

153 

147 

94 

1 19 

e-  3 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

2-  1 

32 

12-3U 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

palmdalE 

106 

e-  : 

IS 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

27 

4-  7 

32 

11-10 

29 

U-19 

23 

11-19 

23 

12-28 

20 

NONE 

250 

225 

palhoaue  faa  airport 

109 

8-  2* 

14 

12-30 

NONE 

NONE 

3-14 

24 

3-15 

26 

4-  7 

30 

10-  5 

32 

11-18 

28 

11-24 

24 

12-28 

18 

12-30 

14 

255 

248 

181 

PA^H  SPRINGS 

121 

8-  4 

31 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

12-31 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

PARKER  RESERVOIR 

117 

8-22t 

34 

12-31* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

R  AfJOSBUP  G 

105 

8-  7+ 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  6 

28 

4-  5 

30 

12-27 

30 

12-29 

27 

NONE 

ilONf 

NONE 

326 

266 

SQUIRREL   INN  2 

90 

8-  3 

11 

1-29 

1-29 

11 

3-14 

20 

3-14 

20 

5-  4 

26 

5-  5 

32 

10-1", 

29 

12-26 

28 

12-27 

23 

12-291  18 

NONE 

290 

288 

236 

167 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

120 

8-14 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

2-20 

31 

12-14 

3^ 

12-30 

26 

NUNE 

NONE 

NUNC 

332 

297 

112 

8-  5* 

22 

12-31* 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-  4 

28 

3-  8 

30 

11-19 

31 

11-26 

27 

12-30 

22 

NONE 

NUNE 

334 

295 

256 

TWENTYNINE  PALMS 

113 

8-  i* 

23 

1-30 

NONE 

NONE 

2-  8 

24 

2-20 

28 

3-12 

32 

u-ie 

32 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NUNE 

295 

251 

VALY6RMD  RANGER  STA 

103 

8-  6 

1-29 

20 

10-  5 

32 

10-12 

27 

11-28 

10 

11-2B 

10 

11-28 

10 

303 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

107 

8-  6 

18 

12-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

3-15 

28 

4-  7 

32 

10-19 

30 

11-20 

26 

11-28 

24 

12-30 

18 

NONE 

302 

250 

195 

WHITE   MOUNTAIN  1 

73 

6-11  + 

-17 

1-31 

5-  6 

16 

5-19 

20 

6-10 

23 

6-11 

27 

6-30 

31 

7-  1 

32 

8-29 

27 

9-22 

24 

10-  3 

15 

10-  3 

15 

150 

137 

104 

79 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

64 

8-  3 

-16 

1-29 

5-  5 

8 

6-30 

20 

6-30 

20 

6-30 

20 

6-30 

20 

7-  6 

30 

7-10 

28 

9-21 

22 

lu-  3 

8 

10-  3 

8 

151 

95 

83 

10 

6 

HILOROSE  RANGER  STA 

100 

6-  6  + 

21 

1-30* 

NONE 

1-30 

19 

3-11 

22 

3-14 

27 

4-  7 

32 

10-20 

32 

11-17 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

275 

248 

196 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1969 


Station 

Jan 

Feb 

Mar. 

Aor 

May 

J 

July 

ug. 

ep . 

Oct 

A  1 

*      •  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

OUTTUNS  LANDING 

EVAP 

1,00 

1.'.5 

4.05 

6.24 

8.72 

8.63 

9.72 

9.10 

6,29 

5.52B 

2.35 

1  .466 

64,55 

WIND 

229* 

1936 

1738 

3413 

4192 

3240 

2319 

2390 

2062 

1260 

1649 

MAX 

51.5 

57 . 3 

68.6 

75.3 

83.1 

81.0 

84.6 

85.9 

83,5 

72.9 

66.0 

57.7 

72,3 

MIN 

39.1 

41.9 

43.4 

46.5 

31.9 

55.2 

55.6 

55.  1 

54.5 

50.4 

45.8 

42.9 

48,5 

FERNOALE   2  NW 

EVAP 

,<iaB 

.83 

2.70 

3.15 

3.81 

3.19 

4.66 

4.60 

3.60 

2.32 

1  .03 

.59B 

30,96 

WIND 

usa 

1360 

1131 

946 

848 

667 

870 

735 

755 

832 

619 

1007 

10958 

MAX 

50.7 

53.4 

65.5 

70 . 5 

76 . 1 

76.0 

78.8 

79.9 

76.2 

67 .  8 

59.2 

55.1 

67,4 

MIN 

'•0.2 

40.4 

43.7 

47.9 

53.2 

57.8 

56.6 

56.2 

54.3 

49.0 

43.5 

44.5 

49,0 

KNIGHTS  VALLEV 

EVAP 

1.  19B 

WIND 

1150B 

1170B 

MAX 

51.9 

54.  1 

MIN 

'•1.2 

41.1 

LAKE   PILLSBURV  NO  Z 

EVAP 

■  36 

.60 

3.^8 

7.66 

10.83 

10.  16 

6.91 

3.  16 

1 . 20 

.568 

MIND 

257 

214 

570 

- 

- 

5998 

532 

503 

453 

342 

156 

171 

- 

MAX 

'•6.4 

48,  1 

64.6 

87.4 

93.3 

90.7 

64.0 

67 . 9 

55.2 

50.3 

MIN 

36.5 

37.5 

40.3 

I 

I 

58.6 

60.4 

57.6 

55.8 

44.9 

40. 1 

41.2 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

EVAP 

_ 

3.61 

C.62 

7.02 

10.21 

9.79 

5.61 

2.56 

.53 

_ 

WIND 

- 

- 

1206 

1256 

1554 

1216 

1287 

1258 

1039 

1161 

776 

849 

- 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

9.32 

7. 348 

9.57 

9.61 

6.41 

- 

- 

- 

- 

WILLUW  CREEK   1  NW 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.97B 

6.00 

6.47 

7.04 

4.67 

2.808 

.72 

- 

- 

MIND 

2528 

3008 

5  08 

527 

333 

188 

148 

160 

MAX 

_ 

_ 

84,9 

93.2 

69.  2 

85.7 

71  .6 

57.3 

MiN 

_ 

„ 

_ 

59.0 

61.1 

50.7 

54.7 

45.4 

41.9 

_ 

_ 

*       *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYE5SA  LAKE 

EVAP 

1.03 

1.3i 

4.04 

5  . 88 

9.56 

9.76 

13.47 

12.68 

6.54 

5.31 

2.21 

1 .52 

75.34 

MIND 

2119 

1795 

1724 

1452 

1624 

1820 

1579 

1407 

1271 

1398 

910 

1530 

18629 

MAX 

50.1 

53.0 

67.6 

75,7 

87.8 

86,9 

94.6 

93.5 

86.2 

71.2 

61.0 

54.4 

73.5 

MIN 

39. 

40.  1 

42 .  8 

47.4 

54.3 

58.3 

62.0 

60.4 

57.9 

49.2 

43.3 

43.7 

49.9 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

1.13 

1.25 

4.45 

6,57 

10.63 

11.46 

12.58 

12.65 

9.70 

5.66 

1.72 

1.238 

78.95 

WIND 

iS3S 

1530 

2263 

2627 

3810 

3620 

2793 

2212 

3657 

2733 

957 

1643 

29660 

CHICO  EXPERIMENT   STA  (A) 

EVAP 

- 

- 

3.56 

5.01 

7.33 

6.64B 

10.36 

9.80 

7.51 

3.89 

1.72 

- 

- 

WIND 

1671 

1746 

llb3 

1489 

1662 

1458 

1105 

1009 

1036 

1067 

870 

1323 

15619 

DAVIS   2  WSH 

EVAP 

l.'^6 

1.70 

5.11 

7.656 

12.32 

11.24 

13.07 

11.99 

6.76 

6.70 

2.66 

1.42 

84.48 

Dtp 

1 17 

.26 

1.21 

1 . 96 

3.94 

1.11 

2.02 

2.08 

.  66 

1 .44 

.31 

.02 

14.66 

MIND 

32'i8 

2694 

2776 

3409 

3642 

3039 

2007 

1301 

1211 

2864 

1317 

2721 

30229 

MAX 

50.0 

55.5 

68.1 

75,1 

85  .9 

88.2 

94.3 

93.5 

67.9 

72  .0 

64.4 

54.6 

74  . 1 

MIN 

39.3 

41.2 

43.8 

47,9 

53.7 

57.2 

59.4 

59.5 

57.9 

48.6 

43.7 

41.8 

49.5 

folsom  Dam 

EVAP 

lAOB 

.89 

3.52 

5.11 

6.79 

8.61 

11,43 

10.63 

8.26 

4.46 

2.12 

.82 

55.24 

MIND 

1018 

2309 

1260 

809 

566 

443 

95 

72 

118 

291 

219 

684 

7684 

LAKESHORE 

EVAP 

3.&2B 

4.46B 

1 . 40 

6.79 

10,34 

10.30 

6.83 

3.668 

2  .068 

_ 

_ 

Dtp 

_ 

.61 

.  37 

1.25 

.  80 

,47 

1.37 

.49 

.54 

.  58 

_ 

MIND 

BS6 

630 

1014 

1031 

1079 

807 

996 

1028 

907 

683 

862 

1032 

11155 

LAKE   SPAULDING  DAM 

EVAP 

. 

6.648 

10.95 

12.40 

6.658 

. 

monticello  dam 

EVAP 

•  57 

.95B 

3.46 

4.57 

7.91 

6.31 

10.97 

10.65 

7.58 

4 . 60 

2.04 

1.05B 

62.67 

MIND 

612 

507 

371 

335 

498 

556 

434 

317 

329 

465 

235 

496 

5077 

MAX 

51.8 

53.5 

68.3 

76.6 

89.6 

90.4 

97.6 

96.6 

66.9 

73.0 

63.1 

55.  1 

75.4 

MIN 

39.  1 

40.3 

42.2 

47.3 

55.2 

59.7 

62.5 

60.7 

56.8 

49,7 

43.3 

43.3 

50.2 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

.528 

3.ilB 

4.  17B 

6.54 

5.94 

8.71 

9.66 

6.73 

3.53 

1.61 

1.49B 

_ 

MINU 

1427 

1106 

1161B 

1002 

566 

541 

702 

962 

745 

1048 

5658 

973 

10699 

SHASTA  DAM 

EVAP 

1,23B 

.938 

3.47 

4 . 47B 

6.06 

7.05 

11.14 

10.74 

7.39 

4.21 

3.70 

1 . 708 

54.09 

DEP 

,58 

1.21 

.09 

-  1.38 

.24 

-  3.02 

-  1.39 

.44 

-  1.13 

.98 

.90 

.10 

-  9.18 

MIND 

1566 

1186 

1618 

1579 

1619 

1529 

1925 

1960 

1764 

1804 

1866 

1655 

20511 

TURNTA3LE  CREEK 

EVAP 

1.13B 

3.97 

4. 786 

7.61 

7.17 

9.57 

10.59 

7.29 

5.018 

DEP 

_ 

-  1.79 

.25 

1  .06 

1  .20 

-  1.08 

-  1.19 

.31 

-  1.68 

.97 

_ 

_ 

MIND 

832 

744 

1015 

1109 

1229 

987 

1133 

1195 

973 

1443 

_ 

_ 

_ 

whiskeytown  res 

EVAP 

.468 

3.;^6 

4.46 

8.51 

8.09 

11.79 

1 1  .60 

7.45 

3.59 

2.04 

1.018 

MIND 

958 

860 

1057 

955 

951 

1008 

941 

1067 

941 

1005 

978 

1042 

1  1764 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

1.43B 

1.498 

4.35B 

6.638 

11.33 

10.24 

11.62 

11.46 

7.78 

5.91 

2.77 

2.06B 

77.07 

MIND 

2164 

1880 

1646 

1538 

2264 

1825 

1307 

1115 

959 

1741 

1025 

2072 

19535 

MAX 

50.6 

55.5 

77.5 

89.6 

69.9 

72.2 

MIN 

38.7 

40.9 

49.4 

_ 

61,0 

_ 

_ 

60.8 

49.7 

_ 

_ 

«       «  « 
NORTHEAST  INTERIOR 

basins  03 

BOCA 

EVAP 

7.748 

9.96 

10.42B 

7.02 

DEP 

-  1.03 

.51 

.68 

.01 

- 

MIND 

- 

832 

886 

851 

786 

- 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

tVAP 

5.78 

8.41 

7.44 

10.08 

9,67 

7.00 

3.23 

- 

WIND 

_ 

1806 

1202 

1088 

9  li 

673 

570 

881 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

TAHOE  CITY 

EVAP 

_ 

- 

- 

- 

5.376 

6.80 

5,71 

3.40 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

1.00 

1  .38 

.37 

,03 

■ 

■ 

WIND 

64 1 

192 

144 

492ti 

«       *  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINCAHE 

EVAP 

,65B 

1.09 

3.33 

5.76 

7.43 

6.52 

9.41 

6.37 

5,94 

5.14 

2.91 

1.69B 

58.24 

1132 

1312 

1973 

2258 

2508 

2458 

2628 

2528 

2411 

2568 

1552 

2530 

25958 

MAX 

53.9 

57.8 

68.1 

73-1 

81.0 

72.6 

78.2 

76.9 

74,5 

75.5 

63,3 

M I N 

43.6 

44  .9 

46.1 

49.1 

54.1 

53.2 

63.7 

49.5 

53.9 

- 

46,7 

- 

NACIHIENTO  0AM 

EVAP 

l.'iOB 

1.316 

4.09 

5.17 

8.33 

8.07 

11.02 

10.77 

7.85 

5.03 

2.86 

1,75 

57.56 

NEMARK 

(C) 

EVAP 

1.62 

4.41 

6.07 

8.51 

8.14 

9.36 

8.66 

6.45 

4.92 

2.51 

1,75 

64.05 

DEP  S 

,02 

.35 

.79 

1.05 

1.57 

.23 

1.09 

1.47 

.44 

.88 

.41 

.40 

7.96 

WIND 

378  2 

3 1 09 

1450 

1069 

1184 

795 

985 

1  59 1 

59l 

705 

*       *  * 

SAN  JOAOUIN 

DRA I NAGE  05 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

1  .22B 

1.41 

4.53 

6.43 

10.08 

9.97 

11.48 

10.55 

7.97 

5.09 

1.74 

1.41 

71,68 

DEP 

•  1 5 

.66 

.20 

_              ,  Q7 

.89 

-  1.46 

.74 

.15 

-  17 

.22 

•  49 

.00 

2,72 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

42 

2  46 

32 

7 

1127 

t  0  3R 

6  71 

1*33 

58.03 

DEP 

31 

.09 

*  ^2 

'36 

1  56 

.63 

01 

.73 

35 

■       .  19 

*  11 

WIND 

642 

613 

546 

531 

573 

597 

592 

535 

511 

599 

346 

543 

6628 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

<E) 

EVAP 

1,26 

1.79 

3.58 

5.27 

9.45 

10.20 

12.97 

12.00 

8.61 

4.90 

2.53 

1,56 

74.32 

DEP 

,13 

.30 

.37 

-     1  .05 

-  1.09 

-  3.90 

-  3.45 

-  2.26 

-  1.41 

-  1.40 

.42 

.13 

-  15.65 

1383 

1733 

1497 

1169 

1339 

1356 

1053 

609 

536 

930 

1213 

MAX 

46.3 

53.9 

65.5 

74.0 

84.0 

86.2 

91.7 

90.7 

65.9 

69.4 

61.0 

52,0 

71.9 

MIN 

40.1 

39.0 

43.1 

48.7 

56.0 

59.3 

64.3 

53.7 

50.7 

49.5 

43.7 

36,6 

50.6 

ntl^,n  ntlLriT 

- 

- 

- 

- 

4. 916 

8.31 

8.906 

6.576 

3.55B 

- 

- 

- 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

1,13 

2  •  09 

5.20 

6.07 

11.60 

11  65 

14.58 

13.43 

'^964 

2,21 

^^7^4 

WIND 

1 643B 

1809 

1373 

1475 

1255 

1075 

960 

736 

582 

511 

75 1 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

EVAP 

1.51B 

2.756 

5.03B 

7.64B 

8.986 

12  .06 

11.25B 

7.726 

4.41 

1.558 

,916 

WIND 

690B 

550 

576 

709 

1043 

693 

640 

516 

478 

215B 

365 

7534 

LITTLE   PANDCHE   OET  DAM 

EVAP 

1  63 

5.05 

-  _ 

14 

17  80 

17  0^ 

3.01 

2  28 

WIND 

^  *  ^ 

lfl4S 

3199 

*  „ 

1 9aA 

??fln 

50.3 

65  7 

73  1 

b3  8 

85  9 

89  0 

85  9 

70  1 

62^4 

64^7 

72  1 

MIN 

39^4 

41.0 

43!l 

46.6 

53.9 

56.8 

60.3 

58.5 

59.8 

47'.5 

41.9 

40,3 

49!  1 

LODI 

EVAP 

1  ,02B 

1  •  73B 

4.08 

6.20 

9.45 

11.42 

9 . 17B 

7.38 

4.57 

1 . 67 

1,78 

67  •  59 

DEP 

_  Q5 

.41 

•  76 

1*37 

^  .01 

.63 

,78 

.  07 

1776 

1596 

1443 

1 760 

2  1 2  9B 

2  349 

1720 

1235 

1220 

1255 

604 

1491 

18588 

MAX 

46.7 

50.6 

67.6 

74.4 

84.7 

84.3 

90.9 

92,0 

82.9 

68.9 

60.0 

50,0 

71.1 

39.8 

40.7 

43.3 

46.9 

52.3 

55.6 

68.9 

59,5 

57.3 

47.4 

41.5 

40.4 

48.6 

LOS   BANDS  DET  RESV 

EVAP 

2,07 

1.86 

5.086 

8.83 

14.22 

14.65 

17.22 

16,66 

11.70 

6.50 

2.83 

1.92 

103.54 

WIND 

3B49 

4296 

496B 

4190 

MAX 

50.5 

53.8 

59.8 

72.3 

83^6 

83.2 

88.8 

90,1 

66.3 

70.7 

62!! 

55I1 

^71.4 

MIN 

40.3 

40.9 

43.8 

48.1 

53.8 

56.9 

61.5 

60,6 

50.5 

50.0 

45,1 

41.9 

50.3 

M  ANTE  C  A 

EVAP 

1.05 

1.45 

3.75 

6.58 

9.80 

10.25 

11.93 

11.48 

7.61 

4.66 

1.90 

1.55 

72.32 

WIND 

2275 

2071 

1175 

i860 

1927 

2043 

1297 

1179 

1127 

1311 

1114 

2184 

19553 

MAX 

49.3 

53.3 

66,7 

74.9 

85.5 

85.7 

91.3 

91,8 

86.9 

70.5 

61.3 

53,1 

72.5 

MIN 

40.8 

41.9 

45.6 

4  8.1 

53.3 

57.7 

62.7 

60.4 

59.4 

49.4 

44  .4 

4  1,8 

50.5 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

(D) 

EVAP 

- 

3.40 

4.34 

6.83 

5.27 

9.55 

10.79 

7.08B 

4.776 

3.768 

1.346 

- 

- 

.16 

-  1.11 

.08 

-  2.93 

-     1  .35 

.17 

-  1.30 

.53 

.79 

.94 

- 

dA[H    LUlo  UAD 

(F ) 

1,03 

1.85 

5.38 

8.67 

13.38 

14.39 

20,16 

19.07 

12.98 

7.41 

2.85 

1.87 

109.04 

WIND 

2021 

2968 

6959 

MAX 

50.2 

55.8 

70.3 

75.6 

83.4 

81.9 

91.7 

92,9 

88.1 

73.8 

65,0 

57.3 

73.8 

MIN 

47.3 

51.9 

54,7 

61.1 

62,0 

61.2 

51.9 

46.6 

4  3.6 

50.5 

TRACY   PUMPING  PLANT 

EVAP 

1,363 

1.45 

5.27 

7.78 

12.54 

13.32 

17.89 

15,89 

11.11 

6.59 

2.92 

1.51 

97.65 

WIND 

887 

1009 

815 

776 

7394 

5175 

3817 

3480 

2771 

1266 

1919 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

?'4n 

5  .398 

DEP 

1.10 

2.85 

_  1.11 

1.93 

.19 

WIND 

459 

376B 

5933 

677 

911 

4  56 

421 

613 

803 

578 

54.8 

52.0 

64.4 

76.8 

84.8 

82.1 

92.5 

94.2 

68.9 

75.0 

67,2 

58.4 

74.3 

MIN 

39.8 

36.0 

38.7 

45.8 

47.5 

52.7 

66.8 

59.5 

55.8 

44.8 

41,6 

38.9 

45.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

2,506 

2.42 

4.26 

5.91 

7Q 

6  45 
* 

fl  7S 

5 

* 

3.79 

2.24 

WIND 

1589 

1541 

1607 

1 649 

1301 

1411 

98? 

nni 

fifl 

1418 

1377 

1 292 

MAX 

58.8 

55.2 

65.4 

73.1 

77.7 

88  6 

89  7 

84  5 

73.2 

72  3 

MIN 

44,4 

37.9 

40.5 

46.3 

51.1 

55)0 

50.2 

60,5 

59)3 

49,9 

47!6 

42.4 

49.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

3,316 

3.29 

5.46 

6.54 

6.22 

7.50 

7 .  70 

5.90 

DEP 

•  61 

.05 

.50 

.65 

.83 

_  1,19 

_  ,21 

.33 

•  59 

•  ->  1 

^'l6 

^l'l6 

WIND 

2566 

2696 

29o8 

3055 

3238 

3516 

3515 

3021 

3202 

2  448 

1  682 

1 790 

33537 

MAX 

66.7 

67. 1 

72.5 

78.6 

79. 1 

78.5 

86.6 

89,3 

83.9 

78.5 

73,2 

MIN 

50.1 

47.8 

47.7 

53.8 

58.2 

61.6 

64.6 

65,7 

54.9 

54.3 

51.3 

45.9 

55.7 

RIVERSIDE   EXP  STA 

EVAP 

2.92B 

2.25 

5.20 

7.29 

7.47 

6.19 

11.11 

12.94 

9.23 

7.25 

5.23 

3.14 

80.22 

DEP 

.43 

.59 

.76 

1 .68 

.66 

-     1  .50 

1.94 

4.52 

2.58 

2.42 

1.84 

.57 

15.41 

WIND 

1623 

1565 

1863 

2204 

1757 

1494 

1509 

1759 

1505 

1675 

1476 

1271 

19821 

MAX 

61,0 

60.7 

69.0 

75.5 

62.1 

61.1 

91.4 

91.6 

85.7 

71.5 

66,0 

58.6 

74.5 

MIN 

47.3 

44.6 

46.2 

52.2 

58.5 

60.7 

65.1 

65.6 

61.6 

49.5 

46.2 

42.3 

53.3 

See  Reference  Notes  Following  Slafion  Index 
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Table  4  CONTINUED 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1969 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

TWITCHELL  DAM 

E  VAP 

2.79 

5.01 

5.91 

6.83 

6.16 

6.64 

9,84 

6.30 

6,31 

4.11 

2.93 

56,91 

1877 

1548 

1773 

1837 

i5b  I 

1421 

1615 

1504 

1330 

1553 

1291 

1290 

16620 

MAX^ 

60.1 

62.1 

72.2 

76.5 

Bl  .9 

82.5 

64.7 

85.5 

80.9 

73.8 

66.4 

59,8 

7  3,9 

MIN 

43.1 

44.5 

48. 4 

53.1 

56.1 

56.6 

54,4 

54.9 

49.2 

45.4 

41.9 

49,4 

*    _.       ,  ^  T        c  f  r  o  T 

SOUTHEAST  DESERT 

BA^ 1 U  f 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

*.07 

3.65 

10.91 

15.79 

18.81 

18.95 

21.72 

21.778 

16.28 

10.28 

5  .44 

4.26 

151.93 

WIND 

1521 

1616 

2243 

2853 

2174 

2296 

2059 

2030 

1777 

2033 

1131 

1166 

22921 

MAX 

63.7 

70 . 2 

77.5 

87.3 

96 ,  1 

98.4 

104.2 

102.8 

97.2 

82.3 

73 . 2 

62.7 

64.6 

MIN 

46.1 

47.0 

51.1 

57.9 

65.6 

69.5 

75.0 

75.0 

70,2 

57.4 

50.3 

41.6 

59.0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

2,51 

3.53 

7.69 

10.19 

12.288 

13.26 

13.95 

14,11 

10.32 

7.69 

3.50 

2,23 

101.27 

WIND 

760 

1182 

1384 

1225 

1525 

899 

794 

740 

830 

412 

375 

10769 

MAX 

65.3 

69.9 

ao.3 

88.2 

96.8 

99.2 

105.2 

105.  I 

99.7 

84.3 

71.4 

62,  I 

65.7 

MIN 

46.6 

47.6 

51.8 

56.9 

63.3 

65.4 

72.0 

74,1 

70.2 

56.3 

51.2 

44,3 

58,5 

MDJAVE 

EVAP 

13.45 

13.36 

16.658 

17.268 

12.298 

7.95 

MIND 

3251B 

3827 

25498 

2153 

2670 

1517 

MAX 

64,0 

85.9 

93.7 

87.9 

72.4 

MIN 

52.4 

55.3 

60.0 

57,6 

44,0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUNO  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  471  - 


SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA  1969 


Station 


BRAHLEY  2  $W 


OAVIS  2  WSW 


FRESNO   H8  AIRPORT 


RIVERSIDE  EXP  ST4 
SUB-ST4  1 


January 


February 


April 


May 


July 


119101.9 


107 
71 


August 


114 
80 


September     October      November     December  Annual 


109 
52 


AVERAGE   DATA  ARE   FROM  MAX  AND  MIM  READINGS   FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME    IS  INDICATED, 


BRAWLEY 
DAVIS   2  WSW 
FRESNO  WB  AP 

RIVERSIDE  EXP  STATION  STA 
5TA 


IN  WHICH  CASE  AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY   READINGS  AT   TIME  SHOWN. 

GRASS  MOWED  AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.  9 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   GRASS  COVERED,    EXPOSED  TOFULL  SUN. 
SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE. 
ATWATER  SANDY  LOAM,    LEVEL,   BARE  GROUND. 
RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   UNDER  FULL  SUN. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,    WELL-DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA   ORANGE  TREE  t,  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage!  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

1     Evap.  1 

Mont: 
opene,  ■ 

Month 
1  closed 

ACTQN-HUBBaRO  K0FC261D 

oou 

Ob 

LOS  ANGELES 

34  30 

118  15 

3200 

73 

2  C 

40ELANTO 

002't'  07 

SAN  BEROINO 

15 

34  35 

117  25 

2849 

10 

2 

AOiN  Ranger  station 

0029 

02 

MOODC 

2  1 

41  12 

120  57 

4199 

11 

26 

I  2  3 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  CDSTA 

37  52 

122  02 

410 

11 

ALOERPQI NT 

008B'  01 

HUMBOLDT 

7 

40  10 

123  37 

460 

25 

27 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39  40 

122  42 

ALI50  CN  Oat  HT  FC  <t^6 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  33 

2367 

30 

2  C 

ALP INE 

0136 

061  SAN  OlEGO 

33 

32  50 

116  46 

173S 

17 

17 

altaqena 

01A«> 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

IIB  08 

1127 

*B 

ALTURAS  RANGER  STATION 

Olbi:  02 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4369 

52 

55 

1  2  3  C 

AMBOV 

0176 

01 

SAN  8ERDIN0 

34  34 

115  45 

639 

C 

ANGIQLA 

020'. 

05 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

69 

2 

ANGMIN  PflC   UNIJN  COL 

0212 

01.  NAPA 

17 

38  34 

122  26 

1819 

18 

30 

1  2  3  C 

ANTIOCM  FIBR£BDARD 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

2B 

89 

91 

12  3 

ANTIOCH  pumping  PL  3 

02321  05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

14 

14 

13 

1  2  34 

023S 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3929 

25 

2 

APACHE  CAM? 

02391  06 

VENTURA 

3D 

34  92 

119  20 

4969 

C 

APPLE  VALLEY 

02**1 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  31,  117  13 

2939 

10 

2 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

109 

10 

ARROYO  5EC0 

0322 

04 

MONTEREY 

800 

ARROYO  SECO  RS  FC  50BD 

0327 

06'  LOS  ANGELES 

13 

1220 

53 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

1708 

45 

45 

1  2  3 

ATLAS  ROAD  OUTRA 

0368 

IT 

C 

0374 

05 

TULARE 

9 

64B0 

AUBEKRY  I  NN£ 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37  06 

119  29 

2006 

50 

54 

12  3 

AUBURN 

03831  02 

PLACER 

38  94 

121  04 

1297 

97 

99 

12  3 

AVAL ON  PLEASURE  PIER 

0395,  06 

LOS  ANGELES 

33 

29 

59 

59 

12  3 

AVILA  BEACH 

0403 

04 

S  LUlS  GBISP 

32 

1  3 

AZLISA  city  park  FCl^SB 

0410 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

64 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

C 

BADGER  PASS  R 

0425 

05:  lURIPOSA 

37  40 

119  40 

7300 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

C 

BAKER  9  NNM 

0437 

07 

SAN  BERDIND 

3!  23 

116  07 

1  2  3 

QAKERSFIELD  wb  airpohta 

0442 

05 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

479 

63 

81 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1 1 

it  55 

119  05 

1720 

44 

1  2  3  C 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

046B 

02 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  PIE&O 

33 

32  41 

116  40 

1623 

54 

55 

BARSTOW 

0519 

07 

iAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  02 

2162 

47 

57 

12  3 

BARTQN  FL'IT 

0534 

05 

Pre  SNQ 

11 

36  49 

118  53 

3760 

BATES  RIO&E 

0543 

06 

^NTA  BAkBARA 

30 

34  95 

il9  55 

5169 

BEARTRAP  MEAQOW 

0596 

05,  TULARE 

9 

36  4i 

118  52 

6800 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  58 

2613 

76 

2  C^ 

BEAUMONT   PUMPING  PL^NT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

^6 

33  59 

116  SB 

10 

1  2  34 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33  96 

116  58 

2609 

30 

30 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

BEL  AlR  FC   10  B 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

589 

42 

BEN  lOMONO  NQ  3 

0677 

04 

SANTA  CRU2 

37  05 

122  04 

720 

3 

3 

BENTQN    INSPECTION  STA 

0684.  07 

19 

37  51 

lie  29 

5461 

7 

BERK  E  LE  Y 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122  15 

299 

B3 

83 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

02 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

460 

11 

12 

10 

BESwKK  7  S 

0715 

01 

SI  SKIVOU 

12 

122  14 

6140 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

121  08 

4129 

C^ 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

40  45 

123  15 

1260 

16 

1  2  3 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  15 

116  55 

6749 

9 

9 

etc  BEAR   LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

lie  5n 

6819 

*0 

BIG  BEND  Ranger  STA 

0747 

02 

PLACER 

39 

39  IB 

120  31 

5739 

26 

I 

BIG  DAlTQN  dam  FC223BE 

07S8 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

Z 

BIG  P I NE  CREEK 

0767 

07 

INYU 

19 

37  08 

lie  29 

10060 

BIG  PINES  PARK  FC  BJB 

0779 

07 

LLIS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6862 

42 

i  c 

BIG  SUH  STATE  PARK 

0790!  04,  MONTEREY 

36  15 

121  47 

239 

55 

BIG  TUJUNGa  OAM  FCibDE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  le 

lie  11 

2317 

30 

2 

BIRMINGHAM  C£N  MQSP 

0818 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  30 

7221 

c 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

37  15  118  35 

8154 

2 

BIS HOP  WB  AIRPORT  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37  22 

lie  22 

4108 

34 

57 

BIS  HOP  L^NION  CARBIDE 

0824,  07 

INYO 

19 

37  22 

lie  43 

9390 

11 

12 

12  3 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

0890 

04 

SANTA  CLARA 

37  IBj  122  lO 

2330 

IS 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

BLACKWELLS  corner  2HNH 

0875 

05 

KERN 

10 

35  37 

119  54 

710 

7 

7 

BLUE  CANYON  MB  AIRPDRTR 

0897 

02 

PLACER 

39 

39  17 

120  42 

5260 

" 

30 

BLUE  CREEK  MTN  10 

0900 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123  46 

4808 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

26B 

60 

61 

BLYTHE  7  H 

0925!  07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

c 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

0927'  07 

HI VERSIDE 

33  37 

114  43 

395 

28 

29 

1  2  3 

0929,  01 

HUMBOLDT 

25 

40  42 

123  42 

4500 

0931 

03i  NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5575 

33 

80 

29 

0943 

03 

MPNQ 

38 

38  13 

119  01 

8370 

6 

0968 

06 

SAN  DiEGO 

33 

32  40 

117  02 

109 

53 

54 

BuONV ILLE  HNTNC  STA 

0973 

01 

MENOOC INO 

17 

39  01 

123  22 

342 

10 

0979 

07 

KERN 

35  00 

117  39 

2460 

BORREuO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

765 

3 

24 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2179 

C 

BOULEVARD 

1009'  07 

SAN  OIEGO 

6 

32  40 

116  17 

3350 

^^ 

OCT 

2 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  OIEGO 

32  40 

116  IB 

3600 

1 

OCT 

2 

1013 

06 

LDS  ANGELES 

29 

34  35 

113  22 

3059 

29 

1018 

02 

NEVADA 

39  27 

120  39 

5347 

39 

66 

BR ADLE  Y 

1034 

04 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

21 

BRANNAN  ISLAND 

1043:  02 

SACRAmEmTO 

23 

38  07 

121  42 

30 

2 

2 

2 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39  4  1 

123  40 

1480 

9 

BRAWLEV  2  SW 

104B 

07 

IMPERIAL 

6 

32  97 

115  33 

■  100 

60 

61 

BRAY  lO  MSw 

1050 

01 

SlSKlYOU 

12 

41  34 

122  OS 

5759 

BR£A  CITY 

1056 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  54 

363 

2B 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  93 

117  56 

279 

C 

BRENTWOOD  t>  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  46 

329 

C 

BR  I DGE PORT 

1072 

MONO 

38 

38  15 

119  14 

6470 

12 

20 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

36 

38  17 

119  17 

6960 

BRIDCEVILLE  4  NNM 

lOSOi  01,  humbolot 

40  32 

123  49 

2050 

15 

BfiOCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

BROOKS  FARNHaM  RANCH 

U12 

02 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

294 

42 

48 

BRUSH  CREEK 

U30 

02 

BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3960 

34 

BRUSHY  SPRCS  GUARD  STA 

U33 

02 

PLACER 

39  00 

120  35 

4860 

BRYSQN 

1142  04 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  06 

929 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40  92 

121  51 

3800 

9 

2 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

39  95 

121  20 

1760 

10 

2 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

5200 

BUENA  VISTA 

U70 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

BURBANK  FD  FC226  B 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  IB 

680 

40 

burbank  valley  PMP  plt 

1 194'  06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  11 

llB  21 

659 

38 

38 

BURL  I NGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

37  35 

122  2  1 

10 

24 

24 

14 

BURNE  Y 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

35 

35 

BURNT  RANCH  I  S 

121S 

Oil  TRINITY 

35 

40  48 

123  28 

2150 

10 

BURTQN  RANCH 

1216 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  u5 

960 

13 

BUTTE  LAKE 

1Z37 

02 

LASSEN 

23 

40  34 

121  IB 

6060 

S 

BUTTONwiLLOW 

1244 

D5 

KERN 

10 

35  24 

119  28 

269 

30 

1  2  3 

c  abajon 

1250,  07:  RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1800 

5C 

CACHUMA  O'^M 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

761 

16 

16 

14 

cajon  WEST  Summit 

1272 

07'  SAN  8£RDIN0 

34  23 

117  34 

4780 

CALAVERAS  BIG  TREES 

12T7 

05 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

29 

29 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

33*3 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAHEDA 

11 

37  29 

121  49 

805 

10 

CALEXICO  2  NE 

128B 

07 

IMPERIAL 

6 

32  41 

115  28 

12 

46 

CAL ISTOCA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

364 

78 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01 

SISKIYOU 

41    1B:  122  48 

3136 

16 

26 

I  Z  3 

CAMP  ANCELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  09 

116  59 

5770 

C 

CAMP  HJ  HILL  OPI05  57E 

14041  06 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

lie  06 

4250 

1 

FEB 

1424 

06 

SAN  OIEGO 

33'  32  37 

116  28 

2630 

20 

82 

CAMP  Pardee 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38  16 

120  51 

65B 

42 

43 

30 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39  38!  120  34 

5565 

C AMP  Six  LOOKOUT 

1496 

01 

DEL  NORTE 

17i  41  50!  123  52 

3700 

CAMPTONVILlE  RS 

1462'  02 

YUBA 

39 

39  27 

121  03 

2755 

57 

CANBY    11  SH 

1475 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

10 

CANBY  RANGER  STATION 

1476  02',  MOODC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

17 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 
U88 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

790 

20 

20 

1  2  i 

CANTIL 

07  KERN 

35  IB 

117  58 

2010 

13 

14 

I  2  3 

CANYON  DAM 

1497 

02!  PLUMAS 

t 

40  10 

121  05 

4555 

43 

56 

1  2  3 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625' 

C 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  8ERDIN0 

26 

33  58 

117  47 

1180 

C 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40  05 

121  09 

2986 

10 

2 

CAHMEL  VALLEY 

1534 

04!  MONTEREY 

36  29 

121  44 

429 

11 

11 

I  2  3 

CARPINTERiA  RESERVOIR 

15*0 

061  SANTA  BARBAR 

3; 

34  24 

119  29 

389 

C 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1388 

09 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1429 

15 

15 

1  2  3  C 

btation 

'  Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

c  c 

O  (L) 

2  §• 

Month 
closed 

CAZADERO 

16021  01 

SONOMA 

38  32 

2 

CECILVILLE  5  5E 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

2960 

13 

19 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MOOCjC 

IB 

41  32 

120  10 

4670 

72 

74 

1  2  3 

CENTERVILLE  PM 

1624 

02 

6UTTE 

23 

39  47 

121  40 

56 

1  2  3 

C  HACOOp  A 

1647 

05 

TULARE 

10 

36  30 

lib  27 

10340 

s 

CHALLENGE  HANGER  STA 

1653 

02 

39  29 

121  13 

32 

2 

CHAMPS  flai  west  mow 

1&56 

02 

IB 

40  42 

120  58 

559C 

S 

CHATSWURTH  FC    24  D 

16eCJ 

Ofc 

LUS  ANGELES 

13 

34  15 

116  36 

957 

2 

CMATSWORTH  RESERVOIR 

1682!  06 

LDS  ANGELES 

13 

34  14 

IIB  37 

906 

C 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697,  U5 

Tuolumne 

37  56 

119  55 

4765 

13 

14 

1  2  3 

1700 

02 

8 

40  18 

121  14 

4525 

11 

59 

1  2  3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

euTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

100 

99 

17 

1  2  34C 

S 

CHIOUlTO  CREEK 

1737,  05 

MADERA 

37  30 

119  23 

7290 

CHITTENDEN  PASS 

1739'  04 

San  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

23 

2 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  lUJS  OflPD 

24 

35  43 

120  15 

1753 

C 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

34  46 

c 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

San  01  EGO 

33 

32  36 

117  06 

47 

51 

51 

1  2  34 

C 1 TRUS  HE  I GHTS 

1773 

02 

SACRAmENTO 

23 

36  42 

121  IB 

138 

9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  Angeles 

2o 

34  06 

117  43 

1201 

79 

76 

1  2  3 

CLARkS  P£Ak  1  NE 

1783 

02 

Plumas 

S 

C  LARKS  BURG 

1734 

02 

23 

38  25 

121  32 

14 

35 

35 

1  2  3 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

1785i  02 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

410 

8 

2 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

23 

38  56 

122  38 

1360 

u 

15 

1  2  3  C 

CLOVERDAlE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

72 

1  2  3 

CLOVERD^'LE   11  W 

1840 

01 

SONOMA 

2: 

123  13 

C 

CLUVER  MEAoOwS  CS 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

5 

CLOVER  VALlEY 

1845 

02 

8 

39  57 

120  27 

5900 

S 

COAL  I NGA 

1664,  05 

27 

I  2  3 

COALINGA  1  SE 

1867 

05 

FRESNu 

27 

36  06 

120  21 

663 

c 

COALINCA   14  WNW 

1869 

05 

27 

2 

COFFEE  CREEK  RS 

1836 

01 

TR  IMTY 

35 

41  05 

122  42 

2500 

c 

COHASSET   1  NNE 

18?1 

02 

8UTTE 

23 

39  57 

121  43 

3180 

2 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LUS  Angeles 

13 

34  18 

3675 

72 

2 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

2 

COLFAX 

1912 

OP 

PL  AC  ER 

1  2  3 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

2 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

23 

39  12 

122  01 

90 

1  2  3 

CONCORD  3  £ 

1962,  04 

CDNTHA  COSTA 

37  58 

13 

2 

1985i  Qd 

EL  DORADO 

38  53 

2 

COPCO  NO  1  0AM 

1990 

01 

S 1  SKI  YOU 

12 

41  59 

122  20 

10 

2 

CORCORAN   IRfilG  DIST 

2012  OS 

K  INGS 

36  06 

119  34 

20C 

22 

24 

I  2  3  C 

CORNING  hOuChTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

19 

2 

CORONA 

2031 

06 

R I  VERS lOE 

26 

33  52 

117  34 

710 

56 

61 

12  3 

CORRAL ITOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  59 

C 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

36  29 

118  11 

1060C 

s 

covelo 

2081 

01 

MEnOOC iNO 

39  47 

123  iS 

1369 

51 

1  2  3 

COVElO  eel  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC iNO 

39  50 

123  05 

1914 

C 

COVINA  TEMPLE  FC   193  6 

209D 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

41 

2 

COYOTE  CANvON 

2103'  07 

R  I  VERS  1 DE 

6 

33  26 

116  30 

2275 

DEC 

S 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

1 MP£  fi 1 Al 

6 

32  44 

115  58 

250 

26 

2 

CAGTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36  34 

118  21 

10700 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

c 

CRESCENT  C ITY  1  N 

2147,  01 

DEL  NtjRTE 

17 

41  46 

124  12 

40 

69 

60 

12  3 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148'  01 

17 

41  48 

124  05 

120 

14 

2 

CESCENT  ClTv  MNTC  STA 

2150 

01 

OtL  NQRTE 

17  41  46 

124  12 

50 

C 

CRESTL I NE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

San  BERDINO 

15 

34  15 

117  15 

4900 

c 

CROCkE  TT 

2177'  04 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

15 

52 

12  3 

CROWOER  FLAT 

2194 

01 

120  44 

5179 

S 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

2198 

Ob 

LOS  ANGELES 

117  51 

5370 

'° 

2 

"CULVER  CI~if 

2214 

LOS  ANGELES 

UB  24 

106 

34 

35 

12  3 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

123  38 

1289 

42 

2 

CUYAMA 

2236, 06 

SNTA  BARBARA 

119  37 

2255 

23 

25 

1  2  3 

CU YAMAC  A 

2239 

06 

SAN  0  I  EGO 

116  35 

4650 

70 

82 

1  2  3  C 

CUYAMA  RANCH 

2248 

06 

5N  LUIS  OBPO 

119  40 

2170 

C 

DAGGETT  1  tN£ 

2295 

07 

San  BERDINO 

116  52 

1979 

C 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

San  BERDINO 

6 

34  52 

116  47 

1919 

26 

30 

1  2  3 

DANA  2  SE 

2269 

02 

21 

4  1  06 

121  31 

3320 

10 

2 

oavenpdr  T 

2290 

04 

Santa  cruz 

37  01 

122  12 

273 

9 

2 

DAVIS  2  WSW 

2294 

02 

23 

38  32 

121  46 

60 

96 

98 

37 

1  2  3*CG 

OAVIS  CREEK 

2296!  02 

MDOOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

10 

2 

OAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

c 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

HOOOC 

21 

41  42 

s 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

36  26 

116  52 

■  194 

54 

58 

B 

12  3* 

DEEP  CANYON  LAeORATDRY 

23271  07 

R I  VERS lOE 

33  39 

116  23 

1200 

7 

2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

37  22 

117  59 

5229 

17 

21 

12  3 

DEER  CREEK  FLAT 

2333;  02 

23 

40  01 

121  50 

1910 

DEER  CREEK  PQWER  HOUSE 

2334 

02 

NEVADA 

39 

39  18 

120  51 

3700 

63 

12  3 

DELANO 

2346 

05 

9 

35  47 

119  15 

323 

64 

2 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

49 

C 

DEL   PUERTO  ROAO  CAMP 

2369 

05 

STANI SLAUS 

27 

37  25 

121  23 

1125 

10 

2 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37  34 

120  47 

137 

70 

71 

12  3 

DE  SABLii 

2402 

02 

6UTTE 

23 

39  92 

121  37 

2713 

63 

66 

1  2  3 

DESCaNSO  ranger  STA 

2406 

06 

San  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

51 

2 

DIAMOND  BAH  HORSE  CAMP 

24321  06 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  49 

880 

C 

DOBBINS  COLGATE  F0RE6Y 

2458'  02 

39  20 

121  12 

1550 

55 

66 

I  2  3 

OONNER   MEMORIAL    ST  PK 

2467 

03 

Nb  VAOA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

15 

16 

12  3 

doublebunk  meadow 

2492 

05 

TULARE 

10 

35  57 

lie  36 

6200 

S 

DOWNEY  FO  FCIOTC 

2494 

06 

LDS  ANGELES 

33 

33  56 

lie  oe 

116 

4A 

2 

OOHNIEvILLE  ranger  STA 

2500 

02 

39 

39  34 

120  50 

2895 

43 

52 

1  2  3  C 

OOYLE 

2504i  03 

LASSEN 

18 

40  02 

120  06 

4240 

10 

2 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

IB 

39  57 

120  05 

4389 

13 

13 

1  2  3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

1919 

1  2  3 

DUDLEYS 

2539 

37  45 

120  06 

3000 

57 

59 

12  3 

DUNN] GaN 

2568 

02 

23 

38  53 

121  58 

63 

71 

2 

DUNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

10 

2 

OUNSmUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

S  I  SK I YOu 

23 

41  13 

122  16 

2420 

59 

OUSY  BENCM 

2577!  05 

FRE  SNQ 

37  06 

UB  35 

9470 

DUTTUNS  L'lNDING 

2580 

01 

17 

38  12 

122  IB 

20 

6 

14 

14 

12  3* 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

'° 

35  59 

118  39 

6690 

EAGLE  MOUNTAIN 

2998 

07 

R I  VERS  IDE 

33  46 

115  27 

973 

36 

36 

12  3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

39  22 

122  31 

1205 

59 

59 

1  2  3 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

34 

I  2  3  C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

30 

36 

38 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMAljOR 

16 

38  20 

120  40 

719 

65 

66 

12  3 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2735  06 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

116  34 

2079 

21 

2 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NQRTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

32 

32 

12  3 

ellery  lake 

2756 

03 

38 

37  56 

119  14 

9649 

44 

ELLIOTT 

2760 

05 

San  JOAQUIN 

38  14 

121  12 

92 

43 

2 

EL  MQOENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

464 

ELSINORE 

2805 

»  1  VERSIDE 

26 

33  40 

117  20 

12B9 

71 

72 

1  2  3  C 

ESCONDIDQ 

2862:  06 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

71 

72 

1  2  3 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33  07 

117  05 

C 

ET I  WANDA 

2895 

06 

SAN  B£  RD 1  NO 

28 

34  08 

117  31 

1390 

ETNA  R 

2899 

S  1  SK 1  YOU 

41  28 

122  54 

2912 

«EUREKA  WB  CITY  R 

2910 

01 

HUMBDl  OT 

17 

40  48 

124  10 

43 

83 

B3 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  1 PCSA 

37  35 

120  16 

484 

19 

2 

ExETER  FAUVER  RANCH 

2922 

09 

9 

36  21 

119  04 

439 

F AIRF I  ELD 

2933 

02 

SOL ANQ 

23 

38  15 

122  03 

15 

FAIRFIELD  FIRE  ST  AT  ION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

36  16 

122  02 

36 

18 

19 

12  3 

F A  IRMONT 

2941,  07 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

48 

^  ^  '  C 

F ALLBRQOK 

2958 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33  21 

117  15 

66C 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

SHASTA 

41  01 

121  28 

6 

2 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

6 

39  36 

121  16 

2969 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

FERNQAlE  8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  30 

124  20 

1449 

10 

FERNOALE  2  Nw 

3030 

01 

HumBOlDT 

7 

40  36 

124  17 

10 

7 

7 

12  3* 

FIDDlETOwN  lynch  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

38  32 

120  42 

2140 

24 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

3i 

34  44 

120  DO 

3200 

FILLMORE    1  HNW 

3050 

06 

VENTURA 

34  24 

118  56 

435 

10 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3033 

05 

FRESNO 

»1 

36  21 

120  09 

289 

21 

24 

12  3 

Fleming  fish  and  game 

3037 

03 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  19 

4000 

e 

10 

9 

1  2  3* 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37  16 

lie  56 

7344 

C 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

350 

14 

14 

1  2  3* 

FONTaNA  5  N 

3118 

SAN  BEflUiNO 

117  Z7 

1972 

15 

2 

fontana  kaiser 

3120 

06 

San  BEfQlNO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

47 

50 

1  2  3 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

32 

34 

I  2  3 

FORESTHILL   RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39  01 

120  49 

3190 

2 

FORKS  OF  SALMON 

3191 

01 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  19 

1240 

2 

FORT  BIDWElL 

31S7|  03 

MOOOC 

16 

41  91 

120  08 

4498 

81 

62 

1  2  3 

STATION  INDEX 


imfKw 

Station 

Index  No. 

Division  No.  I 

County 

Drainage  t  | 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

1  Evap 

i  Temp. 

j  Precip. 

1  Month 
,  opened 

Month  1 
closed 

3161 

ti\ 

MENDOCINO 

17 

39  27 

80 

39 

Four  BMACC  IVIATION 

316* 

UI 

MENDOCINO 

17 

61 

29 

FORT  OICK 

31T3 

01 

DEL  NuRTE 

17 

*1  92 

FORT  JQNES  6  ESE 

3176 

01 

SISkIyOu 

12 

122  43 

332*1 

C 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKl VOU 

12 

122  51 

2720j  33 

33 

12  3 

F3RT  ORO 

31861  0*> 

MONTEREY 

36  *1 

13* 

2 

FORT  ROSS 

ji'Ji;  01'  sonqma 

17 

38  31 

116 

20 

FREEDOM  8  NNu 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

1*99 

FRENCH  GULCH 

32«2 

02  SHASTA 

23 

*0  *2 

1100 

FRESNO  wa  AIRPORT  R 

3257 

05  FRESr*U 

27 

36  46 

328 

82 

FRIANT  CO^ERNNENT  CAHP 

3261 

09  FRESNO 

27 

410 

31 

FULLfiRTON  DAM 

3289!  06'  JRANCE 

26 

33  5* 

3*0 

FULLEItTON  HILLCREST  RV 

32901  06 

JRANGt 

26 

33  53 

330 

C^RBERV 1 LL  t 

332U 

01 

MUMBOLDT 

*0  06 

123  48 

3*0 

2 

GARDEN  VAkLEy  2  S 

3338 

tL  DORADO 

38  50 

120  51 

19*0 

23 

2 

CA50UET  DANCER  STATION 

3357 

DEL  NQRTE 

17 

41  52 

384 

GEH  LAKE 

3369.  03 

MONO 

39  37  *5 

B970 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

El  dorado 

7 

GERSER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

37  22 

21*0 

CERLE  CREEK  CAHP 

33«B|  02;  tL  OORAOO 

1 

38  99 

9*00 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3*02 

06 

SMTA  BARBARA 

32 

119  *1 

1550 

GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 

360S 

02 

23 

41  01 

1650 

GILLESPIE  FIELD 

3i,10'  U6 

SAN  DIECO 

" 

32  *9 
37  00 

365 

10 

3*l7i  04 

SANTA  CLARA 

20 

121  3* 

19* 

12 

12 

L  2  3 

GILROV  8  Nfi 

3*19 

0* 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  27 

1050 

C 

GILRO''  U  ENE 

3*22:  U* 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

1350 

GLENDAlF  STAPEN  fC295C 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

3*  09 

930 

CLENOORA  WEST  FC  185 

3*52,  06 

LOS  ANGELES 

822 

clenn^iile 

3*63 

05 

KERN 

10 

39  *3 

31*0 

16 

12  3 

CLENNVILlE  FULTON  RS 

3*65 

05 

KERN 

10 

39  44 

3900 

COLO  RQCK  RANCH 

3*B9 

07 

IMPERIAL 

32  93 

469 

6 

COLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39  10 

32*0 

2 

COLOSTONE  ECHO 

3*93 

07 

SAN  BERDINO 

6 

39  IB 

3220 

GONIALES  ENE 

3502 

04 

SAN  B£N:T0 

24 

36  32 

121  17 

2350 

C 

GRACE  MEaDuh 

3529 

05 

Tuolumne 

38  09 

119  36 

6900 

s 

GRANITE  SPRINGS 

35'-9 

02 

t-LUMflS 

e 

*0  06 

5765 

GRANT  CRDVE 

3551 

05 

TULARE 

36  44 

6600 

26 

1  2  3  C 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39  13 

240n 

* 

1  2  3  C 

CRATJH 

357B 

Ul 

SDNOHA 

22 

36  26 

200 

73 

7* 

12  3 

GREENVIEW 

361* 

01 

SlSKlYOU 

12 

41  33 

2816 

26 

2 

Cpeenville  Ranger  sta 

3621 

02 

PLUMA5 

6 

40  OB 

3560 

*7 

2 

GROVELAND  i 

3669 

05 

TUOLUMNt 

37 

37  50 

2825 

CUVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  *9 

31*3 

32 

CUE  BNE V  I L  L  £ 

3633 

01 

SONOMA 

22 

3B  30 

123  00 

1*9 

30 

2 

•<aiNES  CTN  LOWER  FC36A 

3703 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  lb 

118  16 

2*50 

52 

2 

HAINES  CY-J  UPPER  f=C367 

370* 

oe 

LOS  AnCELER 

13 

34  16 

3**0 

5* 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36  08 

3625 

*6 

47 

12  3 

HALF   ><DON  BAY 

371* 

0* 

SAN  fiATEO 

37  23 

60 

29 

30 

HAMILTON  ERANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

6 

40  16 

4560 

HANFJRD 

37*7 

05 

K  INCS 

11 

36  2C 

2*2 

66 

71 

1  2  3 

HANSEN  DA« 

3751 

06 

LOS  ANOELcS 

34  16 

1100 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

\l 

41  46 

1169 

51 

54 

1  2  3  C 

HARRISON  CULCH  BS 

3791 

02 

SHASTA 

40  22 

2750; 

26 

HARRY  enclebricht  dam 

3800 

02 

NEVADA 

39  14 

121  16 

9B0 

19 

2 

HAT  CREEK  RS 

3621 

02 

SHASTA 

21 

40  46 

121  30 

33*9 

C 

MAT  CREEK  PH  NO  I 

362* 

02 

SHASTA 

21 

40  56 

3015 

43 

49 

I  2  3 

MAVFIELD  PUMPING  PLANT 

3655 

07 

RIVERSIDE 

33  42 

1370 

36 

36 

1  2  3  C 

HAYFURk  RANGER  STATION 

3859 

01 

TSINITY 

35 

40  33 

23*0 

46 

2 

HAYWARD  b  ESE 

3863 

O*. 

AL  AMEjjA 

37  39 

715 

C 

HFALOSBURC 

3675 

01 

SON0^A 

22 

38  37 

102 

76 

93 

12  3 

healosburc  Na  2 

3876  01'  SONOMA 

22 

38  37 

102 

2* 

2 

HELL  HQLE 

3891 

02 

PLACER 

39  04 

*650 

C 

HEMET 

369t> 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

1659 

29 

hensham  dam 

391* 

Ofr 

SAN  OlECD 

33 

33  14 

116  46 

2700 

27 

27 

1  2  3  C 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

29 

2 

HERNANDEZ  7  SE 

392B 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36  16 

2769 

HESPERIA 

3935 

07 

San  BERDINQ 

15 

34  25 

3199 

10 

2 

HETCH  HETCHY 

3939 

09 

Tuolumne 

37 

37  97 

3870 

59 

58 

14 

1  2  34C 

HIDOEN  VALLEY  RANCH 

39*6 

NEVADA 

39i  39  02 

1*80 

B 

2 

HIGHLAND  LAKES 

395* 

05 

ALPINE 

16 

38  30 

8690 

S 

MILTS 

3967 

01 

SlSKlYOU 

12 

*?  00 

2900 

10 

27 

12  3 

MOBERGS 

*oio 

02 

38  51 

2960 

30 

2 

HDCKETT  MEADOWS 

*012 

05 

TULARE 

36  22 

8500 

HOEGEES  FC  60  A 

*017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  02 

2650 

** 

2 

HOGBACK  ROAD 

*019'  02 

TEHAMA 

23 

'■0  13 

122  00 

1120 

S 

HOLLISTER  1  SH 

*022 

04 

SAN  8ENITL3 

20 

if'  50 

279 

96 

96 

12  3 

HQLLISTER  2 

*025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

28* 

C 

HDLLISTEH  10  ENE 

*035 

04 

SAN  BE'llTO 

36  55 

2578 

C 

HONEYDEW  2  HSW 

*07* 

01 

HUMBOLDT 

17 

*0  I* 

12*  09 

375 

10 

2 

HOOPA 

*082 

01 

HUM80L0T 

35 

*1  03 

123  40 

3*9 

11 

11 

1  2  3  C 

hoplanq  b  ne 

4097 

02 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

C 

HOSSACk 

*120i  05;  TULARE 

37 

36  11 

lie  37 

7100 

S 

HUASNA 

*  14* 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

39  06 

120  23 

719 

C 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*l*8 

05 

TUOLUhNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

S 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

41661  02'  TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

9 

2 

HUNTERS  DAM 

*170 

05 

CALAVERAS 

34 

3H  12 

120  22 

3220 

10 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

*176 

05 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5* 

1      3  C 

HURKEY  CREEK  PARK 

*161 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  41 

116  41 

*390 

C 

HVAMPOM 

*l9l 

01 

TRINITY 

35 

*0  37 

123  27 

1260 

C 

IOLEWILO  HWV  MNTNC  STA 

*202 

01 

OEL  NQFTE 

17;  *1  5* 

123  46 

1250 

6 

2 

inR  I A 

*20*!  05 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  *0 

2690 

*8 

52 

1  2  3 

IDYLLWILD  EIRE  DEPT 

*211 

06 

Rl VER5IDF 

33 

33  45 

U6  43 

5397 

29 

38 

1  2  3  C 

1  MPER 1 AL 

4223 

07 

IMPERIAL 

32  91 

U5  3* 

6* 

*<» 

51 

1  2  i 

IMPERIAL    FAA  6P 

*22* 

07 

IMPERIAL 

32  50 

1  19  341-  58 

8 

6 

1  2  3 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36  48 

116  12 

3990 

62 

84 

1  2  3  C 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235:  07 

INYO 

19 

36  *6 

116  20 

9179 

C 

INOIQ  U  S  DATE  GARDEN 

4299 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  44 

116  15 

11 

91 

92 

10 

1  2  34 

INYOkERN 

4276 

07 

KERN 

39  39 

U7  49 

2**0 

19 

21 

1  2  3 

INYOKERN  armitace 

*290:  07 

KERN 

39  *1 

117  *1 

2220 

29 

2 

I  ONE 

*283 

05 

AMADOR 

16 

3B  21 

120  96 

2B* 

10 

2 

ioma  hill 

*28e 

02 

PLACER 

I 

39  09 

120  50 

3056 

7 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

San  BERDINQ 

6 

34  08 

115  OB 

922 

35 

39 

1  2  3  C 

JESS  VALLEy 

4374 

MUOOC 

21 

41  16 

120  18 

5300 

27 

29 

1  2  3 

JOHN  BULL  FLAT 

43ae 

07 

San  BEROINO 

34  20 

116  53 

S060 

JOHMSDNOALE 

4389  05 

TULARE 

10 

39  58 

119  32 

4680 

15 

2 

JOSHUA  TREE 

4*09 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  06 

116  19 

2720 

10 

2 

JULIAN  WYNOLA 

**19 

06 

SAN  DiEGO 

25 

33  06 

116  39 

3650 

20 

20 

1  2  3 

jUncal  dam 

4*22 

06 

SnTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  30 

2079 

29 

2 

KAISER  MtADOwS 

***2|  OS 

FRESNO 

27 

37  16 

119  06 

9110 

S 

kee  ranch 

4467 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34  10 

U6  32 

4329 

23 

2 

kellocg 

4*60 

01 

SONOMA 

22 

38  40 

122  *0 

IBOO 

30 

2 

KBlSE Yvl LLE 

*4B8 

02 

LAKE 

23 

3B  59 

122  50 

13B9 

36 

2 

KFNTF lEl 0 

*900|  01 

17 

37  97 

122  33 

120 

57 

82 

1  2  3 

KERLINGER 

*5oe 

05 

SAN  JUAQUIN 

27 

37  *l 

121  26 

177 

22 

mkern  river  ph  no  1 

*520  09 

KERN 

10 

33  2B 

113  47 

970 

61 

1  2  3 

KPRN  river  Ph  NCI  3 

4523 

09 

Kf  RN 

10 

39  *7 

118  26 

2703 

23 

23 

1  2  3 

kEttlemsn  city 

*53* 

09 

K  INGS 

u 

36  00 

119  58 

250 

1* 

1* 

1  2  3* 

kettleman  station 

*936 

05 

KINGS 

11 

36  0* 

120  09 

508 

27 

29 

1  Z  3 

kilakc  power  house 

494*;  oa 

SHASTA 

23 

*0  41 

121  52 

26*8 

10 

2 

king  City 

*959 

0*1  MUNTEREY 

2* 

36  12 

121  oe 

320 

41 

83 

1  2  3  C 

KLAHATm  r 

4577  01 

OEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

20 

27 

1  2  3  C 

KNEELAND  10  SSE 

4987 

01 

HUM80L0T 

7 

40  3B 

123  5* 

2396 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

09 

STANISLAUS 

34 

37  *6 

120  39 

319 

10 

10 

10 

1  2  34 

KNIGHTS  VALLEY 

*593 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  *0 

4B0 

6 

6 

6 

MAR 

KORBEL 

*602 

01 

HUMBOLDT 

1? 

40  92 

123  57 

1*9 

10 

2 

KVBURZ  STRAWBERRY 

4«16 

02 

El  dokado 

1 

120  09 

5700 

C 

LA  CRESCENTA  FC  291  B 

4628 

06 

LUS  ANGELES 

13 

34  13 

118  I* 

1565 

40 

2 

LAFAYETTE  Z  NNE 

*633 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  06 

335 

14 

2 

iLACUNA  BEACH 

*6*7 

Ot 

ORANGE 

3] 

33  33 

117  *7 

39 

3B 

42 

1  2  3 

LACUNA  BEACH  1 

*690 

ORANGE 

3: 

33  33 

117  48 

210 

C 

I A  HONQA 

4660 

0* 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

780 

20 

2 

LAKE  Alpine 

4664 

05 

ALPINE 

3* 

38  29 

120  01 

7500 

S 

LAKE  ARRQWhCAO 

4671 

07 

SAN  BtHoiNO 

19 

34  15 

117  11 

9205 

29 

29 

1  2  3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TuOLUfiNE 

3"' 

37  96 

119  93 

*662 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

01 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

316* 

NOV 

C 

LAKE  PIlLSbURV  NO  2 

4696  01 

LAKE 

39  29 

122  59 

17*0 

6 

6 

I  2  34 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  99 

13*7 

24 

68 

1  2  3 

LAKE  SABRINA 

4709 

07 

INYO 

19 

37  13 

lib  37 

9063 

S 

LlKESHORE 

*709 

02 

SHASTA 

23 

40  93 

122  23 

1079 

23 

23 

22 

1  2  3* 
2 

LAKESIDE  2  E 

*710 

06 

SAN  OlECO 

25 

32  91 

116  93 

691 

3 

Station 

i  Index  No. 

1  Division  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 
to 

atior 

1  Temp. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed  1 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38  30 

122  00 

180 

c 

LAKE  SPAULOINC 

*713 

02 

NEVADA 

39 

39  19 

120  38 

5196 

62 

79 

LAKE  SpflULOiNC  0AM 

471* 

02 

NE  VADA 

39 

39  20 

120  38 

5120 

8 

1* 

1*3* 

LAKE  WohlFORD 

06 

SAN  OIECO 

33 

33  IC 

117  00 

1500 

C 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

35 

36 

1  2  3 

LANCASTER 

474T 

07 

LOS  Angeles 

15 

34   4  1 

116  07 

2395 

27 

12  3 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

0* 

24 

39  23 

120  10 

1550 

LA  PORTE 

4773 

02 

8 

39  41 

C 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4616 

03 

IB 

41  45 

120  15 

6779 

S 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4836 

01 

s I sk 1 vou 

12 

121  31 

4770 

1 1 

11 

12  3 

LA  V6RNE  HTS  FC  560  S 

*8*0 

06 

26 

34  07 

117  45 

1233 

7 

LAYTONVI LLE 

*691 

01 

MENCOC I  NO 

7 

39  42 

123  2' 

C 

*663 

05 

10;  34  90 

116  52 

3589 

29 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

*667 

LOS  ANGELES 

34  05 

na  53 

1600 

37 

2  C 

LEESVlLLE  KEECAN  RANCH 

*6eo 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

10 

2 

Lf  GRAND 

*66* 

C5 

MERCED 

27 

37  1* 

120  15 

259 

68 

70 

12  3 

LEHMAN  PANCH 

*886 

C5 

EL  DORADO 

38  36 

121  01 

8 

2 

LEMON  COVE 

*e9o 

Tulare 

36  23 

119  02 

71 

1  2  3 

LIGHTS  CREEK 

*932 

02 

Plumas 

*0  14 

120  43 

LINOSAy 

*997;  05'  TULARE 

36  11 

119  0* 

56 

12  3 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

02:  Plumas 

B 

39  90 

120  13 

5730 

S 

LITTLE  PANOCHE  OET  OAM 

4979 

05,  FRESNO 

27 

36  47 

120  *8 

677 

2 

2 

1  2  3*C 

little  tujunga  gold  CR 

4966 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  18 

2750 

C 

LITTLE  VALLEY 

4986 

02 

LASSEN 

21 

40  93 

121  U 

4170 

9 

2 

LIVERMQRE  COUNTY  F  0 

4997 

04 

alamEqa 

37  40 

121  46 

490 

98 

99 

1  2  3 

LOCKwOOO  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

26 

2  C 

LODCEPQLE 

5026 

05 

TULARE 

36  36 

ua  44 

6739 

2 

2 

1  2  3  C 

LHDI 

503i 

SiN  JCAQUIN 

38  07 

121  17 

40 

66 

68 

39 

12  3* 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39  5o:  122  47 

5050 

LOMPOC 

5064 

SNTA  BARBARA 

32;  34  39 

120  27 

99 

23 

23 

12  3 

LONE    PINE   CTNWOOD  PM 

5067 

07  INYO 

19 

36  27 

UB  03 

3790 

LONE  TREE  CANYON 

507* 

09 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  36 

121  24 

330 

36 

JUL 

2 

"LONG  BEACH 

5062 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

ua  12 

3* 

*9 

49 

12  3 

LONG  BEACH  U8  AP 

5085 

06 

LUS  ANGELES 

13 

33  49 

116  09 

3* 

11 

12  3 

LONG  BELL  STATION 

5096 

01 

MQOOC 

41  28 

121  25 

S 

LDOfUUT   3  WSW 

5093 

02 

MQOOC 

21 

41  12 

121  12 

4160 

7 

2 

L  OR  A  1 N£ 

5098 

05 

KERN 

10 

39  16 

116  26 

2720 

LOS  ALAMOS 

5107 

06   SNTA  BARBARA 

331  34  45 

120  17 

569 

61 

2 

LOS  ancelgs  HB  AIRPORTR 

511* 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  96 

UB  24 

109 

34 

1  2  3  C 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

116  14 

270 

92 

92 

123c 

LDS  6AN0S 

5118 

C5 

MERCED 

37  03 

120  52 

120 

97 

12  3 

LHS  6AN0S  ARBURIJA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36  93 

120  56 

860 

20 

LOS  BANOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37  01 

120  56 

407 

2 

2 

2 

12  3* 

LOS  &ATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

369 

B3 

89 

1  2  3 

LOS  CATOS  *  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

37  11 

122  02 

2*19 

12 

2 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

51*7 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

102* 

27 

LOST  MILLS 

5151 

05 

KERN 

lOi  35  37 

119  41 

283 

LOWER  K169EY  BIOGE 

5160 

05 

TUOLUMNE 

37 

36  01 

U9  93 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39  33 

120  03 

5760 

S 

LOWER  OTAY  hESERVOIR 

5162 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  56 

c 

LOY ALTON 

5171 

02 

SIERRA 

8 

39  41 

120  15 

4936 

10 

2 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

34  27 

116  57 

2957 

21 

12  3 

LUCiA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

C* 

MONTEREY 

39  53 

121  27 

355 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

C6  SAN  8ERDIN0 

26 

34  06 

117  20 

1160 

C 

LYTLt  CREEK  RANGER  STA 

5218 

C6 

SAN  BERDINO 

28 

34    14. 117  29 

2730 

*8 

2  C 

MADELINE    MNTNC  STA 

5231 

02:  LASSEN 

18 

41  14 

120  28 

5300 

10 

2 

5233 

05 

MADERA 

36  56 

120  0* 

70 

70 

12  3 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

40  27 

123  32 

2773 

26 

2 

MAHNKE 

5256 

02 

23 

38  91 

122  47 

C 

MAMMOTH  PASS 

529*1  07 

MONO 

19 

37  37 

119  02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

5238 

05 

MADERA 

27 

37  21 

119  19 

3390 

MANTEC A 

5303 

05 

SAN  JQAQUIN 

27 

37  4B 

121  12 

5 

5 

1  2  94 

MANZANA  SGHOQL 

5306 

06;  SANTA  BARBAR 

30'  3*  49 

120  00 

1200 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40  32 

121  3* 

5850 

20 

21 

12  3 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

17'  38  06 

122  16 

52 

9 

2 

MARICOPA 

5338 

051  KERN 

10 

35  05 

119  23 

679 

SB 

SB 

12  3 

MAHl POSA 

53*6  05 

MAR IPQSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

61 

2 

MARK  lEE V I L  LE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

55*6 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

229 

MARTINEZ  3  SSE 

5372!  04 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

255 

1* 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377;  04.  CONTRA  COSTA 

38  01 

122  OB 

26 

2* 

2* 

12  3 

MARYS V  I L  lE 

5369 

02 

39  09 

121  35 

60 

98 

98 

12  3 

MATHER 

5400,  05,  TUOLUMNE 

i 

37  53 

119  51 

16 

2 

MATILIJA  DAM 

5*17 

06 

VENTURA 

3*  29 

119  18 

1060 

MAY 

C 

MC  cartmy  point 

5*4* 

02 

TEHAMA 

23 

121  41 

3800 

MC  ClOuO 

5449 

S  1  SKl  YOU 

21 

41  16 

122  06 

3300 

59 

59 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4*60 

22 

5502 

07 

R 1 VE«SIDE 

33  34 

116  04 

ISO 

5* 

59 

5526 

05 

FRESNO 

36  47 

120  22 

166 

76 

5532 

05 

MERCED 

37  16 

120  29 

169 

96 

98 

MERCED  2 

5535 

05;  MERCED 

37  19 

120  29 

170 

2 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

03 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

63*2 

1* 

MICHIGAN  Bluff 

5586 

02 

PLACER 

39  03 

120  44 

31 

C 

middletdwn 

5598 

02 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1122 

MILFORD  LAUFmAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

40  no 

120  21 

4660 

c 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  8ERDIN0 

28 

34  05 

116  56 

4945 

c 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

36  17 

118  46 

3400 

45 

c 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

43 

1  2  3  C 

MINERAL  KiNC 

9660 

05 

TULARE 

9 

36  26 

UB  39 

7975 

JUL 

s 

MIRANDA  *  SE 

9711 

Oil  HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  47 

263 

MIRANDA  SPENCLER  ranch 

5713 

01 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

320 

11 

c 

MITCHELL  Caverns 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

34  56 

119  32 

4330 

U 

1  2  3 

MITCHELL  MEADOW 

05 

FRESNO 

36  49 

118  43 

43 

S 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  19 

121  00 

91 

99 

12  3 

MODESTO  2 

57*1 

05 

STANISLAUS 

37 

37  36 

121  00 

B9 

c 

1  2  36C 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

35  03 

118  10 

2739 

6 

67 

MOJAVE  2  ESE 

575B 

07 

KERN 

39  02 

lie  09 

2680 

7 

7 

JUL 

HONACHE  MEADOyS 

5777 

05 

TULARE 

IC 

36  13 

116  10 

7900 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38  00 

119  09 

6*50 

20 

20 

12  3 

MONTAGUE  3  E 

5785 

01 

S  ISKlYOU 

12 

41  43 

122  28 

2580 

MONTEREY 

5795!  04 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

385 

22 

22 

MONTEREY  NALF 

9799'  04 

36  36 

121  52 

162 

2 

2 

1  2  3 

monticello  dam 

5618 

02 

23 

36  30 

122  07 

505 

12 

I  2  3* 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

580 

1* 

MORAINE  CREEK 

5632 

05 

TULARE 

11 

36  43 

UB  3* 

B8*0 

s 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  OIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

37 

c 

MORGAN  HILL   2  E 

5B44 

04 

SANTA  CL1RA 

37  08;  121  37 

225 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5646 

04 

SANTA  Clara 

20 

37  ri6 

121  *9 

c 

MORGAN  HILL  SCS 

9653 

SAfJTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

HOfiONCO  VALLEY 

5B63 

0: 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

26 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

5866 

0' 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

120  51 

55 

10 

10 

12  3 

MORRO  BAY  j>  N 

5B69 

SN  L^IS  OBPO 

3?  25 

120  51 

670 

10 

2 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

TULARE 

10 

36  15 

116  43 

14 

S 

MOUNTAIN  PASS 

5B9U 

0: 

SAN  BEROINO 

6 

35  26 

115  32 

4790 

n 

MT  BALOY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

117  39 

4275 

49 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

06'  SAN  BERDINO 

26 

34  17 

U7  37 

7735 

B 

a 

26 

MOUNT  DANAhER 

5909 

02 

El  DORADO 

1 

38  *5 

120  40 

340B 

2  C 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5919 

04 

CONTRA  COSTA 

37  52 

12.  36 

2100 

17 

18 

MT  GIVENS 

5927 

05 

FRESNO 

27 

37  17 

U9  05 

9900 

APR 

c 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  Clara 

37  20 

121  39 

4206 

79 

88 

12  3 

MOUNT  HEBRON  BS 

59*1 

01',  SlSKlYOU 

U]  41  47'.  122  00 

4250 

17 

27 

12  3 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5996;  02 

Plumas 

6 

40  02 

120  53 

6760 

S 

MOUNT  MADONNA 

9973 

04|  SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1600 

C 

MT  SAN  JACINTO  KSP 

6978!  07 

RIVERSIDE 

33  48;  116  38 

8417 

9 

S 

12  3 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

59821  02 

SlSKlYOU 

23'  41  22 

122  14 

82 

s 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  R 

5993 

02 

S ISKI YOU 

23 

41  19 

122  19 

394* 

56 

1  2  3  C 

MOurJT  TAMAlPaIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

37  54 

122  36 

1479 

c 

MOUNT  WIlSON  FC  33B  8 

6006 

06 

LUS  ANGELES 

34  1* 

UB  0* 

570« 

2"3 

30 

1  2  3  C 

MUIR  WOODS 

6027 

0 

MARIN 

17 

37  5* 

122  3* 

171 

29 

MUMBO  BASIN 

6032 

0 

TKINITV 

35 

41  12 

122  32 

5700 

s 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 

6046 

05 

FRESNO 

27 

37  oe 

119  19 

592! 

12 

12 

NACIMIENTO  DAM 

6096 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35  *e 

120  53 

77C 

12 

1  2  3* 

■NAPA  STATE  HOSPITAL 

607* 

0 

NAPA 

n 

38  n 

122  16 

6C 

7* 

92 

1  2  3 

6109:  0 

MENOOCINO 

I 

39    10   123  3* 

22c 

C 

NEEDLES 

■  611S 

01 

SAN  BERDINO 

34   90;  114  36 

*ec 

79 

C 

NEEDLES  FAA  AlRPURT 

1  6iie 

01 

SAN  BERDINO 

51  34  44 

114  31 

913 

73 

1  2  i 

NEVADA  CITY 

6i3e 

0 

NEVADA 

39|  39  \t 

121  0 

252C 

7( 

106 

1  2  3 

NEWARK 

614<i 

1 

0 

ALAMEDA 

4  37  3 

1 

122  01 

IC 

23 

28 

28 

1 

1  2  34 

STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  1  | 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevatior 

'  Temp. 

!  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

NEMBURY  PARK  h  SM 

6149 

06 

VENTURA 

2 

NEHHALL  SOlEOAO  FC3ZCE 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

lie  32 

1243 

42 

NEHMAN  2  HH 

6166 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

77 

61 

1  2  3 

NEHPaRT  BEACH  HAKBQR 

6175 

□RANGE 

1  2  3 

NEM   rORK  MTNS 

6163 

07 

SAN  BEflOINO 

3!  15 

i  15  18 

S 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTEh 

2 

NICHTlNCflLE 

6196 

07 

RIVERSIDE 

33  35 

116  27 

2 

Nl  LAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

2 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

2 

NOEL  SPAJNC 

6212 

02 

GLEN 

S 

NORTH  FOftX   BANGER  ST4 

6292  05:  MADERA 

54 

66 

1  2  3 

NOVATO  9  WNW 

6290.  01 

MARIN 

17 

36  06 

122  43 

370 

OAK  KNOLL  HSNCER  STA 

6328.  01 

SISKIYOU 

U 

41  50 

122  51 

1963 

27 

2 

OAKLAND   MB  AIRPORT  R 

6335'  04 

ALAMEOA 

I  2  3  C 

OAKVILLE    I  MNW 

6391 

01 

NAPA 

2 

OAKVILLE   4  SM  It  2 

6356 

01 

C 

OCC  lOENTAL 

6370.  01 

SONOMA 

2 

OCEANSlOE 

6377'  06 

SAN  OIEGO 

1  2  3 

OCEANSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

C 

OCOTILLO  WELLS 

63S3 

07 

SAN  DIEGO 

33  09 

lie  06 

2 

OILFIELDS  jOfiOUIN  RDC 

6349 

05 

FRESNO 

36  16 

120  24 

S 

OJAI 

6399 

" 

VENTURA 

33 

34  27 

119  19 

750 

■  64 

64 

ONION  VALLEY 

6492 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  53 

6930 

S 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

40  29 

122  37 

2 

ORANGE  COUNTY  RESVH 

6473 

ORANGE 

33  56 

117  53 

C 

ORANGE  COVE 

6^76 

05 

FRESNO 

36  37 

119  16 

1  2  3 

OftlCK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6496 

01 

HUMBOLDT 

41  22 

1Z4  01 

1  2  3 

orlano 

6906:  02 

GLENN 

39  45 

122  12 

1  2  3 

ORLEANS 

&SOB!  01 

HUMBOLDT 

41  IB 

123  32 

1  2  3 

OROVULE 

6521 

02 

euTTE 

39  30 

121  34 

1  2  3 

OROVULE  BRIDGE 

6325 

8UTTE 

6 

39  31 

121  34 

2 

□roville  Ranger  sta 

6926 

eUTTE 

6 

39  32 

121  34 

300 

NOV 

OSPITAL  RANCH 

69511  0! 

CALAVERAS 

Z7 

39  07 

120  57 

2B0 

S 

DSTRANQEH  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  36 

119  33 

S 

DXNARO 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

1  2  3 

PACHECD  PASS 

65831  05:  MERCED 

27 

37  04 

121  11 

2 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

1 

38  45.  120  30 

2 

PACOIHA  OAH  FC  93  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

116  24 

2 

PAICINES   OHRWALL  RANCH 

6610.  04  SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

2 

PALHOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  06 

1  2  3  C 

palmdale  faa  airport 

6627 

07 

LOS  A^CELES 

6 

34  36 

116  OS 

1  2  3 

PALM   SPR I NCS 

6635'  U7  RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

411 

71 

74 

PALO  Alto  city  hall 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

37  Z7 

122  08 

23 

16 

16 

1  2  3  C 

paloma 

6650 

04 

MONTEREY 

Z4 

36  Zl 

121  30 

2 

PALOwAR  MT  OeSERVATORV 

6657 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33  21 

116  52 

I  2  3  C 

PALOS  VEROES  est  FC43D 

6663  06 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

116  23 

2 

PANAMiNT  CITY 

66711  07 

INYQ 

6 

36  07 

117  06 

S 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36  36  120  50 

2 

PARADISE 

6665 

OZ 

BUTTE 

23i  39  45 

121  37 

12 

1  2  3 

PARADISE  MEAQOM 

6686 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

S 

PARKER  RESERVOIR 

6699,  07 

SAN  BERDINO 

5 

34  17 

114  10 

36 

I  2  3  C 

P ARKF I  ELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24  35  53 

120  26 

1465 

62 

PARKFlELD  7  NNW 

6706 

04 

MUNTEREY 

Zi. 

36  00 

120  28 

3590 

C 

PASADENA 

6719.  Ob.  LOS  ANGELES 

34  09 

116  09 

I  2  3 

PASKENTA  RANGER  STA 

02 

TEHAMA 

23 

39  93 

122  32 

2  C 

PASO  ROeiES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

Z*. 

35  36 

120  41 

1  2  3 

PASO  R08LES  9  Nw 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

1040 

C 

PASO  RQBLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

120  36 

819 

26 

1  2  3 

PATTERSON  HEAOOW 

6791 

03 

MODOC 

21 

41  11 

IZO  12 

7000 

S 

PATTIWAY 

6754 

05  KERN 

10 

34  56 

119  23 

3666 

2 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  51 

1840 

2 

PEAR  LAKE 

6767 

05 

TULARE 

9 

36  36 

lie  40 

9700 

SEP 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  14 

6300 

S 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

33  47 

117  14 

1470 

8 

1  2  3 

PET6LUMA  FIRE    STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

39  14 

122  36 

16 

56 

1  2  3  C 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

6662 

06 

VENTURA 

34  34 

119  10 

3069 

2 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6691 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

lie  26 

3286 

2 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

37 

36  IS 

120  00 

5600 

C 

PINE  Flat  dam 

6696 

05 

FRESNO 

27 

36  49 

119  20 

610 

2 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34  36 

119  21 

4200 

C 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  BENITQ 

20 

36  Z9 

121  U 

1307 

32 

1  2  3 

P I RU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34  Z4 

116  49 

730 

9 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

20 

20 

I  2  3 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

6946 

02 

SHASTA 

Zl 

40  59 

IZl  59 

1456! 

2 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

38  44 

120  49 

1890 

79 

1  2  3 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORAOO 

36  44 

IZO  44 

2755 

14 

1  2  34 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02:  EL  DORADO 

1 

36  44 

120  51 

1946 

C 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

39  44 

122  51 

6580| 

S 

PLATINA 

6975  02 

SHASTA 

40  22 

122  53 

2260 

8 

1  2  3 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6996 

02 

PLUMAS 

t 

39  45 

120  42 

516S 

C 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38  35 

123  42 

210 

12 

I  2  3  C 

PT  AR&UELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

76 

28 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  DBPQ 

39  40 

121  17 

59 

29 

31 

1  2  3 

POMONA 

7090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

939 

57 

I  2  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

0« 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

SO 

24 

1  2  3 

P0RT6RVILLE 

7077 

05 

TULARE 

36  04 

119  01 

393 

81 

1  2  3 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

39  48 

120  26 

4838 

52 

1  2  3  C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093:  05 

TULARE 

10 

35  48 

116  34 

7000 

5 

PDSEV  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  46 

iia  38 

4960 

8 

I  2  3 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

C 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1019 

27 

1  2  3  C 

POWAY  VALLEY 

71U  06 

SAN  OIEGO 

33 

32  57 

117  04 

900 

13 

PRAOO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

ZB 

33  53 

U7  38 

960 

C 

PRIEST  VALLEY 

7l50;  U4 

MONTEREY 

Z4 

36  11 

IZO  42 

2300 

22 

1  2  3 

QUAKING  ASPEN 

7179 

05;  TULARE 

10 

36  07 

lie  32 

7200 

S 

OUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

39  56 

120  56 

3409:  74 

1  2  3 

RAILROAD  Flat 

7222 

09  CALAVERAS 

27 

36  19 

120  33 

2720 

S 

RAMONA  SPAULOINC 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

» 

33  04 

116  51 

1480 

21 

1  2  3 

RANCHlTA 

7244 

06 

SAN  DIEGO 

33  14 

116  32 

4110 

2 

RANDSeuRG 

7253 

07 

KERS 

15 

35  Z2 

117  39 

3970 

31 

1  2  3 

RATTLESNAKE  CREEK 

7299,  05 

FRESNO 

11 

36  59 

118  43 

9900 

S 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

7292 

02 

TEHAMA 

Z3 

■to  09 

122  15 

342 

91 

98 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

Z3 

".O  30 

122  22 

425 

C 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

Z3 

-.0  35 

122  24 

560 

94 

1  2  3 

REDLANDS 

73061  06 

SAN  BERDINO 

Z8 

34  03 

117  11 

1318 

77 

1  2  3 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

39 

1  2  3 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENDOC I  NO 

ZZ 

39  16 

123  12 

71fl 

C 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

299 

2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

0: 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

8 

1  2  3 

ItRICHMONO 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56  122  21 

59 

19 

1  2  3 

HIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38  09 

121  42 

40 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  113 

7470 

06 

RIVERSIDE 

26 

33  97 

117  23 

840 

68 

69 

RIVERSIDE  EXP  STA  H 

7473 

It 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  21 

986 

14 

13 

14 

I  2  34CG 

ROBBS  PEAK  PH 

7469 

EL  DORADO 

36  54 

120  22 

5120 

C 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39  09 

120  30 

6740 

s 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37  27 

116  44 

9670 

s 

flOCKLlN 

7516 

02 

PLACER 

I 

36  46 

121  14 

242 

9T 

I  2  3 

ROGERS  CAMP 

75331  05 

TULARE 

10 

36  06 

116  38 

6240 

S 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

37  19 

118  52 

10000 

s 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

lOi  35  56 

118  21 

9000 

s 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7560|  02 

SHASTA 

23'  40  49 

121  56 

2117 

^' 

2  C 

RUNN ING  SPRINGS  1  E 

76001  07 

SAN  BEROINO 

19 

34  12 

117  09 

5969 

SACHES  SPRINGS 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06!  119  51 

7900 

s 

S»tRAM£NTD  MB  AIRPORT  R 

7630 

02!  SACRAMENTO 

23:  36  3 

1  121  30 

17 

38 

38 

1  2  3  C 

((SACRAMENTO  MB  CITY  R 

7633 

02 

sacramEi-to 

23 

38  35 

121  30 

19 

92 

121 

1  2  3  C 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40  IC 

122  46 

3630 

S 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39  26 

,  120  14 

6337 

16 

2 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

n 

38  30:  122  Z8 

225 

62 

62 

1  2  3 

SAINT  HELENA  4  wSW 

7646 

01 

NAPA 

n 

36  3C 

122  32 

1780 

C 

SAINT  HELENA   T  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38  34 

1  122  23 

870 

C 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

37  50  122  06 

623 

Zt 

27 

1  2  3 

SALINAS  2  E 

7666 

04 

MONTEREY 

2<i 

36  40  121  37 

80 

11 

11 

t  2  3 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

M0NT6RY 

Z«i 

36  40  121  Se 

79 

IC 

96 

1  2  3 

SALINAS  DAM 

7672 

04.  SN  LUIS  DBPO 

Z* 

35  20  IZO  3C 

1379 

27 

2 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

768 

06!  SNTA  BARBARA 

3* 

34  35  IZO  2* 

25C 

26 

2 

1  2  34 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

768S 

OS 

AMADOR 

16  38  30.  120  1 

37O0 

22 

36 

24 

SAN  ANQREAS  2  S 

7702 

OS 

CALAVERAS 

,  38  10,  120  4C 

1  830 

36 

2 

SAN  ANTONIO  MISSION 

77141  04 

MONTEREY 

24j  36  0 

121  1. 

106C 

IC 

10 

I  2  3 

SAN  ARDO 

7716  0« 

MONTEREY 

24  36  02  IZO  54  4SC 

10 

2 

SAN  BENITO 

7719  OA 

SAN  BEMTO 

:  20  36  3l|  121  OSj  135! 

C 

Station 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  0AM 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  R 
MSAN   DIECQ  MB   AIRPORT  R 
SAN  OlMflS  FIRE  WD  FC-95 
SAN  DiMflS  TAN8ARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 


S  F 


SAN 


RICHMDNO  SUNSET  R 
FRANCISCO  WB  AP  R 
FEDERAL  BUILDING  R 
GABRIEL  CANYON  PH 
GABRIEL  DM  FC425BE 
GABRIEL  FIRE  DEPT 
GHEGOBIO  Z  SE 
JAC INTO 

JACINTO  RANGER  STA 
JOAOUIN  EXP  RANGE 


SAN  JOSE  R 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OaiSPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 
•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
HSAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 


SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 


ANA  RIVER   PH  3 
ANITA  FERN  FC432 
BARBARA 

BARBARA   FAA  AP 
BARSARa  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 
CRU2 

FE  DAM  R 
MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOST 


SANTA  MARIA  WB  AIRPORTR 

SANTA  MONICA 
USANTA   MONICA  PIEK 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSa 

SANTA  YNEI 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  PwR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
•SCOTIA 


SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTQPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 


SSE 


SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKAGCS  SPGS  LAS  LOhaS 
SLACK  CANYON 
SNOH  CREEK  UPPER 
SNOW  Flat 

SODA  SPRINGS  I  E  R 
SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  «S 

SONORA  JUNCTION 

S   E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YflSEMlTE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINCvILLE  TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  2 
STANDISH  1  E 

STANOISH    HICKEY    ST  ?K 

STANISLAUS  POWER  ^OUSE 
STATE  LfiKES 
STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON   DISPOSAL  PL 
iSTDCKTON  W8AP 
STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 
STONyFQBD  COOLEY  RANCH 
STONYFDRD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 

SUNSET  BE'CM  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVULE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNH 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 

TAH06  VALLEY  FAA  AP 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 
TEHACHAPI  AIRPORT 
TEJON  RANCHO 
TERMO 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MILE  VALLEY 

THREE  RIVERS  b  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  2 
THREE  RVRS  EOl SON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 
TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CAR60NA 
TRACY   PUMPING  PLANT 

TRINITY    DAM  VISTA  PT 
TRDNA 

trough  spring 

truckee  ranger  station 

TUJUNGA 

TUJUNGA  MIlL  CR  FC  470 
TULEFIELD 

TULELAKE  R 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 


County 


06  SAN  BEROINO 

04  MONTEREY 

LOS  ANGELES 
LDS  ANGELES 
SAN  OlECO 
LDS  ANGCLES 
LUS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

04  SN  FRANCISCO 
04.  SAN  MATEO 
04]  SN  FRANC ISCO 
06|  LUS  ANGELES 
06.  LOS  ANGELES 
06.  LOS  ANGELES 
04!  San  MATEO 
061  MlVERSlDE 
06l  RIVER5IUE 
05;  ."^ADERA 


7621  04 
78341  04 
7B37.  06 
7846  05 
7851  04 

7859  06 
7864  04 
7870  06| 

7860  01 
7688  06 


SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
MAR  IN 
URANCE 


28  34  08 

36  26 
15  34 

Z9  34 
33  32 
ze.  34 

34  12 

37  01 

34  17 

34  19 

37  46 

37  37 

37  47 

2b|  34  09 

26  34  12 

13  34  06 

37  16. 


33,  . 


■  47 


7691, 
7697 
7902! 
7905I 
T909| 
7912I 
79161 
79261 
7930, 
7933! 

7946! 
7990: 
7953 
7957 
7965 
7976 
i  7967| 
I  80141 
i  6025 
I  8045 

I  B06e' 
'  80721 
I  eo74 
8092' 
8135 
Bl4Si 
6162 
8173 
B175 
8207 

i  8216 
6230 
6243 
6272 
,  8276 
I  6317 
I  8316 
6332, 
8338 
6344 


06  SAN  BERDINO 
06  LUS  ANGELES 
06.  SNTA  BARBARA 
06  SNTA  BARBARA 
06  SNTA  BARBARA 
04|  SANTA  CLARA 
D4l  SANTA  CRUZ 
06  LOS  ANGELES 

04  SN  LUIS  OBPO 
04j  SN  LUIS  08PD 

Ob!  SNTA  BARBARA 

Obi  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

06  VENTURA 

Oil  SONOMA 

06j  SNTA  BARBARA 

06  ORANGE 

06l  LOS  ANGELES 

01  SlSKlYOU 

01  HUMBOLDT 

04,  SAN  I'^ATEO 

or  SONOMA 

03  LASSEN 

061  LOS  ANGELES 

02'  SHASTA 

09  CALAVERAS 

Oil  HUMBOLDT 

02  EL  DORADO 
02  SHASTA 
02'  SIERRA 

02j  SIERRA 

06l  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 

01  SONOMA 
04!  MONTEREY 

07  RIVERSIDE 

05  MARIPOSA 

02  NEVADA 
04|  MONTEREY 
05'  tL  DORADO 


4  37  21 

20j  36  46 

33:  33  36 

ZV  37  03 

4j  34  31 

32  34  31 

4  37  32 

33|  33  14 

17  37  58 

2b  33  45 

23  3' 


117  16 

IZl  42 

UB  43 

116  44 

117  10 
117  46 
117  46 

121  20 
116  26 

116  30 

122  30 
122  23 
122  25 

117  54 
117  52 

lie  ob| 

12Z  22 

116  58 

116  58 

119  *3 

121  54 

121  31 

117  31 

121  04 

120  40 
119  49 

122  18 
119  27 
122  32 
1  W  52 


74* 
1481 
450 
279 
1535 
1560 
1050 


33!  . 


34  25:  119  . 

34  261  119  SO 

34  32,  119  57 

i  37  Zl|  121  56 

I  36  59I  122  01 

34  07l  117  58 

,  35  221  120  38 

I  35  22I  120  38 


120  27; 

118  29| 

lie  30| 

IIV  051 

122  42I 
120  09 
117  43 
116  27 

123  08 

124  06 


427 

1200 
1100 


Years  of 
record 


00 


29!  34  21 

Z2  38  Z7 

32  34  37 

Z8|  33  47 

29  34  39 

12  41  16 

7I  40  29 


37 

'  17|  38 
18  40 
13:  34 

'  23  40 


I  1|  38 
I  Z3  40 
■  39;  39 

Sl  39 
13!  33 
26'  33 
22  38 

Z4|  36 
6  33 
14  37 
391  39 
24  36 
16  38 


63491  06  VENTURA 
63911  Oli  SONOMA 
8393  05  TUOLUMNE 
8355I  03!  MONO 
6376!  0*  SAN  FrAnCISC 
6380I  05I  MARIPOSA 
j  QhOt  07{  INYQ 


8495  05! 
e*,60  05 
6463  05 
84741  03 
8479  07 
64671  03 
,  849O1  01 
64991  05 
8510  09 
6544!  02 

8594j  09 
85561  05 
8560  05I 
8578  02 
8580  02, 
85871  02' 
8591  02 
8606  02 
6627,  06, 
8646.  05. 


TULARE 

TULARE 

TuLAHt 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOC  ir^o 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 


6680  04. 
8697  06| 
8700;  061 
8702.  03: 
8703:  03' 
8713  05| 
6716  02 
8752  09 
8758  03' 
I  8762  03 

!  6771  02 
8626  05 
8832:  05 
8839  09 
6673!  03 
6661  02 
68851  01 
6692  07 
6905'  06 
6909  02 
I  i 
6912| 
8914, 
8917 
8926. 
69671 

I  8973! 
6992 

i  8997, 

I  8999; 

I  9ooi! 

!  9024' 
i  9035| 

90371 
i  90431 
■  9047 
I  9049i 

9052 
1  9093 

9061. 

9063 


SANTA  CRU: 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
PLUMAS 
KERN 
PLACER 
EL  DORADO 

PLACER 
KERN 
KERN 
KERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
PLUMAS 

05I  TULARE 
05  TULARE 

05  TULARE 
05,  AMADOR 

06  LOS  ANGELES 
Ob|  LOS  ANGELES 
06  ORANGE 
05.  SAN  JOAQUIN 
09!  SAN  JOAQUIN 
05!  ALAMtOA 

01|  TRINITY 
071  SAN  BERDINO 
02  COLUSA 
03:  NEVADA 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
09  KERN 
01  SISKlYOU 
05  TULARE 
05  TUOLUMNE 


Z4  122  14 
21  122  49 
31  120  lb 
10:  116  26 
43'  122  25 
13  IZO  28 
02   124  04 

40  IZO  55 

30l  IZl  51 
34|  IZO  38 

35!  120  22 

48  118  10 

45^  117  39 

41  12J  03 
05  12U  40 
52l  116  41 
50  119  30 
19  120  22 
26  121  20 
37  120  36 


33;  34  17  119  03 

17  38  17  122  27 
37|  37  59  IZO  23 
38'  36  211  liv  27 

4  37  42   123  0O\ 

14!  37  30i  119  38| 

19|  37  111  118  34 

26  34  03  117  49 

Z4j  36  361  121  41 

91  36  lol  118  4Z 

9  36  06  U6  46, 

9  36  12  lie  39, 

36   39    12l  120  l4i 

15'  34    14I  117  14| 

18  40  Zi  IZO  241 
7   39   53    123  -.4, 

34,  38  08;  IZO  22 

Uj  36  Sb!  lie  35 

ej  39  54j  121  32] 

27j  37  !6j  121  20 

27I  37  54  IZl  15 

Z7|  38  00]  IZl  19 

23  39  15;  1Z2  40 

Z3  39  Z3,  122  33 

23  39  35   1Z2  32 

Zl'  41   10  121  56 

39,  39  54  IZt  06 

30  39  00  120  23 

ll|  37  05  119  13 

121  so; 

120  34 

116  40 

120  34 

120  40 

120  48 


60 

2470 
1050 
4070. 
62351 
5680 
4030 
850 
1060 
10300 
3518 


20  36  54; 
,  32  34  41 
33|  34  161 


1    6'  40  27 

I  lOl  35  09I 

36  39  10' 

,  3&!  38  54j 

1!  39  12 

10  39  06 

10)  35  08 

10  35  02 

18  40  92I 

I  39  15, 

22  38  48 

6  33  36 

33  34  11 

6j  39  54 

I    91  36  22 

'    9I  3b  26 

9  36  28, 

16  38  27 

I  331  34  05; 

33,  33  46 

33   33  39 

27   37  43, 

27;  37  42 

2?!  37  48 

35|  40  48 

6  39  47 

23|  39  16 

361  39  20 

13  34  lb; 

13;  34  23; 

10:  35  09 


12,.  ' 


581 


121  06 

119  28 

120  ob: 

120  00 

120  22 

118  27 

116  26 

116  45 

120  27 

120  21 

122  50 
116  10- 
118  51 
120  34 

116  51 
lie  53 
1  18  92, 
120  29 
lie  36 

118  20 

117  36 
IZl  25 
IZl  25 
IZl  35 

122  46 

117  23 

122  39 

120  11 

lie  ifl' 

lie  05' 

119  01, 

121  28 

lie  17 

119  20 


1065 
4146 
4959 
1986 
6160 
1025 
6230 
6254 

6000 
3975 
3960 
14Z5 
5300 
5900 
1668 
120 
810 


61 

2500 
1695 
4000 
5999 
1690 
4645 
299 
4039 
8950 
6600 


Opwned 
Dr  closed 
during  yr. 


STATION  INDEX 


Station 


TUftLDCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  R*NCH 
TmENTV  f^ILE  KOLLOM 
T¥ENTVf4lNE  PAlNS 
TMIH  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 
•UKIAH 
UKIAH  k  MSh 

UNION  OIL  STEARNS  ADS 
•  UCLA 
UPLAND  9  N 
JPPEft  LAKE  7  H 
UPPEft  NflTTOLE 
UPR  SAM  lEaNQRJ  FILTER 
UPPER  TflES  PINUS 
UPPER  HOOOCHUCK 

vacavIlle 
valleids 

vallev  center  2  nn£ 
valvermo  Ranger  sta 
van  nuts  fc  138 

VENAOO 

VENTUCOPfl  K  S 
VENTU»A 

VERMILION  VALLEY 
VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 
VIOETTE  HEAOOW 
VINCENT  FIRE  STA  FCUO 

VINTON 
VtSALlA 
VtSTA  2  NNE 
VQLLMEHS 

VOLTA  POWER  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAH  SCHOOL 
KALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 


WALNUT  PTL  STA  FC1026 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 
HFAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WELOON  I  WSW 


9073  U!; 
,  90(0  02, 

9087'  06 
'  9U97  02 

9099  07 
.  910S  02 
■  9iUi  06 

9120  05 
,'912  2  Oil 
!  912*  01' 

9138  Qb\ 
9192.  Ob\ 
I  91)6  061 
I  9167  02 
!  9177  01 
1  9185'  0* 
9199  Oft 
9191  05 
I  9200  02 
9221  O*. 


County 


STAMSLAUS 
SHASTA 

urance 

TEHAKft 
SAN  BEROINO 
ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MtNOOC INO 

ORANGE 
LUS  ANGELES 
SAN  8ERDIN0 
LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEQA 
San  BENITO 
FHESNU 
SOLANO 
f-ONTEREY 


'  9232 
92il 
:  9Z60 
■  92?3 

92a3i 

9285! 
93ni 
9325 
9328 
9365 

9331 
9367 
I  9378 
<  9336 
I  9390, 
9i,ia, 
I  9-,£0: 

!  '"-as; 

I  9426| 
9*,Z7 


94311  06  LOS  ANGELES 
9'»'>7l  06'  SAN  OlECO 
9*521  05!  KERN 
9<tS8   06'  SNTA  BARBARA 
9*73  OA  SANTA  CRUZ 
9492.  05  MflHiPoSn 
9*90   01  TRINITY 
9<,99'  01  SlSKlYOU 
I  95i2'  05  KERN 


I  U  37  29 
I  23  *o  *e 
33  33  h'f 

!  23  hO  06 
6  3*  06. 
1;  38  42 

I  30'  3*  59! 

I    9;  35  93. 

i  22j  39  09| 

'  22  39  OBj 

261  33  56 

33|  34  O*! 

2b!  34  06' 

23  39  11 


120  51 

122  IB 

117  47 

121 


06  SAN  OIECD 

07  LOS  ANCtLES 
06  LOS  ANGELES 

01  SONOMA 
Ut':  SNTA  BARBARA 
Oel  VENTURA 

05.  FRESNO 
07'  SAN  SEHDINO 
OJ  FRESNO 

06.  LQS  ANGELES 

02  PLUHAS 

05  TULARE  I 
0(  SAN  DIEGO 
02  SHASTA 
02  SHASTA 
05'  CALAVERAS 
04  CONTRA  COSTA  , 
04  CONTRA  COSTA  | 
U4  CUNTRA  COSTA 
041  CONTRA  COSTA 


20  36  3fl, 
11  37  02 
23  38  22: 
i  24  3!  53! 

I 

!  J3  33  141 
;  15'  34  271 
13'  3<.  11' 
22  36  37j 
30:  34  51' 
'  33|  34  17j 
'  27'  37  2z! 
i  15.  34  321 
I  U  36  45 
29  34  29 


26!  34  00  117  52 

33  33  17'  116  38 

10  35  36i  119  20 

,  30  34  59'  119  54 

20.  36  96    121  46. 

I  14   37  32    in  40 

I  35  40  44  122  56; 

12  41  26|  122  23| 

10  35  40  118  18 


Years  of  Opened 


recorci 


02 

120  02 

120  19 
U8  39| 
123  12 
123  16 

117  52 

118  27 
117  39 

123  021 

124  11! 
122  10| 

121  02' 
lie  54. 


117  Oil 

117  51 

118  27 
123  01 

119  29 
119  17 
118  59 

117  18 

118  25 
UB 


39  49|  120  11 
':  36  20  119  19 

.  33  14  117  14! 

40  57  122  26 
.  40  28  121  52 

38  11  120  58 

37  97  122  05 

37  53  122  02 

37  54  122  01 

37  54  121  59 


2800' 
1979' 
7629: 


7920 
2858 
9300 
3135 


3969 
2050 
3593 
2680 


or  closed 
during  yr. 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
I  2  3 
1  2  9* 


I  2  3  C 
C 

1  2  3 


Station 


HFNOEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT 

WEST  POINT  3  SW 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

WHISkEyTOWN  RES 

WHITE   MOUNTAIN  1 

WHITE    MOUNTAIN  2 

WHITE  MTN  STORAGE 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

WiLOROse  RANGER  STA 

WILLIAMS 

WILLITS    1  NE 

WILLITS  HOWARD  FUR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLUWS 

WILLOWS  USBR 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFQRO  HEIGHTS 
WODDFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WBICMTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
VORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADflTRS 
VREKA 

ZENlA-KETTENpOM  STORE 


County 


9526  03  LASSEN 
9532  06  SNTA  BARBARA 
9560  05  FRESNO 
9992!  05  CALAVERAS 
9583  05  CALAVERAS 
9997'  02  PLACER 
9602'  05  TULARE 
9605   02  YUBA 
9615  061  VENTURA 
9621  02j  SHASTA 


07|  MONO 
07(  MONO 

07''  SAN  BEROINO 
06'  LOS  ANGELES 
07  INYO 
02.  COLUSA 
01  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 
01  TRINITY 
OZl  GLENN 


02j  GLENN 
06!  RIVERSIDE 
02!  VOLO 
05!  KERN 
97751  03  ALPINE 
97BI;  02'  YOLO 
9B14,  04   SANTA  CLARA 


9700 
9722 
9742; 
9754 


9816}  OZ 
9e47(  06 
9fl51|  01 

9855  U5 
9866  01 
9953  01 


DORADO 
ORANGE 
MENDOC  i:.o 

MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTy 


18!  40  16  120  04 

32  34  42   119  40 

11  36  13  119  59' 

16  38  24:  120  32 

16  38  23;  120  34 
1  39  111  120  39 

10  3b  21'  118  34' 

39!  39  02  121  23:' 

33,  34  29  119  i8l 

Z3  40  37    122  32; 

6  37  30  118  11 

6  37  35  118  14 

6  34   ZO    117  00 

26  33  56  118  02 

6  36  15  117  14 
23   39  09    1Z2  09 

17  39  Z5   123  21 

7  39  21  123  19 
35  40  57  1Z3  38 
23  39  32' 122  12 


23;  39  : 
33  33  ■ 
2  3  36  : 
10  35  ' 
3  38  ■ 
23|  38  - 
4;  37  ( 
1  36  : 
26  33  ' 
17  38  ' 


Years  of 
record 


2820i 
23651 
5Z90| 
8950 


10150 
12470 
7Z60! 


1Z2  IZ 

117  05 

121  58 

lie  27 

119  49 
121 

121  57 

120  14 
117  49 
123  14 

119  35 

122  36 

123  27 


3970 
2625 
3600 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


tables 


1  2  3 
1  2  9  c 

12  3 


1  2  3«C 
1  2  3 


1  2  3  C 


DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST   5-COLORADO  6-DESERT   7-EEL    8-FEATHER   9-KAWEAH    10-KERN  11-KINCS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES   14-MERCED   15-MOJAVE    le-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E,  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT   2Z-RUSSIAN   23-SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO   26-SAN  GABRIEL    27-SAN  JOAQUIN  2e-SANTA  ANA    29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA  3I-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ   a3-S0UTH  COAST    34-STANlSLAUS   3S-TBINITY    36-TRUCKEE  37-TU0H;MNE 
38-WALKEH 


NEW  NAME 

BLACKWELL'S  CORNER  2  WNW 
BRANSCOMB  3  NNW 
CAMP  HIHILL  OPIDS   57  E 
IDYLLWILO  FIRE  OEPT 
MORGAN  HILL   6  WSW 
VQSEMITE  PARK  HeACQUARTERS 


CHANGES    IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BLACKWELL'S  CORNER 
BRANSCOMB  2  NW 
OPIO'S  CAMP  FC  57  6-E 
lOYLLWlLLi  RANGER  STATION 
MORGAN  HILL   6  WNW 
Y05EMITE  NATIONAL  PARK 


DATE 

SEPTEMBER  29,  ]969 
NOVEMBER  17,  1969 
FEBRUARY  1,  1969 
OCTOBER  22,  1969 
DECEMBER  20,  1968 
MAY  14,  1969 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ADIN  RANGER  STATION 

ALOERPOINT 

ANZA 

BIE6ER 

BLACKWELL'S  CORNER 

BLACKWELL'S  CORNER  2  WNW 

BRANSCOMB  3  NNW 

6REA  CITY 

BURLINGAME 

DEL  MONTE 

OENAIB  3  NNE 

OONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 
OUSY  BENCH 
FRESNO  W8AP 
GONZALES  9  ENE 
GROVELAND  2 

HARRISON  GULCH  R  S 
HAT  CREEK  R  S 
HEMET 

HUNTERS  DAM 
IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

IOWA  HILL 
KENTFIELO 
LA  PORTE 
LODGEPOLE 
MANTECA 
MARTINEZ  3 


■  SE 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MORGAN  HILL  6  W5W 
NACIMIENTO  DAM 
ONO 

PARADISE 

PETALUMA  FIRE  STATION  NO  2 

ST  HELENA  7  NE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

SAN  MARCOS  PASS 

SAWYERS  BAR  R  S 

TUJUNGA 
VENTURA 

WILLOW  CREEK  1  NW 


EQU 
EQU 
EQU 
EQU 

EQU 
EQU 
SOIL 
EQU. 
EQU 


EQUIPMENT  MOVED 
EQUIPMENT  MOVED 
EQUIPMENT  MOVED 
STANDARD  RAIN  G/ 
CRS  MOVED  160  FE 


PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 

TEMPERATURE 
PMENT  MOVED  ' 
PMENT  MOVED 


5  YARDS  WNW 
400  FEET  WNW 
5  FEET  NW 
.4  MILE  E 
50  FEET  S 

.5  MILES  WNW 
.7  MILE  E 
0.9  MILE  NNW 
300   FEET  NE 
600  FEET  NE 
50  FEET  ESE 

00  FEET  NW 
300  FEET  WNW 
ADDED 
.5  MILE  SE 
00  FEET  ENE 

000  FEET  WNW 


EQU 


PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 

PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 
PMENT  MOVED 


.6  MILES  SE 
50  FEET  SW 
^  FEET  NW 
8  FEET  S 
450  FEET  S 
300  FEET  NNE 

:00  FEET  SE 
4  MILES  S 
50  FEET  ENE 
5  FEET  SSE 
1.4  MILE  S 

00  FEET  NW 

1.6  MILE  NW 

t.4  MILE  WNW 

40  FEET  N 

00  FEET  SE 


EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  1  BLOCK  NE 
EVAPORATION  EQUIPMENT  ADDED 


OCTOBER  1,  196B 
JUNE  IS,  1969 
MAY  1,  1969 
OCTOBER  18,  1968 
APRIL  3,  1969 

SEPTEMBER  29.  1969 
OCTOBER  17,  l969 
APRIL    15,  1969 
SEPTEMBER  1,  1969 
NOVEMBER  1969 
SEPTEMBER  17,  1969 

FEBRUARY  17,  1969 
SEPTEMBER  11,  1969 
APRIL  1,  1969 
MAY  21,  1969 
APRIL  17,  1969 

JUNE  4,  1969 
MAY  21,  1969 
DECEMBER  19,  1968 
OCTOBER  21,  1968" 
OCTOBER  22,  1969 

DECEMBER  4,  1968 
DECEMBER  15,  1969 
NOVEMBER  19,  1969 
JULY   17,  1969 
OCTOBER  9,  1968 
MAY    1,  1969 

APRIL  30,  1969 
DECEMBER  20,  1968 
MAY  19,  1969 
OCTOBER  30,  1969 
MARfH  12,  1969 

MAY  23,  1969 
MARCH  5,  1969 
OCTOBER  23,  1969 
AUGUST  28,  1969 
APRIL  15,  1967 

MARCH   12,  1969 
JUNE   1,  1969 
MAY    1,  1969 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst , 
557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in   "F,    precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  stahdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind 
movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals.     Except  $  Indicates  standard  normals  used  for  Newark  departures. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941, 

STATION  NAB4ES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 
♦     Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cliraatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month,     V     in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes   in   location,    elevations,    exposures,    etc.,    of  substations  through   1957  may  be   found  In   the  publication 
"Substation  History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402,    for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.   D.   C.  20402. 

USCOMM-ESSA-ASBEVILLE  -3/2  7/70-2650 
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CLIMATOLOGICAL 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAl'RICK  H  STANS,  Si-cwiarv 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTfiATiON 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  \\  (y^ 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  oflC^lflDmia 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

ANUARY  1970 
olume  74  No.  1 


Statteo 

Temperature 

si 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
Ftom  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

5 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

_ 

0 

0 

2 

« 

0 

s 

1.00  or  More 

/I 

°  o 
"a 

to 
on 

41  d 

a  0 

K  0 

E  0 

Date 

•       «  « 

NORTH  COAST 

0R4 I NiGE                        0 1 

Ai  nCDDnTWT 

51. 

46 .  3 

60 

1 

30 

572 

24  00 

3 

40 

24 

.  c 

18 

7 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

M 

M 

56 

2  3  + 

2  1 

7  + 

0 

0 

0 

20.09 

4 

01 

.  0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STa 

30. 7 

38.6 

2  2  + 

10 

3 

812 

0 

1 

15 

0 

6.27 

1 

2 1 

27 

T 

0 

1 4 

2 

rPriivTiiF  5 

28.5 

37.6 

57 

13 

6  + 

837 

0 

1  9 

17.74 

2 

29 

1.8 

6  + 

17 

11 

9 

ri  n\/CDnAi  c    3  CcP 
LLUvcKLJALc    ^  b^c 

56.8 

^1.8 

49 . 3 

2 .  1 

62 

17 

26 

6 

478 

0 

0 

6 

0 

7? 

16.70 

3 

27 

24+ 

.0 

c 

11 

1 2 

8 

CRESCENT  CITY   I  N 

57 

h5  .  9M 

5 1 .  7M 

63 

32 

5 

406 

0 

0 

I 

0 

20.90 

.0 

0 

DUTTONS  LANDING 

57. 2n 

43 .  OM 

50.  IM 

63 

^  _ 

26 

454 

0 

0 

6 

0 

11.07 

2 

76 

.  0 

0 

14 

3 

CIV     V/  A  1  1  t  V 

EUREKA   Wo  CITV  R 

57,5 

46 . 6 

52.1 

4.7 

66 

22 

33 

4 

392 

0 

c 

0 

c 

5,76 

2 

24 

23 

.  0 

2  1 

5 

F ERNO A L E   2  NW 

57,7 

44 . 6 

51.2 

64 

22 

29 

4 

421 

0 

c 

5 

c 

12  4C 

1 

90 

9 

.0 

c 

2  1 

f 

4 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

_  _ 

44  8 

91.1 

62 

9 

30 

425 

0 

0 

2 

0 

13.43 

5.97 

2 

24 

.  0 

0 

5 

FORT   BRAGG  AVIATION 

57  nM 

43. 6M 

S0.3M 

53 

18 

30 

5 

448 

0 

2 

17 

.0 

FORT  JONES  Ranger  sta 

^6.6 

27.4 

37.0 

60 

22 

6 

5  + 

860 

0 

3 

1 7 

c 

1 

40 

22 

T 

c 

1 : 

6 

F OR T  ROSS 

57,6 

46 . 3 

52.0 

62 

16  + 

35 

5  + 

399 

0 

0 

0 

0 

IB  42 

10.19 

3 

88 

21 

.0 

c 

15 

12 

7 

GRATON 

5  7,5 

49.2 

3.5 

64 

^  5 

24 

5  + 

483 

0 

0 

10 

0 

22)59 

13.76 

3 

54 

.  0 

0 

1 5 

10 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

35 's 

42.6 

1 9 

685 

0 

0 

9 

0 

23.95 

3 

14 

0 

0.3 

43!6 

51.0 

4.1 

64 

1  A 

27 

4 

425 

^ 

25.24 

16.72 

3 

51 

.0 

17 

13 

11 

H I L  TS 

^5.3 

28.9 

37.  I 

62 

23 

1 1 

5 

858 

0 

0 

1  7 

c 

07 

1 

5" 

22 

T 

30  + 

1 4 

4 

52.8 

40 . 3 

46.6 

67 

23 

24 

566 

0 

24  07 

3 

6E 

27 

.0 

2( 

1 : 

9 

KENTFIELD 

56,8 

50 . 7 

4.3 

6  1 

30 

437 

0 

0 

3 

c 

26.83 

15.4; 

5 

65 

.  0 

0 

1 ' 

8 

KLAMATH  R 

56,1 

-isil 

49. t 

63 

7 

26 

5 

471 

0 

0 

6 

0 

30.20 

3 

90 

23 

.  C 

c 

2* 

12 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

52,3 

36.2 

44.3 

63 

15 

6  + 

533 

^ 

27 .  IC 

4 

07 

.0 

19 

15 

10 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

^0.4 

24.3 

32 . 4 

54 

23 

2 

5  + 

1007 

0 

2  97 

1 

42 

24 

5 . 9 

11  + 

1 

MOUNT  HEBRON  R$ 

^2.1 

23.'! 

32.8 

58 

23 

-  4 

3 

992 

0 

4 

22 

3 

3.67 

1 

02 

24 

T 

30+ 

- 

; 

1 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

59,0 

51.8 

4.2 

15 

28 

404 

0 

0 

5 

0 

13.77 

6.9] 

3 

14 

0 

1 5 

f 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

'12. 7M 

46. 7M 

54 

25 

28 

4 

500 

0 

c 

4 

c 

23.54 

2 

95 

2  3 

.C 

c 

20 

14 

11 

ORL  E  ANS 

50.9 

38. e 

44.9 

56 

1 8 

22 

6 

618 

22  .46 

12.72 

2 

54 

22 

.0 

19 

13 

9 

OCTAlMMA    PIRC     CTA  5 

5B.2 

43.8 

51,0 

4.0 

64 

16 

26 

5  + 

427 

0 

0 

5 

0 

13  34 

8.05 

2 

54 

21 

.  0 

0 

5 

POINT  ARENA 

57.<,M 

17  + 

412 

0 

0 

0 

0 

16!34 

23 

.0 

0 

1: 

POTTER   VALLEY  PH 

55.3 

40*3^ 

47*8^ 

66 

1 

23 

526 

0 

0 

6 

0 

25.30 

15  07 

^] 

2  1 

0 

I  ■ 

1 2 

10 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

52.2 

'•lis 

46.9 

55 

27 

26 

5 

555 

^ 

7 

^ 

31.29 

4 

70 

24 

.0 

( 

20 

14 

U 

SAINT  HELENA 

5  7.6 

11.3 

49.5 

3.7 

55 

24 

5  + 

475 

19.75 

12.71 

4 

00 

2 1 

.0 

^ 

17 

12 

6 

CAM  DAPAPI 

59, 7M 

46 .  7M 

53  •  2M 

64 

16+ 

34 

355 

4 

05 

14 

.  0 

^ 

SANTA  ROSA 

58,7 

42.9 

50.6 

4.3 

27 

25 

432 

0 

0 

6 

0 

isils 

9.87 

3 

2 1 

0 

J' 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

31.3 

58 

19 

1 6 

0 

0 

14 

0 

19.49 

OC 

22 

7 

0 

1( 

1( 

SC UT I  A 

'•3.9 

50.2 

2.5 

55 

30 

3 

453 

17.32 

7.90 

2 

58 

.0 

16 

10 

7 

SHELTER  C 0 VE 

14.74 

2 

00 

26 

.0 

18 

10 

5 

S  DNOMA 

58.0 

42.0 

50.0 

63 

16 

23 

4  + 

459 

15.31 

3 

74 

21 

*  ^ 

1 5 

■ 

5 

TRINITY   DAM  VISTa  PT 

4?  *  ? 

32.4 

38. 1 

52 

20 

6 

626 

0 

0 

12 

0 

17.12 

2 

56 

27 

.  C 

0 

8 

TULELAKE  //R 

26.1 

34.1 

57 

2  2 

-  4 

3 

950 

0 

6 

21 

2 

2.45 

1  .4- 

5  3 

24 

UK  I  AH 

49. 1 

3.2 

62 

24 

4  + 

490 

0 

23.52 

15.99 

4 

68 

23 

.0 

19 

15 

7 

uFAV/FRUTI  I  P    DANTiFR  ^TA 

47  5 

32.6 

40. 1 

3.3 

54 

23* 

1-. 

6 

754 

0 

0 

1 2 

c 

17.55 

10.21 

2 

49 

27 

T 

UPcn     BTDP  npDAOTi^CKJT 

WCtU    Plf^t  UCKARintlNI 

43.8 

29.5 

36.7 

55 

23 

8 

3 

871 

0 

2 

14 

c 

8,04 

1 

80 

24 

.0 

^' 

2 

rtlLLlTS   1  NE 

54.2 

39.5 

46.9 

6  1 

if 

21 

6 

556 

0 

0 

8 

0 

26,05 

3 

12 

2 1 

0 

WILLOW  CREEK   1  Nw 

52  .5 

40.6 

46.6 

64 

23 

23 

5 

562 

0 

0 

7 

0 

20,03 

.  c 

0 

yreka 

46.6 

30.5 

38.6 

4.8 

62 

2  3 

14 

5+ 

812 

0 

c 

1 4 

c 

8,01 

4.82 

1 

86 

^ 

T 

30 

11 

6 

3 

DIVISION 

45 . 8 

3.2 

7 

17,84 

10.11 

.2 

«       *  tt 

SACRAMENTO 

ADIN  RANGER  STATION 

'il.l 

20.8 

31.0 

55 

22 

-  5 

3 

1046 

0 

3 

28 

3 

1 

2S 

16 

1 . : 

2 

7  + 

1^ 

2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

'>0.8 

23,2 

32.0 

3.9 

55 

23 

-10 

3 

1016 

0 

7 

21 

5 

3  6^ 

2.03 

1 

15 

17 

.  5 

1 

30 

1 

AUBJRN 

56,0 

M 

64 

0 

0 

0 

13,56 

6.59 

2 

OC 

.c 

0 

6 

BERRYESSA  LAKE 

56.9 

'•2.9 

49.9 

62 

1 7 

30 

6  + 

451 

0 

0 

5 

0 

12.59 

1 

65 

1  0 

.0 

0 

14 

10 

6 

BLUE  CANYON  WB  AIRpORT/ZR 

41. B 

31.5 

36.7 

.4 

50 

5 

21 

28 

671 

0 

0 

20 

0 

33,86 

22.16 

5 

81 

21 

14.6 

4 

25 

18 

17 

13 

BOWMAN  0AM 

'•2.2 

30.1 

36.2 

.8 

49 

6 

16 

4 

869 

0 

0 

20 

0 

37.33 

24.65 

5 

53 

21 

22.0 

7 

15 

BRANNAN  ISLAND 

57. 3M 

41. 3M 

49. 3M 

67 

23 

25 

7+ 

479 

0 

0 

6 

0 

7.31 

1 

90 

21 

.C 

C 

1  1 

a 

2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

57. 9M 

'•I  .9M 

49. 9M 

5.1 

64 

17+ 

22 

6  + 

451 

0 

0 

7 

0 

8.01 

3.95 

1 

30 

14 

.0 

0 

13 

! 

4 

BURNEY 

'.5,3 

26.0 

35.7 

56 

23 

3 

4  + 

902 

0 

0 

19 

0 

11.61 

2 

40 

24 

8.5 

4 

24 

14 

5 

3 

CANYON  DAM 

'11,3 

25.* 

33.4 

4.6 

49 

22 

5 

5 

975 

0 

1 

26 

0 

16.72 

11.64 

4 

08 

14 

8.0 

e 

14 

16 

u 

9 

CENTERVULE  PH 

58. OM 

40. 6M 

49. 3M 

3.6 

63 

17  + 

25 

6+ 

479 

0 

0 

6 

0 

19.47 

11.14 

3 

41 

14 

.0 

0 

7 

CHESTER 

40.4 

24.8 

32.6 

50 

22 

-  1 

3 

999 

0 

1 

25 

1 

15.64 

10.17 

2 

67 

14 

21.0 

15 

14 

16 

i( 

8 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

56.4 

'•2.1 

49.3 

4.6 

66 

16 

23 

6 

482 

0 

0 

6 

0 

11.76 

6.75 

2 

35 

9 

,C 

0 

3 

CLARKSBURG 

55.9 

'•2.1 

49.0 

55 

23 

26 

4  + 

487 

0 

0 

7 

0 

7.76 

1 

63 

14 

.( 

t 

2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

54.8 

35.2 

45.0 

62 

1 

16 

3 

513 

0 

0 

13 

0 

11.97 

2 

90 

9 

.c 

c 

14 

6 

4 

COLFAX 

M 

M 

M 

59 

20 

25 

5 

0 

0 

0 

19.59 

10.47 

4 

30 

21 

.c 

0 

COLUSA   1  SSW 

55.7 

'•2.3 

49.0 

3.6 

69 

16 

24 

5 

490 

0 

0 

5 

0 

6.52 

3.54 

1 

33 

9 

.0 

0 

12 

5 

1 

DAVIS  2  WSW 

56.8 

'•2.9 

49.9 

4.6 

56 

17 

26 

3 

460 

0 

0 

6 

0 

6.79 

3.50 

1 

4S 

14 

.( 

c 

12 

4 

2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

45.4 

32.8 

39.1 

4.0 

57 

1 

21 

28 

793 

0 

0 

13 

0 

34.66 

22  .OC 

4 

54 

22 

T 

0 

17 

14 

12 

DE  SABLA 

48. 9M 

35.7m 

42. 3M 

1.7 

56 

2 

22 

3 

693 

0 

0 

12 

0 

31.56 

20.02 

4 

69 

14 

.0 

0 

19 

13 

10 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

M 

M 

28 

6* 

0 

0 

0 

18.99 

11.00 

3 

31 

21 

.0 

0 

17 

12 

6 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

49. 4M 

33. 5M 

41  .6M 

59 

2 

12 

5 

721 

0 

0 

0 

28.76 

3 

2: 

10 

T 

c 

EAST  PARK  RESERVOIR 

55.2 

38.3 

46.8 

3.7 

54 

17 

20 

4  + 

556 

0 

0 

9 

0 

9.99 

5.96 

2 

2: 

9 

.c 

c 

1  • 

1 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  6 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFGRNIA 


Conllnued  ^  JANUARY  1970 


StsUoQ 

Temperature 

Precipitation 

Average 

a 
|i 

>  3 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

>. 

Q 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
Fronl  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

S  t 
g< 

hi 

S  » 

hi 

^  k 
•=l 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

56*0 

^  n  5 
3  U  ,  t 

6 

450 

0 

0 

8 

0 

11,75 

2.6: 

2  I 

,  c 

• 

3 

FOLSQM  0AM 

57.2 

42  .6 

49.9 

66 

21 

29 

5 

456 

0 

0 

3 

0 

7.53 

1.16 

21 

.0 

0 

14 

8 

2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

55 

21  + 

26 

29 

0 

0 

0 

25.93 

3.40 

22 

.0 

0 

CRASS   VALLEY  NO  2 

52,<i 

36.7 

44.6 

61 

2 

23 

4  + 

625 

0 

0 

11 

0 

21.76 

3.48 

22 

.0 

0 

15 

12 

9 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

26,4 

37,5 

3,3 

61 

23 

5 

3 

646 

0 

0 

15 

0 

6,46 

3.51 

1.21 

24 

2.0 

2 

9 

13 

4 

1 

JESS  VALLEY 

21,8 

31,3 

5  I 

22 

~  1 C 

5 

1038 

0 

4 

25 

5 

3 . 85 

1  , 96 

.83 

1 6 

8.1 

fj 

3  1 

I : 

2 

Q 

LAKEPORT 

53)7 

38.7 

46,2 

60 

1 

21 

3 

575 

0 

0 

9 

0 

17.46 

11,38 

2.27 

21 

•  0 

0 

17 

11 

7 

LAKESHORE 

51.8 

39,7 

45,6 

53 

18 

21 

4 

588 

0 

0 

8 

0 

31.22 

6,11 

23 

.0 

0 

17 

16 

12 

LAKE  5PAUL0ING 

'i2.3M 

26, 7M 

35, 5M 

1,5 

46 

20+ 

13 

4 

905 

0 

0 

24 

0 

33.17 

20,97 

4.75 

21 

16.9 

5 

26  + 

18 

14 

11 

LAKE   SPAULOING  DAM 

HANZANITA   LAKE  // 

39.5 

24,8 

32.2 

47 

1 

4 

1011 

0 

1 

26 

0 

16.54 

3 , 99 

24 

14.9 

8 

6  + 

16 

12 

9 

MARYSVILLE 

57.7 

43,3 

50.5 

4,5 

66 

17 

27 

1 

444 

0 

0 

6 

0 

8.13 

4,14 

1.33 

21 

.0 

0 

13 

6 

2 

MC  CLOUD 

29,7 

37. i 

3,1 

53 

23  + 

10 

5  + 

858 

0 

0 

13 

0 

22.76 

13,56 

2.79 

27 

2.0 

2 

9  + 

20 

11 

10 

MINERAL 

27,2 

33.6 

3.3 

53 

1 

6 

5  + 

952 

0 

0 

18 

0 

27.40 

18,79 

5,45 

24 

3.9 

4 

9 

17 

11 

11 

MONTICELLO  DAM 

56. 4M 

41, 9M 

49. 2M 

63 

2 

27 

4 

481 

0 

0 

7 

0 

1  ,68 

24 

.0 

0 

5 

MOUNT   SHASTA  KB   CITY  //R 

42.8 

31,3 

37.1 

3,8 

5  1 

22  + 

1 1 

5  + 

856 

0 

0 

14 

0 

11,71 

5,35 

2,06 

26 

9.0 

2 

8 

14 

7 

^ 

NEVADA  CITY 

49.2 

34.2 

41.7 

2,5 

56 

21 

19 

7  + 

715 

0 

0 

14 

0 

22,57 

12,45 

3,26 

22 

.0 

0 

18 

12 

12 

ORLAND 

56.4 

41,6 

49.1 

4,2 

68 

17 

23 

3 

483 

0 

0 

6 

0 

8,51 

4,63 

1  ,65 

9 

.0 

0 

11 

7 

4 

OROVI LLE 

57.6 

44,0 

90,8 

66 

17 

26 

5 

433 

0 

0 

5 

0 

12,2a 

3,12 

14 

.0 

0 

13 

9 

4 

PARADISE 

52.2 

42,0 

47, 1 

60 

2 

29 

4 

548 

0 

0 

3 

0 

27,34 

5,46 

14 

.0 

0 

15 

12 

10 

PLACERVILLE 

5  2  •  0 

36,5 

44 , 3 

4.0 

6 1 

2  1 

22 

6  + 

536 

0 

0 

13 

0 

16,20 

8,37 

3.02 

IJ 

1 1 

I  ] 

9 

PLACERVILLE  IFG 

51.2 

40.9 

46.1 

59 

20 

30 

4 

578 

0 

0 

3 

0 

17,89 

2.85 

14 

.c 

0 

PLAT  I NA 

49.1 

34,4 

41.8 

58 

1 

12 

5 

713 

0 

0 

1  2 

0 

20,12 

2.10 

23 

T 

T 

7 

19 

15 

12 

PORTOLA 

43.7 

25,6 

34.6 

6.0 

53 

22 

-  2 

3 

929 

0 

1 

21 

1 

9,02 

5.33 

2.30 

14 

5.0 

T 

28  + 

14 

8 

1 

OJINCY 

48.3 

29,5 

38,9 

5.9 

59 

21 

10 

5  + 

800 

0 

0 

14 

0 

22,10 

14,89 

3.61 

24 

.0 

0 

14 

11 

10 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

42,9 

49  3 

3,8 

1 6 

3 

480 

0 

0 

6 

0 

8  4C 

.  c 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

55!* 

43.5 

49.3 

3,6 

61 

1 

28 

3 

480 

0 

0 

3 

0 

28!84 

21.15 

4. 1( 

23 

.0 

C 

if 

1' 

10 

ROCKL IN 

57.4 

40,5 

49.0 

4,7 

69 

21 

24 

6  + 

468 

0 

0 

10 

0 

7,36 

2,82 

1,30 

14 

.0 

0 

12 

7 

2 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

55.9 

42.6 

49.3 

4,1 

64 

22  + 

25 

2 

478 

0 

0 

5 

0 

7,68 

4.70 

1,49 

14 

.0 

0 

13 

6 

1 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

57.7 

45.6 

51.7 

5,3 

66 

22 

30 

4 

405 

0 

0 

4 

0 

7,05 

3,47 

1,37 

14 

13 

6 

1 

SHASTA  DAM 

51.4 

43.2 

47,3 

56 

23 

3  2 

4 

542 

0 

0 

1 

0 

34 , 1 J 

5,56 

Q 

1^ 

^2 

10 

SIERRA  CITY 

46.6 

30,6 

38.7 

56 

1 

15 

4 

807 

0 

0 

15 

0 

33.49 

4.04 

24 

.: 

1 

30 

19 

13 

12 

SIERRAVlLLE   RANGER  STA// 

44, 7M 

24, 9M 

34. 6M 

6,4 

57 

22 

2 

3 

931 

0 

0 

24 

0 

14.07 

9,13 

1,86 

24 

.4 

0 

12 

10 

8 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

36.4 

21,0 

28.7 

45 

6 

5 

4  + 

1118 

0 

3 

24 

0 

24,21 

3,  16 

15 

94.0 

67 

15 

17 

19 

10 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

55.0 

40,0 

47.5 

4,0 

65 

17  + 

20 

4 

534 

0 

0 

8 

0 

9,88 

5,99 

2,29 

9 

.0 

0 

15 

8 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

45.9 

33.7 

39.8 

52 

^ 

20 

4+ 

773 

0 

0 

11 

0 

4 2  ,  5< 

5 . 1 E 

1 .  c 

(; 

1 6 

1 4 

THIN  LAKES 

36.3 

19,2 

27,8 

3,8 

46 

6 

-  1 

5 

1149 

0 

5 

28 

3 

16.17 

9,55 

3.35 

14 

16 

9 

7 

VAC  AV I L  L  E 

57.4 

42,6 

30,0 

4,7 

64 

22  + 

25 

4 

458 

0 

0 

7 

0 

13.03 

7,71 

2.96 

21 

.0 

0 

13 

5 

5 

VOLTA   POWER  KDUSE 

51.3 

36,9 

45,1 

63 

1 

25 

5  + 

508 

0 

0 

8 

0 

13.62 

8.40 

3.02 

16 

.0 

0 

18 

7 

5 

whiskeytown  res 

51. 4M 

41.3m 

46. 4M 

61 

2 

29 

6 

570 

0 

0 

5 

0 

32.90 

5.28 

14 

.0 

0 

19 

13 

11 

WILL lAMS 

56  .  3M 

42,0 

49 .  2M 

7  I 

25 

25 

3 

524 

0 

0 

6 

0 

6.52 

1,9] 

1 0 

Q 

■ 

^ 

Wl L  LOWS 

56.8 

41,4 

49,  1 

4,3 

56 

18  + 

21 

6 

485 

0 

0 

6 

0 

7.46 

3,91 

1,84 

9 

.c 

0 

11 

6 

2 

WILLOWS  USBR 

57.6 

43,5 

50,6 

58 

15 

24 

3 

437 

0 

0 

5 

0 

7.50 

2.09 

9 

.0 

0 

12 

9 

2 

WINTERS 

57.8 

42,4 

50.1 

55 

17 

25 

4  + 

454 

0 

0 

6 

0 

12,41 

2.49 

14 

.0 

0 

13 

6 

6 

WOODLAND   1  WNM 

56.7 

42,5 

49,6 

3,8 

67 

17 

25 

3 

458 

0 

0 

6 

0 

7,04 

3.74 

1.35 

14 

.0 

0 

13 

6 

3 

riTuTc  TnM 
U  1  V  i  ^  1  yiN 

43,3 

3,6 

16  .  97 

10  17 

• 

3.6 

*         *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

42,2 

18,6 

30  4 

3 

1064 

0 

1 

26 

4 

10,2c 

1.5] 

17 

6.9 

26+ 

1 4 

BODI  b 

39.4 

5,4 

22)4 

54 

27 

-17 

3 

1311 

0 

4 

31 

11 

2,68 

.59 

16 

23.8 

14 

30  + 

8 

; 

0 

BR  I DGE  PORT 

43.1 

17,9 

30,5 

55 

26 

3 

1062 

0 

2 

30 

2 

1.16 

10*5 

3 

CEDARV I LLE 

40.  IM 

26, SM 

33, 5M 

4,4 

55 

23 

1 

5 

967 

0 

7 

15 

0 

4,14 

2.30 

1  .46 

17 

1.7 

2 

8 

9 

3 

1 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

39,7 

20,6 

30,3 

49 

21 

1 

5 

1068 

0 

1 

26 

0 

15,25 

2.50 

16 

25,9 

15 

15 

14 

10 

9 

DDYlE  5  SSE 

44.2 

27,6 

35,9 

56 

25 

5 

6  + 

895 

0 

15 

10,39 

2  .  16 

14 

1,9 

T 

30+ 

13 

6 

4 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

42,8 

26.5 

34,7 

57 

23  + 

4 

6 

934 

0 

5 

20 

0 

3,42 

1.07 

14 

T 

1Q^ 

6 

2 

1 

FORT  BIDWELL 

26.4 

33,6 

4,5 

5  5 

22 

-  2 

5 

965 

0 

5 

17 

1 

5, 12 

2.89 

.90 

24 

6,0 

4 

9 

14 

: 

0 

MONO  LAKE 

42. 9M 

24. DM 

33, 5M 

56 

23 

10 

29  + 

971 

0 

0 

25 

0 

4,79 

2.10 

15 

2 

27  + 

f 

3 

1 

SQUAW  VALLEY 

39.8 

20,4 

30,  1 

47 

22  + 

0 

3 

1075 

0 

3 

27 

1 

24,59 

3.10 

16 

36,9 

15 

15 

14 

12 

10 

SUSANVILLE  AIRPORT 

41.6 

25,0 

33,3 

2,9 

59 

22 

1 

3 

974 

0 

7,11 

4.56 

1.13 

14 

2 

16  + 

11 

t 

2 

TAHGE  CITY 

41.8 

23,6 

32.8 

5,9 

46 

23  + 

10 

26  + 

991 

0 

0 

26 

0 

15,27 

9.14 

1.65 

16 

26,0 

14 

17  + 

1: 

11 

9 

TAHDE   VALLEY   FAA  AP 

38.3 

24, OM 

3 1 ,  2M 

45 

2  3  + 

5 

1040 

0 

2 

27 

0 

termo 

37.9 

21.4 

29.7 

51 

23  + 

-16 

3 

1088 

0 

7 

26 

6 

3,00 

,64 

24 

6,0 

4 

6  + 

t 

2 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

39.0 

19  2 

29.1 

3,5 

47 

24 

-  6 

1104 

0 

3 

29 

4 

14,41 

6.26 

1,98 

15 

26, C 

IC 

17 

14 

11 

6 

WOOOFORDS 

44.0 

26,6 

35,3 

55 

21 

8 

5 

912 

3 

2  I 

Q 

9,82 

2,02 

14 

3,9 

1 

24+ 

8 

( 

4 

DIVISION 

31.7 

3,9 

9,01 

5.58 

14,6 

Lt"IIKflL  LU**il 

DRAINAGE  04 

AVlLf.  ocALH 

6 /.I 

46,0 

56,6 

79 

1 

30 

4 

254 

0 

0 

3 

0 

jjEN   LDMONO  NQ  3 

57.5 

42.5 

so.o 

63 

1 

25 

5 

458 

0 

0 

7 

0 

19,51 

4.03 

16 

,C 

0 

le 

11 

5 

BERKELEY 

58.7 

49.2 

94,0 

4.6 

53 

23  + 

38 

5  + 

336 

0 

0 

0 

0 

11,14 

5.46 

2,33 

21 

.C 

T 

13 

13 

7 

4 

BURL INGAME 

59.5 

46.2 

52,9 

55 

24  + 

22 

5  + 

369 

0 

0 

6 

0 

9,13 

2.35 

14 

.C 

0 

12 

! 

3 

carmel  valley 

62.9 

41.8 

92.4 

72 

21 

28 

5 

385 

0 

0 

7 

0 

5,85 

1.54 

16 

.c 

0 

1< 

* 

1 

CROCKETT 

57.6 

44.6 

51,2 

66 

23 

29 

5 

420 

0 

0 

1 

0 

9.80 

5.25 

2.37 

21 

.C 

0 

12 

7 

3 

FORT  ORD 

59.3 

43.6 

51,6 

66 

21 

28 

5  + 

411 

0 

0 

6 

0 

4.20 

1.07 

15 

.0 

0 

IC 

2 

2 

GlLROY 

60.0 

41,0 

50,5 

66 

21 

24 

5 

443 

0 

0 

9 

0 

6.99 

2.15 

16 

.C 

c 

14 

e 

2 

HALF   MOON  BAY 

60.4 

47,8 

94,1 

63 

24 

36 

26  + 

331 

0 

0 

0 

0 

8.49 

2,64 

21 

.C 

c 

12 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
JANUARY  1970 


Slatton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

Lowest 

» 
a 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More  j 

.50  or  More  1 

1. 00  or  More 

%i  1 

•!l 

.°l 

°° 

HOLLISTER   1  SW 

60.9 

40.1 

50.5 

1,7 

68 

22  + 

20 

5 

442 

0 

0 

6 

0 

5.42 

2,85 

1.23 

1 1 

,0 

0 

11 

3 

3 

KING  CITY 

63 .  5M 

40 .  IM 

5  1  .  8M 

3,4 

70 

23  + 

20 

4 

400 

0 

0 

9 

0 

2  .  9b 

.80 

1  . 02 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

LIVERMORt   COUNTY   F  D 

59.5 

40.4 

50.0 

3.9 

65 

22  + 

22 

3 

463 

0 

0 

0 

5.36 

2.37 

1,18 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

LOS  GATDS 

60.  1 

42.8 

51.5 

4,2 

67 

26 

26 

6  + 

415 

0 

0 

7 

0 

6.  2b 

.45 

1.52 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MONTEREY 

59.9 

46.8 

53.4 

66 

9 

33 

5 

353 

0 

0 

0 

0 

5.91 

1  .04 

1 1 

.0 

0 

12 

4 

2 

MONTEREY  NALF 

50.5 

45.9 

53.2 

58 

21 

32 

5 

359 

0 

0 

1 

0 

4 . 45 

.82 

11 

.0 

0 

13 

3 

0 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

62. 't 

47 . 9 

55.2 

59 

21 

38 

30 

298 

0 

0 

0 

0 

3.6b 

1  .55 

16 

.0 

0 

9 

1 

1 

MOUNT   DIABLD  N  GATE 

53.7 

42.5 

48.1 

58 

30  + 

33 

516 

0 

0 

0 

0 

10,21 

1  ,73 

2  1 

.0 

0 

14 

8 

5 

MOUNT  HAMILTON 

^7.9 

35 . 5 

42.3 

2 , 2 

63 

19 

25 

2  6 

699 

0 

0 

6 

0 

7.  55 

2,11 

1,58 

14 

,0 

0 

14 

6 

3 

NACIMIENTO  0AM 

61.0 

38.5 

49.6 

70 

23 

23 

4 

466 

0 

0 

10 

0 

3,56 

,90 

16 

.0 

0 

10 

2 

0 

NEWARK 

56.8 

46.  3 

52.6 

65 

23 

33 

6 

378 

0 

0 

0 

0 

5.36 

1.31 

21 

.0 

0 

B 

5 

2 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

R 

57.1 

47.4 

52.3 

4 . 3 

62 

23  + 

35 

5  + 

385 

0 

0 

0 

0 

7 .  7b 

3.95 

1  .94 

14 

.0 

0 

12 

5 

3 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

59.4 

42.3 

50»9 

58 

20 

26 

5 

434 

0 

0 

8 

0 

5.77 

1.33 

21 

.0 

0 

11 

7 

2 

PASO  ROBLES 

62. 4 

36.4 

50.4 

72 

22 

14 

3 

446 

0 

0 

10 

0 

3.71 

1 .14 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

60.9 

38.6 

49.6 

70 

22 

15 

4 

454 

0 

0 

1 1 

0 

2.51 

.52 

9 

,0 

0 

8 

1 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

60.6 

37 . 5 

49.1 

59 

22 

19 

3 

484 

0 

0 

1 1 

0 

4.24 

.  74 

1 1 

.0 

0 

1 1 

4 

U 

PISMO  BEACH 

63.3 

45 . 5 

54.9 

59 

25  + 

32 

5 

306 

0 

0 

1 

0 

4  .33 

1 . 80 

16 

.0 

0 

10 

1 

1 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

59.8 

49.5 

54 . 7 

53 

28  + 

43 

30  + 

313 

0 

0 

0 

0 

7.  3i 

2.79 

15 

.0 

0 

11 

3 

2 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

58.0 

42.5 

50.3 

67 

22 

23 

3 

447 

0 

0 

5 

0 

6.  39 

1 ,78 

21 

.0 

0 

12 

4 

2 

PRIEST  VALLEY 

56.5 

34.4 

45.5 

68 

22 

16 

4 

600 

0 

0 

1  3 

0 

4.59 

.52 

1 .12 

16 

.0 

0 

11 

2 

1 

REDWOOD  CITY 

60.4 

42.9 

51.7 

3 . 5 

67 

28  + 

27 

6  + 

404 

0 

0 

5 

0 

8.77 

4.43 

2.13 

14 

■  0 

0 

10 

7 

3 

R I CHMOND 

59 .  IM 

45 . 5 

52. 8M 

68 

28 

32 

5 

372 

0 

0 

1 

10.72 

3.03 

21 

.0 

0 

12 

6 

3 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

55.4 

40.4 

47.9 

62 

22 

23 

5 

523 

0 

0 

9 

0 

12.96 

3.52 

2  1 

.0 

0 

15 

6 

3 

SALINAS   2  E 

61.8 

42.  1 

92.0 

2.3 

58 

21 

26 

5  + 

397 

0 

0 

5 

0 

5.34 

2.36 

1.75 

16 

,  0 

0 

11 

4 

1 

SALINAS   FAA  AP 

60. 7M 

45.7 

53. 2M 

67 

21 

32 

4 

364 

0 

0 

1 

0 

4.96 

1.00 

11 

.0 

0 

11 

4 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

50 .  7M 

38 .  OM 

49 .  4M 

70 

22 

21 

4 

477 

0 

0 

1 1 

0 

7.91 

2.00 

16  + 

.0 

0 

10 

5 

2 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

57.7 

47.5 

52.7 

51 

29  + 

35 

5 

376 

0 

0 

0 

0 

7.67 

1.36 

20 

,0 

0 

11 

7 

2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

57.9 

45 . 9 

52.4 

3.8 

65 

22 

34 

6  + 

384 

0 

0 

0 

0 

8 . 33 

4  .32 

2  ,09 

14 

.0 

0 

12 

f 

2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

57,9 

50.1 

54.0 

3.3 

54 

22 

42 

6 

334 

0 

0 

0 

0 

7,81 

3.25 

1.41 

20 

.  0 

0 

13 

6 

2 

SAN  GREGORIO  2  SE 

58.4 

45.2 

51.8 

54 

20 

32 

5  + 

403 

0 

0 

2 

0 

9.95 

1.95 

14 

,0 

0 

13 

7 

4 

SAN  JOSE 

R 

59.9 

45.5 

52.6 

3.6 

67 

26 

28 

5 

372 

0 

0 

4 

0 

4.02 

1  .32 

.  99 

14 

.0 

0 

9 

3 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

63.0 

44 . 5 

53.6 

2.2 

71 

21 

29 

6 

344 

0 

0 

2 

0 

7.2a 

2.87 

2.03 

10 

.0 

0 

9 

5 

2 

SAN  MATEO 

50.4 

45.8 

53.1 

67 

23 

31 

5 

351 

0 

0 

2 

0 

8 .  35 

1  .85 

21 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

60.4 

45.2 

53.3 

5.0 

66 

26  + 

31 

5  + 

355 

0 

0 

3 

0 

4.35 

1.48 

1.01 

14 

.  0 

0 

9 

3 

1 

SANTA  CRUZ 

59.5 

43.7 

51.7 

2 . 7 

65 

17 

25 

5 

407 

0 

0 

7 

0 

13.03 

6.19 

2.52 

15 

.0 

0 

14 

6 

4 

UPR   SAN   LEANORO  FILTER 

56.7 

44.0 

50.4 

66 

27 

32 

5 

446 

0 

0 

1 

0 

9.71 

2 . 40 

21 

.0 

0 

1 1 

■ 

4 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

59.0 

43.6 

51.3 

67 

28 

24 

5 

419 

0 

0 

7 

0 

8 . 02 

3.73 

1 .35 

21 

.0 

0 

13 

5 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

50 . 3 

43.5 

52,0 

65 

2 

28 

5 

393 

0 

0 

6 

0 

7.  2t 

1 . 63 

16 

.0 

c 

1  ] 

2 

DIVISION 

51,6 

3.8 

7.22 

3.08 

.0 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  FIBRE8DARD  ML 

58.4 

43.2 

50,8 

5.1 

58 

23 

27 

3 

431 

0 

0 

6 

0 

5.10 

2,40 

1  .50 

2  1 

.0 

0 

9 

4 

2 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

57.6 

40.7 

49 , 2 

57 

23  + 

25 

3 

483 

0 

0 

c 

4.71 

1.19 

21 

.0 

0 

IC 

1 

ASH  MOUNTAIN 

59.2 

39 . 5 

49,4 

3.2 

73 

24 

28 

10 

475 

0 

0 

° 

9.47 

4 , 92 

2  . 70 

16 

.0 

c 

*i 

! 

4 

AUBERRY   1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

64 . 4 

43.5 

54,0 

6.6 

77 

23 

25 

6 

337 

0 

0 

5 

0 

.57 

,50 

.33 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

BALCH   POWER  HOUSE 

54.1 

40.5 

47.3 

65 

24 

29 

5+ 

S42 

0 

0 

4 

G 

9.83 

3.10 

16 

.0 

0 

10 

5 

4 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

60.5 

40 . 3 

50.4 

75 

23 

24 

5  + 

443 

0 

0 

7 

0 

1  . 00 

.35 

15 

.0 

0 

4 

C 

U 

8UTT0NW I LLOW 

62  .6 

35.4 

49 . 0 

76 

24 

16 

6 

488 

0 

0 

1 0 

c 

1 . 02 

.  34 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

45.0 

29.  1 

37. 1 

.2 

52 

2 

16 

5 

860 

0 

0 

22 

0 

23.17 

12,91 

3.02 

2  1 

2.0 

1 

15  + 

17 

14 

9 

CAMP  PARDEE 

56.9 

42.5 

49.8 

4.2 

67 

23 

32 

5  + 

465 

0 

0 

4 

0 

6.70 

2,81 

1.22 

15 

.0 

0 

i; 

5 

1 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

57.7 

37,2 

47.5 

59 

23 

22 

6 

537 

0 

0 

1 1 

0 

6.92 

1.87 

16 

.0 

0 

14 

4 

2 

CHERRY   VALLEY  DAM 

46. 8M 

28. 8M 

37. 8M 

55 

2 

17 

5 

837 

0 

0 

23 

0 

21.25 

3.78 

16 

1.0 

1 

1 5 

17 

12 

6 

COALINGA 

63.4 

40,3 

51.9 

6.1 

73 

23 

23 

5 

401 

0 

0 

7 

0 

1 .31 

,06 

.31 

11 

.0 

0 

5 

C 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

60.8 

35,4 

♦  8.1 

72 

22 

20 

6  + 

518 

0 

0 

9 

0 

1 .04 

.37 

16 

.0 

0 

; 

C 

0 

DENAIR   3  NNE 

57.9 

38,5 

48.2 

2.9 

59 

22  + 

20 

5 

515 

0 

0 

10 

0 

3.19 

.80 

.72 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

DUDLEYS 

52.3 

29,7 

41.0 

2.2 

59 

22 

14 

4 

738 

0 

0 

16 

0 

13. 5B 

6.39 

2.87 

16 

.0 

0 

14 

! 

5 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

59.1 

39,9 

49.5 

3.6 

67 

24  + 

25 

5  + 

472 

0 

0 

9 

0 

10.06 

4 .  39 

2.25 

21 

.0 

0 

1* 

5 

3 

FIVE   POINTS   5  SSW 

61  .7M 

40.  IM 

50. 9M 

76 

23 

21 

5 

429 

0 

0 

0 

1  .71 

.  74 

16 

.0 

0 

5 

] 

0 

FRESNO  we  AIRPORT 

R 

56.6 

39.5 

49.  1 

3.0 

70 

22 

24 

4 

485 

0 

0 

9 

0 

3.83 

1  .80 

1.22 

15 

.c 

0 

S 

4 

1 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

60.  I 

39.2 

49.7 

72 

23 

22 

5 

468 

0 

0 

10 

0 

4.43 

2.02 

15 

•  0 

0 

7 

2 

1 

GLENNVILLE 

56.3 

32.6 

44.5 

68 

29  + 

15 

5 

530 

0 

0 

15 

0 

5.66 

3.04 

16 

.0 

0 

i 

« 

2 

GRANT  GROVE 

42.7 

26.3 

34.5 

54 

23 

18 

28 

938 

0 

0 

29 

0 

13.5b 

4.06 

10 

15.0 

8 

1 5 

11 

t 

b 

HANFORD 

61. OM 

39.4 

50. 2M 

5.0 

73 

22 

24 

5  + 

434 

0 

0 

9 

0 

1.60 

.06 

.58 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

46. OM 

32. 3M 

♦  0.2M 

2.9 

55 

24 

20 

5  + 

753 

0 

0 

14 

0 

13.74 

7.83 

2.65 

15 

■  0 

0 

le 

IC 

5 

HUNTINGTON  LAKE 

41.2 

23.8 

32.5 

2,3 

49 

22 

10 

26 

1002 

0 

0 

30 

0 

41.0 

22 

1  5 

IDRIA 

55.5 

39.8 

47.7 

2.5 

65 

24  + 

26 

5 

528 

0 

0 

4 

0 

3.41 

.32 

.8S 

10 

.c 

0 

i 

; 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  I 

61.5 

45.6 

54.1 

4.5 

73 

22 

34 

5  + 

329 

0 

0 

0 

0 

1.53 

-  .49 

.92 

16 

.c 

0 

: 

1 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

59.1 

34.4 

46.8 

71 

22 

19 

4  + 

561 

0 

0 

12 

0 

3.57 

1.80 

16 

.0 

c 

t 

3 

1 

KETTLEMAN  CITY 

62.1 

39.  1 

50.6 

77 

24 

21 

5  + 

439 

0 

0 

6 

0 

1.13 

.35 

15 

.0 

0 

5 

a 

0 

KETTLEMAN  STATION 

62.4 

43.2 

52.8 

77 

23 

28 

4 

371 

0 

0 

5 

0 

1.10 

.49 

14 

■  0 

0 

3 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

59.1 

40.3 

49.7 

70 

22 

21 

6 

457 

0 

0 

8 

0 

5.33 

1.3S 

15 

.0 

Q 

IC 

4 

2 

LE  GRAND 

59.5 

39.4 

49.5 

4.1 

70 

22  + 

23 

6 

473 

0 

0 

7 

0 

4.26 

1,73 

i.o: 

16  + 

.a 

0 

U 

3 

2 

LEMON  COVE 

50.2 

40.5 

So. 4 

3.8 

77 

23 

25 

5 

447 

0 

0 

6 

0 

4.  14 

1.47 

2.13 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

LINDSAY 

60.4 

39.2 

49.6 

4.0 

76 

23 

25 

6  + 

460 

0 

0 

10 

0 

3.26 

.99 

1,68 

16 

.0 

0 

i 

; 

1 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

56.1 

40.7 

49,4 

70 

24 

23 

6  + 

476 

0 

0 

9 

0 

2,  16 

,66 

11 

.0 

0 

e 

I 

0 

LODGEPOLE 

39.2 

20,9 

30,1 

49 

24 

8 

5 

1077 

0 

1 

31 

0 

15,93 

4,28 

10 

26, J 

16 

31  + 

12 

t 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  JANUARY  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  i 

s| 

<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Higheel 

0 
a 

Lowest 

1 
a 

Degree  DayB 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  t 

Tolal 

L  uD  I 

57.7 

42,2 

so-o 

5.3 

67 

16 

23 

46C 

c 

( 

( 

6.52 

3.42 

1.7S 

21 

•  c 

C 

1< 

3 

2 

LLJ3  tjui^u^ 

59.1 

40.6 

49.9 

4 , 3 

6( 

2U 

2  ] 

6 

464 

^ ' 

•  6^ 

15 

•  C 

c 

s 

0 

Lug    dAMUj    UC I  KcdV 

57,5 

42.5 

'0.0 

66 

23* 

2  7 

4 

45 ' 

( 

3,0. 

.  5^ 

15 

.C 

c 

IC 

3 

0 

MADERA 

59.7 

39.3 

49  *  ^ 

4 ,  ] 

7C 

23 

24 

6 

472 

0 

( 

i 

( 

1.5, 

1.23 

16 

•  C 

C 

2 

1 

MANTECA 

57.5 

41.2 

23-t 

25 

476 

C 

0 

7 

0 

4*8( 

1  •  OC 

15 

.c 

C 

? 

< 

1 

MAR  I C  OP  A 

MCorcn  CTDC   qtatthw  5 

ncKLcu    ^IKC    ^IA'lUr<l  c 

60.1^ 

33. IM 

46.6M 

1,7 

7? 

22 

2C 

6  + 

56' 

( 

3 . 94 

1  *  62 

.C 

c 

0 

Mfinp  ^  Tn 

58  •  1 

41. e 

40  ^ 

5.0 

16 

25 

6  + 

459 

■ 

( 

1.6! 

1  •  1  ^ 

14 

.  c 

C 

IC 

3 

1 

NEWMAN  2  NW 

3.2 

6S 

2C 

3 

^  1 1 

0 

( 

8 

0 

1 .  4C 

•  9: 

14 

.  0 

C 

! 

3 

0 

NORTH  FORK  RANCEK  STA 

5 5  ■  6f* 

33  6C 

44  6M 
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CALIFORNIA 
JANUARY  1970 
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Precipitation 
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SAN  OIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTD 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA   ANA   FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 
SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

Y0R8A  LINDA 
DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER   9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP   WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BRAMLEY   2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA   FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTD  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPURT 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SQUIRREL  INN  2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVULE  PUMP  PLANT 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     JANUARY  1970 


SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  January  1970  in 
California  was  the  rain  from  the  central  San 
Joaouin  Valley  northward.  Most  of  the  area 
from  Fresno  northward  received  approximate- 
ly twice  the  normal  monthly  precipitation;  Stock- 
ton reported  280  percent  of  normal.  The  rainfall 
was  well  distributed  from  the  7th  to  the  end  of 
the  month,  a  fact  that  helped  to  keep  flooding  at 
a  minimum.  Nevertheless,  flooding  did  occur 
at  times  on  the  Eel,  Van  Duzen,  Russian,  and 
Sacramento  Rivers,  as  well  as  on  smaller  streams 
in  local  areas.  Five  persons  lost  their  lives  as  a 
result  of  drowning  in  flooded  streams.  Because 
the  month  was  warm,  the  snow  level  remained 
high  throughout  most  of  the  period.  In  the  Owens 
Valley  and  south  of  the  Tehachapls  precipitation 
was  less  than  normal  for  the  month. 

Red  Bluff  reported  the  greatest  number  of  con- 
secutive days  of  measurable  precipitation  of 
record.  The  Sacramento  River  at  that  point 
reached  the  second  highest  stage  observed  since 
Shasta  Dam  went  into  operation  in  1946.  Blue 
Canyon  reported  the  heaviest  January  precipita- 
tion of  record,  and  San  Francisco  had  the  most 
rainy  days  in  January  since  1916.  At  Berkeley 
the  month  brought  the  most  precipitation  for 
January  since  1911  and  the  second  greatest 
amount  for  any  month  since  that  year.  Stockton 
was  the  wettest  since  1916. 


Computations  suggest  that  some  of  the  cooperative 
reporting  stations  in  the  Redding- Pit  River  area, 
in  the  Russian  River  area,  and  on  the  slopes  of  the 
northern  and  central  Sierra  Nevadas  experienced 
precipitation  totals  during  January  that  can  be 
expected  to  have  a  return  period  of  70  to  150 
years  or  longer. 

All  first-order  stations  averaged  warmer  than 
normal  for  the  month,  except  for  Blue  Canyon, 
which  was  slightly  below  normal.  Sacramento 
reported  the  second  warmest  January  tempera- 
ture of  record,  and  Stockton  was  the  warmest 
since  1953.  Several  new  records  were  set. 
Red  Bluff  and  Sacramento  observed  new  high 
minimum  readings  for  January,  while  San  Fran- 
cisco equalled  the  high  minimum  reading  for 
January  and  reported  the  highest  average  mini- 
mum In  January  records.  New  high  minimum 
temperature  records  for  the  dates,  as  well  as 
new  high  maximum  readings  for  the  dates  were 
set  at  Sacramento  and  Fresno.  Bakersfleld  and 
Los  Angeles  reported  only  5  days  during  the  month 
with  mean  temperatures  below  normal.  Con- 
siderable cloudiness  was  reported  in  the  Los 
Angeles  area,  and  Red  Bluff  reported  the  windiest 
January  and  the  second  windiest  month  of  any 
name. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologlst 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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1.54 

HONEYDEW  Z  Wl^H 

5^ 

.06 

.76 

2.96 

2.50 

.21 

1.03 

2.64 

42 

.37 

92 

.10 

.13 

1.58 

.90 

4.78 

2,50 

3,72 

5.20 

.  38 

2.60 

5.14 

.03 

T 

.33 

ftT 

.03 

.32 

.  3  1 

.  06 

.  l"! 

1  .07 

.62 

.38 

.22 

.  94 

.53 

2.19 

2.57 

.91 

2.63 

.30 

1  .72 

3.66 

.  16 

,39 

IDLEwILO  HWY  MNTnC  sta 

31 

.05 

.05 

.9i 

1.25 

1.86 

30 

.62 

.25 

1.54 

.  52 

1.13 

1.74 

3  i  ^2 

1.69 

3.  35 

1.  10 

1  . 66 

3.45 

.22 

.64 

KELLOGG 

29 

l<t 

.05 

1.95 

1  .64 

.  1  1 

.10 

I  .07 

3 

60 

.  14 

3 

24 

.62 

.16 

.37 

1 .  10 

4  .00 

3.25 

1*22 

4,50 

.06 

1.67 

.09 

KENTF I e  LD 

26 

93 

1.25 

1.5/ 

.  70 

.45 

.80 

4 

65 

.  50 

4 

25 

.29 

.70 

1 .  30 

5.65 

.85 

.99 

1  .40 

1  ,30 

,  10 

KLAMATH  R 

30 

20 

T 

.20 

.90 

.  10 

.30 

1.3C 

.40 

00 

1  .30 

00 

3.30 

.30 

2.00 

1 .  20 

2.70 

1.70 

3,90 

.90 

2  .40 

2  .  80 

.40 

.20 

.45 

kORBE  L 

15 

.35 

.  1  5 

.  2' 

.20 

66 

,07 

.30 

.13 

.42 

.21 

1.21 

1.65 

1.85 

1 .02 

.60 

2  .  16 

,75 

.03 

.05 

.37 

LAKE    PILLSBUrtY  NQ  2 

10 

.  1  3 

.  37 

1  .72 

.  54 

.26 

1,24 

.  54 

75 

.13 

.02 

1 .03 

.77 

3.23 

.73 

4,07 

2.26 

.06 

.63 

2.25 

LAVA  BEDS   NAT  mOnumENT 

2 

97 

.  1 1 

.01 

T 

22 

T 

16 

.01 

T 

•  16 

.  19 

1 .42 

T 

.34 

.02 

.03 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

2a 

82 

.51 

2  .00 

1 '  20 

.22 

.  15 

1 .33 

1 

75 

.33 

2 

19 

.24 

.  67 

.75 

.65 

2.22 

2.42 

1 . 82 

3.73 

.50 

.  50 

2.  64 

T 

f 

.25 

MARE  ISLAND 

10 

T 

.40 

.25 

T 

.40 

.25 

.30 

96 

.67 

- 15 

.74 

1,72 

1  ,48 

.15 

,96 

.07 

.50 

.12 

MOUNT  HEBRON  RS 

87 

.04 

.07 

^03 

27 

.03 

.  19 

01 

.03 

.07 

.  36 

,40 

1 .02 

.06 

T 

.95 

.02 

.02 

MUIR  WOODS 

_ 

_         _  _ 

_ 

60 

.  12 

.  1  5 

.09 

.53 

6.25 

.  5  1 

,  20 

1  .07 

.02 

.66 

,16 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

13 

77 

T 

.  3  1 

.96 

03 

.  1 1 

.  0< 

.49 

3 

55 

.24 

1 

45 

.59 

.53 

.  33 

3.33 

•  15 

.23 

.61 

.52 

.06 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

10 

77 

.20 

.  19 

.47 

56 

.31 

79 

.47 

.  16 

.  17 

.22 

1 .91 

.  37 

1  .  99 

,  1 1 

.  12 

1 .62 

.09 

OAKVILLE    1  WNW 

63 

T 

.  50 

2.16 

.45 

.26 

.01 

.69 

.26 

.  34 

39 

.56 

.32 

.48 

3.20 

.42 

.90 

1 .  70 

.  86 

.05 

DCC I  DENT AL 

32 

1 3 

.  1  4 

3.57 

1  . 94 

.09 

.3( 

.  12 

.05 

95 

.  39 

.29 

.47 

1  .35 

5,12 

2.10 

1.46 

3.  74 

2.23 

.  10 

ORICk   PRAIRIt    CREEK  PK 

.05 

1 .05 

.  1  3 

.7( 

.  36 

.37 

BO 

.56 

,36 

1  .07 

.70 

1  .78 

2 . 74 

2,46 

1.18 

1.13 

1.69 

1,14 

,0  V 

.69 

ORLEANS 

22 

*iB 

.  1  a 

*  07 

.  20 

.  7* 

.  50 

1 

.65 

.20 

1 

90 

.  3 1 

,36 

.  63 

i  .96 

2.28 

1,76 

.56 

2.10 

1.33 

.42 

.09 

PETALUHA  F IRE    STA  2 

13 

34 

.02 

4  1 

1.24 

*  ^  2 

,0  ■ 

.  3  1 

2 

.17 

1 

62 

.73 

.  1  7 

.38 

•  19 

.  37 

.89 

.58 

.05 

POINT  ARENA 

1  8 

.30 

.53 

1.7l 

.23 

.".^ 

.77 

1 

40 

.39 

I 

1 1 

.07 

T 

.98 

1,17 

3.07 

.57 

3.39 

.53 

.02 

.77 

.04 

,05 

POTTER  VALLEy  PH 

25 

.07 

.43 

1 .  40 

*40 

.  15 

.  52 

.  75 

^' 

.  16 

6  7 

.  12 

1.01 

.23 

3,23 

1 .  ?6 

i .  04 

2.92 

.08 

2  .64 

.02 

RICHARDSON  GROVE    ST  PK 

3  I 

29 

1 .52 

1*68 

1  .  74 

.17 

46 

.65 

2  1 

.69 

,50 

3  ,79 

1  .94 

2  ,  30 

4 .  70 

.41 

.73 

3.69 

.  0  I 

.26 

SAINT  HELENA 

19 

75 

.02 

.  56 

1  .  65 

•  1  2 

!27 

.  1 1 

.99 

2 

63 

2 

74 

.  1  7 

.87 

4  .00 

.  36 

1,19 

1 .72 

.97 

.03 

SAN  RAFAEL 

19 

65 

T 

1.10 

1  .43 

!o4 

.55 

.2*! 

.65 

4 

.06 

.26 

2 

54 

.24 

.35 

.57 

3.95 

.  59 

1 .68 

T 

1 .06 

.05 

SANTA  ROSA 

15 

69 

.02 

.45 

1.3b 

.25 

.14 

.0( 

.82 

1 

.95 

.26 

2 

41 

.29 

.77 

.40 

3.57 

.57 

.58 

1.20 

T 

.75 

SAWYERS   BAH   RANGER  Sta 

19 

'»9 

.23 

.2: 

.84 

1 

.  2  6 

.32 

1 

16 

.23 

.  38 

.44 

.42 

1 .05 

3.00 

1.63 

2,  65 

.  30 

.52 

2.51 

.Oi 

.08 

SC  OT  1  A 

32 

T  T 

2,01 

.09 

.  69 

.  1 6 

37 

.63 

.27 

1.25 

a  64 

2.56 

.  32 

•  37 

2.42 

.06 

.29 

SHELTER  COVE 

U 

74 

'  04 

■ 

' 

.06 

.  3< 

1 .  32 

.78 

•  26 

1 

56 

.  15 

.05 

.97 

.65 

.42 

.48 

1,65 

.68 

.04 

2.00 

1.04 

.03 

.  36 

SKAGGS   SfGS   LAS  LOMAS 

36 

63 

'  54 

4 . 36 

2  *  64 

3 

.45 

4 

60 

.25 

.  1 1 

.  30 

1  .00 

4.25 

3.25 

,95 

4.95 

.32 

.  10 

2.53 

SONOMA 

16 

31 

T 

.40 

2.15 

.07 

.26 

.06 

.61 

3 

.30 

.30 

1 

90 

.45 

.40 

.40 

3.74 

.26 

.30 

1.00 

.65 

.06 

STANoISH  HICKEY   ST  PK 

33 

.90 

2 

.11 

.45 

£  .37 

36 

.  68 

.61 

4.72 

2.03 

3,0* 

4.17 

,47 

.  59 

3.95 

,05 

.27 

TRINITY   DAM  VISTa  PT 

17 

12 

.01 

.61. 

.67 

!23 

.  16 

!76 

1 

,13 

.26 

1 

74 

.08 

!o6 

.55 

.58 

1.34 

1.24 

1.27 

1.92 

.11 

,52 

2.56 

T 

.09 

tulElake  //R 

.05 

.03 

,  0  1 

.06 

.01 

T 

T 

.03 

.48 

.52 

.53 

T 

.09 

T 

.06 

UK  I  AH 

23 

52 

.  14 

!59 

2.07 

.40 

!l3 

.5' 

.61 

2 

,29 

.56 

2 

03 

.80 

.70 

.92 

2.57 

.50 

•..68 

2.01 

.20 

1  .67 

.02 

UKIAH  <•  WSri 

25 

89 

.16 

1  .26 

1.58 

.11 

.  IC 

1.26 

2 

,62 

.22 

1.63 

.19 

.21 

.62 

3.1  1 

1 .30 

1.69 

4.40 

.45 

.02 

2.38 

.01 

.07 

UPPER  rtATTOLt 

29 

44 

.06 

.82 

3.43 

.74 

.  10 

1.42 

1.75 

1 

.07 

.20 

.98 

1.24 

1.16 

2.46 

1.92 

3  ,  10 

1 .35 

.  30 

3.60 

I  .53 

.12 

,33 

WEAVERVlLLE    RANGER  STA 

1  7 

.  B-i 

1.21 

.72 

1 

.20 

•  25 

1.75 

.56 

t  .39 

1.28 

1  .30 

2.24 

.57 

2.49 

.11 

.07 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

04 

*  05 

.80 

T 

.31 

.62 

.05 

50 

.16 

T 

.08 

.  19 

.34 

.22 

.42 

1 .80 

.02 

T 

1.55 

H  I  LL I TS    1  NE 

26 

OS 

23 

'  3n 

1 .35 

0 

* 

.  56 

.95 

2 

.61 

.  1 7 

2 

67 

1  .55 

,05 

.77 

.68 

3.12 

1.11 

3,0i 

2.64 

.11 

.51 

2.53 

.07 

WILLOW  CREEK   1  Nw 

20 

03 

.08 

1.12 

* 

.70 

.86 

1 

.22 

.29 

31 

• 

2.69 

.29 

1  ,60 

1.90 

.52 

• 

• 

3.92 

2.96 

.12 

.45 

YREKA 

B 

01 

.04 

T 

.03 

.02 

.26 

,62 

.  16 

52 

.82 

,01 

.07 

.11 

.19 

1.34 

.34 

1 .47 

.04 

.07 

1.86 

T 

.02 

SACRAMENTQ 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

7 

03 

T 

.00 

.06 

.03 

.  10 

.95 

.05 

I 

25 

.92 

.00 

.  1 1 

.22 

.26 

1,14 

.  87 

.  1 3 

.05 

.69 

.05 

ALTURAS   RANGER  STATION 

3 

65 

.14 

1.15 

.02 

T 

.31 

.20 

.92 

T 

.30 

T 

.  10 

AUBUR  N 

13 

66 

1 

.35 

53 

.75 

.68 

1.95 

2  . 00 

.  70 

.  69 

BERRYE5SA  LAKE 

1  2 

59 

'sf 

1 

*  ?t 

1 

.52 

'  59 

1 

57 

.  56 

.  0] 

.  06 

.  35 

1 .57 

1.01 

.06 

1.54 

.  16 

.  56 

.04 

BIG  BENO  RANGER  STA 

36 

25 

|06 

1  *  58 

3  23 

*  28 

*  4' 

I  '68 

2 

.72 

1  *90 

3 

75 

3  .59 

.  52 

T 

1 .  ao 

3.46 

4.03 

.  1 1 

3  .65 

.62 

2.71 

.  12 

.08 

BLUE   CANYON  WB  A1RP0RT//R 

33 

66 

.'•7 

2.40 

.77 

.50 

1.57 

2.32 

3 

,61 

1.29 

.34 

1 .53 

.05 

1 .  86 

1  .18 

5.81 

.54 

1  ,64 

1  .32 

.90 

1.71 

.05 

BOwhan  dam 

37 

33 

2.01 

1 . 0. 

2.31 

3 

.82 

•  52 

3.14 

.24 

1.12 

.71 

5.63 

2  .64 

.37 

3,07 

2.41 

.07 

BRANNAN  ISLAND 

7 

31 

*  06 

^  '  59 

.09 

1 

.15 

•  74 

83 

.08 

.  10 

1  .90 

.  74 

.22 

.03 

.26 

.07 

BROOks  farnham  Ranch 

B 

01 

- 

'  - 

1  '  2" 

'  5 

'  ,  . 

*09 

1 

.30 

.99 

-26 

.08 

.  16 

1 .29 

.34 

T 

1  .  14 

.11 

.42 

.01 

BRUSH  CREEk 

BUCKKORN 

33 

52 

T 

.53 

2.45 

2.10 

,55 

.85 

1.65 

2 

.65 

.85 

• 

1.55 

.95 

1.05 

.85 

3,64 

1 .95 

3,35 

1 .93 

.  54 

.67 

1.15 

.02 

BUCKS  CREEk  PH 

33 

2.77 

1 .72 

,  30 

.28 

3.44 

2,08 

I  ,67 

3.07 

.  13 

.03 

2  .40 

.06 

BURNE Y 

1 1 

61 

'o4 

^  'se 

1  *  30 

'o2 

.  o: 

.26 

'44 

.86 

.06 

.02 

.  16 

.42 

.54 

1.21 

2.40 

.40 

T 

.63 

7 

.04 

CAMPTONVILLE  RS 

30 

96 

.03 

.97 

2  .35 

1  .69 

4 

.02 

1 .71 

3 

.64 

1.20 

.49 

2.00 

3.35 

4,57 

.36 

2.19 

2.50 

.09 

CANBY   11  SW 

06 

.05 

.35 

.05 

.61 

.25 

T 

T 

.80 

.70 

T 

.24 

.40 

T 

.11 

canby  ranger  station 

5 

69 

.06 

.03 

,03 

T 

.15 

.42 

.06 

.47 

1.05 

.03 

.04 

.01 

.56 

1.07 

1.43 

.06 

T 

.34 

.06 

CANYON  DAM 

IS 

72 

.20 

I  .93 

1.07 

,  10 

.38 

1 .53 

.06 

.07 

1 

.13 

1 . 11 

.05 

.13 

.03 

1.20 

.79 

.90 

2.33 

T 

.  12 

1.55 

.02 

CARIBOU  POWER  HOuSE 

19 

61 

.06 

1  .  12 

.84 

.05 

.■.7 

1.95 

3 

.vo 

.20 

2 

.67 

1.25 

.07 

.30 

.07 

1.99 

1.22 

1.30 

2.08 

.04 

.02 

.01 

CENTERVlLLE  PH 

19 

.47 

.56 

3.01 

.'t6 

.96 

1.72 

3 

,41 

.03 

1 

.50 

.15 

.03 

.42 

.16 

2.62 

.27 

.75 

2.03 

.02 

1.35 

CHALLENGE   HANGER  STA 

33 

67 

.04 

1.25 

3.06 

.27 

.91 

2.52 

.11 

1.43 

3 

.81 

1 .00 

.53 

.02 

1  .85 

3.17 

3.61 

.58 

2.72 

.06 

2.66 

.05 

CHESTER 

15 

.84 

.27 

1  .6d 

.83 

.11 

.27 

I.  10 

2 

.87 

.08 

1 

.36 

.50 

T 

.26 

.04 

1,41 

.41 

1.12 

1 .65 

T 

.23 

1.45 

T 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

11 

.78 

.*.5 

2.35 

.04 

.52 

.73 

2 

.15 

,05 

.82 

.02 

.42 

.  14 

1.62 

.09 

,37 

.83 

.05 

.93 

.10 

CITRUS  HEIGHTS 

8 

06 

.03 

.34 

.63 

.21 

.07 

.02 

.63 

1 

.69 

.22 

.81 

.28 

T 

.  19 

.25 

1.62 

,02 

.03 

.37 

.51 

CLARKSBURG 

7 

.76 

.04 

.92 

.60 

.04 

1 

.63 

.60 

.82 

.71 

.06 

1.22 

.35 

.33 

.42 

.02 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

B 

.93 

.07 

1.65 

1.16 

.06 

.  10 

.15 

1 

.  16 

T 

.96 

.03 

.12 

.06 

.75 

.14 

1  .72 

.56 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


clEarlake  highlands 
cohasset  1  nhe 

C0LEM4N  FISHEftieS  5T4 

COLGATE  OOmEK  HOuSE 

COLUSA   I  SSM 
COOL 

CONNINi;  HOJCHTQN  RANCH 
OANA  2  S£ 
OAVIS  2  mSw 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POMER  HOUSE 
DE  SaSLA 

DOBBINS  COLGATE  )=0REBY 

domnieville  ranger  STA 

DUNN  1  CAN 

dunsmjir  Ranger  sta 

EAST  PARK  reservoir 
FAlRFIELO  FIRE  STATION 
FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

FOLSOH  OAH 

FORESTHILL  RANGER  STa 
FRENCH  CULCH 
GARDEN  VALLEV  2  S 
GEORGE  rOMN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STfi 
GOLD  RUN 

CRASS   VALLEY  NO  2 
GREENVILLE   RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRV  cNGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

hunter  dist  graves  rch 

ioma  hill 
jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 
lakeport 

lakeshore 
lake  spauloinc 
lake  spauloing  0am 

LEESVILLE   KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  hSw 
LOYALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 
MANZANITA   LAKE  // 
MARVSVULE 

HC  ClOUO 

hiooletown 

MINERAL 

HONTICELLO  DAM 
MOUNT  OANAhEH 

MOUNT   SHASTA  MB  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICOlAUS  2 
DNO 

ORLAND 

OROVILLE 
QROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PA5KENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HGuSE 

PLACERvtLLE 

PLACERVILLE  IFC 

PLATINA 

PORTOLA 
QUINC Y 

RED  BLUFF   HB   AIRPORT  R 
REDOING  FlflE    STA  NO  ^ 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WU  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGlETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

SODA  SPRINGS    1    E  //R 
STONYFQftO  COOLEV  RANCH 
STONyFORO  ranger  STA 

stony  gorge  reservoir 
strahberry  valley 

twin  lakes 

UPPER  LAKE    7  w 
VACAVILI E 
VINTON 

vollmers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
mUl  IAmS 
MUlOWS 
WILLOWS  USBR 


03 

BOCA 
eODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

BONNER  MEMORIAL    ST  Pk 
DOYLE 

DOYLE   9  SSE 

ELLEKY  LAKE  / 


Tolal 

1 

Day  of  Month 

1  1 
112  3 

1  1 
4      5  6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13      14  1 

15 

16 

17 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

23 

24 

25  1 

26 

27 

no 

Oft 

1  nn 

1  30 

31 

i  ^  '  ?  i 

.23 

2.90 

.65 

.13 

.39  1.27 

.03 

1  .71 

.20 

.05 

.  10 

.15 
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1.27 

.41 

1.88 

.94 

.06 

.58 

32.90 

.27 

2.10 

3!l3 

.37 

.4C 

1.45  5.26 

.13 

2.44 

.55 

,10 

,77 

1.02 

2.46 

2.37 

2.31 

3.76 

.03 

.19 

3.75 

8.52 

.03 

1.37 

1.91 

.09 

.07 

.03  .73 

.09 

l.U 

.03 

.03 

.11 

.17 

.80 

UIO 

.59 

.05 

.21 

7.46 

.03 

1.64 

.94 

.06 

.  16 

.10  1.23 

.79 

.19 

.09 

.72 

■  12 

.  B5 

.36 

7.50 

.49 

2.09 

.25 

.09  1.22 

.  15 

.70 

.25 

.  15 

.79 

.03 

*28 

.61 

.40 

12.41 

.07 

1.51 

1.80 

.  I  1 

.31 

T  2.49 

.27 

1.87 

.25 

T 

.05 

•  18 

1.82 

.27 

T 

I.  10 

T 

.31 

7.04 

.04 

1  .04 

.56 

.12 

.  13 

.06  1.36 

.13 

.66 

.05 

.02 

.11 

.21 

l.U 

.31 

tOl 

.52 

.07 

.31 

10.26 

.35 

1.03 

.27  .67 

1.12 

.80 

l.Sl 

.10 

.24 

.85 

1.05 

1.20 

.19 

.65 

.05 

T 

2.88 

t 

.02 

T 

.27 

.05 

T 

T  .25 

.45 

.69 

.14 

.31 

.17 

.50 

.03  . 

3.64 

T 

.U 

.  12 

.06 

.08 

1.16 

.91 

.52 

.11 

.29 

.  19 

4.14 

T 

.02 

.05 

•  03 

.0^ 

.01  .10 

.26 

.35 

1.46 

.10 

T 

T 

T 

.34 

.  10 

.58 

.07 

.01 

.54 

T 

.01 

16.25 

.02 

.63 

.45 

.10 

T 

1.00  1.25 

1.25 

2.50 

1.10 

.  10 

1.02 

2.35 

.02 

2.09 

.32 

1.95 

.08 

.02 

6.27 

.10 

.11 
.20 

.15 

T 

.04  .96 

.56 

.93 

.28 

.03 

.04 

.02 

.32 

1.66 

.02 

.85 

T 

T 

10.39 

T 

.24 

T 

.04 

.12  2.16 

.12 

1  .  75 

.43 

.05 

.04 

.36 

.22 

■  62 

.63 

1.99 

1.34 

.0<. 

.04 

6.84 

.36 

1.56 

.20 

.18 

•24  1.46 

.68 

1.44 

.32 

.06 

.  12 

.  14 

.76 

.14 

.16 

.36 

.52 

.  10 

•  loUowing  Station  Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
H 

1    1    2  3 

4 

5   1  6 

'  1 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

FLtMI NG  F ISH  AND  CAME 

3,*-2 

T 

.02 

.06 

.12 

.08 

.01 

.06 

1.07 

.01 

.40 

.06 

.05 

.  10 

.06 

.06 

.  79 

.42 

.01 

.02 

FORT  BinWELL 

5  .  L2 

.  1  5 

.08 

.20 

i  01 

.  72 

.15 

.  02 

.25 

•  36 

•  26 

.  9C 

•  20 

.40 

.04 

T 

GEM  LAKE 

.98 

.  16 

.92 

•  28 

.08 

.  22 

.52 

•  68 

.54 

1 .02 

•  20 

,06 

.08 

MEYERS    IUSPEiTIOn  STa 

MONO  LAKE 

.85 

.21 

.  56 

.  J7 

SACEHEN  CREEK 

15.96 

1.10 

.32 

2.11 

.73 

•  33 

1.91 

T 

1 .  56 

.02 

T 

SECRET  VALLEY 

3.69 

.08 

.25 

.63 

.41 

.26 

.06 

T 

T 

.24 

1.J2 

.44 

T 

SQUAh  VALLCY 

24.59 

.05 

.03 

.95 

2.59 

3  •  02 

T 

2.27 

,46 

1 .96 

.  1 3 

.02 

STANDISM   1  E 

3.B3 

.10 

,25 

.01 

.08 

!72 

.36 

.35 

.34 

.04 

.02 

•  17 

• 

1,39 

SUSANVILLE  AIRPORT 

7.11 

.  19 

.60 

.40 

.07 

.08 

1.13 

.04 

.62 

.34 

•  05 

.37 

.23 

1.U2 

.94 

.08 

.87 

TAMDE  CITY 

15.27 

.5? 

1.45 

.02 

.39 

1.31 

1.52 

1  .85 

1.72 

.33 

T 

.56 

1.29 

1.51 

1.15 

.18 

1.27 

.16 

T 

3.00 

T 

.  1  ii 

,06 

.01 

.01 

•  47 

T 

.67 

T 

T 

.08 

.03 

•  26 

,  e*. 

.01 

.40 

.02 

.01 

TRUCKEE  BANGER  STATION 

I*. 41 

.62 

1 .  30 

.06 

.  60 

1 .98 

1.51 

I  .66 

.20 

.  30 

.90 

1 .36 

T 

1 .62 

.29 

.98 

T 

.05 

WENDEL    10  Se 

2.69 

.17 

1.03 

.30 

.81 

.38 

WOQDFOROS 

9.82 

.05 

.52 

.78 

.07 

.06 

.05 

2.02 

.05 

1.79 

.89 

.02 

T 

1.2S 

.08 

.03 

1  .32 

T 

.92 

T 

•       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 

ALAMU   1  N 

9.78 

.05 

.75 

.76 

.22 

.  14 

.02 

1.09 

.89 

1.45 

.36 

.02 

.02 

.  16 

1.70 

.66 

T 

.99 

T 

.45 

.02 

ARROYO  GRANDE 

3 .  70 

.04 

1.20 

.03 

.01 

.28 

1 .05 

.  54 

.  18 

.28 

.  C5 

.04 

BEN   LOMONO  NQ  3 

19.51 

.05 

.41 

2.14 

.  1  1 

.57 

.  6  . 

,  1 6 

3.52 

•  31 

4.03 

.52 

T 

.61 

.62 

3,48 

.16 

.07 

.  32 

1.22 

.02 

6  ERK  E  L  E  V 

1 1 .  l<f 

.02 

.  40 

.57 

.06 

.31 

.06 

.45 

1.96 

.72 

1 .06 

.04 

.20 

1.68 

2.33 

.09 

•  59 

.  13 

.03 

.40 

,01 

.03 

BIG  SUR   STATE  PARK 

15.28 

.46 

.56 

1 .67 

.55 

.83 

.05 

1 .44 

1  •  31 

5,15 

.43 

.02 

.67 

.37 

.03 

1  .29 

.45 

BLACK   MOUNTAIN  Z  SW 

13.7*. 

.01 

.6i 

1 .63 

.44 

.03 

.12 

2.12 

.57 

2.29 

.56 

.05 

.26 

2.10 

.27 

.  10 

1.92 

.04 

.97 

.05 

BRADLEY 

2.56 

.05 

.14 

.33 

.  24 

.23 

.02 

.  14 

.64 

.19 

.48 

.05 

.05 

BURL IN&AME 

9.13 

T 

.  15 

.49 

.25 

.39 

.06 

.  1 1 

2.  35 

.22 

1 .40 

.06 

,  16 

1.83 

.04 

.07 

.96 

.04 

.53 

BURTON  RANCH 

10.13 

.02 

.75 

.61 

.24 

.12 

.02 

2.  16 

.25 

1 . 52 

.15 

.01 

.01 

.  32 

2.37 

.55 

.07 

.92 

.04 

CALAVERAS  RESERVOIR 

B  .34 

.04 

.  20 

.59 

.43 

.04 

.03 

.  33 

1  >53 

1 .25 

.37 

.08 

•  27 

1  .90 

.09 

•  04 

.40 

.06 

.68 

.02 

CARMEL  VALLfY 

5.85 

.03 

.23 

.68 

.32 

.67 

T 

.75 

.  12 

1.54 

.37 

T 

.20 

.11 

.08 

T 

T 

.49 

.24 

T 

.02 

CHITTENDEN  PASS 

7  .68 

.  13 

.85 

.65 

.22 

.66 

.83 

1 .73 

.22 

.02 

.38 

1.13 

•  16 

.66 

CONCORD  3  E 

6.  12 

.05 

.61 

.  39 

.14 

.  1 1 

.88 

.30 

.76 

,  25 

.03 

.03 

.05 

1.19 

•  32 

T 

.65 

T 

T 

.27 

.09 

C  ROC  KE  TT 

9.80 

T 

,65 

.30 

.64 

T 

1 .67 

.34 

1  .04 

.25 

T 

.35 

.  15 

2.37 

.73 

•  09 

.  94 

.35 

.07 

DAVENPORT 

11.21 

■  12 

1.13 

.29 

.90 

.51 

1 ,29 

.68 

2.12 

.07 

.82 

1 .70 

•  10 

.07 

.  5  1 

.91 

T 

FORT  ORO 

4.20 

.03 

.09 

.26 

T 

1.05 

T 

T 

.40 

.26 

1.07 

.15 

.18 

.14 

.35 

.01 

.04 

.02 

.  12 

•  01 

CERRER  RANCH 

7.60 

.  12 

.26 

.95 

.  59 

.05 

.19 

1  .60 

• 

,46 

.02 

.02 

.  2  1 

.96 

•  02 

.94 

.30 

.  19 

.03 

GILROV 

8.99 

.09 

.10 

.85 

.  66 

.16 

.  1 3 

.  78 

.60 

2.15 

.71 

.03 

.01 

.  1 5 

1 .22 

•  13 

T 

,96 

,  0 1 

.25 

T 

CILRQY    l*t  E N£ 

9.45 

.  17 

.22 

.95 

•  66 

.21 

* 

.42 

•  68 

2.27 

1 .25 

.03 

.  1  7 

1.10 

.21 

.  75 

.  04 

T 

.  30 

T 

HALF   MOON  BAY 

8  .49 

.40 

.65 

.15 

T 

.14 

1 .50 

,45 

.22 

2  .64 

•  28 

.09 

1.01 

.66 

.10 

HERNANDEZ   2  NH 

4.37 

T 

.90 

.20 

.75 

.04 

.52 

.40 

.76 

.10 

.29 

.02 

.27 

.  12 

HOLLISTER    1  SW 

5  .42 

.  14 

•  06 

.23 

1.23 

1.19 

.10 

1.02 

.26 

T 

•  22 

.37 

.44 

.  16 

KING  CI  TV 

2  .98 

1 .02 

.  14 

.  54 

.  52 

.03 

.24 

.04 

.02 

.  32 

.  09 

.02 

LAFAyETTE   2  NNE 

1 1 .22 

.05 

.6V 

.63 

.33 

.07 

.03 

1  •  til 

.33 

1.79 

.  35 

•  24 

2.40 

.77 

1  .07 

.02 

.59 

.06 

LA  HONDA 

11.17 

.07 

.09 

1 .4^1 

.12 

.47 

•  01 

.05 

2 . 09 

.21 

1.61 

.09 

.24 

•  36 

2.27 

.01 

•  09 

1.13 

.84 

.02 

T 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

5.38 

T 

.06 

.18 

.23 

.34 

T 

T 

I.IB 

.12 

.81 

.17 

.01 

.03 

I.IO 

.02 

.97 

.24 

T 

.02 

LOCKwOOD  Z  N 

4.19 

• 

• 

1  •  14 

.33 

.2^ 

•  06 

• 

1.12 

.09 

.  50 

.17 

.05 

LOS  CATOS 

6,28 

T 

.07 

1.52 

.05 

•  50 

.  01 

.02 

.59 

.  17 

1 .07 

.25 

T 

•  IS 

.62 

.01 

.78 

.  36 

.02 

LOS  GATOS  SW 

19.95 

.20 

1 .70 

2.00 

.50 

.2! 

.75 

2.05 

1  .40 

3. 10 

1 .20 

.10 

.45 

2.30 

.30 

2  .40 

.10 

.90 

.10 

•  05 

MARTINEZ   3  SSE 

8.93 

.01 

.30 

.95 

.07 

.28 

.06 

.07 

1 .93 

.23 

I  .04 

.  12 

T 

.05 

,  1  9 

2.06 

.07 

T 

.96 

T 

.47 

.07 

T 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MONTEREY 

5.91 

.04 

.13 

• 

''' 

1  .04 

,90 

.29 

1.03 

.  1  5 

.  3  1 

,  I  0 

.47 

.01 

T 

.  36 

.  29 

•  02 

MONTEREY  NALF 

4.46 

.03 

.  1  3 

.33 

.07 

•  82 

.66 

.36 

.  66 

•  13 

,  34 

.  1  6 

.  13 

.  13 

.  2  7 

.22 

.02 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

3.68 

.02 

.28 

.25 

.2! 

.02 

.26 

1  .65 

•  13 

T 

.31 

.02 

•  02 

tOS 

.22 

.  14 

.02 

MORRO  BAY   3  N 

4.B2 

.37 

.73 

.11 

.05 

.36 

1.40 

.93 

.11 

.37 

.02 

.15 

.  16 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

10.21 

.03 

1 .  Oe> 

.80 

.21 

.  1  3 

.  04 

1 . 06 

.66 

1.24 

.  37 

.03 

.02 

.  1  9 

1 .73 

.98 

.02 

1  .07 

.02 

.40 

.15 

MOUNT  HAMILTON 

7,55 

T 

.  20 

.35 

.  32 

.  K 

.05 

1.59 

.30 

1.08 

.  82 

•  09 

.25 

1.04 

.  06 

•  10 

.  60 

.  5C 

•  12 

3.  56 

.  10 

.22 

.  72 

.27 

.  2S 

.03 

.02 

.30 

.  90 

.  2  1 

.02 

.33 

.  1  1 

.01 

.02 

.01 

NEWARK 

5 . 36 

.U2 

•  1 1 

,  ec 

.52 

1.12 

.52 

.07 

.02 

•  06 

1.31 

'01 

.41 

.39 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

K 

7.78 

T 

.24 

.40 

T 

.31 

.0! 

.25 

1.94 

.63 

,62 

T 

.  14 

\.Zi 

1.34 

.01 

.24 

T 

.01 

.37 

.01 

T 

.01 

PAICINES   DHRWALL  RANCH 

5  .98 

.20 

.05 

.44 

1 .05 

.19 

.27 

•  74 

1 . 1 8 

.  1  5 

.30 

.42 

.28 

.05 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6.  77 

.  13 

.50 

.62 

.  It 

.  72 

.65 

1.05 

,  33 

.04 

1.33 

.03 

.  53 

.07 

.41 

6.B3 

T 

.38 

2  .00 

.03 

.62 

T 

1.31 

.  14 

.83 

.06 

.30 

,06 

T 

.03 

PARKFIELD 

3.70 

.70 

.10 

1.28 

.  K 

.08 

•  26 

.81 

.35 

•  02 

PASO  RQBLES 

3.71 

.01 

.50 

.31 

•  59 

.0^ 

.02 

.35 

.06 

1  .  14 

.09 

T 

.42 

.01 

T 

.  10 

T 

.01 

PASO  R0I3LES   FAA  AP 

2.51 

.01 

.5.: 

•  43 

.OS 

.02 

.19 

•  22 

.47 

,21 

.26 

.  1 1 

.  02 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

4.  24 

.29 

.58 

.22 

.74 

.65 

•  22 

.  60 

.  1 4 

.32 

.01 

.  32 

.  15 

•  01 

P I S  MQ  BEACH 

4.  33 

.45 

.27 

.37 

.22 

.43 

.02 

1  .80 

.21 

.03 

•  19 

.22 

•  12 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

7.31 

.21 

1.15 

.41 

.26 

.0: 

.47 

.48 

2.79 

.05 

.55 

•  14 

.44 

.  33 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OtP 

6.39 

T 

.32 

.43 

.11 

.20 

.oe 

.05 

1.42 

.19 

.54 

.11 

.03 

.15 

1.76 

.06 

T 

.59 

T 

.29 

.06 

PRIEST  VALLEY 

4.59 

.12 

.78 

.45 

.48 

.  li 

.04 

.44 

.20 

1.12 

.04 

.  30 

.02 

• 

.  12 

REDWOOD  CITY 

8.77 

.05 

,07 

.77 

.23 

.71 

.01 

.01 

2.13 

.24 

.94 

.09 

.07 

.20 

i  .65 

T 

T 

1  .08 

.51 

.01 

T 

10.72 

.04 

.68 

.58 

.19 

.  1* 

.04 

2 . 10 

.25 

1,87 

.  09 

.01 

.02 

.  1  7 

3.03 

.38 

.04 

.  69 

.37 

.03 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

12.96 

T 

.43 

.78 

.  14 

.33 

T 

,22 

2  .  70 

.21 

1.93 

.05 

.  2  1 

.  38 

3.52 

.  18 

•  12 

.92 

.76 

.08 

SALINAS   2  E 

5.34 

T 

.  18 

.30 

.23 

,98 

T 

T 

.55 

.05 

1.75 

.04 

.18 

.16 

.51 

T 

.  18 

.21 

T 

T 

SALINAS   FAA  AP 

4.96 

.12 

.08 

.34 

.09 

1.00 

T 

T 

.55 

.72 

.  86 

.01 

.  3  1 

.  2  3 

.24 

•  19 

.20 

T 

SALINAS  DAM 

5.27 

.09 

1.56 

.12 

.4; 

.02 

.02 

.  44 

1.13 

.80 

.03 

.22 

.  32 

•  ^"^ 

.04 

7.91 

.11 

2  .00 

.46 

.78 

.05 

.69 

•  43 

2  ,  00 

.16 

.02 

.  58 

.01 

.92 

•  06 

SAN  ARDO 

3.04 

T 

.  18 

.75 

.22 

.It 

.03 

.51 

.50 

.  1 5 

.02 

,48 

.01 

,03 

SAN  CLEMENTE  0AM 

7.00 

.33 

.44 

.96 

.65 

.oe 

,49 

.56 

1.83 

.33 

T 

•  19 

.13 

T 

.76 

.25 

T 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

7.67 

.02 

.31 

.50 

.06 

.43 

.oe 

.  16 

1  .29 

.78 

• 

.04 

.07 

1  .  36 

.80 

.05 

•  69 

.05 

.06 

.43 

• "  ^ 

.02 

SAN  FRA.MCISCO  WB  AP 

R 

8.33 

.01 

.13 

.57 

.02 

.38 

.o« 

.  18 

2  .09 

.  53 

.81 

T 

.03 

.94 

1 .05 

•  01 

•  70 

.  2  3 

T 

.58 

.01 

5  F   FEDERAL  BUILDING 

7,B1 

.03 

.19 

.57 

.14 

.40 

.04 

.23 

1.19 

.81 

.63 

.04 

,  1 1 

1.4  1 

.90 

.02 

.49 

.08 

.49 

.01 

.02 

•  02 

SAN  GREGORIO  2  5E 

9.95 

.04 

.18 

1 .03 

,08 

.43 

.04 

.20 

i.V5 

.25 

1  .07 

,24 

.76 

1.87 

.  10 

•  8 1 

.06 

,80 

•  03 

.01 

SAN  JOSE 

R 

4.02 

T 

T 

T 

.6^ 

.08 

.65 

,02 

T 

.99 

.11 

.35 

.08 

T 

T 

.13 

.47 

T 

T 

.24 

.26 

T 

T 

SAN  LUIS   OBIbPO  POLY 

7.28 

.03 

2.03 

.19 

.42 

.06 

.60 

1 ,93 

.94 

.01 

•  25 

.03 

.  52 

.  04 

.21 

SAN  MATED 

8.35 

.02 

.53 

.13 

.47 

.07 

1.44 

.32 

1 . 30 

.24 

.04 

.55 

1 .85 

•  02 

•  01 

.40 

SANTA  Clara  university 

4.35 

T 

.85 

.03 

.71 

.02 

1.01 

.  16 

.31 

.09 

T 

.20 

.35 

T 

,31 

.31 

T 

SANTA  CRL'Z 

13.03 

,03 

.41 

1.30 

.05 

.54 

.41 

.  10 

2.32 

.25 

2  .52 

.11 

.66 

.86 

2.31 

.07 

.44 

.02 

.63 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

9.91 

.01 

1.67 

.66 

.73 

.^e 

.02 

1.12 

.07 

3,36 

.47 

.01 

,23 

.95 

.23 

SANTfi  MARGARITA  BOOST 

1  1.67 

2.26 

.21 

.68 

.07 

,06 

1.25 

3.45 

1.65 

.02 

T 

,24 

.93 

.  19 

.02 

SEARSVILLE  LAKE 

SOl  E  DAD 

3.11 

.  19 

.10 

.44 

.52 

.37 

.16 

•  47 

.32 

.06 

.23 

.04 

,08 

.13 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

5,01 

.33 

,03 

.37 

1 .02 

.03 

.09 

.42 

1.59 

.10 

.  0  1 

.31 

.29 

.14 

.21 

.03 

UPR  SAN  LEANDRD  FILTER 

9.71 

.03 

.37 

.51 

•  21 

.08 

.02 

1  .36 

.77 

1.56 

.05 

T 

.16 

2.40 

1.14 

.09 

.39 

.53 

•  04 

WALMAR  SCHOOL 

9,63 

.03 

.  4J. 

.9^ 

.11 

.13 

.39 

.56 

1.18 

.02 

1.51 

.  1  5 

.  10 

.25 

2.11 

.10 

1 . 06 

.  34 

.23 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

8.02 

.01 

.4  1 

.81 

.16 

.29 

.09 

.08 

1  .56 

.22 

.96 

.10 

.  10' 

.  12 

1.85 

.04 

.  97 

.37 

6.82 

.05 

.6  1 

,56 

.18 

.06 

.02 

1.20 

.  15 

.79 

.35 

.01 

.07 

1.49 

•  17 

T 

.  7  1 

.29 

.03 

WATSQNVILLE  WATERWORKS 

7.28 

.08 

.35 

.51 

.58 

.09 

.02 

.62 

•  52 

1.63 

.23 

.02 

•  5  1 

1  .  39 

.07 

T 

.  2  I 

.45 

WRIGHTS 

18.82 

T 

.42 

2.66 

,43 

.44 

.83 

.14 

3.51 

.36 

3.17 

.79 

.30 

.36 

2.97 

•  22 

.  1* 

1.16 

.90 

.02 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANCIOLA 

1.14 

.04 

.08 

.02 

.04 

.09 

.02 

.47 

.29 

.05 

T 

T 

.09 

ANTIOCH  FIBRtBQARD  ML 

5.10 

.08 

.50 

.32 

.12 

.04 

T 

1  .04 

.13 

.51 

,02 

.07 

•  05 

1.60 

.01 

,39 

.01 

.  18 

.03 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

4.71 

.02 

.46 

.30 

.12 

.05 

T 

.  73 

.35 

ASH  MOUNTAIN 

9.47 

T 

1.52 

.02 

.42 

.02 

.05 

1.28 

2.70 

2.44 

•  16 

T 

T 

,68 

.06 

.02 

.06 

AUBERRY    1  NNE 

6AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

.57 

.06 

T 

T 

T 

,19 

T 

.33 

T 

T 

T 

BALCH  POWER  HOU^E 

9.83 

T 

.33 

1  .44 

.47 

.19 

.03 

1.52 

.15 

3.10 

1.59 

.02 

.05 

.70 

.25 

BLACKWElLS   CCRNEk  2WNM 

i.OO 

.02 

.03 

.26 

.04 

.14 

.35 

.11 

,01 

•  04 

BUTTONWILLOW 

1.02 

.21 

.04 

.13 

.34 

.22 

,04 

.01 

.01 

.02 

T 

CALAVERAS   BIG  TREES 

23,17 

T 

.66 

3.01 

.32 

.13 

.79 

1.97 

1.82 

2.92 

1.65 

.62 

T 

.87 

3.02 

1.96 

T 

1.43 

.53 

1.14 

.33 

T 

lowing  Siation  Indm. 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 


To) 

1    1    2    {  3 

4   1   5   1  6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

26  29 

30 

6.70 

.01 

.23 

.67 

.13 

.03 

.31 

.9* 

1.22 

.72 

.1* 

.03 

T 

.  10 

,93 

•  54 

.42 

.0* 

.22 

.02 

6.92 

.19 

.26 

1.00 

.29 

T 

.31 

.30 

*85 

1  .87 

.62 

.  15 

.22 

.  32 

.23 

,27 

,04 

21.23 

•  18 

.56 

2.03 

.  13 

.  1 1 

.70 

1,64 

1.49 

3.78 

2.88 

.47 

,89 

2.66 

1.42 

.94 

.05 

1,12 

.20 

1.31 

.21 

.31 

T 

.16 

.16 

.23 

T 

.09 

.10 

T 

T 

.08 

.76 

.25 

.6* 

.02 

.37 

.  16 

.90 

.02 

T 

.20 

T 

.  17 

.05 

.01 

1 .0<> 
.88 

,05 

.08 

.0* 

.17 

.30 

.37 

.01 

,02 

.12 

T 

.02 

.01 

T 

.33 

.33 

.03 

. 

3. IS 

.32 

.38 

T 

.0* 

.72 

.25 

.39 

.03 

.03 

.08 

.68 

T 

T 

T 

,16 

' 

1 .36 

• 

.33 

.31 

.22 

2  .39 

*  12 

2  .87 

.53 

.08 

.25 

1 ,96 

T 

1.02 

.79 

•  02 

10.06 

.11 

.22 

.88 

.15 

.18 

.31 

2.23 

.12 

1.64 

.27 

.03 

.08 

.13 

2,26 

.02 

.89 

.09 

.41 

.02 

6.53 

.09 

.*B 

.60 

.10 

.08 

.03 

1.06 

.70 

,77 

.06 

T 

,02 

,  16 

1.10 

,38 

.37 

.06 

.32 

.13 

4.88 

.  19 

.  17 

.26 

.0* 

.08 

.23 

.91 

1 .55 

.08 

,06 

.  19 

.61 

.07 

.02 

.01 

.  37 

13.** 

'  12 

.** 

1 . 34 

.04 

.  1* 

.38 

1 .60 

1.31 

1 .62 

.64 

,36 

,36 

1 .82 

.94 

1.05 

.22 

.82 

1 .71 

.02 

.21 

.26 

.24 

.74 

.21 

•  02 

.01 

3.83 

T 

.0* 

.13 

.02 

,95 

T 

.81 

.52 

1.22 

.01 

.02 

.02 

T 

,02 

.07 

T 

.0* 

.28 

T 

.06 

.07 

2.02 

.14 

,29 

.05 

T 

T 

.05 

.20 

6.66 

.82 

.18 

.1* 

.07 

.78 

3.04 

1.04 

.26 

.01 

.30 

13.68 

T 

.02 

*.06 

.06 

.55 

.27 

.23 

1.20 

3.10 

2.15 

.10 

.02 

1.31 

.09 

.  17 

.13 

1*.  33 

.10 

.*2 

2.20 

.31 

.33 

.8* 

1.7* 

2.85 

1  .66 

.30 

1  ^47 

,39 

1.05 

.63 

1 .60 

.06 

.02 

.27 

.  10 

.36 

.02 

.58 

.U 

.05 

T 

T 

13.7* 

.10 

.  ** 

1 .77 

.  13 

.  10 

.*6 

.73 

1  .*3 

2.65 

1.18 

,26 

,52 

1  .64 

,89 

.6* 

.01 

.77 

21 .97 

.  1* 

.*5 

2.*1 

.35 

.29 

.49 

3.31 

.  10 

*.*0 

2  .08 

,06 

.19 

,32 

3,98 

.  1 1 

T 

2.17 

1 . 10 

T 

3.*l 

.03 

.28 

.  86 

.54 

.26 

T 

.*5 

.60 

.02 

.21 

T 

.10 

T 

.02 

T 

7.16 

.07 

.31 

.67 

.26 

1  .  19 

.72 

.61 

.  16 

.08 

.21 

1,32 

•  48 

.*7 

.  33 

•  06 

9.35 

1.86 

.36 

.07 

.05 

1.23 

2.12 

2.78 

.08 

.*» 

.31 

3 .37 

.12 

.06 

.32 

.3* 

.09 

.66 

.  3* 

.01 

.01 

.12 

.70 

.03 

,14 

.13 

.07 

.03 

1 .53 

.09 

.11 

.0* 

.02 

.22 

.03 

.92 

.02 

T 

.08 

3.67 

.22 

.5* 

.2* 

.08 

.53 

.01 

1.60 

.1* 

.05 

.06 

1.13 

.01 

.  02 

•  2* 

.05 

,  10 

T 

.  35 

.21 

T 

,0* 

T 

.  1 1 

T 

T 

1 . 10 

.17 

.02 

.19 

.04 

.49 

.09 

,07 

.02 

.01 

T 

5 .33 

.05 

.26 

.29 

,20 

T 

.12 

.53 

1.36 

1 .09 

.02 

.02 

.06 

.79 

.03 

.  1* 

.34 

.01 

1 .38 

.62 

T 

.02 

.32 

,10 

.05 

T 

.  13 

.05 

.09 

*.26 

.  13 

.33 

.20 

,32 

.Of 

.06 

1.03 

.06 

1,05 

.19 

.01 

.08 

,20 

.15 

.  15 

10.22 

.03 

.*8 

.85 

.06 

.18 

.28 

1.31 

1.33 

1.30 

.03 

.02 

,3* 

1,45 

.79 

fOl 

.65 

.  18 

.73 

.05 

.*0 

,18 

.03 

.76 

.01 

2.13 

.12 

T 

.16 

.30 

3 .25 

.  19 

•  18 

.12 

.  10 

.59 

.03 

1 .66 

.02 

.  10 

.  24 

2.16 

.13 

.06 

.2* 

.66 

.11 

T 

.12 

.29 

.3* 

.02 

T 

.  12 

.02 

.02 

T 

.03 

15.93 

.03 

.06 

*.28 

.13 

.62 

.20 

.18 

1.63 

3.31 

3.04 

.10 

T 

T 

1.65 

.06 

.  12 

.30 

6.52 

.  18 

.51 

.27 

.19 

.06 

.23 

1.50 

.17 

.*5 

.03 

.19 

.  12 

1.75 

.01 

.22 

.48 

.16 

.13 

.31 

.2* 

.37 

.22 

.09 

.09 

.69 

.45 

.10 

T 

T 

.07 

.17 

.01 

.03 

T 

2.91 

.2* 

.07 

.07 

.78 

.03 

.01 

.  J5 

.  12 

.42 

.  1 1 

*  15 

.02 

,  10 

.04 

3.01 

.15 

.10 

.16 

.33 

.31 

.01 

.20 

.59 

.5* 

.18 

T 

,0* 

.16 

T 

.01 

.03 

T 

3.*2 

.01 

.17 

•  19 

.29 

.3( 

.16 

.04 

.75 

1.23 

.05 

T 

.05 

.03 

,05 

.05 

.02 

*.eo 

.09 

.20 

.*9 

.22 

.02 

.02 

.58 

1 .00 

.67 

.06 

T 

.05 

.92 

.06 

.07 

.12 

•  12 

■  04 

10.68 

.  20 

.30 

1.32 

.33 

•  0* 

.28 

.42 

I  .09 

3.  70 

.72 

.13 

.23 

.70 

.10 

.40 

,72 

1 2 . 59 

.18 

.66 

1 .57 

.19 

•  IC 

.42 

.63 

1  .61 

2.16 

.84 

.23 

.*3 

l.*6 

.73 

.74 

.08 

,5* 

T 

2.52 

.02 

.22 

.09 

.  12 

.67 

T 

T 

.54 

.56 

.03 

.  12 

.09 

,06 

3.9* 

.13 

.29 

.21 

,50 

.02 

.24 

.76 

.06 

• 

.96 

.02 

.09 

.39 

.01 

.08 

,  16 

.01 

.05 

.  33 

.03 

,33 

.Oi 

.13 

1.19 

.  52 

.  16 

.01 

.  14 

.42 

.50 

)08 

.02 

,  1* 

.03 

.*3 

.20 

,55 

.02 

.93 

.  15 

.55 

.10 

T 

.  1  1 

.28 

,04 

T 

11*13 

.01 

.15 

1.69 

.26 

.  14 

.54 

1.3* 

2.60 

2.55 

.  12 

.  14 

.21 

•  12 

.33 

,53 

.16 

*!o7 

.06 

.  19 

.20 

.37 

,06 

.18 

.79 

1  .96 

.01 

.03 

.  19 

.01 

5.5* 

.05 

.3* 

.36 

.17 

.66 

.04 

.81 

,70 

.98 

.20 

.07 

.16 

,30 

.36 

.  12 

.  10 

.37 

.21 

1.02 

T 

.02 

.59 

.39 

.22 

.10 

.02 

.24 

,02 

.  10 

.01 

T 

.** 

.04 

.Ot 

.12 

.04 

.0* 

.01 

.01 

6*26 

T 

.39 

.13 

.7^ 

.  18 

.02 

1,05 

2,19 

1.29 

T 

.01 

T 

.03 

.02 

.  16 

2.61 

T 

.3* 

.09 

.Qi 

.04 

.05 

.59 

1 .05 

.09 

T 

.05 

.03 

.24 

10  .*3 

l.*0 

.39 

.42 

.83 

4.00 

2.00 

.22 

.66 

.*9 

.  1 1 

.91 

1 .60 

.23 

.Z5 

.51 

3.57 

.24 

3.22 

1 .67 

.10 

.13 

.37 

2  ,73 

•  59 

1,63 

.06 

1.09 

.01 

1  n  * 

T 

T 

* 

1.2* 

.28 

1.23 

1.69 

1.72 

.75 

.  15 

1.37 

.91  .53 

^  *  19 

.  16 

•  12 

.38 

.48 

.32 

.05 

.16 

.77 

.94 

.20 

.02 

.02 

.  12 

.25 

T 

.12 

.02 

.06 

T 

12. *1 

.09 

.31 

1 .38 

.20 

-OS 

.29 

.78 

1.70 

1  .74 

1 .07 

.20 

.02 

.39 

1 .54 

.39 

.3* 

.66 

.03 

.*2 

.39 

3.8* 

.20 

.IE 

.12 

.64 

1.54 

2.36 

2.00 

,16 

.33 

.92 

.44 

1.32 

T 

.79 

.17 

10.32 

1.66 

.0* 

.27 

.05 

.07 

1.32 

3  .16 

2.11 

,20 

1.17 

.03 

.02 

•  20 

IB. 52 

.05 

.3* 

1.78 

.17 

.18 

.38 

2.59 

.06 

4.70 

2.19 

,26 

.10 

.36 

3.00 

•  15 

1.23 

.11 

.83 

.03 

.29 

.50 

.10 

.25 

.0* 

.17 

1.97 

.61 

.42 

.10 

.  14 

.66 

1.17 

T 

.20 

T 

.22 

T 

.15 

6.55 

.03 

.51 

.3* 

.  15 

.oe 

T 

•§3 

.60 

.85 

.18 

T 

T 

,  15 

1.52 

.55 

.21 

.01 

.34 

.06 

.27 

.90 

.11 

.0! 

.45 

1.40 

.95 

1 .35 

.59 

,26 

T 

.17 

1.70 

.85 

.76 

.20 

.48 

.02 

.0* 

.08 

.06 

.33 

.  1* 

1  .  *4 

.19 

.07 

.02 

.03 

T 

.10 

.2* 

,19 

T 

.  1 1 

.  11 

7*23 

.10 

.85 

.35 

.0! 

.47 

.60 

3.70 

1 .00 

.01 

.  12 

20.66 

.  15 

.39 

1 .50 

.20 

.  4« 

.63 

3.15 

1 19 

3.80 

2.42 

.17 

.30 

,55 

3  .76 

,20 

1.70 

.02 

1 .09 

T 

3.52 

.0* 

.06 

.15 

.55 

T 

,19 

.8* 

.40 

.01 

.11 

.75 

.04 

T 

.13 

,16 

.07 

.01 

5.*0 

.06 

.28 

.*7 

.26 

.  1 1 

1  .46 

.  19 

.39 

.25 

.09 

,  1  4 

1 ,07 

.41 

•  13 

.09 

3.20 

.0* 

.23 

.  16 

.43 

.oe 

,02 

.04 

.60 

.67 

.04 

T 

.25 

.52 

T 

.01 

.13 

3.08 

.06 

.2* 

.  16 

.09 

.43 

1.36 

.07 

T 

•  09 

•  12 

6.60 

.0* 

.25 

.60 

.12 

.  IC 

.11 

1.15 

1*11 

.69 

.05 

.15 

1.01 

.36 

.27 

•  31 

,08 

.IB 

,01 

.02 

T 

.15 

.33 

.06 

T 

•  02 

1.0* 

.07 

.2G 

.32 

.19 

.02 

.  16 

.0* 

.2* 

I.  18 

,  16 

.2^ 

.62 

1.38 

1.31 

2.20 

.93 

.*e 

.26 

2.37 

.99 

.09 

.67 

.30 

.60 

T 

3.89 

.16 

.61 

.16 

.0£ 

,25 

.16 

2.21 

.13 

T 

.06 

.05 

1*.U 

.2* 

.39 

2.*5 

.U 

.Ot 

.46 

.72 

1.15 

2.80 

1.02 

.26 

.34 

1.24 

.99 

.87 

.77 

,29 

.60 

.22 

.06 

.0* 

.01 

.09 

.14 

.0* 

1 .99 

.0* 

.52 

,21 

.03 

.11 

.22 

.84 

1  .08 

.16 

.0* 

.44 

.02 

.06 

.09 

.27 

2.2* 

.05 

.72 

.20 

.08 

.12 

1.06 

.01 

.2* 

.04 

.  13 

.02 

.08 

»04 

.33 

1.32 

.23 

.  50 

T 

•  10 

.05 

.42 

1 . 36 

.36 

.46 

.10 

.05 

.39 

.09 

.62 

.18 

.09 

.08 

.94 

1 .59 

.67 

.33 

.01 

.36 

1.33 

.05 

.48 

.12 

.07 

.06 

.07 

.48 

1  .08 
1.83 

.29 

.03 

.12 

.07 

.32 

.17 

.06 

.02 

.47 

.02 

.28 

.03 

.35 

.16 

.52 

1.32 

.01 

.28 

.16 

T 

.09 

.09 

.69 

1.33 

T 

.35 

.13 

.13 

.07 

.03 

.60 

2.57 

.03 

1.36 

.11 

.09 

T 

.08 

.60 

.16 

T 

.03 

.09 

2.86 

.06 

1.5* 

.26 

.16 

.03 

.07 

,72 

T 

T 

.85 

T 

.31 

.04 

.12 

T 

.15 

,06 

.17 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS   VY  BULt  RUN  RM 
CHERRY  VALLEY  OAH 
COALINCA 
COALINCA    1*  WNH 

CORCORAN  IRRIC  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  RQAO  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POmER  HOuSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiddlETOwn  lynch  ranch 

FIVE   POINTS   5  SSm 

FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
CROVELAND  RANGER  STA 

HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAH 
lORlA 
lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINCER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 


KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 


SE 


LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE    PANOCHE   OET  DAM 

LODCEPOLE 

LOOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS   ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS   OET  RESV 
MADERA 
MANTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEAOOM  LAKE 
HENOOTA  DAM 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NM 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  PLAT  DAM 
PDRTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEmITE 
SPRINCVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE    STA  NO  * 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFQRO  HEIGHTS 

YOSEMITE   PARK  HEADflTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  R0FC261D 

ALISO  CN  OAT  HT   FC  4i.6 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  506D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC143e 
BARRETT  OAH 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  6 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE   DAM  / 

BIG  DALTON  DAM  FC2236E 

BIG  TUJUNCA  DAM  FC*6qE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

SURBANK  FO  FC226  6 

BURflANK  VALLEY  PMP  PlT 

CACHUMA  DAH 

CAMP  HI  HILL   OPIOS  57E 

CAHPO 


»■  loUowlng  SuQoa  1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

3 

4 

5 

D 

7 

1 

8  9 

i 

10 

1 

11 

12 

I 

13 

1 

14 

15 

1 

16 

i 

17 

18 

19 

I 

20  21 

1 

22 

1 

23 

24 

1  1 

25  1  26  1 

27 

1  1 

28     29  30 

CANOOa  PARK  PIERCE  COL 

2 . 0't 

.03 

.66 

•  17 

.10 

.04 

.03 

.91 

.01 

,07 

Chatsworth  FC  2*  D 

2.43 

.63 

.42 

■  20 

.98 

,20 

CHULA  ViSTA 

.  19 

.03 

.17 

T 

.07 

.01 

.37 

_ 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1 .50 

.33 

.27 

,05 

.15 

.25 

.45 

C0L8YS   FC    53  D 

1 .73 

.07 

.71 

.  14 

.09 

.  10 

.07 

.53 

.02 

CORONA 

1.47 

.42 

.36 

.08 

.06 

.05 

.50 

T 

COVINA  TEMPLE    FC    193  8 

1 .68 

.03 

.35 

.  17 

.04 

.  1 1 

.18 

.79 

.01 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

CULVER  C I  TV 

2  .20 

.60 

.  14 

.06 

,60 

,80 

.35 

•  06 

.04 

.06 

.08 

.09 

02 

CUYAMACA 

1.90 

.45 

.05 

.41 

.06 

.22 

.16 

.52 

.01 

descanso  ranger  sta 

1.33 

.48 

.30 

T 

,  13 

.  1 6 

.24 

DOWNEY  FO  FC107C 

1.62 

.07 

.47 

.  1 1 

.  10 

.i3 

.05 

.79 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.  39 

.06 

.20 

T 

.09 

EL   CAPITAN  dam 

.97 

09 

06 

07 

*  20 

"  .03 

.42 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

1.46 

.03 

.87 

.07 

.11 

.16 

.12 

.06 

ELS  I NQRE 

1.31 

.  36 

.17 

01 

T 

.02 

.03 

ESCOND I OD 

•  1 8 

.  1 1 

.09 

.30 

.  1 0 

F  I  LLMORE    1  WNW 

2. 14 

1  .07 

.03 

.34 

.  19 

.33 

.  14 

.04 

FONTaNA  5  N 

3. 19 

.96 

,  0 1 

.  33 

.  0  I 

.23 

.27 

1.10 

.25 

.01 

FONTANA  KAISER 

1 .82 

.63 

.04 

.33 

.31 

.51 

T 

FULLERTON  HiLLCREST  RV 

2  .34 

.75 

.21 

.  38 

.  13 

.10 

.68 

.09 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

4.34 

2.51 

.09 

.24 

.08 

1 .07 

.23 

.03 

.05 

.  03 

,  0 1 

GILLESPIE  FIELD 

.68 

.  1  6 

.06 

.06 

.09 

.06 

.23 

GLENQALE   5TAPEN  FC295C 

1.51 

.04 

.53 

.  16 

.05 

.07 

.03 

.61 

CLENOORA  WEST  FC  165 

1  .92 

.07 

.58 

,  19 

.09 

.12 

.17 

.69 

.01 

T 

HAJNES  CYN  LOWER  FC36<> 

1 .40 

.05 

.52 

.  1 1 

.07 

.09 

.09 

.47 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

1.51 

.05 

.55 

.  12 

.08 

.10 

.10 

.51 

1 .07 

.69i 

,01 

.05 

.36 

hENShAW  oam 

1  .  34 

.  30 

.09 

.  30 

.04 

.13 

.21 

.25 

,02 

HOECEES  FC  60  A 

2  .95 

1  .04 

.18 

.34 

.17 

,17 

1 .05 

IDYLLWUD  FIRE  OEPT 

2.28 

.76 

.50 

.37 

.05 

.05 

.35 

.20 

JUL  1  AN  W VNOLA 

1 .92 

.50 

.36 

•  30 

.50 

.25 

.01 

juncal  dam 

3.99 

.74 

1 .65 

.29 

.03 

.02 

T 

1  .17 

.03 

,05 

.01 

LA  CRESCENTA   FC   251  B 

LACUNA  BEACH 

2.13 

T 

.73 

,37 

.11 

.04 

.16 

.57 

.11 

.02 

T 

LAKESIDE   2  E 

.73 

.05 

.02 

.  09 

.02 

.14 

.01 

.38 

.02 

LA  MESA 

.89 

.20 

.07 

.06 

i04 

.02 

.48 

LA  VERNE  HTS  FC   560  B 

LECHUZA  PT  STA  Fc  352B 

2.75 

.18 

30 

14 

10 

14 

1,00 

.14 

LDMPOC 

3.38 

1.08 

.49 

.16 

.04 

,  10 

1 .38 

.03 

.04 

.06 

LONG  BEACH 

LONG   BEACH  WB  AP 

1 . 79 

.  35 

.22 

.29 

.07 

.11 

.01 

.74 

T 

T 

los  alamos 

3  .06 

.  1 1 

.07 

.  14 

.07 

1 .02 

.40 

.08 

,  12 

LOS  ANGELES   WB   AIRPORT  R 

1  .44 

.39 

^  !  13 

.  13 

T 

.06 

.05 

.67 

T 

T 

T 

.01 

LOS   ANGELES   CIVIC    CTR  R 

1  .59 

.42 

.11 

.  10 

.02 

.22 

.07 

.65 

LOS   PRIETOS   RANGER  STA 

3  .66 

.46 

1.55 

.17 

.03 

.06 

.93 

.33 

,03 

,06 

.02 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

2  .32 

1 .22 

•  04 

.28 

.13 

,29 

.35 

.01 

HOORPARK 

2  .08 

.47 

.05 

.28 

.23 

.  37 

.60 

T 

.06 

.02 

MT  BALDY   FC  85G 

2.12 

.87 

.05 

.31 

.04 

.06 

.24 

.55 

HT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC    338   6  // 

2  .03 

.03 

.79 

.  1  5 

.07 

.  12 

.72 

T 

NEWBURY  PARK   4  5m 

'  6C 

.36 

.56 

.03 

.06 

NEW HALL   SOLE OA D  FC32CE 

.80 

- - 

.  l9 

*o< 

'01 

'03 

,20 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

1.77 

,02 

'46 

.40 

.  1 3 

.03 

.07 

.57 

.07 

NIPOMO  2  NM 

3.94 

.63 

,25 

.2C 

.02 

.19 

1.23 

.82 

.02 

.15 

,36 

.03 

.04 

OCEANSIOE 

1.23 

,09 

.  1 3 

.05 

,  04 

.25 

.21 

OJ  Al 

3 .33 

1.01 

.02 

.06 

QXNARD 

2  •  66 

112 

'  04 

.21 

0  I 

.13 

'46 

.51 

,09 

.03 

PACOIMa  dam  FC   33  a  E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

1.57 

.01 

.80 

.19 

.2C 

,01 

.01 

.  12 

.21 

.02 

PALOS  VERDES  EST  FC'»3D 

1 .67 

.02 

.10 

.57 

.07 

,05 

PASADENA 

1 .77 

.05 

.55 

.  20 

.02 

.09 

■  14 

.71 

T 

.01 

T 

T 

PERRI S 

.56 

•  27 

.02 

.03 

.23 

.03 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 

3.16 

2.28 

.27 

.03 

.03 

.05 

,48 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.89 

.05 

.63 

.01 

.03 

.01 

.05 

.08 

.01 

PIRU  2  ESE 

1.61 

.74 

.02 

.26 

.01 

.01 

.45 

.06 

.04 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA 

1 . 64 

.23 

.35 

.12 

.50 

.02 

POWAY  VALLEY 

.90 

T 

■ 

.02 

.0^ 

.04 

T 

,  12 

.08 

.34 

T 

.01 

T 

.02 

.01 

.02 

RAMONA  SPAULDING 

1.23 

.35 

.06 

.  le 

.27 

.11 

.27 

.01 

RANCHlTA 

.00 

REDLANDS 

1 .06 

.23 

.26 

.04 

.01 

.10 

.16 

.24 

(tlVERSIOE   FIRE    STA  |f3 

1 .06 

.  33 

•  02 

.02 

.02 

.50 

.02 

RIVERSIDE    EXP   STA  R 

1 .04 

'11 

T 

.  5  1 

,04 

.11 

.27 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

3.06 

1.67 

.  10 

.10 

.55 

.29 

,03 

.05 

.29 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1.31 

.  l7 

.09 

.  1 1 

.05 

,40 

.02 

,02 

SANOBERG  PTL  FC130B 

1 .03 

.  80 

.09 

.10 

.04 

SANDBERG  WB  //R 

1 .29 

.89 

.05 

.05 

.07 

.01 

.16 

.02 

T 

T 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

.86 

*  23 

.02 

T 

.37 

■  01 

T 

T 

SAN  DIMAS   FIRE   WO  FC95 

1.51 

.34 

.01 

.25 

.02 

,25 

.15 

.49 

T 

SAN  FERNANDO 

2.13 

.  1 2 

,  10 

.91 

SAN  GABRIEL  CANYQN  PH 

2 . 14 

.22 

.07 

.12 

,  IB 

.80 

.02 

SAN  GABRIEL   DM  FC<)25BE 

2  •  00 

.04 

*94 

.06 

,06 

.05 

.67 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

1 .47 

.  04 

'42 

.  1 3 

.02 

.  io 

•  1 1 

.65 

SAN  JACINTO 

1.09 

T 

.13 

.36 

.07 

.02 

.49 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

1 .63 

.67 

12 

.  14 

T 

.03 

.01 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

. 

'  . 

.  76 

.20 

T 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

2 '  66 

'  OQ 

'  I  7 

*  3! 

1  7 

1  .04 

SANTA  BARBARA 

3.23 

05 

1  '54 

.07 

.25 

'o3 

.  76 

.  36 

.01  T 

.02 

.07 

.04 

T 

T 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

3.89 

T        1  .90 

.02 

.29 

.20 

.09 

.34 

.93 

.02 

T 

.  10 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

1  .  56 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

.56 

,01 

.  1 1 

T 

.  10 

.02 

SANTa  hONICA 

1  93 

* 

•  °P 
.6 

*  1  g 

- 

'  D? 

'  J 

.94 

T 

T 

SANTA  MONICA  PIER 

50 

'  19 

09 

*03 

'06 

.13 

SANTA  PAULA 

2.41 

1.00 

.02 

.34 

.07 

.32 

.59 

.05 

.  02 

SAUCUS   PWR   PL  NO  1 

1.51 

64 

16 

.03 

.  3 1 

.14 

.20 

5 1 GNAL   hill   FC  415 

1  .72 

.05 

,03 

.83 

SDMIS   3  NW 

'  flf 

.17 

.40 

.57 

,07 

.06 

5PADRA  PAC    FC    356  C 

1  *  77 

02 

47 

*  I  6 

08 

14 

.55 

.07 

SUEY  RANCH 

3.26 

.26 

.31 

.22 

.07 

.15 

1 .80 

.  1 1 

.01 

.10 

.20 

.03 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

1.93 

- 

34 

03 

04 

.29 

.55 

.03 

TOPANGA   PATROL    STA  FC6 

2.67 

16 

1*19 

26 

*  26 

'o4 

'o2 

.90 

.02 

.02 

TORRANCE 

2.23 

T 

1 .00 

.21 

.17 

,03 

,06 

.66 

.06 

.02 

.02 

TUJUNGA 

1.33 

.04 

.12 

.06 

.  0 1 

.07 

•  1 1 

.53 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

1.72 

.45 

.22 

.20 

.06 

.06 

.56 

.15 

TWITCHELL  DAM 

3.77 

.29 

.34 

.20 

.10 

.19 

.03 

2.16 

.10 

.01 

,  10 

.IS 

.05 

UNION  OIL    STEARNS  AB5 

1.96 

.  10 

.36 

.21 

.17 

.40 

.72 

UCLA 

2.05 

.06 

.71 

.17 

.08 

.06 

.02 

.91 

.02 

.02 

UPLAND  3  N 

1.72 

.50 

.20 

.23 

.03 

,11 

,60 

.05 

VALLEY   CENTER   2  NNE 

.61 

.20 

.07 

.18 

,12 

.09 

.15 

VAN  NUYS    FC  156 

1.83 

.  10 

.50 

.0^ 

.10 

.06 

.90 

.05 

.05 

VENTURA 

2.72 

.05  1.34 

.13 

.42 

.06 

,15 

.57 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10 

u  1 

12 

.10 

.02 

.21 

.30 

.09 

.13 

.^9 

.02 

.23 

■  21 

.12 

.19 

.21 

.  16 

.  1« 

.OS 

.22 

.16 

13  14 


15 

16  1 

17 

.01 

.01 

•  oe 

.19 

.21 

.34 

.IS 

.45 

.09 

.04 

.07 

.IS 

.49 

VINCENT  FIRE    ST*  FCUO 

VISTa  2  NNE 

MALNUT  PTL    STA  f C  I02a 

marner  springs 

WHITTUR  CTV  M  FC  lOftC 

YORSA  linoa 


AOELA^TO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNH 
eARSTON 
BEAUMONT    1  E 

eeNTON    INSPECTION  SlA 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  I 
BISHQP   »4B  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYThE   FAA  AIRPORT 

borreca  desert  park 
buulevaro  no.  2 
brawley  i  sw 

CABA^ON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  HELLS 
OAOCETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 


SSH 


EL  CbNTRO 
FAIRMONT 
GOLD  ROCK  RANCH 
HAIHEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S   DATE  GARDEN 

INYOkERN 

INYOkERN  armitace 
iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 

lake  arrowhead 
lancaster 
lucerne  valley 

MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

morongo  valley 
mountain  pass 
mT  San  jac into  wsp 
needles  faa  airport 

Nl  LAND 

ocotillo  wells 
palmoalE 

PALMOAlE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUIRREL    INN  2 

THERMAL   FAA  AlRPQRT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALVERMO  RANGER  iTA 
VICTOBVILLE    PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 


1.50 
2.21 


.U 

.00 


.26 
.09 
.10 


1.55 
1.33 


.O-V 
.50 

1.62      ,10  .2! 


3    .100  .20 


T  T 
.03 

T  T 


D  .80 

.30 
.06  .03 


.06  .06  ,0Z 
.03  .23 


.0*»  T 
.02     .22  .02 


.20 

.5i.     .20  T 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

82 

DATE 

25  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
BODIE 

-  17 

DATE 

03 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

^15.94 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
6  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
HUBERGS 

7.00 

DATE 

2* 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 

9i..O 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS    I   E  //R 

67 

DATE 

15 

S«*  i«l«ranc«  noiM  loUowIng  Siation  Indu. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JtNUtBY  1970 


Station 

Day  of  Month 

•age  : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         «  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

AhttHIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

MIN 

60 
39 

59 
".O 

55 
34 

50 
30 

45 
33 

45 
35 

45 
36 

45 

33 

46 
41 

50 
43 

43 

4E 
44 

50 
48 

52 
49 

53 
45 

55 
46 

55 
48 

53 
45 

53 
44 

53 
46 

55 

47 

56 
52 

56 
52 

55 
45 

48 
38 

53 
40 

53 
41 

50 
35 

50 
36 

46 
34 

52 
35 

51.4 
41.2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

46 
27 

21 

44 
21 

42 
21 

35 

35 

52 
40 

41 

50 

43 

5 1 
43 

50 
43 

56 
43 

52 
43 

50 
43 

54 
49 

56 

50 

53 
40 

48 
38 

50 
30 

50 
27 

50 
28 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

35 
17 

35 
l* 

38 

10 

36 

12 

35 
11 

32 
11 

5  I 
26 

46 
36 

49 
38 

50 
32 

42 

32 

50 
29 

59 
38 

51 
39 

49 
32 

48 
39 

53 
39 

56 
39 

56 
42 

54 
34 

49 
45 

59 
44 

51 
42 

47 
35 

45 

38 

45 
38 

43 
34 

42 
22 

40 
23 

46 
30 

47 
27 

46.4 
30.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

^9 
21 

46 
18 

44 
15 

40 
16 

42 
13 

38 
13 

50 
27 

47 
33 

45 
34 

48 

31 

47 

30 

45 
29 

49 
33 

48 
36 

47 
29 

47 
36 

46 
34 

56 
38 

53 
36 

50 
28 

52 
39 

57 
40 

51 
40 

46 

30 

46 
30 

45 
34 

44 
27 

43 
19 

46 

20 

47 
27 

43 
26 

47.  1 
28.5 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

6  1 
30 

55 
31 

56 
29 

60 
29 

5  7 
28 

55 
26 

4  8 
29 

53 
37 

50 
43 

56 
45 

46 

54 
46 

56 

50 

57 
53 

60 
47 

58 

50 

62 
50 

59 
47 

55 

50 

57 

50 

59 
52 

60 
56 

60 
55 

58 
48 

57 
40 

57 
43 

58 
46 

55 
35 

57 
32 

58 
33 

59 
40 

56.6 
41.6 

covelo 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

Mm 

60 
37 

55 
32 

52 
35 

63 
44 

58 
52 

62 
51 

55 
46 

59 
52 

56 
50 

57 

49 

56 
52 

59 
51 

62 
47 

60 
53 

60 
54 

63 
53 

56 
48 

55 
44 

51 
34 

52 
36 

55 
43 

58 
44 

57.5 
45,9 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

56 
32 

57 
31 

5  7 
31 

56 
29 

5  6 
28 

53 
32 

5 1 
33 

38 

53 
47 

5  7 
48 

47 

54 
50 

59 

50 

59 
52 

52 

49 

59 
46 

63 
48 

60 
49 

60 
50 

58 
52 

60 
55 

59 
56 

6  1 

57 

60 
46 

60 
42 

59 
46 

57 
37 

59 
35 

56 
36 

58 
37 

57.2 
43.0 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

60 
36 

55 
39 

51 
37 

48 
33 

56 
35 

52 
35 

63 
48 

60 
53 

60 
53 

54 
45 

60 
47 

58 
53 

61 
53 

59 

51 

60 
50 

60 
54 

56 
52 

63 
52 

62 
53 

63 
49 

61 

56 

66 
59 

64 
54 

56 
49 

53 

50 

56 

51 

52 
40 

51 

34 

53 
37 

54 

45 

52 
43 

57.5 

46.6 

FERNDALE  2  NM 

MAX 

Mm 

5  7 

57 
32 

5  3 
32 

50 
29 

55 
32 

54 
32 

60 
39 

57 
49 

56 
50 

57 
46 

58 
45 

59 

50 

62 
47 

60 
53 

57 
46 

60 
53 

60 
52 

63 
51 

62 
52 

59 
45 

61 
55 

64 
56 

62 
55 

60 
49 

56 
48 

58 
50 

58 
46 

52 
34 

53 
35 

57 
42 

63 

41 

57.7 
44.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

5 1 
37 

58 

37 

59 
35 

50 
30 

53 
30 

57 
33 

55 
36 

55 
45 

55 
50 

58 
46 

54 
47 

59 
49 

58 
52 

59 
54 

oO 
50 

59 
53 

6  1 
53 

58 

50 

62 
50 

60 
51 

oO 
52 

59 
52 

61 
56 

59 
51 

57 
47 

60 
49 

58 
49 

53 
33 

55 
34 

58 
37 

55 
41 

57.3 
44.8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

58 

55 
34 

54 
31 

58 
30 

53 
31 

55 
48 

57 
49 

54 
47 

59 
47 

58 
50 

58 
50 

63 
51 

59 
52 

59 
51 

59 
54 

58 
47 

61 
47 

56 
51 

55 
40 

55 
33 

57 
43 

54 
40 

57.0 
43.6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

29 
16 

34 

13 

3 1 

12 

40 
8 

39 
8 

32 
9 

50 
22 

50 
12 

52 
30 

5 1 
34 

50 
38 

47 
29 

53 
34 

49 
35 

48 

31 

47 
35 

54 
35 

55 

34 

52 
38 

50 
27 

52 
41 

60 
39 

50 
41 

47 

35 

48 
34 

50 
34 

44 
32 

44 
19 

43 
20 

49 
29 

44 
26 

46.6 
27.4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

5  7 
<i0 

59 
39 

5  7 
41 

5  3 
35 

54 
35 

54 
36 

5  8 
48 

55 

46 

55 
49 

56 
46 

5  8 
46 

58 
52 

58 
52 

62 
54 

5  8 
52 

62 
53 

59 
52 

58 

47 

5  6 

51 

60 
50 

60 
57 

60 
55 

57 
55 

60 
48 

58 
46 

57 
47 

57 
43 

5  7 
38 

58 
39 

5  8 
41 

55 
41 

57.6 
46.3 

GRATON 

MAX 

Mm 

32 

54 

26 

58 
25 

58 
24 

55 
24 

52 
25 

50 
27 

51 
38 

50 
44 

56 
45 

56 
45 

53 
47 

56 

51 

58 
51 

64 
48 

59 

50 

61 
52 

60 
47 

59 
48 

57 
52 

60 
52 

59 
56 

60 
56 

58 

50 

62 
41 

59 
42 

61 
43 

60 
30 

60 
30 

58 

30 

63 
34 

57.5 
40.6 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

^6 

29 

55 
23 

50 
22 

46 
23 

46 

20 

47 
19 

39 
21 

50 
33 

44 
33 

45 
38 

5 1 
40 

47 
40 

47 

40 

53 
42 

5  1 
42 

50 
42 

49 
42 

51 
44 

62 
45 

53 

41 

49 
42 

55 
47 

03 

49 

5  1 
41 

52 
41 

47 
40 

47 
37 

48 
29 

53 
29 

45 
33 

50 
34 

49.7 
35.5 

healdsburg 

MAX 

Mm 

57 
30 

6  1 
30 

6  1 
29 

59 
27 

55 
29 

49 
28 

51 
37 

49 
43 

57 
46 

56 
45 

53 
47 

58 
51 

57 
53 

63 
54 

55 
48 

64 

50 

62 
51 

62 
49 

58 

51 

58 

51 

60 
57 

60 
56 

56 
56 

oO 
49 

61 
41 

62 
47 

59 
48 

63 
38 

6  1 
32 

62 
39 

57 
40 

58.3 
43.6 

HILTS 

MAX 

Mm 

18 

45 
16 

40 
13 

39 
14 

39 
12 

35 
11 

35 
14 

49 
29 

46 
30 

48 
33 

32 

40 
32 

47 
33 

53 
36 

46 
33 

44 
33 

44 
36 

50 
36 

53 
37 

52 
32 

50 
32 

52 
45 

62 
44 

45 
38 

48 
35 

45 
39 

44 
33 

40 
22 

42 
22 

43 
24 

46 
29 

45.3 
28.9 

HOOPA 

MAX 

Mm 

'»9 

49 
29 

49 
29 

44 
31 

46 

27 

44 
24 

36 
25 

59 
33 

55 
45 

54 
44 

52 
44 

54 
42 

53 
45 

57 
46 

54 
46 

56 

46 

57 
48 

55 
49 

63 
49 

59 
45 

57 
46 

60 
53 

67 

53 

58 
45 

50 
45 

48 

46 

54 
41 

46 
34 

50 
31 

48 

32 

50 
39 

52.6 
40.3 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

5  7 
3» 

53 
32 

54 
32 

53 
34 

50 
30 

49 
34 

49 

40 

49 
43 

59 

46 

58 
46 

54 
46 

57 
51 

59 

56 

61 
54 

56 
46 

60 
52 

60 
54 

60 
49 

58 
46 

60 
52 

60 
56 

60 
56 

60 
56 

59 
51 

58 
42 

60 
43 

60 
45 

58 
35 

55 
35 

56 
42 

60 
40 

56.8 
44.6 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

58 
33 

57 
30 

52 
30 

49 
29 

5  5 
28 

50 
29 

63 
39 

59 
49 

57 
48 

52 
45 

5 1 
43 

55 
47 

60 
50 

56 

52 

56 
49 

56 
47 

55 
50 

61 
51 

50 

57 
46 

60 
54 

62 
54 

6  1 
51 

57 
47 

54 
47 

55 
49 

5  / 
40 

50 

32 

5  3 

35 

5  7 
41 

50 
41 

56.1 
43.1 

LAKE  PILLSBURV  no  2 

MAX 

Mm 

29 

63 
33 

5  5 
24 

19 

45 
16 

43 
16 

43 
30 

4  7 
36 

5 1 

40 

41 

39 

5  1 

42 

5 1 
44 

55 
46 

40 

55 
44 

52 
46 

5  7 
42 

5  3 
■.1 

53 

42 

56 
47 

56 
51 

56 
50 

55 
40 

54 
35 

43 

52 
36 

56 
25 

22 

5  1 
31 

6 1 
33 

52.3 
36.2 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

28 

12 

32 
8 

30 
2 

30 
6 

30 
2 

Zi 
3 

32 
7 

40 
27 

4  1 

30 

37 
31 

30 

38 
29 

43 
33 

45 
33 

4  2 

30 

40 
32 

47 
33 

36 

5  1 
33 

3! 

50 
38 

5 1 
41 

54 
39 

4  5 

31 

42 

28 

43 
30 

42 
28 

36 
14 

34 

15 

40 
15 

39 
21 

40.4 
24.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

30 
5 

35 
2 

34 
-  4 

38 

7 

30 
-  1 

29 
-  1 

29 
7 

38 
21 

44 
32 

42 
32 

46 
29 

38 
26 

45 
34 

49 
36 

46 
27 

42 
29 

47 
30 

49 
36 

52 
33 

54 
33 

53 
37 

53 
40 

58 
40 

47 
31 

42 
32 

43 
35 

45 
29 

35 

12 

35 

14 

37 
17 

40 
22 

42.1 
23.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

5  7 
30 

56 
36 

58 
28 

56 
28 

56 
28 

53 
30 

52 
42 

55 
44 

57 
48 

58 

47 

55 
47 

59 

51 

60 
53 

62 
53 

59 
51 

64 
54 

63 
54 

61 
49 

58 
51 

62 
53 

61 
57 

6  1 
57 

60 
57 

59 

51 

63 
40 

61 
42 

62 
52 

60 
35 

60 
33 

6  1 
39 

58 

38 

59.0 
44.5 

ORICk  prairie  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

50 
33 

52 
33 

50 
32 

48 
28 

50 
30 

47 
30 

62 
40 

52 
46 

50 
45 

5 1 
43 

56 
44 

6  1 
48 

5  7 
51 

54 

46 

56 
51 

55 
51 

59 
50 

58 
48 

57 
46 

59 
52 

60 
48 

58 
54 

56 
46 

5  1 
46 

64 
48 

5  5 
4! 

52 
33 

36 

41 

5  2 
40 

54.6 
42.7 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

52 
26 

56 
24 

45 
24 

47 
29 

48 
23 

42 

22 

48 
32 

50 
32 

47 
41 

52 
40 

49 
42 

47 
41 

54 
45 

55 
45 

50 
46 

53 
47 

52 
45 

58 
47 

55 
47 

55 
45 

53 
47 

57 
50 

57 
50 

53 
44 

46 
44 

47 
44 

53 
40 

50 
32 

4  5 
32 

5 1 
37 

50 
38 

50.9 
38.8 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

Mm 

57 
37 

56 
34 

57 
26 

56 
27 

52 
26 

50 

27 

51 
41 

50 
44 

58 

47 

57 
48 

5  3 
47 

59 
50 

60 
53 

63 
53 

57 
49 

64 

50 

62 
49 

60 
50 

60 
51 

60 
54 

6  1 
57 

62 
56 

62 
57 

60 
51 

60 
40 

60 
42 

59 
48 

61 
38 

58 
32 

60 
38 

59 
37 

58.2 
43.8 

PUINT  ARENA 

MAX 

Mm 

62 
39 

60 
37 

58 
35 

55 
35 

52 
34 

55 
36 

55 
44 

54 
46 

55 
49 

56 
•<2 

56 
52 

56 
54 

60 
54 

59 
51 

65 
53 

65 
52 

57 
49 

58 
52 

58 
50 

59 
58 

58 
56 

57 
50 

58 
48 

58 
48 

57 
51 

52 
42 

56 
35 

55 
40 

55 
38 

58 
39 

57.4 
45.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

66 
27 

60 
25 

55 
23 

52 
24 

52 
25 

•♦8 

25 

53 
40 

51 
43 

52 
44 

54 
45 

52 
44 

52 
46 

53 
49 

58 
49 

54 
44 

60 
47 

57 
50 

58 
48 

57 
49 

53 
45 

56 
52 

58 
55 

56 
50 

53 
42 

57 
44 

55 
47 

54 
41 

56 
27 

56 
28 

58 
38 

57 
34 

55.3 
40.3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

32 

45 

30 

45 
30 

42 
29 

42 
28 

43 
30 

40 
30 

53 
37 

52 
45 

55 
46 

50 
45 

52 

46 

54 
43 

55 
41 

56 
48 

57 
48 

56 
51 

54 
49 

55 
48 

58 
49 

59 
48 

58 
56 

60 
55 

59 
48 

54 
46 

53 
47 

65 
42 

48 

36 

47 
34 

5  1 
35 

53 
33 

52.2 
41.5 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

66 
27 

61 
31 

58 
24 

55 
24 

54 
24 

52 
25 

50 
38 

46 
42 

56 
45 

55 
45 

52 

45 

59 
49 

56 
52 

61 
52 

54 
47 

62 
50 

61 
43 

60 
47 

57 
47 

58 
46 

59 
57 

61 
56 

60 
56 

58 
47 

59 
38 

60 
42 

58 
45 

58 
31 

60 
30 

62 
37 

56 
36 

57.6 
41.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MR 

62 
35 

58 
37 

56 
35 

56 
34 

51 
36 

51 
42 

56 
44 

59 
50 

60 
50 

58 
49 

58 
51 

62 
45 

64 
51 

60 
50 

64 
53 

62 
56 

63 
51 

59 
52 

62 
55 

61 
56 

63 
57 

61 
57 

59 
52 

62 
45 

63 
46 

62 
45 

60 
39 

59 

37 

60 
44 

61 
44 

59.7 
46.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

56 

31 

61 
29 

57 
25 

57 
26 

54 
26 

52 
27 

52 
39 

52 
44 

56 
47 

55 
47 

54 
47 

56 
51 

59 

54 

63 
54 

59 

50 

62 
50 

61 
51 

60 
48 

59 

50 

59 
50 

60 
56 

61 
56 

59 
56 

56 
50 

62 
40 

63 
42 

64 
46 

62 
31 

60 
31 

63 
37 

61 
36 

56.7 
42.9 

Sm»  R«l«r«Qc«  Nol*t  Following  Sl4tioti  Ind*x 
-  13  - 


DAILY  TEMPERATURES  c.l.foknu 


Conllnued   jiNUAFlY  1970 


Slallon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SiWYcHS  BAR  RANGER  ST4 

MAX 
MLN 

1.8 

ii. 

48 
20 

20 

47 
19 

47 
17 

44 
16 

41 
IB 

47 
21 

56 
31 

5! 
32 

55 
31 

51 
36 

46 
36 

47 
37 

46 
39 

47 
39 

47 
36 

45 

37 

58 
42 

50 
36 

47 
36 

50 
45 

53 
45 

49 
37 

44 
36 

46 
39 

45 
35 

46 
27 

48 
26 

47 
27 

49 

33 

48.4 
31.3 

SCOTIA 

MAX 

MIN 

55 
3". 

55 
31 

57 
30 

51 
31 

48 
31 

54 
31 

57 
32 

60 

46 

5B 
51 

57 
46 

53 
45 

57 
48 

56 
49 

60 

53 

57 
50 

57 
51 

59 

51 

56 
50 

60 
52 

60 
49 

59 
5  1 

61 
56 

65 

55 

60 
47 

55 
47 

53 
49 

56 
45 

50 
36 

53 
35 

63 
36 

56 
42 

56,4 
43.9 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

55 
29 

58 
27 

55 
23 

53 
23 

52 
24 

53 
25 

52 
36 

51 
44 

57 
47 

56 
46 

54 
46 

56 
50 

58 
53 

62 
52 

58 
48 

63 
50 

62 
54 

60 
47 

58 
47 

60 
53 

61 
57 

62 
56 

61 
56 

56 
50 

62 
38 

61 
39 

59 
49 

60 
31 

58 
29 

62 
41 

68 
33 

58.0 
42.0 

TRINITY   OAH   VISTA  PT 

MAX 

MIN 

37 
26 

<.l 

21 

".3 

21 

40 
23 

37 
21 

37 
20 

40 
21 

44 

33 

41 
33 

42 
35 

43 
36 

41 
35 

44 
38 

46 
40 

•.6 
38 

44 
35 

47 
36 

50 
40 

■,9 
4  1 

46 
39 

48 

39 

51 
44 

52 
45 

50 
36 

45 
34 

42 
35 

42 
32 

44 
26 

42 
25 

42 

25 

41 

30 

43.8 
32.4 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

26 
22 

29 
1 

30 
-  'I 

32 
7 

29 
-  2 

29 
2 

39 
21 

38 
26 

41 
32 

45 

32 

41 
31 

43 

31 

51 
32 

46 
35 

42 

33 

46 
36 

48 
34 

52 
37 

51 
34 

49 

32 

53 
42 

57 
43 

54 
40 

45 

32 

44 
31 

43 
35 

42 
27 

36 
15 

42 

20 

41 
28 

40 
24 

42.1 
26.  1 

UMAH 

MAX 
MIN 

62 
30 

59 
26 

56 
24 

56 
24 

55 
25 

51 
25 

52 
41 

50 
42 

55 
44 

54 
41 

52 
45 

54 
49 

55 
51 

62 
53 

53 

45 

61 
49 

59 
51 

59 
49 

56 
50 

57 
49 

59 
56 

58 
56 

58 
54 

56 
48 

58 
40 

56 
48 

57 
46 

57 
29 

56 
30 

59 
37 

54 
38 

56.3 
41.8 

HEAVERVILLE    RANliER  STA 

MAX 
MIN 

•.8 

21 

'.<• 

19 

■.3 
17 

45 
10 

48 

15 

47 
14 

36 

17 

48 

31 

44 
37 

45 
37 

47 

37 

48 
36 

47 
39 

47 
41 

49 

4l 

46 
40 

49 
41 

50 
40 

52 
40 

49 
42 

50 
43 

52 
47 

54 
46 

52 
36 

50 
37 

47 
37 

45 
40 

44 
25 

49 

22 

48 

22 

49 
30 

47.5 
32.6 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

27 
20 

33 
12 

35 
8 

37 
9 

34 

10 

31 
9 

43 
9 

tB 
35 

42 
35 

43 
35 

45 
36 

46 
37 

45 
39 

48 

40 

47 
36 

45 
29 

50 
40 

53 

40 

50 
40 

48 
41 

51 
43 

54 
44 

55 
46 

49 
32 

47 
33 

43 
35 

42 
32 

39 

20 

38 
20 

44 
21 

44 
27 

43.8 
29.5 

WILLIT5   I  NE 

MAX 
MIN 

61 
26 

57 
23 

55 
23 

50 
24 

51 
23 

49 

21 

51 
36 

50 
4  1 

53 

43 

53 
43 

50 
43 

54 
44 

53 
46 

56 
50 

44 

56 
47 

54 
49 

57 
45 

55 

48 

54 
42 

57 
53 

57 
51 

56 
53 

55 
46 

54 
40 

54 
47 

55 
42 

55 
26 

55 
29 

65 
37 

55 
35 

54.2 
39.5 

WlLLOH   CREEK    1  NW 

MAX 
MIN 

".9 

35 

'.9 
33 

50 
31 

45 
32 

4  7 
26 

48 
23 

■•0 
24 

58 
33 

52 
42 

51 
46 

53 
46 

54 
43 

49 
44 

55 
45 

53 
s5 

54 
45 

58 
52 

58 
52 

63 
52 

59 

42 

53 
43 

55 
51 

64 
52 

57 
48 

51 
47 

51 
48 

52 
41 

47 
36 

53 
30 

47 
31 

64 
41 

52.5 
40.6 

YREKA 

*            >^  * 

MAX 
MIN 

3* 

25 

"il 
17 

38 
I* 

37 
16 

39 
17 

37 
14 

33 
17 

46 
29 

46 
34 

51 
32 

50 
35 

44 
32 

51 
34 

53 
36 

46 
33 

46 
34 

47 
39 

56 
41 

55 
40 

58 
33 

51 
33 

53 
45 

62 
46 

48 

37 

51 
35 

47 

39 

44 
36 

44 
24 

42 
24 

46 
25 

48 

30 

46.6 
30.5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

4DIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

35 
-  1 

3  1 
3 

36 
-  5 

31 

0 

3  1 
1 

36 
1 

3B 
13 

4  2 
17 

45 
26 

40 
25 

40 
26 

42 
24 

45 
26 

43 
27 

42 

27 

41 
27 

43 
26 

46 

32 

44 
29 

47 

27 

51 
36 

55 
39 

51 
36 

45 
27 

43 
25 

43 
29 

42 
25 

33 
15 

35 
17 

37 
23 

39 
17 

41.1 
20.6 

ALTURA5    RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

29 
1 

31 
-  >> 

l» 
-10 

30 
-  3 

29 
-  7 

30 
-  5 

32 
7 

40 
20 

42 
32 

41 

31 

40 
32 

43 
30 

42 
33 

47 
35 

47 

30 

42 
32 

42 
32 

46 

36 

4  7 
36 

44 
34 

50 
35 

52 
42 

55 
42 

52 
38 

50 
31 

43 
33 

42 

31 

37 
18 

37 
17 

37 
22 

38 

18 

40.6 
23.2 

AUBURN 

MAX 
MIN 

53 

58 

57 

56 

50 

50 

53 

52 

57 

56 

53 

51 

55 

53 

53 

55 

56 

50 

61 

54 

64 

59 

63 

61 

61 

60 

59 

55 

56 

56 

54 

56.0 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

61 
36 

61 
38 

60 

30 

55 
30 

5'. 
32 

52 
30 

50 
32 

49 
41 

52 
45 

55 

47 

65 
46 

51 
47 

58 
50 

56 

40 

oO 
48 

61 
49 

62 
53 

60 
49 

57 
l9 

57 

50 

60 

50 

60 
55 

60 
55 

59 
50 

55 

42 

57 
43 

58 
45 

57 
36 

55 
37 

66 
36 

58 
38 

56.9 
42.9 

BLUE    CANYON    VB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

<,6 
31 

30 

39 
26 

35 
22 

4  1 
22 

50 
31 

43 
33 

40 

32 

40 
32 

35 
32 

37 
31 

39 

33 

38 
34 

41 

32 

42 
32 

44 
35 

38 
35 

47 

35 

44 
38 

47 

39 

47 
43 

47 
42 

45 
33 

34 
29 

42 
28 

44 
32 

39 
24 

42 
21 

43 
31 

40 
27 

44 

31 

41.8 
31.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

'•S 
32 

"lb 
30 

hO 
2U 

36 
16 

44 

!8 

49 
24 

33 

44 
34 

40 
33 

40 
32 

37 
31 

38 
32 

37 
32 

41 
31 

38 
30 

45 
33 

39 
34 

44 
35 

43 

33 

47 
37 

46 

42 

47 

42 

44 

42 

42 
30 

40 

21 

42 
32 

39 
29 

36 
20 

44 

22 

39 
27 

48 

27 

42.2 
30.  1 

P.RANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

S* 
28 

52 
29 

51 
27 

50 
30 

49 
25 

45 
25 

50 
35 

52 
43 

54 

61 
46 

53 
48 

58 
46 

56 

50 

63 
45 

58 
46 

65 
50 

60 
47 

64 
47 

56 
49 

59 
50 

63 
55 

67 
53 

65 
52 

59 
41 

02 
41 

62 
42 

62 
36 

54 
32 

56 
33 

57 
41 

57.3 
41,3 

ORDOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

62 

22 

55 
22 

52 
27 

52 
22 

47 
35 

47 
39 

51 
42 

56 
41 

56 
46 

54 
48 

60 
52 

59 
52 

61 

•i5 

64 
49 

64 
53 

63 
46 

59 

50 

57 

42 

59 
50 

62 
57 

63 
56 

62 
50 

59 
38 

62 
44 

62 
49 

61 
34 

55 
31 

55 
36 

59 

34 

57.9 
41,9 

BURNEY 

MAX 
MIN 

'.O 

u 

'(2 
7 

-.l 
3 

46 
3 

37 
6 

38 

33 
5 

40 

26 

35 
26 

41 
32 

46 
32 

40 
31 

46 
32 

48 

41 

45 

30 

43 
33 

49 
39 

52 
39 

53 
36 

53 
24 

54 
33 

55 
47 

58 
46 

51 
37 

45 
36 

46 
35 

48 
34 

45 
17 

43 
IB 

43 
19 

46 
22 

45.3 
26.0 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

16 

38 
12 

39 
6 

38 
12 

38 
10 

32 
5 

34 
22 

39 
28 

42 
30 

40 
31 

40 
30 

41 
29 

41 
30 

38 
30 

39 

29 

45 

31 

42 
33 

45 
33 

44 
29 

47 

30 

47 
37 

49 
42 

48 
41 

45 
31 

42 

26 

46 
30 

45 
29 

36 
15 

37 
14 

41 
26 

42 
19 

41.3 
25,4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

56 
27 

57 
26 

55 
26 

55 
25 

54 
25 

53 
36 

52 

4l 

55 
44 

55 

33 

55 
46 

56 

52 

56 
51 

56 

48 

63 
42 

63 
43 

61 
47 

59 
47 

62 
50 

60 
53 

62 
58 

62 
54 

60 
50 

61 
40 

61 
40 

56 
43 

59 
29 

57 
30 

58 
37 

58 
34 

58,0 
40,6 

CHESTER 

MAX 
MIN 

39 

12 

37 
5 

<.o 

-  1 

35 
8 

33 
8 

32 

40 
24 

38 
28 

38 
31 

40 
32 

36 

32 

43 

32 

38 
31 

37 
31 

hO 
iZ 

47 

32 

45 
34 

45 
33 

44 

31 

47 
31 

44 
36 

50 
39 

47 
37 

42 
32 

38 
28 

38 
32 

39 
23 

34 
li 

40 
14 

45 
25 

40 
18 

40,4 
24,8 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

61 
27 

61 
26 

52 
26 

50 
24 

51 
25 

48 
23 

47 
35 

49 

40 

56 
45 

56 
47 

53 
47 

54 

50 

56 
52 

57 
51 

56 
50 

66 
48 

60 
52 

61 
48 

60 
50 

58 
53 

59 

55 

62 
58 

62 
57 

58 
50 

59 
44 

56 
48 

57 
46 

55 
28 

54 
31 

57 
37 

56 
33 

56,4 
42,1 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

52 
30 

'.7 
28 

53 
26 

50 
26 

49 

30 

43 
25 

47 

30 

48 
37 

55 
44 

57 
47 

57 
47 

52 
47 

59 
49 

5  J 
52 

ol 
-.6 

55 
47 

64 

52 

60 
49 

59 
49 

58 
49 

61 

51 

62 
56 

65 
55 

62 
51 

56 
41 

59 
41 

58 
47 

59 
39 

54 

35 

55 
37 

55 
38 

55,9 
42,1 

CLE4RLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

62 

20 

61 
21 

57 
16 

54 
17 

51 
lb 

50 
2U 

48 
23 

48 
36 

49 
40 

52 
42 

53 
41 

50 
44 

55 
49 

54 
51 

59 
36 

54 
46 

60 
50 

58 
42 

58 
46 

55 
42 

57 
44 

58 
44 

61 
45 

57 
46 

53 
32 

52 
31 

55 
43 

52 
24 

53 
26 

55 
26 

57 
29 

54,8 
35,2 

COLFAX 

MAX 
MIN 

58 
31 

52 
25 

51 
28 

48 
36 

49 

42 

50 
40 

49 
41 

48 
45 

48 
45 

50 
42 

52 
48 

57 
50 

59 
42 

58 
46 

56 

52 

56 
37 

56 
44 

61 
42 

56 
29 

53 

32 

50 
36 

COLUSA   1  SSW 

MAX 
MIN 

60 
28 

56 
30 

50 
25 

52 
27 

50 
32 

4? 
24 

47 
35 

46 

40 

50 
44 

56 
46 

52 
46 

57 
49 

56 
51 

60 
51 

56 
46 

69 
49 

65 
51 

56 
49 

57 
48 

56 
52 

60 
56 

64 
56 

59 
57 

68 
50 

59 
41 

60 
47 

54 

37 

53 
33 

56 
39 

52 
36 

54 
37 

55,7 
42,3 

DAVIS   2  MSM 

MAX 

Mm 

i<> 
29 

59 
30 

55 
26 

53 
27 

52 
32 

50 
27 

48 
35 

43 

41 

53 
42 

53 
46 

57 
47 

53 
49 

58 
49 

57 
52 

61 
47 

58 
51 

66 
54 

62 
47 

51 
50 

58 
49 

59 
56 

62 
56 

65 
66 

62 
52 

58 
39 

62 
46 

58 
46 

61 
38 

54 
33 

56 
38 

57 
38 

56,8 
42,9 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 
3 1 

29 

48 
27 

45 

22 

39 

22 

Hi 
27 

49 
34 

45 
34 

43 
32 

43 
34 

40 
33 

40 
35 

42 
37 

41 

39 

43 

35 

46 
35 

47 
37 

41 
36 

52 
37 

46 
39 

51 
40 

46 
45 

48 

44 

47 
33 

37 
29 

48 
34 

50 
32 

43 
21 

43 
28 

46 
26 

44 

29 

45,4 
32  ,  8 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

56 
27 

48 

22 

46 
23 

44 

25 

47 
25 

47 
32 

46 
35 

46 
34 

45 
39 

44 
37 

45 
40 

47 
42 

47 
42 

46 

40 

5? 
39 

51 
43 

52 
41 

50 
42 

53 
42 

52 
46 

53 
50 

52 
47 

50 
39 

51 
32 

50 
36 

49 

30 

49 
24 

50 
38 

49 

31 

49 
29 

46,9 
3  5,7 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

MAX 
MIN 

28 

29 

28 

28 

33 

••2 

42 

42 

46 

48 

47 

50 

49 

48 

48 

UUWNIEVULE   RANGtK  STA 

MAX 
MIN 

59 
22 

50 
12 

42 
18 

48 

19 

48 
32 

42 
36 

49 
37 

44 
39 

46 
40 

46 
41 

48 
39 

53 
32 

53 

40 

46 
41 

53 
44 

56 
43 

54 
46 

54 
33 

53 
42 

46 

26 

42 
26 

49 

27 

49,4 
33.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

59 
27 

56 
27 

56 
20 

52 
20 

4B 

23 

50 
21 

'.7 
26 

47 
<5 

45 
40 

53 
43 

55 
43 

49 
44 

54 
45 

56 
51 

60 
41 

52 
41 

64 
47 

62 
45 

58 
47 

57 
44 

62 
45 

60 
54 

63 
55 

59 
47 

57 
40 

60 
46 

57 
45 

53 
30 

51 
30 

53 
33 

54 
33 

65.2 
36.3 

FAIRFIELD  FIRE  STATIO-I 

MAX 
MIN 

53 
30 

57 
31 

56 
2B 

54 

27 

53 
27 

51 
26 

51 
30 

49 

30 

55 
46 

55 
47 

60 
47 

53 
49 

59 
49 

56 
53 

62 
47 

60 
48 

64 
54 

61 
50 

61 
51 

59 
52 

61 
53 

61 
58 

64 
57 

62 
52 

59 
41 

64 
42 

61 
40 

62 
36 

66 
33 

56 
41 

59 
40 

66.0 
42.4 

FUlSON  dam 

MAX 
MIN 

53 
35 

53 
3* 

57 
36 

56 
31 

51 
29 

4^ 
31 

50 
34 

50 
39 

61 
44 

60 
4S 
S«« 

55  55 
46  48 
R«laroDC«  ^ 

58     58  55 
48      50  .17 
ot«>  Following  SUU 

56  63 
47  50 
on  Indax 

61 
49 

59 
47 

58 
49 

66 
49 

61 
54 

65 
53 

63 
46 

55 
42 

62 
43 

58 
43 

58 
35 

56 
37 

57 
40 

65 
36 

67,2 
42.6 
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DAILY  TEMPERATURES  C4LIF0RNU 

 ^  JANUABY  1970 


StaBon 

Day  ol  Month 

■age  '. 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

55 
29 

60 
27 

45 
30 

49 
30 

49 
29 

47 
28 

48 
39 

46 

42 

46 
42 

46 
37 

50 
38 

64 
40 

60 
42 

65 
45 

53 

50 

64 
46 

54 
34 

51 
39 

45 

27 

51 
26 

50 
33 

GRASS   VALLEY  NO  Z 

MAX 
MIN 

57 
25 

61 
27 

56 
23 

54 
23 

49 
24 

49 
24 

54 
24 

50 
37 

50 
39 

50 
42 

47 
41 

46 
t3 

46 
43 

48 
45 

49 

42 

52 
42 

53 
45 

49 
43 

59 
44 

50 
45 

59 
47 

55 
52 

66 
62 

55 
43 

45 

33 

56 
33 

53 

42 

52 
28 

55 
29 

55 
29 

53 
30 

62.4 
36.7 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

42 

44 
11 

43 
5 

43 
9 

37 
8 

40 

7 

35 
13 

40 
28 

37 
32 

47 

32 

46 
33 

42 
30 

51 
33 

55 
41 

45 
33 

44 
35 

50 
36 

54 
39 

52 
36 

49 
34 

54 
36 

67 
47 

61 
47 

52 
39 

47 
34 

46 
38 

50 
35 

46 
19 

44 

20 

44 

30 

47 
23 

46.6 
26.4 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

31 

0 

35 
-  5 

37 
-  5 

28 
11 

32 
-10 

32 
-  3 

42 
18 

43 

27 

45 

30 

44 
33 

42 
29 

40 
32 

42 
32 

41 
31 

39 
31 

41 

32 

42 
31 

49 
33 

45 

33 

47 
28 

48 
39 

51 
36 

46 
36 

43 
29 

41 
26 

41 
31 

41 
24 

37 
7 

40 
7 

36 

24 

40 
11 

40.7 
21.6 

L  AK  E  K  UK  I 

MAX 
MIN 

27 

24 

54 
21 

51 
22 

47 
22 

49 
24 

49 
39 

46 
39 

54 
42 

52 
43 

48 
42 

53 
46 

53 
47 

68 
49 

53 
42 

56 
46 

57 
47 

56 
44 

54 
46 

54 
44 

57 
61 

59 
53 

67 
63 

54 
45 

57 
37 

53 
44 

55 
42 

51 
27 

63 

27 

64 
33 

55 
32 

63.7 
38.7 

LAKE5HURE 

MAX 
MIN 

57 
31 

56 
36 

50 
23 

51 
21 

53 

26 

49 

26 

•.7 

36 

43 

37 

46 
41 

47 
45 

46 
43 

50 
44 

51 
49 

62 
46 

52 
46 

52 
45 

55 
46 

63 
60 

61 
46 

55 

47 

55 
50 

57 
52 

57 
52 

52 
45 

48 
44 

48 
44 

54 
32 

52 
27 

62 
31 

66 
34 

48 
34 

51.8 
39.7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

41 
14 

36 
13 

43 
16 

48 
18 

42 
27 

41 
33 

41 
31 

40 
32 

38 
31 

38 
34 

37 
32 

41 
31 

38 
31 

44 
32 

39 
34 

47 
32 

44 
30 

48 
38 

46 

41 

47 
42 

45 
39 

42 
32 

46 
21 

44 
29 

39 
29 

37 
18 

46 
20 

42 
27 

47 
24 

42.3 
28.7 

LAKE  SPAULDING  0AM 

MAX 
MIN 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

',7 
26 

35 
18 

44 
9 

36 
4 

29 
5 

38 

9 

4? 
16 

41 
26 

40 
29 

40 

30 

41 
28 

36 
29 

36 
33 

39 
32 

36 

28 

42 
30 

41 
33 

38 

32 

h3 
33 

42 

30 

45 

30 

46 
40 

46 

40 

43 
29 

35 
25 

39 
29 

36 

27 

33 
15 

36 
18 

36 
16 

36 
16 

39.5 
24.8 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
27 

61 
31 

56 
29 

55 
29 

53 
31 

51 
29 

47 
33 

46 
40 

52 
44 

57 
50 

67 
47 

65 
46 

60 
51 

67 
53 

OO 
49 

56 
50 

66 
53 

65 
49 

61 
49 

57 
49 

63 
63 

61 
56 

65 
57 

61 

50 

58 
41 

63 
45 

60 
43 

60 
36 

56 
35 

54 

40 

58 
39 

67.7 
43.3 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

53 
22 

48 

15 

49 

10 

42 
11 

40 

10 

41 
13 

42 
14 

45 
32 

41 
33 

38 
3? 

40 
33 

41 
35 

42 
38 

45 
39 

46 
37 

46 
36 

45 
37 

46 

37 

45 
40 

44 

40 

47 
43 

61 
44 

53 
46 

50 
35 

43 
34 

40 
37 

40 
34 

42 
17 

42 
19 

44 

20 

46 

27 

44.4 
29.7 

MINERAL 

MAX 
MIN 

53 
19 

42 
15 

••2 
9 

42 
8 

36 
8 

33 
13 

37 
15 

37 

30 

37 
31 

40 
33 

37 
31 

36 

33 

39 

34 

40 
34 

39 
34 

43 
32 

45 
37 

41 
35 

44 
36 

44 
34 

47 
35 

48 
45 

47 
43 

45 
33 

37 
28 

39 
29 

33 
31 

34 
16 

33 

19 

38 
20 

38 
22 

40.4 
27.2 

MONTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

58 
34 

63 
31 

56 
26 

57 
27 

52 
29 

51 
28 

60 
29 

49 

31 

52 
41 

54 
37 

54 
45 

51 
46 

57 
46 

57 
52 

58 
46 

59 
48 

61 
52 

60 
47 

59 

47 

58 
60 

61 
60 

59 

56 

61 
56 

57 

60 

56 
40 

57 
40 

66,4 
41.9 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 

20 

38 
14 

41 
11 

35 
15 

42 
1  1 

40 

12 

45 
31 

38 
32 

39 

32 

40 
36 

41 
34 

42 
40 

45 

41 

46 
41 

41 
36 

47 
36 

48 
38 

45 
40 

45 
40 

48 
40 

61 
46 

51 
49 

49 
42 

43 
34 

40 
35 

40 
35 

39 
30 

40 
23 

43 

21 

44 
26 

43 
26 

42.8 
31.3 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

48 
21 

54 
22 

48 
19 

45 
19 

41 

20 

43 
19 

47 
19 

48 
32 

48 
39 

49 
42 

45 
40 

46 
41 

46 
44 

48 
45 

48 

40 

52 
40 

53 
46 

48 
41 

55 
39 

50 
41 

56 

55 
51 

65 
51 

54 
43 

45 
31 

60 
31 

51 
39 

47 
24 

60 
24 

60 
26 

47 
27 

49.2 
34.2 

ORLANO 

MAX 
MIN 

56 
29 

60 
29 

58 
23 

53 
25 

52 
31 

52 
25 

49 
31 

43 
38 

46 
42 

51 
45 

56 
46 

61 
48 

55 
50 

55 
62 

60 
47 

59 
46 

68 
51 

64 

50 

59 
60 

64 
61 

58 
63 

59 
56 

62 

57 

59 
48 

58 
40 

60 
46 

59 
46 

57 
35 

55 
32 

56 
33 

57 
38 

66.4 
41.6 

OROVI LL6 

MAX 
MIN 

54 
29 

65 
30 

56 
26 

54 
27 

63 
29 

51 
26 

46 
37 

50 
42 

58 
46 

57 

50 

57 
48 

55 
51 

57 
53 

58 
62 

57 
51 

60 
49 

66 
54 

61 
50 

h9 

61 
63 

62 
66 

62 
57 

65 
57 

o2 
52 

56 
43 

61 
49 

57 
50 

57 
35 

56 
33 

54 

40 

57 
33 

57.6 
44.0 

PARADISE 

MAX 
MIN 

54 
34 

60 
41 

57 
33 

51 
29 

47 

31 

47 
32 

52 
39 

50 
41 

51 
40 

49 
45 

49 
43 

47 
44 

50 
47 

60 
48 

60 
47 

52 
44 

52 
48 

52 
46 

57 
46 

62 
48 

58 
61 

56 
53 

56 
62 

55 
45 

46 
41 

55 
43 

50 
43 

51 
33 

55 
38 

64 
37 

61 
37 

62.2 
42.0 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

50 
25 

49 
24 

50 
24 

49 
26 

44 

23 

44 

23 

49 
25 

52 
36 

55 
43 

65 

50 
43 

50 
44 

52 
45 

52 
47 

60 
39 

54 
40 

56 
40 

51 
42 

65 
42 

54 
44 

61 
47 

56 
54 

60 
52 

60 
45 

46 
32 

52 
32 

54 
38 

47 
27 

60 
27 

62 
30 

50 
30 

52.0 
36.5 

PLACERVUL6  IFG 

MAX 
MIN 

54 
42 

51 
38 

52 
34 

45 
30 

47 
31 

51 
34 

51 
40 

50 
42 

51 
41 

48 

41 

45 
41 

60 
45 

46 
45 

48 
42 

49 

40 

52 
42 

48 
42 

57 
45 

61 
46 

59 
44 

63 
48 

55 
62 

57 
60 

52 
39 

55 
46 

53 
45 

49 
41 

50 
32 

65 
36 

49 

36 

52 
39 

51.2 
40.9 

PLATINA 

MAX 
MIN 

58 
25 

52 
20 

46 
18 

46 
17 

45 
12 

44 
17 

42 
32 

40 
33 

42 
34 

43 
32 

44 
35 

45 
40 

49 
45 

48 
38 

50 
41 

53 

42 

52 
45 

53 
43 

52 
46 

46 
41 

64 
46 

63 
60 

52 
48 

50 
35 

50 
36 

46 
40 

46 
36 

56 
26 

54 
30 

61 
32 

53 
30 

49.  1 
34.4 

PURTOLA 

MAX 
MIN 

37 
iO 

36 
9 

41 
-  2 

40 

e 

32 
4 

33 

4 

37 
24 

40 
24 

43 
34 

43 

33 

44 
29 

44 
28 

45 
32 

42 

32 

40 
29 

46 
33 

49 
36 

50 
33 

49 
29 

52 
30 

61 

41 

53 
46 

62 
43 

44 
33 

45 

23 

47 

30 

47 

33 

39 
29 

43 

17 

43 
23 

47 

19 

43.7 
25.3 

QUINCY 

MAX 
MIN 

45 
15 

5  1 
14 

45 

10 

43 
14 

44 
13 

43 

10 

39 
12 

43 

28 

42 
32 

49 
36 

45 
35 

47 
34 

48 
36 

46 
34 

40 
36 

46 
36 

56 
41 

65 
40 

55 
39 

49 
36 

69 
39 

55 
49 

65 
46 

53 
39 

46 
29 

65 
35 

64 
36 

45 
22 

47 

20 

46 
22 

54 
24 

48,3 
29.5 

RED  BLUFP  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
37 

60 
29 

51 
22 

53 
27 

53 
26 

49 

25 

47 
37 

47 

41 

52 
45 

55 
46 

51 
47 

65 
48 

56 
53 

53 
49 

54 
47 

67 
50 

58 
53 

58 
60 

56 
52 

66 
54 

61 
56 

62 
56 

61 
54 

57 
47 

55 
43 

55 
48 

57 
39 

56 
34 

64 

31 

56 
39 

50 
38 

55,6 
42,9 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

61 
43 

59 
36 

51 
26 

52 
30 

54 
34 

51 
32 

50 
39 

47 
41 

48 
44 

59 
42 

50 
44 

52 
46 

54 
49 

58 
50 

65 
49 

69 
48 

58 
50 

66 
61 

54 
^9 

56 
52 

68 
62 

60 
52 

60 
55 

57 
47 

54 
45 

61 
45 

66 
46 

56 

35 

54 
34 

59 

42 

57 
41 

55.0 
43.5 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

51 
26 

55 
28 

53 
27 

56 
25 

49 
24 

49 
24 

47 
25 

49 
37 

58 
46 

60 
50 

57 
46 

55 
46 

59 

50 

59 

52 

56 
46 

57 
48 

66 
52 

61 
48 

62 
1,6 

59 
49 

69 
62 

62 
56 

66 
57 

63 

50 

56 
38 

61 
33 

60 
42 

58 

30 

53 
31 

57 
34 

55 
32 

57.4 
40,5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
28 

53 
26 

50 
27 

50 
28 

46 

30 

45 
27 

46 
35 

54 
41 

57 
48 

55 
48 

53 
46 

59 
49 

66 

52 

60 
49 

53 
46 

64 

51 

61 
52 

59 
50 

56 

50 

61 

49 

62 
56 

64 
56 

62 
63 

66 

44 

60 
39 

67 
44 

59 
46 

54 
39 

56 
34 

55 
39 

64 
37 

55,9 
42,6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 
31 

54 
32 

56 
35 

50 
30 

52 
33 

47 
32 

51 
40 

54 
43 

60 
50 

58 
50 

64 
50 

61 
50 

58 
54 

60 
50 

55 
50 

64 

62 

63 
54 

59 
52 

69 
52 

64 
63 

62 
57 

66 
59 

63 
54 

58 
49 

63 
44 

58 
48 

60 
45 

54 
38 

58 
38 

66 
46 

65 
42 

57,7 
46,6 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

55 
42 

5 1 
44 

55 
35 

49 
32 

47 
33 

43 
37 

49 
37 

49 
43 

46 
39 

48 

46 
44 

47 
43 

51 
45 

52 
49 

54 
46 

48 
45 

55 
46 

54 
49 

52 

46 

52 
•i9 

55 
50 

57 
53 

58 
54 

55 
49 

52 
44 

48 
45 

49 
43 

54 

35 

61 
36 

60 
40 

53 
41 

61.4 
43.2 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

58 
30 

46 
25 

50 
18 

46 
15 

42 

16 

46 
21 

51 
28 

49 
31 

43 
33 

45 
34 

40 
31 

42 
34 

44 
36 

44 
36 

43 
34 

49 
34 

49 
36 

45 
36 

52 
37 

47 
38 

53 
40 

53 
45 

60 
43 

49 
34 

39 
27 

46 
28 

49 
33 

42 
24 

42 
23 

48 

23 

43 

27 

46.6 
30.6 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

41 

10 

39 
9 

34 
2 

43 
15 

34 
7 

35 
6 

33 
8 

40 
22 

45 
32 

47 
33 

46 

32 

43 
29 

44 
32 

46 
34 

42 
26 

••9 

30 

49 
29 

46 
34 

52 
32 

52 
32 

53 
35 

57 
44 

55 
46 

51 
32 

48 
25 

51 

33 

40 
17 

39 
17 

42 

20 

42 
21 

44.7 
24.9 

SODA  SPRINGS   I  E 

MAX 

Mm 

33 
9 

39 
5 

35 
5 

30 
5 

40 
6 

45 
6 

39 
11 

36 
29 

33 
26 

33 
27 

34 
29 

35 
29 

33 
31 

33 
27 

39 
27 

39 
27 

39 
31 

42 
31 

38 
33 

41 
33 

41 
34 

39 
36 

39 
25 

37 
20 

33 

20 

35 
20 

29 
8 

29 

U 

37 
14 

34 
15 

40 
19 

36.4 
21.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

59 
31 

57 
27 

51 
25 

50 
20 

51 
24 

47 
22 

46 
35 

47 

39 

48 
41 

55 
43 

63 
43 

55 
45 

55 
47 

60 
51 

64 
42 

65 
47 

65 
49 

58 
47 

64 
49 

54 
47 

58 
51 

62 
55 

61 
54 

58 
47 

56 
41 

65 
46 

56 
44 

53 
29 

54 
29 

65 
34 

52 
35 

55.0 
40.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

52 
33 

48 
25 

45 

20 

42 
20 

45 
22 

48 
22 

44 

31 

43 
35 

45 
34 

44 
37 

40 
37 

42 
40 

42 
41 

45 
40 

43 
38 

46 
37 

45 
41 

51 
39 

46 
38 

51 
39 

50 
45 

51 
47 

46 

45 

46 
37 

47 
30 

45 
33 

43 
33 

45 
23 

46 

25 

46 
30 

46 
27 

45.9 
33.7 

TWIN  LAKES 

MAX 

MIN 

35 
19 

38 
16 

31 

2 

26 

0 

37 
-  1 

46 

9 

38 
27 

36 

28 

35 
26 

38 

20 

34 

30 

33 
24 

34 

28 

34 
25 

37 
15 

36 
29 

32 
23 

42 
23 

36 

?0 

40 
24 

41 

37 

41 
37 

40 
33 

36 
20 

36 
13 

36 
26 

36 

1 

29 

0 

37 
5 

32 
16 

36 

10 

36,3 
19,2 

vacaville 

Mm 

27 

31 

54 
26 

51 
25 

51 
27 

49 
27 

48 
36 

46 
36 

54 
45 

57 
47 

54 
46 

58 
49 

57 
50 

64 
51 

58 
45 

64 

51 

62 
54 

60 
48 

57 
50 

58 
49 

61 
56 

64 
67 

62 

55 

60 
52 

63 
40 

61 
45 

63 
49 

58 
43 

55 
32 

58 
36 

57 
35 

67,4 
42.6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

MIN 

63 
34 

56 
29 

52 
25 

48 
25 

48 
25 

60 
27 

50 
36 

47 
36 

46 
39 

48 
43 

45 
40 

48 

43 

40 

47 

51 
47 

49 

4  1 

55 
42 

54 
47 

51 

45 

54 
46 

53 
44 

55 

49 

57 
62 

56 
51 

53 
43 

51 
38 

48 
42 

49 
39 

50 
30 

49 
31 

52 
37 

62 
32 

51.3 
38.9 

whiskeytdwn  res 

MAX 

Mm 

6i 
36 

56 
30 

47 
30 

48 
32 

49 
29 

47 
31 

47 

36 

45 
39 

47 
44 

43 
44 

45 
44 

60 
45 

51 
49 

54 
45 

48 
45 

55 
45 

55 
49 

63 
48 

61 
49 

55 
49 

56 
53 

57 
53 

55 
44 

55 
43 

48 
43 

46 
43 

51 
32 

53 
33 

50 
34 

56 
39 

51.4 
41.3 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

53 
31 

60 
36 

55 
26 

50 
27 

52 
29 

50 
28 

48 

28 

48 

37 

46 
42 

53 
45 

68 
46 

61 
47 

50 

51 

47 

47 

52 

60 

50 

48 

60 
47 

66 
57 

67 
67 

61 

60 

61 
41 

71 
45 

56 
48 

62 
35 

54 
34 

54 
33 

66 
38 

56.3 
42.0 

S««  R«l«reDC«  Note*  Following  Station  Indttx 


DAILY  TEMPERATURES 


C4L1F0RNU 


SlalloD 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

MAX 

MIN 

57 
29 

61 
3". 

57 
23 

51 
26 

62 
35 

52 
21 

49 

26 

48 
35 

47 
41 

52 
45 

58 

51 

56 

55 
5 1 

62 

54 

68 
5 1 

68 

56 

56 

58 

61 

64 

59 
49 

58 

59 
47 

55 

59 

55 

54 

58 

56.8 

HIlLOMS  USSR 

MIN 

5B 
30 

61 
32 

58 
2'i 

50 
26 

57 
34 

51 

27 

50 
37 

41 

44 

56 
48 

54 
47 

57 
50 

57 
47 

62 
53 

61 
44 

68 
49 

67 
53 

62 
51 

60 
51 

60 
53 

60 
55 

64 
57 

62 
57 

59 
50 

59 
41 

55 
50 

59 
49 

55 
42 

55 
33 

57 
37 

66 
38 

57.6 
43.5 

HINTERS 

MAX 
MIN 

55 
29 

62 
32 

56 
25 

55 
25 

53 
34 

50 
26 

49 
32 

49 
41 

51 
43 

54 
46 

57 
46 

52 
47 

61 
49 

57 
52 

62 
47 

62 
47 

66 
54 

63 
47 

60 

49 

57 
50 

59 

50 

61 
57 

64 

57 

61 

50 

59 
40 

63 
43 

60 
46 

62 
37 

56 
34 

58 
39 

59 
39 

57.8 
42.4 

MOOOLANO  1  WNW 

•          •  ♦ 

MAX 
MIN 

59 

59 

32 

55 

53 

51 

49 

46 

47 
40 

52 
42 

54 

56 
47 

53 
49 

68 
50 

57 

60 

48 

60 
49 

67 
5  2 

64 

47 

55 

48 

57 
50 

59 
5 1 

62 
57 

65 
56 

61 

58 
38 

61 
45 

58 
48 

60 
37 

53 
33 

55 
37 

55 
38 

56.7 
42.5 

N0RTHS4ST  INTERIliR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

",3 
I 

38 
3 

37 
-  8 

42 
-  5 

35 

31 
-  2 

37 
2 

40 

19 

42 
26 

44 

43 

43 
2  5 

43 

43 

37 

43 
26 

45 

44 

50 

47 

51 

47 

47 

50 

37 

46 

47 

38 
1 1 

36 

43 

40 

42.2 

BOO  IE 

MAX 

MIN 

36 
I  7 

28 
-13 

".1 
- 1  7 

37 
1  3 

29 
-  1 6 

39 
-11 

45 
-  1 

39 
18 

36 
23 

32 

48 

36 

33 

38 

32 

41 

38 

35 

41 

51 

42 

48 

48 

42 

33 

48 

54 

36 

42 

39 

33 

39.4 

BRIDOEPDRT 

MAX 
MIN 

38 
6 

30 
6 

Hi 
-  6 

39 
1 1 

33 
1 

36 
-  1 

45 
20 

41 
28 

40 
32 

48 
28 

40 
2  3 

45 
1  5 

44 
22 

42 
27 

32 
1 0 

42 
27 

49 
27 

43 
1 5 

46 

1 4 

41 
16 

53 

53 

50 

43 
28 

47 
1 2 

55 
2 1 

45 
2  8 

36 

50 

38 

48 

43.1 
17.9 

CtOARVILLE 

MAX 
MIN 

23 
10 

18 

34 
1  3 

30 
1 

27 
3 

26 
6 

29 
16 

39 
24 

43 
36 

43 

40 
32 

44 
36 

48 

40 

42 

42 
3  5 

45 

48 

51 

52 

53 

56 

52 
33 

44 

45 

47 

35 
17 

35 

35 

38 

40.  1 

DUNNER   HEHDRIAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

f  3 

37 

34 

40 

36 

31 

37 

'2 
21 

38 
31 

40 

37 

38 

38 

37 

34 

43 

42 

40 

47 
27 

42 
2  9 

49 

45 

44 
39 

46 
2  8 

33 

42 

43 

37 

33 

45 

38 

39.7 

DOYLE  5  5SE 

MAX 

MIN 

35 
I  2 

29 

38 

37 
I  2 

28 

26 

32 
1 8 

33 
22 

50 
27 

48 
38 

47 

47 

49 
33 

48 

44 

51 

51 

52 

54 

52 

55 

54 

55 

45 

48 

56 

46 

38 
l7 

42 

39 

43 

44.2 

FLEMING  FISH  AND  C6hE 

MAX 
MIN 

3". 

1 0 

30 

22 

33 
1 2 

28 
1 1 

25 

30 
1 9 

34 
18 

42 
23 

48 

47 

47 

50 

45 

42 

48 

51 

52 

54 

51 

55 

57 

57 

46 

45 

49 

48 

38 
20 

40 

42 

36 

42.8 

FORT  BIDUELL 

MAX 
MIN 

2"! 

15 

35 

35 

30 

26 

30 

38 
20 

44 
25 

43 

40 

43 

50 

45 

44 

43 

44 

47 

47 
3  5 

52 

53 

55 

50 

45 

46 

43 

44 

39 
1 7 

35 

17 

43 

37 

40.8 

HCINO  LAKE 

MAX 
MIN 

33 
1 3 

lb 

44 

33 

36 
1 2 

35 

42 

iZ 

41 
30 

46 

38 

36 

39 

40 

45 

46 

47 

46 

44 
25 

46 

49 

53 

58 
38 

50 
j7 

45 

44 

48 

40 
1 4 

45 

40 

41 

42.9 

SllUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

^.S 

37 

37 

38 

33 

36 

43 

44 
23 

40 
33 

40 

36 

40 

37 

38 

36 

45 

45 

39 

44 

45 

47 

47 

45 

45 

32 

40 

40 

32 

32 

41 

36 

39.8 

SUSANVILLE  AIRPO*! 

MAX 
MIN 

33 

31 

25 

31 

28 

25 

30 

33 
15 

43 
20 

43 

43 

44 

48 

45 

39 

43 

51 

51 

53 

51 

53 

59 

54 

43 

46 

48 

41 

36 

37 

42 

40 

41.6 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

38 
1 5 

35 
1 1 

37 

38 
1 2 

34 

33 

1 1 

37 

42 
27 

43 
34 

43 

44 

44 

45 

45 

40 

45 

43 

45 

45 

45 

45 

48 

48 

45 

43 

45 

44 

41 

1 0 

36 

40 

39 

41.8 

TAHOE  VALLEY  F4A  AP 

MAX 
MIN 

33 

33 

36 

34 

29 

30 

43 

40 
32 

39 
33 

37 

37 

37 

37 

37 

34 

42 
2  7 

36 

42 

42 

44 

45 

45 

45 

42 

28 

33 

40 

40 

31 

41 

35 

42 

38.3 

MIN 

3<. 
-  1, 

28 

-  a 

27 
-16 

27 
-  6 

23 
-  5 

24 

0 

29 
18 

16 

28 

39 
31 

42 

30 

40 
32 

42 
30 

39 
32 

37 
24 

41 

32 

45 
34 

46 

32 

47 

30 

45 
28 

48 
39 

51 
40 

51 
40 

41 

31 

39 
27 

41 

33 

38 
27 

30 
13 

33 
18 

38 

25 

36 
12 

37.9 
21.4 

TKUCkEE  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

37 
2 

36 
if 

30 
-  6 

39 

34 
-  2 

29 
0 

34 
2 

41 
20 

39 
30 

40 
30 

38 
29 

39 
30 

38 
51 

40 
31 

35 
26 

44 
26 

44 
32 

40 
31 

44 
28 

43 
30 

46 
32 

45 
39 

44 
37 

47 
28 

32 
16 

40 
19 

39 
31 

36 
5 

34 
5 

43 
6 

38 

a 

39.0 
19.2 

WGODFDRDS 

.          .  . 

MAX 
MIN 

35 

32 

'.6 

39 

26 

30 

37 

37 

25 

46 

32 

47 

47 

47 

47 

43 

39 

48 

45 

50 

53 

54 

55 

54 

52 

43 

48 

52 

47 

35 

1 2 

41 

41 

49 

44. C 

CENTRAL  CP4ST 
DRAINAGE  Of 

AVIL4  BEACH 

MAX 
MIN 

79 

69 
36 

70 

72 

72 

60 
3  2 

63 

57 
46 

57 
48 

67 

58 

64 

60 

58 

58 

61 
5 1 

67 
5  3 

64 

69 

75 

66 

67 

58 

71 

76 

75 

73 

73 
48 

76 

73 

74 

67.1 

BEN   LDHQND   no  3 

MAX 
MIN 

63 

60 
29 

61 

55 

55 

55 
2  ' 

50 

50 
43 

55 
49 

61 

53 

54 

55 

56 

54 

60 
5 1 

61 
5  3 

62 

55 

59 

59 

60 

57 

58 

62 
38 

62 
39 

56 

56 
35 

61 

58 

61 

57.5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

60 

58 

58 

53 

51 

53 

56 

57 
47 

57 
50 

57 

55 

59 
5  3 

60 
5  5 

60 
55 

57 

62 
53 

61 
5  4 

58 

61 
5  1 

63 
5  9 

60 

63 
59 

63 
5  7 

58 
52 

62 

61 
49 

59 

58 
4  1 

59 

60 

60 

58.7 
49.2 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

60 
39 

58 

54 

51 

51 

50 

50 

58 
-i7 

61 
56 

59 

59 

61 

63 

61 

60 

65 

61 

61 

61 

61 

62 

65 

65 

65 

64 

63 

60 

57 

61 

58 

58 

59.5 

CARMEL  V4LLEV 

MAX 
MIN 

65 

65 

65 

56 

58 

61 

57 

61 
43 

60 
44 

63 

62 

67 

64 

62 

57 

67 

62 

63 

64 

66 

72 

70 

68 

66 
50 

64 
38 

65 

58 

61 
32 

63 

55 

64 

62.9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

54 

52 

56 

54 

50 

50 

48 

49 
38 

52 
45 

60 

54 

60 

61 

63 

62 

61 

62 

59 

58 

60 

62 

61 

66 

63 

60 

58 

61 

57 
35 

59 

55 

58 

57.6 

FORT  ORD 

MAX 

Mm 

60 

60 

60 

52 

54 

57 
30 

54 
42 

58 
49 

60 
49 

60 
46 

59 

61 
4  7 

60 
5  2 

61 

55 
47 

64 
55 

59 

50 

60 
49 

60 
52 

62 
55 

66 
57 

63 
56 

63 
55 

59 

45 

60 
39 

62 
42 

57 
41 

58 

40 

60 
36 

57 
4  1 

56 
36 

59.3 
43.6 

GILKOY 

MAX 
MIN 

57 

60 

39 

60 

53 

54 
2  6 

54 

52 
34 

59 
48 

61 

62 

57 

61 
5  I 

61 

52 

60 

62 
46 

64 

52 

62 

63 

60 
50 

66 
58 

64 
56 

65 
54 

63 
52 

61 
38 

61 
39 

64 
40 

58 
32 

57 
30 

62 
3  1 

58 
38 

60.0 
41.0 

HALF    MOON  BAY 

MAX 
MIN 

61 

60 

61 

60 

61 
4  3 

60 
4  5 

59 
47 

59 

50 

60 
52 

61 
5 1 

60 
54 

60 
53 

60 
53 

61 
5  1 

61 
52 

62 
53 

60 
53 

61 
53 

62 
52 

60 
56 

61 
55 

62 
54 

63 
54 

62 
43 

60 
38 

57 
46 

59 
40 

60 
44 

59 
43 

60 
42 

60.4 
47.6 

holliSter  1  sw 

MAX 
MIN 

60 
2  3 

60 

60 

60 

54 

55 

50 

63 
43 

65 
49 

63 

61 

61 
4  1 

61 

58 
50 

57 

64 

5  1 

60 
52 

62 
43 

62 

68 
52 

68 
5  7 

68 
56 

65 
52 

61 
52 

60 
35 

63 
37 

59 
44 

58 
29 

61 
28 

59 
34 

61 
35 

60.9 
40.1 

KING  CITY 

MAX 

65 
27 

65 

62 

61 

56 

60 

58 

58 
45 

58 
49 

64 

61 

67 

63 

57 
42 

64 
50 

70 
52 

66 
47 

o7 

4  5 

66 
49 

70 
5  5 

69 
54 

70 
54 

64 
48 

62 
39 

66 
37 

64 
45 

61 
35 

66 
29 

62 
30 

62 
3 1 

63.5 
40.1 

LIVERMDRE  COUNTY  F  0 

MAX 

Mm 

59 

56 
28 

60 
22 

52 
24 

52 

26 

49 

2" 

46 

36 

55 
41 

62 
46 

60 
46 

56 

63 
•.7 

62 
48 

61 
51 

57 
44 

65 
52 

61 
51 

63 
47 

66 
45 

63 
46 

61 
51 

66 
57 

65 
51 

64 
48 

03 
35 

63 
38 

61 
45 

56 
35 

60 
30 

60 
35 

57 
31 

59.5 
40.4 

LOS  C4TDS 

MAX 

Mm 

60 

57 

5S 

52 

53 

52 
26 

54 

58 
44 

59 
45 

61 
46 

60 
4  5 

63 
47 

63 
53 

62 
52 

57 
4  7 

66 
51 

62 
51 

64 
48 

62 
50 

65 
50 

65 
57 

65 
56 

63 
55 

60 
52 

61 
38 

67 
41 

58 
48 

55 

35 

64 

30 

58 
40 

60 
35 

60. 1 
42.8 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

62 
40 

60 
itO 

63 
40 

55 
39 

56 
33 

5V 
39 

52 
45 

59 
46 

66 
51 

62 
52 

57 
48 

60 

50 

60 
51 

59 
54 

55 

50 

60 
52 

59 
54 

60 
48 

61 
51 

62 
55 

61 
57 

65 
55 

61 
53 

61 
49 

62 
44 

63 
46 

59 
49 

58 
38 

63 
36 

59 
44 

59 
42 

59.9 
46.8 

S««  R*l«riDC«  Nol*a  foUowtng  SuUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 


Station 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

> 
< 

MONTEREY  NALF 

MAX 
MIN 

63 
35 

60 
35 

62 
40 

53 
36 

57 
32 

56 
37 

54 
44 

62 
45 

66 
55 

61 
50 

56 

48 

63 
46 

61 
52 

62 

53 

67 
50 

63 
56 

60 
52 

60 
46 

65 
53 

63 
57 

66 
58 

62 
56 

65 

50 

60 
48 

59 
43 

63 
45 

56 
45 

59 
39 

62 

33 

57 
43 

57 

40 

60.5 
45.9 

MDRRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

62 
*3 

65 
46 

62 
40 

61 
39 

58 
40 

59 
40 

61 
43 

61 
49 

60 
50 

58 
52 

64 

50 

57 
51 

64 

50 

60 
53 

59 
-.7 

61 
51 

61 
56 

62 
49 

62 
53 

68 
52 

69 
55 

67 
55 

62 
55 

60 
53 

65 
49 

64 
51 

65 
47 

65 
43 

63 
46 

67 
38 

63 
40 

62.4 
47.9 

MOUNT  OlABLQ  N  GATE 

MAX 
MIN 

57 
39 

52 
36 

55 
-.0 

58 
33 

43 

35 

50 
34 

53 
34 

52 
43 

51 
43 

52 
43 

51 

43 

57 
45 

54 
47 

53 

43 

52 
46 

55 
45 

55 
47 

51 

45 

56 
45 

55 
30 

57 
51 

55 
52 

56 
51 

53 
47 

53 
40 

58 
4  4 

58 
42 

51 
36 

46 
35 

58 
39 

56 
39 

53.7 
42.5 

MOUNT  HAM  I LTDN 

MAX 
MIN 

50 
38 

',7 
3'. 

48 
35 

41 
27 

44 
26 

52 
34 

46 
39 

45 

41 

46 

43 

45 
35 

45 
35 

44 
40 

45 
39 

46 
36 

43 
40 

50 
42 

51 
40 

61 
39 

63 
41 

50 
42 

51 
43 

52 
44 

48 
42 

46 
35 

49 
33 

50 
39 

45 
32 

41 
25 

46 

31 

42 
32 

50 
33 

47.9 
36.6 

NACIMIENTQ  0AM 

MAX 

MIN 

63 
i5 

63 
26 

63 
24 

61 
23 

58 
25 

55 
25 

56 
26 

55 
36 

55 
43 

58 
42 

62 
44 

53 
46 

62 
46 

56 

46 

52 
43 

59 

43 

61 
45 

64 
43 

60 
44 

65 
49 

64 

51 

69 

51 

70 
52 

67 
48 

64 
41 

63 
38 

68 
39 

60 
32 

62 
31 

65 
23 

58 
33 

61.0 
33.6 

NEWARK 

MAX 
MIN 

57 
35 

62 
38 

56 
35 

55 
36 

53 
34 

53 
33 

50 
35 

53 
43 

56 
50 

56 
50 

62 
50 

57 
51 

61 
54 

61 
55 

62 
51 

63 
52 

63 
55 

59 

51 

63 
54 

61 
52 

62 
53 

63 
59 

65 
59 

62 
53 

59 
45 

69 
47 

63 
49 

57 
39 

55 
36 

56 
39 

56 
41 

53.8 
46.3 

OAKLAND  WB  AIRPURT 

MAX 
MIN 

60 
35 

52 
39 

52 
35 

53 
36 

52 
35 

50 
38 

52 
43 

56 
49 

54 

50 

57 

50 

57 

50 

58 
52 

59 
54 

58 
53 

66 
61 

61 

56 

59 
54 

56 
53 

60 
53 

oO 
53 

61 
58 

62 
58 

62 
55 

58 
50 

59 
45 

60 
48 

58 
47 

57 
39 

57 
41 

57 
46 

55 
43 

57.  1 
47.4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

56 
30 

60 
30 

57 
30 

54 
31 

52 
26 

51 
28 

50 
30 

54 
40 

59 
48 

57 
46 

56 
45 

55 
48 

62 
48 

63 
53 

02 
47 

61 
49 

67 
53 

63 
47 

59 
49 

66 
52 

62 
54 

67 
57 

67 
57 

64 
51 

66 
39 

56 
40 

63 
44 

59 
34 

56 
32 

53 
34 

60 
38 

59.4 
42.3 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

62 
20 

63 
20 

60 
14 

61 
16 

57 
19 

19 

58 
31 

57 
-3 

59 
46 

65 
45 

56 
45 

o3 
50 

56 
46 

58 
50 

54 
43 

64 
50 

65 
45 

62 
43 

07 
46 

06 

51 

71 
63 

72 
50 

69 

50 

65 
49 

60 
42 

67 
36 

66 
44 

60 
36 

68 
26 

64 
27 

62 
30 

62.4 
36.4 

PASO  ROBLES   FAA  4P 

MAX 
MIN 

61 
21 

62 
22 

61 
17 

56 
16 

55 
20 

56 
20 

57 
32 

57 
46 

60 
49 

63 
47 

53 
46 

62 
47 

56 
47 

58 

55 
42 

63 
49 

64 
47 

61 
45 

06 
51 

64 
53 

69 
65 

70 
49 

66 
51 

62 
45 

61 
43 

65 
35 

59 
43 

61 
30 

66 
27 

57 
26 

60 
29 

60.9 
36.6 

PINNACLES  I^AT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

63 
27 

62 
25 

61 
19 

57 
24 

50 
21 

57 
20 

57 
20 

56 
39 

55 
44 

61 
44 

56 
43 

57 
42 

62 
45 

62 
45 

52 
39 

66 
48 

55 
48 

64 
40 

04 
47 

66 
46 

07 
63 

69 
51 

67 
51 

61 
43 

63 
36 

66 
39 

60 
43 

58 
31 

65 
27 

57 
30 

63 
32 

60.6 
37.5 

PISMC  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
37 

62 
39 

60 
36 

60 
34 

61 
32 

59 
34 

60 
42 

56 
45 

58 
52 

64 
52 

60 
50 

63 
50 

62 
48 

64 

55 

59 
46 

60 
54 

65 
54 

66 
49 

69 

50 

69 
56 

68 
55 

62 
55 

65 
53 

65 
53 

69 

50 

68 
46 

65 
47 

63 
45 

65 
43 

64 
34 

68 
42 

63.3 
46.5 

POINT  PIEDRAS  BlANCAS 

MAX 
MIN 

62 
It') 

60 
'i5 

57 
45 

58 

43 

59 
44 

60 
48 

57 
49 

57 

50 

60 
52 

57 
50 

59 
52 

57 
53 

57 
50 

58 

50 

61 
64 

62 
54 

61 
46 

61 
53 

02 
54 

62 
54 

59 
56 

56 
54 

56 
63 

62 
52 

62 
49 

63 
50 

60 
49 

63 
47 

62 
44 

60 
43 

61 
45 

59.6 
49.5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

57 
26 

53 
36 

52 
^3 

50 
25 

49 
29 

46 
33 

45 
39 

47 
41 

61 
44 

61 
45 

55 
45 

63 
46 

63 
50 

62 
53 

68 

45 

05 

50 

62 
52 

60 
47 

01 
48 

62 
49 

62 
67 

67 
67 

64 
67 

62 
60 

60 
36 

64 
36 

59 
46 

57 
32 

55 
40 

57 
42 

59 

33 

56.0 
42.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

53 
19 

57 
19 

56 
18 

53 
16 

49 
17 

53 
18 

55 
29 

56 

40 

50 
43 

58 
38 

51 
41 

57 
43 

53 
46 

52 
47 

51 
44 

59 
46 

57 
46 

58 
34 

01 
43 

60 
40 

02 
50 

68 
43 

62 
40 

57 
40 

56 
32 

62 
30 

57 
38 

53 
32 

61 
24 

52 
23 

61 
27 

56.5 
34.4 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

63 

30 

57 
30 

56 
28 

55 
33 

53 
27 

50 
27 

50 
39 

59 
45 

58 

47 

62 
44 

57 
45 

63 
49 

63 
52 

60 
52 

57 
46 

67 
50 

63 
52 

63 
46 

04 
47 

62 
47 

64 

57 

66 
57 

66 
57 

61 
49 

64 
38 

65 
40 

60 
48 

67 
34 

58 
35 

60 
42 

61 
37 

60.4 
42.9 

Rl  CHMOND 

MAX 
MIN 

57 
35 

63 

3'! 

55 
34 

53 
34 

50 
32 

50 
41 

50 
35 

53 
43 

57 
46 

59 
51 

60 
49 

56 
49 

61 
55 

63 

56 

52 

60 

52 

62 
56 

63 
53 

62 
51 

01 
55 

63 

57 

62 
57 

64 
58 

62 
62 

59 
44 

60 
46 

63 
46 

68 
39 

57 
42 

62 
45 

56 
43 

59.  1 
46.5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

se 

30 

54 

27 

54 
27 

46 
24 

47 
23 

44 
26 

45 
36 

51 
39 

55 
43 

54 
45 

56 
42 

57 
43 

59 
51 

56 
32 

55 
45 

69 
50 

69 
52 

60 
44 

58 
45 

oO 
51 

59 
57 

62 

56 

59 
56 

59 
46 

59 
39 

58 

35 

56 
32 

50 
33 

54 
31 

54 
39 

54 

32 

55,4 
40.4 

SALINAS   2  E 

MAX 
MIN 

6<t 
28 

64 
35 

65 
31 

56 
26 

57 
26 

57 
30 

55 
41 

57 
44 

59 
45 

64 
45 

65 
49 

65 
46 

62 
49 

59 
49 

57 

41 

61 
51 

62 
50 

64 
48 

C3 
48 

04 
53 

66 
53 

67 
54 

64 

52 

62 

50 

62 
39 

65 
40 

60 
44 

62 
33 

64 
33 

61 
36 

61 
33 

61.8 
42.  1 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

Mm 

6". 
35 

63 
39 

63 
37 

55 
32 

57 
33 

511 
36 

57 
46 

59 
50 

61 
51 

63 
51 

62 
51 

65 
51 

61 
54 

60 
52 

57 
51 

65 

63 
51 

61 
49 

02 
52 

02 
55 

07 
56 

65 
56 

61 
55 

59 
46 

61 
41 

62 
43 

53 
43 

58 
35 

61 
36 

53 
40 

59 
35 

O0.7 
45.7 

San  ANTONIO  MISSION 

MAX 

Mm 

63 
23 

61 
24 

61 

22 

57 
21 

53 
23 

54 
31 

54 
42 

55 
43 

60 
45 

55 
42 

62 
46 

57 
44 

56 
47 

56 
40 

65 
49 

62 
48 

60 
38 

63 

48 

64 

46 

66 
53 

70 
47 

69 
45 

61 
46 

60 
37 

65 
34 

65 
41 

58 
31 

63 
27 

60 
27 

64 
28 

60.7 
38.0 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

Mm 

60 
"lO 

58 
41 

57 
39 

53 
40 

54 
36 

52 
39 

51 
44 

56 
46 

59 
49 

56 
46 

55 
47 

59 
52 

60 
55 

01 
54 

57 
51 

61 
53 

59 
54 

58 
64 

58 
54 

59 
53 

59 
57 

60 
55 

60 
56 

59 
56 

58 
45 

59 
44 

58 
51 

59 
39 

61 
40 

56 
44 

56 
42 

57.7 
47.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

Mm 

59 
39 

54 
40 

52 
35 

52 
38 

50 
34 

49 

51 
41 

57 
46 

60 
50 

58 
50 

53 
49 

61 
51 

61 
54 

61 
52 

59 
51 

64 

55 

60 
53 

60 
61 

02 
52 

02 
53 

62 
60 

65 
59 

62 
55 

59 
49 

58 
44 

60 
46 

53 
45 

57 
41 

66 
38 

57 
46 

56 
41 

57.9 
46.9 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

Mm 

60 

56 
48 

53 
44 

51 
44 

52 
43 

51 
42 

52 
46 

56 
47 

59 

50 

58 
51 

54 
49 

60 
54 

60 
56 

61 
54 

56 
62 

62 
56 

59 

55 

69 
53 

01 
54 

ol 
55 

62 
60 

64 
66 

61 
53 

57 
52 

59 
49 

60 
61 

59 
46 

57 
45 

58 
46 

56 
47 

56 
43 

57.9 
50.  1 

SAN  GRECORIO  2  SE 

MAX 

Mm 

60 
3<i 

60 
39 

59 
34 

53 
32 

53 
32 

58 
34 

56 
43 

58 
49 

58 
46 

60 
46 

58 
46 

59 
53 

60 
55 

58 
52 

57 
50 

60 
56 

60 
52 

69 
48 

59 
49 

64 

52 

59 
56 

63 

67 

59 
54 

58 
45 

60 
42 

62 
42 

56 
48 

54 
34 

59 
36 

55 
41 

55 
36 

56.4 
45.2 

San  jOSE 

MAX 

Mm 

61 
33 

60 
32 

55 
30 

55 
34 

51 
28 

51 
29 

53 
41 

58 
49 

56 
49 

61 
50 

57 
48 

61 
52 

62 
54 

61 
55 

59 
49 

64 
53 

61 
54 

62 
50 

04 

53 

05 

51 

03 
59 

66 
69 

65 
58 

61 
52 

59 
41 

67 
43 

63 

51 

57 
41 

61 

35 

57 
43 

58 
39 

59.9 
45.6 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

Mm 

65 
35 

65 
33 

65 

31 

65 
33 

60 
36 

60 
29 

62 
36 

61 
43 

60 
48 

56 
51 

64 

50 

58 
51 

64 

47 

59 
50 

57 
45 

60 
44 

60 
54 

62 
52 

05 
60 

o7 
49 

71 
53 

70 
55 

70 
32 

55 
52 

63 
49 

63 
49 

65 
44 

61 
44 

60 
36 

68 

33 

61 
38 

63.0 
44  .  5 

San  MATEO 

MAX 

Mm 

65 
38 

60 
35 

56 
34 

54 
37 

55 
31 

52 
32 

50 
42 

59 
46 

61 
49 

61 
47 

55 
49 

63 

52 

62 
66 

62 
55 

61 
49 

65 
42 

62 
48 

02 
49 

05 

51 

01 
52 

64 
59 

66 
56 

67 
58 

62 
53 

62 
42 

64 
45 

61 
52 

59 
36 

57 
36 

59 
45 

59 
41 

60.4 
45.6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

61 
35 

55 
34 

56 
32 

54 
37 

52 
31 

51 
31 

55 
41 

59 
46 

69 
49 

63 

49 

58 
49 

61 
52 

63 
55 

61 

54 

60 
51 

65 
54 

62 
54 

64 
50 

03 
53 

05 
51 

05 
59 

66 
59 

65 
68 

63 
51 

61 
41 

66 
45 

63 

50 

57 

40 

61 
35 

59 
43 

59 
40 

60.4 
46.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

59 
30 

63 
30 

62 
30 

63 
29 

55 
26 

57 
31 

52 
40 

51 
45 

57 
48 

62 
46 

62 
52 

60 
52 

59 
49 

55 
51 

57 
46 

61 
51 

65 
52 

64 
55 

60 
50 

68 
48 

59 
55 

62 
53 

69 
66 

60 
62 

60 
42 

61 
42 

61 
46 

61 
36 

63 
32 

61 
38 

58 
36 

59.6 
43.7 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

Mm 

55 
36 

57 
34 

52 
34 

55 
33 

57 
32 

48 
36 

49 
37 

51 
4  1 

53 
46 

54 
47 

56 
47 

54 
47 

56 
50 

56 
32 

57 
49 

57 
50 

61 
53 

59 
49 

00 
46 

60 
50 

00 
52 

56 
55 

62 
55 

59 
50 

56 
42 

56 
42 

66 
44 

55 
38 

65 
36 

68 
4  1 

56 
39 

56.7 
44.0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

MAX 

Mm 

60 
28 

55 
31 

55 
25 

51 
27 

53 
24 

46 
37 

48 
39 

47 
42 

59 
46 

62 
47 

55 
45 

64 
46 

65 
54 

63 
53 

54 
•.7 

61 
48 

64 
54 

62 
50 

05 
49 

63 
49 

62 
60 

66 
60 

64 
58 

61 
50 

63 
49 

65 
41 

62 
49 

67 
29 

57 
32 

57 
45 

52 
36 

59.0 
43,6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
*           •  • 

MAX 

Mm 

61 
31 

65 
32 

62 
32 

63 
30 

55 
28 

55 
31 

55 
36 

53 
tO 

58 
41 

60 
48 

62 
47 

57 
■»8 

61 
52 

60 
53 

56 
44 

60 
49 

62 
55 

62 
52 

03 
51 

60 
53 

63 
57 

60 
57 

64 
66 

62 
55 

60 
41 

61 
42 

63 
44 

61 
36 

59 
37 

63 
38 

62 
37 

60,3 
43.6 

San  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

antidch  fibrebo&rd  ml 

Mm 

32 

55 
30 

53 
27 

51 
32 

53 
32 

51 
30 

45 

35 

52 
39 

54 
45 

60 
46 

59 
47 

54 
48 

63 
49 

00 
51 

63 
44 

6! 
46 

07 
53 

62 
43 

62 
^7 

60 
49 

60 
63 

66 
57 

68 
55 

64 
53 

69 
41 

60 
41 

59 

61 

60 
41 

58 
35 

55 
43 

58 
40 

66.4 
43.2 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

55 
30 

54 
29 

52 
25 

51 
26 

50 
29 

49 
27 

45 
30 

52 
36 

53 
45 

55 
45 

59 
46 

54 
48 

61 
49 

59 
51 

62 
44 

59 
45 

07 
52 

01 
47 

ol 

60 
50 

60 
49 

65 
56 

67 
55 

65 
45 

60 
39 

61 
40 

62 
42 

59 
38 

55 
32 

55 
32 

58 
33 

57.6 
40.7 

ASH  M0UNT4IN 

MAX 

Mm 

56 
31 

58 
32 

58 
33 

57 
30 

51 
30 

51 

30 

57 
31 

62 
40 

57 
50 

58 
28 

62 
45 

62 
43 

62 
42 

58 
45 

53 
40 

52 
41 

53 
46 

57 
40 

58 
44 

63 
45 

65 

50 

67 
49 

70 
49 

73 
50 

55 
38 

68 
40 

61 
4>. 

59 
35 

55 
34 

64 
37 

68 
34 

59.2 
39.5 

AUBERRY   1  NNE 

MAX 

Mm 

S—  R*f«tanca  Not«t  Following  SuUon  Index 
-  17  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CtLlFDRNU 
JANUARY 


Slatlon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BAKEhSFIEin  He  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
28 

64 
41 

56 
28 

57 
28 

51 
28 

52 
26 

oB 
37 

06 

68 
56 

65 
50 

61 
48 

08 
48 

66 
48 

63 
49 

04 
15 

69 
55 

66 
50 

61 
15 

71 
19 

69 
53 

75 
51 

76 
56 

77 
64 

68 
18 

60 
46 

65 
13 

63 
12 

59 
39 

66 
33 

61 
36 

60 
11 

61.1 

BALCH  PDHER  HOUSE 

MAX 

<.8 
32 

48 
33 

48 

33 

45 
29 

46 
29 

47 
31 

35 
39 

59 
47 

62 

55 
44 

52 
15 

54 
41 

52 
42 

51 
46 

50 
39 

53 
15 

53 
14 

51 
41 

57 
13 

59 
l6 

60 
50 

61 
18 

62 
48 

65 
18 

55 
39 

66 
42 

55 
15 

53 
37 

52 
34 

52 
36 

57 
33 

51.  1 

BLACKhELLS  corner  2WNW 

MAX 
MIN 

52 
2* 

57 
26 

54 
27 

52 
25 

48 
24 

50 
25 

o2 
33 

58 
43 

65 
43 

64 
i7 

55 
18 

64 

47 

61 
15 

62 
49 

57 
42 

67 
51 

63 
48 

60 
12 

68 
18 

66 
16 

11 
53 

68 
53 

7  5 
52 

65 

51 

61 
11 

61 
37 

60 
46 

53 
35 

59 
29 

56 
33 

56 
33 

60.5 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

57 
22 

57 
20 

58 

21 

57 
18 

57 

20 

49 

16 

53 

21 

01 

57 

65 
ll 

61 
13 

57 
42 

67 
41 

61 
41 

61 
40 

60 
12 

70 
42 

66 
10 

01 
12 

;  0 

15 

o9 
17 

71 
17 

74 
50 

76 
51 

68 
10 

63 
36 

66 
35 

60 
33 

59 
26 

63 
28 

56 
29 

62.6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

51 
2<> 

52 
22 

45 

20 

45 
18 

40 
16 

44 

17 

50 
24 

44 

32 

43 
34 

43 
31 

12 
31 

40 
32 

11 
35 

41 

35 

41 
30 

17 
30 

17 
37 

10 
32 

49 
32 

45 
35 

50 
37 

19 
15 

19 

10 

19 

33 

35 
28 

13 
28 

49 
31 

39 
21 

46 

22 

49 

25 

14 
25 

45.0 

CAhP  PARDEE 

MAX 
MIN 

53 

32 

50 
33 

53 
34 

62 
32 

45 
32 

43 

32 

51 
33 

i6 
t2 

61 
46 

59 
49 

55 
17 

55 
47 

58 
48 

60 
51 

33 
■.7 

56 
-.7 

63 
52 

57 
17 

00 
18 

61 
50 

65 
51 

62 
55 

67 
54 

63 
49 

56 
40 

69 
11 

60 
13 

57 
33 

55 
33 

59 
37 

53 
37 

56.9 
42.6 

CATHEVS   vy   BULL  RjN 

RH 

MAX 

51 
25 

52 
27 

56 
24 

55 
23 

49 
23 

51 
22 

53 
34 

58 

62 

58 
40 

62 
10 

51 
38 

58 
45 

58 
30 

58 
37 

58 
36 

63 
48 

61 
10 

58 
40 

62 
44 

67 
53 

63 
18 

69 

50 

66 
44 

53 
32 

57 
35 

60 
45 

53 

26 

52 
28 

59 

30 

51 

32 

57.7 

CHERRY   VALLEY  Di'^ 

MAX 

MIN 

55 
23 

47 

20 

48 
18 

43 
17 

47 
20 

53 
26 

49 
31 

43 
31 

43 

31 

46 
31 

11 
33 

46 
34 

41 
34 

1 1 
29 

16 

32 

17 
32 

47 
30 

50 
31 

11 
31 

51 
35 

10 
10 

53 
37 

50 
33 

40 
26 

50 
27 

53 
32 

41 

20 

12 
21 

51 
26 

16 
26 

16.8 

COALINOA 

MAX 

55 
2B 

62 
32 

59 
24 

51 
25 

49 
23 

61 
24 

02 

27 

oO 

62 

64 
45 

57 
48 

66 
17 

62 
48 

61 
39 

57 
13 

70 
35 

65 
18 

62 
42 

67 

50 

69 

19 

71 
55 

72 
56 

73 
65 

64 
52 

71 
39 

67 
37 

65 
47 

61 
35 

68 
31 

65 
37 

65 
38 

63.1 

CJRCORaN  IRRIG  OIST 

MAX 

55 
23 

58 
20 

53 
20 

53 
20 

50 
20 

52 
20 

53 
23 

58 
i2 

58 

64 
42 

58 
42 

63 
42 

60 
42 

61 
13 

58 
43 

07 
43 

65 
11 

65 
41 

66 
42 

65 
12 

71 
42 

72 
42 

71 
12 

69 
12 

62 
10 

63 
36 

62 
36 

57 
31 

61 
29 

58 
29 

57 
33 

60.8 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

52 
23 

53 

22 

55 
25 

49 

22 

48 

20 

46 
21 

47 
31 

57 

42 

61 

64 
15 

55 
12 

57 
10 

59 
18 

56 
48 

53 
11 

69 
19 

61 

50 

60 
13 

61 
15 

63 
13 

63 
50 

69 
53 

64 
52 

63 
17 

60 
36 

61 
36 

60 
18 

55 
35 

60 
28 

55 
32 

55 
31 

57.9 

DUDLEYS 

MAX 

51 
l9 

50 
18 

51 
16 

48 
14 

46 
15 

53 
15 

51 
27 

52 

53 

53 
39 

17 
33 

50 
31 

52 
29 

17 
37 

17 
29 

55 
39 

50 
12 

57 
31 

53 
35 

68 
35 

51 
16 

59 
42 

58 

10 

56 
37 

55 
26 

57 
27 

19 
35 

49 
23 

56 
21 

51 
24 

53 
21 

52.3 

ELECTRA  POWE*  HOUSE 

MAX 

53 
2T 

59 
26 

58 
27 

55 
25 

52 
2o 

56 
25 

54 
35 

53 

65 

58 
17 

56 
43 

57 
44 

57 
48 

51 
49 

55 
11 

64 
42 

62 
50 

61 
14 

69 
12 

67 
15 

63 
53 

67 
53 

67 

50 

67 
17 

61 
36 

61 
39 

58 
19 

56 
30 

61 
32 

57 
37 

68 
31 

59.1 

FIVE  POINTS  b  SSW 

MAX 

61 
24 

57 
25 

55 
21 

52 
22 

54 
31 

59 

55 

65 
13 

60 
16 

68 
49 

60 
15 

59 
50 

73 
43 

02 
13 

66 
17 

67 
54 

66 
49 

76 
51 

65 
49 

63 
15 

62 
39 

62 
15 

58 
38 

61 
31 

60 
31 

56 
33 

61.7 

FRESNO    rf9  AIRPORT 

MAX 

53 
26 

56 
29 

53 
25 

51 
24 

48 
25 

53 
25 

52 
32 

59 

*B 

64 
47 

53 
17 

59 
41 

60 
11 

55 
16 

55 
41 

65 
50 

61 
45 

56 
45 

62 
16 

66 
17 

66 
53 

70 
18 

68 
52 

65 
43 

59 
38 

61 
39 

60 
13 

53 
33 

60 
31 

57 
32 

55 
36 

58. 6 

FRIANT   GOVERNMENT  CAIIP 

MAX 

5". 
29 

54 
28 

57 
29 

55 
27 

51 

22 

26 

56 
31 

59 

63 

55 
16 

65 
18 

01 
42 

60 
47 

00 
49 

56 
41 

57 
11 

67 
48 

63 
42 

60 
14 

61 
18 

09 
19 

67 
62 

12 
51 

70 
52 

63 
35 

59 
31 

62 
10 

59 
31 

55 
31 

62 
32 

56 
35 

60.  1 

SLENNVILLE 

MAX 

55 

20 

53 
35 

54 
19 

48 
17 

51 
15 

5  7 
19 

61 

30 

61 

58 

52 
40 

51 
33 

52 
39 

51 
31 

50 
35 

51 
32 

51 
15 

54 
11 

52 
32 

ol 
32 

59 
37 

60 
39 

66 
12 

08 
38 

04 
16 

50 
31 

60 
10 

65 
31 

50 
28 

68 
26 

62 
21 

61 
28 

56.3 

GRANT  GROVE 

MAX 

<.6 
27 

43 
23 

3  7 
22 

43 

20 

37 

20 

40 
23 

46 
21 

16 

45 

38 
27 

11 
29 

42 
29 

39 
27 

38 
28 

37 
23 

40 
26 

12 
30 

38 
28 

15 

30 

l7 
31 

18 

32 

18 

34 

61 
35 

50 
30 

31 
21 

18 
25 

19 

28 

39 
18 

40 
20 

16 

25 

37 
22 

42.7 

rtANf ORD 

MAX 

2"! 

26 

54 

51 
25 

50 
25 

50 
24 

55 
32 

58 
1 1 

57 

67 
40 

58 
IS 

62 
42 

61 
14 

59 
19 

58 
13 

70 
51 

66 
16 

62 
43 

03 
46 

67 
46 

70 
51 

73 
50 

72 
51 

69 
53 

59 
40 

62 
35 

01 
11 

58 
36 

62 
30 

58 
31 

58 
36 

61.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

48 
24 

47 

22 

49 

20 

45 
20 

44 
23 

51 

JO 

50 

47 

46 
37 

16 
36 

43 
34 

45 
37 

15 
39 

13 
32 

16 
31 

51 
39 

11 
35 

51 
35 

17 
37 

52 
10 

48 

42 

53 
39 

55 
38 

15 
30 

50 
31 

53 
36 

49 
27 

48 

27 

52 
28 

IB 
27 

18.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

<,t 
23 

42 
17 

39 
15 

37 
12 

37 
13 

45 
20 

44 
29 

38 

35 

39 
28 

36 
27 

37 
23 

35 
25 

35 
31 

34 
18 

10 
32 

39 
29 

14 
24 

42 
29 

47 

29 

44 
31 

49 
31 

17 
33 

41 
27 

45 
20 

47 
26 

43 
30 

38 
10 

42 
16 

41 
15 

18 
16 

11.2 

IDkIA 

MAX 
MIN 

55 

53 
32 

55 
34 

53 
33 

47 
26 

45 
28 

33 

36 

54 

57 

53 
41 

55 
12 

52 
42 

56 
43 

54 
19 

53 
i2 

56 
15 

60 
16 

56 
41 

57 
46 

64 
46 

62 
49 

62 
52 

66 
19 

66 
12 

68 
37 

53 
39 

60 
38 

51 
34 

48 

31 

60 
35 

17 
37 

55.5 

KtRN   RIVER    PH   NO  1 

MAX 

55 
37 

63 
34 

53 
37 

53 
35 

50 
34 

53 
38 

OS 
42 

04 

68 

61 

50 

58 
18 

61 
51 

62 
19 

60 
51 

63 
18 

63 
52 

63 
52 

60 
47 

68 
50 

65 
52 

70 
53 

73 
55 

71 
57 

65 
57 

59 
17 

63 
16 

58 
19 

56 
43 

65 
40 

56 
40 

57 
IB 

61.6 

RERN  RIVtR  PH  NO  3 

MAX 

60 
22 

57 
30 

58 
19 

57 
19 

55 

25 

59 
29 

62 
25 

57 

52 

60 
11 

53 
34 

53 
39 

57 
31 

53 
39 

56 
36 

60 
13 

57 
14 

54 
34 

64 

34 

67 
46 

66 
43 

71 
11 

65 
13 

62 
48 

59 
39 

61 
31 

60 
38 

57 
30 

60 
32 

58 
24 

53 
26 

59.1 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

57 
25 

55 

24 

57 
24 

56 
23 

56 
21 

52 
21 

32 
26 

57 

62 

62 
13 

64 
18 

59 
42 

69 
42 

63 
17 

62 
13 

57 
10 

72 
18 

66 
42 

02 

08 

50 

68 

51 

72 
49 

69 
52 

77 
53 

66 
12 

61 
36 

62 
13 

63 

41 

56 
29 

63 
35 

59 
35 

62.1 
39.1 

KETTLEHAN  STATION 

MAX 

5h 
31 

60 
32 

57 
33 

57 
28 

51 
31 

53 
31 

56 
33 

62 

66 

62 
15 

54 
15 

68 
16 

68 
11 

60 
30 

56 
14 

72 
51 

65 
52 

60 

50 

66 
48 

66 
51 

71 
61 

68 
52 

77 
51 

64 
61 

65 
16 

64 
42 

61 
17 

65 
46 

63 
34 

62 
41 

56 
35 

62.1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

51 
21 

57 
23 

56 

23 

48 

22 

49 

23 

53 
21 

55 

35 

60 

oO 

63 
49 

55 
12 

60 
13 

60 
43 

o3 
52 

58 
17 

67 

50 

63 
53 

01 
47 

09 
13 

03 
46 

62 
66 

70 
55 

63 
51 

60 
50 

61 

10 

62 
38 

60 
51 

56 
38 

61 
31 

55 
33 

52 
30 

59.1 

LE  GRAND 

MAX 

5<. 
28 

56 
26 

57 
24 

52 
25 

47 
24 

54 
23 

54 
34 

59 

57 

65 
47 

58 
15 

61 
12 

60 
47 

58 
51 

54 
42 

66 
49 

65 
52 

60 
42 

62 
12 

70 
16 

64 
66 

70 
19 

01 
50 

63 
45 

59 
35 

63 
40 

63 
10 

56 
34 

62 
31 

57 
34 

55 
35 

59.6 

LEMON  COVE 

MAX 

53 
29 

57 
32 

54 
30 

52 
28 

50 
27 

53 

26 

54 
35 

59 

63 

64 
16 

55 
16 

60 
42 

60 
45 

56 
16 

57 
36 

65 
50 

64 
18 

60 
42 

65 

43 

67 
47 

70 
52 

72 
63 

77 
53 

66 
52 

59 
37 

61 
41 

59 
11 

56 

33 

61 
35 

58 

33 

58 
33 

60.2 

L INOSAY 

MAX 

54 
27 

57 
27 

53 
26 

52 
27 

50 
25 

51 
25 

53 
52 

58 

61 

05 
46 

56 
15 

60 
13 

61 
42 

57 
41 

58 
43 

68 
52 

61 
17 

59 
42 

67 
12 

08 
•46 

71 
60 

74 
18 

76 
19 

64 

55 

59 
38 

62 
38 

58 
12 

58 
32 

62 
31 

57 
32 

59 
31 

60.1 

LITTLE   P4N0CHE  DET 

DAM 

MAX 

53 

28 

53 
25 

31 
26 

54 
23 

47 
23 

48 
23 

47 

31 

55 

62 

58 
48 

61 
17 

55 
15 

58 
47 

59 
49 

58 
43 

65 
18 

69 

50 

62 
11 

00 
51 

59 
51 

61 
65 

64 

62 

67 
51 

70 
51 

60 
39 

59 
40 

61 
18 

59 
39 

52 
30 

58 
36 

57 
31 

58. 1 

LUDGEPOLE 

MAX 

38 
15 

38 
14 

33 

11 

36 
9 

32 
8 

36 
10 

41 
17 

"4 

45 
30 

35 
29 

35 
27 

36 
22 

38 
22 

36 
26 

35 
i9 

37 
25 

11 
31 

36 
25 

10 
26 

12 
27 

15 
27 

45 
28 

17 
28 

49 

30 

15 
22 

36 
23 

16 
25 

37 
10 

33 
11 

40 

14 

35 
11 

39.2 

LODl 

MAX 
MIN 

49 
26 

54 

26 

52 
27 

49 

28 

50 
23 

4  7 
2' 

47 
3  5 

52 

59 

60 
48 

55 
18 

59 

50 

58 
45 

60 
52 

36 
46 

o7 
51 

64 
50 

63 
18 

60 
18 

61 
15 

61 
56 

66 
56 

63 

55 

62 

50 

60 
36 

58 
11 

60 
50 

60 
38 

58 
31 

57 
42 

55 
36 

57.7 
12.2 

LOS  BANOS 

MAX 

54 
24 

52 
23 

55 
23 

54 

23 

18 

22 

49 
21 

17 

32 

58 

42 

56 

64 

45 

60 
47 

58 
18 

57 
16 

57 
51 

57 
43 

68 
50 

64 
49 

61 
15 

61 
19 

67 
18 

68 
66 

67 
63 

66 
51 

65 
53 

60 
39 

63 
10 

61 
51 

58 
37 

59 

31 

59 
35 

58 
33 

59.1 
10.0 

LUS  BANOS  DET  RESv 

MAX 

51 
33 

53 
33 

50 
33 

52 
27 

50 
30 

47 

30 

47 
35 

53 

10 

61 
47 

57 
15 

61 
11 

55 
18 

56 
17 

59 
16 

58 
15 

57 
44 

65 
45 

01 
11 

59 
19 

59 
l9 

06 
55 

63 

55 

06 
56 

61 
18 

59 
14 

59 
43 

60 
12 

59 
43 

59 
36 

56 
41 

59 
39 

57.5 
12  .  5 

f ADERA 

MAX 

56 
26 

55 

26 

57 
26 

56 
28 

56 
26 

49 
24 

54 

27 

55 

36 

59 

58 
16 

67 
17 

59 
42 

60 
16 

59 
48 

51 
12 

58 
41 

69 

50 

67 
11 

51 
14 

62 
17 

65 

50 

64 
49 

70 
19 

66 
49 

61 
36 

61 
10 

62 
11 

60 
35 

55 
31 

60 
34 

69 
33 

59.7 
39.3 

NANTECA 

MAX 

MIN 

53 
27 

52 
25 

48 
25 

54 

25 

45 
28 

49 

26 

49 
26 

52 
36 

55 
48 

56 
17 

62 
17 

54 
18 

61 
49 

36 
52 

58 
16 

55 
18 

69 
52 

62 
18 

Ol 
48 

60 
50 

63 
52 

64 
56 

69 
55 

65 
50 

57 
38 

61 
41 

60 
12 

61 
37 

55 
34 

59 
34 

57 
37 

57.5 
41.2 

HARICOPA 

MAX 
MIN 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

55 
22 

57 
22 

57 
20 

56 
2  1 

49 
21 

5<: 
20 

52 

30 

59 
33 

62 
33 

65 
31 

60 
36 

39 
32 

69 
37 

58 
34 

55 
36 

67 

67 
38 

01 
10 

67 
38 

64 
17 

69 
42 

67 
18 

66 
16 

62 
36 

61 
33 

60 
10 

60 
32 

64 
31 

59 
31 

55 
29 

60.  1 
33.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  JflNUABY  1970 


Station 

Day  of  Month 

« 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MODESTO 

MAX 
MIN 

53 
28 

51 
28 

54 

27 

47 
2B 

50 
25 

49 

25 

47 

35 

55 

44 

60 
47 

63 
47 

55 
47 

59 

45 

58 
51 

58 
48 

53 
45 

71 
52 

64 

5? 

62 
48 

61 
48 

63 
48 

64 

54 

70 
55 

64 

55 

61 
45 

61 
39 

61 
41 

60 
43 

55 
37 

59 
32 

57 
39 

57 
37 

56.1 
41.8 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

52 
23 

50 
23 

55 
22 

50 
22 

50 
20 

48 
22 

46 
31 

56 
41 

56 
45 

63 
44 

56 
45 

57 
46 

57 
48 

57 

50 

55 
43 

69 
50 

65 
50 

62 
45 

60 
47 

65 
48 

62 
55 

69 
57 

66 
53 

62 

50 

60 
36 

62 
39 

61 
47 

66 
40 

58 
30 

58 
35 

57 
34 

58.4 
40.  1 

NORTH  FORK  R4NGEB  ST4 

I^X 
MIN 

56 
24 

56 
21 

52 
23 

55 
27 

60 
35 

57 
40 

50 
40 

59 
34 

53 
37 

49 
36 

47 
31 

48 
36 

56 
34 

56 
40 

61 
40 

56 
43 

65 
43 

63 
36 

57 
30 

60 
34 

52 
29 

49 

2  7 

59 
28 

55.6 
33.6 

0R4NGE  COVE 

MAX 
MIN 

26 

53 
29 

57 
26 

54 

26 

51 
25 

49 
25 

51 
33 

54 
39 

64 
47 

65 
47 

64 
44 

56 
SO 

60 
42 

OO 
46 

57 
40 

61 
46 

65 
48 

64 
40 

60 
44 

64 
44 

66 
50 

71 
49 

70 
51 

66 
36 

56 
40 

61 
45 

59 
31 

55 
31 

62 
32 

52 
34 

59.4 
38.5 

PORTERVULE 

MAX 
MIN 

56 
28 

55 
28 

58 
26 

53 
26 

53 
25 

51 
26 

51 
28 

55 
36 

62 
44 

60 
47 

62 
48 

58 
45 

60 
45 

62 
45 

59 
44 

60 
45 

68 
48 

65 
42 

59 
-.3 

68 
47 

67 
51 

72 
50 

74 

50 

76 
52 

66 
42 

61 
36 

63 
45 

60 
37 

58 
30 

64 
33 

59 
38 

61.1 
39.7 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

*2 
23 

41 
24 

43 

25 

42 
22 

45 
19 

46 
21 

51 

28 

55 

30 

56 
30 

54 
31 

54 
32 

56 
31 

53 
33 

52 
31 

54 

32 

56 
34 

55 
35 

55 
34 

56 
32 

57 
31 

67 
33 

59 

32 

60 
34 

54 
33 

53 
31 

52 
29 

52 
26 

49 

29 

51 
30 

52 
28 

49 

30 

52.0 
29.5 

S4LT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

54 
32 

51 
30 

50 
26 

48 
29 

49 
26 

53 
28 

51 
36 

50 
39 

48 
39 

36 

45 
38 

45 
38 

45 
39 

45 
33 

^^4 
34 

51 
40 

48 
38 

53 
38 

51 
-.0 

53 

40 

62 
14 

53 
45 

57 
43 

55 
36 

49 
34 

54 
35 

52 
39 

46 
29 

52 
32 

51 
33 

53 
31 

50.3 
35.5 

S4N   LUIS  D4M 

MAX 
MIN 

53 
31 

53 
32 

51 
32 

51 
30 

52 
29 

47 
29 

47 
31 

52 
35 

63 
34 

59 
48 

62 
49 

61 
49 

59 
48 

58 
30 

69 
44 

54 
37 

65 
51 

64 
46 

60 
■.8 

61 
49 

63 
51 

63 
50 

69 

51 

65 
48 

58 
43 

59 
43 

63 
45 

60 
39 

53 
35 

57 
38 

59 
36 

58.1 
41.4 

S0N0R4  RS 

MAX 
MIN 

54 
24 

50 
26 

50 
23 

49 
23 

48 
23 

52 
25 

56 
37 

00 
44 

53 
45 

56 

41 

51 
38 

53 
43 

56 
46 

60 
36 

55 
38 

57 
48 

53 
40 

56 
39 

56 
h2 

62 
45 

57 

50 

63 
42 

66 
44 

50 
32 

56 
33 

49 
26 

54 
26 

57 
30 

54 
28 

54.6 
35.8 

SO  ENTRANCE  VQSEHITE 

MAX 

Mm 

51 
26 

50 
23 

44 
21 

51 
17 

42 
16 

43 
18 

52 
23 

48 
32 

45 

32 

42 
33 

47 
31 

39 
30 

42 
30 

42 
33 

39 
28 

45 
29 

47 
35 

41 
31 

52 
31 

4l 
33 

49 
33 

50 
37 

53 
36 

51 
33 

42 
26 

50 
25 

53 
30 

43 
24 

44 

23 

49 
24 

45 
24 

46.2 
28.0 

STOCKTON  WRAP 

MAX 
MIN 

50 
27 

43 
26 

52 
25 

46 
29 

48 
26 

43 

26 

46 
35 

52 
••3 

57 
48 

61 
47 

54 
46 

60 
48 

55 
52 

58 
47 

53 
46 

67 
52 

61 

50 

60 
49 

60 
47 

62 
49 

64 
57 

67 
56 

64 
54 

57 
45 

59 

36 

56 
41 

59 
44 

54 
36 

56 
32 

54 
43 

54 

36 

56.3 
42.0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

MAX 
MIN 

53 
26 

51 
25 

51 
25 

53 
24 

48 
24 

49 
24 

47 

28 

52 
37 

65 
Hi 

58 
39 

61 
45 

55 
47 

60 
47 

56 
50 

61 
'.7 

56 
47 

67 
50 

61 
46 

61 
47 

60 
47 

64 

50 

65 
56 

68 
54 

65 
51 

65 
37 

60 
40 

60 
40 

60 
35 

55 
32 

57.8 
40.2 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

49 

20 

44 
26 

■.7 
19 

19 

41 
18 

43 
30 

48 

34 

49 
33 

52 
39 

49 

29 

47 
27 

53 
33 

51 
34 

51 
39 

54 
37 

54 
43 

47 
39 

54 
35 

59 
35 

57 
37 

57 
38 

59 
44 

66 
39 

50 
39 

48 

32 

58 
27 

48 
37 

46 

32 

49 

26 

47 

22 

49 
30 

50.6 
32.1 

TEJON  R4NCH0 

MAX 
MIN 

48 
28 

58 
33 

48 
27 

50 
28 

47 
24 

52 
27 

65 
37 

69 
39 

67 
Hb 

61 
36 

50 
37 

60 
37 

65 
45 

60 
tb 

58 
43 

63 
52 

59 
46 

56 
44 

68 
1.4 

65 

52 

67 
49 

69 
52 

76 
50 

65 
50 

54 
39 

60 
36 

51 
44 

54 
41 

59 
32 

55 
36 

53 
36 

58.8 
39.8 

THREE  RVRS  EOISDN  PH  2 

MAX 
MIN 

58 
27 

57 
28 

59 

27 

56 
24 

52 
25 

51 
24 

56 
35 

63 
4i 

60 
49 

62 
45 

63 
45 

61 
41 

60 
40 

60 
42 

50 
37 

58 
46 

60 
47 

60 
40 

65 
•.2 

66 
45 

70 
50 

70 
50 

73 
45 

75 
51 

56 
38 

62 
49 

63 
48 

60 
33 

62 
31 

65 
31 

55 
44 

61,0 
39.4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

45 
29 

42 
27 

43 
26 

43 
25 

43 
24 

42 
24 

4B 
32 

47 
40 

51 
41 

50 
42 

50 

41 

48 
40 

49 
44 

49 
42 

48 
39 

54 
43 

53 
48 

56 
41 

65 
-.0 

56 
43 

55 
49 

57 
48 

56 
45 

56 
43 

52 
34 

55 
36 

53 
44 

52 
30 

56 
30 

52 
32 

54 
31 

50.7 
37.2 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

55 
28 

55 
26 

48 
27 

51 
27 

55 
30 

50 
27 

47 
32 

55 
34 

53 
47 

52 
45 

57 
48 

57 
48 

53 
49 

57 

m 

63 
43 

55 
45 

67 
48 

64 

<<e 

62 
f  9 

61 
47 

63 
47 

66 
56 

66 
53 

68 
52 

56 
38 

62 
39 

62 
45 

60 
39 

54 
34 

59 
33 

59 
40 

57.9 
41.0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

55 
27 

50 
29 

51 
26 

49 
33 

48 
31 

44 

26 

43 
35 

55 
41 

55 
46 

60 
48 

55 
46 

63 
48 

59 
49 

61 
52 

66 
44 

66 
51 

62 
51 

61 
50 

to 

h7 

62 
47 

66 
57 

69 
58 

67 
53 

65 
52 

62 
40 

63 
42 

59 
49 

56 
39 

56 
33 

57 
41 

60 
39 

58.0 
42.9 

VISALIA 

MAX 
MIN 

53 
28 

51 
30 

55 
28 

48 
28 

50 
27 

47 
23 

49 
28 

53 
36 

63 
44 

59 
48 

63 
48 

55 
43 

58 
44 

61 
45 

60 
44 

58 
44 

67 
47 

64 
44 

55 

64 
48 

66 
49 

69 
51 

70 
51 

72 
51 

64 
39 

56 
40 

60 
44 

59 
34 

53 
31 

59 
34 

66 
36 

58.6 
39.7 

H4SC0 

MAX 
MIN 

57 
25 

56 
26 

68 
25 

55 
22 

56 
24 

48 
21 

51 
25 

60 
38 

62 
46 

66 
46 

67 
45 

58 
45 

66 
42 

64 
45 

58 
42 

61 
46 

70 
46 

66 
42 

53 
42 

61 
47 

70 
50 

75 
50 

75 
50 

76 
54 

72 
44 

64 
38 

66 
41 

61 
31 

58 
29 

64 
31 

57 
35 

62.7 
36.5 

Y05EMITE  PARK  HEADQTRS 
*          *  *f 

MAX 
MIN 

52 
16 

52 
17 

51 
18 

49 
18 

46 

20 

53 
20 

53 
25 

53 
32 

45 
36 

42 
36 

54 
32 

43 
29 

49 
30 

35 

41 
29 

44 
31 

50 
40 

45 
32 

55 
32 

47 
33 

55 
33 

47 
38 

60 
38 

50 
35 

46 
28 

56 
29 

60 
32 

53 
27 

55 
25 

60 
24 

54 
24 

50.6 
28.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

64 
24 

65 
25 

55 

22 

61 
23 

56 

21 

56 
22 

65 
24 

70 
30 

68 
33 

62 
37 

56 
43 

57 
43 

61 
45 

60 
43 

60 
Hi 

61 
51 

57 
51 

56 
39 

66 
39 

66 
-.0 

69 
40 

73 
41 

76 
36 

75 
36 

69 
36 

64 
34 

71 
34 

65 
34 

65 
34 

67 
21 

70 
27 

64.1 
34.8 

BEAUMONT    PUMPlNo  PLANT 

MAX 

Mm 

62 
30 

57 
29 

58 
28 

58 
29 

57 
28 

53 
25 

54 

25 

60 
39 

62 
40 

60 
39 

55 
37 

48 

42 

57 
41 

•.9 
39 

48 
43 

58 
43 

52 
44 

54 
35 

56 
39 

61 
36 

71 
38 

66 
36 

69 
42 

71 
42 

58 
38 

63 
39 

65 
37 

58 
30 

69 
30 

58 
31 

64 
28 

58.8 
35.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

44 
15 

39 
19 

47 
9 

45 
12 

42 
9 

48 
11 

49 
22 

51 
22 

44 

30 

50 
30 

45 
25 

44 

22 

45 
27 

47 

30 

44 

20 

45 
37 

43 
33 

47 
24 

62 
29 

56 
39 

64 
27 

56 
36 

60 
27 

54 
36 

53 
26 

56 
26 

54 
31 

37 
22 

11 

20 

24 

48.3 
24.3 

B0NIT4 

MAX 

Mm 

BURBANK    VALLEY    PMP  PLV 

MAX 
MIN 

63 
32 

62 
32 

65 
28 

60 
28 

63 
33 

65 
32 

68 
42 

65 
39 

61 

64 
45 

59 
48 

66 
51 

63 
45 

61 

52 

63 
47 

60 
53 

67 
57 

64 

66 
49 

65 
52 

68 
47 

65 
51 

70 
49 

65 
61 

69 
45 

69 
43 

62 
49 

72 
49 

72 
35 

68 
33 

70 
47 

65.2 
43.7 

CACHUM4  DAM 

MAX 
MIN 

67 

30 

67 
33 

64 
32 

62 
30 

63 
33 

61 

30 

65 
36 

67 
42 

63 
45 

54 
45 

61 
46 

56 
■,9 

66 
44 

61 

50 

66 
■.5 

61 
45 

62 
43 

62 
47 

59 
49 

69 
52 

75 
51 

72 
50 

72 
47 

70 
52 

64 
41 

66 
39 

66 
41 

67 
36 

67 
36 

79 
29 

63 
35 

65  .  1 
41.4 

CAHPO 

MAX 

Mm 

60 
18 

48 
33 

52 
32 

53 
23 

49 
14 

53 
35 

60 
37 

66 
25 

63 

34 

53 
45 

56 
39 

63 
48 

58 
33 

60 
34 

68 
•.6 

55 
48 

55 
49 

67 
32 

66 
36 

.  71 
'  35 

71 
34 

74 
37 

75 
32 

67 
33 

68 
30 

70 
28 

64 
29 

60 
28 

58 
43 

66 
21 

66 
21 

61.5 
33.3 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

67 
29 

62 
41 

67 
28 

64 
25 

58 
27 

60 
40 

68 
40 

65 
35 

61 
45 

63 
45 

60 
43 

66 
50 

64 
44 

60 
52 

60 
51 

60 
55 

65 
48 

64 
45 

69 
48 

73 
49 

73 
46 

72 
50 

12 
49 

69 
51 

69 
40 

70 
40 

67 
46 

65 
47 

67 
47 

71 
29 

71 
46 

65.7 
42.9 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

58 
36 

59 
42 

58 
31 

60 
40 

59 
36 

59 
35 

67 

40 

64 

37 

59 
41 

64 
47 

63 
51 

61 
51 

63 

50 

61 
50 

62 
64 

64 
56 

65 
56 

61 
46 

62 
48 

61 
51 

63 
48 

59 
48 

63 
47 

59 
51 

63 
48 

60 
42 

59 
46 

61 
45 

64 
46 

75 
37 

59 
40 

61.8 
45.0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

65 
34 

6) 
33 

59 
32 

62 
32 

57 
32 

59 
33 

64 
39 

67 
40 

67 
42 

61 
44 

59 
48 

53 

4a 

59 
49 

59 
49 

53 
47 

61 
52 

55 
52 

60 
44 

60 
46 

58 
48 

63 
44 

66 
47 

60 
44 

70 
48 

56 
49 

62 
44 

66 
46 

55 
39 

66 
35 

66 
37 

66 
39 

61.3 
42.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

68 
30 

65 
41 

66 
41 

61 
26 

63 
33 

65 
41 

72 
47 

68 
36 

65 
40 

63 
45 

57 
47 

61 
48 

61 
47 

58 
48 

63 
50 

60 
53 

61 
52 

63 
44 

62 
49 

65 
49 

66 
45 

62 
48 

69 
43 

61 
49 

65 
46 

65 
40 

62 
44 

68 
37 

69 
47 

69 

29 

70 
44 

64.3 
43.3 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

65 
41 

65 
41 

66 
39 

61 
41 

65 
41 

69 
41 

73 
50 

68 
4  6 

67 
45 

66 
48 

60 
53 

67 
53 

64 
51 

60 
57 

61 
56 

63 
58 

64 

50 

65 
49 

66 
51 

68 
54 

60 
48 

62 
55 

06 
53 

64 

53 

67 
50 

66 
46 

64 

52 

74 
47 

BO 
44 

69 
43 

73 
62 

66.  1 
48.6 

CUYAHA 

MAX 

Mm 

63 
24 

63 
23 

58 
17 

55 
15 

55 
15 

53 

20 

60 
31 

o3 
39 

65 
46 

58 
40 

59 
37 

51 
36 

56 
34 

56 
40 

69 
33 

66 

40 

62 
41 

58 
37 

62 
■.3 

66 
47 

63 
41 

65 
42 

71 
42 

74 
50 

58 
38 

55 
31 

64 
36 

58 
32 

51 
22 

63 

23 

57 
20 

60.  1 
33.4 

CUYAM4CA 

MAX 

Mm 

51 
25 

52 
27 

53 
27 

53 
23 

43 
20 

44 
21 

42 

29 

47 
23 

53 
31 

54 
36 

56 
31 

50 
30 

50 
34 

59 
35 

62 
39 

49 
40 

49 
41 

49 
30 

55 
33 

59 
40 

64 
31 

62 
30 

67 
33 

66 
36 

57 
34 

64 
36 

64 
31 

64 
34 

49 
31 

47 
24 

65 
21 

54.9 
30.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


C'LIFORNU 
jaHUARY 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

not/  r  AKivnhi  fiPCCaiyntD 

MAX 
MIN 

70 
22 

62 
25 

51 
35 

59 
19 

59 
20 

52 
37 

55 

40 

60 
30 

62 
33 

59 
41 

60 
39 

51 

46 

62 
36 

69 
39 

53 

41 

58 
42 

55 
48 

65 

39 

66 
39 

67 
40 

75 
40 

72 
42 

39 

40 

36 

33 

33 

59 
36 

36 

24 

67 
25 

62,5 
35.5 

MAX 
MIN 

71 
39 

69 
41 

65 
35 

66 
35 

62 
35 

66 
35 

74 
37 

75 
43 

70 
44 

67 
46 

61 
48 

61 
50 

69 

50 

66 
45 

65 
49 

69 
53 

60 
54 

64 
46 

69 
44 

46 

7  1 
43 

46 

43 

44 

45 

43 

38 

69 
43 

43 

45 

41 

69,1 
43.6 

C  1  C  I  'jfl  D  C 

MAX 

MIN 

67 
27 

58 
26 

o5 
24 

59 
23 

60 
25 

65 
28 

70 
35 

70 
30 

67 
36 

03 
44 

54 
46 

59 

46 

61 
46 

57 

62 
48 

60 
52 

62 
47 

62 
44 

46 

68 
48 

62 
44 

42 

65 
47 

45 

40 

43 

67 
34 

42 

7 1 
25 

35 

64.2 
38.8 

ESC  ONO 1 00 

MAX 

MIN 

t>7 
27 

64 
45 

63 
26 

62 
30 

63 
28 

72 
27 

74 
36 

67 
31 

65 

40 

62 
47 

60 
49 

64 
50 

63 
49 

6  1 
4  7 

65 
51 

60 
53 

62 
54 

66 
44 

46 

69 
51 

53 

48 

40 

39 

47 

38 

43 

72 
38 

42 

29 

68 
35 

66.3 
41,4 

fUNTANA  KAISER 

MAX 

MIN 

70 
38 

65 

50 

66 
34 

64 
32 

65 

38 

71 
41 

75 
46 

72 
44 

70 
47 

63 
50 

57 
53 

66 
54 

65 
54 

58 
54 

b  3 
55 

68 
56 

65 
51 

45 

6  1 
47 

52 

48 

48 

47 

52 

51 

46 

49 

72 
41 

60 

38 

47 

66.9 
47,0 

ClLLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

67 
26 

66 
31 

65 

23 

61 
30 

65 

28 

71 
24 

73 
35 

67 
30 

65 
39 

64 
49 

62 
48 

67 
53 

66 
50 

65 
48 

67 
55 

64 
56 

65 
50 

70 
43 

50 

7  1 
53 

48 

51 

45 

69 

50 

49 

7 1 
39 

43 

72 
41 

30 

29 

35 

66,4 
41.3 

HENSHAW  0AM 

MAX 
MIN 

61 
16 

57 
19 

4B 
32 

55 
18 

51 
19 

50 
20 

50 
34 

56 
21 

62 
26 

63 
30 

5  5 

35 

55 
36 

54 
36 

56 
36 

56 
38 

62 
40 

54 
44 

46 

32 

3! 

70 
33 

34 

32 

33 

36 

30 

30 

62 
30 

32 

19 

19 

59.6 
30.4 

lOYLLHlLD  FIRE  OEPT 

MAX 

MIN 

53 
25 

44 
19 

54 
23 

45 
21 

47 
17 

58 
25 

56 
26 

57 
27 

52 
32 

50 
37 

30 

49 
37 

5  1 
29 

53 
31 

5 1 
31 

47 
40 

46 
36 

5  3 
29 

5  7 
34 

36 

6 1 
33 

43 

39 

58 
41 

35 

62 
34 

56 
39 

55 
26 

25 

55 
29 

56 
21 

54.6 
30.7 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 
MIN 

5  1 
26 

43 
29 

47 
29 

50 
23 

48 
26 

47 
25 

53 
29 

57 
32 

50 
34 

45 
42 

36 

52 
39 

52 
39 

5  1 
35 

5 1 

43 

48 
41 

5  1 
43 

6  1 
34 

36 

67 
38 

36 

70 
36 

72 
36 

60 
39 

68 
33 

65 
35 

5  8 
31 

54 
34 

36 

62 
33 

60 
26 

55.5 

34.0 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

63 
36 

66 
36 

63 
39 

59 
39 

6  1 
34 

64 
31 

39 

6  I 
36 

69 
39 

62 
42 

35 

63 
52 

53 

49 

52 

55 

42 

40 

49 

50 

51 

54 

53 

42 

45 

44 

47 

67 
43 

50 

36 

45 

63.0 
43.9 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
49 

68 
35 

61 

37 

66 
35 

71 
34 

73 

67 
39 

66 
44 

63 
48 

62 
49 

65 
53 

66 

50 

65 
49 

66 

54 

62 
54 

65 
44 

69 
51 

69 
51 

70 
52 

70 
49 

74 
49 

76 
45 

68 
50 

65 
48 

71 
42 

69 
44 

73 
44 

79 
45 

73 
41 

69 
41 

68.5 
45.3 

LQMPOC 

MAX 
MIN 

63 
31 

64 
34 

63 
i4 

6  1 
28 

61 
33 

62 
31 

65 
38 

64 
43 

59 
49 

6  5 
45 

6  1 
48 

67 
53 

63 
48 

6  1 
54 

60 
50 

63 

56 

65 

56 

44 

52 

56 

55 

65 

55 

53 

65 
50 

45 

63 
39 

63 
44 

66 
45 

38 

31 

69 
36 

64.2 
44.4 

LQNC  BEACH 

MAX 
MIN 

LONG  BEACH  WB  Ap 

MAX 
MIN 

38 

65 
39 

66 
33 

60 
37 

65 
36 

70 
36 

72 
46 

63 
42 

65 
47 

63 
50 

53 

54 

55 

55 

56 

56 

67 
52 

50 

54 

54 

51 

55 

54 

54 

49 

43 

6 1 
46 

72 
45 

46 

36 

41 

64.5 
47.3 

LOS  ANGELES  WB  4IRP0RT 

MAX 
MIN 

62 
111 

65 
42 

65 
37 

60 
40 

65 
43 

69 
41 

71 
51 

65 
46 

64 
49 

63 
49 

59 
55 

65 
55 

6  1 

55 

59 
55 

61 
57 

60 
57 

64 
57 

63 
50 

63 
55 

64 

57 

57 
52 

61 
56 

62 
55 

60 
55 

63 
52 

63 
49 

62 
52 

72 
45 

73 
49 

63 
45 

69 
53 

63.6 
50.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

65 
",2 

64 

40 

67 
40 

6  1 
39 

64 
42 

69 
42 

70 
52 

6  7 
47 

64 
48 

64 
49 

54 

6  5 
54 

64 
65 

5  8 
56 

64 
56 

60 
56 

67 
56 

52 

55 

67 
56 

52 

64 

55 

69 
51 

62 
55 

67 
54 

69 
50 

6  I 
53 

73 
45 

43 

66 
45 

72 
53 

65.3 
49.9 

HT  BALOY  NOTCH 

MAX 
MIN 

MOUNT   UUSON  FC   338  B 

MAX 

Mm 

5  1 
36 

45 

27 

48 

31 

46 

31 

45 
26 

55 
3o 

55 
4J 

5  1 

41 

45 
32 

43 

30 

4  1 
33 

46 
36 

50 
35 

5  1 
39 

50 
34 

46 
39 

50 
35 

52 
36 

5  6 
42 

6  1 
45 

62 
46 

6  1 
48 

65 
49 

60 
40 

63 
39 

64 
46 

62 
43 

53 

33 

56 
37 

57 
42 

53 
30 

53.1 
37.4 

NEk'PDRT  6EACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

i.0 

60 
42 

6  1 
38 

40 

40 

63 

39 

63 

60 
40 

6  1 
47 

6 1 
51 

52 

6 1 
53 

54 

52 

53 

60 
55 

62 
55 

51 

53 

63 
55 

52 

6 1 
52 

51 

6 1 
50 

52 

59 
47 

62 
45 

70 
46 

42 

36 

44 

61.4 
47.5 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

63 
35 

69 
38 

60 
35 

6  1 
36 

63 
37 

70 
39 

7 1 
43 

61 
39 

64 
44 

60 
46 

46 

64 
45 

6  3 
53 

6  1 

50 

53 

60 
55 

64 

55 

62 
47 

47 

66 
55 

50 

60 
52 

62 
48 

63 
53 

65 

50 

59 
44 

63 
50 

63 
45 

7  2 
43 

65 
39 

65 
39 

63.4 
45.5 

OJAI 

MAX 
MIN 

6^ 
28 

29 

62 
^7 

5  3 
26 

60 
28 

62 
27 

66 
37 

65 
36 

59 
45 

59 
45 

54 
46 

62 
49 

57 
42 

55 
46 

59 
42 

59 
52 

66 
45 

65 
42 

54 
45 

68 
46 

70 
45 

7 1 
47 

67 
45 

64 
44 

64 
42 

65 
39 

62 
42 

67 

37 

32 

66 
36 

62. B 
39.8 

OXNARD 

MAX 
MIN 

65 
3« 

64 
37 

62 
38 

65 
34 

63 
33 

62 
36 

65 
46 

7  0 
41 

61 
44 

59 
46 

63 
49 

55 
49 

66 
46 

60 
47 

60 
51 

61 
53 

59 
54 

64 
46 

62 
48 

66 
51 

67 
52 

67 
52 

66 
51 

60 
51 

61 
45 

67 
43 

66 
45 

63 
43 

67 
43 

7  1 
40 

64 

43 

63.6 
44.9 

PAL0M6P   MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

33 

47 
22 

27 

28 

4  3 
25 

4  8 
23 

32 

33 

59 
37 

5 1 
31 

31 

47 
37 

34 

35 

36 

47 
39 

4  7 
36 

5  2 
34 

38 

62 
41 

43 

42 

47 

66 
40 

5  7 
36 

6  3 
41 

6 1 
44 

52 
36 

26 

33 

57 
26 

53.6 
34.5 

PASADENA 

MAX 
MIN 

69 
37 

66 
34 

68 
33 

31 

36 

69 
36 

7  3 
43 

41 

64 

46 

64 
44 

49 

63 
49 

64 
47 

60 
51 

6  3 

47 

59 
^9 

69 

51 

66 
44 

65 
48 

65 
52 

6  5 
46 

62 
48 

72 
44 

65 

51 

69 
49 

69 
43 

63 
46 

72 
41 

36 

69 
36 

73 
44 

66.3 
43.7 

PERRIS 

MAX 
MIN 

36 

57 
37 

29 

22 

21 

63 

30 

39 

32 

65 
36 

35 

35 

6 1 
37 

6  1 
45 

6  1 
43 

44 

59 
49 

62 
44 

40 

63 
43 

47 

7  1 
41 

70 
39 

36 

65 
44 

63 
39 

70 
34 

64 
41 

69 
38 

68 
26 

71 
27 

66 

39 

64.1 
37.1 

POMONA 

MAX 
MIN 

35 

64 
37 

31 

34 

56 
32 

6  1 
37 

45 

38 

69 
41 

46 

49 

55 
51 

60 
51 

60 
4  6 

5  5 
52 

6  1 
53 

56 
51 

62 
43 

62 
46 

60 
52 

63 
48 

63 
48 

60 
47 

71 
47 

57 
49 

63 
44 

67 
44 

57 
37 

68 
38 

69 
36 

66 
36 

62.4 
43.5 

RAHONA  SPAULOING 

MAX 
MIN 

66 

22 

57 
36 

63 
40 

59 
24 

60 
20 

64 
39 

7  1 
47 

69 
28 

66 
36 

60 
45 

44 

63 

50 

60 
46 

60 
46 

64 

50 

59 

52 

61 
52 

66 
37 

66 
■.2 

70 
44 

74 
40 

7 1 
41 

78 
39 

63 
37 

64 
37 

71 
32 

65 
34 

69 

30 

69 
49 

72 
26 

69 
26 

65.4 
38.4 

redlanos 

MAX 
MIN 

69 
30 

60 
27 

64 
27 

57 
29 

60 
29 

64 
27 

68 
38 

69 
37 

64 

41 

61 
44 

57 
48 

61 
47 

59 
47 

58 
46 

62 
46 

57 
50 

61 

50 

60 
40 

64 
42 

69 
47 

70 
43 

68 
43 

74 
43 

59 
46 

61 
47 

69 

39 

56 
39 

69 
38 

67 

30 

69 

33 

71 
47 

63,7 
40,0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »3 

MAX 
MIN 

68 

30 

61 
34 

64 

27 

56 
27 

59 
30 

63 
32 

59 

40 

70 
34 

66 
41 

63 
45 

5  8 
47 

63 
50 

63 
50 

5  7 
47 

65 
51 

61 
53 

63 

50 

63 
42 

61 

46 

67 

50 

66 
49 

63 
49 

71 
41 

60 
51 

64 
48 

67 
40 

63 
49 

67 
36 

68 
36 

69 
29 

7  1 
42 

63.9 
41.9 

RIVERSIDE  FXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
29 

67 
29 

6  1 

29 

65 
27 

57 
28 

59 

30 

62 

40 

69 
36 

70 
37 

65 
45 

63 

45 

57 
49 

65 
50 

60 
46 

55 
49 

63 

50 

57 
48 

59 
41 

6  1 
47 

62 

50 

69 
43 

67 
45 

61 
40 

70 
39 

57 
44 

62 
36 

69 
44 

53 
34 

65 
31 

65 
29 

70 
41 

63.0 
39.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

31 

59 
28 

25 

5  8 
26 

59 
29 

65 

27 

39 

71 
35 

63 
38 

66 
46 

5  8 
48 

63 
50 

60 
50 

57 
50 

63 
49 

58 
52 

61 
53 

61 
42 

05 
43 

67 
49 

72 
42 

69 
44 

76 
43 

60 
50 

62 
49 

70 
49 

59 
45 

67 
39 

69 
29 

70 
30 

72 
46 

64.5 
41.2 

SANDBERG  MB 

MAX 
MDf 

30 

26 

29 

27 

26 

37 
26 

42 
31 

44 

35 

45 
31 

35 

40 
36 

46 
39 

48 
36 

47 
37 

4  5 
34 

47 
41 

43 
38 

52 
38 

60 
43 

55 
45 

58 
49 

58 
46 

62 
47 

49 
35 

5  1 
33 

60 
38 

50 
33 

43 
28 

42 
29 

49 
33 

48 
30 

47.4 
34.9 

San  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
42 

39 

45 

6 1 
44 

68 
40 

66 

46 

63 
44 

63 
49 

61 
51 

61 
56 

63 
56 

63 
54 

63 
57 

64 

58 

63 
58 

64 
57 

64 
51 

64 
57 

66 
58 

63 
54 

63 
55 

63 
51 

65 

55 

64 
54 

61 
48 

64 

50 

66 
50 

70 
47 

66 
43 

64 
47 

63.7 

50.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

31 

62 
31 

31 

27 

36 

59 
4  1 

63 
46 

66 
48 

60 
42 

64 
45 

59 
45 

65 
50 

62 
43 

60 
50 

60 
45 

61 
51 

66 
49 

63 
43 

65 
43 

74 

50 

70 
45 

69 

50 

71 
42 

69 
51 

67 
45 

70 
41 

65 
45 

66 
45 

65 
47 

60 
47 

71 
40 

64 .  8 
43.4 

SAN   GABRIEL    FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

34 

6  5 
35 

31 

30 

64 
33 

69 
34 

72 
43 

68 
38 

65 

45 

65 
45 

6  1 
49 

67 
52 

64 
52 

62 
53 

64 

50 

61 
54 

68 
52 

65 

42 

64 
51 

66 
53 

65 

46 

63 
52 

71 
47 

61 
53 

69 
51 

67 
43 

63 
48 

74 
39 

73 
36 

70 
34 

72 
42 

66 , 4 
44  .  1 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

23 

22 

17 

21 

21 

67 
21 

73 
34 

70 
29 

66 
36 

63 

43 

57 
42 

62 
48 

58 
46 

56 
43 

62 
47 

57 
51 

62 
53 

63 
36 

66 
■»1 

66 
45 

71 
38 

73 
46 

72 
43 

71 
39 

73 
38 

72 
35 

63 
35 

70 
32 

70 
28 

72 
26 

70 
29 

65  .9 
35.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

MIN 

Iz 

59 
43 

43 

58 
43 

5  7 
42 

58 
43 

60 
43 

56 
30 

59 
51 

59 
51 

57 
51 

59 
49 

60 
48 

58 
52 

57 
48 

57 
53 

57 
53 

59 

52 

61 
53 

63 
53 

62 
52 

66 
52 

56 
50 

56 
51 

56 
51 

57 
48 

56 
51 

60 
50 

61 
47 

59 
47 

62 
46 

58.7 
46.3 

SANTA   ANA    FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

65 
38 

67 
40 

67 
36 

62 
39 

67 
37 

71 
36 

71 
43 

66 
41 

66 
41 

6! 

50 

61 
51 

65 
53 

64 
54 

61 
52 

63 
55 

61 
50 

66 
56 

64 
49 

65 

52 

66 
52 

61 
51 

65 
53 

64 

51 

62 
55 

67 
52 

66 
46 

63 
49 

74 
44 

74 
44 

71 
37 

71 
39 

66.0 
46.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

62 
36 

60 
39 

65 
34 

63 
34 

59 
36 

63 
34 

67 
36 

69 
41 

58 
42 

58 
49 

62 
50 

55 
52 

64 
49 

62 

50 

59 
51 

60 
54 

59 
53 

69 
49 

62 
50 

63 
51 

63 

52 

57 
52 

58 

51 

61 
53 

62 
48 

63 
45 

66 

46 

69 
45 

69 
37 

67 
38 

61 
42 

62.4 
45.1 

S*«  B*f«r«Dca  Nolvt  FoUowlnB  SUUod  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CdLIFORNU 


Station 

Day  ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

MIN 

60 
33 

62 
30 

60 
31 

58 
31 

60 
33 

63 
31 

66 
37 

59 
39 

57 
49 

61 
45 

65 

50 

62 

50 

61 
46 

59 

51 

59 
53 

61 
55 

68 
50 

61 
48 

61 
52 

65 

52 

67 
61 

66 

52 

57 

51 

62 

50 

61 
47 

63 
43 

69 

46 

63 
43 

64 

35 

68 
33 

63 
38 

62 1 0 
43.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
27 

64 
31 

64 

50 

60 
25 

62 
27 

64 
29 

65 
38 

62 
43 

60 
54 

64 
48 

62 
50 

64 
49 

64 
50 

61 
52 

62 
50 

63 
56 

64 
51 

63 
44 

63 
52 

70 
56 

65 
65 

66 
55 

63 
54 

64 
47 

67 
47 

64 
39 

65 
44 

66 
36 

67 
33 

64 
31 

69 
44 

64.3 
43.5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

60 
<.3 

62 
44 

61 
44 

61 
41 

62 
43 

73 
43 

68 
52 

62 
46 

61 

40 

61 
44 

60 
53 

63 
46 

61 
50 

61 
55 

59 

55 

59 
54 

62 
55 

63 
51 

65 

52 

61 
49 

60 
53 

57 
63 

57 
55 

59 
64 

63 
54 

65 
49 

59 
53 

72 
54 

76 
51 

75 
42 

68 
55 

63.  1 
49.5 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

31 

31 

29 

29 

45 

50 

67 
52 

61 
43 

60 
49 

62 
47 

53 

68 
48 

64 
43 

69 
51 

63 
50 

65 
46 

60 
46 

60 
46 

60 
43 

66 
47 

41 

65 
39 

66 
39 

71 
38 

43.3 

TURRANC  E 

MAX 

MIN 

65 
'lO 

64 
39 

65 
36 

60 
36 

64 

37 

68 
38 

69 
45 

64 
42 

64 

49 

65 
48 

63 

50 

64 

53 

63 
52 

64 
55 

61 
54 

60 
54 

64 
51 

63 
47 

04 
51 

66 
54 

63 
51 

62 
66 

62 
63 

61 
53 

63 
49 

63 
46 

62 
47 

70 
43 

71 
42 

70 
42 

71 
51 

64.5 
47.2 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

65 
3'. 

61 
35 

63 
31 

60 
31 

61 
32 

67 
33 

69 
42 

64 
41 

62 
44 

60 
43 

53 
47 

62 
47 

60 
40 

53 

47 

58 
43 

55 

51 

69 
47 

63 
41 

04 

■.5 

70 
46 

70 
46 

70 
43 

71 
45 

63 
43 

65 

42 

68 
42 

59 
41 

70 
37 

70 
37 

66 
37 

70 
39 

63.7 
41.4 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

6". 
31 

65 

40 

67 
30 

61 
32 

65 
31 

70 
32 

70 
36 

67 
34 

67 
39 

64 
47 

60 
47 

63 
51 

61 
49 

53 
43 

63 
52 

59 

55 

64 
54 

62 
43 

63 
47 

65 
47 

58 
43 

61 
50 

62 
47 

61 
52 

64 
48 

63 
42 

62 
44 

70 
40 

74 
53 

70 
31 

72 
34 

43.0 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

67 
39 

63 
35 

62 
34 

62 
35 

59 
34 

63 
35 

62 
39 

61 
42 

62 
51 

63 

50 

60 
46 

64 
51 

62 
47 

60 

50 

60 
45 

61 
53 

62 
53 

65 
44 

63 

50 

73 
52 

70 
52 

66 

60 

63 
54 

68 
42 

63 
44 

63 
46 

67 
40 

62 
33 

67 
43 

63.8 
44  .  7 

UCLA 

MAX 
MIN 

b<t 

64 
45 

65 
43 

60 
42 

66 
42 

64 
46 

70 
52 

66 
51 

61 
51 

62 
46 

60 
51 

66 
52 

65 

50 

59 
54 

62 
52 

58 
54 

66 
50 

64 
51 

63 
52 

07 
53 

60 
51 

65 
62 

65 
51 

66 
64 

65 
49 

65 
54 

60 
63 

72 
58 

7  1 
47 

65 

50 

73 
50 

64.7 
50.0 

UPLAND  3  N 

MAX 

MIN 

64 
33 

60 
34 

03 
30 

58 
32 

59 
30 

65 
33 

68 

40 

72 
39 

63 
44 

60 
44 

57 
-.7 

60 
48 

57 
44 

55 
48 

60 
46 

53 
52 

61 
49 

62 
42 

59 
44 

64 
48 

68 
45 

65 
46 

72 
45 

60 
47 

62 
45 

67 
41 

59 
42 

70 
37 

66 
36 

67 
35 

69 
36 

63.0 
41.4 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

64 
33 

65 
43 

63 
32 

60 
34 

63 
3  1 

72 
38 

71 
42 

64 
36 

65 
42 

61 
46 

59 
49 

63 
5  1 

62 

60 
46 

64 
49 

60 
5  2 

63 
54 

66 
44 

64 
47 

67 
53 

63 
46 

65 
49 

69 

66 
60 

63 
46 

63 
42 

63 

70 

76 
4  2 

70 

65 

64.3 
43.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
19 

50 
24 

58 
23 

55 
22 

53 
17 

55 
2  1 

57 
28 

61 
26 

53 
33 

55 
37 

52 
36 

56 
43 

55 
36 

55 
35 

57 
40 

53 
46 

55 
42 

63 
31 

65 
35 

71 
36 

70 
34 

72 
39 

74 
32 

66 
36 

65 
34 

68 
27 

65 
20 

60.0 
31.6 

YQRBa  LINDA 

«          *  « 

MAX 
MIN 

64 
34 

64 
4B 

66 
41 

61 
33 

64 
34 

67 
46 

72 
46 

66 

40 

66 
43 

64 
47 

68 
49 

62 
52 

61 
51 

60 

50 

64 
54 

59 
54 

61 
54 

68 
46 

62 
45 

65 

51 

01 
49 

61 

52 

66 
48 

60 
52 

60 
49 

65 
44 

62 
47 

71 
42 

vo 

52 

67 
36 

69 
40 

64.1 
46.  1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

MAX 

Mm 

57 
26 

52 
18 

54 
16 

60 
17 

62 
18 

70 
22 

57 
26 

56 
30 

62 
38 

69 
38 

53 
40 

57 
42 

59 
41 

59 
38 

62 
40 

66 
50 

70 
40 

61 
33 

67 
38 

70 
42 

67 
44 

68 
39 

72 
41 

75 
43 

65 
34 

63 
36 

76 
36 

60 
33 

57 
24 

69 
28 

64 
36 

63. 1 
33.9 

9ARST0W 

MAX 

Mm 

59 

22 

61 
21 

56 
12 

58 
13 

57 
15 

64 
14 

69 
22 

52 
26 

53 
34 

63 
31 

60 
33 

66 
40 

59 
34 

61 
39 

62 
37 

64 
34 

63 
43 

56 
36 

68 
34 

73 
45 

74 
37 

73 
53 

72 
39 

70 
52 

01 
42 

69 
30 

68 
43 

59 
32 

61 
18 

63 
18 

64 
28 

63.0 
31.7 

BEAUMUNT  1  E 

MAX 

Mm 

63 
28 

56 
38 

52 
38 

57 
25 

53 
25 

53 
36 

55 

41 

56 
41 

62 
39 

60 
41 

57 
45 

59 
44 

57 
44 

55 
44 

56 
46 

55 
47 

55 
49 

61 
39 

62 
40 

69 

45 

69 
42 

71 
47 

74 
42 

69 
45 

63 
44 

68 
38 

68 
40 

57 
35 

56 
41 

67 
36 

67 
30 

60.7 
39.8 

BISHCP   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
29 

50 
10 

46 
8 

48 

5 

42 
9 

47 
7 

48 
23 

49 
26 

51 
22 

59 
26 

42 
27 

49 
26 

43 
21 

40 
22 

42 

<:3 

44 
31 

57 
29 

60 
27 

57 
26 

66 
28 

62 
33 

67 
33 

61 
i8 

67 
34 

60 
23 

61 
25 

58 
30 

48 

49 
13 

51 
13 

62 
25 

53.0 
22.7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

BLYTHE 

MAX 

Mm 

61 
29 

56 
29 

56 
22 

58 
25 

58 
23 

53 
26 

58 
34 

60 
31 

68 
36 

73 
39 

65 
33 

63 
*4 

67 
36 

67 
37 

71 
41 

75 
43 

74 
43 

71 
42 

74 
41 

72 
43 

70 
38 

75 
44 

73 
40 

70 
44 

66 
42 

74 
39 

77 
42 

72 
48 

64 
36 

66 
29 

71 
42 

66.9 
37.  1 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
30 

55 

36 

54 

25 

54 
29 

57 
29 

56 
30 

59 
35 

59 
31 

57 
37 

70 
41 

61 

40 

61 
45 

64 
33 

64 
40 

70 
45 

71 
52 

71 
46 

71 
43 

VI 
44 

71 
44 

70 
41 

72 
45 

71 
44 

66 
45 

67 
47 

72 
41 

78 
43 

66 
46 

63 
39 

63 
30 

70 
43 

65.0 
39.7 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

Mm 

66 
33 

64 
38 

58 
26 

59 
29 

62 
33- 

58 
27 

59 
34 

63 
32 

64 
40 

64 
46 

68 
46 

64 
45 

65 
43 

69 
44 

67 
49 

74 
55 

73 
55 

73 
44 

75 
61 

76 
48 

77 
46 

76 
50 

76 
47 

77 
53 

32 
49 

71 
42 

76 
■.7 

90 
47 

70 
38 

65 
29 

69 
45 

69.0 
42.3 

MAX 

Mm 

64 
29 

66 

30 

60 
24 

58 
29 

61 
26 

61 
25 

32 

23 

62 
36 

60 
40 

68 
38 

65 
38 

67 
39 

63 
39 

68 
47 

74 

50 

73 
55 

75 

42 

75 
45 

76 
43 

77 
43 

74 
45 

75 
42 

76 
45 

74 
42 

68 
38 

74 
40 

76 
39 

70 
32 

66 
27 

67 
40 

63.5 
37.7 

CANT  I  L 

MAX 

Mm 

57 
16 

51 
16 

52 
9 

56 
9 

50 
20 

52 

14 

26 

53 
25 

53 
35 

62 
36 

54 
30 

55 
40 

59 

36 

63 
38 

60 
41 

65 

43 

62 
51 

65 
35 

66 
32 

72 
49 

72 
41 

73 
59 

69 
41 

66 
49 

05 
48 

69 
30 

60 

50 

65 
41 

53 
13 

61 
17 

63 
31 

60.4 
33.3 

DAGOETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
26 

50 
19 

50 
19 

60 
17 

50 
20 

50 
18 

54 
31 

55 
32 

60 
40 

64 
42 

62 
39 

57 
44 

60 
39 

62 
43 

62 
46 

66 
54 

64 
50 

60 
45 

69 
45 

70 
51 

75 
49 

75 
52 

70 
44 

69 
54 

59 
43 

67 
42 

71 
51 

58 
36 

54 
24 

64 
26 

62 
35 

61.2 
39.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

65 
31 

63 
46 

58 
27 

52 
25 

57 
34 

56 
29 

5  1 
37 

58 
35 

59 
41 

72 

64 

42 

60 
49 

62 
45 

60 
43 

60 
30 

60 
46 

70 
42 

69 
41 

61 
39 

71 
49 

67 
44 

67 
42 

68 
43 

31 
49 

76 
49 

68 
43 

71 
38 

70 
49 

69 
42 

60 
31 

71 
32 

64.4 
40.  1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

41 
16 

35 
2 

40 
-  3 

32 
11 

38 
B 

39 

4 

45 
22 

48 
19 

45 
16 

45 
24 

42 
19 

44 
25 

44 
22 

40 
18 

44 
15 

49 
25 

54 
23 

53 

24 

52 
22 

58 
26 

56 
28 

59 
34 

63 
26 

55 
39 

55 
26 

53 
21 

58 
24 

41 

3 

40 
10 

44 
-  5 

52 
15 

47.2 
13.0 

Mm 

64 

36 

60 
38 

60 
34 

58 
34 

56 
36 

55 
34 

38 

36 

60 
39 

56 
43 

68 
45 

57 
44 

63 
44 

65 
45 

63 
47 

68 
46 

71 
50 

72 
51 

71 
50 

72 
50 

74 

51 

69 

53 

72 
49 

69 
52 

66 
52 

63 
46 

71 
60 

75 
52 

64 
46 

60 
36 

63 
39 

64.7 
44  .  1 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

Mm 

64 
3U 

61 
27 

59 
26 

63 
32 

61 

30 

61 
27 

63 
33 

6  3 
21 

62 
37 

69 

40 

66 
40 

68 
46 

69 
41 

68 
40 

7  4 
42 

76 
52 

/4 
54 

75 
43 

78 
46 

77 
44 

75 
44 

75 
t6 

76 
44 

77 
44 

70 
42 

76 
40 

73 
41 

72 
39 

67 
30 

66 
28 

70 
32 

69.5 

33.4 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

59 

34 

52 
28 

53 
27 

46 

28 

52 
26 

42 
26 

4  3 
28 

4  8 
33 

49 
35 

54 
37 

53 
43 

48 
41 

54 
41 

55 
41 

53 
42 

56 
46 

52 
45 

52 
45 

58 

40 

63 
50 

63 
52 

64 
54 

66 
55 

70 
45 

56 
43 

61 
40 

65 
42 

58 
38 

51 
30 

50 
30 

54 
32 

54.8 
36.6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

HAIWFE 

MAX 

Mm 

60 
28 

54 
20 

41 
17 

46 
17 

46 
18 

39 
19 

40 
20 

49 

28 

49 

30 

51 
37 

59 
35 

47 
38 

46 

32 

49 

32 

53 
32 

4  3 
31 

61 
37 

55 
33 

53 
33 

59 
33 

61 
39 

63 
iO 

63 
37 

61 
38 

69 
35 

54 
31 

62 
31 

63 
32 

46 

23 

49 
23 

48 

22 

52.9 
29.7 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

63 
26 

59 
27 

53 
29 

56 
21 

61 
29 

54 

20 

57 
37 

59 

27 

61 
36 

62 
40 

67 
39 

58 
42 

63 
37 

63 
38 

67 
45 

71 
61 

71 
47 

72 
49 

72 
42 

72 
43 

77 
41 

75 
46 

76 
40 

75 
48 

71 
45 

67 
37 

71 
42 

74 
53 

61 
46 

60 
25 

61 
36 

65.5 
33.2 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

65 
31 

59 

30 

58 
29 

60 
34 

61 
31 

61 
30 

62 
31 

62 
33 

61 
39 

69 
41 

65 
42 

67 
47 

69 
42 

68 
44 

74 
52 

74 
52 

75 
58 

77 
46 

76 
48 

7  3 
48 

73 
47 

77 
46 

75 
47 

74 
49 

70 
46 

74 
41 

79 
44 

70 
44 

66 
36 

67 
35 

72 
43 

69.0 
41.5 

tMBCDtAI      CAA  AD 

inPcHlAL    rAA  Ar 

Mm 

65 

30 

59 
23 

58 
27 

61 
31 

61 
26 

61 
27 

34 

6 1 
31 

60 
37 

69 
40 

65 
41 

67 
45 

69 
40 

68 
41 

74 
52 

74 
53 

74 
53 

75 
45 

V5 
47 

77 
45 

73 
45 

75 
47 

74 
45 

73 
43 

70 
43 

75 
40 

78 
44 

70 
39 

67 
32 

67 
30 

72 
39 

68.7 
39.6 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

60 
19 

47 
11 

43 

12 

47 
13 

48 
25 

61 
23 

59 
32 

46 
27 

47 
28 

41 
26 

42 
27 

58 
30 

54 

32 

62 
35 

53 
37 

65 
36 

57 
30 

'.8 

20 

47 
18 

INDIO  U  S  DaTE  garden 

MAX 
MIN 

70 
27 

71 
24 

63 
21 

63 
25 

65 
29 

66 
25 

68 
32 

67 
29 

67 
36 

64 
32 

68 
39 

62 
42 

71 
39 

71 
46 

69 
48 

76 
54 

68 
45 

75 
49 

74 
<>7 

79 
48 

82 
43 

75 
47 

79 
44 

76 
42 

75 
54 

72 
39 

72 
41 

76 
44 

74 
35 

71 
29 

71 
39 

71.0 
38.5 

INYDKEKN 

MAX 

Mm 

56 
22 

50 
19 

51 
14 

48 
12 

43 
15 

49 
14 

54 
lb 

57 
24 

58 
32 

65 
44 

57 
34 

51 
34 

51 
31 

59 

33 

58 
36 

66 
39 

62 
36 

59 
34 

67 
39 

63 

35 

63 
45 

63 
39 

62 
37 

66 
31 

67 
39 

61 
33 

53 

21 

65 
19 

63 
29 

58.2 
29.3 

Sa«  Ralaranc*  Noleft  following  Slation  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.fornu 


CoDllnmd  jaNUtRY  19/0 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

U 

12 

13  1 


14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

'  

30 

31 

IKDN  NDUNTil'l 

MAX 

61 

55 

53 

56 

56 

54 

6A 

58 

57 

59 

69 

59 

62 

65 

62 

68 

69 

71 

68 

70 

10 

69 

74 

73 

67 

65 

71 

71 

60 

60 

61 

MIN 

32 

35 

31 

28 

30 

36 

43 

30 

41 

44 

43 

AA 

AO 

4  5 

5  2 

46 

A6 

A6 

43 

A3 

46 

A2 

30 

Al.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

i\ 

A3 

A2 

38 

35 

34 

49 

4  9 

a8 

A3 

60 

A3 

a8 

49 

49 

46 

47 

61 

55 

53 

60 

59 

62 

5A 

55 

5A 

52 

A5 

Al 

49 

46 

MIN 

25 

22 

1  7 

lA 

19 

I  3 

2  5 

33 

33 

32 

32 

39 

34 

30 

30 

3  5 

38 

30 

29 

30.8 

LANCASTER 

MAX 

57 

A9 

a8 

57 

48 

48 

52 

50 

60 

60 

50 

57 

62 

59 

61 

59 

61 

60 

12 

70 

71 

72 

7A 

60 

6A 

69 

65 

56 

5A 

62 

60 

MIN 

18 

1" 

13 

12 

15 

15 

27 

25 

33 

36 

36 

36 

4  1 

4  5 

44 

49 

4  A 

35 

36 

A2 

39 

A7 

42 

AA 

38 

30 

A2 

28 

1 9 

1 8 

2  8 

32.2 

LUCERNE  V4LLEV 

MAX 

52 

A2 

A7 

56 

48 

48 

54 

53 

56 

61 

53 

56 

58 

62 

59 

68 

60 

56 

68 

70 

71 

71 

74 

67 

65 

72 

63 

57 

53 

67 

63 

60.1 

MIN 

23 

23 

5 

8 

14 

18 

23 

21 

25 

36 

29 

34 

36 

3  6 

A 1 

48 

32 

3A 

34 

3A 

34 

AO 

2  8 

2  6 

43 

2  6 

1 2 

12 

26.3 

fItCCA    FIRE  STATION 

MAX 

66 

61 

59 

59 

62 

64 

63 

61 

6 1 

6A 

60 

67 

70 

68 

',6 

64 

75 

75 

7  4 

79 

71 

77 

7A 

72 

70 

7A 

70 

72 

72 

69 

76 

MIN 

2'* 

30 

18 

2A 

27 

2A 

29 

28 

26 

36 

39 

A4 

37 

40 

54 

41 

41 

AA 

AA 

38 

39 

39 

24 

36 

36!l 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

52 

a7 

".7 

»9 

46 

47 

53 

53 

52 

5A 

50 

A8 

54 

5? 

55 

49 

53 

59 

61 

65 

62 

66 

64 

63 

59 

62 

62 

56 

52 

55 

52 

MIN 

33 

26 

29 

30 

27 

28 

32 

36 

AO 

37 

38 

38 

37 

34 

36 

4  0 

37 

4  1 

42 

45 

46 

49 

AA 

42 

47 

37 

2  7 

32 

37!3 

NOJAVE 

MAX 

53 

56 

51 

50 

52 

A5 

47 

53 

52 

55 

58 

50 

55 

59 

60 

59 

58 

53 

54 

57 

69 

63 

70 

71 

57 

62 

69 

60 

54 

59 

56 

57 « 3 

MIN 

<i  1 

27 

16 

19 

2  1 

20 

24 

27 

38 

AO 

36 

36 

41 

A  Z 

45 

46 

48 

38 

40 

Al 

^' 

A2 

48 

AA 

33 

36 

36 

2 1 

26 

34. 6 

MOUNTAIN  PASS 

Al 

A2 

AA 

A6 

47 

48 

Al 

47 

53 

53 

51 

50 

49 

49 

49 

52 

55 

57 

59 

60 

60 

63 

66 

65 

6A 

64 

60 

56 

40 

53 

52 

52.8 

MIN 

2  1 

22 

2  1 

2  2 

2  1 

19 

25 

26 

35 

45 

4  1 

37 

35 

35 

36 

40 

36 

34 

40 

4  1 

AA 

44 

A  1 

38 

3  5 

48 

32 

26 

23 

23 

33.2 

MT    SAN   JACINTU  WSR 

37 

35 

39 

AO 

41 

40 

A2 

47 

AO 

A7 

40 

37 

44 

47 

45 

42 

A2 

A2 

43 

48 

50 

59 

55 

A8 

52 

49 

A3 

AO 

46 

45 

AA 

MIN 

2  0 

12 

10 

1 5 

26 

17 

2 1 

23 

31 

29 

26 

36 

30 

39 

39 

29 

2A 

2A 

19 

26!6 

NEEDLES    FAA  AIRPORT 

55 

52 

55 

56 

53 

54 

5A 

57 

58 

67 

57 

61 

65 

59 

69 

66 

71 

69 

70 

70 

66 

72 

72 

63 

66 

70 

75 

61 

60 

64 

66 

63.2 

MIN 

33 

37 

29 

23 

34 

35 

37 

32 

39 

4  2 

39 

A5 

4A 

4  3 

48 

48 

44 

41 

45 

A3 

A6 

45 

5  1 

A6 

A  1 

A6 

A5 

39 

23 

A  1 

40.6 

PALMDALE 

58 

AS 

A8 

57 

53 

AS 

51 

58 

51 

54 

62 

63 

60 

60 

58 

59 

70 

69 

71 

71 

77 

65 

64 

70 

65 

55 

54 

63 

60 

MIN 

20 

IB 

20 

19 

17 

28 

35 

38 

^' 

42 

39 

32 

20 

28 

3A.5 

PALMHALE   FAA  AIRPORT 

55 

A8 

47 

58 

47 

49 

51 

5  8 

59 

51 

5A 

63 

58 

61 

69 

59 

69 

71 

69 

71 

72 

78 

62 

64 

70 

63 

55 

52 

63 

59 

59,2 

MIN 

1  8 

15 

10 

1  3 

1  3 

1 1 

2  5 

25 

31 

37 

40 

37 

38 

4  5 

46 

A  1 

33 

37 

44 

40 

A5 

3  6 

A6 

37 

29 

37 

29 

19 

17 

23 

31.0 

PALM  SPRINGS 

68 

65 

59 

60 

62 

64 

62 

65 

62 

66 

70 

67 

7  5 

69 

75 

73 

76 

78 

78 

7A 

74 

75 

75 

75 

7A 

73 

67 

68 

76 

MIN 

3  A 

3 1 

26 

28 

35 

3A 

32 

AO 

AO 

44 

46 

47 

43 

50 

^' 

Al 

49 

42 

A7 

A  1 

41 

29 

A7 

A1.2 

PARKER  RESERVOIR 

61 

58 

53 

56 

60 

53 

51 

?  5 

5  8 

62 

68 

61 

63 

66 

6A 

68 

65 

71 

69 

72 

70 

71 

73 

76 

71 

63 

74 

73 

63 

60 

67 

MIN 

36 

35 

30 

3 1 

34 

35 

37 

35 

36 

4  2 

45 

A6 

44 

43 

A7 

42 

AS 

46 

48 

A7 

43 

a6 

47 

43 

4  3 

45 

45 

50 

39 

35 

36 

Alie 

RANOSBURG 

'.6 

A3 

A5 

A9 

41 

A3 

50 

5  1 

53 

56 

48 

48 

56 

53 

55 

59 

55 

59 

61 

65 

65 

65 

69 

60 

58 

62 

60 

50 

49 

51 

66 

5A .  2 

MIN 

3  7 

29 

26 

25 

26 

2  5 

31 

33 

37 

4  1 

36 

38 

37 

36 

36 

A5 

48 

40 

46 

43 

50 

50 

38 

40 

39 

A3 

35 

34 

3  2 

32 

37.  1 

SQUIRREL   l^N  Z 

a5 

iS 

a5 

AO 

34 

3A 

50 

40 

41 

AO 

46 

46 

47 

A6 

A5 

46 

53 

53 

53 

59 

60 

50 

52 

53 

52 

43 

46 

48 

A3 

MIN 

2^ 

30 

20 

1 9 

25 

30 

^' 

33 

36 

^' 

38 

41 

42 

AA 

AO 

AO 

AO 

28 

24 

27 

32.1 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

67 

61 

60 

61 

64 

66 

67 

62 

65 

61 

68 

72 

67 

,  6 

67 

75 

/6 

76 

61 

74 

77 

76 

7A 

71 

75 

72 

73 

70 

70 

77 

70.0 

MIN 

2  8 

27 

20 

2  5 

30 

31 

29 

37 

39 

41 

A3 

40 

4  1 

42 

47 

A  3 

43 

46 

4A 

AA 

46 

43 

A2 

43 

39 

4  1 

AO 

3 1 

25 

39 

37.2 

TftONA 

56 

51 

48 

A9 

49 

47 

5A 

55 

66 

56 

54 

5A 

68 

55 

69 

69 

64 

65 

64 

67 

67 

66 

71 

68 

6A 

60 

56 

63 

56 

62 

59 ,  A 

MIN 

2  3 

1 6 

1 A 

16 

16 

2A 

28 

30 

32 

36 

38 

36 

36 

AS 

32 

3A 

36 

AA 

45 

38 

34 

32 

2  3 

1 9 

27 

31. A 

thentynine  palms 

67 

55 

5? 

55 

49 

53 

58 

66 

60 

60 

fcA 

69 

o7 

64 

67 

63 

7  0 

72 

71 

72 

68 

79 

63 

66 

76 

65 

53 

60 

63 

63 .  A 

MIW 

19 

19 

26 

2  5 

30 

29 

28 

36 

36 

39 

42 

49 

40 

42 

42 

A7 

46 

46 

AO 

44 

43 

37 

4  3 

a5 

26 

23 

A4 

35.9 

VALVERMO   RANGER  STA 

MAX 

53 

50 

50 

56 

55 

46 

47 

61 

57 

53 

55 

57 

67 

64 

68 

60 

66 

65 

60 

5  7,0 

MIN 

lA 

^A 

22 

33 

28 

34 

AO 

37 

30 

36 

20 

14 

17 

27.0 

victdrvillE  pump  Pi ant 

61 

5A 

47 

49 

57 

48 

5G 

53 

56 

60 

58 

52 

56 

59 

57 

61 

59 

60 

69 

68 

69 

70 

72 

76 

64 

64 

69 

66 

55 

55 

66 

59,  7 

MIN 

22 

20 

16 

1  4 

26 

25 

3A 

30 

38 

39 

35 

46 

40 

34 

45 

37 

A6 

3  7 

45 

39 

30 

AA 

30 

2  2 

1  6 

2  5 

31.1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

30 

36 

36 

35 

36 

35 

36 

37 

33 

32 

38 

37 

36 

15 

35 

37 

35 

35 

AO 

35 

AO 

Al 

41 

40 

AO 

35 

32 

32 

36.1 

MIN 

3 

-  2 

-  1 

-  3 

-  b 

3 

4 

12 

4 

8 

6 

A 

5 

6 

15 

15 

20 

15 

10 

10 

12 

20 

23 

20 

5 

-  3 

8 

-  5 

7.3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

19 

21 

17 

IB 

19 

18 

22 

16 

20 

17 

17 

19 

20 

19 

17 

25 

25 

19 

23 

25 

25 

23 

2A 

26 

29 

30 

29 

20 

19 

21 

20 

21. A 

MIN 

6 

6 

1 

1 

6 

10 

10 

12 

10 

lA 

9 

8 

15 

6 

12 

9 

10 

15 

12 

15 

20 

21 

10 

10 

17 

10 

2 

7 

6 

-  1 

9.5 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

tl 

AO 

3b 

36 

36 

36 

42 

43 

A6 

46 

42 

42 

42 

42 

43 

52 

52 

A8 

50 

53 

53 

52 

56 

59 

65 

A9 

56 

?3 

33 

44 

47 

A6.2 

MIN 

28 

16 

17 

17 

22 

16 

25 

27 

32 

36 

30 

34 

30 

32 

27 

34 

30 

30 

32 

38 

34 

37 

36 

AA 

3C 

32 

30 

25 

17 

16 

21 

28.4 

S««  R*f«r«DC«  Notaa  FoUowrlDg  SIbUoq  Indvx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 


Day  Oi  Month 

■3  „  01 

Station 

l2  °< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTH  CO^ST 

DR4INAGE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.05 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.06 

.06 

.00 

.00 

.03 

.00 

.06 

.  04 

.01 

,01 

.03 

.02 

.05 

- 

.01 

.00 

- 

* 

.10 

.04 

.10 

.08 

.04 

.04 

l.UB 

WIND 

U 

30 

10 

31 

29 

31 

60 

69 

69 

97 

31 

19 

48 

79 

43 

73 

lul 

57 

9 

27 

65 

104 

48 

183 

* 

74 

98 

65 

43 

24 

12 

1660 

MAX 

53 

54 

53 

52 

51 

45 

46 

41 

48 

53 

55 

52 

58 

55 

61 

56 

65 

60 

61 

56 

60 

57 

61 

60 

63 

60 

60 

58 

58 

63 

55.6 

MIN 

35 

37 

36 

36 

35 

33 

33 

37 

41 

47 

48 

50 

51 

55 

51 

49 

54 

SI 

51 

53 

55 

57 

57 

49 

- 

44 

48 

39 

38 

39 

41 

45.0 

FERND4LE  I  NW 

EVAP 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.00 

.  00 

.01 

.00 

.  00 

.01 

.02 

.01 

.00 

.02 

.01 

.02 

.01 

.00 

.05 

.03 

.03 

.02 

.00 

.51 

WIND 

23 

29 

29 

18 

28 

24 

62 

57 

82 

30 

28 

43 

48 

77 

27 

67 

61 

23 

55 

36 

50 

91 

66 

110 

37 

55 

90 

26 

30 

40 

24 

1486 

MAX 

50 

51 

50 

47 

48 

48 

53 

53 

53 

54 

56 

57 

59 

60 

59 

59 

59 

61 

60 

60 

56 

60 

59 

56 

55 

53 

54 

53 

52 

57 

57 

55.2 

MIN 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

39 

47 

49 

48 

46 

49 

50 

53 

50 

51 

51 

50 

51 

47 

52 

56 

54 

46 

47 

49 

44 

38 

36 

42 

44 

45.6 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

,00 

. 

.01 

. 

.02 

.01 

.04 

.01 

- 

.01 

- 

.04 

.03 

.01 

.07 

.06 

.03 

.02 

.01 

.708 

WIND 

5 

5 

6 

6 

3 

1 

8 

6 

14 

11 

2 

3 

3 

15 

2 

20 

15 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

46 

4 

1 

44 

1 1 

11 

11 

6 

272 

MAX 

^9 

51 

43 

47 

46 

45 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

51 

55 

54 

54 

53 

57 

56 

54 

54 

56 

56 

53 

54 

53 

52 

52 

50 

57 

51 

51.3 

MIN 

37 

39 

37 

35 

33 

34 

35 

37 

39 

40 

41 

43 

45 

47 

45 

50 

46 

45 

45 

46 

45 

46 

52 

42 

40 

45 

40 

35 

35 

43 

39 

41,4 

WILLOW  CREEK   1  NW 

EVAP 

,, 

* 

* 

.02 

.00 

.03 

.01 

.02 

* 

* 

.05 

.06 

.10 

.00 

.02 

.01 

- 

WIND 

* 

20 

* 

* 

13 

3 

I 

35 

43 

• 

24 

0 

6 

0 

24 

* 

16 

4 

2 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

203B 

MAX 

47 

42 

40 

43 

46 

51 

47 

53 

53 

5' 

- 

66 

63 

59 

60 

62 

55 

46 

49 

51 

44 

- 

MIN 

- 

- 

■ 

- 

34 

33 

35 

40 

42 

- 

- 

43 

45 

46 

46 

46 

■ 

46 

50 

48 

51 

52 

- 

- 

46 

46 

40 

39 

38 

- 

- 

*       «  « 

SACRAMENTO 

ORAINAGE 

02 

8ERRVESSA  LAKE 

EVAP 

,02 

.  15 

.08 

.  09 

.05 

.05 

.  06 

.06 

,01 

.  00 

.  03 

.00 

.00 

.02 

.07 

.02 

.04 

.03 

,06 

.01 

.  02 

.01 

,00 

,13 

.05 

.08 

.01 

.14 

.  06 

.  12 

.05 

1 .52 

WIND 

30 

115 

53 

39 

39 

49 

28 

38 

80 

101 

21 

9 

63 

94 

43 

75 

108 

44 

20 

33 

46 

91 

95 

180 

69 

22 

101 

73 

71 

46 

30 

1930 

MAX 

51 

52 

52 

47 

47 

46 

43 

47 

45 

49 

53 

59 

54 

52 

55 

54 

60 

59 

54 

55 

57 

56 

56 

55 

54 

56 

59 

53 

55 

59 

53.4 

MIN 

39 

38 

36 

34 

35 

34 

35 

43 

41 

45 

46 

46 

49 

51 

48 

46 

51 

4? 

49 

SO 

50 

55 

55 

48 

43 

43 

46 

36 

37 

38 

39 

43.8 

6R4NNAN  ISLAND 

EVAP 

- 

■ 

" 

.06 

.08 

.02 

.02 

.03 

.01 

.00 

.02 

.00 

.02 

.00 

.02 

.03 

.05 

* 

.02 

.00 

.05 

.02 

.15 

.05 

.03 

.05 

.09 

.11 

•  04 

.07 

1.16B 

WIND 

* 

23 

4 

13 

42 

23 

20 

45 

76 

109 

35 

19 

34 

82 

30 

120 

113 

37 

20 

33 

75 

46 

4 

200 

56 

22 

80 

100 

107 

23 

55 

1650 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.07 

* 

« 

.  10 

.  04 

.  02 

.  00 

.02 

.03 

* 

• 

.  03 

.  03 

.00 

.  09 

.08 

.04 

•  04 

.04 

WIND 

4 

32 

* 

* 

75 

20 

13 

14 

45 

* 

• 

216 

107 

129 

95 

87 

« 

« 

196 

* 

* 

302 

127 

* 

* 

249 

82 

27 

21 

20 

25 

1884 

DAVIS   2  W5H 

EVAP 

.03 

.  10 

.05 

.05 

.  06 

.07 

.  04 

.01 

,00 

.06 

( 00 

.01 

.03 

.00 

.04 

.08 

.11 

.06 

,02 

.  00 

.  12 

,02 

.  04 

.07 

.03 

.05 

.09 

.  16 

.  1 1 

•  05 

*  09 

1.65 

WIND 

20 

115 

24 

31 

113 

41 

43 

39 

141 

298 

32 

47 

131 

261 

115 

245 

262 

78 

20 

97 

169 

183 

87 

312 

70 

20 

185 

126 

155 

2  7 

66 

3573 

MAX 

53 

53 

92 

52 

49 

49 

45 

45 

47 

50 

56 

52 

58 

55 

59 

53 

67 

65 

60 

58 

60 

64 

58 

64 

63 

56 

64 

56 

60 

56,0 

M  1  N 

37 

35 

35 

34 

32 

33 

34 

36 

4 1 

47 

47 

46 

49 

50 

48 

47 

52 

50 

51 

11 

52 

57 

55 

48 

41 

45 

47 

36 

37 

36 

38 

43 . 6 

FOLSOH  0AM 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.08 

.00 

.05 

.42 

WIND 

5 

5 

13 

1 

2 

15 

2 

2 

69 

158 

8 

6 

36 

104 

25 

74 

44 

7 

0 

14 

56 

42 

4 

113 

31 

2 

71 

10 

12 

6 

2 

939 

LAKESHORE 

EVAP 

.05 

.07 

.  04 

It 

WIND 

31 

39 

31 

25 

27 

29 

22 

36 

33 

35 

13 

31 

56 

60 

35 

15 

50 

35 

20 

35 

50 

80 

85 

75 

40 

35 

29 

6 

18 

32 

17 

1125 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  0^ 

.  12 

.05 

.  02 

* 

.17 

.01 

.  00 

.08 

.  02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.  05 

.02 

■  00 

.  00 

.06 

.03 

.05 

.03 

.  938 

WIND 

2 

29 

7 

1 

3 

10 

16 

49 

75 

79 

9 

1 

27 

45 

1 1 

40 

43 

15 

8 

9 

5 

43 

21 

90 

12 

2 

7778 

MAX 

53 

53 

51 

49 

49 

49 

44 

43 

45 

59 

53 

53 

56 

54 

57 

52 

61 

61 

59 

57 

57 

59 

60 

56 

56 

59 

54.2 

MIN 

38 

37 

35 

34 

33 

3  I 

31 

38 

43 

45 

53 

47 

48 

51 

46 

48 

52 

56 

51 

50 

52 

56 

S6 

51 

43 

43 

45. 1 

PLACERVILLE  IF3 

EVAP 

* 

* 

* 

* 

* 

.30 

.03 

.00 

* 

* 

.08 

.00 

- 

.01 

. 

- 

.02 

.02 

.01 

* 

* 

.04 

.07 

.08 

.06 

.01 

.10 

1.03B 

WIND 

* 

• 

* 

88 

6 

16 

20 

79 

* 

# 

"92 

33 

59 

8 

91 

« 

• 

106 

23 

66 

55 

27 

140 

54 

79 

17 

10 

50 

1119 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.15 

.12 

.09 

,06 

.13 

,06 

.03 

- 

- 

.00 

.00 

- 

.00 

.00 

.00 

.03 

.00 

- 

- 

- 

- 

.00 

.03 

- 

•  06 

.12 

.05 

.07 

- 

WIND 

103 

109 

82 

48 

75 

B4 

41 

54 

77 

52 

23 

16 

62 

97 

80 

45 

47 

72 

33 

45 

35 

86 

106 

119 

86 

24 

67 

39 

82 

27 

46 

1966 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

* 

.15 

.04 

.04 

.02 

* 

.04 

.02 

_ 

.01 

.00 

.00 

.01 

- 

,01 

.03 

.04 

.00 

. 

- 

. 

- 

.01 

.02 

- 

« 

.12 

.05 

.03 

- 

WIND 

* 

75 

41 

31 

32 

39 

20 

23 

47 

30 

31 

36 

37 

71 

23 

40 

25 

30 

37 

30 

39 

46 

67 

69 

32 

26 

43 

34 

32 

22 

27 

1137 

WILLOWS  JSBR 

EVAP 

• 

.28 

* 

.16 

.06 

.02 

.35 

.35 

.09 

- 

.15 

.02 

* 

• 

.25 

.  10 

•  23 

.11 

* 

« 

.25 

.23 

•  00 

.00 

.03 

3.358 

WIND 

1^0 

• 

* 

130 

22 

7 

25 

39 

• 

266 

169 

213 

43 

182 

* 

* 

269 

62 

196 

194 

178 

* 

• 

341 

138 

82 

49 

29 

55 

2649 

MAX 

51 

51 

52 

56 

55 

52 

- 

62 

65 

61 

62 

77 

- 

61 

59 

60 

62 

62 

60 

61 

61 

55 

56 

MIN 

- 

38 

- 

- 

36 

35 

38 

42 

49 

- 

- 

46 

50 

51 

48 

49 

• 

51 

54 

55 

56 

57 

- 

- 

42 

46 

38 

36 

41 

- 

~ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0« 

BURLINGAME 

EVAP 

.03 

.11 

.01 

.13 

.03 

.00 

.05 

.05 

.02 

.05 

.06 

.06 

.07 

.30 

* 

.17 

.04 

.00 

.00 

.02 

•  03 

.03 

.07 

,00 

.04 

.00 

.15 

.15 

.12 

.00 

.09 

1.86 

WIND 

36 

67 

40 

57 

58 

40 

35 

89 

169 

100 

* 

62 

* 

252 

40 

172 

113 

36 

54 

55 

137 

122 

103 

164 

100 

45 

ISO 

140 

46 

58 

2678B 

MAX 

57 

71 

68 

65 

65 

62 

58 

51 

56 

60 

61 

62 

61 

59 

55 

65 

60 

55 

59 

61 

61 

64 

63 

64 

59 

61 

60 

59 

61 

61 

51 

60.5 

MIN 

>tl 

30 

29 

27 

28 

28 

31 

44 

46 

49 

49 

50 

54 

54 

55 

52 

55 

51 

53 

53 

58 

57 

51 

51 

53 

51 

51 

41 

36 

47 

43 

46. 1 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.06 

.00 

.03 

.12 

» 

.04 

.05 

.07 

.04 

.00 

.04 

.00 

.06 

.05 

.00 

- 

- 

.07 

.01 

.02 

.03 

.05 

.05 

.06 

.08 

.05 

.06 

.06 

.09 

.07 

.03 

1.408 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

* 

.12 

* 

« 

.16 

.08 

.06 

.07 

.15 

* 

• 

.16 

.07 

.11 

.10 

.01 

.02 

• 

•  09 

.02 

.06 

•  05 

.07 

* 

.22 

.11 

.14 

.13 

.06 

.07 

2.15 

WIND 

18 

27 

27 

3 1 

40 

110 

84 

36 

84 

16 

64 

20 

* 

15 

21 

21 

19 

36 

* 

* 

160 

28 

16 

26 

12 

6 

919 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTiocH  Pumping  pl 

3 

EVAP 

.05 

.03 

• 

* 

.08 

.02 

.01 

.00 

.02 

.00 

.02 

.00 

.02 

.05 

.  IC 

.01 

.  04 

.OS 

•  03 

.02 

.03 

•  01 

.02 

.  10 

.04 

.06 

.03 

.15 

.09 

.06 

.06 

1.22 

CAMP  PARDEE 

(B> 

EVAP 

.00 

.01 

.02 

02 

.03 

02 

•  02 

03 

03 

02 

03 

•  04 

•  01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

•  03 

,01 

.02 

•  02 

.03 

.02 

.00 

.06 

.05 

.05 

.03 

.05 

.02 

.76 

WIND 

8 

9 

10 

9 

13 

'12 

11 

'29 

'42 

49 

9 

13 

18 

3Q 

25 

34 

30 

10 

11 

19 

30 

22 

13 

47 

13 

13 

30 

16 

14 

19 

22 

640 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.01 

03 

07 

02 

02 

05 

05 

09 

.05 

•  01 

.06 

•  07 

.03 

,06 

•  04 

•  03 

.05 

.05 

,03 

.06 

,  10 

.07 

.04 

.06 

.05 

.04 

.07 

.07 

1.52 

(E) 

WIND 

22 

'61 

'48 

'30 

'20 

'28 

'33 

56 

*76 

'se 

'se 

*54 

40 

5 1 

5G 

41 

82 

46 

42 

49 

52 

56 

44 

109 

40 

36 

31 

37 

32 

39 

56 

1495 

MAX 

47 

49 

48 

46 

42 

46 

44 

47 

47 

61 

50 

54 

52 

50 

50 

62 

56 

56 

57 

62 

60 

74 

61 

59 

56 

59 

57 

53 

56 

54 

53.6 

MIN 

34 

34 

3  5 

33 

32 

32 

37 

42 

5 1 

4  G 

44 

44 

47 

41 

41 

49 

44 

43 

47 

48 

52 

51 

51 

40 

39 

41 

37 

36 

36 

36 

41.3 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.05 

.06 

.07 

.03 

.05 

.04 

.12 

.05 

.08 

.09 

.02 

.03 

.05 

.06 

•  01 

• 

.05 

.06 

•  06 

.07 

.03 

.04 

.05 

.13 

.11 

.11 

.09 

.11 

.09 

.13 

.05 

2.01 

WIND 

10 

11 

20 

13 

20 

9 

13 

20 

31 

51 

24 

35 

33 

39 

42 

49 

66 

26 

12 

39 

10 

8 

16 

109 

30 

19 

34 

69 

59 

39 

55 

1013 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

* 

* 

* 

.  13 

« 

.01 

.03 

.05 

.03 

.03 

.06 

.06 

.05 

.06 

.04 

WIND 

1 

1 

• 

4 

2 

* 

* 

* 

* 

159 

7 

9 

6 

38 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

137 

3 

32 

5 

3 

« 

26 

10 

9 

16 

470 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 

.06 

.05 

.05 

.07 

.04 

.06 

.07 

.01 

.06 

.03 

.09 

.00 

.01 

.00 

.01 

.00 

.10 

.08 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.  14 

.07 

.10 

.06 

.15 

.13 

.06 

.12 

1  .74 

WIND 

66 

63 

64 

71 

68 

52 

35 

82 

112 

105 

53 

53 

49 

66 

83 

151 

96 

70 

43 

68 

41 

47 

42 

163 

71 

59 

61 

100 

105 

61 

90 

2310 

MAX 

1.9 

49 

48 

49 

48 

44 

42 

45 

50 

52 

60 

52 

58 

53 

53 

51 

63 

61 

60 

59 

64 

61 

66 

63 

58 

56 

60 

61 

54 

55 

55 

54.9 

MIN 

33 

34 

33 

33 

33 

32 

34 

38 

45 

47 

48 

46 

46 

49 

45 

46 

49 

46 

47 

52 

51 

54 

51 

49 

40 

41 

45 

36 

35 

37 

38 

42.5 

LOOI 

EVAP 

.00 

.01 

.00 

.00 

.06 

.00 

.04 

.06 

.04 

.01 

.00 

.04 

.12 

.07 

.00 

.04 

.03 

.07 

.07 

.02 

.00 

.03 

.07 

.02 

.07 

.12 

.12 

.06 

.07 

.07 

1.35B 

WIND 

11 

14 

8 

19 

15 

12 

18 

24 

169 

63 

45 

57 

83 

77 

86 

147 

27 

33 

56 

45 

113 

42 

40 

89 

14 

33 

96 

67 

31 

31 

34 

1601 

MAX 

ill 

43 

44 

40 

41 

46 

44 

44 

47 

54 

53 

55 

55 

53 

50 

60 

60 

60 

!9 

56 

57 

61 

56 

57 

60 

52 

52 

55 

50 

52.0 

MIN 

35 

35 

35 

35 

32 

39 

39 

40 

43 

45 

46 

45 

49 

49 

44 

46 

46 

48 

46 

48 

54 

54 

52 

47 

45 

36 

32 

43 

37 

43 . 2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  23  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1970 


SAN  JOASUIN 
DRAINACi 


LOS  BANOS  OET  RESV 


Salt  springs  pwr  k 
San  LUIS  bin 


THACV  PUMPING  PLANT 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


<0)^  EVAP 

(F)  EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 


CACHUHA  Dam 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  Exp  STA 


TWITCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


DEATH  VALLEY 


Ii'IDin  U  S   DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


.041  .0^ 
'•I  248 


.051  .07 
531  51 
73 
SB 


5". 


i04 


59 


•  Oil  .07 

11'  201 
63|    55!  59 
53  51 


.07 


43 


.06  .00 

60  2B 

63  60 

51  *9 


.09  .12 

13l  46 
63  69 
49!  50 


.02 


.06,  .02 

64l  20 

62'  57 

50  50 


.00  .04  .04 

37     7e:  108 


.01 


.05 


.02 

10 
61 
50i  54 


.01 


.07  .06 

55  65 

68  68 

51i    551  55 


16{  21 
60 


.13 

11 
65 
491  46 


.07  .06|  .10 

9  6:  5 

72l  67  73 

51  5l! 


.15  .17 

52  45 
73 


.08  .07 

6ll 


.06  .06  .14 

23  106;  73 
58|  61 
38 


.05 

104 
55 
36 


.09  .06  .05 

35     41  41 
54  55 
3bI  38 

.12  .04 

.12'  .08 
34  29 
57 
39' 


.09  .07 

45  78 

62,  60 

44j  39| 

■  ob'  .09! 

65{  61 

70l  69| 

50;  501 

.081  .02 

15  21 


,05  ,18 

291  96 
62  60 
46  41 


.12  .31  .21 

24  117i  59 
66!  65  64 
45     45  40 


.15 
12 
69 
39 


(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  2 4- INCH  YOUND  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALlFOfiNIa 
J4NU4RV  1970 


Day  of  month 


7      8      9     10    11     12     13     14     IS    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOHTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


HAPPY  CAMP  R4N5E"  ST4 

TUIELAKE 

YREXA 


SACRA1ENT0 
DPAIMAGE 


02 


ALTURAS  PANDER  STATION 
BLUE  CANYON  H8  AIRPORT 

CANYON  0AM 
CHESTER 
JESS  VAUEV 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   I  E 
STRAViBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
OOYLE  5  SSE 
FOPT  BIDWELL 
MONO  LAKE 
SaUAVi  VALLEY 
SU5ANVILLE  AIRPORT 
TAHQE  CITY 
WOODFORDS 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


CALAVERAS  BIG  TREES 
GRANT  1-.R0VE 
HUNTINGTON  LAKE 
SO  ENTRANCE  YOSEHITE 
Y0SE1ITE  PARK  HEADOTRS 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


SANOBERG  WB 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  On  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  SNI) 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  UN  GND 
WTR  E9UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

SNOWFALL 
SN  ON'  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GNO 


SNOWFALL 
SN  On  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO' 


16 


1 

3.0 


13. 

<,0 


2.013.0 
58 


1«.3 

6<i 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Conltnyd 


station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SOjTHfiST  DESFRT 
BlStNS  07 

DEEP  SPRINGS  CULLEOE 

SN0WF4LL 
SN  ON  CNO 

T 

WHITE   'lOUNTalN  I 

SN0HP4LL 
SN  ON  CNQ 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 

T 

T 

8.0 

e 

3.0 

S 

B 

b 

a 

8 

4.0 

10 

9 

? 

9 

WHITE  M0UHT4IN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

,3 

T 

T 

.0 

1 

1 

T 

3.0 

4.0 

t 

1.0 
6 

T 

b 

5 

5 

5 

i 

T 

S 

5 

* 

1.0 
J 

T 

4 

4 

3 

1.0 

3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


<u 

Day  of  month 

« 

Station 

■& 
a 

Q 

(IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BHAWLEV    2  SW 

9A^ 

MAX 
Mil. 

48 
54 
4t> 

48 

53 
45 

47 
51 
43 

47 
52 
45 

47 
52 
44 

45 
51 
42 

46 
53 
44 

46 
52 
45 

48 
52 
46 

49 
55 
48 

50 
55 
49 

53 
59 
52 

52 
58 
5 1 

52 
58 
5  1 

54 
60 
53 

55 
59 
55 

57 
61 
56 

56 
62 

55 
62 

55 
62 
5  3 

55 
62 
54 

56 
62 
54 

55 
62 
53 

55 
61 
54 

55 
60 
54 

55 
62 
53 

55 
62 
52 

55 
61 
54 

54 
60 
50 

50 
57 
48 

52 
58 

50 

51.8 
50.  I 

B 

9AM 
MAX 
MU 

5  2 
56 
52 

52 
56 
52 

5' 
51 

5; 

49 

5 1 

-° 

49 

51 
48 

5i 
49 

52 
49 

54 
51 

- 

- 

59 
56 

59 

57 

6C 
57 

60 
56 

59 
56 

59 
56 

59 
55 

59 
56 

59 

56 

59 
56 

59 

56 

60 
55 

58 
56 

59 
55 

58 
54 

56 
52 

56 
53 

53.9 

5  1 
53.7 

12 

9AM 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

56 

51 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

58 

58 

59 

58 

58 

56 

57 

56 

55.8 

20 

9AM 

58 

58 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

57.4 

39 

9AM 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

*1 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61.7 

79 

9AM 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69.1 

DAVIS   2  WSW 

MAX 
MIN 

47 
39 

48 
38 

47 
36 

36 

44 
36 

45 
36 

43 
39 

44 
43 

45 
44 

48 
45 

52 
48 

51 

50 

54 
51 

53 
52 

56 
50 

52 
52 

59 
52 

59 
52 

58 

53 

56 
54 

57 
56 

59 

57 

61 
56 

58 

52 

56 
48 

58 

47 

56 
52 

60 
44 

52 
42 

54 
46 

54 
44 

52.6 
46,8 

FRESNO   HB  AIRPORT 

2 

MAX 
M  I  N 

56 
32 

57 
31 

56 
31 

55 
31 

52 
34 

55 
30 

46 
37 

54 
43 

50 
46 

65 
46 

51 
48 

57 
44 

55 
46 

51 
49 

53 
45 

62 
49 

65 
48 

56 
46 

58 
47 

64 
48 

62 
53 

71 
50 

64 
52 

64 
52 

66 
43 

70 
44 

62 
50 

62 
39 

68 
38 

61 
39 

62 
43 

59.0 
43.0 

4 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
36 

52 
36 

50 
36 

46 

37 

51 
35 

46 
39 

51 
45 

49 
47 

60 
48 

50 
49 

55 
46 

53 
48 

51 
50 

52 
46 

58 
50 

61 
50 

55 
48 

56 
48 

60 
50 

60 
54 

65 
52 

61 
54 

62 
54 

62 
47 

64 
47 

59 
52 

57 
44 

63 
42 

58 
44 

58 
46 

55.8 
45.7 

8 

MAX 
MIN 

46 
40 

46 
40 

46 

40 

46 
40 

45 
40 

45 
39 

45 
42 

46 
45 

48 
47 

53 
47 

49 
49 

51 
47 

51 
48 

50 
50 

50 
48 

54 
49 

55 
50 

52 
50 

54 
50 

56 
51 

60 
54 

59 
54 

57 
55 

57 
55 

55 
51 

57 
50 

55 
52 

53 
48 

55 
47 

53 
48 

54 
48 

51.7 
4  f.5 

20 

8A^ 

52 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

53.5 

40 

BAf 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

52.6 

HIVer<SIDE    EXP  STA 

SUB-STS  1 

SUB-STA  2 

U 

MAX 

Mil. 

51 
50 

51 
49 

50 
49 

49 
48 

49 

47 

48 

47 

49 
4B 

30 
49 

50 
49 

51 
50 

51 
51 

53 
51 

53 
53 

53 
53 

54 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

54 

53 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

53 
53 

53 
51 

52 
50 

50 
49 

51 
49 

52.1 
51.1 

IB 

MAX 
MI^ 

53 
51 

54 
52 

54 
51 

53 
51 

53 
51 

53 

50 

52 
51 

52 
50 

52 
51 

54 
52 

54 
54 

56 
54 

57 
56 

57 
56 

56 
55 

57 
56 

59 

57 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

58 
57 

58 

57 

58 
57 

59 
58 

59 

57 

59 
58 

60 
59 

59 
59 

59 
58 

59 
56 

59 
59 

56.5 
55.2 

BRAWLEY  2  SW 

OAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 

RIVERSIDE  EXP  STA 


M4';MTi'?l:,MohIo  ^S^'  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND   IRRIGATED  TO 

Af'^^:::'^^^ryRC."MEi^i;^.^?^^7A^s"?HE^^M^S^^?Ls^°"  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.  i/l^Aj?NGS 
SANDY^LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT 
mERMOME^ERfFOp'^n  '■^iin'-ln^?K'iL''S?!i?° '   °''*"^*CE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.  PALMER 
STATION   1   -  ^^ONA^SANDY  [^O^-^V^^  .^BARE^CROUND,   WeCl-DRA  I  NED ,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMO- 

STATION  2  -  ^f^Sr^^SJ^O^  LOAM-LEVEL     WELL  DRAINED;   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER 

ST4T        ^  ""^  "^"O"  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1970 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

uns6t 

1.0 

Resultant 
Speed 

« 

0) 

ion  of 
>t  mile 

of  . 
t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o 

.50. 99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Averc 

Fasto! 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
o 

o 

1.00- 

2.00 

and  c 

Total 

BAKERSFIELD  ■^'i  AIRPORT 

9 

1.8 

6.4 

32  +  + 

17 

09 

73 

65 

49 

70 

7 

1 

2 

0 

0 

0 

10 

6.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

58 

36 

- 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

6.5 

BLUE  CANYON  ^AB  AIRPORT 

45  +  + 

23 

23 

- 

71 

- 

- 

0 

2 

1 

4 

8 

5 

20 

7.8 

EUREKA  WB  CITY 

3y 

S 

22  + 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

12 

4 

4 

1 

25 

37 

7.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

11 

2.2 

5 . 7 

22 

5 

23 

94 

86 

68 

91 

f 

1 

3 

1 

0 

16 

36 

7.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPQRT 

5.6 

20  +  + 

10 

02 

73 

63 

53 

72 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

7.4 

LOS  ANGELES   W"?  AIRPORT 

34 

o.e 

7,5 

33  % 

N 

30 

73 

65 

66 

71 

4 

3 

1 

0 

0 

1 1 

7.  1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

18 

NW 

30 

- 

- 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

7 

46 

6.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

13 

5 . 0 

7.5 

82 

80 

75 

80 

3 

5 

7 

3 

3 

1 

22 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

17 

4 . 1 

8,9 

3C  +  + 

26 

23  + 

90 

85 

77 

85 

6 

5 

7 

2 

3 

U 

22 

7 . 4 

RED   BLUFF   WB  AIRPORT 

17 

6.4 

12,7 

45 

SE 

23 

79 

73 

64 

7  7 

4 

7 

7 

2 

4 

0 

24 

23 

7.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

15 

3.8 

8.0 

35 

Sw 

23 

93 

8  7 

75 

88 

2 

7 

7 

5 

1 

0 

22 

48 

7.5 

SANDBERG  WB 

36 

5.8 

13,^ 

36  +  + 

34 

31 

62 

55 

58 

63 

2 

6 

1 

1 

0 

0 

10 

7.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

31 

2.4 

6.3 

17 

NW 

30  + 

68 

57 

62 

69 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

63 

7.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

IB 

4.2 

10.7 

41+  + 

18 

23 

84 

81 

69 

81 

4 

6 

4 

6 

1 

1 

22 

7.4 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

34 

Sw 

23 

0 

8 

7 

4 

2 

0 

21 

46 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

65 

65 

80 

2 

3 

5 

2 

0 

0 

12 

6.8 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

15 

4.7 

8.6 

30  +  + 

16 

16 

94 

90 

75 

90 

3 

3 

10 

3 

2 

0 

21 

7,7 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

U 

O 

1 

3 

LONGITUDE 

Z 

o 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAINi 

1  precip:  1 

jsPECHAL 

LCS  AxCElES 

2» 

118  15 

9P 

MRS  SADIE  TAVlOR 

San  beroinq 

19 

117  25 

SS 

FRANK  EtiERT 

00J» 

«oooc 

21 

*l  It 

no  57 

*199 

9P 

U  S  SOREST  SERVICE 

*l*"0  1  H 

11 

CCNTHA  COSTA 

37  92 

*10 

TA 

FRANK   J  CUZZILLO 

ooee 

01 

MJKBOLOT 

7 

113  37 

HRS  BARBARA  MILLBURN 

Q093 

r^Z 

ClENN 

23 

122  *2 

9P 

\J  9  ARMY  ENGINEERS 

ALtlO  CN  OiT  -T  F(  4«« 

011> 

1? 

118  33 

CETTv  OIL  CO, 

oue 

33 

116*8 

9P 

4LPI"£  FIRE  OEPT 

LCS  ANCEL.es 

13 

118  01 

9P 

RUBIO  CANYON  LCM  ASN 

AkTUHAS  Mir:CE>  STtTIDN 

GUI 

ei 

21 

120  32 

BA 

U  3  FOREST  SERVICE 

01 

115  *5 

STATE   DlV  OF  MWYS 

NAPA 

119  29 

BA 

aNOIOlA  ELEV  I  hmse 

01 

17 

36  3* 

122  26 

1613 

BA 

PACIFIC  UNION  COL 

*NTIOCM  FIB»E"0*«5  "L 

CONTRA  COSTA 

38  01 

28 

lOA 

FIBREBOARO  CORPORATION 

A^TIOCli  PJ«PI^&  *l  y 

:s 

27 

121  ** 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0135 

06 

RIVERSIDE 

33 

116  *0 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

0139 

30 

119  20 

KERN  CO  ROAO  CAHP 

A»PLE  V6LL£* 

02'.'- 

?T 

19 

117  U 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

0)20 

120  3* 

COUNTY  ROAO  OEPT 

A»ROyO  SECJ 

0)22 

2* 

121  29 

MRSt    OIHPNA  WHITAKER 

AlitiTu  S6C0  Rl  solo 

032^ 

06 

13 

118  10 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

aIp«  mountain 

03<>3 

U8  50 

LI  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATkAS  BdAD  OuTAA 

03»e 

NAPi 

17 

38  26 

122  15 

1660 

MRS.    GLADYS    A.  OUTRA 

ATwELt. 

TULARE 

36  28 

6*80 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Al'SFHav  1  NN£ 

^s 

27 

119  29 

8A 

03B3 

02 

Ul  0* 

7A 

AUAIOS  e|,EAJu'E 

0399 

f)6 

33 

118  19 

BA 

bruce  poncel 

AVIiA  BEACH 

0*03 

120  ** 

*P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

ClO 

06 

26 

117  5- 

BA 

AiUSA   C  ITY  BARK 

0*22 

35 

119  01 

MRS  LUCILLE   E  WEDOIE 

BADGE"  PASS  « 

0*25 

OS 

MAR  I  ROSA 

1* 

119  *e 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

0*36 

6 

116  0* 

L  E  n£TnENv 

RAHER  9  N'-M 

0*37 

07 

SAN  BFROIMO 

35  23 

116  07 

10*5 

L  A  WTR   t   PUP  0£PT 

ftAKERSFtELO  Hi  Aiapi^RTR 

ker^ 

10 

35  25 

*73 

HID 

J 

U  S  W£ATM£0  BUREAU 

8ALCM  POhEfl  uriySE 

Oi.i.9 

05 

U 

119  05 

*P 

P  C  e  E  CQMPAHY 

jiLl   '^OUNTaIN  LOOXOUT 

12 

23 

122  *7 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8AftR£IT  0Am 

051* 

33 

SAN  OIEGC  WATER  D£PT 

BARS  TOh 

01L9 

19 

1  17  02 

i.P 

SARSTOw  FIPE  OISTRICT 

BARTON  FL'T 

05 

11 

118  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIOCE 

30 

119  SS 

U  S  WEATHER  bUREAU 

SJARTRAP  "EAOOW 

0596 

;5 

lib  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

!■ AUMONt 

28 

1  16  SB 

9£  AIJmQNT   IRRIO  OIST 

BEAUHOnt  PuxpINC  PtANT 

0(.(j7 

06 

AIVERSIDE 

28 

33  59 

116  SB 

30*5 

SEAUhONT    [RRIG  DIST 

BEAUHOnT   1  F 

RIVERSIDE 

33  56 

2605 

*P 

u  S  WB  OBSERVER 

omt 

05 

3? 

119  1.7 

s 

HETCw  HETCHY  i«TR  SUP 

ill  AIH  FC  lo  B 

0619 

06 

33 

A.    S,  PORTER 

BEN  t^NC"*^  i 

WESLEY  C.  THOMPSON 

ft'NTQN    INSPECTIH'*  STA 

06flt 

19 

BURtOF  PlT.QUARANTINE 

SERKEtEV 

0693 

0* 

BP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

07o! 

02 

23 

8A 

aA 

8ESW[C<  T  s 

07i5 

^1 

U 

LI   S   WEATHER  RUREAU 

07J1 

21 

121  08 

CALIF   DlV  OF  FORESTRY 

SIC  BAR  SA'iCeP  STATION 

0738 

TRINITY 

*0  *5 

123  i9 

1260 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

071.1 

06 

SAI4  BEROINO 

28 

3*  I! 

116  55 

67*S 

9P 

BIG  BEAR  L"  FIRE  DIST 

071.2 

06 

28 

t  M 

BEAR  VALLEY  MUT  WTA  CO 

071.7 

02 

39 

120  31 

U  S  FOREST  SERVICE 

0756 

06 

26 

117  *9 

CfRAlO  H  THkASHER 

9lC  PINE  CREE" 

0''67 

07 

19 

118  29 

OEPT  MATER  RESOURCES 

077' 

07 

U  S  FOREST  SERVICE 

0790 

0* 

121  *7 

STATE   PARK  SERVICE 

13 

lie  11 

LOS  aNOElES  CO  FCO 

0818 

16 

13 

118  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

alSHQP  CAEEK    IMTAKE  2  » 

0819 

01 

INVO 

37  15 

118  35 

au* 

SO.   CALIF.   EOISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPQBT  R 

0822 

07 

19 

37  22 

118  22 

*108 

HID 

C  wj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

082* 

Ol 

19 

lib  *1 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  FOUNTAIN  2  SM 

0850 

0* 

122  10 

hRS  haR Y    I NC E RP 1 

Blacks  Hijij\TAiri  r 

0867 

02 

09 

10 

IIV  9* 

BERRfNOA  MESA  WATER  0. 

0897 

02 

39 

120  *2 

MIO 

MiO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

dlUc  CRFg«  "TN  10 

01 

12 

123  *6 

092'- 

07 

U*  36 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTPY 

0O2S 

07 

5 

11*  *3 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BlvThE  Ffli  aiBpriKT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

33  37 

399 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

dnnHO  CAhP  MQltNTAIN 

0929 

HUHBQlOT 

25 

123  *2 

*500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

0931 

33 

3fc 

120  06 

SA 

rqNAlD  KIRBY 

091.3 

S3 

38 

119  01 

9P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

0988 

06 

3: 

117  02 

IP 

ERIC  H,  LOOS 

0973 

123  22 

0979 

07 

117  19 

kERN  CO  >=1RE  OEPT 

0983 

07 

116  25 

8A 

CAL  OIV  BEACH  c  PkS 

B"ULOfcR  C  Lf^CATPLLl  R 

lOOS 

122  12 

^CyLEVAftD  N",  2 

1010 

ll6  IB 

6P 

B1JQUET  CiS'i'UN 

1013 

06 

LOS  ANCELFS 

29 

3*  35 

118  22 

3099 

MID 

I   A  wTR   t  PWR  D£PT 

BIbMA-J  OA" 

NEVADA 

39  2' 

9347 

4P 

NEVADA    IRRIG  OIST 

lOS* 

0* 

2* 

120  *B 

10'i3 

02 

23 

121  *2 

BA 

101,6 

123  39 

115  33 

9A 

LOSO 

31 

12 

122  08 

117  S* 

BREA  FIRE  DEPT 

1057 

26 

117  5b 

CORPS  OF  E^GInEEPS 

1060 

05 

27 

ill  46 

BRIilGEPriBT 

1072 

03 

38 

38  15 

119  1* 

6*70 

5P 

ROBERT  W.  SANDY^ 

B'IOCEPORT  AanCER  STA 

1076 

38 

38  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

1080 

01 

123  *9 

8A 

HRS  ALBERT  R  HUNT 

1090 

03 

36 

120  0* 

s 

1112 

02 

23 

122  09 

1130 

02 

8 

121  20 

BA 

i;33 

02 

1 

120  39 

s 

ll*! 

0* 

2* 

121  06 

11*9 

02 

21 

121  51 

IP 

1159 

02 

8 

121  20 

IP 

auCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

39  S* 

121  12 

5200 

U.  S.  WEATHER  euP£AU 

flJENA  VISTA 

SA'4  BENITO 

20 

36  *6 

16*0 

RANChO  QUlEN  SASE 

1192 

06 

13 

118  IS 

5P 

119* 

13 

lie  21 

9P 

9P 

1206 

SAN  MATED 

122  2  1 

*P 

*P 

*p 

121* 

02 

121  *0 

8A 

MRS  RUTH  C  EsTES 

121! 

01 

35 

123  28 

ti. 

1216 

122  09 

BA 

1237 

02 

23 

121  IB 

s 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK 

8 UTTQNrt  t  L.LO"' 

12** 

05 

10 

119  28 

BA 

84 

cabazon 

1250 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

1  16  *? 

ISOC 

St 

willaro  hager 

CACHJ-A  DAI 

1253 

SNTA  BARBARA 

j! 

3*  39 

7BI 

9A 

U  S   BUR  RECLAMATION 

C*jON   nEST  Su"''IT 

1272 

117  3* 

1277 

o; 

z 

120  19 

BA 

CAL  OIV  BEACH  t  PKS 

1280 

05 

3* 

120  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

12B1 

i: 

121  *9 

TA 

S  F   WATER  0£PT 

12S8 

0' 

115  2B 

SP 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

C AL 1 STDCA 

13ia 

17 

122  15 

6P 

CITY  OF  C  Al I S  TOGA 

1116 

i; 

9P 

»P 

U  5  FOREST  SERVICE 

CahEl  pfak 

13*1 

o; 

121  06 

s 

CALlF   OEPT  WATER  RESR 

CAMP  Aj^GELuS 

I  369 

C6 

San  behoinq 

21 

3*  09 

116  59 

57T( 

STATE   DlV  OF  HWYS 

CAMP   Ml    Mill    nPIOS  S7E 

1*0* 

LC^S  ANGELES 

26 

3*  H 

118  06 

*250 

»P 

L.B.  UMFIEii  SCH  OIST, 

01 

San  oiECo 

33 

116  2S 

9P 

5t 

CAhP  PiiSEE 

1*28 

05 

CALAVERAS 

18 

120  3i 

BA 

: 

CAHP  PIONEER  SkI  SHLTP 

1*33 

02 

19 

120  3* 

! 

U  S  FOREST  SERVICE 

C*MP  Six  lockout 

1*56 

01 

17 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAHPTONVILLF  as 

1*62 

02 

18 

121  01 

BA 

U  I  FOREST  SFRVICE 

CANBV  11  Sm 

1«7S 

02 

21 

121  03 

9P 

elmer  j,  ebersole 

1*76 

02 

21 

120  92 

3P 

U  3  FOREST  SERVICE 

lAB* 

13 

ue  1* 

*P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

C»NTIL 

1*88 

0' 

KERN 

t 

15  18 

117  98 

201! 

61 

bP 

POSTHASTtR 

CANVON  DAK 

1*97 

o; 

PLU»*t5 

8 

*0  10 

121  05 

*555 

9P 

9P 

P  0  t  E  COMPANY 

CARBON  CANtn^  &U"AN 

IJ18 

ORANGE 

28 

1629 

CORPS  OF  ENOtNEEPS 

CARBON  CANy^s  MC1(l•tnA^ 

1520 

SAN  BERDINC 

28 

33  98 

117  «,7 

1180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Caribou  pomer  h'^use 

1522 

o; 

PLUMAS 

e 

*0  09 

121  09 

2986 

*P 

P    0    t    E  COMPANY 

Carhel  vallEt 

151* 

MONTEREY 

36  29 

121  ** 

*25 

9P 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESFRVOIR 

15*0 

SANTA  BAHBAR 

3 

3*  i* 

119  29 

389 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

CAIHE*J  V*  BULL  HUN  UN 

ISBB 

0! 

MARIPOSA 

21 

37  I* 

120  03 

1*29 

9A 

WH  H  ALISON 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CAZAOERQ 

CECILVILLE  9  SE 
CEOARVUlE 
CfNTERvlLLE  PH 
ChaGOOPA 

CHALLENGE   RANGER  STA 
CMAMPS    FLAT    WEST  -0- 
CkATSWJATH  f^C  2*  0 
CATSWQRTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  OAH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CHiouiTo  Creek 

CHITTENDEN  PASS 
C^OLAME  ALLEY  RANCH 
CHUCMUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VlSTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKS  P£AK   1  NF 

CLARkSBURC 

CLARkS  VALLEY  MUDO  RC" 
CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERQALE  3  SSE 

cloverdale  U  W 
clover  meaoows  cs 
clover  valley 
chalinga 
coalings  1  se 

coaling*  1*  hnh 
coffee  creek  «s 

COHASSET   1  NNE 
CHLBYS  FC   53  n 
COLEMAN   FISHERIES  STA 
C^LFA^ 

COLGATE  POmER  HOuSE 
COlUSA    1  Siw 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NH   1  DAM 

CORCORAN   I«H|G  OIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CHRONA 

CORRALITJS 

COTTONMnOD  CREEt 

COVELO 

COVElO  EEL   RIVEP  RS 
COVINA  TEMPLE  FC    193  R 
COYOTE  WELlS 

CRASTWEE  MEfiOOW 
CAWFORO  Ranch 
CESCEmT  city  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MUTC  STA 
CRESTLINE  FIRE   ST*  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
•CULVER  CITY 

CUMMINCS 
CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAHA  RANCH 

GGETT    1  ENE 

GGETT    FAA  AIRPORT 

NA  2  SE 

venpqrt 

VIS  2  mS'W 
VIS  CREEK 


162*  1 

16*7  3 

1693  B 

1696  C 
1680  C 
1662  : 

1697  ■ 

1700  C 

WIS  : 

1737  ; 

1739  : 

1743  C 

175*  C 

1758  5 

1773  ' 

1779  c 
1783 

178*  ■• 

1785  r 

1799  c 

1806  - 
1818 

18*0  ; 

1«*5  ' 
156* 

1867  i: 


AD  HORSE  0£S  2  SE 
ATH  VALLEY 

EP  CANYON  LAenRATGRY 
EP  SPRINGS  COLLEGE 
ER  CHEEK  Flat 
£R  CREEK   PO^ER  HOUSE 
LAND 
L  MONTE 

L  PUERTO  BQAO  CAHP 

NAIR   3  NNE 
SABla 

OFSCANSO  RaNGfR  STA 
DlAMQNU  3A«  HHRSE  CAMP 

DOeniNs  colcate  forebay 

OONNER    f'EMQB  I  AL    ST  OK 
DPuBLEaii^-^K  "EADO^ 
DOWNEY  FD  FClOTr 
DOWNIEVILLE   RANGER  STA 
DOYLE 


1916  ■ 
1948 
1962 
1985 

1990  ■; 
2012 

2027  ' 

2031  I 

20*8  ' 

2069  ■ 
2081 

208*  : 

2090  : 
2111 

211* 
2139 
21*7 
21*8 
2190 
216* 

2177 

218* 
219B 
221* 

2218  c 

2236  ( 

2239  - 

22*8  ; 

2255  ( 
2257 
2269 

2290  r 

229*  ! 

2296  ; 

2306  : 
2311 
23L9  C 
2327 
2331 
2333  c 
233*  ( 
2346  ; 
2362  '. 
2369  ^ 

2389 
2402 
2406  ' 
2432  ■ 
2*56  . 
2*67  ( 
2492 
2494  i 
2900  ' 
250*  ' 


SONOMA 
SISKlVOU 
MODOC 
BUTTE 
TULARE 
YUBA 
LASSEN 
bCS  ANGELES 

los  angeles 
tuolumne 

Plumas 
Butte 

MAOERA 

San  senito 
sn  luis  obpo 

VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
PLUMAS 

YOLO 
GLENN 

SISKIYOU 
LAKE 
SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
PLUMAS 
FRESNO 
FRESNO 

FRESNO 
TR INITY 
dUTTE 

LOS  ANGELES 
SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  OORADO 

SISKIYOU 
KINGS 
TEHAMA 

RIVERSIDE 
SArjTA  CRUl 
I^YO 

MENOOe IND 
MENODC INO 
LIjS  ANGELES 
IMPERIAL 

TULARE 
07|  SAN  OlEGD 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
:7|  SAN  BEROINO 
04  CONTRA  COSTA 

MODOC 
06|  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 

DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
BERDINO 

san  seroino 
Shasta 

Santa  CRUI 
YOLO 
MODOC 

Mnooc 

MODOC 
iNyO 

RIVERSIDE 


DUNN  I  Can 

DUNN  SIOI»f& 
DUNSMUIB  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTQNS  LANfllNG 
EAGLE  CREEK 
EAGLE  hOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  Ham 

EL  CENTRO  2  SSw 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  Fcwee 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MQDENA 

ELSINORE 

ESCONDIOO 
ESCONDIOO  NO  ; 

ETIWANOA 

ETNA  R 
kEUREkA  wB  city  R 

eicheouer  reservjib 
£»et£r  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  firf  station 
fairhOnt 

fallbpohk 

fall  river  mill  intake 
feather  faus 

FfRCuSON  Ranch 
FFRNOAlE  8  SSv 
FERNOAlE   2  NW 

F  iodlEtown  lync''  ranch 

FIGUERQA  MOUNTAIN 
FILLMORE    1  WNW 
Five  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  AND  CAME 
FLORENCE  LA«£ 
FOLSQM 


2539  C 

2568  : 

2570  C 

2572  ' 

2577  C 

2580  C 

2591  : 

2598  c 

26*0  : 

2709  C 

2713  ■ 

2728  : 

2739  : 

27*9  f 
2756 

2760  C 

2775  C 

2805  '. 

2862  : 

2863  - 
2B95  c 
2899  r 
2910  c 
2920  C 
2922  C 
2933  - 

293*  : 

2941  C. 


FONTANA 


FOREST  G 
FORESTMl 
FORKS   OF  SALMON 
FORT  RIOwEl 
FORT  BRAGG 


RANGER  STA 


2994  : 

3020  , 

3025  ■ 

3030  ( 

3038  ( 

30*6  ( 

3050  ( 

3083  I 

3087  ■ 

3093  ■ 

3113  - 

3U8  ' 
3120 

3130  ; 

311*  I 
3151 

3197  ; 

3161  I 


STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LCS  ANGELES 

YUBA 

NE  VADA 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

FRESNO 

NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

CTLUSA 
San  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 

SISKIYOU 

HUMBDlOT 

MARIPOSA 

TULARE 

SPLANO 

SCLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

Shasta 

BUTTE 

Tehama 

humboldt 

humboldt 

AmaOQR 

SSTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

San  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MOOOC 

MENDOCINO 


18  27 

21  13 

.20  58 

18  36 

IB  37 


10*0 
2980 
*6T0 

522 
103*0 
2  560 
5990 


23  27 

22  3B 

22  59 

23  13 


1620 
7002 
5930 


16*0 

2500 
3180 
3679 


22  20 
19  3* 
122  2  1 


10600 
13B5 
191* 


1289 

2299 

*650 

2170 

1979 

1919  I 

3320 


1200 
9225 

1910 
3700 


2G  05 
18  32 
20  06 


*385 
1519 
3000 

61 
1610 
2*20 

9*70 


2073 
1711 

96*9 


20  *2 

20  00 

IB  96 

20  09 


23  19 
20  08 
23  *8 


1972 
1090 
23*0 
3190 
12*0 
**9B 


MISS  HAIEL  L  90R0TRA 
MRS.   RU8V  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  C   E  COMPANY 

:  U  i  ARMY  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  OMR-NORTHERN  OIST 
LONNTE  BATway 
CORPS  OF  ENGINEERS 
hETCh  HETCm  bTR  SUP 

NED  EARL 

U  3  PLANT   INTRO  CKDN 
I  OEPT  OP  WTR  RESQUnCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  COOOBIDGE 

POMONA  College  physics 

;  CALlF   OEPT  OF  WATE>  R£S 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

DICK  MUOD 

JOHN  R  SARDINE 

C    IVAN  GlENOInNING 

EL"£R  W  OlSuN 

ELWOOO  R.  ZIMMERMAN 
1  U  3  FOREST  SERVICE 
1  CALIF  OEPT  Qf  WATER  RES 

COAtlNGA  FIRE  0£PT 

UNION  OIL  COMPANY 

SILL  HOWELL 
U  3  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROaCh 
ELMtaTA  I.  BENNETT 
U  S  F  C  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC   R  R  C( 
YUSA  CO.   NATEii  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEl 

PAC   POWER  L  LIGHT  CD 
CORCORAN  IRRIG,  OIST 
TROY  DUNCAN 
CORUNA  FIRE  CEPT 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
I  DEPT  WATER  RESOURCES 
I  GRANT  HANCnCK 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  a  TEHPtE 
COYOTE  -ELIS  SVC  STA 

S  ST  Of  calif   SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  t  LIGHT  CO 
OEPT  OF  PARKS  C  RECREAT 
STATE   DIW  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIR£  STA  NO  2 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 

I  CALIFORNIA  DwR 
■J  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

MRS  MARY  S.  Ingram 

JOHN  S  ROWELL 

HELiX   IRRIGATION  OIST 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

COOL  WATER  RANCH 

FEO    AVIATION  AGENCY 

DAL6   S.  BOS£ 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 

HERMAN    L  LORENIEN 
S  CALIFORNIA  O-'ta 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYfi  OESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

I    CALIFORNIA  JWR 

P  G  t  £  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
CLARENCE  ADAMS 

KEN  C.  BRATTPN 
P  G  t  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YUBA  CO.    HATER  AGENCY 
CALIF  OIV  REACH  £  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DlxCN 

FRANK   M  ROWLAND 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
W   0   MC  LEAN 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL  K  wOBSER 

wallace  et  marshall 
s  state  of  calif-snow  sur 

oan  steele 
i  corps  of  engineers 

metro  water  district 

orland  unit  wu  ASSN 
san  oieoo  water  0£pt 
el  centro  water  oept 

P  0  t   E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEkART 
CALIF  OEPT  OF  ACR 
SO.  CALIF,  EDISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANKAMAkER 
STATE  Olv  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TlNC 
ESCONDIOO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 

EUREKA    MBO  MIRANDA 

MERCED  IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
L  A  WTR  t  PwR  DEPT 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 
P  G  t  E  COMPANY 
A    S  HENOICHl 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICk  l  IVESTOCK  CO 
ROLLIN  :  BOYTON 
wENTwORTH  LYNCH 
U  5  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DE^T 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  c  CAME 

SO  Calif  edison  co 

u  3  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  ■  GETChELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLlCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


I  FEE 
CALlF  C  WESTERN  I 
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STATION  INDEX 


FORT  BRiCC  4Vt4Tl?N 

FORT  DICK 

FORT  JONES  t  ESE 

F!3BT  JONES  RiNGER  ST4 

FORT  OR!) 

FORT  ROSS 

FIEEOOH  a  NMi« 

FRENCH  CULCH 

FRESNO  MS  AlRPQBT  I 

FRUNT  COV£RN"eNT  C*"' 

FULLE"TON  OfiM 
FULLERT^N  hIlLCPEST  HV 
CARBEOVIILE 
CiROEN  VALlEV  i  S 
CtSOUET  RASCeR  station 
GEM  L*kE 

CEORCETOriM  RASCER  STA 
CERB6R  Ri*<C" 
CERLE  CREEK  CAriP 
GIBRALTAR  DAK  NO  Z 

GIBSON  MwV  HNTNCE  STA 
CKlESPlE  FIELO 
CILRJV 
GILROV  8  N£ 
CIlflQV  K,  EN£ 
GtENDttLE  ST4P£\  FCaflJC 
GLENOORi  WEST  FC  185 

clennville 

clennville  fulthn  rs 
colo  rock  ranch 

COlO  Run 
c"ldstone  ecmh 

CC^NZALES  «  EnE 
GRACE  MEA03M 

CRANITe  SPRINGS 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALJ-E*  uO.  I 

GRATON 

GREENVIEw 

CREENVIlLE  SANGER  STA 

GBOVELAND  I 
CBOVELANO  RANGER  fTA 
GUERNEvlLLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC36<. 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
NAIMEE 

HALF    MOON  e*Y 
HAMIuTqn  9S4NCH  PW 
HlNFORD 
HANSEN  OAH 

HAPPY  C«"lP  "ANGER  STA 
HARRISON  CULCH  RS 
HARRY  EN6LE8RIGHT  04" 
HAT  CREEK  RS 
H4T   CREEK   PH   NQ  1 
HAYFIELD  PjMPING  P1.4NT 
HAYFORK  RANGE"  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEALDSBUflC 
HEALOSSURG  no  2 

MELl  HOLE 
HEMET 

HENSHAw  QAn 
HFHNANOEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERia 
nETCH  HETChv 
MIOOEN  VALLEY  R4NCM 
HIGHL4ND  LA«E^ 
HILTS 

HOBERGS 

HOCXETT  MEADOWS 
HOECEES  FC  60  A 
HlGBACK  ROaO 
HOLLISTER   \  SW 
hOLLISTER  I 
nOLLISTER   13  ENE 
HINEYOEH  Z  WSW 
HOOPA 

HOPLANQ  a  NE 

H1SSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  "C" 
HUNTERS  0A^< 
HUNTINGTON  LAKE 
HU8KEY  CREEK  PARK 
HVAMPOH 

lOLEWlLD  HMY  MNTNC  STA 

inRlA 

lOYLLWUO  FIRE  flE"T 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FaA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  fNION  VL* 

INQIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INyOXERN  ARHJTAGE 

lONE 

ItJWA  HiiL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
jriMN  BULL  (^LAT 
JOHNSONOALE 

joshua  tree 
julian  uyncla 

kaiser  meadows 
kee  ranch 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KENTFIEIO 
KERLINGEH 
VKERN  RIVE"  OH  ND  1 
KERN  RIVER  PH  no  1 
kETTlEMAN  CITY 
KETTlEHAN  STATION 
KlLARC   PQUER  MOUSE 
KING  CITY 

KLAHATh  ( 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORSEL 

KVBURI  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  JSl  B 
LAFAYETTE   2  NNE 
VLAGUN4  BEACH 
LAGUN4  BEACH  2 
LA  HONQA 
LAKE  ALPINE 

LAKE  ARRQWHEAn 

LAKE  ELEANOR 

LAKE   PUlSaURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SARRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOlANQ 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULOINC  DAM 


COUNTY 


MENDOCINO 
DEL  NORTE 
SISKlvOU 
MSKlYOU 
MONTEREY 
SONOMA 
SANTA  C"UI 
SHASTA 

Fresno 

FBESNO 

ORANGE 
ORANGE 

HLiMPOtDT 

El  DOBADO 
DEL.  N3RTE 
ONO 

L  DORADO 
ANTA  CLARA 
L  DORAOO 
KTA  BARBARA 

HtSTA 
AN  QIEGO 
ASTA  CLARA 
ANTA  CLARA 
AMA  CLARA 
CS  ANGELES 
rs  ANGELES 
EHN 
ERN 

MPERIAL 
LACER 

AN  BEROINO 

AN  BENITO 

UOLUMNE 

LUMAS 

ULARE 
NEVADA 
"CNOMA 

IStlYOU 


UOLUMNE 
UOLUMNE 
DNOMA 

OS  ANGELES 
OS  ANGELES 

NYO 

AN  MATEO 

LUMAS 
INCS 

OS  ANGELES 
ISKlYOU 

HASTA 
NEVADA 

HASTA 

HASTA 
RIVERSIDE 
"aiMTT 

LAMEOA 

DnOMA 
ONOMA 

LACER 
RIVERSIDE 
"AN  OIECO 
AN  BENITO 
AN  BENITO 
AN  BERDINQ 
UOLUMNE 
NEVADA 


AKE 

xlare 

os  angeles 

EHAHA 
AN  BENITO 
AN  BENITO 
AN  BENITO 
HUMBOLDT 
UMBOlDT 


ULARE 

UUIS  OBPO 
UOLUMNE 

LAVERAS 
ESNO 
VERSIDE 
INITY 
L  NORTE 
N  BENITO 

IVERSIOE 
MPERIAL 
MPERIAL 


BERDINO 
MODOC 

~AN  BERDINO 
ULARE 

AN  BERDINO 
AN  OIEGO 

NJA  lARBARA 
RESNO 

BERDINQ 
.CNOMA 

AKE 
ARIN 

AN  JOAQUIN 
KERN 

INGS 
INCS 

.haSTa 
monterey 
del  norte 

HuMBOlOT 

STANISLAUS 

HUMBOlOT 

El  dorado 
los  angeles 
contra  costa 

ORANGE 
ORANGE 
San  maTEO 
ALPINE 

san  berdino 
Tuolumne 

LAKE 
LAKE 

INVO 

Shasta 

San  DIEGO 
SOLANO 

NEVADA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U  S  WB  OBSERVER 
SENNv  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 
e  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  5  hEATHE"  bureau 
LT  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FUUtERTON  MUN  UTIL  DEFT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  I  FOREST  SERVICE 
SO,  CALlI^.  EDISON  CO. 
U  5  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHl 
DEFT  rtATER  RESOURCES 
SANTA  BARBARA  wTR  OEP 

BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
ClLlOY  FIRE  DISTRICT 
HENRy  hanTELII 
JETM  E  AUSER 
RAlPh  siapenhorst 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRV  t  f  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
COLD  ROCK  Ranch 

JOHN  F  HALL 
ALBERT  0.  NuRTON 
E.  f.  CHITTENDEN 
HfcTCH  HETCHV  hTR  sup 
CAlIF  OEPT  OF  WATER  RES 
U  i  NAT  PAR*  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS   EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRED  M.  OSBJRNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  t   PWB  DEFT 
SAN  MATEO  DtPT  ACR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S   FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  C  £   E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 
HEALOSSURG  EIRE  OEPT 
WALOO  f  tVERSQN 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCY 

LAKE  HEMET  MUN  MATER 

VISTA  IRRIO  OIST 

MAI  0  LEY 

MRS  ClDRENE  AKERS 

ROY  E  HALTERS 

hETCh  HETCY  hTR  sup 

Clarence  e  gassowav 

OEPT  OF  WTR  resources 

FRUIT  GROWERS   SUP  CO 

GEORCE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OHR 
RADIO  STATION  KHPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS.   MARY  L.  GOODMAN 
MRS    ANNE    M  AOAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TOSIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   LU'LINE   R  BROWN 
HETCH  HETCHY  <>TR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 
P  6  t  E  CO-PANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIOE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES   V  MQSS 
STATE   OIV  OF  HWVS 
NEW   IDRIA  MINE  L  CMEM 

lOYLLWILO  FIRE  OEPT 

IMPERIAL  IRftIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  t  Pw"  fl£PT 
L  A  wTR  I  PwF  3EPT 
AG"  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIBE  DEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  C»NTR4lL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  6SN  CTY  WTR  DIST 
CHARLES  VILINER 
MONTECITO  COUNTY  HTR  DP 
SO  CALIF  EOISQN  CO 
kEE  ranch 

MRS  RUTH  F  RUBlNOW 

CO  FARM  t  HQME  AOV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
PAC  CMNTCAGGREGATE 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  OEPT 
P  6  t  E  COMPANY 

p  g  c  e  company 
state  div  of  fstry 
hardlo  del  PONTe 

mrs.  eora  l.  moore 

RAYMOND  WlLLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L   B  WATER  OlSTBICT 
MRS.  GERTRUDE  REEDY 
OEPT  WATER  RESOURCES 


LAKE 

hETCh  hETCmy  wTR  sup 
PAUL  G.  RESSLE" 
GEORGE  R  TURNBUlL 
southern  CALIF,  EOlSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELK  IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  6  t  E  COMPANY 
P  S  e  E  COMPANY 


LAKE  WOHlFOHD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PAN^A  RANCH 

LA  PORTE 

LASSEN  CREE"  UPPE" 
LAVA  8E0S  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE   HTS   FC   S60  B 
LAYTQNvlLlE 
LEBEC 

LECHuZA  PT  STA  FC  352S 

LEESVlLLE  KEECAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VV 
LITTLE  PANQCHE  0£T  dam 
LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKwOOD  I  N 
LOOCEPOlE 
LODI 

LOG  SPRING 
LOMPOC 

LONE  P|N£  CTnwOOD  PH 
MLONG  beach 
LONG  BEACH  MB  AP 

LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  4IRP0RTR 
LOS  ANCElES  CIVIC  CTR  I 
Lis  BANDS 

LOS  banos  arburija  RCH 

L"S   BAsns   DET  RESV 
LOS  GAirtS 

lds  gatos  ^  s- 

l^s  prjetos  range"  sta 

lost  hills 

lower  kib8ey  rioge 

lower  meaoow 

lower  otay  reservoir 

loyalton 

lucerne  valley 

LUCIA  HiLLJw  SPRINGS 
LUMBERYARD  PS 

LYTLE  C"   FOCTHUL  BLVD 
LYTLE  CREEK  RANGE"  STA 
MADELINE   MnTnC  STA 
M4DERA 

MAD  RIVEfl  RANGER  STA 
MAHNkE 

mammoth  pass 
mammqTm  pool 

M4NTEC A 
MANZANA  SCHOOL 


4KE 


manianita 
mare  island 
maricopa 
mari posa 

MAHKLEEVllLE 
MARTINEZ  J  S 
MARTINEZ  i  S' 
MARTINEZ  FI"! 
MARYSVILLE 
M4THER 

MATILIJA  04H 
MC  CARTHr  POINT 
MC  ClOUD 

meadow  lake 

mecca  f ire  station 

medicine  lake 

mendota  dam 

merceo  fire  station  2 

MERCEO  2 

MEYERS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  Fluff 

MIDDLETOwN 
MILFORO  LAuFfiAN  RS 

MILL  CREEK  Intake 

MILO    !  NE 

MINERAL 

MIRANDA  *  st 

MIRANDA    SP£NGLEP  "ANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEAQOM 

MODESTO 
MODESTO  2 

mdnache  meadows 
mono  lake 
montague  3  e 
monterev 
monte»ev  nalf 
monticellO  dam 

HOOapARK 

MORAINE  CPEEK 
M?R£N4  DAM 
MORGAN  h[Ll  2  E 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VAlLEY 
MORRO  bay  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HUME 
MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  BIG 

MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  diaBlp  n  Gate 
MOUNT  HiMlLTOM 
M"UNT  HEBRON  RS 

ht  HOUGH  Snow  course 

MOUNT  MADONNA 

MT    SAN    JAC  INT-!  WSP 

MOUNT  SHASTA   SLOPE  f 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  ( 
MOUNT  TAMAlPaIS  2  SW 
MOUNT  HIlSON  FC   336  B 
MUIR  WOODS 
MUHBO  BASiN 
MUSUK  CREEK   GUARD  STA 
NAC  IMl£NTO  DA« 
»N4PA  STATE  HOSPITAL 
N4VARR0  1  NW 
NEEOlES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITt 
NEWARK 

NfwBURV    PARK    fc  Sw 
NEWHALL   SDlEDAO  FC32CE 

newport  beach  harbor 
new  york  mtns 
nicolaus  2 
nIlanO 


^Ba*- 

4886 
4690  OS 
•••932 
4957 
4977 


<.9SS 
4997 
S0l7 
5026 
5032 
5043 

5067 
5082 
5085, 

SD86 
5093 
5098 

511'' 
5115 
5UB 
5119 
5120 
5123 

5U5 
5147 
5151 
9160 
5161 
5162 
5171 
5182 
51B4 
5189 

9212 

32ia 

5231 
5233  39 


San  DIEGO 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  QBPO 
PLUMAS 
MODOC 
SISK 1  YOU 
LCS  ANGELES 
MENDDC INO 
KERN 

LOS  ANCELES 

CCLUSS 

MERCED 

EL  DOBADO 

TULARE 

Plumas 

TULARE 
PLU^'AS 
FRESNO 
LOS  ANGELES 

LASSEN 
ALAMEDA 
MONTEREY 
TUtARE 

San  joaouIN 

TEHAMA 

Snta  iarbara 
Inyo 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

Mnooc 
MODOC 
KERN 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCEO 
MERCEO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

SNTA  8ARBAHA 

KERN 

TUOLUMNE 

SIERRA 

&AN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BEROINO 

MONTEREY 

EL  DORADO 

San  BERDINQ 
SAN  BERDINO 
LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MONO 

MADERA 

San  JOAOUIN 

SANTA  BARBAR 


M4H  iPosa 

ALPINE 

C0NTR4  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 

VENTURA 

TEHAMA 

SISK lYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCEO 

MERCEO 

EL  nORADQ 

Placer 

LAKE 
LASSEN 

San  BEROINO 
Tulare 

TEHAMA 

mumbolct 

HUMBOlOT 

San  BEROINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TUL4RE 

MONO 

SISK  lYOU 

MONTEREY 


VENTURA 

TULARE 
SAN  OIECO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
San  SEROINO 
Sk:  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
TULARE 
SAN  BEROINO 

&AN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKlvDU 
PLUMAS 
SANTA  CRUI 
RIVERSIDE 
SISKIYOU 

SIS"  lYDU 
MARIN 

LOS  ANGELES 

TB  [NITY 
FRESNO 

SAN  LUIS  OSP 
NAPA 

MENDOC INO 
San  BEROINO 

S4N  BEROINO 

NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

SUTTER 

IMPERIAL 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SB- 


117  00 

117  01 

iia  07 

120  10 

■  59 

120  15 

121  31 
117  49 
123  29 

lie  52 

US  53 


UO  52 

120  56 

120  56 

121  58 


U7  29 

120  28 

120  04 
123  32 
122  47 
119  52 

119  i9 

121  12 

120  00 


12D  22 

120  29 

120  29 

120  01 


121  00 
US  10 

lie  io 

119  U9 

122  26 

121  52 

122  07 
IB  53 


120  53 

121  '■3 
lib  38 


ne  0* 
122  34 

122  32 


02 
58 

lie  32 

121  03 

117  93 

115  18 

121  33 

119  31 


2395 
1930 
*975 
6779 
4770 
1239 
16*0 
358S 


1160 
2730 
9300 
Z6B 
2775 
2390 
9900 
3390 


3800 
3300 

4480 


3690 
1122 
4860 
4949 
3400 
••911 


2735 
7900 
64SO 

25B0 


42'9 
7739 
340B 

ZIQO 

*290 
6760 
1800 
8417 
T900 

3544  I 

147S 

9709 


ESCQnOIDO  mTl  WTR  CO 

.  MESA  F  1H£  DEPT 
MARVIN  FDSTE9 
MRS.    MAE    £.  MARTENS 
MICHAEL   C  LI99EY 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
NAT  PARK  SERVICE 
ER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BHOwN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  F1R£  OEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAHEAH  lEMON  CO 
1  CALlF  DEPT  OF   MATER  RES 
FRANK  0£  CHAINE 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
DEPT.  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  CLOVERINE  COROER 
LiVERMORE   AL.'^OA  CTY  F  I 
ARCHIE   M  WEFERLING 

S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LUOl 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
LQMPOC  water  treat.  PL. 

HTR  t  PwR  OEPT 
JOHN  w  TEED 

S  WEATHER  auREAu 

.  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  Payne 

S  wEAThEb  bureau 
LA  CO  AIR  POL  CON  OIST 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
DEPT.  WATER  BESQURCES 
CITY  OF   LOS  GATQS 

ALLEN  hElENIUS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  C  F  D 

HETCh  HETCHY  wTfl  SUP 

INTERMOUNTA IN  F   t  R£S 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

RDILO  LARSEN 

CALiF   OIV  OF  FERESTHY 

STATE  OIV  OF  HWTS 

CALlF  DEPT  WATER  RES 

SAN   BERNARDINO  FCD 

u  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DlV  OF  HWYS 

state  oiv  of  fstry 

i  s  forest  service 

irs  m  e  mahnke 
.  oept  water  resources 
:  so,  calif.  edisqn  co. 

spreckels  Sugar  co. 

county  of  santa  barbara 

nat  park  service 
san  fran  bay  naval  syd 
standard  oil  of  calif 
mrs  gabrielle  wilson 

ELOISE  B  FAlRbANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACAlVEV 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  f»tPT 
CITY   SAN  FRANCISCO 

VENTURA  C .  FLOOD  CDNT, 
I  S  WEATHER  RUREAU 
GINO    L.  ZANNI 
BAOIO  STATION  kFRE-FH 
CALiF   OIV  OF  FORESTRY 

WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGuS 
e  ITY  OF  MERCEi 
MERCEO  IRHIo  DIST 
STATE  OF  CALIFORNIA 

I  POWELL 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
'  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  EThEL  walker 

NAT  PARK  SERVICE 
EU"EKA  WBU 
ROBERT  CRERA^ 
CAL  OIV  BEACH  t  PkS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO    IRR  IC  DIST 
CITY  OF  HtiDESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGER  SCHQEN 
ROBERT  J  MENARD 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JAN  DIEGO  WATE"  CO 
MRS  THELMA  F  downer 
BILL  R.  BRUSER 

■  S   SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F   P  OIST 
STANDARD  QlL  OF  CALIF 

'  3  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN    PASS  MINE 

S.  FOREST  SERVICE 
■  BalOY  S«1  lift  INC 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
CAL   DIV  BEACH  C  PARK 
LICK  OBSERVATORY 

FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPT.  CF  WATER 
JACK    I  SCHELL 

San  jsCInTj  wSP 
OiPT  WATER  RESOURCES 

I  9  WEATHEB  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 
I  S  wa  OBSERVER 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  HICGS 
MONTEREY  CTt  parks  OEPT 

»  ST  hOSP,F1RE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 

FEO  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVAOA  CITY 
LESLIE  SALT  CUMPANY 
RANCHJ  SIERRA  VISTA 
LA  COUNTY  FL"aD  CONT. 
RICHARD  A  SMITH 
ORANGE  CD.  HARBOR  OIST 

r.  SNYDER 
RECLAMATION  OIST  1001 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
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1 
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LATITUDE 
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z 
o 
p 
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OBSERVER 

i 

g 

a. 

^EOAL 

eio^ 

e  SK  LUIS  OBPQ 

JO 

39  0* 

120  39 

360 

ANDREW  M£MLSCmAU 

6212 

2  CLEM 

23 

39  32 

122  40 

9000 

S 

CORP!  OF  ENGINEERS 

NQHTH  flllK   lAMSFIt  STA 

62S1 

9  MADERA 

27 

37  I* 

119  30 

1630 

BA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

»29a 

1' 

38  08 

122  43 

3T0 

MARIN  COUNTY  FIRE  0£PT. 

OIK  KSUiL  MilCe*  IT* 

I  SISKlvOu 

196J 

U  S  FORtST  SERVICE 

6  alaheoa 

A 

37  4* 

122  11 

MtO 

MIO 

J 

3»«VH.tt  1  ■'f 

aSSl 

1  NAPA 

I' 

38  27 

122  29 

160 

OtOVUkf  •        ■  I 

I  NAPA 

17 

38  I* 

122  28 

oectoiNTAi 

ftlTO 

1  SOnQHa 

I' 

36  25 

122  58 

TA 

6JT7 

6  San  OlECQ 

J> 

33  12 

117  2) 

*P 

6  SAN  OIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

0CEAN5I0E    WAT£R  DEPT 

3C0TIIL0  'ElLl 

63B3 

7  SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  08 

170 

EARL  Oi  CARTIER 

Otk'tCkOS  JlA^OtN  lt3& 

0391 

5  FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

s 

6  VENTURA 

33 

3*  27 

119  IS 

790 

yENTjRA  CO  PUF  OEPT 

2  PLU'-AS 

6930 

s 

DEPT  Q«  wTR  atSQURCES 

6*5» 

23 

40  2' 

122  37 

o«»Hce  coj.tTY  «fsw« 

6  ORANGE 

26 

33  S6 

117  S3 

0*«NGC  COVE 

6<.Tb 

36  37 

119  IS 

IDA 

IDA 

3»ICk  PRAlaiE  CBHk  Pn 

I  HUMSOtOT 

17 

*1  22 

12*  01 

6)0« 

2  OlENN 

23 

122  12 

8A 

8A 

6999 

I  mumSOlOT 

12 

123  32 

E    J  ANDERSON 

0*OVULE 

6J21 

2  BljTTE 

121  3* 

171 

UA 

UA 

CITY  0*  OROv I LL  £ 

□«OvKt£  "aiDflf 

652) 

6 

39  31 

121  34 

6521 

2  Butte 

S 

39  32 

121  34 

300 

STATE  OIV  OF  PSTPY 

OiPlTiL  BiSCM 

5  C4L4VERAS 

260 

J 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6SS2 

S  MARIPOSA 

1* 

37  3B 

119  33 

s 

656' 

6  VENTURA 

33 

3*  12 

119  11 

CITY  OF  OXNAR  3 

PlCMfiCO 

6583 

5  "ERCEB 

27 

37  0* 

121  11 

PACIFIC  HlIuiE 

65" 

i  EL  OURAOO 

I 

38  *5 

120  30 

picai"iA  a*x  ft  a  i  i 

6602  C 

6  LOS  ANGELES 

U 

3*  20 

118  2* 

9P 

PilCI'^ES   3H«WflL(.  PiNCH 

6610 

*  S4N  BENITO 

20 

36  ** 

121  22 

8A 

PlLHQALE 

7  LOS  ANGELES 

3*  35 

116  06 

PiL-^DSuE    ^44  4l«P1flT 

6627  c 

7  LOS  ANGELES 

3*  3S 

116  U5 

2917 

MID 

P4tM  SPO[^CS 

6635 

7  RIVERSIOE 

116  32 

411 

PALM  SPGS   Flat  DEPT 

P4LT   4lT0  C ITV  mill 

*  SanTa  CLARA 

37  27 

23 

ENCINEEHINC  ntPT 

P4lT«4 

6650 

*  MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

P4l.T'4H  [<T  TlBSeaVITaftV 

66bT 

6  San  DIEGO 

33 

116  52 

IR 

P41.0S  VEflOES  EST  ^C*30 

6663 

6  LOS  ANGELES 

33 

33  *S 

US  23 

216 

SUPT.    OF   STREETS  [  PkSi 

P4N4MI\T  CITY 

6671 

7  I^YO 

36  07 

117  06 

6240 

s 

t,  T.  SNYDER 

P4H0CME 

667S 

i  San  benITO 

27 

36  36 

120  50 

SS 

Miss  LiLY  3£RG 

panaoiSE 

2  8UTTE 

23 

39  49 

121  37 

P4RftoIS£  "E4D0W 

6660 

5  TUOLUMNE 

37 

36  03 

119  40 

770D 

S 

HETCh  HETC^Y  "iTR  SUP 

PiftKER  R£S£»v11P 

66" 

7  San  berdino 

5 

3*  17 

114  10 

P4ftKF IElO 

6703 

*  MQNTEREV 

24 

35  53 

WD  26 

148! 

aOBEaT  M.  DURHAM 

P4ftKFI£L0  7  Nv. 

*  «0NTE»E* 

3S'0 

RAULSTON  P  MORRISON 

P4S40ES4 

671'i 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  09 

ua  09 

PiSKfTfl    94'VCE«  S^4 

6726 

Z  TEH414 

23 

39  53 

122  32 

P4S]  Auai£s 

6730 

*  SN  LUIS  QBPO 

2* 

35  38 

120  41 

P4S3  IJ^lES  J  nn 

6736 

*  St;  LUIS  OBPO 

2* 

35  *1 

120  45 

P4S0  «Q*l£S  E44  AP 

67*2 

*  Sn  LUIS  OBPO 

2* 

35  *0 

120  38 

HID 

MIO 

PilTEHSa**  '^£410'' 

b7jl 

3  KPDOC 

21 

120  12 

s 

PiTTIW4V 

3*  56 

119  23 

PAYNES  CttEEx 

6761 

23 

40  20 

121  51 

pcffPEPDtNES  C4F1P 

6A03 

2  f^COnC 

120  1* 

6300 

s 

CALlF  DEPT   rtATER  RES 

PFflRIS 

6  RIVERSIDE 

la 

33  *7 

1*70 

STATE  DIV  Of  F5TRY 

PET4LIJM4  Fll»6   STA  2 

6926 

I  SONOMA 

17 

3B  14 

122  36 

16 

PETALUM6  FIRE   STA  n  2 

PIEOaA  "tAUCA  C«0  STA 

6662 

6  VENTJR4 

29 

3*  34 

1  19  10 

PINE  C4HYaN  PS  eCJ21£ 

6  LPS  ANGELES 

29 

3*  *0 

US  26 

L  A  CO  FIRE  OePT 

PINEC*EST  SUMMIT  «  S 

6«'»i 

5  Tuolumne 

37 

36  15 

120  00 

USPS*    DISTRICT  RANGER 

PINE   'L4T  B4(H 

6S96 

5  FHeSND 

27 

36  *9 

119  20 

TA 

PINE  HOUNTaiN  ISN 

6910 

6  VENT'ja4 

29 

3*  36 

119  21 

VENTURA  CTY  PlO  CONTROL 

PINNIClES  r.4T  rfQNUMEMT 

i>  S4N  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

U  J  NAT  PARK  jERVlCE 

PIBU  2  ESE 

69ti0 

6  VENTURA 

2' 

3*  24 

UB  45 

730 

CamulQS  ranch 

PISHJ  8EACH 

69'.i 

*  SFJ  luts  ospn 

35  08 

120  38 

80 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  HlVEn  PC'fiCn  H^USE 

2  ShASTA 

1458 

P  C  t  E  CQMPAnV 

ALACeavl LLE 

6'60 

Z  El  nORADO 

38  44 

120  48 

PLACEftVlLLE  !«& 

6«62 

2  El  OORAOO 

36  44 

120  -4 

INST  FST  GENETICS 

PlACEBVlLLE  OlSf  »l4NT 

696'. 

2  El  OOPaDO 

36  44 

120  51 

CITY  OP  PLACERVltLE 

6972 

122  51 

s 

Plat  I Ni 

6975 

2  Shasta 

23 

40  22 

122  93 

9P 

SP 

PlU'^AS  EU^EXA  ST4TE 

6996 

8 

39  45 

120  42 

P9INT  Aa£N4 

7no9 

1  HENOOCIND 

17 

38  55 

123  42 

210 

5P 

calJp  oiv  of  forestry 

PT  IRCuELLO  tlOMT  ST4 

7016 

33 

34  34 

120  40 

76 

iJ  !  COAST  CuAflO 

PUNT  P1£0«4S  BL4HC4S 

702'> 

*  S>l  LUIS  OBPO 

35  *n 

121  17 

59 

UP 

u  s  COAST  Guard 

6  LOS  ANGELES 

26 

635 

!P 

J   E  iOAMSON 

pf^RT  CHIC4C3  ''4V4L  D£P 

7070 

*  Contra  costa 

* 

36  01 

122  01 

SP 

PTBTERvl LLE 

7077 

5  Tulare 

36  04 

119  01 

393 

8A 

JOHN  H  OAYBELl 

P0I1TQL4 

708S 

2  plunas 

39  48 

120  28 

4836 

4P 

PORTUGUESE  MEsaOk 

7093 

5  Tulare 

10 

35  48 

118  34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7096 

s  Tulare 

10 

35  48 

lie  38 

SS 

7A 

PANORAMA  MTS  lodge 

P.ITTE"  vSLlEy  3  S  = 

7108 

1  1ENO0CINQ 

39  ll 

123  04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALlEY  PH 

7109 

1  MENDOCINO 

22 

3'  22 

123  08 

Iul5 

P  C  £  E  COMPANY 

P0l*4¥  VALLEY 

7U1 

6  SAN  OIET'O 

33 

32  57 

117  04 

POWAY  F I R£   06  PT 

PRAOQ 

7123 

6  RIVERSIDE 

29 

33  53 

117  36 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PPIEST  VaLLEY 

*  MONTERE* 

2300 

NELSOM  H  PiLM£H 

QJAK INO  ASPEN 

7179 

10 

36  07 

116  32 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7195 

2  Plumas 

39  56 

120  56 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAlLflOAO  ^L4T 

7222 

5  CalAVPRAS 

2' 

3S  19 

120  33 

2720 

s 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R4H0N4  SP4UL0INC 

7231 

6  San  OIEGO 

33 

33  0* 

116  51 

6P 

LOUIS  8  SPAULD I NG 

72*'' 

6  San  OIEGQ 

33 

33  14 

116  32 

ll 

B.    Ni  PATTERSON 

R4N0SSUPC 

7251 

IS 

35  22 

117  39 

6P 

XERN  CD  P 1R£  OEPT 

RATTLESNAKE  CWEE* 

725' 

5  FRESNO 

36  59 

ua  43 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RfO  BlJfP   i*B   ^IBPTRT  R 

7292 

2  TEM4MA 

23 

40  09 

122  15 

U  i  HEATHER  BUR£AU 

ItEOOINC  »  SSE 

729S 

2  ShASTA 

23 

429 

CITY  OP  REDDING 

REDDING  PIRE  STd  NO  Z 

2  SHASTA 

40  3! 

122  24 

990 

REDDING  FIRE  OEPT 

RE0L4N 

7306 

6  SAN  BERDINO 

29 

3*  03 

in  11 

niD 

RECLANOS  DAILY  PACTS 

RE  OMOD J  C I TY 

73  3' 

*  San  MATEO 

37  2'> 

122  1* 

31 

!P 

CITY  FIRE   0£PT   STA  2 

AfOMUOo  VAlLE* 

7151 

1   HENDOC INO 

22 

39  16 

123  12 

716 

THOMAS  M  JAMESON 

737U 

2  Sacramento 

1 

38  *2 

121  10 

2^9 

MIO 

folsom  stat£  prison 

•  ICAPOSJN  CRHVE  ST  PK 

7*0'' 

1  mlimboldt 

123  47 

SA 

CALIF  DIV  REACH  c  PkS 

<R ICMMOND 

7<.l<. 

*  CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

6A 

city  OF  R  I  C  HMjND 

2  SDL4ND 

23 

38  09 

121  42 

40 

RIVERSIdE   PIRE   STA.  "J 

7670 

6  RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  23 

840 

RIVERSIDE    PIRE  OEPT 

RIVERSIDE   E<P  ST4  R 

7*73 

6  RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  21 

986 

8A 

:g 

CITRuS  RES   £  AC  EXP  STA 

R199S  PEAK  PM 

2  El  dorado 

SlZO 

SAC  MUNic  uTL  d:st 

SOBERTSON  fL4T 

7*92 

s  Placer 

1 

39  09 

120  30 

67*0 

s 

DEPT  OF  HAT£fl  RtSOURCES 

HDCx  CKEEX 

7510 

19 

37  27 

118  44 

9670 

DEPT  WATER  KESOURCES 

ROCKL 1 N 

7516 

2  Placer 

1 

38  *R 

121  14 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JQWNSQN 

ROGERS  CA"? 

7533 

10 

36  06 

US  38 

6240 

s 

CORPS  OF  £NGI.><EERS 

R5SE  HAS  I E  "EiOOW 

7560 

5  FRESNO 

27 

37  19 

US  52 

lOQOO 

s 

SO  C AL  IF  EDI  SON  CO 

RnjNQ  MEAOQx 

7579 

s  Tulare 

in 

3S  58 

9000 

s 

CALl'   STATE  ENC 

7560 

23 

40  *9 

121  56 

2117 

MRS  MARIAN  L  BERTACNA 

7600 

7  SAN  BERQINO 

H 

34  12 

117  05 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SACMES  ;PR|SG1 

7623 

5  TUOLU'^nE 

37 

38  D6 

119  51 

7900 

s 

hETCh  H£TCHV  hTR  sup 

S4CPAH£NT0   MB    AIRPQRT  R 

2  S4CR4HENT0 

17 

HID 

MIO 

U  S  m£ATH£R  bureau 

•SACRAHENTT  MB  CITY  ( 

7633 

2  S4CRA«£NT0 

23 

38  35 

121  30 

19 

nio 

MIO 

u  9  WEATHER  Bureau 

SADDLE  C  4*^P  RANGER  ST4 

7637 

2  TEH4M4 

23 

40  10 

122  4S 

3690 

s 

U  S  WEATHER  eUn£AU 

SAGEHE^I  CREEK 

76*1 

}  NEVAD4 

36 

39  26 

120  14 

6317 

5P 

UNIVERSITY  UP  CALIF 

S4INT  HEkEN4 

76*3 

17 

38  30 

122  26 

229 

6P 

6P 

EOwiN  L  PAULSON 

SA  1  NT    MF  lEN4    k  Ui'd 

76*6 

SI  NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1760 

EOHIN  H  LEARNED 

SAINT   HFlENA   T  NE 

76*9 

H  N4P4 

23 

38  34 

122  23 

870 

PARISH  RANCH 

SAINT   HARYJ  C3lL£1£ 

7661 

••   CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS   1  E 

7668 

3*  MONTEREY 

24 

36  40 

121  3T 

6C 

5P 

9P 

SALlNAS  RURAL   F  0 

SALINAS   FAa  aP 

766' 

i*  MONTERY 

36  40 

121  36 

MID 

MtO 

FEO  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAH 

7672 

S*   SN   LUIS  08P0 

2* 

35  20 

137! 

SALINAS  0AM  OPERATORS 

SALSIRUEDES  GACINS  STA 

7681 

i6  SNT4  R4RBARA 

32 

3*  35 

120  24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

7689 

16 

36  30 

120  13 

3P 

IP 

3P 

P  C  t  E  COMPANY 

SAN   ANDREAS   2  S 

7702 

Ii  Calaveras 

2 

38  10 

120  40 

BID 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  A'TDNIO  MISSION 

T71* 

1*  MONTEREY 

2' 

36  01 

121  15 

1060 

9P 

9P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7716 

490 

8A 

MRS    JEAN  BRINAN 

SAN  BENIT9 

7Tl9 

3*  SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  03 

1393 

JOHN  M  SHIELDS 

7723 

i6  San  BERDINO 

21 

34  08 

117  16 

UZ9 

6P 

61 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLE*'E^Te  OA" 

T7jl 

1*  MONT£R£Y 

36  26 

121  42 

6O0 

CALlF  WTR  t  TEL  CO 

SAnOBERC  PTl  FC130I 

773* 

■it  LOS  ANCELFS 

i: 

34  45 

ua 

4029 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

SANOIERT.  MB  R 

77J5 

Ob  LOS  ANGELES 

29 

3*  45 

118  44 

451" 

MID 

NIO 

U  S  WEATHER  fluREAU 

•SAN  DIEGQ  mN  AiapnRT  R 

77*0 

-)b  SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

MIO 

Mil 

U  S  WEATHER  4UREAU 

SAN  DlHAS  FIRE   MD  FC9) 

77*9 

lb  LCiS  ANGELES 

3*  06 

U7  -8 

SAN  OlMAS  FIRE  STA 

SAN  OIlAS  TAN4ARK  FLAT 

77S0  . 

36  LOS  ANGELES 

21 

34  12 

117  46 

272( 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  PELIPI  HICHWAV  STAR 

7755 

OA  SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

369 

STATE  DIV  OF  HUVS 

SAN  PCRNANoa 

7T59 

96  LD5  ANGELES 

13 

34  IT 

ua  II 

953 

96 

9P 

PARKERS   INS  CROUP 
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F  RICHMOND  SUNSET  » 

N  FRANC ISCO  WS   AP  S 

P  FEDERAL  BUlLOiNG  » 

N  &46RIE(.    CANYON  PH 

N  &A6R1EL   0-*  PC425BE 

N  GABRIEL  FIRF  P£PT 

N  GRECORIO  2  S£ 

N  JACINTO 

N  JACINTO  RANGER  STA 

N  joaouin  e(P  range 

H  jOSE  > 
N  JUAN  BaiJTISTA  3SSE 

N  JUAN  Guard  station 

N   LUIS  0AM 

N  LUIS  OalSPQ  POLY 

N  MARCOS  PASS 

N  MATEO 

N  NICOLAS  ISL4Nr> 
N  RAFAEL 

NT4   ANA    PIRF  STATION 
NTA  ANA  RIVER  PH  3 
NTA  ANITA  FERN  FC432 
NTA  BAKBARA 
NTA  dARBARA  FAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  P£4» 
NTA   CLARA  U'lJVERSITY 
NTA  CRUZ 
NTA  F£  DAM 
,NTA  MARGARITA  2 

HiRCABlTA  BOOST 
,NTA   MARIA   WG  AjapORTR 
NTA  MONICA 
NTA  MONICA  PIER 
NTA  PAULA 
NTA  ROSA 
NTA  YNEI 
NTIAGO  Dam 
UGUS  PWR  PL  NO  1 
WY£RS  BAR  RANGER  STA 


7767  '. 
7767 
776'  f 
Till  ■ 

7776  C 
777'  C 

778S  ; 
7807 
7810  C 
7813  c 

7BlT  c 
7821  C 
7834  - 
7837  C 
7846  c 
7851  ■ 
7859  : 
786*  • 
7870  C 
7880  C 


7B97  c 
7'»02  : 
79oS  • 
790'  ■ 
7912  ' 
7916  t, 
7926  ' 
7930  : 


OTIA 

arsville  LAIE 
9ast0p0l  4  sse 
cr£t  valley 
pulveda  dam 

EEP  RdNCH 
WELTER  COi/E 
INGLE  SPRINGS 
INGLETQMN  2  £ 


£RHA  CITY 

ESRAVILLE   HanG£P  STA 
GN4L   HiLL  FC  419 
LVERAOO  RflN5£fl  STA 
ACCS  SPGS  LAS  LPHAS 
ACK  CANVQ'l 

NOW  CHEEX  upper 

NOW  FLAT 

.ODA  SPRINGS  1  E  f 
.OLEDAD 

lOMERSET  5  esE 
■OMIS  3  NW 
.OnOMA 

ONORA  RS 

ONORA  JUNCTION 
£  FARALLUN 

0  ENTRANCE  YOSEMITE 

OUTH  LAKE 

PAORA  PAC  FC  356  C 
PRECELS  HMY  SflllGE 

princville  7  ene 
prinCville  ranger  STA 

PRINCVILLE  Ti'LE  ho 
OUAW  VALLEY 
OulRREL   Inn  2 
TANOISH   1  E 
TANOISH  hICKEY  ST 
TaNISlauS  P0i-:EO  house 
TATE  LAKES 
TIRLiNG  CITY  RS 

TOCRTQn  DISPOSAL  PL 

TDCKTun  wbap 

TOCnTaN   FIRE    STA   NO  4 

tdnypoRD  COOlev  ranch 

TONYFQRD    RAmGEC  STA 
TONY  GORGE  RESERVOIR 
TOUTS  MEAOnw 
THAw9£RRY  VALLEY 
U£Y  RANCM 
UMMIT  MEAonw 

■  UNSET  "(EACM  STATE  PK 

2  ENE 
lUSANA  KNOlLS 
USANVILLE  amPHRT 
USANVRLE    1  WNW 
.UTT£R  HILL  RANGER  ST4 
WAIN  MOUNTAIN 
AFT 


7950  I 
7953  ; 
7957  ' 
7965  ■ 

7'6T  ' 

SD25  : 

60*5  ( 
60ed  ' 
6072  ( 
6074  ( 
8092  ' 
8135  ' 
8145  I 
8162  ' 
8173 
8175  : 

6207  ■ 
8218  ■ 
8230  < 
8243  ' 
8272 
8276  ' 
8317  07 
B31B 
8332 
8336 


83*4  r 

93*9  c 

8351  C 

8353  f 

6355  ' 


8455  t 

6463  : 

847*  f 

8479  1 

6487  c 

6490  C 

6499  : 

6510  : 

854*  : 


6578  ' 
9560 
6587  ; 


LOS  ANCELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSlOE 
RIVERSIDE 

MAOERA 

SANTA  CLARA 
San  8ENIT0 
ORANGE 
MERCEl 
■  SN  LUIS  OBPO 
San  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
MARIN 


LOS  ANGELES 
SnTA  9ARBARj 
S^'TA  AARBARi 
9ARBAR. 
SANTA  CLARA 
SANTA  CUI 
L:iS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPI 

SN  LUIS  OBPO 
.  9ARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMeOLDT 

SAN  MATED 

SONOMA 

LASSEN 

LCS  ANGELES 

Sy^ASTA 

CALAVERAS 
HuwBDlOT 
EL  OORADQ 
SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LCS  ANGELES 

CFANOE 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

El  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISC 
MARI P0S4 
Inyo 

los  angeles 
monterey 

TULARE 

TULARF 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENOOC  I'JO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

auTTE 

San  JOAQUIN 
San  jriflouiN 
SAN  JOAOUlN 
COLUSA 
COLUSA 


AL9QT  CAMP 
EHACHaOI 

EHACHAPI  AIRPORT 
EJON  HANCHG 
ERMO 

HE  CEQARS 
HE  GEYSERS 
HERMAl   FAA  alRPOR 
HOUSAHO  Oaks 
HREE  MIlE  valley 

HREE  RIVERS  6  SE 
HREE  RVRS   EDISON  1 
HREE  RVRS  EDISON  1 
IGER  CREEK  PH 
OPANGA   PATOOL    STA  FC6 
ORRANCE 
RABUCO  CANVQ-J 
RACY  2  SSE 
RACY  CARBOMA 

RACY  PUMPING  Plant 

R  INITY    DAM   VISTA  PT 
RONA 

ROUGH  SPRING 

RUCKEE  RANGER  STATION 

UJUNGA 

UJUNOA  MIll  CR  FC  *70 
ULEFIELO 

ULELAkE  f 

unn£l  ranger  station 
uolumne  meadows 

URLOCK 

USTIN    IRVINE  RANCH 

WENTY  MILE  HOLLOW 

WENTYNINE  PALMS 

WIN  LAKES 

WITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 
HUKIAM 
UKIAH   4  US.4 
UNION  OIL  STEARNS  ASS 


66  90 

869  7  ■ 

6700  : 

B7o2  f 

6703  ■ 

6713  ■ 

6716  ■ 

9752  • 

9758  ■ 

9762  ■ 

9771  ■ 
9H26 
6932 
663' 
6973 
6881 
9965 
S892 
8905 
690' 


35 


8917  ; 
9928  ■ 
6967  c 
6973  C 
69'2  ' 
9997  : 
6999  r 
9001  ■. 

'024  : 
9039  r 
9037  ' 
9143  - 
90*7  : 
9049  ' 
'052  : 
9053  : 
906l  C 
9063  t 

9073  c 
9067  c 
9097  c 
90"  C 
9105  C 

'111 

'120  C 
9122  c 
9124  C 
9138  ; 


33  36 
37  03 
3*  31 


33  49 
14  06 

34  11 
34  25 
34  26 
14  32 

'  21 
'  59 


35  22 

34  94 

34  01 

34  00 

34  21 

38  27 

34  37 


37  50 

39  19 

36  26 

18  37 

3*  17 

36  17 

37  5' 

36  21 

37  42 
30 

37  , 


36  10 
36  09 
36  12 


37  54 
36  00 
39  15 


OLcI 
SHASTA 


SANTA  CRUI 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMAOOP 

Plumas 

KERN 
LAC£R 

El  dobado 


05  KERN 
05  K£RN 
KERN 

LASSEN 

Placer 

SONOMA 
'37|  RIVERSIDE 
VENTURA 
PLUMAS 


TULARF 

TULARE 

TULARE 

AMAOOR 

LOS  ANGELES 

LCS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

San  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

San  BERDINO 

COLUSA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

siskiyou 

Tulare 

Tuolumne 

stanislaus 

ORANGE 

TEHAMA 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

TULARE 

MENOOCINO 

MENDOCINO 

ORANGE 


35  0' 
39  10 

36  54 

39  12 

35  OS 

35  09 

35  02 


36  22 

36  29 

36  2S 

39  27 

34  09 

33  ' 

33  39 


41  58 

36  22 

37  53 


3*  Oi 
16  42 
3*  5' 


1099 
1930 
1730 
1940 
8700 


3160 
510 
70  5P 


Sl20 
9580 
680 


2*70 
1050 
4070 
6235 
5680 
4030 


1060 
10300 
3916 


109S 
4148  I 
4595 
1586 

6160 
1D29 
6230 
6254 

6000 
3975 
396D 
1429 
9300 
9900 
1668 


25nD 
16'9 
*0DO 

1690 
4649 
299 
4035 
8930 

e&oo 


2600 
1979 
7929 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 

I  s  w£ATH£R  Bureau 

PASADENA  WATER  OEPT 

□RBIN   R.  HATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J,  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE   DlV  OF  FSTRY 

I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 

I  Sandra  j,  knoll 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CAL  STATE  PQLY  COL 
CTY  OF  SANTA  sARRARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
;  WEATHER  BUREAU 

INOEPENOENT  JOURNAL 
SANTA    ANA    FIRE  DEPT 

SO  Calif  edisom  Co 

LOUIS  LUE6KERT 

SANTA  BARBARA  SmG.  TR, 

FED  AVIATID14  AGENCY 

TV  STATION  KEYT 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  £  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C    MC  KUSICK 

RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MO.NICA 
S  M  LIFEGUARD  S£R 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NE,tB£RRV 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SaPPInGTQN 

A  WTR  t  P-a  0£PT 
I  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC   LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUH60 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
iRS  MARILYN  F  MACMt 
THEODORE  B  hEJSnER 
MRS  JANICE  M  SUTT£R 

LEE  WITMYCOMBE 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSaORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITMOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  -TR  CO 
0£PT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  maUChan 
JOHN  N  FRANCIONl 

JACK  A.  HASELEY 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE   H  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE   OlV  OF  MWYS 

s  COAST  Guard 

S  NAT  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALiF  EDISON  I 

5  HUTCHISON 

I   S   WEATHER  BUREAU 

ELMER  A  SUTTON 
I  !  FOREST  SERVICE 

6  E  E  COMPANY 
SeUAw  VALLEY  STATE  PK 
LEROy  KEMP 

■  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  t  PKS 
GEE  COMPANY 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIv  OF  FSTRY 

CITY  OP  STOCKTON 

S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT  wu  ASSN 
DEPT   WATER  RESOURCES 

.  LiLLlAN  .MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  "ESOURCES 

CAL  OJV  BEACH  t  PARK 

AIR  FQRCf 
SUSANA   KN    FIRE  STA 
DAVlD  BARR 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  E  FO 
.   ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 

OEPT  WATER  RESOURCES 

Ry  m.  COwAN 
TEMACHAPl  CUMMlNGS 

tejOn  ranch  Company 

SULO  E  LAKSO 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  F4YE  OEwEr 

FEO  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CALiF  OEPT  WATER  RES 

GLENN  BAKER 

SO  CALlF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOlSQN  CD 

e  t  E  COMPANY 

A  CO  FIRE  DEFT 
TORRANCE  MUN  4IRPORT 
ORANGE  CD  PARK  OEPT 
AAGE  R  TuGEL 
9ANTA  CARBONA    IR  CO 
I  S  eUR  RECLAMATION 

I  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  t  C  CORP 
CORPS  OP  ENGINEERS 

I  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D,  PAURA 
LOS  ANGELES  CU  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  OIST 

I  S  WEATHER  BUREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 

CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
NAT  PARK  SERVICE 
t    E  COMPANY 
SANTA   MARIA    ULY  WJO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE   S  DORY 
UNIDN  OIL  CO 


-  SO  - 


STATION  INDEX 


OBSESVATION 
TIME  AND 
TABUS 

Tfi" 

§  i  I 


OBSERVER 


'UCLA 
UPL4N0  i  "J 
UPPER  LiKE  7  u 
UPPER  MilTQLe 
UPR  S4fi  LEANQPO  FIlTE" 
UPPEt*  TRES  PINOS 
V*C4Vll.LE 
V4LLET0N 

V4LLEV  CE'^TEr  2  N-^E 
V4LVERM0  BftNCFft  STft 

I  NUVS  FC  l5fl 

VFNTjCjPfi  A  S 
'FNTU«4 

VERMILION  VSLLEv 
VICTQBVILLE    PUMP  PLiNT 
VlDETTt  MEaf)0'* 
VlNCfNT  FIRE  STl  FC120 
VINTON 
VlSaiU 


9152  : 

91S8  f 

916''  : 

9177  ; 

9135  ( 

9109  f 

9Z0O  ' 

92Z1  ■ 

tZil  . 
9251 


92B3 

9265  , 

93ol  i 

932S  ; 

9328  i 


VIST4   2  NNE 
.'"LLHEftS 

VLTi  PGwEft  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
W*L"4B  SCHOOi. 
hiLMUT  CREEf  I  ES 
WALNUT  CREEf  ?  EN 
WALNUT  CREtK  !•  E 
W4L^UT  PTl  ST\  FC 
WA«^^E'>  SPRINGS 


WASCO 

WASIOJA  PHQENtX  RANCH 
WATSONVULE  WATERWORKS 
WAWOSA    tiNGER  STATION 
WEAWERVlLLE  RANr-ED  STA 
WEED  EIRE  DEPARTMENT 
WELOON   !  WSW 
MENDEL    to  Sf 
WEST  B[G  PINE  LOCKOUT 
WESTM4VEN 


937a  - 

9386  : 

939  0  ■: 

9*18  : 

9*20  ' 

9'>23  ; 

9*2t>  1 

91.JT  f 

91.31  r 

9i.<.T  c 

S'.sa 

9456  ; 

9*173  ; 

9'.a2  ' 

St.?-*  ; 

951 2  : 

9526  : 

9532  ; 

9  560  - 


LAKE 

MUMSOLDT 
ALAME:>d 

San  BENITO 

50LAND 
^JNTERE* 
SAN  Q1ECQ 
LOS  ANCELES 

ICS  ANGELES 

S->TA  RARBAftA 

VENTufti 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

FRESNT 

lps  angeles 

Plumas 

TULARE 

SAN  DIECO 
SmaSTa 

SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CCNTRS  COSTA 
CONTRA  COSTi 
CONTSi  COSTA 
LGS  ANGELES 
SAN  OIECO 

KERN 

SnTA  RdRBARA 

S4STA  CRU! 

-aaiPOSA 

TBiMTy 

SIS"  I  YQIJ 

KERN 

LASSEN 

S^TA  RaRBARA 
FBESNa 


122  ; 

121 

120  5B 
122  05 
122  02 
122  01 

121  59 
117  52 

38 


119  *.0 
122  56 
172  23 


7520 
2858 
9S00 
3135 
4950 


3965 
2050 
3593 
2bR0 
<-035 
62SO 


IBERTV  GROVES  CHRP 

OCAH  J  SC^UETTE 
WESLEY  C  ROSCOE 
8AV  MUN  UTL  OIST 

LOON  FANCHER 

ACAVILLE   FIRE  OIST 

ISS  JUOv  A.  WOlE 
VALLEY  CNT  MUN  WATER 
U  S  PUREST  SERVICE 

AN  NUYS  PUBLISH  CO 
ONOMA  CFC  ANU  WTR  CO 

S  FOREST  SERVICE 
0.  FLOOD  CONTROL  OIST 

0  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 

ORPS  OF  ENGINEERS 

A  CO  FIRE  DEPT 
RANK  POTTA 

ISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VUTa  fire  DEPT 
.  FRED  BORING 

G  £   E  CQ-^PANY 
L4RI0N  E   VAN  SCHAICK 
RS.  JOAN  Thomas 
OHN  F.  TERRY 
DMAS    S  VANASE'< 
MRS,   9ETTY  FSI«CL0UCH 
0  FIRE  0£PT 

w4rners  resort  co 

ern  co  fstry  c  f  d 
■hoenu  ranch 
ity  op  w6ts0nv1lle 

1  s  nat  park.  service 
i  s  forest  service 

f1«e  department 

VERNON   ;  aLUUNT 
■  FlLl^ELLl 
S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WEST  POINT 
WESTVlLLE 

wet  meadow 
wheatland  2  ne 
whiskettown  res 
white  mountain  1 

WHITE    MOUNTAI'l  2 
W"IT£    MTN  STORAGE 
WHITTIER  CTY  M  FC  106C 
WILOROSE   RANGER  STA 

LL14MS 

ITS    1  .'JE 
LLITS  MDwARt)  FOR  RS 

I  CflEEf    1  NW 
LLOWS 

LLOWS  USBR 

NCHESTE" 

NTERS 
WOFFORD  HEIPHTS 
WOODFORDS 

WOODLAND    1  UNI-' 
WRIGHTS 
WRIGHTS 


LAKE 

YORK V  U 
YOSEMM 
YPEKA 

lENIA-KETTENpOM  STORE 


TE   PAPK  rtEADQTRS 


9582  ; 
9597  ; 
9602 
9605 
9621  : 
9632 
9633  ; 
9635 


9677  ; 

966''  ■ 

9685  c 

9699  ; 

9700  C 
9722  ; 
97*2  C 
975''  " 
9775  c 

97B1  ; 

^Sl"-  C 

9B16  r 

9e<.7  ■ 

9855  : 

9866  ' 

9953  ; 


calaveras 
Placer 

Tulare 

Shasta 

MONO 
MONO 

SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
INYO 

COlLISa 

mendocino 
mendocino 
trinity 

&LENN 

ClENN 

ftlVERSIDE 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOlO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
GRANGE 
MENDOC IND 

RIPOSA 
SISKI YDU 
TRINTV 


39  09 
IT   39  , 
7  39  , 


2620 
5290 
6950 
lOS 
129S 
iOlSO 
12'.T0 

7260 


23  21 
23  19 
23  39 


Uoo 
3970 
2625 
3600 


E  OIV  OF  FORESTRY 

WATER  RESOURCES 
S  OF  E-JGlNtEHS 
.T£  UF  SAMUEL  DAMON 
auB  RECLAMATIO*' 
VERSITY  OF  CALIF 
VERSITY  QF  CALIF 
TE   OF  CALIFORNIA 

.TMA  BAILEY 
IDNAl  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

BERTAIN 
'E   OlV  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 

0  M  ALLARD 
MATERIAL  CONTL  DIV 

I  blackmore 

iTON  WALLACE 
.  H  JQR&ENSEN 
MR!  WlLMA  C  9ARR 

I  t   AGR   EXTEN  SEiV 

MARVIN  £  WARE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

VORBA  UlNQA  WATER  CO 
iRS,    V.    SYLVIA  HUlBERT 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 
lAVNE  KING 


DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN    2-CALAVERAS   3-CABSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLOBADO    $-DESERT    7-EEL    8-FEATHER    9-KAWEAH    10-KERN  ll-KINGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES    14-MEHCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    IB-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJAHO 
21-PIT  22-RUSSIAN   23-SACRAMENTO  24-SALINAS  2S-SAN  DIECX)  Z6-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ    33-S01;TH  COAST    34-STANTSLAUS    35-TRINTTY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  InfomiatlOD  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst , 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contalnod  lo  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles,     yontbly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TII£E-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Saodberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  yt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  wind" 
table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtftinTng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941.  ^ 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ar  lual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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66. 6M 

38, 6M 

92. 6M 

76 

25+ 

31 

18 

340 

0 

0 

4 

0 

4,18 

1.40 

13 

.0 

0 

■  18+ 

9 

2 

2 

CHESTER 

50.1 

24.6 

37.4 

61 

26 

12 

16 

773 

0 

° 

27 

0 

3,05 

2.53 

.66 

17 

10.0 

7 

5 

4 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

63.8 

40.5 

52.2 

3 

.6 

71 

26+ 

30 

16 

354 

0 

0 

3 

0 

2,35 

2.08 

.93 

13 

.0 

0 

5 

3 

0 

CLARKSBURG 

61.0 

41.9 

51.5 

70 

27 

37 

22  + 

370 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

62.0 

34.3 

48.2 

73 

27 

25 

21 

466 

0 

0 

12 

0 

2,  80 

1.38 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

COLFAX 

61. 2M 

39. 2M 

50. 2M 

4 

.6 

70 

26 

30 

16 

405 

0 

0 

2 

0 

3,77 

4.47 

1.15 

17 

.0 

0 

5 

4 

1 

COLUSA   1  SSW 

62.4 

41.2 

51.8 

2 

.3 

71 

26+ 

35 

23+ 

364 

0 

0 

0 

0 

1,97 

.89 

.90 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

DAVIS  2  WSW 

62.3 

42.0 

52.2 

2 

.9 

72 

27 

35 

23  + 

356 

0 

0 

0 

0 

1.13 

2.12 

.38 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

53.1 

33.8 

43.5 

5 

.9 

67 

9 

20 

18 

595 

0 

0 

12 

0 

4,66 

7.13 

1.40 

17 

10.0 

6 

14 

6 

3 

3 

DE  SABLA 

59. 4M 

35. 4M 

47. 4M 

4 

.6 

71 

8 

26 

18 

486 

0 

0 

10 

0 

5,6i 

5.50 

1.73 

13 

.0 

0 

5 

9 

2 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

0 

0 

0 

4,76 

2.25 

1.35 

17 

.0 

0 

6 

4 

2 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

56.  IM 

31. 4M 

43. 8M 

65 

26+ 

26 

19 

589 

0 

0 

0 

5,03 

2.00 

17 

.0 

0 

5 

3 

3 

EAST   PARK  RESERVOIR 

61. IM 

36.9 

49. OM 

2 

.7 

72 

9 

29 

18 

437 

0 

0 

6 

0 

2,02 

1.45 

1.20 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CiLIFDRNIA 


Continued  FEBRUARY  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

ll 

>  ji 
<s 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  DayB 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

..  • 

S< 

o  * 

^  ft 

Total 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

63 . 3 

42.1 

52.7 

73 

27 

36 

19  + 

338 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

.44 

13 

,0 

0 

6 

0 

0 

FOLSOH  DAM 

62.5 

42,2 

52.4 

73 

27 

35 

19 

348 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

,58 

17 

,  0 

0 

3 

I 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

57. 7M 

38, 4H 

48.  IM 

72 

9 

27 

16 

464 

0 

0 

0 

4.51 

1,69 

17 

,  c 

0 

5 

3 

2 

GRASS   VALLEV  NO  2 

60.5 

35,6 

46,2 

77 

9 

28 

20  + 

464 

0 

0 

10 

0 

4.11 

1,73 

17 

,  C 

0 

5 

2 

2 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

56.1 

26,9 

'•1,5 

3.1 

69 

9 

19 

20 

652 

0 

0 

25 

0 

1  .45 

-  1.39 

,71 

17 

,  c 

0 

3 

1 

0 

JESS  VALLEY 

50.7 

24 . 7 

37,7 

60 

26 

6 

2 

756 

0 

0 

26 

0 

•  47 

-  1.46 

,  16 

17 

T 

4 

1 

2 

0 

0 

LAKEpORT 

61.3 

35,8 

46,6 

69 

26+ 

27 

20 

453 

0 

0 

7 

0 

3.43 

-  1.47 

1,46 

13 

.0 

0 

5 

3 

I 

LAKESHDRE 

62.4 

36,7 

49,6 

76 

7 

30 

23  + 

427 

0 

0 

6 

0 

7.73 

2.97 

28 

,  c 

0 

4 

4 

4 

LAKE  SPAULDINC 

51  .OM 

27, 4M 

39, 2M 

3.6 

64 

6 

14 

18 

715 

0 

0 

25 

0 

4.89 

-  5.95 

1.75 

17 

22.5 

13 

17 

6 

4 

1 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MANZANITA   LAKE  // 

23,4 

35 , 3 

59 

9  + 

12 

1 6 

626 

0 

0 

27 

0 

2.40 

1.29 

17 

18.0 

14 

17 

3 

2 

1 

MARYS7ILLE 

64.3 

44,0 

54,2 

4.1 

73 

27  + 

38 

16 

297 

0 

0 

0 

0 

1.92 

-  1.94 

.66 

13 

.c 

0 

4 

2 

0 

MC  CLOUD 

55.6 

26,0 

41,6 

5.3 

70 

27 

20 

23  + 

645 

0 

0 

24 

0 

3.89 

-  4,42 

1.61 

17 

2.C 

2 

17 

5 

3 

1 

MINERAL 

47.8 

26,4 

37.  1 

4.7 

56 

9 

14 

16 

777 

0 

0 

25 

0 

3.19 

-  5,13 

1.37 

17 

1 1 .0 

6 

18  + 

5 

2 

1 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

52  .4 

30,0 

,  2 

4.2 

65 

7 

20 

20  + 

658 

0 

0 

18 

0 

4 . 04 

-  1.87 

1.56 

16 

14.1 

T 

17  + 

4 

3 

2 

NEVADA  CITY 

56.5 

31,7 

44.  1 

2.8 

70 

9 

24 

19 

577 

0 

0 

18 

0 

4.99 

-  4.64 

1.69 

17 

.0 

0 

4 

4 

3 

ORLAND 

63.8 

41,1 

52.5 

3.6 

74 

27  + 

35 

23 

344 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-   1  .79 

.57 

13 

.  C 

0 

4 

1 

0 

OROVILLB 

63.4 

42.8 

53.1 

73 

27  + 

34 

18 

325 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.05 

14 

.c 

0 

5 

4 

1 

PAKAUlbt 

60.0 

43.3 

51.7 

75 

9 

33 

18 

366 

0 

0 

0 

0 

4,06 

1.37 

13 

.  0 

0 

5 

3 

2 

PLACERVILLE 

59.6 

36.5 

48.1 

4.7 

70 

27 

28 

19  + 

468 

0 

0 

7 

0 

3.31 

-  3.66 

1.39 

17 

,0 

0 

4 

3 

1 

PLACERVILLE  IFG 

59.5 

41.1 

50.3 

74 

6 

30 

18 

405 

0 

0 

1 

0 

« 

,0 

0 

PLATINA 

59.1 

31.3 

45.2 

70 

9 

22 

22 

548 

0 

0 

17 

0 

2.16 

1.16 

16 

,  0 

0 

4 

2 

1 

PORTDLA 

52.3 

23.8 

36. 1 

6.3 

60 

9  + 

12 

20 

749 

0 

0 

26 

0 

2.55 

.64 

1 . 45 

17 

9,C 

4 

19  + 

5 

1 

1 

UU  I  iNL  I 

57.8 

27.4 

42.6 

5.8 

66 

27  + 

19 

20 

616 

0 

0 

23 

0 

3.29 

-  3,97 

1.23 

17 

,  0 

0 

4 

3 

2 

RED  BLUFF   HB  AIRPORT  R 

63.7 

41.0 

52.4 

2.7 

76 

8 

35 

16 

346 

0 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.76 

.85 

1 3 

,0 

0 

4 

1 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

66.7 

44,0 

55.4 

6.0 

77 

8  + 

36 

19  + 

263 

0 

0 

0 

0 

2.77 

-  3,42 

1 .09 

13 

.  0 

0 

4 

2 

1 

ROCKLIN 

61  .6 

36,9 

50,3 

2.7 

71 

25 

26 

20 

404 

0 

0 

3 

0 

1.55 

-  2,81 

.47 

17 

.  c 

c 

4 

c 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

61,0 

42,7 

51,9 

2.7 

70 

26 

35 

23  + 

359 

0 

0 

0 

0 

1 .58 

-  1,41 

.55 

13 

,  0 

0 

5 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

63,  B 

45,9 

54.9 

4.4 

73 

26 

39 

16 

278 

0 

0 

0 

0 

1 , 45 

-  2,02 

.  60 

13 

4 

1 

0 

SHASTA  DAM 

59,5 

43,4 

51.5 

72 

27 

37 

17 

374 

0 

0 

0 

0 

3.79 

2.05 

17 

,0 

0 

5 

2 

1 

SIERRA  CITY 

55,5 

30,5 

43.0 

67 

10  + 

23 

16 

610 

0 

0 

21 

0 

4.63 

1.90 

17 

4 

14 

4 

4 

2 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

52. 6M 

24, 6M 

38 .  bM 

6,6 

62 

6 

17 

18 

732 

0 

0 

27 

0 

2 . 04 

-  2.19 

1.33 

17 

6,7 

3 

17  + 

3 

1 

1 

SODA  SPRINGS   1  E  //R 

44.5 

21,3 

32,9 

54 

26  + 

11 

17 

692 

0 

1 

28 

0 

3.66 

1.56 

17 

29,5 

77 

17+ 

5 

3 

2 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

63.5 

38,7 

51.1 

4,  1 

73 

9  + 

29 

20 

380 

0 

0 

3 

0 

1.82 

-  1.58 

.  99 

13 

0 

5 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

55.4 

31,9 

43.7 

68 

8 

24 

18 

593 

0 

0 

16 

0 

7.52 

1.94 

1 3 

11,5 

6 

13 

7 

6 

4 

TWIN  LAKES 

42.1 

19,2 

30.7 

5,5 

53 

7 

3 

16 

957 

0 

3 

26 

0 

5.22 

-  2.68 

1 .90 

16 

8 

4 

2 

VACAVILLE 

63.6 

40.7 

52.2 

3.0 

72 

26 

33 

23 

351 

0 

0 

0 

0 

1 .68 

-  3.39 

.64 

13 

,  0 

0 

4 

1 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

61.0 

39.3 

50.2 

75 

8 

30 

18 

409 

0 

0 

2 

0 

2.52 

-  2.13 

.  63 

17 

,  0 

0 

5 

3 

0 

WnliKtYTUWN  Ktb 

61.0 

40.8 

50.9 

74 

6 

34 

18 

387 

0 

0 

0 

0 

4.37 

2.  13 

1 7 

,0 

0 

5 

3 

2 

WILLIAMS 

62 . 8 

''1.3 

52 .  1 

77 

25 

34 

19+ 

357 

0 

0 

0 

0 

1  .93 

1.00 

1 3 

,0 

0 

5 

1 

1 

WILLOWS 

63.1 

40.8 

52.0 

3,2 

75 

9 

35 

23  + 

361 

0 

0 

0 

0 

1.57 

-   1  .49 

.  60 

13 

,0 

0 

4 

1 

0 

WILLOWS  USBR 

65.5 

41,8 

53,7 

74 

9  + 

35 

23  + 

312 

0 

0 

0 

0 

* 

1.00 

13 

,  0 

0 

1 

1 

WINTERS 

64.0 

42. 1 

53.1 

73 

27 

32 

6 

326 

0 

0 

1 

0 

1 .35 

.  79 

13 

,0 

0 

4 

1 

0 

62.1 

41,8 

52.0 

1,7 

71 

27 

35 

23 

358 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-   1  ,  86 

.59 

13 

,  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

46  ,8 

4.0 

3,00 

—  3,21 

3,2 

*       »  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOca 

51.1 

19,1 

35, 1 

56 

8  + 

10 

20 

827 

0 

0 

28 

0 

2.06 

1.60 

17 

8,0 

7 

17 

2 

1 

I 

BODIE 

45,4 

9,6 

27,5 

57 

4 

-12 

16 

1043 

0 

0 

28 

2 

.70 

.30 

21 

5,5 

13 

4+ 

3 

0 

0 

BRIDGEPORT 

50,8 

15.7 

33.3 

60 

15  + 

0 

19  + 

661 

0 

0 

28 

2 

.31 

.18 

17 

4,0 

1 

17+ 

1 

0 

0 

CEDARVILLE 

50. 3M 

25, 6H 

38.  IM 

4.5 

60 

28 

17 

19 

750 

0 

0 

25 

0 

.48 

-  1,02 

.17 

17 

,6 

1 

17 

2 

0 

0 

48.2 

16,5 

33,4 

56 

8  + 

8 

16 

878 

0 

1 

28 

0 

2 . 09 

.90 

17 

1 2 

17 

3 

3 

Q 

DOYLE   5  SSE 

52. 6M 

26  7M 

60 

27  + 

20 

2  0 

673 

0 

0 

23 

0 

1 .70 

.  93 

1 7 

1,9 

0 

5 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

52.6 

27!4 

40.0 

62 

27 

19 

20 

695 

0 

0 

25 

0 

.79 

.53 

17 

2 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

52.7 

26,7 

39.7 

6.5 

62 

27 

16 

20 

703 

0 

0 

25 

0 

1.20 

-  .77 

.40 

28 

3,0 

1 

13 

5 

0 

0 

MONO  LAKE 

46.6 

25,9 

37 . 3 

60 

16 

I  3 

1 9 

767 

0 

0 

26 

0 

.84 

17 

17 

2 

46.4 

17,5 

32.0 

55 

8 

2 

1  6 

915 

0 

3.36 

1.40 

17 

2  6  •  0 

16 

17 

3 

1 

52.4 

25,6 

39. 1 

4 . 8 

62 

27 

1 5 

16 

720 

0 

0 

25 

0 

1.85 

_  ^ 

.95 

^  -J 

1 

TAHOE  CITY 

45.8 

24,0 

34.9 

6.5 

52 

8  + 

13 

18 

636 

0 

0 

28 

0 

2.45 

-  2.87 

l!43 

17 

20,5 

21 

17 

3 

2 

1 

TAHOE   VALLEY   FAA  Ap 

42.6 

2 1 ,  4M 

32. OM 

50 

9  + 

2 

16 

915 

0 

2 

26 

0 

TERMO 

49,3 

23,6 

36.6 

62 

24 

14 

19  + 

790 

0 

0 

26 

0 

.52 

.  17 

17 

3.0 

2 

1 7 

3 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

47,7 

16,6 

33.3 

5.3 

55 

7 

6 

20 

882 

0 

0 

26 

0 

2.18 

-  3.06 

1  ,  36 

17 

15.5 

12 

17 

3 

1 

1 

WOOOFORDS 

50,7 

27, 5M 

39. IM 

60 

3 

15 

20  + 

727 

0 

0 

22 

0 

1  .64 

1,02 

7.5 

3 

1 7 

3 

1 

1 

DIVISION 

36  •  0 

5 . 4 

1.48 

-  1.63 

8.7 

•       ♦  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0^ 

AVILA  BEACH 

71.5 

45,2 

58.4 

63 

20 

40 

27 

180 

0 

0 

0 

0 

BEN   LOMOND  NO  3 

64.6 

41.2 

53.0 

74 

26  + 

32 

23 

332 

0 

0 

1 

0 

3.66 

1.90 

28 

,0 

0 

4 

3 

1 

BERKELEY 

63.9 

49.2 

56.6 

4.7 

73 

26 

42 

18 

230 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-  2.06 

.54 

16 

,0 

0 

7 

1 

u 

BURLINGAME 

64. 8M 

46. IM 

55. 5M 

75 

27+ 

41 

22  + 

264 

0 

0 

0 

0 

1  .90 

.64 

13 

,0 

0 

4 

2 

0 

CARMEL  VALLEY 

67.2 

40.8 

54.0 

74 

24  + 

34 

20  + 

301 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.87 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

CROCKETT 

62.7 

44,6 

53.7 

72 

21 

36 

20 

313 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  1.45 

,52 

17 

.0 

0 

6 

I 

0 

FORT  DRD 

63.8 

42,9 

53.4 

72 

26 

33 

20 

318 

0 

0 

0 

0 

2.37 

1,39 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

CILROY 

66,  1 

37,9 

52.0 

76 

27 

32 

21  + 

357 

0 

0 

2 

0 

2.49 

,90 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

HALF   MOON  BAY 

64,0 

42.3 

53.2 

69 

6 

40 

26  + 

325 

0 

0 

0 

0 

2.31 

,95 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
FEBRUARY  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departxire 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More  1 

.50  or  More  j 

1.00  or  More 

S| 

a  2 

oS 

%s 

HOLLISTER  1  SW 

66,5 

37,3 

51.9 

-  .2 

74 

26'!' 

28 

20 

361 

0 

0 

5 

0 

1.03 

-   1  ,45 

.60 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

KING  CITY 

69.5 

37,4 

53.5 

2.6 

77 

25 

27 

20 

314 

0 

0 

5 

0 

1 . 14 

-  1,16 

.90 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

LIVERMQRE   COUNTY   F  D 

55.2 

38,9 

52.1 

3.  1 

71 

26* 

30 

23 

354 

0 

0 

2 

0 

1.18 

-  1,49 

.45 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

LDS  GiTDS 

66.0 

41,9 

54.0 

4.0 

78 

26 

33 

23 

302 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-  3.45 

.56 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

63.* 

43,1 

53.3 

71 

27 

34 

18 

322 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.41 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

MONTEREY 

64.8 

46,3 

55,6 

71 

24  + 

40 

19  + 

257 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.75 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

MONTEREY  NALF 

63.2 

46.2 

S4.7 

72 

24 

40 

23  + 

281 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.65 

13 

.  0 

0 

4 

2 

0 

MDRRD   BAY   FIRE  DEPT 

65.6 

46.9 

56.3 

72 

25 

38 

19 

240 

0 

0 

0 

0 

,91 

.42 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

60.3 

44.4 

52.4 

73 

27 

35 

20 

346 

0 

0 

0 

0 

1 ,99 

.57 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

53.5 

36.1 

45.8 

5.3 

64 

7 

26 

10 

529 

0 

0 

5 

0 

2,23 

-  2.76 

.77 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

NACIMIENTO  Dam 

66.2 

37.8 

32. 0 

75 

27  + 

29 

20 

358 

0 

0 

3 

0 

1,0* 

.42 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEMARK 

6'!. 5 

46,4 

55. 5 

73 

25 

42 

23  + 

262 

0 

0 

0 

0 

,93 

.28 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

OAKLAND   HB  AIRPORT 

R 

62.0 

48.1 

55.1 

4.4 

70 

8 

43 

22  + 

271 

0 

0 

0 

0 

1,69 

-  1.52 

.60 

13 

,0 

0 

6 

1 

0 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

PASO  R0BLE5 

67.5 

36,3 

51.9 

77 

7 

26 

20 

362 

0 

0 

7 

0 

1,66 

1.22 

28 

,0 

0 

2 

1 

1 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

65.8 

36,6 

51.2 

75 

26+ 

26 

20 

378 

0 

0 

9 

0 

1,43 

1.07 

26 

,0 

0 

2 

1 

1 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

67.4 

37,0 

52.2 

77 

8 

29 

20 

352 

0 

0 

4 

0 

1,99 

1.36 

26 

,0 

0 

3 

1 

1 

,     PISMO  8EACH 

66.0 

44.9 

55.5 

73 

20 

36 

20 

262 

0 

0 

0 

0 

1,90 

1.35 

28 

,0 

0 

3 

1 

1 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

62.4 

48,6 

55,5 

57 

19 

45 

20  + 

257 

0 

0 

0 

0 

2,84 

1.87 

28 

,0 

0 

3 

2 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

63.1 

40.6 

51.9 

69 

27  + 

31 

23 

360 

0 

0 

3 

0 

1,15 

.29 

17 

,0 

0 

4 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

51.7 

33.5 

47.6 

72 

7 

24 

20 

483 

0 

0 

16 

0 

2,63 

-   1  ,76 

1.26 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

REDWOOD  CITY 

65.2 

42,6 

54.4 

3.4 

74 

26 

35 

23  + 

290 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-  1,56 

.64 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

RICHMOND 

64.9 

45,6 

55.8 

71 

27  + 

41 

21  + 

251 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.41 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

.    SAINT  MARYS  COLLEGE 

60.5 

39,0 

49.8 

70 

26 

30 

23 

422 

0 

0 

2 

0 

2.26 

.66 

17 

.  0 

0 

5 

1 

0 

SALINAS  2  E 

68 . 5 

39,9 

54,2 

2 . 5 

77 

26 

31 

21  + 

294 

0 

0 

2 

0 

1 ,66 

,97 

.60 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

SALINAS   FAA  AP 

64  .  8 

42,6 

53.7 

74 

26  + 

32 

20 

309 

0 

0 

1 

0 

1.83 

.88 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

55. 9M 

35, 5M 

50.  "'M 

73 

25 

25 

20 

393 

0 

0 

10 

0 

2.56 

1.70 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

S   f   RICHMOND  SUNjET 

R 

53.5 

48, 1 

55.8 

70 

25  + 

40 

22  + 

251 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.65 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

63.0 

46.6 

54.8 

3.9 

71 

26 

39 

20 

277 

0 

0 

0 

n 

2.18 

-  1.30 

.71 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

63.4 

51,3 

57.4 

4 . 4 

70 

26 

46 

18 

210 

0 

0 

0 

0 

1  . 56 

-  2.10 

.59 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN  GREOORIO  2  SE 

53.4 

41,8 

52.5 

73 

8 

34 

23 

338 

0 

0 

0 

0 

3.03 

.73 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

SAN  JOSE 

R 

55.5 

44,5 

55.1 

3.  1 

73 

24 

39 

23  + 

270 

0 

0 

0 

0 

1  .45 

-  1.11 

.50 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

57.2 

43,1 

55.2 

2.1 

76 

8 

38 

27 

268 

0 

0 

0 

0 

1.42 

-  2.99 

.56 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAN  MATEO 

67.1 

'lS,l 

56.1 

77 

26 

39 

22  + 

242 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.58 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

55. 9M 

45 ,  2M 

55  .  6M 

4.4 

74 

24 

39 

23 

257 

0 

0 

0 

0 

1.22 

-   1  .46 

.56 

13 

.  0 

0 

4 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

66.3 

<>1.6 

54.0 

3.2 

74 

8 

35 

23  + 

304 

0 

0 

0 

0 

3.11 

-  2.70 

1.48 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

62.0 

43,9 

53.0 

71 

27 

37 

19 

329 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.47 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

WALNUT  CREEK   Z  ESE 

65.7 

39,5 

52.7 

74 

27 

32 

23 

337 

0 

0 

1 

0 

1.80 

-   2  .04 

.46 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

65.0 

42.0 

53,5 

75 

27 

35 

20 

316 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

.61 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

53.7 

3.5 

1.88 

-  1.87 

.0 

*       «  « 
SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

63.6 

43.0 

53.3 

3.5 

71 

27 

35 

7 

319 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  1,91 

.  16 

28  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

53,2 

40.3 

51.8 

71 

27 

32 

23 

366 

0 

0 

1 

0 

.45 

.13 

28  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

64  , 3 

42,0 

53.2 

3.9 

76 

17 

34 

19  + 

325 

0 

0 

0 

0 

1.76 

-  3,09 

.92 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUBERRY   1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

58,0 

44 , 5 

56.3 

4 . 3 

78 

24 

37 

19  + 

239 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

.42 

.  66 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

BALCH   power  HOUSE 

51,5 

45,6 

53.6 

69 

25 

36 

1 

315 

0 

0 

0 

0 

2,83 

.98 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

53,1 

40 . 9 

52.0 

75 

16 

32 

20 

357 

0 

0 

1 

0 

1.47 

.91 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

BUTTONW I LLQW 

66 .  1 

39,5 

52.8 

77 

25 

30 

1 

337 

0 

0 

5 

0 

.79 

.32 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

52.3 

26.9 

40.6 

2.4 

54 

9  + 

21 

18 

676 

0 

0 

24 

0 

4.64 

-  4.76 

1 .66 

13 

11.0 

6 

18  + 

4 

3 

3 

CAMP  PARDEE 

62.4 

42  .  1 

52.3 

3.2 

72 

27 

33 

18 

351 

0 

0 

0 

0 

1  .62 

-  2  .04 

.66 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

63 . 0 

38.5 

50 .  e 

72 

25  + 

28 

18 

391 

0 

0 

3 

0 

1.91 

.70 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHERRY   VALLEY  DAh 

56. 4M 

30 .  'iM 

43 .  4M 

66 

9 

19 

18 

501 

0 

0 

0 

3,24 

1.99 

14 

11.0 

7 

14 

i 

2 

2 

COAL  I NGA 

65.6 

40,3 

53.5 

3.5 

79 

26 

31 

19  + 

317 

0 

0 

3 

0 

1 ,50 

-  .12 

.94 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

64.6 

35.8 

50.2 

74 

24 

29 

20 

409 

0 

0 

10 

0 

1.92 

.72 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

DENAIR  3  NNE 

53.6 

37.6 

50.6 

1.2 

74 

26 

28 

20 

396 

0 

0 

5 

0 

.83 

-  1.26 

.30 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUDLEYS 

50.3 

29.4 

44.9 

3.9 

72 

8  + 

21 

19 

559 

0 

0 

2  1 

0 

4.45 

-  2.73 

1.29 

17 

T 

0 

7 

4 

2 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

55.7 

36.9 

52  •  3 

3 . 0 

75 

26 

30 

18 

348 

0 

0 

3 

0 

2.61 

-  2.63 

1.17 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

FIVE   POINTS   5  SSW 

64 .  9M 

40. OM 

52 .  5M 

75 

27+ 

32 

19 

343 

0 

0 

I 

0 

* 

1.56 

10 

.0 

0 

1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

64.5 

40.8 

52.7 

2.2 

75 

26  + 

32 

20  + 

340 

0 

0 

2 

0 

1.27 

-  .92 

.59 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

64.5 

'tO.O 

52,3 

74 

27+ 

31 

18 

351 

0 

0 

2 

0 

1.16 

.51 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLENNVILLE 

61.7 

33.4 

*7.6 

73 

7 

25 

23  + 

480 

0 

0 

14 

0 

.96 

.43 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRANT  GROVE 

46.2 

28,3 

37.3 

57 

a 

16 

16 

773 

0 

0 

22 

0 

2,01 

•  81 

17 

8.0 

8 

18  + 

4 

2 

0 

HANFORD 

65,2 

39,9 

52.6 

2.9 

75 

26  + 

32 

20  + 

343 

0 

0 

2 

0 

1,33 

-  .26 

.65 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

56, 4M 

32, 5M 

44. 5M 

4.5 

56 

27  + 

26 

18 

571 

0 

0 

15 

0 

2,78 

-  3.07 

1.12 

14 

4.5 

3 

14 

3 

3 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

47,7 

25.0 

36.4 

6.4 

55 

2 

11 

18 

796 

0 

0 

2  7 

0 

25.0 

30 

26 

IDRIA 

59, 7M 

41. 3M 

50. 5M 

3.2 

72 

8 

32 

19 

397 

0 

0 

1 

0 

1,37 

-  1.83 

.71 

2  8 

.0 

0 

3 

1 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

56,8 

47.8 

57.3 

3.7 

80 

8 

41 

18 

212 

0 

0 

0 

0 

1,91 

-  .03 

.73 

11 

.  0 

0 

4 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

65,6 

39.3 

52.5 

75 

9+ 

28 

2 

345 

0 

0 

6 

0 

1.53 

.64 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

kettleman  city 

64,8 

40.5 

52.7 

75 

28 

32 

19 

340 

0 

0 

1 

0 

1.02 

.60 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

55,2 

44.6 

54.9 

73 

28  + 

37 

6 

275 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.60 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

62. 9M 

38. 8M 

50. 9M 

74 

26 

30 

20 

390 

0 

0 

2 

0 

1.42 

.39 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

LE  GRAND 

64,0 

40.  1 

52.1 

2.5 

74 

24 

31 

20 

355 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-  1.17 

.53 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

LEMON  COVE 

65,0 

41.6 

33.3 

2.1 

77 

16 

32 

18 

319 

0 

0 

1 

0 

1,92 

-  .73 

.80 

28 

,0 

0 

5 

1 

0 

LINDSAY 

64,6 

39.7 

52.2 

2.2 

75 

24 

32 

19 

355 

0 

0 

1 

0 

1,67 

-  .44 

.56 

28 

,0 

0 

5 

1 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

62,6 

40.6 

51.6 

73 

25 

30 

20 

367 

0 

0 

1 

0 

,55 

.21 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  39  - 
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Sutton 

Temperature 

Precipitation 

it 

<s 

ATerage 
Minimum 

Average 

1 

!§ 

« 
M 

2 

• 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Db7 

e 
Q 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

0 

0 

1    .10  or  More  1 

1    .so  or  More  1 

1.00  or  More 

•si 

.  I 

20.1 

32.1 

53 

9 

10 

18 

913 

28 

Q 

1.83 

.56 

1 7 

13.5 

22 

22 

5 

2 

0 

LOO  I 

62.3 

42.'' 

52.4 

3.6 

72 

26 

32 

349 

Q 

0 

1  ,45 

—  1,42 

.48 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

lds  bands 

40,  0 

52 . 3 

2.2 

73 

24 

30 

20 

350 

0 

,56 

-  1,03 

,23 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

lds  bands  det  resv 

62  •  0 

44.2 

93.1 

7 1 

27 

37 

20+ 

326 

0 

0 

0 

0 

.24 

1 0 

■  0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

64  . 0 

40.8 

52.4 

2.4 

75 

27  + 

32 

20 

343 

0 

0 

1 

0 

,  84 

■"  1.11 

.33 

1  7 
1  " 

.0 

0 

4 

0 

0 

U  A  MT  F  r  A 

n  A  n  1 1 L  A 

63.4 

40.8 

52.1 

74 

27 

34 

23  + 

354 

0 

,74 

.18 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

UAD  TTHDA 
nAK I L  Ur  A 

65.4M 

42  .  5M 

54  .OM 

1.6 

76 

26 

34 

10 

308 

0 

.36 

_  .53 

.26 

10 

.  0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  Z 

65. 3M 

39 ,  4M 

52 .  4M 

3.3 

77 

26 

34 

20  + 

348 

0 

0 

1.41 

-  .84 

.42 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

MODESTO 

64 . 2 

4  2.^ 

53.3 

4,0 

75 

26 

35 

l9  + 

322 

0 

0 

0 

0 

.61 

-  1.50 

.21 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

63.7 

3  i  •  6 

» 8 

7  3 

26 

30 

369 

0 

0 

2 

0 

.  9b 

~  .90 

.37 

1 3 

.0 

0 

3 

C 

0 

unoTU   enow    dantPq  cta 

61.7" 

34, 2M 

48  ,0M 

73 

26 

18  + 

467 

^ 

_ 

_ 

27 

-  4.06 

.91 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

UKAiNwC  LL'vt 

r UK  1  C  K  V 1 L  L  C 

65.3 

40  8 

53.1 

2.4 

76 

25 

1 9 

3  28 

Q 

1.05 

_  ,85 

• 

17 

.  0 

0 

3 

0 

PQSEY  3  E 

57.0 

22,6 

g 

29 

558 

0 

0 

17 

0 

1.03 

1 4 

T 

17 

3 

2 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

58.4 

37)8 

46  !l 

29 

18* 

469 

0 

0 

5 

0 

1.48 

1 7 

10.0 

T 

1  84 

6 

4 

2 

CAM     IIITC  RAM 
5  AM    L  U 1 3    U An 

6  2  .  2  M 

"-l.S 

51. 9M 

72 

27 

33 

26 

362 

Q 

0 

Q 

0 

65 

.20 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

61.7 

35  5 

48.6 

1.6 

71 

27 

19 

Q 

0 

0 

2!77 

_  3,20 

1.37 

17 

.  0 

1 

SD  ENTRANCE  yOSEMljE 

52. <. 

2b!b 

40.6 

64 

8 

19 

18 

678 

0 

0 

25 

0 

4,41 

1.64 

14 

9 

1 4 

3 

3 

3 

STOCKTON  WBAP 

61.2 

3  1.3 

2,3 

70 

3  2 

1 9 

379 

0 

0 

1 

0 

1,42 

•  70 

}f 

.  0 

4 

1 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 

62.5 

39,0 

50.8 

1 .9 

72 

27 

31 

20 

390 

0 

0 

2 

0 

1.30 

-  l!33 

.50 

1 4 

.0 

0 

4 

1 

0 

T  E  H AC  HAP  I 

56. 8M 

34  .OM 

45  •  4M 

70 

16 

2  6 

542 

0 

0 

12 

0 

3.24 

1.63 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

T  F  1  riN    RANT  MR 

63.5 

^A  *  H 

52.2 

1.3 

78 

6 

32 

19 
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0 

2.14 

.  09 

.66 
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.0 

0 
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3 

0 

THREE   RVRS   EOISON  PH  2 

67.5 

a '  c 
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3.6 

78 

17* 

3  1 

19  + 
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0 

0 

3 

0 

1.80 

-  2.25 

•  57 

17 

.0 

c 

4 

L 

0 

TIGER  CREEK  PH 

61.1 

36.5 

4.2 

70 

28 

1 9 

444 

0 

0 

6 

0 

4.15 

—  4  •  00 

1.87 

1 7 

T 

Q 

5 

2 

1 

TRACY  CARBDNA 

63.9 

sz'.i 

72 

28  + 

35 

23  + 

338 

^ 

Q 

.42 

.15 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

63.0 

42.2 

52.6 

70 

26+ 

34 

2 1 

339 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.85 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

1/  T  e  A  1  T  A 
V  i  d  A  L  1  A 

62.5 

^1.2 

51.9 

.4 

73 

26  + 

35 

20  + 

359 

0 

1.20 

-  .78 

•  33 

14 

.0 

0 

5 

C 

0 

WASCO 

53.5 

3.5 

78 

25 

33 

19 

317 

0 

0 

0 

0 

1.30 

*  08 

.68 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 
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2  B  •  4 

^5  •  2 

5.2 

73 

27 

24 

18  + 
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0 

0 
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0 
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1.17 

14 

4 
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2 
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3  ^ 

1.74 

-  1,66 

1.4 
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SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

69 . 1 

'.4.7 

56.9 

83 

8  + 

38 

22  + 

225 

0 

1 . 25 

.56 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 
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BARRETT  DAM 

68.9 
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2.8 
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9 

-  _ 
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Q 

Q 

3 

0 
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0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BIG  BEAR  LAKE 

25,3 

M 

59 

1 6 

1  7 

22  + 

0 

0 

25 

0 

1.94 

1 .25 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

BON  I T A 

burbank  valley  PMP  plt 

71.7 

45.6 

58.7 

3,5 

83 

7 

36 

2  1 
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0 

3.62 

1 . 50 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

CACHUMA  DAM 

68.8 

40.7 

54.8 

80 

8 

1 9 

0 

2.80 

1.51 

28 

.  0 

0 

4 

2 

1 

CAMPO 

65 . 8 

35  0 

77 

^7 

24 
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0 

0 

13 

0 
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0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
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43,4 

57,7 

85 
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199 

0 

0 

0 

0 

3.5' 

1.46 
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^ 
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47.5 

56.6 
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75 

10 

40 

2 
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0 
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.50 
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.0 

0 
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1 

0 

CLAREMGNT   POMONA  COL 
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45.3 

57.2 

4.6 

83 

8 

22  + 
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Q 

Q 

0 

2.00 

1 .64 

1.28 
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I 
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72.1 

43.2 

57.7 

4.7 

85 
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fa 
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1.24 

11 

.0 
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CULVER  CITY 

T 1 . 2 

60 . 1 

42 

1 9 
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0 

0 

0 

0 

2.19 

.75 
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.0 

0 

4 

2 

0 

CUYAMA 

6  3*2 

34.5 

48.9 

77 

* 

25 
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447 

0 

0 

14 

0 

.92 

.40 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

C  UY AM AC  A 

60.7 

30. 

45.5 

5.1 

B  3 

20 

22 

1 
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0 

.95 

-  6.64 

.48 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66.8 

37  3 

3  c .  i 

81 

9 

26 

2 1 
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0 

*! 

2.68 

.01 

1.55 
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.0 

0 

3 

2 

1 

EL  CAPITAN  Dam 

74.2 

45  3 

87 

9 

3  8 
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0 

0 

0 

0 

1.22 

.55 

11 
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0 

2 

2 

0 

ELSINORE 

70  •  9M 

55  *  7M 

3  *  6 

83 

3 

30 

2 1 
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0 

0 

2 

0 

2.18 

.48 
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^0 

.0 

0 
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2 

0 

ESCDNDinO 

72  •  I 

41.3 

56 . 7 
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8  + 
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0 

0 

1 

0 

1.21 
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1.21 
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FDNTANA  KAISER 

75  •  0 

50.0 

62.5 

90 

7 

43 

22  + 
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^ 
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1.19 

.77 
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,0 

0 
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1 

0 

GILLESPIE  FIELD 

73.5 

42 .  ^ 
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86 

7 

3  3 

22 
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0 

0 

0 

0 

1.19 

.49 
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3 

UF  MCM A  U  HAM 

65.1 
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47.9 

73 

17+ 
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0 

1 .03 
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11 

,  0 
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1 

0 

lOYLLHILO  FIRE  OEPT 

33.3 

45.1 

67 

16  + 

25 
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552 

0 

0 

14 

0 

1.37 
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,0 
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0 
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60.4 
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7 1 
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27 

2 
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0 

1.66 

1.13 
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,0 

0 

2 

2 

1 
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18 

220 

^ 
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46.6 

59.8 
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0 
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67.9 

43.5 

55.7 
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15 

36 

27  + 
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1.77 
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.0 

0 

3 

1 

1 
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70.5 
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19 
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NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65.3 

48.2 

56.8 
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36 
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DJAI 

67.8 

40.5 

54,2 
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7 

36 

22  + 
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0 

0 

0 

5.08 
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3.18 
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.0 
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OXNARO 

68.5 

45.8 

57.2 

3,3 

80 

9 

41 

1 
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0 

0 

0 

3.69 
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1.85 

28 

.0 
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PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

57.8 

35.4 

46.6 
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17  + 

30 

23  + 
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2.19 

1.21 
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.0 
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1 
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72.5 

47.2 

59,9 

5.3 

85 

7 

40 

22  + 
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0 
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0 

4.52 
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2.44 
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.0 
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2 

PERRIS 

70.1 

38.4 
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26 
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0 

0 

7 
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21 
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1.30 
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.0 

0 

3 

2 

2 
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70.4 

40.3 

55.4 

82 

8 

27 

22 
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0 

0 
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0 
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.81 

11 

.0 
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3 

2 

0 

REDLANDS 

71.1 

42,8 
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35 

22 
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0 
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0 
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21 
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.0 
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See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


Continued  FEBRUARY  1970 
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SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

71.3 

43.4 

57,4 

4.  I 

84 

8 

37 

22  + 
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0 

0 

0 

0 

2.15 

_  1,57 

.97 

26 

0 

4 

3 

Q 

SANDBERC  WB  //R 

51.6 

38 . 1 

44.9 

3.5 

61 

26'^ 

29 

16 
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0 

0 

5 

0 

5.40 

2,82 

2.58 

26 

.  2 

0 

3 

3 

3 

SAN  OIECO  WB  AIRPORT  R 

57,8 

51.6 

59.7 

3,5 

76 

25 

45 

22  + 

142 

0 

0 

0 

0 

2.58 

,  43 

1.54 

26 

.  0 

0 

3 

2 

SAN  FERNANDO 

71.0 

46.1 

96.6 

4,4 

83 

7 

37 

2  1 
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0 

0 

0 

0 

3.70 

.01 

1 . 42 

10 

,  0 

0 

4 

3 

, 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

72.8 

45.4 

59.1 

85 

e* 

37 

21 

150 

0 

0 

0 

0 

4.22 

2,02 

28 

.0 

0 

3 

3 

SAN  JACINTO 

71.2 

37 . 6 

54.5 

3 , 4 

84 

6* 

29 

22  + 

267 

0 

0 

7 

0 

2.15 

_ 

1.09 

28 

0 

3 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

63.1 

49.9 

56.5 

75 

7 

44 

21 

233 

0 

0 

0 

0 

.93 

.42 

10 

.0 

0 

3 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

72  .  1 

48.3 

60.2 

5,7 

85 

8 

41 

18  + 

129 

0 

0 

0 

0 

1 .76 

-  l.Jfl 

1.12 

10 

•  0 

0 

2 

2 

SANTA  BARBARA 

67 .  ^ 

45.4 

56.4 

2.4 

77 

24 

39 

19 

233 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.06 

1.53 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

65.6 

45.2 

55.4 

73 

1 

37 

19 

261 

0 

0 

0 

0 

4.11 

2.45 

26 

.  0 

0 

6 

3 

SANTA  MARIA  MB   AIRPORT  R 

67.5 

42.0 

54.8 

3.0 

73 

26  + 

34 

19 

279 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.  17 

2. 15 

26 

.  0 

0 

3 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

66.3 

50.5 

58.4 

75 

18 

43 

15 

177 

0 

0 

0 

0 

2.17 

.59 

26 

.0 

0 

4 

3 

SANTA  PAULA 

71  .4M 

44 . 2 

57 .  6M 

84 

25  + 

37 

6  + 

197 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.59 

10 

.0 

0 

3 

3 

TORRANCE 

69,6 

48.4 

59.0 

4.5 

83 

7 

42 

22 

164 

0 

0 

0 

0 

2.39 

-  .52 

1.24 

28 

.  0 

0 

4 

2 

TUJUNGA 

66  ,  1 

44.4 

S6.3 

81 

7 

35 

21 

237 

0 

0 

0 

0 

6.04 

2.51 

28 

.  0 

0 

4 

3 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

72.  1 

44.5 

58.3 

4.2 

85 

8 

37 

21  + 

182 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

-  1.34 

.55 

28 

.  0 

0 

3 

1 

TWITCHELL  DAM 

66. 9M 

43.  IM 

55. OM 

74 

26  + 

35 

23 

276 

0 

0 

0 

0 

1.75 

1.10 

26 

,0 

0 

4 

1 

1 

UCLA 

70.9 

52.0 

61.5 

83 

8 

46 

16 

105 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1 .49 

26 

,0 

0 

4 

3 

UPLAND  3  N 

69.7 

43.8 

56. 6 

84 

8 

35 

22  + 

224 

0 

0 

0 

0 

2.91 

1 .68 

28 

.0 

0 

3 

3 

[ 

VISTA  2  NNE 

WARNER  SPRINGS 

65.2 

33.5 

49.4 

3.6 

74 

16  + 

23 

22 

433 

0 

0 

1  5 

0 

1.29 

-  1.84 

.57 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

YORBA  LINDA 

71.8 

46.4 

59. 1 

4.2 

86 

7 

36 

21 

154 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  1.65 

.69 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

s; .  8 

3.6 

2.35 

-  1 . 20 

T 

*       «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

70.6 

42.0 

56,3 

80 

8 

3  I 

2 

236 

0 

0 

1 

0 

.53 

.  17 

11  + 

.  0 

0 

3 

0 

0 

BARSTOW 

68.2 

36.4 

52,3 

74 

16 

26 

3 

349 

0 

0 

5 

0 

.28 

.  12 

1 1 

,  0 

0 

I 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

66.9 

41.5 

54,2 

75 

8  + 

30 

22 

296 

0 

0 

2 

0 

2.15 

1 .00 

26 

,0 

0 

3 

2 

1 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

51.1 

29.4 

45,3 

4.  1 

71 

8 

2  1 

20  + 

548 

0 

0 

20 

0 

.94 

.44 

.38 

21 

4,0 

1 

21 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

75.7 

44  •  5 

60.1 

3. 1 

84 

9  + 

34 

3 

139 

0 

0 

0 

0 

.38 

.10 

.28 

10 

,  0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

7'..1 

47,4 

60.6 

86 

8 

37 

3 

117 

0 

0 

0 

0 

.66 

.39 

10 

,  0 

0 

2 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

73.8 

49.3 

61.6 

84 

9 

40 

3 

103 

0 

0 

0 

0 

.53 

.32 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

7^.3 

43.7 

59 . 0 

1.0 

83 

9 

34 

3 

167 

0 

0 

0 

0 

.53 

.  18 

.45 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANTIL 

67.0 

38.8 

52.9 

76 

16 

25 

3  + 

331 

0 

0 

9 

0 

1 .08 

.58 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

67. <, 

43.6 

55 . 5 

75 

9  + 

35 

3 

256 

0 

0 

0 

0 

.25 

.  19 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

74.5 

46.4 

61.5 

3,3 

82 

8 

37 

5  + 

101 

0 

0 

0 

0 

1 . 36 

1.12 

.54 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

54.^ 

27.3 

40.9 

64 

7 

15 

1 

667 

0 

0 

23 

0 

1.29 

.38 

21 

,0 

0 

4 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

72.0 

50.2 

61 . 1 

83 

9 

41 

20  + 

114 

0 

0 

0 

0 

.21 

.18 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

75.4 

43.1 

59.3 

1.7 

85 

8 

35 

20  + 

158 

0 

0 

0 

0 

.87 

.45 

.52 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

FAIRMONT 

58.7 

39.5 

49 . 1 

3.4 

68 

9 

32 

2 

438 

0 

0 

1 

0 

1.35 

-  1.80 

.82 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLD  ROCK  RANCH 

75.1 

48 . 3 

61.7 

82 

8 

37 

3 

64 

0 

0 

0 

0 

.61 

.59 

11 

,0 

0 

1 

1 

0 

HAIWEE 

58.4 

35.6 

47.0 

3.2 

65 

9  + 

31 

4 

495 

0 

0 

5 

0 

1.67 

.55 

.99 

11 

.  0 

0 

2 

2 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

7  1 .  IM 

45 .  7M 

56  ■  4M 

8  1 

9 

34 

5 

179 

0 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     FEBRUARY  1970 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


February  was  warmer  than  normal  at  all  first- 
order  stations  within  the  State,  with  positive 
departures  reaching  5°  at  Blue  Canyon  and  in 
the  Los  Angeles  area.  At  San  Francisco  it 
was  the  second  warmest  February  of  record; 
the  winter,  December  through  February,  was 
the  warmest  of  record,  and  during  the  90-day 
period  there  were  only  5  days  with  below  normal 
mean  temperatures,  and  none  of  these  were  in 
February,  Mt.  Shasta  City  reported  that  the 
winter  season  averaged  39.0°  temperature,  as 
compared  with  31.5°  last  year.  At  Red  Bluff 
new  high  temperatures  for  the  dates  were  ob- 
served on  the  8th  and  9th,  and  at  Sacramento 
the  minimum  on  the  11th  was  the  warmest  for 
that  date.  Los  Angeles  and  Oakland  also  re- 
ported no  days  in  February  with  mean  tem- 
perature below  normal;  Santa  Maria,  Long  Beach, 
and  San  Diego  had  only  1  day  during  the  month  in 
this  category;  Sacramento  had  2  days;  and  Bakers- 


field  had  3. 

Precipitation  was  lighter  than  normal  over  most 
of  the  State,  though  totals  greater  than  normal 
were  reported  from  the  Bakersfield-Santa  Maria- 
Sandberg  area  and  from  San  Diego.  At  the  ex- 
tremes were  San  Francisco,  with  only  40  percent 
of  normal  for  the  month,  and  Sandberg,  with  208 
percent  of  normal.  This  was  the  first  February 
of  record  at  Eureka  with  less  than  5  days  of  pre- 
cipitation. Mt.  Shasta  City  has  received  168 
inches  less  of  snow  this  winter  than  last  winter. 
San  Diego  experienced  precipitation  at  an  ex- 
cessive intensity  on  February  28. 

A  funnel  cloud  was  reported  west  of  Stockton 
on  the  17th.  Santa  Ana  winds  in  southern  Cali- 
fornia on  the  18th  and  29th  caused  heavy  damage 
to  powerlines,  billboards,  small  boats,  and  parked 
aircraft. 

C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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briooevule  4  nnw 
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FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

CASQUET  RANGER  STATION 
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See  Relerence  Noles  Followiiig  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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1,90  .21 

.11 

•  54 

5.60 

.07 

T 

1.38 

1.70 

.06 

1.34  .75 

T 

•30 

1  .66 

T 

05 

,06  .19 

•  41 

1  .  15 

.  IC 

!05 

.13 

.87 

4.99 

.02 

T 

T 

.90 

1  .62 

1  .74 

.22 

.49 

2.52 

.02 

.58 

,62 

.09 

.14  .63 

,06 

.36 

4  .37 

T 

T 

.50 

1.15 

.t5 

2.13 

T 

.14 

1 .93 

.08 

.30 

1.00 

.23 

.14 

.14 

.04 

1 .57 

*?? 

* 

.30 

.16 

.03 

* 

1  'ftrt 
. 

,13  .09 

* 

1.35 

.01 

03 

20 

79 

0 1 

.  1 5 

04 

•  12 

1.41 

.03 

.04 

!28 

!59 

^23 

.18 

!o2 

.04 

2.06 

1  •  60 

.70 

.01 

.10 

.29 

.30 

7 

.31 

T 

.05 

.06 

.18 

7 

.48 

T 

.04 

.15 

.06 

.03 

.17 

T 

.03 

2.09 

T 

T 

.02 

.67 

.50 

.90 

T 

1.01 

.01 

.02 

.23 

.75 

1.70 

.02 

.  14 

.12 

.12 

.37  .93 

1.96 

.10 

.26 

.38 

.06 

.36  .06 

.04  .O't 

,02 

.20 

CLEARlAKE  HIOHLANDS 
CQHASSET   1  NNE 
COLEHAN  FISHERIES  ST& 
COLFAX 

COLGATE  POMER  HOUSE 

COLUSA   I  SSM 
COOL 

CORNING  HOUCHTQN  RANCH 
OANA  2  SE 
DAVIS  2  M5M 

OAVIS  CREEK 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SaBLA 

DOBBINS  COLCAIE  FOREBY 
OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

OUNNICAN 

OUNSKUIR   RAMOER  STA 
EAST   PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

folsoh  OAH 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  CULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
COLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  CULCH  RS 

HARRy  ENGLEBRIGHT  QAM 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
H06ERCS 

hunter  dist  craves  rch 

ioha  hul 
jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 
lakepdrt 

lakeshore 

LAKE  SPAULOtNC 
LAKE   5PAUL0INC  DAM 
LEESVILLE   KEECAN  RANCH 

little  valley 

lookout  3  msh 
loyaltdn 

MADELINE   MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAKE  // 
MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

HIDDLETOWN 

MINERAL 

montkello  dam 
mount  danaher 

mount  shasta  mb  city  //r 
nevada  city 

NICOlAUS  2 
ONO 

ORLAND 

QRQVILLE 
ORGVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  ranger  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IPG 

PLATINA 

PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE   STA  NQ  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
RQCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  MB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  MB  CITY  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETQMN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVULE  RANGER  STA// 

SODA  SPRINGS   I   E  //R 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEy 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  H 
VACAVILLE 
VINTON 
VOLLHEftS 

VOLTA  POMER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOHS 
WILLOWS  U5BR 


03 
80CA 

eooiE 

eRIOCEPQRT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  Pk 


DOYLE 

DOYLE  9  SSE 
ELLERY  LAKE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tota 

1   1   2   I  3 

4 

5  I  6 

7   1   B   1  9 

10  1 

12 

13  ] 

14  j 

15 

16 

17  1 

18 

13 

20 

21 

09      90  91 

tKi 

25  1  26  1  27 

00     00  m 

31 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

.  79 

*  1' 

.06 

.53 

T 

FORT  BIOHELL 

1 .20 

• 

* 

I 

.26 

.40 

GEM  LAKE 

1 .2<> 

* 

« 

* 

» 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

*                 *  • 

•      •  • 

1.24 

MEYERS    INSPECTION  STa 

MONO  LAKE 

.84 

.41 

.42 

T 

T 

.01 

SAGEHEN  CREEK 

2.44 

.01 

.40 

•  46 

.03 

.12 

1.39 

•  03 

SECRET  VALLEY 

.67 

.39 

SQUAW  VALLEY 

3.36 

T 

T 

.14 

[95 

.87 

1.40 

T 

T 

STANOISH   I  E 

.96 

.01 

.11 

.10 

.74 

SUSANVILLE  AIRPORT 

1 .85 

.34 

.95 

TAHOE  CITY 

2.45 

T 

.03 

.54 

1.43 

TERMQ 

.52 

16 

'03 

.15 

.17 

T 

■  01 

TRUCKEE  ranger  STATION 

2 .  IB 

T 

•  42 

,40 

1.36 

T 

WENOEL   10  SE 

.59 

.12 

.47 

MOODFORDS 

1 .64 

.  35 

•  21 

.06 

1.02 

T 

T 

«       •  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<* 

ALAMO   I  N 

2.26 

.  2  e 

ARROYO  GRANOE 

.42 

.03 

.11 

.  16 

.12 

SEN  LOMOND  NO  3 

3.86 

.  04 

.04 

.01 

.28 

T 

1 .90 

BERKELEY 

1.85 

.02 

ft 

'41 

*  30 

.54 

.12 

.  10 

.26 

8IC  SUR  STATE  PARK 

4.01 

.09 

.07 

.53 

.65 

.29 

.45 

1.73 

BLACK   MOUNTAIN  Z  SW 

3.44 

.01 

.04 

.  5; 

.65 

.41 

1 .01 

.02 

.77 

BRADLEY 

1  .OB 

.04 

.14 

.83 

BURL INCAME 

1.90 

.35 

•  63 

BURTON  RANCH 

1.96 

.04 

.  16 

.0 

'zt 

20 

.63 

•  08 

.27 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1.80 

.02 

.10 

'.25 

.42 

.19 

.56 

.03 

,23 

CARMEL  VALLEY 

2.05 

T 

.02 

T 

.  16 

.  67 

,12 

.09 

T 

.02 

.77 

CHITTENDEN  PASS 

1 .49 

.03 

•  ^' 

• 

.28 

.28 

CONCORD  3  E 

1.15 

.06 

.05 

.03 

•  05 

.17 

CROCKETT 

l.Bl 

.03 

•  05 

*  2* 

30 

'52 

•  11 

,24 

DAVENPORT 

2.19 

T 

.03 

!35 

.80 

.12 

!48 

.41 

FORT  ORD 

2.37 

.01 

.  0 1 

1  .  39 

,02 

.  13 

.06 

T 

T 

.21 

•  54 

CERBER  RANCH 

1 .89 

.02 

.  30 

.03 

•  ^* 

.  29 

.11 

.36 

•  04 

.58 

GILROY 

2.49 

•  17 

.  16 

.05 

.61 

.90 

GiLftOY   1*.  ENE 

2.44 

T 

•  22 

.20 

*36 

.07 

.  76 

.05 

.76 

HALF  MOON  BAY 

2.31 

.10 

.  10 

.41 

.15 

.55 

.05 

.95 

HERNANDEZ  2  NM 

1.53 

■  26 

.58 

HOLLISTER   1  5H 

1.03 

.09 

.  1  5 

•  19 

KING  CITY 

1.14 

■  04 

'  rti 

.  06 

.90 

LAFAYETTE   2  NN£ 

1.93 

.04 

.11 

*02 

34 

•  11 

.27 

LA  HONDA 

3.05 

.04 

!oi 

.40 

!79 

.08 

.32 

!60 

.  10 

.71 

LlVERMORE   COUNTY   F  D 

I.IB 

T 

•  07 

LOCKWODD  2  N 

L  .24 

*  *^ 

.04 

.03 

LOS  GATOS 

2.12 

.05 

.11 

'so 

LOS  GATOS  *.  SW 

4.25 

•  05 

*05 

85 

'  90 

25 

■ 

1  20 

MARTINEZ  3  SSE 

1.92 

.04 

T  T 

.07 

!o2 

.42 

.33 

T 

T 

.0. 

168 

T 

!32 

MARTINEZ    WATER  PLANT 

1.43 

.06 

,02 

*^« 

'ti 

MONTEREY 

2  .04 

.02 

.05 

•  ^ 

*  ft^ 

.  IC 

MONTEREY  NAIF 

1.61 

T 

.  15 

.  12 

'  ■ 

MORGAN  HILL  2  E 

1.S9 

*20 

22 

37 

*  10 

*  47 

'53 

MORRO  bay  FIRE  DEPT 

.91 

T 

.01 

!o3 

in 

.14 

^20 

T 

.42 

MORRO  BAY   3  N 

1 .66 

.04 

*  \f 

• 

.  16 

•  26 

■ 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

.08 

MOUNT  HAMILTON 

2^23 

.04 

•  1 2 

NACIMIENTO  DAM 

I  .04 

.0 

oe 

06 

' 

*08 

•  0 

*42 

NEWARK 

.93 

.01 

.06 

.11 

.23 

,01 

^21 

!28 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

1.69 

.01 

.10 

*'" 

.  1  T 

.60 

.30 

.02 

.  12 

.37 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

1.13 

•  03 

.  K 

.49 

.28 

■ 

• 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

2.70 

.03 

T 

47 

.  6 

1  62 

parkfielo 

•  91 

.45 

.  1 1 

.05 

iso 

PASO  nOBLES 

1.66 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

1.43 

.03 

.02 

T 

.  19 

.05 

.06 

1 .07 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

1 .99 

i08 

•  05 

.04 

•  30 

,04 

.12 

PISMO  BEACH 

I  .90 

•  06 

.02 

.09 

•  06 

1*35 

POINT   PIEDRAS  8LANCAS 

2.84 

.04 

.08 

.52 

.30 

.03 

u'87 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

1.15 

.03 

T 

.01 

.02 

.22 

.27 

.02 

.02 

.29 

PRIEST  VALLEY 

2.63 

.56 

.09 

.  1 3 

.27 

•  07 

1.28 

REDWOOD  CITY 

2.04 

.01 

.01 

•  07 

.01 

.32 

•  ^  ^ 

,01 

RICHMOND 

1.75 

T 

.09 

.01 

[11 

.41 

.26 

*  34 

,  1 1 

'31 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

2.26 

.06 

.43 

.14 

!66 

!49 

SALINAS   2  E 

1.68 

T 

T 

.  K 

.  60 

•  11 

p 

SALINAS   FAA  AP 

I.B3 

.01 

•  03 

.11 

.86 

•  02 

.18 

.06 

SALINAS  DAM 

1.57 

•  10 

«03 

.26 

.06 

•  08 

*nn 

SAN  ANTONIO  MISSION 

2.5B 

.08 

.02 

^30 

.26 

1 '  70 

SAN  AROO 

.62 

•  07 

.01 

!o3 

.06 

!45 

SAN  CLEMENTE  DAM 

2.30 

•  03 

.2! 

.70 

.39 

* i 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

2.15 

.02 

.05 

.  I  6 

' 

,  66 

.02 

'  ^2 

'  «T 

'Ik 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

R 

2.18 

T 

•  01 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

1.56 

.01 

'o4 

■ 

*  10 

59 

02 

16 

'  44 

SAN  CREGORIO  2  SE 

3.03 

T 

.01 

.01 

.42 

.66 

.04 

.  39 

!l8 

.73 

[59 

SAN  JOSE 

R 

1.45 

T 

T 

.15 

.02 

.12 

.  30 

.04 

'  Afc 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

1.42 

.04 

.05 

.21 

.36 

• 

SAN  MATEO 

1 .59 

•  05 

.01 

.36 

.22 

.02 

.58 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.22 

T 

.11 

.01 

29 

SANTA  CRUZ 

3.11 

.05 

.55 

.76 

.03 

!22 

1.48 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

3.00 

T 

.11 

.01 

.13 

.47 

.03 

.33 

.02 

1.90 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

1 .66 

.08 

SEARSVILLE  LAKE 

SOLEDAO 

1.01 

\tl 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

1.49 

!o5 

.06 

.67 

.26 

!o9 

.02 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

1.59 

.05 

.  13 

•  J* 

'  \^ 

.37 

WALMAR  SCHOOL 

1.83 

.31 

'  1 1 

'  \\ 

09 

* 

*40 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1 . 60 

•  02 

.15 

.  ID 

_ 

WALNUT  CREEK  4  E 

1.46 

.04 

.  15 

•  01 

'11 

21 

*  OB 

*44 

16 

'26 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 

1.66 

T 

T 

.20 

!61 

!o9 

!l9 

'.57 

WRIGHTS 

3.52 

.08 

.75 

.73 

• 

.48 

■ 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANGIDLA 

1.22 

T 

.56 

.24 

T 

.14 

.18 

.03 

.07 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

.51 

.02 

T  .01 

.  03 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

.45 

.02 

.03 

T 

.02 

.07 

.02 

!l3 

!o3 

!l3 

ASH  MOUNTAIN 

1.76 

.37 

.04 

.43 

.92 

T 

T 

T 

T 

AUBERRY    1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

1.56 

.36 

.66 

T 

T 

T 

T 

.  16 

T 

.38 

BALCH  POWER  HOUSE 

2.83 

T 

T 

.10 

.09 

.34 

.42 

.90 

.98 

BLACKWELLS  corner  2WNW 

1.47 

.08 

.20 

.06 

.06 

,02 

.11 

.01 

.91 

BUTTQNWILLOW 

.79 

.32 

.24 

,01 

.16 

.15 

.06 

CALAVERAS   BIG  TREES 

4.64 

T 

.03 

.08 

T 

1  .66 

1 .39 

1.46 

.05 

See  Relereoce  NoIsb  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINCA 

CQALINCA   U  MNM 
CORCORAN   IRRIC  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  R040  CAMP 
OENAIR   3  NNE 

DUDLEYS 

EI.ECTR4  POMEft  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOlETOWN  LYNCH  RANCH 

FIVE   POINTS   5  SSw 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FftlANT  GOVERNMENT  CAMP 
CLENNVRLE 
GRANT  GROVE 

CRDVELAND  RANGER  STA 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 


KETTLEMAN  CITY 
KBTTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 
LE  GRAND 


SE 


LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LODGEPOLE 

LODI 

LOS  BAN05 

LOS   BANQS  ARBURUA  RCH 
LOS   BANGS   DET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  1 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE   FLiT  DAM 

PORTERVULE 
POSEY   3  E 

SALT  SPRINGS   PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  Z  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 
SPRINCVILLE   7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  W6AP 

STOCKTON  FIRE    STA  NO  U 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS   EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 
WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  R0FC261D 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4^.6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  50BD 
AVALDN  PLEASURE  PIER 
AZUSA  C I TY  PARK  FCl*3B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUHONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  a 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE   DAM  / 

BIG  DALTON  DAM  Fc;23BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC'.60E 
BONtTA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BUR6ANK   FO  FC226  B 

SURBANK  VALLEY  PmP  PlT 

CACHUMA  DAM 

CAHP  HI  HILL  OPlDS  57E 


Day  of  Month 


Tot 

1   1   2   1  3 

4   1   5   I  6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

 ^ 

17 

18 

19 

20  I  21 

22  I  23  24 

25  1  26  1  27 

1.62 

.01 

.02 

.33 

.37 

.66 

.16 

1.91 

.  14 

.46 

.70 

.05 

T 

.02 

1 .99 

1.21 

,02 

liso 

03 

34 

T 

.  10 

T 

.05 

2.41 

T 

.52 

.25 

.06 

.17 

.01 

.11 

.09 

1.92 

.  1  9 

.  1 1 

.05 

.27 

.03 

.69 

'43 

.22 

T 

.03 

.  18 

.83 

10 

.  30 

.28 

4.4S 

.14 

.13 

.32 

1.14 

•  53 

1.29 

2.61 

,08 

.52 

,  55 

.19 

1.17 

1.5* 

!o4 

.03 

•  01 

.38 

.36 

.37 

•  26 

.05 

.  13 

.29 

.53 

.79 

2!67 

.08 

1.25 

1 .26 

• 

1.56 

.  16 

,04 

.05 

.01 

1 .27 

.03 

•  25 

.01 

•  01 

.  10 

02 

•  26 

T 

1.18 

T 

.01 

.01 

.08 

.30 

.05 

.06 

T 

.51 

.12 

.03 

T 

.96 

.05 

.23 

T 

.45 

•  21 

2.01 

.05 

.20 

T 

.33 

.59 

.81 

T 

,03 

3.66 

.33 

.  12 

T 

.89 

.97 

I.IO 

.25 

1.33 

.19 

.  16 

.06 

.01 

.21 

.05 

2.78 

T 

.72 

1.12 

.92 

.02 

T 

4.57 

•  05 

.14 

•  59 

1.16 

•  72 

1.75 

.02 

1.57 

.38 

.07 

•  03 

.07 

.22 

•  09 

T 

1.36 

.01 

.04 

.02 

.02 

.32 

.17 

•  61 

.17 

2.00 

.28 

.03 

.49 

•  20 

.02 

.42 

.32 

'o5 

T 

.  13 

.02 

•  03 

.03 

1.91 

.45 

.73 

.02 

.05 

.02 

•  17 

1.53 

.56 

.  16 

•  02 

.  1 1 

1.D2 

.60 

.15 

T 

.05 

.06 

T 

1 . 16 

T 

.05 

.06 

.20 

•  04 

.01 

1 .42 

.03 

.  33 

.24 

.39 

.22 

4.00 

1 . 98 

1  tOO 

.07 

.20 

.10 

1.25 

.  12 

.  14 

,01 

•  53 

3.72 

.01 

.02 

.04 

.05 

.42 

.45 

.01 

.83 

1.02 

T 

1.92 

T 

T 

T 

•  25 

.  1 1 

,05 

.29 

.42 

1.67 

.20 

•  03 

.04 

.31 

.35 

.05 

.55 

0  1 

T 

.02 

T 

*  2  1 

•  01 

T 

.13 

.01 

T 

T 

1.83 

.26 

.  25 

.51 

•  56 

T 

.09 

•  16 

I  .46 

.07 

.04 

.01 

.23 

.48 

,02 

.08 

.32 

.06 

.55 

01 

.02 

T 

.23 

.  0  1 

.  15 

.04 

T 

T 

.03 

.77 

01 

.03 

.01 

,  26 

.54 

* 

.21 

T 

T 

.84 

'  12 

.17 

•J. 

.  07 

•  33 

.7*1 

•  01 

.  1  7 

.09 

•  11 

•  10 

.36 

.26 

.10 

2  .57 

.05 

•  40 

.  82 

.63 

2.76 

T 

.03 

•  2  1 

.87 

.54 

T 

.68 

.23 

2.18 

.12 

.46 

.57 

.  85 

.64 

.28 

.09 

T 

.15 

,07 

T 

1  .4L 

.22 

.03 

.32 

.  15 

.01 

.42 

,06 

.05 

.05 

•  o; 

.21 

.10 

.06 

.01 

!98 

•  22 

T 

.37 

,05 

.06 

,04 

2.27 

•  07 

.05 

.02 

•  46 

.91 

.76 

1.37 

.15 

.oe 

.  39 

.17 

.04 

•  20 

.04 

.  13 

.01 

,01 

T 

1.61 

.78 

.28 

.01 

•  29 

1,40 

.  18 

.07 

,43 

.67 

1.05 

.09 

.26 

.01 

.25 

.31 

.03 

,60 

1 .03 

.36 

.3*1 

T 

.02 

.73 

I  .04 

.75 

1  .48 

.17 

2.3*5 

T 

.06 

.36 

.48 

1 .39 

.10 

.65 

.01 

,02 

T 

.  18 

.05 

T 

T 

2.77 

.07 

.12 

.04 

.42 

.59 

1.37 

4.41 

.02 

.06 

.01 

1 .52 

1.64 

1.05 

,08 

T 

2.59 

.27 

•  01 

1.28 

.88 

.  12 

2.99 

•  09 

.  14 

.49 

.41 

1.24 

.08 

1.42 

T 

.01 

.O*! 

.02 

T 

T 

.70 

.17 

•  24 

1 .30 

.02 

.02 

•  02 

.22 

.50 

T 

•  23 

,24 

.02 

.  10 

.32 

.49 

1.05 

.23 

3*24 

.26 

1.63 

.02 

.  1 1 

•  IB 

2.14 

.18 

T 

.66 

1.60 

ill 

.04 

.08 

.28 

.57 

4.15 

.02 

.  12 

.8< 

.81 

.42 

1.87 

.03 

.42 

.01 

.15 

.04 

•  07 

.05 

1.70 

.02 

.03 

.05 

.oe 

.50 

.01 

•  IB 

.76 

.09 

.03 

.04 

.20 

.04 

.20 

.10 

1.20 

.13 

.26 

T 

.33 

•  26 

.09 

1.49 

.07 

,03 

.32 

.46 

•  36 

.  19 

1 .30 

.68 

,35 

,20 

1.45 

.52 

.19 

,08 

•  1 1 

3.13 

.03 

.10 

.  7<t 

79 

1  ^24 

.20 

1 .4<> 

•  02 

.71 

T 

.11 

•  02 

3.02 

T 

T 

•  01 

.73 

1.17 

1  .00 

.11 

1.67 

•  33 

,  14 

4.30 

.22 

1  '62 

.58 

.89 

'  37 

4.  86 

.33 

1.79 

.65 

.01 

1  •58 

1.53 

1.11 

.47 

1.52 

1*52 

3.23 

.62 

l'o3 

.  3  1 

1.9*. 

T 

.44 

.14 

.11 

.53 

.33 

0  .06 

(..97 

.03 

1.99 

1  .00 

6.68 

.87 

2.17 

•  02 

4.64 

.53 

•  91 

1.35 

1.74 

•  60 

.80 

3.78 

.77 

.76 

•  43 

3.62 

.49 

1  .50 

.25 

2.80 

.67 

.30 

T 

.12 

T 

T 

.02 

.17 

T 

.9'. 

1.20 
.72 
.03 

.15 

.90 
.01 


1.95 

3.3ti 

1.85 
.  14 
I.S2 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9 

10 

n  1 

12 

13  1 

14  1  15 

T 

.59 

.22 

.02 

,63 

.38 

I  *05 

•  33 

.50 

T 

.62 

1.28 

.10 

2,34 

.52 

.03 

T 

1.24 

.11 

1.32 

.66 

.33 

2.54 

i.ie 

T 

.35 

.75 

.34 

T 

40 

.20 

.02 

[40 

.48 

.  04 

!  50 

.  50 

.10 

.30 

'75 

.39 

1.65 

.81 

.50 

.65 

.07 

.39 

.  29 

^  '  63 

.41 

1.71 

1.30 

T 

1.00 

.80 

.04 

.03 

.39 

.77 

.02 

1 .02 

.52 

1 .  19 

.57 

.04 

.02 

.07 

T 

.44 

.26 

T 

.50 

1 .26 

.24 

.19 

2.00 

.95 

.71 

2.56 

.53 

.75 

2.69 

.56 

.30 

.76 

.02 

.30 

.65 

.02 

.51 

.10 

T 

.53 

.70 

.67 

.59 

T 

.02 

.03 

1 .75 

.06 

.09 

.02 

.35 

.41 

.02 

T 

T 

.14 

.40 

.07 

.13 

.91 

.08 

.  10 

.32 

.  12 

.05 

.34 

1 .00 

.01 

1.01 

.  39 

.  0< 

.  1 1 

T 

1.34 

1 .30 

.03 

1.18 

.86 

.01 

54 

3.29 

.27 

3.37 

1.72 

.05 

.65 

.  1  5 

.77 

.39 

.02 

,08 

.31 

.42 

!53 

.60 

.97 

.07 

T 

1.18 

.58 

.08 

•  98 

I  70 

.  35 

.01 

.70 

1.21 

.43 

.33 

.13 

1-27 

.68 

.02 

.65 

.99 

,41 

1.35 

.12 

1.15 

.25 

.01 

1.15 

.02 

.17 

'II 

,01 

25 

1!  13 

1I3O 

.58 

.36 

.02 

.02 

T 

.56 

.81 

.02 

.34 

.61 

.67 

,66 

•  94 

*  32 

.  50 

.22 

.  13 

.53 

.52 

.39 

2.37 

.53 

.01 

.0, 

.09 

.03 

.01 

.01 

.96 

U63 

.78 

1.42 

.34 

.15 

1. 16 

08 

ft 

33 

'01 

T 

.07 

1*12 

.  57 

*  _ 

•  37 

60 

T 

,  16 

02 

24 

T 

.02 

.  1 1 

.48 

.58 

.25 

.55 

63 

.31 

.03 

* 

.90 

T 

T 

1.13 

.  09 

•  56 

•  36 

1.46 

.90 

T 

T 

.03 

.01 

1.31 

1.02 

.03 

.29 

.  10 

.  14 

.02 

1.13 

1  .68 

.93 

T 

.01 

1.36 

.36 

.33 

.50 

.31 

.01 

.18 

2.04 

.30 

T 

.01 

.05 

.46 

.40 

.02 

.22 

.03 

.11 

.  16 

.01 

.42 

.86 

.50 

.74 

.38 

T 

.03 

.60 

.60 

T 

.94 

.58 

.04 

1.17 

1.52 

CAMPO 

CANDC4  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC   24  0 
CHUL4  VIST4 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0L6YS   FC    53  0 
CORONA 

COVlNA  TEMPLE   FC    193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  263C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
COYAMACA 

OESCANSO  RANGEH  STA 

DOWNEY  FO  FC107C 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128e 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE    1  HNW 

FDNTANA  5  N 
FGNTANA  KAISER 
FULLERTDN  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GLENDALE   STAPEN  FC295G 
GLENOORA  WEST   FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshaw  dam 
hoecees  fc  60  a 
idyllwild  fire  dept 
julian  wynola 
juncal  dam 

la  crescenta  fc  251  6 
laguna  beach 
lakeside  2  e 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC   560  6 

LECHU2A  PT  STA   FC  3526 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 
LOS   PRIETOS   RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   336  B  // 

NEWBURY   PARK  4  Sw 

NEWHALL   SOLEDAD  FC32CE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOmO  2  NM 

OCEANSIDE 

□  JAI 

OXNARD 

PACDINA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC't30 
PASADENA 
PERRI5 

PIEORA  6LANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARCUELLO   LIGHT  STa 
POMONA  CAL  POLY 

POWAY  VALLEY 
RAHONA  SPAULDINC 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA 


03 


RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC1306 
SANDBERG  WB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYQN  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC'»32 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  MARIA  W8   AIRPORT  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUCUS   PWR  PL  NO  1 
SIGNAL  HILL   FC  415 
S0Mr3  3  NW 

SPADRA  PAC   FC   356  C 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

VAN  NUYS  FC  15B 


1.39 
2.56 
3.07 
4.46 
2.55 

5.17 


1 .24 
1.87 
.28 
l.U 


2.15 
5.65 
5.40 


2.15 
.93 
1.76 


3.65 
1.14 
1.65 
3.40 


2.39 
6.04 
1.46 
1.75 


1.79 
1,67 
3.10 
3.47 


1,77 
.90 


.66 
1.23 
1  .49 
1.61 


1.01 
.95 


See  Helerence  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


VENTURA 

VINCENT   FIRE    STA  FCl20 
ViSTA  2  NNE 
HALNUT  PTL   STA  fClOZe 
WARNER  SPRINGS 

MMITTIER   CTV  H  fC  106C 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


AOELANTQ 
APPLE  VALLEV 
8AKER  9  NNH 
BAftSTDM 
SEAUHQNT   I  E 

B6NTDN    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  PC  638 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  / 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BUrTHE 

BLVTHE   PAA  AIRPORT 
80RREC0  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO  2 
BRAHLEV  2  SW 

CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIOINO 

EAGLE  HOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIMEE 

HAYFIELD  PUMPING  PlAnT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDID  U  5  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
HT  SAN  JAC INTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NILAND 

OCOTILLO  HELLS 
PALMDALE 

PALMOALE    FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL    FAA  AIRPURT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALHS 
VALVERMQ  RANGER  STA 
VICTORVILLE    PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 


.26 
1.01 
2.32 


2.19    I. 10 


.35  .29 

.15  1.20 

1.70  1.25 

.34  .02 


.27 

•  20 
.01 

■  ZD 
.06 

•  10 


.17  T 
.10  .10 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Slatlon 

Day  of  Month 

■age  ' 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Q 
> 
< 

*          «  * 

NORTH  COAST 

ORAINAOE  01 

ALOERPOINT 

MAX 
MIN 

45 
39 

57 
3B 

64 
40 

59 
41 

63 
43 

62 
42 

66 
41 

66 
39 

67 
42 

60 
42 

67 
44 

65 
39 

54 
43 

55 
39 

57 
40 

6! 
44 

50 
39 

56 
37 

60 
33 

66 
29 

71 
29 

67 
28 

65 
32 

63 
32 

74 
35 

72 
39 

71 
36 

72 
36 

62.9 
38.0 

ANCWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

Mm 

52 
39 

55 
34 

64 
41 

60 
44 

60 
41 

53 
41 

56 
43 

52 
42 

67 
50 

66 
45 

55 
47 

59 
46 

54 
43 

49 
37 

57 
42 

53 

41 

52 
36 

46 
36 

54 
36 

57 
42 

59 
43 

65 
43 

61 
40 

56 
44 

62 
44 

65 
47 

66 
43 

62 
43 

58.0 
42.0 

610  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

54 
34 

52 
36 

53 
39 

56 
42 

61 
39 

69 

31 

66 
31 

69 
34 

60 
40 

54 
41 

50 
37 

44 
36 

52 
34 

58 
30 

63 
26 

26 

66 

66 
33 

72 
33 

71 
33 

59.9 
34 . 6 

CALLAHAN  RANCER  ST4 

MAX 
MIN 

50 
25 

51 
24 

46 
31 

46 
32 

51 
32 

57 
34 

59 
28 

54 
29 

60 
33 

60 
31 

55 
35 

53 
41 

45 
30 

47 
27 

51 
31 

48 
39 

47 

25 

50 
26 

52 
22 

55 
20 

56 
23 

59 

25 

57 
22 

59 
29 

64 
26 

64 
28 

66 
27 

59 

32 

54.4 
26.9 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

1,7 
27 

57 
22 

49 
29 

50 
25 

54 
31 

58 
29 

67 
27 

58 
31 

60 
31 

61 
32 

55 
33 

54 
34 

46 
27 

53 

25 

56 
29 

50 
3 1 

44 
27 

50 
25 

56 
2 1 

64 
19 

60 
24 

60 
23 

56 
2 1 

60 
26 

6! 
29 

66 
26 

65 
26 

51 
28 

56,2 
27.2 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

MIN 

57 
40 

60 
40 

70 
39 

69 

40 

66 
4  1 

64 
41 

64 
39 

74 
40 

70 
41 

66 
43 

63 
45 

63 
46 

56 
46 

56 
38 

59 
38 

52 

41 

53 
40 

53 
36 

63 
39 

65 
39 

66 
40 

71 
36 

69 
37 

66 
36 

71 
39 

73 
40 

76 
4  1 

69 
42 

64.6 
40 . 3 

COVELO 

MAX 
MIN 

44 
33 

55 

30 

59 
32 

61 

32 

51 
35 

60 
35 

62 
35 

60 
28 

56 
32 

55 
34 

66 
37 

64 
4  1 

52 
39 

46 
35 

57 
34 

57 
36 

50 
36 

50 
29 

58 
28 

66 
24 

67 
26 

69 
26 

64 
25 

61 
28 

70 
31 

58.4 
32.0 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

61 
35 

53 
48 

54 
48 

56 
36 

57 
51 

72 
43 

66 
46 

63 
47 

56 
45 

57 
45 

60 
41 

55 
39 

56 
39 

64 

41 

65 
42 

65 
36 

70 
45 

69 
44 

70 
43 

72 
41 

62.3 
42.9 

DUTTDNS  LANDING 

MAX 
MIN 

62 
40 

61 
41 

61 
41 

62 
42 

59 
44 

62 
42 

61 

40 

61 
42 

62 
45 

64 
46 

65 

50 

61 
50 

60 
43 

58 
42 

56 
36 

62 
37 

65 
47 

69 
35 

65 
43 

71 
44 

72 
42 

66 
43 

63.0 
42.6 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

52 
41 

56 
37 

52 
43 

53 
41 

59 
45 

63 
48 

63 
42 

64 
46 

65 
49 

63 
47 

61 
47 

56 
46 

59 
45 

59 
41 

62 
55 

58 
43 

55 
43 

54 
39 

63 
38 

60 
38 

59 
39 

59 
40 

57 
40 

62 
45 

64 
47 

66 
46 

60 
45 

53 
42 

59.3 
43.5 

FERNDAlE  2  NW 

MAX 
MIN 

55 
39 

58 
38 

55 
36 

56 
35 

62 
42 

64 
48 

66 
43 

65 
45 

65 
45 

64 
44 

65 
45 

62 
45 

55 
44 

60 
40 

60 
47 

58 
48 

56 
41 

55 
36 

64 
34 

62 
34 

65 
34 

65 
34 

59 
35 

65 
42 

64 
41 

72 
44 

62 
40 

62 
40 

61,5 
40,8 

fOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

43 
33 

47 
30 

52 
32 

55 
34 

54 
37 

57 
32 

57 
30 

58 
30 

60 
32 

55 
36 

60 
38 

53 
36 

47 
32 

41 
33 

48 
34 

55 
37 

45 
32 

46 
32 

49 
27 

55 
30 

61 
24 

59 
24 

55 
23 

56 
25 

60 
28 

62 
29 

64 
28 

66 
35 

54.4 
31.3 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

52 
43 

56 
36 

59 
39 

59 
43 

60 
44 

57 
44 

60 
43 

59 
43 

66 
44 

64 
46 

65 
49 

63 

50 

59 
48 

59 
44 

59 
44 

63 
46 

55 
42 

55 
37 

59 
35 

64 
37 

61 
36 

59 
36 

63 
36 

59 

40 

74 
5  1 

65 
49 

72 
44 

63 
50 

61.0 
43.2 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

51 
23 

52 

21 

47 
26 

46 
26 

53 
29 

58 

30 

60 
25 

56 
24 

59 

27 

59 
27 

59 
29 

59 
40 

47 

29 

50 
28 

58 
27 

49 
36 

49 
25 

52 
24 

53 
IS 

55 
16 

56 
20 

60 
20 

65 
19 

62 
25 

66 
24 

65 
24 

67 
23 

64 
24 

56.0 
25.4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

59 
40 

61 
41 

60 
42 

60 
43 

59 
42 

62 
43 

73 
41 

77 
47 

64 

50 

64 
50 

59 
50 

60 
49 

60 
50 

57 
44 

59 
45 

55 
47 

55 
43 

61 
38 

63 
41 

65 

41 

60 
40 

60 
40 

62 
43 

68 
48 

65 
49 

67 
46 

62 
45 

58 
53 

62.0 
44.6 

GRATON 

MAX 
MIN 

57 
35 

62 
34 

69 
35 

65 
34 

65 
36 

62 
42 

61 

40 

66 
38 

64 
41 

62 
41 

63 
42 

64 
45 

60 
48 

61 
39 

59 
38 

60 
40 

55 
36 

57 
31 

64 

31 

68 

30 

72 
32 

66 
31 

67 
37 

65 
39 

68 
35 

72 
37 

74 
37 

68 
37 

64.1 
37.3 

HAPPY   CAMP   RANCER  STA 

MAX 

Mm 

44 
37 

49 
33 

55 
34 

45 
33 

55 
37 

57 
40 

53 
39 

56 
36 

61 
37 

66 
36 

62 
41 

57 

43 

54 
38 

52 
39 

53 
40 

54 
42 

45 
31 

51 
32 

59 

30 

62 
27 

67 
29 

64 
29 

62 
29 

59 
31 

66 
32 

69 

33 

70 
35 

71 
37 

57.9 
35.1 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

64 
42 

73 
39 

66 
40 

70 
40 

64 
42 

65 
45 

67 
40 

70 
40 

63 
44 

65 

46 

67 
49 

62 
49 

60 
48 

61 
38 

61 
44 

58 
46 

64 
4  1 

67 
36 

69 
40 

74 

35 

70 
35 

71 
34 

66 
34 

73 
44 

74 

40 

79 
43 

70 
4 1 

62 
53 

66,7 
41 ,8 

HILTS 

MAX 

Mm 

42 
26 

45 
24 

50 
25 

43 
25 

44 
25 

48 
32 

55 
29 

62 
30 

62 
32 

64 
30 

61 
30 

58 
33 

51 
29 

45 
27 

48 

30 

54 
32 

45 
29 

46 
29 

46 

23 

51 
22 

59 
22 

56 
23 

57 
23 

56 
27 

64 
26 

65 
28 

65 

30 

53.5 
27.5 

HOOPA 

MAX 

Mm 

46 
37 

55 
39 

56 
42 

51 
42 

67 
42 

60 
43 

62 
40 

63 
41 

62 
44 

63 
44 

66 
47 

65 
46 

59 
40 

54 

40 

58 
43 

61 
46 

48 
38 

56 
39 

60 
37 

62 
30 

61 
31 

63 
32 

61 
33 

56 
38 

63 
37 

67 
37 

68 

40 

68 
40 

59.7 
39,6 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

59 
43 

62 
41 

62 
40 

61 
43 

61 
44 

61 
46 

62 
45 

65 
46 

67 
49 

62 
47 

63 
49 

62 
49 

60 
50 

60 
42 

59 
43 

59 
53 

58 
42 

63 
37 

65 
46 

67 
39 

65 
37 

63 
37 

63 
37 

65 
46 

65 
42 

70 
43 

66 
40 

61 
52 

62,7 
43,9 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

54 
3B 

61 
3! 

54 
41 

55 
37 

60 
47 

60 
49 

70 
42 

73 
45 

76 
46 

65 
45 

60 
46 

62 
45 

60 
40 

60 
38 

61 
45 

61 
47 

56 
39 

56 
35 

61 
35 

72 
33 

63 
35 

61 
35 

65 
35 

75 
42 

68 
40 

69 
40 

63 
39 

58 
41 

62,8 
40,5 

LAKE  PILLSBURY  no  2 

MAX 

Mm 

57 
42 

62 
28 

64 
31 

65 
31 

60 
36 

64 

36 

61 
29 

70 
35 

66 
35 

61 
40 

59 
37 

57 
40 

53 
31 

47 
30 

49 
36 

56 
34 

59 
31 

62 
29 

66 
20 

62 
20 

62 
23 

67 
30 

66 
28 

67 
22 

69 
29 

73 
29 

68 

29 

68 
30 

62.3 
31.1 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

40 
26 

40 
21 

46 
24 

42 
25 

36 
26 

47 
30 

52 
28 

60 
34 

60 
33 

56 
31 

58 
35 

55 
35 

47 
25 

40 
26 

39 
26 

47 
34 

41 

22 

40 
24 

40 
20 

43 
25 

50 
23 

52 
26 

52 
23 

55 
26 

50 
29 

56 
26 

60 
30 

60 
34 

48,8 
27.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

41 

22 

39 
IB 

45 
21 

43 

21 

35 

23 

47 
29 

52 
23 

56 
23 

57 
26 

55 
24 

58 
26 

55 
29 

45 
27 

42 
22 

42 
26 

50 
37 

40 
27 

41 
21 

42 
13 

46 

12 

51 
16 

54 
17 

52 
13 

52 
20 

52 
19 

57 
19 

56 
16 

60 
24 

48.8 
22.0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

65 

40 

67 
42 

65 
38 

67 
41 

62 
40 

65 
45 

69 
39 

69 
40 

64 
45 

66 
47 

65 

51 

62 
49 

61 
47 

61 
41 

61 
42 

59 
47 

58 
40 

65 
36 

68 
48 

73 
47 

69 
35 

66 
35 

68 
33 

70 
45 

74 
40 

78 
42 

74 
41 

65 
53 

66.3 
42.5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

53 
35 

57 
34 

51 
38 

54 

33 

56 
42 

62 
47 

63 
42 

69 
44 

70 
41 

66 
43 

67 
44 

59 

42 

59 
42 

52 
36 

56 
43 

58 
46 

52 
40 

56 
33 

65 

36 

67 
36 

62 
35 

61 
33 

61 
31 

70 
41 

69 
39 

71 
36 

64 
35 

52 
38 

61.0 
36,6 

ORLEANS 

MAX 

MIN 

53 
40 

55 
36 

56 
36 

56 
35 

58 
40 

59 
42 

62 
43 

60 
40 

64 
41 

61 
44 

60 
47 

57 
45 

58 
47 

57 
44 

53 
41 

52 

40 

55 
38 

59 
36 

62 
31 

63 
29 

62 
33 

61 
35 

60 
33 

61 
33 

65 
36 

67 
37 

69 

42 

55 

40 

59,3 
38,9 

PETALUM4  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

62 
42 

62 
37 

62 
36 

66 
39 

62 
43 

62 
48 

61 
41 

61 
53 

63 
42 

64 
45 

64 

47 

62 
49 

59 
49 

60 
43 

59 
39 

59 
45 

57 
39 

66 
36 

69 
43 

70 
32 

66 
33 

63 
39 

63 

40 

67 
47 

70 
39 

72 
40 

67 
39 

61 
42 

63.6 
41.8 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

57 
44 

62 
37 

60 
41 

61 
43 

62 
42 

56 
46 

66 
41 

63 

50 

60 
46 

56 
46 

56 
46 

56 
42 

56 
46 

56 
46 

59 
36 

65 
41 

65 
39 

63 
36 

66 
46 

62 
46 

60 
50 

60.9 
43.9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

58 
34 

65 

3 1 

68 
37 

66 
35 

65 
4  1 

65 
37 

71 
33 

73 
38 

76 
45 

76 
43 

64 
44 

61 
47 

54 
41 

57 
35 

56 
36 

56 
46 

50 
37 

61 
32 

66 
40 

70 
26 

69 
29 

66 
30 

66 
38 

70 
42 

72 
37 

75 
37 

75 
37 

69 
50 

65.9 
37.9 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

53 
39 

53 
36 

55 
37 

57 

57 
4  3 

59 
43 

60 
44 

59 
43 

61 
43 

59 
44 

60 
44 

60 
45 

51 
43 

52 
42 

56 

42 

59 

42 

52 
41 

52 
38 

58 
34 

61 
33 

62 
32 

61 
31 

61 
31 

57 
36 

71 
40 

68 
40 

70 
39 

67 
39 

59.0 
39,5 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

62 
37 

71 
35 

65 
34 

66 
38 

61 
41 

65 
40 

71 
36 

75 
39 

71 
43 

63 
45 

65 
48 

61 
46 

58 
48 

59 
38 

60 
38 

55 
41 

55 
36 

63 
31 

65 
46 

69 
40 

67 
32 

69 
33 

68 
31 

71 
40 

73 
37 

77 
38 

70 
37 

61 
50 

65,6 
39,3 

San  RAFAEL 

MAX 

Mm 

64 
45 

67 
46 

65 
44 

67 
46 

67 
47 

64 
50 

66 
46 

66 
49 

69 
51 

65 

49 

66 
52 

64 
52 

60 
51 

61 
44 

62 
45 

63 
52 

56 
50 

66 
40 

67 
49 

70 
42 

69 
42 

69 
43 

70 
49 

71 
45 

73 
43 

72 
44 

65 
54 

66.2 
*7.l 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

64 
39 

68 
36 

66 
36 

67 
40 

64 
42 

63 
46 

66 
42 

66 
41 

66 
43 

63 
45 

67 
46 

65 
50 

61 
46 

59 
42 

62 
39 

58 
45 

58 
38 

66 
33 

69 
46 

73 
32 

72 
33 

69 
34 

67 
38 

73 
43 

72 
39 

75 
39 

73 
39 

66 
52 

66,5 
<fl.O 
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DAILY  TEMPERATURES 


CHLIFORNIA 

FEBBUtRY  1970 


Day  of  Month 


blallOD 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

S4HYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
fUN 

'i2 
33 

52 
28 

57 
29 

45 
30 

52 
32 

58 

34 

60 
34 

61 
34 

62 
34 

60 
34 

60 
35 

61 
35 

60 
33 

54 
31 

54 
33 

54 
38 

41 
31 

45 
31 

55 
27 

58 
24 

65 

25 

67 
28 

66 
29 

66 
27 

68 
25 

69 
27 

69 
32 

70 
30 

SCDTIA 

MAX 

Mm 

48 

1,0 

53 
39 

64 
40 

56 
40 

58 
42 

63 
46 

65 
46 

70 
44 

68 
45 

65 
45 

66 
46 

65 
47 

54 
45 

58 
41 

58 
44 

59 
49 

55 
41 

55 
38 

55 
35 

67 
32 

67 
33 

68 
33 

66 
36 

63 
36 

75 
43 

67 
43 

73 
42 

64 
43 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIM 

sonoha 

MAX 
MIN 

6'! 

40 

64 
36 

62 
34 

65 
38 

64 
38 

64 
38 

65 
39 

65 
37 

65 
41 

65 
44 

67 
50 

64 
47 

61 
49 

61 
36 

61 
36 

62 
36 

57 
39 

65 
31 

66 
50 

68 
40 

71 
32 

69 
32 

66 
31 

71 
41 

72 
36 

75 
36 

70 
36 

66 
51 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

Mm 

41 
29 

47 
30 

48 

30 

47 
29 

49 
30 

50 
36 

52 
33 

58 
33 

62 
35 

54 
35 

60 
39 

51 
41 

47 
33 

40 
32 

46 
33 

47 
36 

41 
29 

44 
30 

47 
30 

52 
25 

58 
26 

54 
28 

53 
26 

55 
28 

60 
35 

62 
31 

61 
32 

62 
33 

TULELAKE 

MAX 

Mm 

41 
29 

46 
20 

44 
29 

42 
22 

48 
29 

53 

30 

60 
31 

62 
29 

62 
31 

61 
28 

57 
32 

53 
37 

44 
25 

43 
27 

49 
27 

46 
37 

43 
28 

45 
25 

46 
18 

54 
13 

57 
16 

56 
18 

60 
16 

60 
16 

62 

22 

64 
18 

64 
19 

58 
32 

UK  I  AH 

MAX 

Mm 

59 

40 

69 
33 

68 
33 

67 
38 

62 
40 

61 
40 

73 
39 

78 
40 

70 
43 

68 
44 

63 
44 

58 
48 

56 
43 

57 
43 

58 
41 

54 
49 

49 

40 

63 
32 

62 
32 

70 
29 

67 
31 

68 
30 

67 
32 

70 
41 

76 
38 

72 
39 

71 
38 

60 
50 

KEAVERVULE   RANoER  STA 

MAX 

Mm 

52 
29 

56 
33 

55 
32 

54 
35 

57 
34 

60 
29 

65 
30 

69 
30 

56 
34 

66 
37 

56 
42 

49 
36 

50 
36 

51 
35 

52 
35 

41 
32 

48 
30 

54 
24 

59 

20 

66 
21 

65 
23 

62 
29 

60 
31 

64 
28 

69 
27 

71 
28 

70 
27 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

Mm 

43 
27 

45 

49 

22 

46 

27 

45 

30 

48 
38 

57 
28 

56 
28 

56 
31 

56 
32 

57 
41 

56 
42 

45 
34 

41 
26 

45 
19 

47 
26 

39 
30 

46 
28 

45 
21 

48 
16 

50 
20 

54 
25 

54 
23 

54 
24 

59 
32 

58 
28 

58 
29 

64 
31 

WILLITS   1  NE 

MAX 

Mm 

56 
31 

65 
30 

64 
32 

65 
38 

59 
38 

63 
43 

69 
40 

74 
35 

73 
40 

62 
43 

60 
4  1 

59 
45 

50 
40 

54 
37 

55 
37 

54 
46 

48 
36 

60 
35 

66 
29 

66 
27 

66 
26 

65 
28 

65 
30 

66 
34 

6B 
36 

72 
37 

71 
35 

64 
47 

HULOW  CREEK   1  NH 

MAX 

Mm 

48 
42 

58 
42 

58 
41 

53 
43 

57 
43 

61 
40 

64 
45 

66 
45 

65 
45 

62 
43 

65 
44 

64 
44 

58 
40 

54 
43 

59 
45 

62 
46 

46 
37 

56 
36 

60 
35 

66 
29 

64 
32 

66 
34 

65 
34 

60 
34 

68 
35 

69 
37 

68 
36 

70 
40 

YREKA 

*           *  * 

MAX 

Mm 

43 
2T 

49 
25 

49 
26 

43 
33 

45 
33 

50 
34 

57 
30 

59 
30 

58 
32 

61 
32 

60 
35 

55 
35 

52 
31 

46 
29 

48 
32 

56 
35 

43 
31 

46 
29 

49 
24 

52 
22 

57 
23 

59 
27 

59 
25 

55 
29 

59 

30 

63 
29 

65 
29 

65 
31 

SACPAMENTD 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

43 
21 

51 
18 

48 
27 

50 
23 

48 
28 

57 
25 

60 
26 

62 
28 

63 
27 

60 
26 

55 
31 

49 

30 

41 
25 

47 
25 

48 
23 

43 
25 

38 
23 

42 

20 

47 
17 

52 
15 

55 
20 

54 
20 

59 
18 

55 
27 

61 
27 

63 
24 

59 
25 

52 
23 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

35 
20 

40 
19 

46 
23 

45 
29 

51 
30 

46 
25 

56 
25 

60 
28 

64 
24 

62 
27 

60 
34 

53 
30 

51 
28 

41 
30 

54 
32 

40 
29 

46 
23 

45 
24 

41 
19 

46 
17 

46 

20 

55 
22 

53 
19 

57 
21 

55 
22 

59 
22 

62 
23 

62 
22 

AUBURN 

MAX 

Mm 

54 

59 

58 

64 

65 

62 

63 

70 

73 

76 

62 

62 

57 

49 

59 

60 

52 

50 

60 

69 

70 

62 

64 

62 

71 

70 

73 

67 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

56 
40 

59 
40 

68 
39 

60 
39 

66 
43 

57 
45 

62 
44 

61 
42 

66 
42 

66 
46 

58 
48 

60 
48 

59 
48 

55 
43 

56 
43 

56 
45 

57 
40 

56 
36 

59 
36 

60 
51 

65 
36 

65 
36 

65 
35 

63 
36 

64 
41 

67 
41 

70 
43 

67 
43 

BLUE   CANYON  HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

45 
30 

58 
37 

55 
42 

54 
38 

48 
36 

56 
39 

62 
45 

63 
46 

60 
38 

48 
38 

45 
39 

42 
31 

32 
30 

45 
27 

48 
34 

43 
29 

30 
24 

41 
24 

45 
28 

49 
32 

46 
34 

51 
33 

52 
37 

52 
37 

56 
37 

58 
43 

52 
39 

40 
32 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

47 
28 

55 
37 

53 
35 

55 
36 

52 
32 

56 
34 

63 
37 

61 
40 

58 
40 

54 
36 

47 
37 

44 
31 

34 
30 

43 
22 

50 
28 

47 
32 

34 
26 

36 
22 

41 
27 

47 
35 

50 
28 

53 
28 

56 
27 

55 
30 

60 
30 

59 
36 

55 

32 

50 
36 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

Mm 

59 
42 

60 
37 

60 
34 

59 
35 

64 
43 

60 
45 

59 
32 

50 
41 

55 
42 

63 
45 

62 
49 

66 
45 

63 
47 

60 
42 

58 
36 

60 
41 

62 
42 

58 
39 

59 
36 

61 
43 

67 
36 

64 
41 

64 
37 

60 
42 

66 
43 

66 
41 

69 
43 

69 
49 

BROOKS   FARNHAH  RANCH 

MAX 

Mm 

56 
39 

63 
40 

68 
34 

61 
36 

69 
40 

62 
35 

71 
37 

62 
48 

62 
46 

60 
47 

59 
35 

59 
39 

56 
45 

58 
36 

54 
31 

60 
42 

62 
47 

67 
32 

66 
33 

67 
32 

64 
39 

67 
37 

70 
37 

73 
40 

69 
50 

BURNEY 

MAX 

Mm 

44 
22 

48 
19 

55 
21 

58 
25 

55 
27 

53 
29 

59 
23 

66 
24 

68 
27 

64 
29 

59 
30 

56 
33 

47 
32 

35 
30 

44 
29 

50 
30 

47 
29 

43 

19 

46 
18 

51 
16 

57 
18 

59 
21 

60 
18 

59 
22 

58 
22 

64 
22 

66 
23 

62 
29 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

42 
22 

46 

20 

50 
19 

50 
25 

49 
27 

49 
27 

53 
24 

54 
25 

56 
27 

54 
28 

50 
39 

50 
31 

39 
29 

37 
28 

39 
26 

45 

29 

3B 
26 

41 
22 

43 
20 

49 
15 

49 
17 

49 
19 

49 
22 

52 
23 

55 
24 

56 
24 

52 
28 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

62 
34 

72 
33 

70 
37 

66 
37 

64 
42 

65 
38 

66 
39 

72 
38 

76 
44 

70 
45 

67 
47 

63 
46 

58 
44 

58 
34 

60 
38 

59 
45 

50 
40 

63 
31 

65 

32 

68 
32 

73 
32 

68 
33 

71 
40 

76 
39 

75 
39 

73 
39 

68 
45 

CHESTER 

MAX 
MIN 

47 

21 

52 
17 

52 
25 

53 
25 

50 
28 

58 
28 

60 
24 

59 
25 

60 
28 

52 
28 

48 

30 

43 
33 

38 
30 

41 
30 

46 

28 

43 

29 

40 
28 

42 
12 

41 
21 

44 

22 

52 
16 

53 
19 

51 

19 

52 
22 

58 

22 

61 
25 

58 
24 

48 
30 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

59 
33 

66 
31 

60 
38 

64 
35 

64 
45 

62 
41 

67 
37 

69 

47 

69 
53 

66 
48 

65 
49 

62 
50 

58 
47 

57 
34 

58 
43 

55 
46 

52 
44 

60 
30 

65 
35 

66 
31 

66 
33 

64 
36 

64 
35 

68 
41 

71 
38 

71 
41 

69 
40 

66 
50 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

55 
38 

57 
39 

60 
39 

62 
39 

63 
44 

60 
42 

59 
40 

52 
41 

56 
43 

61 
50 

62 
51 

65 
52 

62 
49 

53 
41 

56 
41 

60 
41 

56 
41 

55 
39 

59 
39 

61 
40 

66 
37 

65 
37 

64 
36 

63 
42 

67 
42 

68 
40 

70 
42 

68 
47 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

55 

30 

58 
28 

66 
28 

64 

32 

67 
33 

60 
34 

65 
32 

68 
33 

72 
43 

71 
39 

60 
39 

59 
47 

55 
41 

54 
37 

56 
35 

55 
40 

50 
36 

50 
29 

56 
37 

59 
37 

65 
25 

65 
27 

65 
26 

65 
31 

65 
32 

69 
31 

73 
33 

67 
45 

COLFAX 

MAX 

Mm 

60 
34 

64 
39 

65 
41 

61 
40 

62 
41 

64 
43 

02 
46 

58 
47 

54 
43 

48 
39 

59 
36 

47 
37 

57 
30 

62 
31 

66 
35 

64 
35 

67 
34 

67 
44 

70 
45 

66 
44 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

59 
37 

65 
41 

60 
39 

65 
40 

58 
44 

61 
41 

64 
39 

67 
37 

69 
45 

65 
49 

64 
49 

62 
50 

55 
46 

58 
37 

58 
40 

54 
41 

53 
40 

60 
36 

62 
41 

67 
41 

64 

35 

64 
36 

63 
35 

62 
42 

71 
41 

71 
40 

66 
40 

61 
49 

DAVIS  2  WSM 

MAX 

Mm 

57 
42 

59 
43 

60 
36 

61 
42 

65 
44 

57 
39 

61 
40 

62 
40 

60 
44 

66 
46 

64 
50 

66 
50 

61 
49 

57 
39 

58 
39 

56 
48 

58 
42 

56 
38 

59 
43 

61 
45 

66 
35 

66 
35 

65 
35 

65 
42 

68 
41 

69 
41 

72 
40 

68 
47 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

49 
26 

49 

30 

61 
30 

57 
32 

60 
35 

52 
36 

59 
40 

55 
38 

67 
45 

64 
37 

54 
39 

50 
39 

41 
32 

39 
28 

50 
26 

50 
39 

41 
29 

36 
20 

45 
26 

47 
30 

54 
33 

52 
32 

56 
35 

58 
36 

60 
36 

60 
40 

62 
37 

58 
36 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

53 
29 

65 

30 

67 
34 

63 
38 

56 
37 

59 
34 

66 
36 

71 
42 

70 
47 

68 
42 

57 
42 

52 
44 

44 
34 

51 
29 

54 
32 

48 
38 

46 
34 

53 
26 

55 
30 

65 
31 

60 
30 

60 
29 

64 
37 

67 
36 

66 
38 

64 
34 

60 
40 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

MAX 

Mm 

downieville  ranger  STA 

MAX 

Mm 

54 
28 

63 
30 

56 
31 

61 
32 

56 
32 

65 
31 

62 
36 

58 
37 

54 
42 

49 
36 

45 

31 

47 
33 

40 
28 

49 

26 

53 
27 

62 
27 

63 
29 

65 
30 

63 
31 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

51 
31 

58 
31 

66 
35 

SB 
35 

66 
37 

56 
37 

61 
34 

68 
37 

72 
41 

69 
44 

61 
46 

56 
48 

57 
41 

33 

56 
39 

54 
42 

53 
39 

50 
29 

57 
34 

59 
34 

64 
31 

64 

32 

64 
31 

62 
37 

64 
35 

69 
39 

70 
38 

65 
42 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

57 
4! 

63 
42 

62 
38 

61 
39 

65 
43 

63 
42 

62 

40 

59 
40 

62 
43 

64 
47 

64 
50 

65 
47 

62 
48 

60 
45 

59 
42 

58 
43 

59 
39 

58 
36 

64 
36 

65 

42 

66 
38 

65 

38 

66 
37 

62 
44 

67 
42 

70 
42 

73 
45 

70 
50 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

52 
37 

57 
37 

59 
38 

62 
41 

62 
40 

59 
40 

63 

40 

64 
36 

64 
36 

66 

50 

64 
50 

65 
53 

62 
4B 

52 
46 

59 
44 

60 
45 

56 
43 

54 
36 

60 
35 

67 
38 

69 
39 

64 
42 

64 
44 

64 
43 

71 
46 

70 
40 

73 
47 

67 
48 

-  50  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

, 

■age 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GEORGETOWN  RINGE"  STl 

MAX 

Mm 

50 
32 

59 
37 

59 
42 

61 
39 

57 
40 

72 
41 

69 
44 

54 
45 

55 
46 

48 
39 

56 
33 

45 
32 

41 

27 

52 
33 

58 

33 

52 
36 

54 
43 

67 
45 

68 
4  3 

57.7 
36.4 

GRASS   VALLEY   NO.  2 

MAX 
MIN 

52 
32 

58 
31 

65 
30 

63 
36 

65 
37 

57 
37 

64 
36 

70 
38 

77 
41 

72 
45 

58 
45 

57 
46 

49 
41 

44 
35 

57 
35 

57 
36 

47 
38 

43 
29 

57 
28 

62 
28 

67 
31 

59 
32 

65 
31 

62 
31 

65 
36 

70 
37 

70 
37 

53 
40 

60.5 
35.8 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 
MIN 

46 

51 
21 

56 
26 

57 
26 

54 
32 

53 
31 

60 
25 

68 
26 

69 
29 

67 

31 

59 
32 

56 
37 

51 
34 

38 
32 

46 
31 

52 
33 

46 
31 

44 
22 

48 

21 

53 
19 

59 
20 

61 
23 

60 
20 

60 
23 

59 
23 

64 
24 

57 
25 

55 
32 

56.1 
26.9 

JESS  VALLEV 

MAX 
MIN 

35 
22 

48 
6 

48 
26 

48 

22 

48 
28 

55 
26 

56 
27 

59 

26 

58 
41 

55 

32 

55 
40 

50 
30 

40 
32 

47 
19 

49 

28 

49 
31 

40 
23 

41 
17 

46 
13 

50 
15 

54 
21 

52 
24 

55 
20 

55 
22 

56 
25 

50 
23 

55 
25 

52 
27 

50.7 
24.7 

LAKEPQRT 

MAX 
MIN 

58 
31 

63 
30 

64 
35 

64 
36 

62 
38 

62 

36 

66 
34 

69 
36 

68 
40 

64 
42 

58 
43 

56 
46 

53 
42 

53 
34 

53 
37 

52 
41 

48 
34 

58 
30 

62 
33 

64 
27 

64 
28 

64 
29 

64 
29 

62 
38 

65 
34 

69 
35 

57 
36 

53 
49 

61.3 
35.8 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

57 
30 

67 
33 

59 
35 

61 

59 

60 

78 
36 

75 
36 

72 
35 

70 
47 

52 
50 

59 
43 

52 
38 

57 
31 

52 
39 

49 

40 

53 
34 

57 
30 

62 
34 

66 
37 

62 
32 

65 
31 

56 
30 

70 
36 

74 
34 

74 
39 

57 
34 

51 
42 

62.4 
35.7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

Mm 

48 
22 

57 
28 

55 
28 

57 
30 

50 
29 

56 
28 

63 
32 

64 
39 

58 
36 

50 
32 

47 
34 

45 
31 

34 

30 

50 
19 

52 
23 

43 
32 

35 
26 

41 
14 

44 

20 

48 
21 

51 
25 

54 

23 

57 
21 

50 
26 

59 
32 

54 
28 

45 

31 

51.0 
27.4 

LAKE  SPAULOING  DAM 

MAX 

MIN 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

39 
18 

41 

21 

50 
30 

46 
27 

51 
27 

44 

29 

50 
29 

59 
30 

59 
32 

56 
29 

50 
31 

48 

34 

37 
26 

35 
13 

44 
17 

43 
16 

40 
20 

34 

12 

35 
17 

45 
18 

50 
20 

48 
18 

50 
15 

55 
19 

48 
26 

55 
27 

55 
25 

51 
27 

47.1 
23.4 

MARYSVILLE 

MAX 

Mm 

54 
41 

60 
43 

63 
41 

63 
44 

66 
45 

51 
42 

62 
40 

66 
41 

67 
42 

68 
52 

66 
52 

66 
54 

66 
49 

55 
43 

61 
43 

60 
48 

56 
43 

53 
38 

61 
41 

64 

42 

70 
39 

68 
40 

67 
40 

65 
45 

73 
44 

73 
44 

73 
44 

72 
51 

64.3 
44.0 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

48 

25 

51 
24 

59 
29 

51 
25 

55 
27 

47 
32 

62 
26 

69 
32 

67 
35 

69 

33 

66 
32 

56 
37 

45 
32 

40 
30 

43 
31 

46 
35 

43 

29 

41 
27 

47 

20 

51 
23 

60 
22 

59 
23 

61 
20 

64 
25 

56 
26 

55 
29 

70 
25 

63 
27 

55.6 
28.0 

MINERAL 

MAX 

Mm 

39 
22 

41 
22 

51 
28 

49 
28 

55 
29 

55 
30 

54 

31 

57 
33 

58 
34 

57 
31 

50 
32 

41 
37 

39 
31 

35 

20 

40 
23 

45 
27 

41 
27 

34 
14 

40 
18 

39 
23 

46 

22 

49 
21 

52 
22 

54 
26 

52 
27 

55 
27 

56 
26 

53 
29 

47.6 
26.4 

MDNTICELLD  DAM 

MAX 

Mm 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

46 
33 

53 
29 

47 
30 

45 
27 

45 
35 

57 
35 

65 

30 

61 
33 

59 
34 

61 
37 

50 
35 

48 
36 

37 
32 

42 
27 

43 
38 

42 
33 

42 
29 

45 
26 

51 
20 

60 
20 

58 
25 

57 
24 

60 
23 

58 
27 

63 
31 

54 

31 

51 
29 

46 
32 

52.4 
30.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

49 
28 

51 
27 

56 
27 

58 
31 

5B 
33 

54 
34 

58 
32 

65 
32 

70 
34 

69 
41 

57 
42 

56 
45 

51 
40 

43 

31 

51 
31 

56 
33 

46 
36 

44 
26 

52 
24 

56 
25 

60 
27 

55 
28 

58 
27 

58 
27 

61 
31 

54 

31 

54 
32 

62 
33 

56.5 
31.7 

ORLANO 

MAX 

Mm 

50 
36 

61 
38 

68 
39 

57 
42 

70 
43 

60 
39 

64 
38 

70 
39 

74 
46 

72 
49 

67 
48 

62 
50 

62 
47 

52 
37 

59 
39 

58 
42 

52 
38 

55 
36 

61 
40 

63 
45 

68 
38 

65 
38 

67 
35 

65 
42 

69 
41 

73 
40 

74 
40 

68 
45 

53.8 
41.1 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

53 
36 

60 
35 

62 
39 

58 
39 

63 
45 

60 
41 

63 
39 

68 
39 

67 
44 

68 
50 

65 
51 

66 
51 

61 
48 

54 
37 

59 
42 

59 
49 

56 
45 

55 
34 

61 
41 

67 
47 

73 
40 

65 
40 

65 
40 

62 
44 

70 
44 

72 
44 

73 
44 

69 
51 

63.4 
42.8 

PARADISE 

MAX 

Mm 

52 

36 

55 
40 

66 
43 

59 
44 

65 
44 

57 
41 

60 
44 

66 
52 

75 
52 

72 
47 

63 
50 

59 
49 

52 
41 

45 
36 

52 
40 

54 
46 

48 
39 

48 
33 

57 
40 

60 
40 

67 
40 

61 
41 

60 
38 

60 
45 

65 
48 

59 
48 

69 
48 

64 
46 

60.0 
43.3 

PLACERVULE 

MAX 

Mm 

52 
30 

55 
30 

54 
31 

58 
34 

58 
35 

56 
36 

60 
35 

67 
36 

68 
46 

67 
47 

59 
47 

60 
50 

55 
42 

56 
40 

55 
35 

59 
35 

51 
37 

49 
28 

57 
28 

62 
32 

65 
33 

59 
33 

61 
32 

59 
37 

67 
35 

67 
37 

70 
37 

64 
42 

59.6 
36.5 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

Mm 

55 
39 

55 
40 

59 
42 

61 
46 

57 
4  1 

61 
43 

69 
36 

74 
43 

72 
45 

61 
47 

57 
47 

55 
42 

47 
39 

54 
35 

56 
41 

47 
42 

46 
35 

54 
30 

59 
37 

65 
41 

57 
39 

60 
41 

57 
41 

67 
43 

68 
44 

69 
47 

64 
46 

58 
39 

59.5 
41.1 

PLATINA 

MAX 

Mm 

51 
33 

66 
31 

58 
31 

63 
31 

60 
37 

59 
35 

66 
33 

69 
33 

70 
38 

63 
42 

56 
33 

54 
26 

49 
28 

45 
29 

50 
27 

48 
39 

50 
31 

55 
29 

54 
24 

61 
26 

63 
25 

62 
22 

60 
25 

58 
31 

66 
29 

68 
36 

58 
30 

50 
42 

59.1 
31.3 

PORTOLA 

MAX 

Mm 

46 

23 

50 
19 

55 

25 

55 
22 

53 
28 

60 
26 

60 
24 

60 
26 

60 
28 

56 
26 

56 
22 

50 
30 

42 
28 

40 
30 

53 
26 

53 
30 

46 
30 

42 
13 

40 
26 

43 

12 

50 
15 

54 
20 

54 
21 

58 
17 

57 
22 

58 
25 

58 

22 

54 
26 

52.3 
23.8 

aUINCY 

MAX 

Mm 

45 
26 

54 
22 

58 
23 

55 
29 

62 
30 

58 
30 

65 
27 

66 
25 

66 
25 

61 
30 

60 
32 

54 
33 

46 
35 

43 
33 

49 
34 

59 
35 

51 
31 

43 
26 

52 
23 

56 
19 

58 
21 

62 
25 

65 
22 

54 
25 

53 
23 

68 
25 

68 
27 

55 
29 

ST. 8 
27.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
NUN 

62 
36 

69 
40 

57 

40 

70 
39 

58 
45 

63 
4  1 

69 
39 

76 
42 

75 
47 

66 
48 

60 
49 

61 
48 

50 
40 

59 
36 

57 
41 

53 
44 

55 
36 

62 
35 

65 

40 

70 
37 

63 
37 

65 
38 

63 
36 

68 
44 

74 
42 

70 
41 

56 
40 

S7 
48 

63.7 
41.0 

REDDING  FIRE  STa  NO  2 

MAX 
MIN 

61 
38 

71 
43 

07 
42 

70 
44 

65 
48 

66 
43 

77 
42 

77 
48 

76 
54 

70 
49 

64 
49 

61 
52 

58 
42 

59 
36 

57 
39 

53 
49 

55 
49 

62 
36 

65 
36 

72 
48 

68 
43 

58 
42 

57 
40 

71 
45 

76 
46 

75 
41 

70 
41 

66 
48 

66.7 
44.0 

ROCKLIN 

MAX 

Mm 

54 
34 

57 
34 

60 
35 

61 
36 

60 
35 

59 

3b 

54 
35 

55 
39 

59 
36 

61 
39 

61 
48 

68 
53 

63 
48 

53 
47 

59 

40 

62 
42 

62 
40 

55 
31 

60 
31 

66 
28 

68 
35 

66 
36 

63 
34 

62 
39 

71 
43 

68 
39 

70 
43 

69 
50 

61.6 
38.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 
42 

59 
35 

61 
37 

62 
40 

57 
44 

59 
43 

57 
40 

59 
42 

61 
46 

62 
51 

65 
51 

63 
52 

53 
46 

56 
44 

59 
42 

57 
47 

55 
42 

60 
39 

62 
41 

66 
40 

64 
37 

62 
37 

61 
35 

56 
43 

57 
43 

70 
41 

66 
45 

50 
51 

61.0 
42.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

59 
42 

63 
42 

64 
43 

66 
48 

59 
47 

62 
46 

63 
42 

65 
44 

64 
49 

65 
52 

68 
54 

62 
54 

55 
48 

58 
46 

63 
45 

59 

50 

56 
44 

61 
39 

63 
41 

68 
40 

68 
43 

65 
42 

55 
43 

72 
46 

70 
46 

73 
47 

70 
50 

60 
53 

63.8 
45.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

48 
38 

54 
38 

64 
43 

55 
44 

62 
46 

55 
45 

61 
45 

71 
46 

70 
56 

69 

51 

67 
46 

53 
46 

56 
42 

45 
36 

54 
39 

50 
44 

49 
37 

52 
39 

51 
38 

59 
42 

64 
44 

61 
41 

63 
41 

64 
41 

62 
45 

58 
46 

72 
44 

56 
44 

99.5 
43.4 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

51 
28 

52 
30 

60 
30 

57 
34 

62 
29 

54 

30 

67 
33 

58 
36 

67 
39 

67 
32 

59 
35 

51 
36 

42 
30 

38 
25 

46 
27 

53 
31 

50 
29 

39 

23 

46 
26 

47 
31 

53 
28 

57 
26 

60 
27 

62 
29 

61 

30 

65 
35 

65 
29 

61 
32 

55.5 
30.5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

48 
25 

50 
21 

50 
24 

60 
29 

56 
32 

54 
28 

62 
25 

60 
30 

59 
29 

54 
33 

56 
30 

47 
30 

45 
18 

36 

22 

57 
24 

52 
22 

41 
17 

44 
18 

44 
18 

49 
20 

50 
25 

55 
20 

55 
25 

55 
24 

59 
25 

60 
25 

59 

25 

52.6 
24.6 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

40 
20 

46 
20 

48 
25 

49 
26 

42 
26 

52 
28 

54 
29 

52 
29 

50 
29 

45 
30 

40 
30 

38 
25 

38 
14 

43 
15 

46 
15 

40 
21 

37 

11 

31 
13 

36 
13 

40 
17 

44 
17 

47 
15 

50 
15 

50 
15 

52 
23 

54 
24 

47 
25 

34 
25 

44.5 
21.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

59 
32 

68 
33 

62 
37 

68 
37 

62 

4  1 

62 
39 

70 
37 

73 
41 

73 
43 

65 
49 

63 
46 

59 
47 

55 
42 

58 
35 

55 
41 

53 
44 

53 
36 

59 
31 

61 
40 

66 
29 

65 
34 

65 
34 

64 
33 

65 
38 

71 
38 

71 
41 

69 
39 

63 
47 

63.5 
38.7 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

51 
2T 

65 
31 

59 
30 

60 
35 

54 
33 

59 
33 

67 
34 

63 
36 

67 

41 

58 
36 

50 
40 

49 
35 

36 
32 

49 
29 

50 
30 

44 
33 

41 
32 

46 
24 

49 
26 

57 
30 

52 
28 

57 
27 

58 
28 

60 
27 

64 
30 

65 
34 

59 

32 

54 
36 

55.4 
31.9 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

38 

19 

46 
24 

44 
24 

46 
26 

40 
24 

50 
22 

53 
26 

49 
29 

47 
28 

42 
30 

42 

30 

41 
24 

28 
12 

44 
8 

42 
14 

34 
22 

34 
4 

30 
3 

32 
16 

34 
16 

41 
13 

42 
15 

50 
14 

47 
16 

52 
7 

51 
24 

46 
19 

34 
28 

42.1 
19.2 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

62 
38 

61 
42 

60 
35 

67 
4  1 

64 
45 

62 
40 

62 
35 

63 
34 

70 
41 

64 
46 

65 
46 

61 
46 

58 
45 

60 
41 

59 
38 

59 
42 

57 
40 

61 
35 

63 

42 

67 
49 

66 
35 

67 
36 

63 
33 

66 
44 

70 
40 

72 
42 

59 
39 

54 
50 

63.5 
40.7 

VOlTA  power  HOUSE 

MAX 

Mm 

55 
32 

64 
38 

65 
38 

65 

64 

60 

69 
41 

75 
48 

73 
52 

67 
44 

58 
44 

55 
44 

48 
36 

52 
33 

52 
38 

48 
42 

46 
34 

55 
30 

60 
36 

66 

40 

65 
38 

51 
35 

60 
35 

54 
38 

59 
39 

66 
43 

64 
39 

60 
42 

61.0 
39.3 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

Mm 

48 
36 

56 
37 

66 
39 

59 
40 

66 
42 

54 
43 

63 
44 

74 
45 

73 
51 

70 
49 

66 
46 

54 
42 

58 
39 

46 
36 

56 
37 

52 
42 

48 
36 

52 
34 

56 
38 

60 
39 

66 
40 

50 
36 

55 
38 

53 
40 

65 
42 

72 
46 

72 
41 

67 
43 

61.0 
40.6 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

51 
39 

60 
40 

64 
40 

60 
40 

66 
43 

59 
40 

62 
40 

56 
40 

71 
43 

70 
47 

65 

50 

62 
50 

62 
48 

56 
38 

58 
41 

56 
43 

56 
45 

53 
34 

61 
34 

62 
36 

68 
38 

63 
37 

66 
38 

64 
44 

77 
42 

71 
41 

72 
42 

56 
44 

62.8 
41.3 

See  Reierence  Notes  Followtng  SlaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI1 
FEBRU4FIV 


Day  ot  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 



14 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

MILL0H5 

MAX 

*9 

61 

68 

58 

66 

59 

63 

69 

75 

72 

66 

61 

61 

55 

58 

56 

53 

55 

61 

63 

69 

64 

66 

63 

63 

73 

72 

66 

-MIN 

38 

39 

38 

39 

43 

39 

37 

39 

45 

50 

35 

39 

HlLiaWS  USBR 

MAX 

60 

68 

67 

67 

65 

65 

68 

74 

74 

70 

61 

62 

60 

58 

58 

55 

56 

61 

63 

59 

59 

65 

66 

66 

72 

72 

72 

Mm 

39 

41 

39 

40 

39 

40 

37 

3  5 

37 

35 

43 

40 

50 

WINTERS 

MAX 

57 

62 

63 

61 

69 

57 

62 

65 

66 

70 

64 

66 

61 

56 

59 

59 

59 

59 

62 

54 

69 

59 

57 

64 

58 

72 

73 

70 

MIN 

47 

36 

38 

32 

4 1 

46 

5  1 

49 

47 

37 

39 

46 

43 

36 

43 

49 

37 

35 

36 

44 

4  1 

40 

44 

92 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

55 

58 

60 

61 

64 

57 

62 

62 

62 

65 

64 

67 

62 

55 

56 

56 

59 

56 

59 

50 

66 

67 

54 

64 

56 

69 

71 

70 

•           •  * 

MIN 

43 

36 

43 

44 

39 

37 

37 

45 

46 

50 

52 

48 

40 

40 

44 

41 

42 

44 

36 

36 

40 

42 

42 

42 

48 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

<.5 

43 

50 

55 

53 

52 

56 

58 

57 

53 

50 

54 

43 

47 

44 

57 

55 

46 

40 

42 

50 

52 

53 

52 

53 

55 

57 

56 

MIN 

12 

14 

15 

23 

23 

19 

20 

20 

24 

26 

20 

26 

14 

10 

20 

19 

20 

20 

24 

BOOI  E 

MAX 

'•2 

46 

47 

57 

54 

49 

54 

55 

49 

44 

45 

35 

35 

42 

48 

43 

39 

37 

38 

37 

39 

42 

51 

52 

53 

54 

49 

35 

Mm 

15 

13 

10 

16 

1 1 

° 

6 

7 

10 

30 

^' 

1 1 

° 

-12 

1 1 

13 

° 

BRIDGEPORT 

MAX 

45 

51 

60 

57 

57 

59 

59 

57 

49 

44 

57 

46 

37 

49 

60 

58 

42 

37 

42 

42 

43 

49 

55 

55 

57 

56 

56 

44 

Mm 

20 

16 

2  5 

2  I 

17 

15 

13 

22 

3 1 

1 3 

1  5 

1 5 

1 5 

1 5 

° 

° 

18 

2  3 

1 4 

13 

1 4 

1 5 

19 

14 

CEDARVILLE 

MAX 

41 

46 

46 

43 

50 

55 

58 

58 

55 

55 

50 

42 

38 

45 

55 

51 

38 

40 

44 

49 

52 

56 

55 

58 

59 

56 

60 

Mm 

19 

2  5 

30 

29 

27 

25 

27 

30 

27 

32 

27 

2  1 

2  5 

35 

30 

23 

1 7 

18 

2 1 

24 

16 

24 

24 

25 

25 

35 

CONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

49 

45 

49 

55 

56 

47 

56 

56 

55 

53 

50 

50 

39 

35 

42 

53 

49 

35 

31 

39 

43 

48 

50 

50 

52 

54 

55 

54 

Mm 

1  3 

12 

1 3 

2  2 

2  4 

24 

21 

21 

23 

26 

29 

27 

2  6 

19 

19 

2 1 

2  2 

10 

1 8 

10 

14 

1 7 

1 9 

20 

23 

DDYLE   5  SSE 

MAX 

44 

45 

59 

51 

50 

58 

60 

60 

57 

56 

51 

42 

47 

60 

60 

41 

41 

44 

48 

52 

54 

56 

55 

56 

56 

50 

55 

Mm 

2"^ 

22 

29 

30 

33 

28 

29 

30 

32 

40 

36 

3 1 

25 

2  9 

35 

29 

2  3 

26 

20 

25 

29 

25 

27 

27 

26 

29 

35 

Fleming  fish  and  game 

MAX 

46 

44 

51 

47 

52 

56 

57 

58 

56 

57 

57 

52 

45 

44 

56 

61 

43 

45 

46 

49 

53 

57 

54 

54 

57 

58 

52 

55 

Mm 

2  8 

22 

26 

30 

30 

28 

27 

26 

2  6 

30 

24 

39 

29 

" 

26 

19 

24 

24 

23 

26 

25 

26 

29 

FORT  BIDWELL 

MAX 

45 

46 

45 

47 

46 

55 

61 

61 

59 

61 

55 

50 

43 

45 

55 

47 

42 

45 

47 

54 

55 

60 

58 

59 

60 

61 

62 

52 

Mm 

2 1 

20 

2  5 

27 

29 

29 

27 

26 

30 

29 

41 

29 

24 

30 

39 

2  9 

20 

18 

^' 

25 

20 

2  3 

^' 

24 

25 

34 

MONO  LAKE 

MAX 

45 

44 

50 

49 

51 

55 

56 

53 

50 

40 

44 

52 

50 

46 

52 

60 

49 

39 

40 

43 

43 

49 

46 

49 

51 

52 

56 

46 

Mm 

25 

17 

29 

30 

2  8 

30 

23 

24 

27 

28 

^' 

27 

4 1 

1 6 

3 1 

2  9 

1 9 

24 

29 

^' 

2  6 

27 

29 

31 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

44 

41 

49 

51 

52 

46 

54 

55 

53 

51 

46 

45 

45 

34 

44 

50 

47 

31 

35 

35 

41 

45 

47 

51 

51 

52 

54 

50 

Mm 

1 3 

10 

1 1 

2  3 

2  4 

25 

22 

22 

24 

26 

29 

28 

2  8 

1 1 

19 

23 

14 

1 2 

12 

1 8 

1 3 

2 1 

23 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

47 

47 

54 

54 

57 

56 

5  6 

5  7 

53 

60 

57 

46 

42 

45 

55 

56 

38 

43 

43 

47 

52 

57 

57 

54 

56 

59 

62 

57 

Mm 

26 

20 

22 

26 

32 

26 

26 

32 

29 

29 

34 

34 

28 

16 

" 

^' 

20 

20 

19 

24 

26 

38 

TAHQE  CITY 

MAX 

46 

41 

46 

52 

46 

47 

46 

52 

50 

48 

46 

47 

47 

46 

39 

49 

49 

42 

37 

40 

36 

43 

44 

47 

45 

49 

50 

50 

Mm 

20 

1 8 

^' 

28 

2  3 

26 

27 

30 

29 

20 

^' 

30 

23 

19 

24 

26 

28 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 

38 

44 

50 

46 

46 

47 

47 

48 

50 

45 

48 

45 

32 

35 

47 

44 

41 

32 

33 

37 

40 

42 

42 

42 

44 

46 

44 

39 

Mm 

2 1 

26 

23 

23 

28 

1 6 

1 2 

1 7 

1 6 

28 

TERMO 

MAX 

39 

45 

49 

49 

47 

5*. 

54 

56 

56 

54 

55 

45 

38 

42 

50 

50 

40 

37 

39 

44 

49 

50 

53 

62 

59 

56 

57 

51 

Mm 

1 4 

20 

30 

33 

1 6 

20 

20 

1 7 

24 

22 

22 

20 

27 

truckee  ranger  station 

MAX 

45 

45 

46 

53 

52 

48 

55 

53 

54 

53 

50 

50 

41 

36 

40 

50 

49 

49 

37 

37 

43 

46 

48 

49 

50 

52 

53 

51 

Mm 

10 

26 

22 

22 

28 

26 

22 

" 

1 5 

10 

20 

25 

wooofords 

47 

48 

60 

53 

54 

57 

54 

52 

51 

47 

58 

49 

40 

50 

59 

55 

49 

36 

39 

41 

47 

49 

55 

51 

54 

55 

57 

51 

*      *  * 

Mm 

2  7 

20 

28 

32 

32 

34 

19 

1 5 

27 

2  9 

28 

30 

32 

33 

central  coast 

drainage  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

76 

77 

73 

64 

74 

74 

74 

71 

63 

65 

64 

66 

64 

74 

73 

69 

68 

75 

75 

83 

72 

79 

81 

74 

79 

70 

66 

61 

Mm 

47 

41 

41 

42 

43 

43 

49 

54 

" 

45 

43 

42 

43 

46 

45 

46 

41 

49 

42 

45 

46 

4  1 

43 

40 

95 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

65 

67 

67 

66 

62 

68 

73 

74 

62 

65 

59 

59 

57 

61 

63 

56 

55 

51 

65 

70 

65 

67 

70 

67 

73 

74 

55 

97 

Mm 

43 

40 

40 

39 

37 

41 

46 

46 

45 

47 

45 

48 

53 

43 

3  7 

37 

33 

40 

35 

39 

35 

91 

BERKELEY 

MAX 

61 

65 

64 

64 

59 

63 

69 

70 

65 

64 

63 

60 

56 

50 

60 

58 

56 

63 

65 

69 

64 

66 

52 

69 

71 

73 

56 

62 

Mm 

43 

49 

49 

50 

51 

53 

58 

50 

48 

47 

49 

47 

42 

5  1 

47 

48 

46 

45 

52 

50 

5 1 

49 

93 

BURL INGAME 

MAX 

50 

65 

63 

64 

59 

59 

66 

68 

69 

65 

65 

60 

65 

62 

65 

60 

62 

62 

66 

68 

61 

66 

70 

75 

75 

54 

Mm 

41 

46 

49 

44 

45 

49 

54 

50 

49 

42 

43 

46 

43 

42 

4 1 

44 

45 

44 

54 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

64 

69 

65 

67 

64 

70 

72 

74 

66 

67 

67 

64 

59 

65 

67 

64 

50 

64 

VO 

70 

67 

70 

71 

74 

69 

72 

67 

63 

Mm 

46 

36 

42 

41 

46 

36 

44 

46 

46 

39 

44 

43 

36 

34 

34 

40 

38 

45 

38 

41 

39 

46 

r  Q      If  c  T  T 

C KUt  K  t  T 1 

MAX 

57 

61 

61 

60 

63 

60 

54 

5  8 

60 

59 

61 

62 

62 

01 

60 

58 

62 

56 

55 

66 

72 

58 

58 

65 

65 

70 

71 

66 

Mm 

42 

48 

44 

44 

50 

^' 

43 

49 

46 

44 

46 

45 

45 

40 

36 

42 

44 

48 

43 

43 

44 

44 

49 

E no T  nan 

~  UK  1     UK  L/ 

59 

64 

62 

61 

57 

63 

69 

67 

63 

66 

63 

62 

60 

60 

63 

66 

58 

60 

66 

70 

52 

66 

57 

69 

66 

72 

66 

59 

Mm 

45 

39 

39 

43 

44 

48 

^' 

49 

46 

42 

43 

45 

38 

36 

43 

38 

45 

41 

43 

40 

92 

OILROV 

60 

61 

64 

64 

65 

63 

66 

72 

72 

63 

67 

67 

63 

60 

61 

65 

67 

61 

62 

65 

66 

66 

65 

69 

75 

74 

75 

70 

Mm 

38 

36 

35 

37 

34 

40 

36 

45 

45 

42 

36 

3  9 

40 

34 

32 

32 

35 

34 

42 

40 

39 

39 

38 

HALF  MOON  BAY 

61 

62 

05 

61 

62 

63 

65 

68 

67 

64 

65 

64 

62 

61 

61 

60 

61 

52 

54 

58 

67 

65 

55 

55 

64 

65 

69 

Mm 

40 

42 

4  I 

43 

44 

43 

45 

45 

44 

42 

4  1 

40 

42 

42 

41 

40 

42 

41 

42 

4  1 

40 

4 1 

40 

62 

64 

63 

66 

66 

66 

71 

7  1 

64 

66 

64 

62 

62 

61 

64 

66 

65 

61 

56 

67 

56 

67 

67 

74 

73 

74 

73 

70 

Mm 

47 

34 

41 

34 

34 

35 

42 

42 

46 

46 

43 

4  1 

35 

4  1 

39 

33 

30 

28 

35 

32 

30 

33 

35 

34 

33 

52 

65 

68 

69 

68 

65 

70 

76 

76 

75 

69 

67 

56 

66 

64 

70 

69 

64 

65 

68 

70 

69 

70 

72 

75 

75 

77 

74 

63 

Mm 

46 

30 

33 

3  5 

34 

35 

36 

4  1 

4  1 

35 

34 

39 

34 

28 

27 

35 

4  1 

29 

31 

34 

39 

34 

49 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

64 

66 

63 

65 

64 

64 

68 

68 

64 

62 

67 

63 

60 

60 

64 

65 

59 

63 

53 

69 

66 

66 

67 

71 

70 

71 

70 

69 

Mm 

36 

39 

36 

39 

37 

43 

46 

45 

44 

46 

43 

35 

42 

41 

34 

39 

40 

33 

3 1 

30 

40 

35 

35 

38 

91 

LOS  04TOS 

MAX 

61 

65 

64 

64 

63 

66 

70 

69 

67 

63 

65 

61 

60 

63 

67 

63 

59 

60 

55 

68 

68 

66 

59 

72 

70 

79 

59 

62 

Mm 

47 

40 

36 

41 

44 

43 

37 

40 

47 

47 

51 

47 

47 

45 

39 

50 

40 

40 

39 

37 

39 

35 

33 

42 

39 

40 

39 

91 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

60 

61 

61 

60 

65 

64 

59 

59 

62 

62 

61 

52 

61 

63 

59 

56 

63 

59 

67 

66 

68 

67 

57 

53 

65 

69 

71 

69 

Mm 

43 

39 

39 

42 

42 

48 

42 

42 

42 

49 

51 

50 

48 

45 

43 

44 

42 

34 

44 

35 

39 

38 

41 

45 

41 

42 

44 

91 

MONTEREY 

MAX 

61 

66 

64 

64 

60 

63 

71 

69 

62 

65 

64 

52 

57 

63 

64 

65 

58 

63 

67 

69 

64 

68 

58 

71 

68 

70 

56 

62 

Mm 

49 

45 

46 

46 

46 

44 

45 

45 

51 

49 

51 

49 

47 

48 

46 

45 

46 

40 

40 

44 

47 

45 

42 

49 

46 

51 

45 

91 

S*»  f1»l«r«DC«  NolvB  Following  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 


Slallon 

Day  of  Month 

age  ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avet 

MONTEREY  NSLF 

MAX 
MIN 

58 
48 

68 
47 

59 
45 

59 
46 

57 
48 

62 

40 

68 
46 

65 
45 

64 

50 

63 

50 

65 

50 

62 
54 

59 
48 

60 
49 

62 
45 

64 
45 

56 
49 

60 
40 

57 
40 

67 
43 

63 
48 

65 
41 

68 

40 

72 
46 

65 
45 

59 

50 

61 
43 

59 
50 

63.2 
46.2 

HORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

*6 

64 
45 

65 
44 

66 
46 

69 
49 

67 
45 

70 
49 

63 
47 

69 
47 

63 

55 

66 
54 

61 
54 

65 
46 

63 
44 

55 

45 

53 
45 

64 
46 

61 
45 

64 
38 

68 
44 

71 
50 

63 
45 

67 
47 

66 
46 

72 
44 

64 
47 

69 
43 

66 
53 

65.5 
46.9 

MOUNT  014BLD  N  GITE 

MAX 
MIN 

56 
39 

55 
44 

58 
45 

61 
46 

63 
39 

59 
41 

61 
46 

68 
51 

69 
61 

68 
47 

60 
50 

61 
41 

63 
41 

50 
40 

54 
40 

59 
43 

SO 
39 

49 
39 

55 
40 

54 
35 

64 
45 

63 
44 

64 
45 

63 
46 

66 
49 

68 
54 

73 
46 

65 
47 

60.3 
44.4 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

49 
33 

54 
32 

58 
47 

59 
44 

58 
42 

58 
43 

64 
47 

62 
37 

59 
46 

51 
26 

49 
27 

48 

37 

41 
34 

47 
34 

55 
38 

48 
38 

43 
32 

44 

30 

50 
37 

53 
36 

51 
39 

54 
39 

57 
40 

57 
46 

60 
38 

62 
47 

56 
44 

50 
33 

53.5 
38.1 

NACIMIENTO  D4H 

MAX 
MIN 

62 
36 

65 
32 

67 
33 

65 
35 

69 

41 

60 
38 

69 
37 

75 
38 

72 
40 

60 
47 

64 
49 

60 
49 

62 
40 

60 
40 

62 
39 

70 
34 

62 
38 

61 
36 

64 
31 

67 
29 

57 
37 

67 
36 

70 
33 

69 
39 

71 
36 

75 
38 

75 
35 

63 
42 

66.2 
37.8 

NEWARK 

MAX 
MIN 

56 
43 

60 
45 

65 
43 

60 
44 

63 
47 

59 
49 

62 
47 

68 
48 

69 
50 

64 
50 

65 
51 

67 
56 

62 
47 

62 
50 

62 
46 

62 
46 

64 
47 

58 
42 

63 
45 

62 
43 

68 
44 

69 
42 

65 
42 

69 
44 

73 
46 

68 
46 

71 
47 

69 
49 

64.5 
46.4 

OAKLAND  H8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
48 

64 
44 

57 
44 

60 
48 

57 
50 

60 
51 

66 
50 

70 
50 

63 
50 

65 
50 

63 
54 

59 
55 

58 
52 

58 
50 

59 
47 

61 
50 

57 
47 

63 
43 

54 
45 

57 
45 

62 
43 

60 
43 

61 
44 

67 
50 

66 
45 

66 
47 

63 
45 

62 
55 

62.0 
48.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

PASO  RUBLES 

MAX 

MIN 

65 
33 

69 
31 

65 
30 

68 
38 

67 
39 

67 
35 

77 
32 

75 
35 

72 
46 

66 
47 

62 
47 

64 
48 

64 
37 

61 
36 

71 
34 

67 
33 

61 
36 

64 
33 

64 

30 

66 
26 

67 
37 

68 

32 

71 
29 

72 
40 

76 
33 

75 
34 

66 
34 

58 
49 

67.5 
36.3 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
37 

67 
30 

64 
31 

69 
37 

56 
41 

67 
36 

74 
32 

73 
35 

63 

47 

62 
48 

61 
46 

63 
44 

61 
39 

50 
36 

70 
35 

61 
35 

59 
38 

62 
31 

65 
30 

67 
26 

67 
38 

68 
32 

71 
31 

73 
40 

75 
32 

75 
34 

66 
33 

55 

52 

65.6 
35.5 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

64 
30 

68 
35 

65 
34 

69 
38 

62 
39 

72 
34 

75 
35 

77 
39 

71 
43 

65 
34 

64 

40 

63 
50 

5B 
41 

52 
40 

70 
34 

69 
43 

63 
36 

62 
37 

66 
30 

68 
29 

67 
35 

67 
33 

71 
31 

71 
40 

74 
36 

75 
37 

70 
34 

60 
49 

67.4 
37.0 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

66 
46 

67 
40 

65 
40 

65 
45 

65 
45 

61 

45 

66 
42 

68 
42 

65 
50 

65 
54 

61 
54 

64 
52 

63 
43 

65 
45 

65 
41 

63 
44 

6! 
44 

65 
45 

71 
45 

73 
35 

70 
49 

71 
41 

70 
42 

71 
47 

67 
42 

65 
42 

62 
44 

61 
53 

66.0 
44,9 

POINT   PIEDRaS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

62 
48 

65 
46 

62 
47 

64 
49 

60 
47 

63 
46 

62 
46 

60 
47 

60 
53 

63 
54 

60 
53 

61 
51 

63 
48 

62 
45 

63 
49 

60 
50 

60 
47 

63 
46 

67 
51 

65 
45 

65 
49 

65 
47 

65 
48 

65 
51 

63 
50 

63 
49 

60 
47 

57 
52 

62.4 
46,6 

PORT    CHICACU   NAVAL  OEP 

MAX 
MIN 

60 
39 

62 
35 

59 
34 

62 
38 

62 
39 

60 
42 

59 
44 

63 
38 

67 
42 

65 
47 

65 
50 

62 
54 

60 
55 

58 
54 

50 
53 

61 
43 

56 
39 

63 
32 

63 
32 

67 
36 

66 
33 

67 
33 

62 
31 

65 
42 

68 
36 

69 
36 

69 
36 

63 
43 

63.1 
40.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
49 

63 
27 

63 
28 

65 
31 

63 
28 

63 
29 

72 
30 

70 
32 

60 
40 

56 
40 

55 
45 

57 
47 

57 
33 

57 
45 

57 
32 

61 
30 

55 
33 

58 
31 

59 
29 

60 
24 

61 
32 

62 
27 

63 
25 

55 
35 

67 
31 

71 
32 

65 
28 

51 
45 

61.7 
33.5 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

62 
47 

67 
37 

63 
38 

63 
43 

64 
41 

64 
44 

69 
40 

70 
43 

69 
47 

67 
48 

68 
51 

64 
49 

61 
49 

63 
43 

61 
41 

67 
49 

59 
40 

62 
39 

65 

40 

69 
35 

69 
38 

67 
36 

67 
35 

72 
44 

71 
40 

74 
41 

71 
41 

65 
53 

66.2 
42.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

60 
46 

60 
44 

67 
42 

63 
45 

65 
49 

62 
49 

62 

50 

63 
48 

70 
51 

67 

51 

63 
52 

68 
53 

62 
52 

62 
47 

53 
45 

63 
48 

62 
49 

59 
41 

63 
43 

65 
41 

68 
41 

65 
42 

66 
42 

69 
43 

71 
45 

69 
45 

71 
46 

69 
54 

64.9 
46.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

56 
43 

59 
33 

58 
34 

61 
39 

57 
45 

59 
41 

59 
40 

63 
41 

66 
42 

59 
45 

59 
44 

62 
43 

55 
47 

55 
40 

55 
36 

58 
44 

54 
39 

60 
33 

51 
35 

64 
35 

62 
33 

62 
32 

61 

30 

64 
41 

55 
35 

70 
37 

66 
36 

61 
49 

60.5 
39.0 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

62 
46 

68 
35 

65 
36 

64 
39 

65 
43 

69 
36 

75 
36 

75 
40 

63 
44 

70 
48 

67 
46 

66 
47 

61 
45 

66 
45 

67 
42 

68 
39 

68 
42 

68 
38 

69 
34 

73 
31 

69 
31 

71 
37 

74 
35 

76 
36 

72 
36 

77 
42 

70 
39 

60 
50 

68.5 
39.9 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
45 

66 
38 

62 
39 

62 

40 

60 
43 

66 
39 

72 
45 

72 
43 

61 
47 

66 
49 

63 
48 

63 
48 

59 
47 

61 
46 

53 
44 

66 

40 

57 
45 

60 
40 

55 
35 

69 
32 

53 
44 

67 
39 

58 
36 

74 
46 

58 
41 

74 
43 

68 
40 

58 
50 

64.8 
42.6 

San  ANTONIO  MISSION 

KAX 
MIN 

66 
39 

66 
31 

66 

30 

67 
34 

68 
34 

67 
31 

72 
33 

72 
36 

71 
44 

60 
51 

60 
49 

59 
37 

62 
37 

67 
33 

65 
31 

59 
35 

64 
29 

66 
25 

66 
36 

56 
32 

67 
29 

67 
42 

73 
32 

72 
34 

67 
30 

58 
48 

65.9 
35.5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

60 
44 

59 
42 

61 
42 

66 
44 

59 
50 

59 
50 

67 
49 

70 
50 

65 
51 

65 
59 

63 
58 

62 

51 

60 
54 

59 
53 

60 
54 

61 
53 

58 
49 

61 
41 

66 
47 

69 
40 

68 
43 

63 
40 

63 
43 

68 
50 

70 
46 

69 
48 

64 
44 

62 
53 

63.5 
48.  1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

5B 
47 

63 
40 

59 
44 

62 
45 

57 
45 

59 

51 

65 
45 

66 
45 

65 
50 

64 

50 

64 
54 

62 
53 

59 
52 

59 
49 

62 
45 

66 
51 

58 
46 

52 
44 

53 
45 

55 
39 

65 
42 

63 
42 

61 
42 

69 
48 

69 
46 

71 
45 

65 
45 

64 
54 

63.0 
45.6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

Mm 

60 
50 

64 
49 

61 
49 

65 
51 

5b 
50 

60 
50 

66 
51 

69 
53 

67 
56 

63 
53 

64 
56 

60 
54 

59 
51 

59 
49 

59 
51 

62 
50 

57 
50 

63 
46 

65 
53 

68 
52 

63 
50 

65 
49 

64 
47 

68 
54 

69 
53 

70 
53 

65 
51 

63 
54 

53.4 
51.3 

SAN  GREGORIO  Z  SE 

MAX 

Mm 

58 
43 

64 
37 

62 
38 

60 
41 

57 
40 

60 
40 

72 
43 

73 
40 

65 
47 

66 
49 

62 
49 

61 
46 

59 
50 

50 
43 

62 
43 

59 
44 

57 
43 

60 
35 

52 
40 

66 
35 

54 
38 

64 
35 

65 
34 

71 
45 

68 
39 

69 
42 

68 
37 

61 
53 

63.4 
41.8 

SAN  jnsE 

MAX 

Mm 

58 
47 

64 

40 

64 
40 

63 

44 

62 
48 

62 
47 

67 
40 

6B 
43 

69 
48 

65 
49 

68 

52 

65 

52 

63 
49 

51 
48 

67 
42 

66 
48 

59 
42 

60 
42 

64 
39 

66 
39 

68 
42 

66 
39 

56 
39 

73 
46 

59 
42 

72 
44 

71 
44 

59 
53 

65.5 
44.6 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

Mm 

65 
45 

63 
44 

68 
41 

69 
42 

69 
46 

61 
43 

71 
42 

76 
40 

74 
40 

64 
51 

64 
53 

60 
52 

52 
42 

59 
43 

51 
40 

70 
39 

62 
39 

60 
42 

63 
44 

66 
45 

72 
47 

66 
41 

66 
44 

73 
44 

71 
39 

73 
40 

75 
38 

74 

40 

67.2 
43.1 

SAN  MATED 

MAX 

Mm 

62 
48 

70 
39 

65 
43 

67 
42 

63 
41 

67 
53 

72 
43 

73 
41 

68 

50 

66 

42 

67 
54 

65 
48 

62 
50 

61 
50 

64 
43 

66 
62 

59 
43 

63 
41 

58 
48 

71 
42 

65 
45 

65 
39 

69 
41 

74 
41 

75 
43 

77 
44 

70 
46 

65 
52 

67.1 
45.1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

60 
47 

65 
40 

64 

41 

64 

45 

63 
46 

64 
47 

69 
41 

6'* 
45 

66 
48 

67 
50 

68 
52 

65 

51 

64 
49 

62 
49 

65 
42 

65 

50 

59 
44 

51 
42 

55 
40 

68 
40 

70 
44 

66 
40 

67 
39 

74 
46 

71 
43 

70 
45 

67 
54 

65,9 
45.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

64 
42 

65 
41 

66 
37 

62 
41 

62 
45 

68 
39 

72 
42 

74 
42 

70 
45 

68 
53 

65 
51 

63 
46 

69 
48 

63 
44 

65 
39 

62 
47 

58 
38 

60 
38 

70 
35 

71 
35 

66 
37 

67 
35 

69 
35 

65 
41 

71 
39 

72 
38 

68 
39 

60 
52 

56.3 
41.6 

UPP   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

Mm 

54 
39 

60 
41 

61 
41 

64 
42 

64 
44 

57 
45 

60 
47 

63 
50 

65 
52 

63 
48 

63 
48 

66 
50 

59 
48 

56 
46 

58 
42 

60 
44 

57 
43 

55 
36 

60 
37 

61 
40 

66 
44 

63 
42 

62 
41 

63 
41 

70 
45 

67 
46 

71 
44 

68 
42 

52.0 
43.9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

62 
42 

65 
33 

63 
34 

66 
41 

65 
39 

65 
41 

65 
36 

67 
35 

68 
41 

63 
46 

71 
49 

62 
43 

62 
51 

50 
41 

58 
38 

6S 

44 

65 
39 

66 
33 

62 
46 

63 
36 

70 
33 

69 
35 

68 
32 

69 
41 

69 
36 

73 
35 

74 
37 

64 
51 

65.7 
39.6 

hatsonville  waterworks 

*          •  • 

MAX 

Mm 

58 
41 

58 
41 

66 
38 

65 
40 

62 
4B 

60 
40 

69 
41 

74 
43 

72 
41 

61 
48 

61 
51 

64 
52 

62 
48 

59 
43 

63 
41 

64 
45 

63 
42 

56 
37 

51 
39 

57 
35 

69 
40 

65 
38 

57 
37 

69 
40 

71 
40 

69 
43 

75 
39 

68 
44 

65.0 
42.0 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

Mm 

59 
44 

59 

40 

61 
38 

60 
46 

66 
43 

60 
43 

59 
35 

58 
39 

59 
42 

67 
47 

62 
49 

64 
46 

64 
48 

61 
45 

60 
41 

60 
44 

53 
42 

60 
40 

64 
41 

56 
49 

70 
37 

68 
41 

65 
37 

65 
45 

68 
43 

70 
42 

71 
45 

70 
52 

63.5 
43.0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

58 
39 

60 
38 

52 
37 

60 
41 

65 
41 

62 
40 

60 
36 

52 
40 

59 
40 

65 
47 

62 
48 

65 
46 

64 
46 

62 
41 

60 
39 

61 
41 

62 
40 

59 
37 

52 
35 

63 
44 

56 
34 

68 
35 

67 
32 

66 
40 

68 
40 

69 
39 

71 
41 

59 
49 

63.2 
40.3 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

56 
37 

52 
35 

63 
39 

62 
42 

58 
40 

68 
42 

64 

41 

70 
43 

74 
55 

72 
50 

65 
46 

67 
46 

61 
45 

52 
40 

59 
37 

70 
41 

75 
43 

57 
34 

54 
34 

61 
36 

54 
39 

62 
43 

62 
40 

69 
41 

72 
48 

72 
46 

71 
45 

67 
47 

64.3 
42.0 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

Mm 

S««  HefsreDcs  Notes  Following  SuUod  Index 


DAILY  TEMPERATURES  c.l.fo..,. 


Statton 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BtKERSFIELO  H8  AIRPORT 

Mm 

57 

66 
37 

65 
37 

62 
42 

70 
40 

63 
44 

75 
38 

72 
38 

76 
48 

65 
53 

69 
55 

69 
50 

64 
48 

64 
49 

66 
42 

77 
43 

62 
45 

57 
42 

62 
37 

60 
41 

6B 
44 

68 
40 

7 1 
43 

76 
46 

77 
46 

77 
48 

76 
50 

66 
53 

66.0 
44.5 

BALCH  POME"  MOUSE 

MIN 

51 
36 

55 
38 

59 
39 

58 
42 

60 
40 

60 
40 

64 
44 

45 

50 

61 
49 

64 
50 

62 
49 

56 
45 

56 
38 

64 
38 

67 
44 

64 
40 

57 
38 

59 
37 

60 
55 

60 
55 

60 
58 

57 

67 
57 

69 
44 

67 
57 

65 
44 

63 
47 

61.5 
45.6 

BLACKWEILS   corner  2WNH 

MIN 

53 
40 

61 
34 

62 
35 

60 
40 

64 
38 

60 
38 

62 

36 

59 
39 

68 
46 

59 
48 

66 
51 

65 

51 

60 
43 

57 
39 

63 
37 

75 
40 

60 
45 

55 
38 

58 
33 

62 
32 

65 
41 

64 
38 

65 
38 

72 
42 

71 
44 

71 
43 

69 
44 

62 
51 

63.  1 

40.9 

BUTTONHILUOW 

MIN 

61 
30 

56 

32 

65 

32 

65 
32 

62 
33 

68 
36 

63 
31 

6  6 
33 

6 1 
43 

71 
46 

58 
51 

67 
55 

70 
50 

62 
45 

63 
39 

64 
41 

75 
39 

63 

45 

59 
35 

60 
36 

63 
37 

69 
41 

37 

40 

77 
39 

74 
40 

75 
41 

74 
46 

66.  1 
39.5 

CALAVERAS  BIC  TREES 

MAX 
MIN 

47 
26 

50 
27 

54 
28 

59 
29 

55 
29 

52 

30 

58 
31 

64 
31 

64 
34 

59 
36 

51 
38 

50 
40 

44 
31 

34 
27 

47 
27 

52 
28 

46 
26 

40 

21 

43 

22 

50 
25 

54 
26 

49 
26 

54 
27 

54 
28 

58 
29 

59 
29 

61 
29 

55 

30 

52.3 
28,9 

CAHP  PARDEE 

MAX 
MIN 

53 
40 

59 
37 

60 
40 

61 
41 

63 
41 

59 
41 

60 
42 

6  2 
37 

63 

40 

65 
48 

63 
50 

66 
53 

61 
48 

51 
42 

57 
43 

64 
44 

58 
42 

55 
33 

61 
34 

64 
36 

65 
45 

69 
40 

66 
42 

63 
43 

71 
45 

66 
46 

72 
43 

66 
44 

62.4 
42.1 

CATHBVS  VY  BOLL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

52 
37 

57 
39 

61 
34 

62 
39 

60 
36 

62 
36 

61 
36 

38 

46 

70 
49 

63 
49 

67 
52 

63 
40 

50 
33 

59 
35 

66 
41 

72 
38 

56 
28 

52 
29 

60 
32 

61 
39 

63 
34 

61 
34 

64 
39 

72 
38 

71 
38 

71 
39 

68 
50 

63.0 
38.5 

^uCDOV   WAi  1  cv  Ham 
LHtl*KT     V  B  L  1- C  1  URn 

MAX 
MIN 

4B 
2B 

50 
30 

62 
32 

58 
34 

62 
30 

57 
31 

59 
33 

65 
34 

66 

40 

60 
37 

52 
39 

57 
24 

50 
26 

56 
31 

49 

25 

45 
19 

52 
24 

53 
27 

51 
27 

57 
28 

59 
31 

63 
31 

65 
32 

57 
37 

56.4 
30.4 

COALINOA 

MAX 
MIN 

64 
43 

62 
31 

64 
35 

65 
37 

62 
37 

65 
36 

66 
35 

61 
35 

70 
45 

65 
49 

71 
51 

69 
45 

61 
44 

62 
47 

59 
36 

70 
46 

62 
44 

60 
36 

67 
31 

69 
32 

72 
34 

67 
35 

7  1 
36 

76 
42 

78 
47 

79 
49 

67 
39 

60 
51 

66.6 
40.3 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

55 
34 

66 
32 

60 
32 

60 
32 

64 
32 

60 
33 

62 
33 

60 
33 

63 

42 

63 
42 

67 
42 

67 
43 

62 
43 

62 
40 

63 
34 

71 
41 

65 

41 

60 
34 

60 
32 

59 
29 

70 
30 

65 

30 

66 
30 

74 

30 

72 
40 

72 
39 

72 
39 

69 
39 

64.6 
35.8 

OENA I R   3  NNE 

MAX 
MIN 

59 
42 

60 
30 

62 
33 

62 
35 

62 
34 

60 
35 

55 
38 

5  7 
40 

59 
39 

64 
47 

68 
50 

67 
51 

57 
43 

59 
40 

63 
35 

70 
40 

62 
38 

60 
36 

63 
29 

65 

28 

67 
36 

66 
30 

66 
30 

72 
37 

70 
37 

74 
34 

71 
36 

61 
50 

63.6 
37.6 

DUDLEYS 

MAX 

Mm 

59 

28 

59 
23 

64 
26 

62 
32 

59 
27 

63 
28 

72 
27 

72 
28 

68 
36 

56 
40 

60 
43 

60 
39 

44 
34 

56 
37 

69 
27 

61 
28 

54 
28 

53 
25 

57 
21 

59 
25 

55 

23 

57 
25 

59 
25 

66 
28 

67 
27 

67 
28 

62 
28 

49 
38 

60.3 
29.4 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

63 

36 

62 
32 

63 
34 

64 
39 

63 
38 

66 
38 

70 
35 

72 
38 

65 
44 

66 
48 

67 
49 

64 
45 

54 
45 

60 
39 

67 
42 

62 
41 

55 
37 

61 

30 

67 
31 

69 
36 

69 
36 

66 
35 

65 
35 

73 
40 

72 
37 

75 
43 

72 
38 

67 
47 

65.7 
38.9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

60 
33 

60 
35 

64 
40 

61 
36 

62 
37 

61 
48 

66 
48 

68 
52 

63 
45 

59 
41 

65 
39 

75 
40 

62 
43 

60 
33 

60 
32 

61 
34 

63 
44 

64 
40 

65 
33 

75 
41 

72 
44 

72 
41 

75 
42 

64.9 
40.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
41 

63 
38 

62 
34 

62 
40 

63 
36 

57 
39 

62 
36 

64 
44 

65 
45 

67 
52 

68 
53 

68 
50 

56 
44 

60 
38 

67 
37 

75 
42 

61 
42 

53 
35 

61 
32 

65 
32 

66 
43 

66 
36 

67 
37 

75 
43 

74 
40 

75 
40 

70 
43 

58 
51 

64.5 
40.8 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

58 
38 

53 
37 

64 
39 

64 
40 

62 
39 

63 
37 

60 
34 

65 
37 

66 
35 

62 
42 

69 
51 

68 
52 

67 
46 

56 
39 

61 
37 

69 
41 

74 
41 

60 
31 

52 
32 

60 
34 

63 
36 

67 
42 

65 
36 

67 
44 

74 
44 

72 
41 

74 
45 

70 
47 

64,5 
40.0 

GLENNV I LL  E 

MAX 

Mm 

48 
32 

60 
25 

64 
28 

60 
31 

62 
31 

64 
39 

73 
33 

71 
40 

68 
57 

61 
48 

63 
42 

58 
38 

51 
31 

50 
35 

68 
25 

71 
30 

67 
35 

52 
25 

58 
27 

59 
25 

57 

38 

55 
25 

64 
25 

66 
33 

67 
33 

67 
33 

64 
32 

60 
39 

61.7 
33.4 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

46 
26 

42 
28 

50 
30 

53 
36 

54 
32 

48 
32 

55 
34 

57 
35 

56 
37 

48 
34 

44 
34 

43 
31 

37 
26 

33 
20 

37 
21 

52 
32 

53 
23 

35 
18 

40 
19 

43 
27 

45 
25 

34 
22 

40 
24 

46 
24 

49 

30 

52 
31 

52 
30 

49 
30 

46.2 
26.3 

HANFORD 

MAX 

Mm 

56 
43 

63 
33 

60 
34 

61 
39 

64 

35 

60 
35 

62 
35 

to 

38 

60 
41 

64 
50 

69 

50 

69 
49 

62 
43 

61 
39 

66 
36 

74 
44 

70 
44 

59 
39 

60 
32 

61 
32 

65 
41 

65 
37 

69 
35 

75 
42 

74 
39 

75 
38 

72 
42 

69 
52 

65.2 
39.9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

52 

30 

55 

29 

57 
31 

62 
33 

60 
34 

60 
33 

60 
34 

66 
32 

64 
35 

64 
42 

55 
43 

55 
34 

37 
29 

43 
29 

55 
31 

54 

30 

40 
26 

51 
27 

56 
33 

57 
30 

53 
30 

58 
30 

62 
36 

65 
32 

66 
35 

60 
36 

56,4 
32.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

46 
25 

56 
28 

53 
29 

53 
31 

51 
29 

53 
29 

55 
30 

55 
29 

53 
32 

45 
31 

46 
33 

42 
28 

35 
23 

42 
15 

50 
21 

52 
25 

48 
19 

42 

1 1 

42 
17 

46 
20 

41 
23 

38 
19 

47 
21 

49 
24 

51 
24 

51 
27 

50 
27 

43 
29 

47.7 
25.0 

I  DP  I  A 

MAX 

Mm 

56 
41 

55 
36 

56 
36 

59 
41 

62 
43 

61 
40 

60 
40 

72 
48 

71 
50 

64 
43 

54 

45 

57 
45 

56 
42 

53 
40 

53 
35 

66 
49 

60 
38 

52 
35 

51 
32 

53 
34 

60 
37 

60 
40 

60 
42 

65 
47 

65 
46 

70 
45 

62 
46 

59,7 
41,3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

54 
45 

64 
44 

62 
49 

57 
47 

69 
49 

64 
46 

72 
45 

80 
47 

77 
50 

67 
51 

68 
52 

60 
49 

60 
49 

57 
47 

66 
44 

75 
48 

66 
46 

59 
41 

62 
42 

57 
44 

68 
44 

65 
46 

70 
47 

77 
53 

76 
58 

77 
52 

72 
52 

66 
50 

66,8 
47.6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

54 
35 

64 
28 

63 
32 

61 
35 

69 

32 

69 
34 

75 
44 

75 
43 

75 
62 

63 
52 

66 
50 

63 
48 

57 
36 

57 
36 

69 
32 

74 
36 

67 
44 

58 
29 

61 
31 

63 
45 

60 
40 

60 
29 

68 
31 

70 
45 

70 
44 

74 
43 

69 
40 

64 
44 

65.6 
39.3 

KETTLEMAN  C ITY 

MAX 

Mm 

58 
42 

61 
35 

63 
34 

63 
40 

61 
35 

63 
39 

62 
34 

64 
38 

58 
39 

66 
48 

63 

50 

67 
50 

69 

45 

62 
42 

60 
39 

63 
37 

73 
45 

64 
41 

58 
32 

62 
34 

63 
41 

64 
37 

67 
36 

66 
42 

72 
44 

74 
44 

71 
42 

75 
50 

64.8 
40.5 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

Mm 

60 
40 

62 
38 

62 
40 

62 
41 

62 
43 

65 
43 

62 

40 

58 
37 

68 
47 

69 
43 

66 
51 

70 
56 

62 
48 

60 
47 

64 
43 

73 
45 

62 
45 

57 
39 

61 
39 

61 
39 

64 

40 

66 
46 

65 
44 

73 
48 

73 
52 

73 
46 

73 
52 

52 

65.2 
44.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

59 
40 

60 
33 

62 
35 

65 
37 

62 
35 

61 
38 

62 
38 

63 
40 

59 
38 

65 
47 

66 
52 

69 

56 
43 

57 
39 

64 
37 

61 
44 

56 
42 

62 
34 

62 
31 

62 

30 

67 
33 

64 
36 

34 

64 

72 
40 

74 
41 

64 
38 

58 
53 

62.9 
38.8 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

60 
41 

62 
35 

62 
35 

60 
39 

62 
37 

62 
37 

59 
37 

61 
43 

58 
42 

63 
49 

69 
51 

69 

53 

60 
46 

60 
37 

65 
35 

69 
47 

64 
41 

54 
38 

59 
32 

61 
31 

68 
36 

65 
34 

67 
36 

74 
41 

73 
39 

73 
40 

70 
40 

63 
52 

64.0 
40.  1 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

52 
40 

64 
39 

57 
38 

59 
39 

65 
40 

61 
38 

67 
37 

67 
37 

66 
48 

66 
50 

67 
52 

65 
46 

61 
42 

61 
41 

68 
42 

77 
37 

67 
44 

57 
32 

58 
35 

63 
36 

64 
45 

65 
43 

69 
40 

75 
43 

73 
46 

72 
41 

69 

44 

66 
50 

65.0 
41.6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

53 
35 

64 
34 

58 
34 

6  1 
39 

65 
37 

61 
38 

67 
36 

65 
37 

66 
44 

63 
51 

68 

54 

65 
46 

60 
43 

62 
42 

68 
37 

74 

40 

62 
44 

55 
34 

60 
32 

59 
33 

65 
39 

67 
35 

68 

37 

75 
41 

73 
40 

73 
39 

72 
41 

59 
49 

64.6 
39.7 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

Mm 

57 
46 

59 
37 

58 
35 

59 
41 

63 
39 

60 
37 

62 
36 

54 
36 

57 
40 

62 
49 

62 
48 

65 
50 

66 
46 

60 
43 

57 
39 

64 
42 

68 
38 

60 
38 

57 
34 

61 
30 

63 
36 

67 
40 

66 
35 

64 
42 

73 
44 

69 

40 

72 
43 

68 
52 

62.6 
40.6 

LODGEPOLE 

MAX 

Mm 

42 
15 

40 
17 

46 
19 

49 
25 

47 
23 

47 
23 

50 
21 

50 
22 

53 
25 

50 
31 

44 
30 

44 
25 

37 
23 

34 
13 

37 
14 

43 
20 

51 
22 

37 

10 

39 

12 

40 
IB 

44 
19 

34 
12 

39 
15 

46 
18 

48 

19 

50 
22 

50 
23 

44 
28 

44.1 
20.  1 

lOOI 

MAX 

Mm 

59 
46 

60 
32 

61 
36 

65 
42 

61 
40 

59 
42 

56 
42 

56 
42 

59 

42 

62 
50 

67 
52 

64 
54 

54 
48 

55 
45 

62 
40 

61 
46 

57 
42 

60 
36 

63 
35 

66 
38 

67 
38 

64 
36 

62 
36 

70 
44 

70 
40 

72 
41 

70 
44 

63 
53 

62.3 
42.4 

LOS  BANDS 

MAX 

Mm 

61 
46 

61 
33 

61 
34 

60 
40 

62 
36 

63 
37 

63 
42 

55 
42 

61 
41 

63 
49 

65 
49 

67 
48 

62 
44 

58 
40 

63 
38 

69 
42 

68 
39 

59 
38 

62 
32 

65 

30 

67 
37 

68 
36 

66 
32 

73 
40 

72 
40 

72 
41 

72 
42 

66 
53 

64.5 
40.0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 

Mm 

55 
42 

60 
39 

61 
40 

60 
44 

60 
45 

60 
43 

61 

41 

56 
38 

54 
41 

63 
49 

60 
52 

63 
52 

62 
48 

59 
45 

57 
41 

61 
46 

68 
45 

57 
42 

57 
37 

61 
37 

66 
45 

66 
45 

65 

41 

63 
46 

69 
47 

70 
47 

71 
47 

52 

62.0 
44.2 

MADERA 

MAX 
MIN 

55 
42 

60 
39 

62 
37 

64 

38 

62 
37 

65 
38 

62 
39 

56 
43 

60 
43 

58 
43 

64 
50 

67 
53 

67 
47 

56 
39 

60 
37 

67 
46 

73 
42 

62 
35 

51 
33 

61 
32 

64 
33 

69 
37 

67 
40 

66 
45 

74 
42 

75 
40 

75 
43 

71 
49 

64.0 
40.8 

MANTECA 

MAX 
MIN 

58 
38 

60 
35 

62 
36 

62 
36 

66 
40 

62 
39 

61 
38 

52 
42 

56 
42 

61 
46 

64 
50 

67 
53 

65 
48 

56 
45 

57 
40 

61 
41 

64 
44 

68 
39 

62 
34 

64 
36 

69 
40 

67 
36 

65 
34 

67 
39 

71 
42 

71 
40 

74 
43 

73 
46 

63.4 
40.6 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

63 
38 

63 
40 

60 
39 

69 
44 

62 
40 

68 
36 

71 
34 

59 
41 

68 
48 

68 
44 

62 
47 

60 
42 

65 

42 

75 

44 

57 
35 

57 
38 

61 
43 

66 
41 

65 
44 

66 
47 

76 
47 

72 
51 

72 
52 

65.4 
42.5 

S**  R«f«t«Dc*  No1«a  FoUowtng  Slatioo  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MERCEO  PIRE  ST4TI0N  2 

MAX 
MIN 

59 
111 

62 
35 

64 
34 

63 
38 

64 
3B 

63 
37 

61 
39 

59 

40 

66 
47 

69 

45 

62 
45 

64 
40 

59 
41 

64 
38 

70 
40 

67 
41 

56 
38 

61 
35 

61 
34 

69 

40 

68 
36 

66 

37 

72 
37 

74 
39 

77 
39 

72 
42 

69 
49 

65.3 
39.4 

MODESTO 

MAX 

tm 

61 
1,5 

62 
35 

61 
36 

64 
43 

61 
40 

59 
40 

58 
42 

58 
42 

63 
43 

64 
49 

68 
52 

67 
50 

58 
47 

61 
44 

62 
39 

67 
47 

59 
43 

62 
39 

63 
35 

67 
36 

^a 

42 

65 
37 

66 
36 

73 
44 

71 
43 

75 
41 

72 
44 

62 
52 

64.2 
42.4 

NEWM4N  2  NW 

MAX 

Mat 

60 

60 
33 

60 
34 

62 
40 

61 
36 

64 
37 

60 
35 

56 
41 

59 
40 

62 
47 

67 
49 

66 
50 

61 
45 

58 
40 

61 
35 

69 
41 

65 
40 

60 
37 

61 
30 

67 
32 

67 
38 

62 
34 

66 
33 

71 
41 

70 
38 

73 
39 

71 
40 

65 
50 

63.7 
39.4 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

54 
26 

59 
32 

66 
36 

57 
33 

61 
34 

73 
36 

65 
44 

60 
43 

64 
45 

52 
38 

65 
30 

68 
31 

53 
26 

52 
27 

59 
27 

62 
31 

66 
36 

69 
36 

68 
37 

61.7 
34.2 

ORANGE  COVE 

MM 
MIN 

PDRTERVIULE 

MAX 
MIN 

60 
<.2 

53 
36 

58 
36 

61 
39 

59 
38 

68 
41 

63 
37 

68 
37 

65 
43 

68 
46 

63 
52 

69 
48 

69 
45 

60 
43 

62 
38 

69 
41 

74 
43 

61 
37 

57 
34 

62 
35 

56 
39 

66 
36 

68 
36 

70 
43 

76 
42 

75 
41 

75 
43 

71 
50 

65.3 
40.8 

POSEV  3  E 

t^X 
MIN 

•,9 
30 

54 
29 

53 
30 

55 
31 

56 
30 

59 
32 

60 
35 

65 
40 

64 
38 

61 
39 

60 
32 

61 
35 

61 
32 

62 
34 

61 
34 

60 
32 

59 
33 

57 
32 

54 
34 

55 
30 

51 
29 

51 
30 

53 
32 

55 
33 

56 
31 

59 
32 

55 
33 

51 

31 

57.0 
32.6 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

56 
32 

65 
30 

61 
35 

64 
44 

62 
38 

63 
37 

68 
45 

66 
40 

65 
51 

57 
42 

55 
43 

53 
35 

39 
33 

50 
31 

56 
35 

56 
37 

50 
32 

46 
29 

53 
39 

53 
39 

55 
37 

61 
33 

60 
36 

64 
39 

66 
43 

66 
39 

65 
43 

57 
41 

58.4 
37.6 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

Mat 

58 
<.5 

63 
37 

59 
36 

60 
36 

63 
45 

60 
42 

61 
45 

55 
41 

56 
39 

62 
47 

61 
50 

64 
46 

63 
49 

60 
43 

57 
41 

61 
40 

66 
41 

58 
38 

58 
35 

62 
35 

64 
41 

65 
45 

63 
37 

44 

69 
46 

69 
33 

72 
37 

68 
49 

62.2 
41.5 

SDNORA  RS 

MAX 

mt> 

53 
32 

59 
31 

56 
33 

62 
34 

59 
35 

61 
35 

62 
36 

69 
37 

69 
39 

70 
45 

68 
48 

64 
41 

56 
41 

48 
33 

56 
35 

62 
37 

55 
34 

54 
28 

56 
26 

61 
29 

66 
32 

62 
33 

62 
33 

61 
36 

68 
37 

70 
38 

71 
37 

6! 
39 

61.7 
35.5 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

*9 
25 

52 
26 

55 
27 

60 
31 

59 
30 

54 
30 

59 
29 

64 
31 

62 
32 

57 
36 

49 
39 

52 
39 

43 
31 

34 
28 

45 
27 

55 
29 

55 
28 

39 
19 

46 

21 

51 
22 

51 
26 

45 
27 

51 
26 

52 
27 

55 
29 

60 
29 

60 
30 

53 
31 

52.4 
26.8 

STOCKTON  HBAP 

MAX 
MIN 

59 
4<i 

59 
34 

59 
35 

63 
45 

59 
39 

58 
39 

50 
41 

54 
42 

61 
42 

61 
50 

65 
53 

63 
48 

55 
46 

56 
42 

60 
39 

63 
46 

56 
41 

59 
39 

62 
32 

66 
34 

65 
37 

63 
37 

63 
36 

69 
42 

66 
42 

70 
36 

68 
40 

61 
52 

61.2 
41.3 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  ii 

MAX 
MIN 

57 
36 

60 
34 

61 
34 

60 
34 

65 
38 

61 
41 

57 
40 

55 
39 

55 
40 

61 
43 

61 
41 

68 
50 

64 
46 

51 
42 

59 
39 

61 
45 

63 
43 

60 
37 

61 
36 

64 
31 

68 
37 

67 
37 

65 
32 

65 
36 

70 
35 

70 
37 

72 
39 

70 
49 

62.5 
39.0 

TEHACH4PI 

MAX 
MIN 

42 
30 

52 
26 

61 
28 

62 
32 

62 

30 

64 
29 

68 
35 

59 
46 

59 
43 

57 
39 

56 
39 

46 
33 

50 
36 

60 
31 

70 
32 

43 
35 

49 
31 

53 
35 

57 

32 

51 
28 

62 
35 

63 
36 

65 
38 

60 
31 

46 
39 

56.6 
34.0 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

45 
36 

62 
34 

60 
36 

55 
38 

70 
39 

63 
39 

68 
37 

7a 

40 

73 
46 

55 
49 

65 

45 

66 
47 

59 
43 

57 
44 

62 
35 

75 
42 

67 
42 

52 
40 

59 
32 

55 
39 

59 
33 

60 
44 

65 
41 

69 
44 

74 
42 

72 
44 

69 
47 

63 
47 

63.5 
40.9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

56 
42 

63 
35 

66 
40 

61 
38 

69 
37 

65 
37 

68 
40 

65 
38 

75 
44 

69 
45 

66 
44 

69 
43 

67 
40 

60 
38 

67 
38 

78 
37 

78 
43 

58 
31 

72 
31 

63 
32 

61 
39 

65 
35 

70 
34 

72 
39 

75 
38 

72 
40 

72 
40 

68 
48 

67.5 
38.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

58 
33 

58 
29 

62 
34 

61 
40 

59 
36 

64 
37 

70 
38 

68 
39 

67 
44 

60 
49 

60 
46 

57 
42 

44 
40 

57 
32 

62 
33 

60 
37 

48 
34 

56 
30 

60 
26 

63 
30 

60 
31 

62 
34 

60 
33 

67 
38 

68 
37 

70 
38 

68 
38 

62 
43 

61.1 
36.5 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

61 
41 

59 
3' 

62 
37 

60 
39 

65 
40 

63 
41 

60 
35 

52 
35 

57 
42 

65 
49 

62 
49 

67 
47 

68 
48 

61 
44 

58 
45 

62 
39 

65 
43 

59 
40 

60 
36 

62 
40 

70 
36 

58 
37 

69 
35 

67 
42 

72 
44 

70 
46 

72 
43 

72 
47 

63.9 
41.5 

TR4CV   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
46 

61 
38 

60 
38 

64 
45 

63 
37 

57 
44 

56 
38 

56 
37 

66 
43 

61 
48 

67 
47 

65 
48 

60 
46 

59 
43 

60 
39 

60 

46 

60 
44 

61 
42 

64 
38 

67 
43 

67 
34 

66 
37 

63 
36 

66 
43 

70 
41 

70 
41 

69 
46 

66 
51 

63.0 
42.2 

VISALIA 

MAX 
MIN 

56 
40 

41 

38 

57 
40 

5  8 
39 

40 

56 
35 

36 

36 

45 

51 

49 

43 

43 

59 
40 

43 

43 

35 

35 

35 

39 

40 

63 
40 

44 

45 

73 
43 

72 
44 

70 
SO 

62.5 
41.2 

WASCO 

MAX 
MIN 

58 
37 

61 
35 

66 
35 

65 
38 

63 
37 

68 
38 

63 
35 

66 
38 

61 
42 

73 
46 

61 
51 

66 
48 

70 
44 

63 
43 

63 
38 

64 
39 

74 
45 

69 
38 

59 
33 

60 
36 

64 

35 

68 
36 

68 
38 

69 
44 

78 
42 

74 
42 

75 
44 

73 
51 

66.6 
40.4 

VOSEHITE  PARK  HEAOQTRS 
«          ft  « 

MAX 
MIN 

57 
28 

61 
24 

65 

26 

67 
29 

70 
29 

62 
29 

67 
28 

72 
28 

65 
29 

61 
36 

56 
37 

64 
34 

46 
33 

39 
29 

50 
26 

65 
27 

68 
27 

48 
24 

55 
25 

65 
25 

64 
25 

60 
25 

63 
28 

66 
26 

69 
26 

71 
27 

73 
29 

65 
31 

62.0 
28.4 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

61 
40 

60 

70 

66 
49 

68 
39 

77 

83 

83 
5  3 

73 
5  5 

65 
53 

64 

5  I 

65 

60 

63 

70 
4  3 

74 

4  5 

69 

72 
38 

6! 

4  1 

70 
40 

68 

66 
36 

70 
4  4 

73 
46 

61 
48 

69 

45 

67 

4 1 

63 
49 

69.1 
44.7 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

t«nN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MOI 

66 
32 

68 
33 

62 
36 

72 
37 

67 
33 

70 
33 

78 
35 

77 
37 

60 
38 

74 
52 

63 
51 

64 
40 

65 
43 

60 
46 

63 
36 

74 
34 

77 
34 

60 
33 

68 
34 

63 
40 

68 
38 

66 
29 

68 
31 

70 
33 

73 
38 

74 
39 

75 
38 

65 
36 

68.9 
37.2 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

30 

26 

26 

22 

24 

23 

22 

27 

36 

34 

49 

32 

49 
23 

41 
28 

41 
28 

55 
19 

59 
24 

52 
36 

48 
26 

42 

21 

44 
17 

42 
21 

45 
17 

47 
23 

52 
24 

53 
22 

55 
23 

55 
22 

46 

32 

25.3 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURB4NK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
43 

77 
39 

68 
46 

68 
44 

78 
39 

83 
49 

81 
43 

73 
51 

61 
53 

64 

54 

65 
47 

65 
42 

69 
47 

77 
41 

75 
41 

67 
43 

74 
47 

70 
55 

71 
58 

69 
36 

72 
38 

76 
42 

75 
46 

80 
42 

80 
47 

68 
51 

59 
51 

71.7 
45.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

71 
42 

66 
37 

70 
38 

72 
39 

68 
39 

66 
38 

73 
42 

80 
42 

78 
51 

61 
52 

61 
52 

61 
48 

65 
42 

58 
42 

68 
41 

72 
37 

71 
36 

65 
34 

67 
33 

69 
38 

70 
44 

68 
37 

70 
36 

76 
47 

69 
39 

75 
36 

76 
38 

61 
38 

66.8 
40.7 

CAMPD 

MAX 
MIN 

5B 
30 

58 
30 

65 
42 

68 
33 

70 
27 

73 
30 

73 
34 

76 
30 

71 
45 

59 
52 

64 
46 

65 
35 

60 
38 

62 
44 

67 
36 

77 
28 

64 
26 

62 
24 

57 
46 

65 
40 

64 
32 

64 
26 

66 
32 

71 
31 

68 
34 

72 
36 

63 
29 

58 
42 

65.8 
35.0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

71 
38 

70 
45 

78 
41 

73 
44 

70 
41 

79 
37 

85 
39 

80 
40 

73 
50 

60 
51 

65 
55 

65 
49 

62 

42 

71 
45 

77 
36 

77 
38 

71 
45 

69 
48 

68 
48 

71 
51 

68 
36 

71 
35 

77 
46 

74 
43 

78 
39 

76 
43 

73 
41 

58 
49 

71.9 
43.4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

61 
43 

61 
40 

n 

43 

65 
49 

61 
45 

61 
43 

62 
44 

71 
46 

69 
53 

75 
57 

71 
56 

63 

52 

64 

52 

60 
56 

61 
45 

69 
45 

70 
51 

62 
45 

65 

42 

66 
42 

70 
46 

63 

41 

62 
44 

67 
50 

67 
49 

71 
51 

64 
49 

63 
52 

65.7 
47.5 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

66 
40 

65 
44 

68 
43 

72 
47 

65 
39 

65 
41 

76 
46 

83 

50 

62 
52 

66 
53 

60 
51 

64 
48 

58 
51 

61 
45 

65 
44 

75 
45 

75 
42 

63 
40 

67 
40 

68 
47 

70 
39 

66 
39 

66 
44 

71 
48 

73 
47 

78 
51 

76 
42 

65 
50 

69.0 
45.3 

CORONA 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
46 

76 
49 

67 
43 

67 
39 

77 
37 

85 
40 

85 
40 

74 
51 

65 
55 

66 
49 

64 
46 

65 
49 

70 
45 

77 
40 

76 
41 

68 
40 

72 
41 

66 
40 

73 
46 

69 

31 

72 
35 

74 
44 

77 
44 

81 
43 

76 
44 

70 
41 

65 
53 

72.1 
43.2 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

70 
48 

72 
46 

76 
46 

68 
50 

66 
51 

71 
47 

86 
48 

70 
47 

58 
49 

65 
55 

67 
56 

65 
54 

65 
48 

72 
47 

77 
47 

73 
48 

75 
46 

77 
47 

75 
42 

75 
53 

66 
46 

70 
45 

74 
46 

76 
51 

63 
50 

68 
53 

68 
53 

63 
54 

71.2 
49.0 

CUYABA 

MAX 
MIN 

65 
33 

51 
25 

65 
31 

67 
35 

60 
30 

6B 
30 

64 
32 

77 
37 

77 
43 

68 
44 

58 
48 

63 
44 

62 
39 

56 
37 

53 
30 

68 
30 

74 
39 

53 
40 

50 
25 

55 
27 

61 
29 

56 
28 

56 
29 

69 
38 

71 
32 

70 
32 

73 
34 

65 
44 

63.2 
34.5 

S«e  Ref«r«oca  Notes  following  StatloD  Index 
-   55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CillFORNIA 


Day  o(  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

in 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MAX 

67 

45 

56 

56 

61 

63 

64 

74 

76 

47 

55 

54 

58 

54 

56 

69 

72 

70 

63 

53 

54 

59 

56 

59 

61 

69 

73 

MIN 

22 

29 

34 

26 

28 

27 

28 

29 

31 

42 

35 

31 

32 

27 

32 

27 

33 

30 

31 

34 

24 

23 

24 

30 

32 

39 

32 

38 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

67 

65 

64 

70 

62 

62 

72 

77 

6 1 

69 

55 

64 

62 

60 

66 

74 

72 

62 

63 

60 

66 

64 

65 

69 

70 

74 

76 

62 

Mm 

3» 

33 

41 

39 

34 

32 

33 

41 

41 

46 

46 

44 

46 

40 

33 

33 

33 

41 

47 

46 

26 

27 

30 

39 

33 

33 

34 

36 

El   CaPITSN  0A« 

MAX 

72 

70 

75 

66 

73 

80 

66 

67 

78 

72 

70 

70 

65 

68 

60 

80 

66 

76 

70 

74 

71 

72 

79 

77 

64 

79 

70 

MIN 

<.2 

44 

38 

46 

38 

40 

46 

49 

52 

55 

54 

49 

49 

49 

45 

46 

41 

42 

39 

42 

43 

42 

43 

49 

48 

48 

45 

46 

elsinore 

MAX 

71 

69 

74 

69 

68 

79 

62 

63 

73 

61 

68 

67 

64 

67 

75 

77 

66 

68 

66 

71 

68 

73 

74 

77 

78 

55 

MIN 

35 

44 

35 

44 

33 

35 

37 

38 

50 

52 

53 

45 

44 

45 

36 

36 

41 

40 

42 

40 

30 

31 

34 

42 

38 

42 

90 

ESCONDIDO 

MAX 

68 

74 

77 

65 

66 

76 

66 

86 

76 

67 

68 

66 

63 

66 

76 

74 

66 

73 

72 

73 

71 

69 

72 

76 

82 

77 

68 

65 

MIN 

37 

37 

39 

45 

45 

36 

39 

41 

52 

49 

54 

46 

45 

48 

37 

36 

46 

37 

39 

25 

37 

33 

35 

41 

40 

45 

41 

51 

fontana  kaiser 

MAX 

73 

74 

77 

74 

70 

63 

90 

67 

62 

70 

68 

66 

62 

68 

81 

77 

73 

75 

72 

76 

68 

74 

76 

77 

65 

83 

73 

64 

MIN 

56 

50 

50 

43 

43 

51 

51 

58 

57 

55 

53 

53 

50 

46 

47 

46 

46 

54 

53 

43 

43 

55 

50 

50 

52 

45 

55 

cillespie  field 

MAX 

70 

7 1 

74 

65 

71 

78 

86 

65 

76 

71 

70 

70 

66 

67 

79 

79 

67 

75 

74 

72 

71 

71 

76 

76 

82 

77 

69 

67 

MIN 

35 

36 

35 

45 

40 

37 

36 

38 

51 

56 

54 

48 

50 

52 

40 

39 

47 

37 

36 

34 

40 

33 

36 

43 

41 

49 

44 

54 

HENSHAH  DAM 

MAX 

66 

64 

62 

68 

61 

66 

72 

73 

72 

70 

55 

60 

62 

56 

60 

66 

73 

59 

65 

59 

61 

62 

69 

69 

71 

68 

71 

62 

Mm 

2'' 

27 

34 

30 

27 

28 

26 

29 

30 

48 

46 

36 

36 

38 

30 

29 

27 

27 

32 

27 

30 

24 

29 

26 

31 

31 

28 

30 

lOYLLWUD  FIRE  DEPT 

MAX 

57 

53 

62 

59 

60 

64 

67 

64 

59 

53 

51 

54 

49 

52 

61 

67 

59 

54 

50 

52 

50 

54 

59 

56 

63 

61 

56 

47 

Mm 

30 

30 

29 

39 

30 

33 

33 

50 

51 

39 

33 

30 

34 

38 

26 

29 

36 

25 

39 

33 

33 

26 

26 

30 

31 

31 

28 

38 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

63 

50 

59 

58 

65 

64 

66 

67 

60 

51 

60 

58 

53 

56 

65 

71 

61 

57 

52 

57 

58 

60 

64 

67 

64 

66 

58 

57 

Mm 

30 

27 

38 

40 

34 

30 

34 

36 

34 

40 

43 

35 

34 

33 

37 

39 

28 

34 

35 

44 

35 

30 

33 

33 

34 

33 

28 

37 

LACUNA  8EACH 

MAX 

6'' 

67 

72 

68 

64 

65 

69 

78 

75 

65 

65 

65 

62 

66 

70 

67 

74 

70 

69 

63 

62 

68 

68 

77 

74 

63 

61 

Mm 

44 

41 

41 

47 

47 

40 

45 

51 

54 

57 

63 

49 

41 

45 

49 

42 

38 

56 

45 

43 

44 

40 

46 

44 

45 

44 

91 

LA  MESA 

MAX 

70 

74 

76 

64 

69 

75 

86 

85 

75 

70 

67 

63 

65 

68 

78 

78 

67 

74 

76 

71 

70 

77 

74 

76 

83 

76 

67 

66 

Mm 

41 

44 

43 

42 

43 

43 

48 

51 

55 

56 

53 

49 

50 

51 

44 

45 

49 

42 

42 

41 

44 

40 

38 

49 

49 

51 

47 

54 

LOHPOC 

MAX 

63 

71 

72 

67 

64 

70 

72 

73 

65 

64 

61 

64 

64 

65 

76 

67 

64 

64 

71 

72 

70 

70 

73 

69 

75 

71 

64 

61 

Mm 

47 

38 

39 

41 

47 

40 

41 

40 

49 

55 

55 

51 

45 

43 

41 

41 

47 

45 

36 

40 

43 

39 

36 

46 

39 

40 

36 

55 

LONG  SEACH 

MAX 

MO) 

LONG  BEACH  MB  AP 

MAX 

65 

73 

77 

61 

66 

76 

83 

82 

66 

69 

65 

64 

65 

68 

74 

71 

67 

72 

71 

70 

65 

72 

76 

72 

80 

77 

65 

62 

Mm 

44 

46 

42 

48 

46 

44 

43 

47 

54 

56 

55 

54 

51 

48 

44 

46 

47 

48 

50 

47 

43 

44 

45 

50 

49 

50 

49 

56 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT 

MAX 

69 

71 

75 

64 

62 

66 

63 

83 

66 

65 

67 

62 

63 

68 

73 

68 

64 

76 

72 

73 

64 

67 

71 

72 

79 

71 

67 

62 

Mm 

49 

49 

47 

52 

51 

49 

51 

51 

56 

59 

57 

56 

52 

51 

49 

49 

51 

56 

52 

54 

48 

46 

48 

53 

52 

55 

52 

56 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

69 

71 

76 

68 

67 

75 

84 

83 

63 

63 

64 

63 

64 

67 

76 

74 

67 

73 

70 

71 

66 

69 

75 

74 

80 

76 

66 

59 

MIN 

49 

48 

47 

54 

52 

50 

54 

54 

59 

58 

56 

54 

50 

52 

50 

53 

51 

52 

50 

55 

46 

46 

50 

55 

52 

56 

54 

95 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

MAX 

52 

56 

62 

6  1 

56 

60 

64 

6  i 

61 

43 

45 

49 

48 

50 

59 

6  1 

55 

51 

44 

50 

47 

51 

55 

55 

58 

58 

55 

42 

Mm 

37 

34 

42 

46 

41 

44 

47 

48 

37 

36 

39 

38 

36 

30 

40 

45 

37 

30 

29 

30 

31 

31 

36 

40 

40 

43 

37 

34 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

67 

67 

65 

62 

62 

61 

70 

66 

64 

65 

62 

62 

64 

67 

64 

62 

72 

70 

69 

65 

63 

65 

68 

72 

67 

64 

61 

Mm 

47 

50 

45 

52 

48 

45 

46 

44 

54 

57 

59 

54 

54 

50 

45 

48 

46 

42 

36 

50 

45 

44 

44 

49 

44 

48 

49 

55 

□CEANSIDE 

MAX 

66 

75 

69 

62 

66 

63 

81 

67 

68 

69 

64 

65 

66 

70 

70 

64 

66 

76 

72 

66 

68 

71 

74 

81 

72 

67 

61 

Mm 

42 

41 

42 

48 

45 

42 

43 

51 

56 

55 

51 

49 

55 

45 

45 

48 

42 

53 

43 

42 

38 

42 

42 

49 

49 

48 

95 

OJAI 

MAX 

68 

69 

72 

66 

62 

71 

81 

80 

65 

59 

60 

61 

59 

64 

71 

69 

67 

67 

66 

70 

64 

67 

72 

72 

76 

74 

66 

57 

Mm 

40 

38 

38 

43 

3^ 

38 

38 

41 

48 

47 

52 

45 

41 

38 

37 

38 

38 

37 

36 

38 

37 

36 

38 

46 

39 

42 

39 

52 

OXNARD 

MAX 

65 

67 

73 

72 

65 

65 

67 

73 

60 

62 

61 

66 

65 

62 

66 

70 

65 

67 

69 

70 

73 

66 

69 

76 

71 

77 

70 

65 

Mm 

41 

44 

45 

45 

43 

43 

44 

45 

51 

54 

53 

52 

49 

45 

43 

45 

45 

42 

47 

46 

43 

44 

45 

48 

46 

45 

43 

45 

PALQMAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

57 

58 

58 

60 

60 

64 

65 

65 

63 

59 

49 

53 

50 

48 

59 

65 

65 

52 

52 

52 

54 

56 

58 

60 

60 

6  1 

62 

52 

Mm 

36 

32 

32 

42 

37 

39 

40 

47 

41 

38 

36 

35 

36 

30 

35 

39 

37 

31 

31 

31 

30 

31 

30 

35 

34 

37 

35 

35 

PASADENA 

MAX 

70 

73 

77 

71 

68 

80 

85 

62 

76 

61 

64 

64 

67 

71 

77 

78 

71 

72 

70 

7  1 

66 

72 

76 

75 

80 

80 

70 

62 

Mm 

44 

45 

44 

49 

45 

43 

46 

52 

53 

53 

53 

48 

46 

43 

44 

46 

45 

46 

51 

57 

40 

40 

45 

48 

47 

50 

46 

90 

FERRIS 

MAX 

69 

69 

71 

67 

6S 

79 

62 

82 

72 

60 

67 

63 

62 

71 

75 

74 

70 

67 

65 

67 

67 

68 

72 

73 

76 

77 

70 

60 

Mm 

31 

43 

32 

41 

34 

32 

36 

49 

44 

50 

51 

45 

43 

41 

36 

34 

43 

37 

43 

26 

26 

30 

32 

40 

36 

40 

43 

36 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

69 

68 

70 

74 

66 

67 

76 

64 

64 

65 

60 

64 

60 

62 

66 

75 

73 

63 

69 

68 

70 

66 

68 

72 

73 

78 

77 

66 

Mm 

39 

42 

39 

47 

40 

42 

44 

46 

«9 

55 

55 

45 

52 

44 

43 

46 

43 

39 

44 

42 

37 

40 

41 

46 

45 

48 

40 

92 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

68 

65 

74 

67 

70 

SO 

61 

82 

75 

69 

67 

66 

60 

64 

74 

76 

66 

70 

65 

69 

66 

66 

72 

74 

76 

76 

66 

62 

Mm 

32 

35 

38 

43 

31 

33 

45 

42 

49 

53 

52 

43 

45 

48 

46 

35 

37 

30 

49 

47 

36 

27 

33 

37 

36 

42 

35 

47 

REOLANOS 

MAX 

72 

70 

75 

74 

67 

81 

84 

84 

75 

62 

66 

63 

59 

67 

77 

77 

67 

72 

64 

71 

68 

70 

75 

74 

78 

77 

65 

96 

Mm 

38 

40 

40 

44 

38 

38 

43 

45 

51 

52 

47 

45 

48 

47 

39 

41 

39 

48 

44 

40 

36 

35 

40 

43 

42 

45 

39 

90 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «3 

MAX 

72 

72 

74 

67 

66 

79 

83 

85 

77 

64 

69 

65 

64 

68 

77 

77 

66 

69 

66 

75 

66 

72 

75 

75 

79 

70 

60 

Mm 

38 

43 

37 

43 

37 

37 

39 

42 

49 

53 

53 

45 

52 

46 

39 

40 

40 

41 

51 

44 

34 

35 

43 

44 

44 

44 

42 

93 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

71 

72 

71 

76 

69 

63 

81 

83 

63 

75 

6 1 

66 

64 

6  1 

67 

77 

76 

65 

68 

64 

73 

67 

71 

75 

74 

79 

77 

67 

Mm 

36 

36 

36 

44 

33 

36 

41 

43 

49 

53 

52 

45 

51 

45 

39 

38 

39 

44 

46 

47 

34 

33 

41 

44 

41 

42 

42 

91 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

71 

72 

75 

74 

69 

60 

63 

84 

72 

60 

69 

64 

58 

71 

77 

79 

65 

69 

63 

72 

68 

70 

75 

75 

79 

78 

69 

99 

Mm 

42 

45 

39 

43 

38 

38 

42 

43 

51 

38 

46 

49 

52 

50 

39 

40 

41 

51 

44 

43 

37 

37 

43 

44 

43 

44 

40 

52 

SANDBERC  HB 

MAX 

39 

47 

57 

55 

58 

57 

60 

61 

55 

46 

50 

47 

46 

50 

56 

59 

4  1 

49 

44 

50 

47 

5 1 

54 

56 

58 

61 

49 

43 

Mm 

31 

32 

40 

43 

40 

43 

48 

52 

42 

40 

40 

38 

35 

34 

41 

41 

32 

29 

32 

32 

33 

33 

36 

43 

42 

43 

36 

35 

SAN  DIEGO  HB  AIRPORT 

MAX 

63 

72 

69 

61 

64 

65 

77 

76 

69 

69 

66 

64 

62 

64 

73 

70 

63 

67 

73 

66 

65 

66 

70 

69 

78 

70 

64 

64 

Mm 

48 

47 

47 

53 

49 

48 

46 

50 

57 

59 

57 

55 

55 

53 

50 

50 

55 

49 

52 

47 

50 

46 

48 

55 

53 

56 

53 

96 

SAN  FERNANDO 

MAX 

67 

70 

77 

70 

68 

78 

83 

62 

71 

60 

64 

64 

63 

69 

75 

76 

66 

70 

67 

70 

67 

70 

76 

75 

78 

76 

72 

62 

Mm 

43 

51 

49 

47 

42 

43 

50 

46 

50 

52 

52 

46 

43 

45 

39 

47 

40 

44 

48 

54 

37 

38 

52 

45 

43 

49 

46 

90 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

71 

73 

78 

70 

69 

80 

85 

85 

71 

57 

66 

64 

68 

70 

79 

77 

71 

73 

70 

72 

69 

73 

76 

77 

6 1 

80 

70 

63 

Mm 

41 

42 

39 

46 

45 

40 

43 

45 

52 

5! 

54 

47 

50 

44 

42 

42 

46 

44 

51 

50 

37 

39 

41 

47 

45 

46 

45 

92 

San  JACINTO 

MAX 

72 

71 

75 

68 

70 

60 

84 

84 

76 

62 

66 

65 

63 

66 

75 

77 

66 

70 

65 

71 

67 

70 

74 

75 

81 

78 

65 

97 
48 

Mm 

30 

30 

31 

41 

32 

33 

36 

36 

47 

52 

49 

44 

43 

46 

33 

39 

38 

29 

44 

36 

35 

29 

31 

40 

37 

40 

34 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

60 

64 

64 

58 

59 

66 

75 

68 

59 

58 

57 

59 

63 

59 

67 

62 

62 

64 

64 

65 

64 

65 

69 

65 

68 

65 

58 

99 

Mm 

51 

49 

48 

49 

46 

48 

49 

51 

54 

53 

50 

50 

53 

52 

47 

48 

54 

52 

54 

47 

44 

49 

51 

46 

46 

49 

48 

95 

Santa  ana  fire  station 

MAX 

68 

76 

78 

71 

68 

74 

82 

85 

71 

64 

66 

66 

66 

68 

77 

72 

68 

75 

72 

73 

69 

71 

75 

75 

61 

78 

67 

62 

Mm 

45 

47 

44 

50 

48 

43 

45 

41 

50 

57 

55 

53 

53 

49 

45 

46 

44 

41 

58 

58 

42 

45 

45 

49 

47 

50 

48 

53 

S—  R*I«iaoc«  Nol*>  Following  SUUod  Indw 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  BARBARA 

MAX 

63 

74 

72 

72 

63 

63 

70 

73 

70 

62 

62 

62 

61 

61 

69 

67 

67 

72 

67 

59 

72 

62 

56 

77 

57 

72 

70 

61 

67,4 

MUJ 

46 

45 

42 

45 

45 

43 

43 

43 

45 

54 

55 

52 

45 

47 

42 

42 

42 

47 

39 

46 

45 

43 

43 

45 

44 

45 

46 

53 

45.4 

SANTA  BARBARA  fAA  4P 

MAX 

73 

67 

67 

62 

64 

63 

71 

70 

62 

62 

62 

62 

62 

66 

66 

62 

70 

69 

68 

69 

63 

54 

72 

56 

69 

55 

51 

61 

65.6 

MIN 

50 

41 

41 

43 

43 

41 

41 

41 

52 

57 

57 

46 

42 

49 

43 

39 

50 

42 

37 

50 

44 

42 

41 

47 

41 

43 

45 

45.2 

SANTA  MARIA  KB  AIRPORT 

MAX 

6'! 

68 

70 

66 

62 

70 

72 

70 

66 

65 

63 

66 

63 

66 

69 

63 

63 

64 

70 

71 

67 

70 

73 

72 

72 

73 

66 

63 

67.5 

<>'. 

41 

36 

42 

41 

39 

42 

40 

49 

51 

48 

49 

44 

45 

38 

39 

47 

41 

34 

35 

43 

37 

35 

44 

37 

40 

39 

54 

42.0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

68 

70 

68 

62 

64 

64 

68 

68 

67 

62 

64 

62 

64 

66 

67 

66 

58 

76 

75 

75 

62 

62 

64 

68 

70 

57 

67 

J9 

66.3 

'.9 

54 

47 

52 

53 

46 

49 

52 

52 

56 

57 

57 

46 

46 

43 

49 

49 

49 

52 

45 

49 

48 

49 

53 

49 

52 

52 

55 

50.5 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

71 

78 

69 

67 

72 

64 

62 

66 

63 

66 

64 

67 

65 

75 

69 

70 

72 

72 

67 

72 

78 

74 

64 

78 

65 

65 

71.4 

37 

44 

42 

42 

38 

37 

42 

42 

48 

53 

53 

49 

49 

47 

42 

47 

42 

39 

50 

47 

41 

40 

45 

45 

46 

41 

39 

5 1 

44.2 

TORRANCE 

MAX 

6S 

72 

73 

72 

65 

68 

93 

90 

64 

63 

65 

65 

63 

66 

74 

70 

64 

73 

74 

69 

67 

67 

74 

71 

60 

72 

63 

61 

59.6 

MIN 

47 

45 

43 

47 

43 

48 

49 

54 

55 

55 

51 

48 

52 

44 

47 

52 

51 

45 

46 

45 

42 

45 

49 

46 

51 

47 

48.4 

TUJUNGS 

MAX 

70 

70 

75 

65 

67 

76 

91 

78 

61 

58 

60 

60 

60 

67 

73 

73 

67 

66 

64 

68 

55 

59 

73 

71 

76 

75 

64 

54 

68,1 

<i2 

45 

43 

48 

38 

42 

48 

50 

52 

51 

50 

45 

40 

42 

40 

43 

40 

42 

49 

52 

35 

38 

43 

45 

43 

47 

41 

48 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

67 

74 

78 

69 

70 

74 

83 

85 

69 

60 

62 

63 

67 

69 

77 

74 

66 

75 

73 

74 

70 

73 

75 

77 

61 

77 

69 

65 

72.1 

MIN 

37 

41 

37 

42 

43 

40 

40 

39 

49 

53 

53 

49 

51 

48 

42 

42 

42 

37 

55 

59 

37 

38 

39 

45 

44 

45 

44 

54 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

61 

69 

70 

71 

64 

71 

62 

63 

59 

64 

59 

64 

70 

64 

62 

65 

68 

71 

66 

69 

73 

74 

73 

74 

73 

60 

55.9 

48 

49 

42 

44 

38 

39 

46 

46 

51 

50 

44 

44 

43 

38 

46 

45 

44 

38 

45 

37 

35 

37 

41 

40 

38 

50 

43.1 

UCLA 

MAX 

72 

72 

75 

69 

67 

73 

81 

83 

79 

62 

65 

62 

64 

70 

73 

70 

67 

72 

70 

73 

68 

70 

75 

74 

60 

73 

55 

59 

70.9 

<,! 

53 

51 

53 

50 

51 

54 

55 

56 

55 

55 

50 

48 

49 

56 

57 

56 

46 

50 

50 

47 

47 

50 

52 

53 

58 

52 

UPLAND  3  N 

MAX 

68 

69 

73 

65 

67 

77 

83 

84 

75 

59 

64 

61 

62 

65 

73 

75 

66 

67 

64 

73 

65 

68 

73 

72 

79 

77 

67 

69,7 

39 

44 

41 

46 

39 

40 

43 

48 

54 

53 

52 

46 

49 

41 

39 

46 

37 

36 

45 

52 

38 

35 

42 

44 

45 

44 

39 

''9 

VISTA  2  NNE 

MAX 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

67 

60 

70 

63 

69 

71 

74 

73 

68 

59 

63 

63 

57 

60 

66 

74 

68 

64 

61 

60 

50 

61 

57 

56 

58 

71 

53 

55 

65.2 

29 

32 

34 

39 

28 

29 

29 

37 

35 

46 

43 

33 

32 

40 

33 

32 

29 

29 

39 

27 

32 

23 

29 

32 

34 

40 

29 

45 

33.5 

VORBA  LINDA 

MAX 

68 

73 

78 

69 

66 

74 

66 

65 

64 

63 

64 

62 

65 

67 

76 

74 

65 

72 

66 

74 

69 

70 

75 

75 

81 

77 

67 

53 

71.8 

*           *  • 

<.! 

46 

43 

49 

42 

41 

45 

47 

52 

55 

54 

47 

53 

47 

43 

44 

45 

41 

53 

55 

36 

39 

42 

46 

47 

47 

44 

5  3 

46.4 

SOUTHEAST  DESERT 

QACtKjc  m 
oAalNs                              U 1 

BAKER  9  NNM 

MAX 

69 

64 

64 

68 

75 

73 

77 

90 

79 

64 

63 

69 

73 

70 

74 

77 

75 

67 

66 

74 

56 

63 

56 

74 

74 

75 

75 

71 

70,5 

MIN 

3* 

31 

35 

36 

38 

36 

38 

42 

54 

51 

45 

47 

45 

37 

42 

44 

45 

44 

46 

46 

39 

39 

41 

40 

40 

45 

49 

48 

42.0 

BARSTOW 

MAX 

66 

64 

66 

66 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

63 

67 

66 

66 

68 

74 

72 

67 

64 

66 

65 

64 

68 

70 

69 

71 

71 

65 

58.2 

40 

34 

26 

33 

32 

33 

32 

35 

47 

50 

52 

41 

40 

39 

33 

34 

31 

34 

36 

34 

34 

30 

33 

35 

35 

36 

36 

43 

36.4 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

68 

67 

64 

64 

68 

69 

75 

75 

72 

60 

63 

61 

56 

63 

67 

74 

74 

64 

64 

62 

64 

63 

66 

70 

69 

74 

74 

60 

66.9 

41 

40 

42 

42 

35 

37 

47 

45 

55 

49 

45 

41 

45 

45 

36 

48 

36 

31 

46 

45 

38 

30 

33 

41 

40 

45 

35 

45 

41 .5 

BISHOP  MB  AIRPORT 

MAX 

58 

64 

63 

67 

66 

66 

70 

71 

62 

54 

60 

64 

59 

62 

62 

68 

57 

51 

54 

55 

47 

56 

62 

61 

65 

67 

66 

53 

61.1 

29 

28 

24 

32 

26 

24 

24 

25 

36 

41 

43 

38 

27 

31 

22 

22 

35 

25 

21 

21 

32 

33 

26 

29 

27 

29 

33 

39 

29.4 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

BLVTHE 

MAX 

72 

68 

68 

68 

75 

77 

81 

84 

84 

79 

74 

77 

75 

73 

74 

79 

79 

76 

71 

79 

75 

74 

75 

76 

76 

75 

78 

75 

75.7 

36 

49 

34 

38 

37 

39 

39 

45 

54 

57 

55 

48 

48 

45 

43 

39 

40 

54 

50 

39 

47 

45 

43 

42 

40 

44 

41 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

67 

66 

67 

73 

77 

81 

66 

63 

67 

71 

74 

74 

72 

74 

77 

77 

73 

70 

75 

74 

71 

7! 

75 

76 

75 

76 

73 

74.1 

39 

48 

37 

40 

38 

41 

46 

46 

59 

58 

54 

50 

52 

49 

48 

44 

44 

49 

52 

45 

47 

52 

46 

46 

45 

50 

44 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

75 

77 

69 

72 

67 

73 

77 

83 

64 

60 

60 

77 

78 

70 

71 

72 

71 

76 

66 

72 

70 

70 

72 

72 

76 

79 

60 

76 

73.6 

42 

48 

40 

46 

41 

41 

45 

49 

53 

54 

54 

50 

56 

58 

48 

49 

50 

52 

49 

53 

49 

44 

47 

53 

50 

49 

53 

55 

49.3 

BRAHLEV  2  SW 

MAX 

70 

74 

69 

72 

69 

73 

78 

62 

63 

77 

63 

72 

75 

74 

74 

76 

76 

76 

73 

70 

71 

73 

73 

75 

76 

76 

79 

75 

74,3 

38 

45 

34 

40 

35 

35 

39 

42 

51 

58 

51 

46 

45 

52 

45 

42 

40 

42 

44 

37 

40 

43 

43 

44 

43 

47 

48 

54 

43.7 

cantil 

MAX 

63 

64 

66 

65 

72 

73 

75 

72 

69 

59 

66 

66 

61 

66 

69 

76 

65 

64 

61 

66 

62 

65 

70 

71 

70 

73 

72 

56 

67,0 

33 

25 

25 

35 

27 

31 

32 

34 

55 

52 

51 

46 

48 

44 

32 

31 

50 

41 

46 

52 

38 

29 

29 

35 

33 

46 

37 

36.8 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

60 

64 

64 

71 

70 

73 

75 

75 

61 

65 

69 

67 

66 

70 

74 

65 

63 

61 

66 

66 

63 

58 

70 

70 

72 

69 

64 

67.4 

46 

39 

35 

41 

36 

40 

42 

39 

52 

52 

50 

47 

47 

47 

43 

39 

48 

40 

43 

41 

45 

38 

40 

46 

40 

44 

49 

43 . 6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

72 

73 

59 

69 

72 

73 

77 

82 

77 

72 

66 

77 

76 

76 

76 

74 

60 

79 

72 

76 

7S 

65 

72 

74 

77 

77 

79 

76 

74.5 

39 

55 

37 

43 

37 

41 

43 

42 

51 

54 

55 

55 

52 

53 

48 

45 

52 

56 

54 

50 

50 

46 

47 

48 

46 

49 

52 

46.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

53 

57 

56 

60 

58 

60 

64 

62 

55 

46 

53 

55 

51 

56 

53 

55 

53 

45 

46 

51 

46 

52 

55 

53 

56 

61 

58 

54 

54.4 

MIN 

15 

20 

21 

31 

22 

25 

26 

25 

32 

37 

36 

40 

27 

31 

22 

25 

37 

22 

23 

16 

31 

29 

26 

25 

26 

26 

31 

36 

27.3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

68 

75 

67 

70 

70 

70 

76 

81 

S3 

81 

62 

69 

69 

70 

70 

73 

73 

75 

69 

6! 

68 

71 

67 

71 

73 

76 

77 

75 

72.0 

MIN 

43 

50 

41 

48 

46 

46 

50 

52 

56 

57 

55 

52 

52 

52 

51 

48 

50 

53 

49 

41 

51 

48 

51 

52 

50 

53 

51 

55 

50.2 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

73 

72 

72 

74 

74 

77 

81 

65 

79 

74 

71 

76 

75 

73 

77 

80 

79 

71 

69 

72 

75 

71 

74 

76 

79 

80 

76 

74 

75.4 

MIN 

36 

44 

35 

40 

39 

39 

39 

44 

53 

57 

52 

46 

47 

46 

41 

42 

41 

41 

42 

35 

40 

39 

36 

44 

41 

47 

42 

54 

43.1 

FAIRMONT 

MAX 

57 

52 

54 

60 

62 

63 

63 

66 

68 

60 

52 

58 

56 

52 

59 

62 

66 

46 

65 

52 

59 

54 

56 

50 

54 

55 

55 

56 

56.7 

MIN 

34 

32 

35 

41 

41 

42 

41 

44 

45 

45 

44 

44 

42 

41 

38 

40 

42 

37 

33 

34 

34 

35 

35 

40 

40 

40 

44 

42 

39 . 5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

72 

71 

73 

72 

72 

80 

61 

82 

60 

71 

75 

71 

72 

74 

76 

90 

76 

72 

69 

74 

77 

76 

75 

75 

75 

79 

77 

75 

75,1 

Mm 

44 

46 

37 

45 

46 

43 

44 

45 

43 

44 

52 

51 

53 

52 

51 

49 

46 

51 

50 

50 

50 

51 

52 

54 

52 

47 

47 

48.3 

HAIWEE 

MAX 

57 

57 

61 

59 

63 

63 

65 

61 

65 

59 

48 

57 

62 

61 

59 

60 

61 

60 

52 

49 

52 

47 

55 

60 

60 

60 

61 

62 

56.4 

MD) 

33 

34 

32 

31 

39 

35 

34 

36 

39 

42 

44 

44 

37 

38 

33 

33 

42 

35 

33 

34 

32 

32 

33 

34 

34 

34 

32 

37 

35.6 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

69 

63 

69 

68 

75 

79 

81 

79 

63 

69 

72 

71 

69 

72 

77 

76 

67 

64 

68 

70 

65 

72 

74 

74 

74 

73 

71.1 

Mm 

39 

50 

44 

41 

34 

35 

46 

49 

56 

52 

43 

45 

49 

49 

39 

40 

47 

47 

53 

43 

53 

54 

47 

42 

45 

39 

45,7 

IMPERIAL 

MAX 

74 

69 

72 

72 

72 

75 

83 

63 

79 

69 

71 

79 

79 

79 

77 

79 

80 

74 

71 

70 

74 

72 

75 

76 

79 

60 

78 

73 

75,5 

Mm 

39 

45 

39 

44 

41 

43 

46 

48 

56 

61 

53 

54 

49 

50 

51 

46 

45 

48 

49 

41 

42 

45 

45 

49 

46 

52 

55 

35 

47.6 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

74 

68 

71 

72 

73 

77 

83 

83 

80 

63 

71 

75 

76 

75 

77 

78 

60 

75 

70 

71 

75 

74 

75 

79 

78 

SO 

SO 

74 

75.3 

Mm 

39 

40 

37 

42 

37 

40 

42 

45 

56 

57 

54 

50 

49 

50 

44 

44 

45 

44 

42 

38 

42 

41 

41 

47 

44 

49 

53 

55 

45.3 

INDEPENDENCt 

MAX 

60 

65 

61 

64 

63 

69 

59 

51 

57 

62 

62 

65 

62 

56 

55 

54 

61 

65 

64 

51.3 

Mm 

18 

28 

29 

33 

33 

31 

42 

42 

44 

32 

29 

31 

29 

27 

27 

32 

32 

32 

34 

31.8 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

78 

79 

73 

77 

78 

75 

92 

90 

66 

79 

63 

75 

78 

76 

76 

83 

91 

61 

78 

73 

77 

76 

78 

60 

78 

83 

84 

80 

78.5 

Mm 

37 

40 

32 

40 

35 

40 

42 

43 

54 

57 

54 

50 

55 

57 

45 

42 

44 

55 

45 

49 

47 

44 

42 

51 

44 

47 

53 

53 

46.3 

S««  R«lar«DC«  Notes  following  Station  Index 


Conttmwd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBBUARV 


SlaHon 


Day  of  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

4 

5  j 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

69 

63 

64 

66 

67 

70 

75 

72 

68 

64 

62 

67 

61 

68 

68 

70 

70 

62 

59 

64 

60 

62 

67 

70 

69 

72 

66,5 

Mm 

31 

31 

29 

30 

32 

35 

33 

38 

38 

42 

49 

48 

43 

40 

33 

34 

52 

45 

40 

43 

34 

30 

34 

37 

36 

37 

38 

49 

37.9 

MAX 

67 

70 

63 

78 

67 

74 

76 

80 

65 

78 

65 

68 

74 

72 

70 

75 

77 

76 

70 

65 

71 

74 

66 

74 

75 

78 

79 

77 

73.1 

MIN 

43 

40 

38 

46 

47 

44 

50 

57 

61 

57 

57 

48 

63 

53 

50 

46 

45 

45 

47 

46 

52 

45 

45 

49 

46 

51 

47 

55 

46.7 

i.e 

47 

51 

53 

52 

56 

56 

62 

56 

47 

49 

48 

46 

47 

56 

58 

52 

46 

44 

50 

45 

46 

51 

52 

56 

56 

57 

46 

51.3 

MIN 

34 

34 

32 

37 

34 

35 

31 

40 

43 

40 

37 

37 

35 

31 

26 

34 

35 

29 

30 

30 

28 

27 

30 

31 

31 

31 

34 

35 

33.3 

61 

60 

63 

65 

72 

68 

73 

75 

66 

57 

63 

65 

62 

63 

67 

73 

55 

61 

57 

64 

60 

61 

65 

69 

70 

71 

66 

56 

64.6 

MIN 

32 

25 

27 

35 

30 

30 

30 

32 

46 

46 

44 

40 

36 

40 

30 

31 

40 

32 

35 

32 

29 

24 

30 

35 

32 

36 

40 

42 

34 . 3 

MAX 

MIN 

78 

74 

72 

72 

76 

78 

88 

86 

77 

71 

73 

77 

75 

77 

60 

78 

80 

76 

75 

72 

74 

80 

78 

78 

82 

75 

68 

76.7 

MIN 

35 

46 

30 

41 

34 

35 

38 

43 

53 

56 

53 

48 

46 

42 

40 

40 

48 

49 

42 

44 

40 

45 

42 

46 

48 

54 

43.  8 

56 

56 

60 

60 

61 

64 

68 

70 

65 

61 

53 

56 

55 

53 

62 

63 

59 

51 

49 

56 

55 

55 

56 

61 

64 

66 

66 

56 

59.4 

MIN 

32 

34 

39 

45 

43 

43 

48 

52 

56 

46 

45 

42 

44 

37 

41 

41 

41 

40 

36 

34 

43 

35 

34 

44 

42 

42 

45 

40 

41.6 

MIN 

52 

51 

57 

59 

63 

61 

62 

61 

62 

61 

52 

57 

59 

62 

65 

67 

67 

55 

54 

56 

54 

52 

51 

58 

57 

57 

60 

58 

56.2 

MIN 

30 

31 

32 

39 

37 

37 

38 

37 

39 

44 

44 

39 

37 

39 

37 

35 

34 

32 

35 

44 

37 

32 

30 

31 

35 

40 

43 

4  1 

36.8 

43 

42 

49 

44 

47 

43 

48 

47 

42 

37 

40 

49 

44 

40 

47 

55 

48 

39 

32 

33 

35 

36 

38 

45 

46 

45 

43 

34 

42.7 

MIN 

2B 

11 

28 

28 

25 

24 

22 

26 

35 

31 

28 

22 

32 

27 

23 

25 

34 

22 

16 

15 

25 

19 

21 

22 

20 

25 

19 

28 

24.4 

69 

63 

68 

64 

78 

78 

80 

62 

81 

67 

70 

74 

74 

71 

75 

77 

76 

68 

66 

74 

73 

66 

72 

74 

76 

77 

79 

69 

73.0 

MIN 

38 

41 

38 

41 

41 

41 

47 

51 

53 

55 

54 

49 

49 

53 

45 

46 

48 

53 

50 

54 

55 

46 

49 

48 

44 

51 

50 

56 

46.1 

60 

59 

62 

65 

68 

67 

73 

74 

70 

55 

60 

62 

61 

67 

74 

74 

66 

60 

56 

63 

58 

60 

65 

69 

69 

70 

68 

56 

64.8 

MIN 

43 

26 

29 

36 

36 

34 

35 

37 

45 

46 

49 

42 

40 

32 

34 

34 

42 

33 

22 

34 

32 

28 

33 

38 

35 

40 

44 

43 

36.5 

60 

60 

62 

64 

70 

66 

71 

74 

67 

55 

62 

64 

59 

62 

66 

74 

55 

61 

57 

64 

60 

60 

64 

69 

69 

70 

64 

56 

63.8 

MIN 

31 

23 

25 

33 

31 

30 

29 

31 

47 

45 

45 

41 

37 

37 

29 

31 

42 

34 

33 

27 

27 

26 

26 

34 

33 

36 

43 

4  3 

34.0 

79 

78 

74 

72 

75 

ao 

86 

65 

84 

74 

75 

76 

76 

79 

61 

61 

81 

77 

78 

76 

75 

77 

61 

79 

83 

65 

79 

74 

78.7 

MIN 

43 

50 

39 

44 

41 

40 

45 

53 

59 

57 

57 

47 

48 

46 

44 

44 

45 

50 

53 

52 

52 

43 

45 

49 

47 

57 

46 

55 

48.3 

66 

68 

63 

67 

66 

75 

76 

79 

63 

83 

64 

70 

75 

73 

70 

74 

80 

77 

69 

68 

75 

74 

69 

73 

75 

60 

77 

75 

73.0 

MIN 

44 

46 

41 

43 

45 

47 

46 

49 

54 

60 

57 

52 

51 

51 

49 

47 

49 

54 

51 

52 

53 

48 

48 

51 

50 

53 

51 

54 

49.9 

56 

56 

60 

61 

67 

67 

67 

70 

57 

58 

60 

56 

59 

63 

66 

59 

54 

51 

57 

55 

56 

60 

64 

64 

66 

64 

54 

60.3 

MIN 

38 

32 

37 

43 

40 

42 

46 

50 

46 

47 

47 

43 

38 

40 

45 

44 

40 

35 

40 

34 

31 

38 

43 

43 

45 

44 

42 

41.2 

47 

45 

53 

54 

56 

59 

60 

61 

55 

46 

47 

45 

48 

45 

55 

57 

50 

45 

40 

46 

43 

44 

50 

50 

56 

55 

51 

40 

50.1 

Mm 

36 

31 

36 

43 

38 

40 

40 

45 

33 

37 

37 

38 

34 

30 

34 

43 

36 

27 

26 

28 

31 

28 

33 

36 

37 

38 

30 

33 

34,9 

79 

72 

74 

69 

75 

80 

66 

86 

78 

63 

74 

78 

77 

78 

82 

79 

81 

76 

73 

76 

74 

75 

81 

78 

61 

84 

77 

71 

77.2 

MIN 

37 

40 

33 

42 

35 

36 

40 

43 

54 

57 

55 

49 

51 

52 

45 

40 

44 

56 

52 

47 

43 

37 

40 

46 

41 

46 

50 

54 

45,2 

66 

67 

64 

60 

62 

73 

74 

74 

77 

60 

70 

60 

68 

66 

70 

69 

74 

65 

62 

68 

59 

62 

62 

65 

73 

75 

74 

64 

67,3 

MIN 

33 

36 

33 

30 

29 

30 

33 

37 

41 

47 

53 

38 

42 

37 

37 

40 

35 

30 

30 

30 

39 

35 

39 

40 

40 

39 

43 

46 

37,2 

64 

66 

66 

65 

69 

70 

77 

80 

76 

73 

66 

67 

69 

67 

66 

74 

73 

67 

62 

66 

69 

64 

68 

70 

71 

73 

73 

70 

69,3 

MIN 

43 

37 

33 

38 

36 

36 

38 

40 

45 

53 

49 

43 

43 

46 

45 

36 

38 

47 

41 

43 

45 

40 

44 

42 

36 

42 

42 

48 

41,6 

MIN 

MAX 

58 

63 

59 

63 

65 

71 

66 

73 

74 

69 

56 

64 

63 

62 

61 

68 

74 

59 

60 

55 

63 

60 

59 

65 

68 

69 

71 

62 

64  ,4 

MIN 

33 

31 

27 

35 

33 

32 

31 

34 

46 

48 

45 

42 

37 

36 

32 

32 

45 

31 

34 

30 

31 

28 

31 

35 

35 

36 

37 

35 

35,2 

30 

30 

37 

39 

42 

42 

41 

43 

42 

40 

42 

42 

42 

33 

32 

39 

36 

22 

23 

20 

23 

27 

30 

32 

39 

41 

40 

42 

35,4 

MIN 

5 

15 

15 

20 

13 

13 

15 

17 

19 

18 

18 

15 

20 

11 

5 

17 

16 

4 

-10 

9 

13 

4 

-  2 

2 

5 

8 

10 

6 

10,6 

MAX 

24 

18 

27 

29 

26 

26 

32 

33 

24 

18 

24 

23 

26 

16 

23 

28 

24 

11 

10 

10 

13 

12 

14 

20 

25 

24 

26 

29 

22.0 

MIN 

6 

18 

19 

16 

15 

16 

14 

15 

16 

18 

13 

5 

3 

11 

16 

4 

5 

-  5 

-  6 

3 

5 

6 

10 

15 

11 

13 

10 

9.6 

MAX 

53 

54 

52 

53 

54 

57 

65 

68 

64 

56 

52 

57 

55 

55 

56 

62 

62 

55 

48 

54 

52 

48 

56 

56 

59 

62 

60 

58 

56.5 

MIN 

28 

33 

31 

36 

32 

36 

36 

39 

47 

42 

43 

34 

33 

34 

35 

44 

36 

33 

38 

31 

30 

34 

34 

34 

38 

36 

40 

36.2 

INYOKERN 
IRON  MOUNTAIN 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT   SAN  JACINTO  MSP 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

PALMOALE 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SOUIRREL   INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPORT 
TRDNA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMD  RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILDRDSE   RANGER  STA 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

90 

DATE 

06* 

LOWEST  TEMPERATURE 
BODIE 

-  12 

DATE 

18 

GREATEST  TOTSL  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  HSH 

10.40 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
UPPER  MATTOlE 

4.35 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  MOUNTAIN  2 

30.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS   1  E  in 

77 

DATE 

17* 

S«*  R«l«r«Dc«  Nol*s  Following  SIsUoq  Index 
-  58  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1970 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      «  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

BUTTONS  LANDING 

.OS 

.08 

.02 

.07 

.06 

.04 

.04 

* 

.05 

.06 

.03 

.10 

.15 

* 

.19 

.08 

.04 

.17 

.17 

• 

* 

« 

.38 

.06 

.09 

.U 

.07 

2.14 

WINO 

78 

34 

17 

41 

26 

33 

64 

• 

91 

27 

20 

34 

116 

* 

113 

66 

38 

66 

53 

* 

* 

23 

1 160 

MAX 

6* 

63 

61 

66 

65 

64 

62 

63 

59 

62 

67 

64 

- 

65 

55 

58 

65 

68 

! 

71 

70 

73 

73 

73 

65.0 

HIN 

t,Z 

43 

43 

42 

47 

45 

45 

- 

44 

46 

50 

53 

51 

■ 

46 

44 

40 

40 

45 

- 

42 

47 

47 

46 

47 

45.2 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.04 

.04 

.05 

.06 

.03 

.03 

.09 

.06 

.03 

.07 

.08 

.03 

.05 

.05 

.07 

.08 

.09 

.06 

.05 

.07 

.06 

.10 

.03 

1.50 

WIND 

19 

30 

15 

22 

10 

2 1 

20 

26 

26 

13 

16 

37 

49 

27 

39 

79 

37 

19 

36 

38 

16  44 

20 

761 

MAX 

56 

56 

56 

55 

60 

61 

65 

64 

61 

61 

62 

61 

57 

58 

58 

56 

55 

61 

62 

62 

63 

62 

61 

66 

67 

68 

67 

65 

61.1 

MIN 

<i2 

40 

42 

49 

45 

46 

47 

46 

47 

46 

46 

48 

45 

42 

47 

48 

41 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

44 

47 

47 

44 

46 

44.2 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.01 

.02 

.05 

.05 

.06 

.05 

.04 

.06 

.03 

.04 

.06 

.07 

.07 

.04 

.05 

.02 

.04 

.11 

.09 

.07 

.07 

.06 

.10 

.10 

.10 

.10 

.11 

.02 

1.69 

WIND 

a 

4 

8 

9 

10 

9 

5 

4 

3 

10 

10 

21 

1 

9 

6 

S 

11 

23 

20 

5 

7 

4 

16 

17 

10 

6 

11 

4 

299 

MAX 

53 

59 

59 

62 

60 

62 

59 

62 

56 

56 

56 

57 

50 

46 

46 

46 

60 

61 

60 

60 

59 

6 1 

60 

62 

65 

68 

67 

65 

58.6 

MIN 

37 

38 

41 

44 

42 

38 

43 

40 

44 

43 

42 

36 

35 

37 

38 

38 

38 

36 

35 

37 

38 

37 

38 

38 

39 

39 

48 

39.5 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.04 

.  05 

.00 

.02 

.02 

.10 

00 

02 

04 

• 

.13 

.02 

.01 

.04 

.  06 

* 

* 

.05 

.03 

05 

.848 

WIND 

7 

2 

4 

5 

* 

9 

3 

MAX 

- 

55 

56 

52 

55 

56 

- 

- 

59 

56 

60 

60 

52 

- 

■ 

55 

48 

35 

59 

60 

- 

58 

98 

61 

63 

56.8 

MIN 

- 

40 

45 

45 

46 

45 

- 

- 

45 

49 

48 

49 

43 

- 

43 

41 

41 

43 

39 

- 

- 

39 

43 

43 

45 

- 

43.8 

*      *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESS4  LAKE 

EVAP 

.05 

.09 

.09 

.07 

.06 

.06 

.04 

.05 

.05 

.07 

.03 

.08 

•  OS 

.07 

.  10 

.06 

.02 

.09 

.15 

.29 

.11 

.13 

.15 

.06 

.05 

.07 

.06 

.12 

2.37 

WIND 

41 

45 

IS 

24 

15 

23 

20 

15 

35 

4 

22 

89 

42 

22 

41 

91 

47 

136 

121 

61 

35 

48 

29 

31 

22 

22 

32 

1175 

MAX 

54 

60 

61 

59 

62 

58 

61 

62 

61 

57 

56 

60 

60 

55 

60 

56 

52 

60 

99 

60 

67 

64 

65 

6 1 

67 

?f 

MIN 

39 

42 

41 

41 

44 

45 

46 

43 

43 

45 

48 

50 

46 

45 

44 

45 

41 

39 

42 

40 

39 

38 

37 

37 

44 

43 

44 

45 

42)8 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.O* 

.07 

.08 

.05 

.06 

.05 

.04 

* 

.02 

.04 

.01 

.02 

.06 

.04 

.03 

.03 

.07 

.08 

.14 

.22 

.18 

.11 

,06 

.02 

.05 

.08 

.11 

.10 

1.90 

WIND 

5'! 

91 

21 

26 

47 

36 

10 

16 

4 

38 

15 

30 

70 

50 

23 

6 

78 

64 

175 

210 

52 

66 

57 

32 

19 

31 

45 

1404 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.0* 

.06 

.04 

* 

.08 

.05 

* 

* 

.12 

.07 

.01 

.10 

- 

* 

t 

.  10 

.03 

.07 

* 

.20 

.25 

.08 

.06 

.11 

.06 

1.61B 

WIND 

24 

24 

24 

41 

14 

* 

• 

35 

35 

14 

92 

76 

* 

* 

105 

63 

25 

* 

77 

* 

104 

23 

28 

25 

34 

50 

913 

DAVIS  2  WSH 

EVAP 

.05 

.14 

.06 

.05 

.11 

.03 

.04 

.04 

.06 

.05 

.04 

.04 

.  10 

.07 

.05 

.02 

.01 

.05 

.24 

.28 

.  16 

.11 

.10 

.06 

.04 

.09 

.13 

.07 

2.33 

WIND 

130 

166 

20 

19 

76 

24 

13 

10 

29 

78 

24 

18 

149 

120 

24 

40 

124 

95 

296 

296 

79 

46 

27 

12 

33 

65 

15 

2076 

MAX 

54 

61 

64 

64 

67 

60 

64 

63 

63 

61 

63 

68 

64 

56 

61 

57 

54 

60 

99 

59 

66 

66 

69 

69 

7^ 

68 

71 

70 

63.4 

MIN 

42 

39 

40 

41 

45 

43 

42 

45 

46 

47 

48 

52 

48 

40 

41 

47 

42 

38 

37 

39 

38 

39 

41 

44 

42 

44 

46 

46 

42.9 

PDLSOM  DAM 

EVAP 

.03 

.09 

.05 

.03 

.06 

.03 

•  03 

.06 

.03 

03 

.00 

00 

.03 

00 

.02 

.01 

.00 

.  03 

.  07 

.15 

.14 

.10 

.05 

09 

14 

.09 

1  63 

WINO 

7 

8 

12 

2 

5 

1 

2 

0 

2 

'14 

'22 

44 

*48 

1 

1 

26 

22 

20 

10 

14 

4 

7 

6 

'le 

'22 

3 

6 

331 

LAKESHORE 

EVAP 

.03 

.06 

.05 

.06 

.05 

.07 

•  10 

.  10 

.08 

06 

04 

.06 

.01 

.03 

.07 

.08 

.15 

.08 

.10 

.07 

08 

07 

10 

. 

WIND 

21 

34 

22 

30 

16 

20 

20 

20 

35 

'21 

'26 

33 

15 

15 

13 

38 

17 

24 

33 

46 

26 

25 

20 

'22 

'21 

"23 

'29 

132 

797^ 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

•  09 

.  05 

.  05 

.  05 

.06 

.  30 

.07 

01 

.05 

.00 

• 

.07 

.04 

.  16 

.17 

.13 

• 

• 

.33 

10 

09 

.  10 

1  998 

WIND 

• 

50 

7 

23 

2 

11 

* 

* 

126 

16 

'10 

43 

24 

• 

* 

53 

31 

73 

58 

66 

* 

« 

* 

105 

*2l 

26 

12 

~^ 

796 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.02 

,09 

.09 

.10 

.08 

.07 

.10 

.08 

.12 

.09 

.11 

.00 

.00 

.04 

.06 

.03 

. 

.03 

.07 

.11 

.19 

.13 

.07 

.16 

.11 

.11 

.17 

2.45B 

WINO 

36 

63 

61 

75 

56 

23 

35 

42 

73 

51 

37 

20 

70 

72 

37 

24 

69 

42 

71 

92 

76 

49 

51 

45 

55 

54 

42 

36 

1479 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.03 

.03 

.04 

.04 

.06 

.02 

.07 

.09 

.08 

.04 

.06 

.00 

.06 

.02 

.05 

.03 

.03 

.  10 

.07 

.12 

.09 

.08 

.06 

.08 

.11 

.11 

.06 

1.73B 

WIND 

26 

25 

29 

29 

16 

29 

40 

40 

36 

22 

29 

28 

44 

20 

22 

42 

41 

32 

41 

39 

42 

42 

38 

29 

41 

36 

33 

24 

919 

W I L  LOWS  USBR 

EVAP 

•  06 

.  12 

.00 

.  12 

.15 

.22 

.11 

02 

.02 

04 

Ml 

* 

.30 

.10 

.02 

.  30 

.25 

* 

.  30 

.04 

04 

.06 

2 . 47B 

WIND 

* 

112 

24 

40 

22 

9 

* 

• 

78 

50 

'11 

108 

'90 

* 

* 

147 

47 

166 

47 

96 

* 

* 

104 

33 

'l9 

23 

*74 

1304 

MAX 

- 

60 

60 

76 

63 

72 

- 

- 

75 

63 

62 

61 

60 

- 

60 

56 

59 

60 

63 

- 

68 

72 

70 

70 

- 

64.7 

MIN 

- 

39 

43 

44 

46 

60 

- 

- 

45 

51 

52 

52 

46 

- 

40 

40 

38 

38 

38 

■ 

■ 

- 

40 

46 

46 

46 

45.1 

*       «  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

O* 

BURL  I NGAME 

EVAP 

.05 

.11 

.06 

.12 

.07 

.08 

.05 

.05 

• 

.05 

.09 

.13 

.04 

.03 

.06 

.07 

.07 

.06 

.22 

.15 

.14 

.  03 

.  12 

.09 

.15 

.13 

.03 

2.27 

WIND 

141 

49 

42 

55 

63 

54 

33 

30 

* 

* 

US 

123 

82 

47 

48 

129 

90 

72 

124 

49 

99 

59 

38 

46 

41 

46 

1752 

MAX 

64 

64 

64 

66 

76 

66 

66 

67 

65 

67 

67 

62 

65 

53 

62 

63 

72 

73 

77 

60 

65 

71 

70 

71 

70 

65 

66.6 

MIN 

50 

42 

44 

47 

46 

51 

46 

47 

50 

55 

53 

50 

49 

45 

50 

50 

49 

45 

46 

57 

45 

I 

44 

46 

47 

47 

54 

48.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

08 

05 

OS 

07 

04 

09 

07 

.08 

.08 

.  12 

.06 

.12 

.12 

.  10 

.17 

.11 

.11 

J  5 

.16 

.04 

2 . 49B 

NEWARK 

(C) 

10 

■  1 2 

06 

.06 

• 

.22 

.09 

.  10 

.  17 

.  20 

.  50 

.15 

.11 

.13 

.OS 

2 1 65 

WIND 

• 

'l5 

S 

■°e 

'l2 

7 

* 

* 

'46 

4 

'10 

'21 

* 

18 

13 

6 

18 

31 

* 

23 

9 

6 

6 

4 

267 

*      *  * 

SAN  JOAOJIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.01 

.06 

.06 

.07 

.09 

.07 

.00 

.06 

.00 

.03 

.00 

.02 

.07 

.05 

.04 

.04 

.06 

.05 

.13 

.18 

.16 

.19 

.15 

.05 

.08 

.06 

.11 

.13 

2.04 

CAMP  PARDEE 

(6) 

EVAP 

.03 

.06 

.03 

.03 

.06 

.03 

.03 

.03 

.05 

.03 

.04 

.00 

.00 

.00 

.03 

.06 

.03 

.03 

.07 

.11 

.08 

.  06 

.06 

.05 

.06 

.06 

.06 

■  04 

1.28 

WIND 

10 

21 

14 

11 

16 

12 

11 

13 

12 

18 

9 

24 

26 

21 

17 

17 

20 

22 

25 

26 

25 

13 

13 

14 

13 

15 

U 

466 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.03 

.04 

.08 

.05 

.06 

.05 

.06 

.04 

.06 

.03 

.05 

.07 

.08 

.03 

.04 

.11 

.21 

.u 

.04 

.06 

.07 

.09 

.11 

.09 

.13 

.11 

.13 

.11 

2.16 

(E> 

WIND 

30 

31 

74 

26 

42 

31 

37 

32 

27 

48 

39 

29 

67 

54 

36 

42 

99 

4S 

45 

44 

55 

45 

45 

49 

49 

35 

44 

1259 

MAX 

53 

51 

59 

59 

59 

59 

57 

60 

59 

53 

66 

64 

il 

61 

65 

66 

60 

46 

59 

58 

63 

64 

66 

68 

69 

69 

60.5 

MIN 

40 

41 

40 

40 

42 

42 

41 

42 

44 

46 

50 

52 

46 

40 

42 

42 

45 

37 

36 

37 

38 

43 

42 

43 

45 

46 

46 

48 

42.8 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.14 

.10 

.09 

.03 

.09 

.05 

.06 

.11 

.01 

.02 

.03 

.12 

.06 

.OS 

.  10 

.07 

* 

.32 

.11 

.13 

.15 

.11 

.13 

.13 

.16 

.11 

.19 

.19 

2.93 

WIND 

36 

46 

19 

12 

17 

26 

16 

15 

17 

26 

27 

49 

77 

51 

25 

33 

75 

49 

42 

42 

37 

16 

13 

12 

22 

16 

25 

56 

903 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

EVAP 

.00 

.08 

.05 

.04 

.04 

.03 

♦ 

.08 

.04 

.01 

.01 

* 

« 

• 

« 

.26 

• 

L.69 

.09 

.09 

.08 

.07 

.05 

.09 

.07 

* 

.09 

3.03 

WIND 

5 

* 

4 

26 

3 

2 

* 

3 

1 

I 

6 

* 

26 

15 

2 

9 

12 

6 

16 

10 

2 

4 

5 

3 

3 

* 

3 

16 

181 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DAM 

EVAP 

.07 

.U 

.09 

.05 

.08 

.10 

.04 

.05 

.05 

.02 

.03 

.13 

.06 

.05 

.07 

.07 

.21 

.13 

.16 

.16 

.15 

.19 

.15 

.10 

.26 

.15 

.19 

3.01 

WIND 

68 

79 

63 

58 

66 

67 

5 1 

6 1 

57 

66 

86 

65 

52 

56 

67 

176 

101 

109 

73 

62 

61 

62 

43 

101 

72 

70 

114 

2046 

MAX 

57 

60 

59 

57 

60 

60 

62 

54 

57 

55 

60 

65 

64 

59 

61 

64 

64 

61 

60 

61 

61 

66 

65 

63 

69 

69 

70 

67 

61.6 

MIN 

41 

37 

39 

42 

41 

40 

40 

39 

45 

46 

50 

51 

46 

45 

42 

45 

45 

40 

36 

37 

41 

41 

38 

44 

45 

42 

45 

52 

42.6 

LOOI 

EVAP 

.15 

« 

.05 

.07 

.06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.09 

* 

.09 

.05 

.06 

.06 

.04 

.05 

.14 

.20 

.05 

.15 

.05 

.06 

.08 

.12 

.07 

.06 

.15 

1.96 

WIND 

67 

26 

21 

22 

21 

12 

3 

32 

19 

36 

21 

71 

58 

31 

31 

34 

44 

S4 

68 

77 

24 

26 

15 

24 

25 

14 

16 

48 

942 

MAX 

50 

55 

56 

58 

54 

54 

54 

54 

52 

56 

59 

58 

52 

55 

57 

52 

52 

58 

56 

60 

62 

62 

60 

65 

67 

67 

62 

57 

57.4 

MIN 

45 

36 

40 

44 

43 

45 

45 

45 

44 

46 

51 

52 

47 

45 

42 

48 

42 

36 

36 

36 

41 

42 

41 

45 

45 

46 

46 

53 

44.0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.04 

.11 

.06 

.07 

.09 

.06 

.06 

.04 

.02 

.04 

.03 

.08 

.14 

.03 

.05 

.06 

.15 

.13 

.15 

.16 

.15 

.16 

.13 

.11 

.15 

.12 

.19 

.11 

2.71 

WIND 

64 

129 

101 

66 

114 

107 

70 

50 

86 

107 

49 

114 

197 

130 

79 

97 

196 

206 

152 

144 

121 

126 

105 

78 

93 

122 

127 

95 

3169 

MAX 

56 

61 

59 

59 

61 

60 

62 

57 

55 

56 

61 

75 

61 

58 

60 

62 

65 

99 

59 

60 

62 

66 

66 

64 

68 

70 

71 

67 

62.1 

MIN 

40 

39 

41 

42 

44 

43 

45 

43 

43 

53 

51 

52 

46 

46 

43 

44 

46 

41 

39 

37 

41 

44 

41 

43 

47 

46 

47 

50 

44.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
59 


EVAPORATION  AND  WIND  cAuroRN.A 


CONTINUEO 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JOAQDIN 

MSNTECi 

EVAP 

.0') 

.07 

.07 

.05 

.07 

.06 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.05 

.11 

.08 

•  02 

09 

07 

.04 

.09 

.19 

.12 

.09 

.09 

.08 

.11 

.11 

.11 

.09 

1.98 

WIND 

26 

62 

27 

17 

26 

24 

14 

27 

17 

41 

14 

64 

75 

80 

22 

'56 

'73 

40 

92 

60 

29 

27 

29 

21 

32 

21 

19 

19 

1014 

53 

56 

67 

6  1 

56 

56 

59 

56 

58 

6 1 

62 

65 

69 

MIN 

<>0 

"lO 

40 

41 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

50 

53 

48 

47 

44 

44 

45 

41 

39 

36 

40 

43 

42 

42 

46 

47 

47 

48 

44,1 

SALT  SPRINGS  PWR  H  (0) 

EVAP 

.ot 

.15 

.10 

.06 

.07 

.07 

.11 

.12 

.15 

.04 

.01 

.00 

.00 

.05 

.07 

.06 

. 

.00 

.18 

.04 

.13 

.07 

.09 

.12 

.13 

.13 

.12 

.03 

2.228 

SAN  LUIS  DAM  <F) 

EVAP 

.10 

.10 

.07 

.07 

.06 

.09 

.07 

.05 

.00 

.05 

.03 

.10 

.12 

.00 

.07 

.03 

.12 

.14 

.13 

.13 

.18 

.14 

.09 

.13 

.13 

.19 

.07 

2.61 

MAX 

61 

66 

62 

62 

65 

64 

65 

58 

58 

57 

65 

69 

67 

70 

62 

63 

'67 

63 

63 

69 

67 

68 

68 

67 

73 

74 

75 

71 

65.5 

46 

45 

45 

47 

47 

48 

54 

50 

47 

44 

44 

46 

42 

40 

39 

41 

46 

43 

45 

46 

48 

49 

50 

45 . 5 

TRACV    PUMPING  PLANT 

EVAP 

.12 

.!<• 

.07 

.09 

.12 

.07 

.02 

.03 

.08 

.00 

.06 

.14 

.07 

.06 

.06 

.07 

.09 

.13 

.20 

.23 

.12 

.20 

.09 

.12 

.13 

.13 

.16 

.10 

2.92 

WIND 

117 

70 

24 

40 

101 

49 

23 

30 

44 

39 

22 

99 

63 

56 

61 

109 

77 

112 

111 

95 

71 

30 

24 

S3 

0 

97 

93 

1691 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUHA  Dam 

EVAP 

.13 

.15 

.13 

.  10 

.08 

.07 

.03 

.16 

.21 

.17 

.01 

.04 

.06 

.04 

.10 

.15 

,06 

.19 

.15 

.21 

.15 

.13 

.14 

.15 

.21 

.18 

.19 

.16 

3.92 

49 

43 

29 

36 

38 

25 

50 

64 

60 

39 

63 

55 

49 

65 

98 

44 

57 

40 

43 

50 

4 1 

66 

54 

122 

1537 

MAX 

60 

62 

62 

62 

59 

62 

65 

67 

64 

55 

59 

62 

65 

56 

66 

65 

66 

65 

65 

63 

63 

66 

65 

68 

67 

68 

69 

55 

63.3 

MIN 

<>0 

40 

«l 

41 

44 

44 

45 

45 

48 

51 

52 

51 

48 

46 

43 

43 

43 

42 

38 

40 

42 

42 

40 

43 

43 

44 

49 

46 

44.1 

CHULA  VI'iTA 

EVAP 

« 

.34 

.26 

.11 

.06 

.11 

« 

.34 

.19 

.03 

.11 

.  10 

* 

* 

.40 

.13 

.12 

.16 

.20 

* 

« 

.57 

.16 

.16 

.20 

.12 

.14 

4.00 

62 

43 

! 

* 

* 

210 

59 

63 

59 

52 

240 

63 

50 

57 

66 

1808 

MAX 

71 

71 

66 

68 

72 

1 

76 

72 

70 

77 

76 

- 

- 

80 

76 

73 

74 

75 

77 

76 

78 

80 

77 

75 

74.3 

MIN 

- 

39 

42 

42 

47 

46 

- 

- 

46 

54 

59 

56 

55 

~ 

- 

48 

48 

46 

43 

43 

- 

- 

42 

45 

49 

49 

51 

51 

47.7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.22 

.39 

.13 

.15 

.12 

.17 

.18 

.24 

.09 

.04 

.01 

.06 

.11 

.09 

.13 

.14 

.17 

.45 

.47 

.31 

.19 

.25 

.22 

.23 

.25 

.20 

.12 

5.35 

WIND 

SO 

60 

59 

13 

27 

20 

24 

30 

45 

70 

15 

24 

25 

23 

22 

10 

30 

114 

210 

186 

94 

91 

76 

70 

46 

48 

68 

69 

1609 

MAX 

62 

61 

61 

56 

61 

66 

70 

68 

62 

57 

69 

62 

62 

69 

70 

70 

64 

61 

59 

69 

64 

67 

68 

69 

71 

69 

65 

S3 

64.3 

MIN 

39 

39 

37 

43 

39 

41 

43 

44 

48 

53 

52 

50 

52 

48 

43 

44 

45 

42 

40 

39 

38 

38 

41 

45 

43 

49 

49 

SO 

43.6 

TuTTrMFI 1  HAM 

EVAP 

.18 

19 

.11 

1 3 

.  07 

•  09 

20 

01 

03 

.02 

.03 

.05 

.08 

.18 

.13 

.16 

.  19 

.16 

.21 

.  17 

.15 

.15 

.17 

.13 

.19 

.07 

3.23 

WIND 

99 

'45 

34 

'31 

24 

45 

* 

I 

112 

'34 

'10 

30 

25 

66 

27 

31 

63 

34 

165 

67 

99 

54 

41 

50 

49 

37 

43 

49 

1324 

MAX 

63 

64 

63 

63 

61 

60 

- 

- 

64 

61 

58 

64 

62 

64 

63 

68 

65 

66 

66 

63 

66 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

59 

64.8 

MIN 

42 

43 

39 

40 

40 

41 

- 

- 

44 

47 

52 

50 

48 

41 

46 

43 

41 

42 

49 

42 

41 

42 

40 

42 

41 

52 

43.5 

SOUTHEAST  DESERT 

8ASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.IS 

.55 

.06 

.16 

.13 

.14 

.15 

.16 

.18 

.30 

.45 

.12 

.13 

.24 

.19 

.17 

.25 

.50 

.95 

.47 

.21 

.10 

.08 

.16 

.16 

.19 

.17 

.33 

6.49 

WIND 

32 

181 

31 

15 

14 

11 

15 

18 

28 

39 

7 

16 

38 

60 

27 

22 

59 

196 

213 

166 

62 

21 

16 

23 

24 

31 

17 

74 

1420 

MAX 

61 

68 

73 

70 

68 

72 

70 

70 

72 

61 

62 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

68 

71 

71 

71 

76 

76 

77 

78 

78 

77 

72.1 

MIN 

4* 

47 

40 

47 

45 

46 

46 

47 

52 

54 

58 

59 

53 

53 

50 

52 

54 

49 

45 

46 

53 

49 

51 

53 

53 

53 

99 

56 

90.4 

INOIO  u  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.1* 

.18 

.20 

.09 

.04 

.11 

.12 

.14 

.18 

.11 

.10 

.14 

.10 

.25 

.17 

.17 

.15 

.30 

.22 

.26 

.17 

.16 

.15 

.24 

.11! .25 

.19 

.15 

4.97 

WIND 

l* 

25 

18 

4 

3 

6 

11 

9 

8 

14 

4 

9 

36 

59 

29 

7 

17 

62 

32 

49 

15 

26 

11 

26 

12 

14 

22 

999 

MAX 

68 

69 

68 

65 

59 

68 

72 

76 

76 

71 

69 

77 

78 

74 

75 

78 

77 

77 

75 

72 

74 

76 

75 

77 

78 

79 

S\ 

76 

73,9 

MIN 

45 

45 

39 

43 

43 

43 

45 

50 

54 

55 

62 

57 

53 

52 

50 

48 

50 

44 

45 

49 

45 

42 

48 

51 

SO 

52 

53 

53 

48.6 

(A>  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1970 


Day  of  month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.5 

8.3 

3.1 

2.3 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

9 

7 

5 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

1.8 

2.0 

1.7 

2.4 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1 

2.0 

1.8 

l.B 

1.2 

.9 

'i.O 

1.5 

10.5 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

1 

1 

2 

6 

6 

5 

4 

4 

. 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

3.0 

4.0 

3i0 

2 

1 

T 

4 

7 

7 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

2.5 

3.0 

12.0 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

6 

4 

3 

14 

13 

10 

9 

9 

6 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

T 

2.0 

T 

2 

T 

3.0 

4.0 

4.0 

3 

6 

4 

2 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

1.2 

.2 

5.0 

.2 

7.5 

T 

T 

T 

1 

4 

2 

.5 

3.1 

3.1 

1 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

* 

9.0 

4.0 

15.5 

1.0 

61 

59 

5S 

56 

_ 

5't 

53 

53 

S3 

64 

73 

77 

76 

_ 

77 

75 

73 

72 

_ 

65 

65 

63 

62 

.5 

8.0 

3.0 

T 

T 

T 

6 

7 

6 

6 

5 

3 

T 

T 

1.0 

7.0 

1 

7 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

*5 

.  5 

3.C 

1 

1 

1 

.6 

.7 

.6 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

1 

T 

2 

5 

T 

T 

5.0 

9.0 

11.0 

1.0 

T 

10 

9 

7 

7 

7 

6 

1, 

3 

2 

5 

14 

11 

8 

18 

16 

14 

14 

U 

9 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

2.0 

4.5 

14.0 

e 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

9 

8 

7 

21 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

12 

11 

11 

11 

T 

2.0 

T 

5.5 

2 

2 

T 

3 

1 

2.0 

4.0 

4.0 

1.0 

2 

4 

6 

6 

T 

4.0 

4.0 

T 

T 

T 

T 

3 

2 

1 

1 

T 

5 

5 

4 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2.5 

2.0 

3 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

6.0 

5.0 

5.0 

1.0 

T 

1.0 

7.0 

21 

21 

2a 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

16 

IS 

24 

25 

24 

24 

2£ 

28 

27 

27 

21 

27 

26 

25 

24 

23 

30 

2 

9 

6 

5 

8 

5 

3 

T 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

TULELAKE 

VREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOUO 
MINERAL 

mount  shasta  hb  city 
sierra  city 

sierraville  ranger  sta 
soda  springs  1  e 
stramberry  valley 
twin  lakes 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WDODFORDS 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


CALAVERAS  BIG  TREES 

GRANT  GROVE 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 

-  61  - 


ConHnuad 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CiLIFQRNU 
FEBRU4RY  1970 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

*      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIC  BEAR   LAKE  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  CNb 

.8 

1 

SANOBERC  UB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

4.0 

1 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

9 

6 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

6.0 

6 

5 

5 

.5 

6 

5 

ti 

T 

5 

T 

5 

5 

s 

12.0 
16 

3.0 

19 

T 

19 

18 

16 

15 

13 

U 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

6.0 

12 

12 

11 

T 
11 

7 

6 

T 

6 

6 

6 

10.0 

16 

^.O 

20 

<(.0 

2'! 

24 

23 

23 

12 

T 

12 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

B 

Day  of  month 

« 

Station 

a 

o 

eH 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

( IH) 

brawley  ?  Sw 

53 

53 

50 

52 

52 

52 

53 

53 

56 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

56 

56 

57 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

5  5 

5 

MAX 

59 

5E 

56 

57 

6C 

60 

62 

62 

62 

66 

66 

64 

63 

64 

63 

62 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

62 

64 

63 

64 

61 

7 

Mlh 

50 

48 

49 

51 

51 

52 

51 

52 

55 

59 

59 

57 

57 

57 

55 

54 

53 

54 

53 

51 

52 

54 

54 

53 

53 

54 

54 

57 

53 

5 

8 

9AM 

54 

35 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

59 

58 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

57 

3 

MAX 

57 

58 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

61 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

61 

60 

61 

6  1 

62 

62 

62 

62 

60 

0 

M  I  ^ 

52 

54 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

56 

57 

57 

59 

60 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

56 

57 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

56 

5 

12 

9AM 

53 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

59 

59 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

58 

4 

20 

94f 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

6 

39 

94M 

60 

54 

60 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

58 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

60 

5 

79 

94^ 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

6  J 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

8 

DAVIS  2  WSM 

4 

MAX 

52 

55 

57 

56 

59 

56 

58 

58 

58 

57 

58 

61 

59 

56 

58 

55 

54 

56 

55 

57 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

65 

56 

4 

MIN 

47 

45 

45 

47 

49 

48 

48 

50 

50 

51 

53 

54 

52 

46 

47 

51 

46 

44 

45 

46 

45 

47 

47 

50 

50 

50 

51 

56 

46 

6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

2 

MAX 

62 

70 

68 

68 

66 

63 

68 

66 

59 

65 

73 

73 

57 

72 

75 

79 

68 

59 

71 

73 

76 

78 

78 

82 

82 

82 

78 

61 

70 

4 

MIN 

45 

41 

41 

45 

43 

46 

43 

48 

48 

52 

55 

54 

51 

44 

45 

46 

47 

42 

39 

41 

50 

46 

46 

49 

50 

50 

52 

52 

46 

8 

4 

MAX 

57 

64 

62 

63 

63 

59 

63 

62 

57 

61 

68 

67 

57 

66 

68 

72 

64 

56 

64 

65 

69 

71 

71 

74 

75 

75 

72 

63 

65 

3 

MIN 

47 

46 

46 

48 

46 

48 

4b 

50 

51 

53 

55 

55 

51 

47 

48 

50 

51 

46 

44 

46 

52 

49 

50 

53 

54 

54 

55 

54 

49 

8 

8 

MAX 

52 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

55 

57 

61 

61 

59 

58 

59 

62 

59 

55 

56 

57 

60 

62 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

58 

6 

MIN 

50 

48 

50 

50 

50 

51 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

55 

52 

53 

54 

55 

51 

49 

50 

54 

54 

55 

55 

57 

57 

58 

56 

53 

0 

20 

BAM 

56 

56 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

56 

!7 

58 

58 

58 

58 

59 

'59 

58 

58 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

57 

3 

40 

8AK 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

54 

1 

RIVERSIDE  EXP  STA 

SUB-STA  1 

12 

MAX 

52 

51 

51 

•)3 

53 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

55 

4 

MU 

51 

50 

50 

51 

52 

52 

53 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

53 

54 

55 

56 

55 

54 

55 

55 

57 

57 

57 

54 

2 

SUB-STA  2 

19 

MAX 

57 

57 

58 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

57 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

61 

59 

5 

MIN 

55 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

57 

59 

60 

59 

59 

60 

60 

59 

60 

59 

57 

57 

57 

58 

57 

58 

59 

59 

59 

60 

59 

57 

9 

:   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND   IRRIGATED  TO 
MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.   M.  READINGS 
AT  9  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
,   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.M. 
,    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER  ONLY.     PALMER  THER- 
MOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,   4-,   AND  8-INCH  DEPTH.  MAX 
AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
RIVERSIDE  EXP  STA       ,   STATION   1,      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH 
FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:     RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL  DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND  UNDER  REGULARLY 
IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.     STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE 
OF  STATION  1. 


BRAWLEY  2  SW 

DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 


See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

CAL IFORNIA 

  FEbRUARY  1970 
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04 

10 

16 

22 
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q 

o 

o- 
o 
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Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPOKT 

3 

1.2 

6.5 

23  +  + 

36 

L7  + 

78 

64 

47 

70 

5 

0 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

6.2 

RISHDP    WH  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

43 

23 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

5.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

33  +  + 

20 

L2 

50 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

6 

- 

7.0 

FUREKA   WB  CITY 

- 

- 

- 

36 

N 

28 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

4 

74 

7.3 

FRFSNO   UR  AIRPORT 

8 

1.0 

5.9 

26 

NW 

L7 

95 

8  1 

56 

88 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

72 

6.3 

19 

0.7 

6.4 

30+  + 

33 

L7 

75 

56 

5  1 

72 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

5 

- 

5.1 

\         ANr, FiFS    WB  AIRPHRT 

20 

1.0 

8,6 

39  % 

S 

28 

73 

52 

62 

73 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

- 

5.0 

iit;  ant, fif5  rivif  center 

- 

- 

- 

27 

SW 

28 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

4 

72 

4.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75 

65 

52 

72 

2 

4 

1 

1 

2 

0 

10 

- 

- 

flAkl  ANn    WR  ATRPHRT 

17 

0.7 

26  +  + 

17 

16+ 

37 

77 

66 

82 

2 

5 

1 

0 

0 

9 

- 

6.1 

RFD   RLIIFF    WR  AIRPORT 

32 

2.0 

7.9 

37 

S 

12 

79 

64 

47 

76 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

66 

6.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

32 

1.0 

6.2 

28 

N 

18 

ft  n 

00 

85 

1 

4 

1 

0 

0 

7 

72 

6.7 

SANDBERG  WB 

6 

3.5 

12.2 

41++ 

17 

28 

58 

55 

50 

56 

4 

0 

0 

2 

1 

8 

6.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

28 

1.7 

6.9 

34 

S 

09 

67 

50 

61 

70 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

73 

5.5 

CAM      CDAVI("TC^n      I.ID  ATDODDT 

SAN    pRANClSCU    WB  AIRKUKT 

21 

0.9 

8.4 

35++ 

21 

16 

80 

72 

57 

7  y 

1  c. 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

6.2 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

29 

S 

12 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

8 

80 

* 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

59 

54 

75 

2 

5 

2 

0 

0 

1 

10 

5.1 

srncKTON  WB  airport 

26 

0.6 

6.9 

30++ 

14 

28 

95 

87 

65 

87 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

m 

7.0 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

IMDEX  NO. 

[ 

i  COUNTY 

! 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

U 

0 
z 
o 

Z 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABUS 

KJDOtM  V  CtlX 

i 

B 

i 

t 

SPCCIA: 

iCTON-HUItiXO  KOfCZftlO 

t  LOS  ANCCLES 

IIB  19 

3200 

9P 

c 

MRS  SADIE  TAYLOR 

0024 

7  SAN  BEROINO 

19 

34  >9 

SS 

ADIN  HlNCIII  STATION 

U  MODOC 

21 

*1  12 

120  97 

*19S 

9P 

9F 

U  S  FOREST  SERVICE 

}•   CONTRA  COSTA 

122  02 

410 

7A 

FRANK  J  CUIIILLO 

AtOf H'QIXT 

L  HUMBOLDT 

123  37 

460 

BA 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALOCH  S'KlNQS 

i  GLENN 

122  42 

4440 

9P 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

AllSO  C  OH  HT  ft  <%6 

C  LOS  ANCfLES 

116  33 

2367 

c 

GETTY  OIL  CD, 

16  SAN  OIEGO 

lib  46 

1739 

9P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTIDf 

6  LOS  ANCIlES 

118  08 

1127 

9P 

RUBIO  CANYON  LCH  ASN 

IITURIS  n'NCCK  STATION 

U  MOOOC 

120  32 

*369 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

}]  SAN  BEROINO 

119  43 

639 

STATE  OIV  OF  HUYS 

ANCIOL* 

0204 

}9  Tulare 

39  99 

8A 

ANGHIN  PAC  union  col 

OZli 

It  NAPA 

17 

3B  34 

122  26 

1619 

PACIFIC  UNION  COL 

antioch  fibaeboaso  ml 

}i   CONTRA  COSTA 

21 

121  46 

lOA 

lOA 

FIBREBOARO  CORPORATION 

antioch  pumping  pi  } 

39  CONTRA  COSTA 

121  44 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6  RIVERSIDE 

116  40 

3929 

6A 

CALlP  OIV  OP  FORESTRY 

APACHE  CAMP 

je  VENTURA 

119  20 

4969 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

}7  SAN  BEROINO 

IIT  13 

2939 

APPLE   VALLEY  RANChOS 

aaroto  cranoe 

*  SN  LUIS  OBPO 

120  34 

109 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROrO  SECO 

4  MONTEREY 

121  29 

eoc 

MRS.  CHRISTY  GIACQMAZZI 

ARROYO  SECO  Hi  PC  SOBD 

(  LOS  ANGELES 

118  10 

122C 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03<>3 

'  TUL*RE 

36  29 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  OUTItA 

0361 

1  NAPA 

n 

3B  26 

122  19 

1660 

MRS.    GLADYS  A.  DUTRA 

3  TULARE 

9 

36  28 

118  40 

648C 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRv  1  HHt 

S  FRESNO 

27 

37  06 

119  29 

2006 

J.  E.  LONG 

AUttURN 

2  PLACER 

121  04 

1297 

7< 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIEP 

e  LOS  ANGELES 

118  19 

eA 

8A 

BRUCE  PONCEL 

AVILA  BEACH 

M  S  LUIS  OBISP 

35  10 

120  44 

32 

»p 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AlUSA  CITV  PARK  FC1«)B 

ti{  LOS  ANCGlES 

117  9* 

610 

8A 

A2USA  CITY  PARK 

BAOCER  * 

5  TULARE 

9 

36  3B 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  HEOOLE 

BADGER  PASS  " 

3  MARIPOSA 

119  40 

73O0 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

o<-3e 

7  SAN  BEROINO 

6 

39  16 

c 

BAKER  7  NNU 

0437 

7  SAN  BEROINO 

116  07 

1049 

BA 

L  A  WTR  C  PWR  OEPr 

8AKERSFIEL0  HB  AIRPQRTfi 

5  KERN 

IC 

35  29 

119  03 

479 

Hit 

NIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POUER  HOUSE 

044^ 

S  FRESNO 

11 

36  99 

119  09 

1720 

4F 

P  G  E  E  COMPANY 

BALL  HOUNTaIK  LOOKOUT 

2  TEHAMA 

Z1 

39  96 

122  47 

6500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BaArett  dah 

a  SAN  DIEGO 

33 

32  41 

1623 

7A 

SAN  OIECO  WATER  DEPT 

BARSTOm 

7  SAN  BEROINO 

19 

3*.  94 

117  02 

2162 

*P 

4P 

8ARSTQW  FIRE  DISTRICT 

BARTON  PLAT 

093« 

5  FRESNO 

11 

36  49 

118  93 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RlDCE 

0343 

6  SNTA  BARBARA 

3C 

34  55 

119  99 

5165 

U  S  WEATHER  auREAU 

BEARTRAP  NEADOH 

Si  TULARE 

118  52 

6800 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BCAUNONT 

06oa 

(d  R I  vER  S I OE 

2t 

33  96 

6A 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

d  RIVERSIDE 

26 

116  98 

3049 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUNONT  1  E 

7^  RIVERSIDE 

33  96 

lib  98 

2609 

*P 

4P 

U  S  HB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

S  TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6900 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AlR  FC  10  B 

}(J  LOS  ANGELES 

33 

116  27 

989 

5P 

A.   i,  PORTER 

BEN  LOMOND  NO  3 

:J  SANTA  CRUZ 

37  09 

122  04 

720 

5P 

9P 

WESLEY  C.  THOMPSON 

BENTQN   INSPECTION  STA 

37^  MONO 

19 

37  91 

118  29 

9461 

BURtOF  PlT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

34  ALAMEDA 

4 

37  92 

122  IS 

299 

8P 

MIC 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

bihryessa  lake 

ii  NAPA 

23 

38  33 

122  14 

460 

8A 

BA 

HARVEY  D  FRYER 

BESWICk  7  S 

i^  SISKIYOU 

122  14 

6140 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0731 

21 

41  07 

BIG  BAR  AAnCEH  STATION 

0736 

iL  TRINITY 

39 

123  19 

U6C 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  BEAR  LAKE 

SAN  BEROINO 

2E 

34  19 

116  99 

6743 

9P 

9P 

BIG  BEAR  LK  FJRE  DIST 

BIG   BEAR    LAKE  DAM 

36  SAN  BEROINO 

116  98 

6Bi9 

BEAR  VALLEY  HUT  HTR  CO 

BIC  BEND  RANGER  STA 

3^  Placer 

120  31 

9739 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  OAI.TON  OAH  FC2Z3eE 

Ztt  LOS  ANGELES 

117  *9 

1579 

9P 

GERALD  M  THRASHER 

BIC  PINE  CHEEK 

3Tl  INyO 

19 

37  08 

118  29 

10060 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIC  PINES  PARK  FC  S3B 

077«j 

37^  LOS  ANGiLES 

34  23 

117  41 

6B62 

9( 

0  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

:4  MONTtREY 

36  19 

121  47 

239 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGa  oam  FCfcbOE 

:ei  LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  11 

2317 

9P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

oaia 

i: 

34  11 

c 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2  1 

07  INYO 

116  39 

6194 

MID 

SO.  CALIF.   EDISQN  CO 

BISHOP  HB  AIRPORT  f 

0622 

DTj  INyO 

19 

37  22 

118  22 

4106 

MIC 

NIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0624^ 

07  INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SH 

ossd 

3<J  SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

BLACKS   MOUNTAIN  1 

32  LASSEN 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACkMELlS  CORNER  2WNH 

33  KERN 

1( 

39  37 

119  94 

710 

BERRENOA  MESA  HATER  0. 

BLUE  CANyOn  hB  AlRPQHTRi 

321  PLACER 

391 

39  17 

120  42 

92S0 

MID 

niQ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREE«  HTN  iO 

09oq 

31,  DEL  NORTE 

121 

41  24 

123  4b 

U  S  HEATHER  3UREAU 

BLYTHE 

37^  RIVERSIDE 

33  37 

114  36 

266 

*P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

092^ 

37^  RIVERSIDE 

33  37 

BLYTHE  PAA  AIRPORT 

37l  RIVERSIDE 

114  43 

399 

HID 

MIC 

FEO  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

31]  HUMBOLDT 

21 

40  42 

123  42 

4900 

5 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931. 

33  NEVADA 

39  23 

120  06 

9979 

6A 

8A 

RONAlO  KIRBY 

BOOIE 

33  MONO 

31 

39  13 

119  01 

8370 

9pl 

9( 

BODIE  HISTORICAL   ST  PK 

BONITA 

Zti  SAN  DIEGO 

3; 

32  40 

117  02 

109 

SP 

9P 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVlLLE  MNTNC  STA 

3U  MENDOCINO 

li 

39  01 

123  22 

342 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

3^  KERN 

117  39 

2460 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

37j  SAN  OIEGO 

33  16 

116  29 

769 

6A 

9A 

CAL   DIV  BEACH  £  PkS 

BOULDER  C  LOCaTELLI  R 

34|  SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

21T9 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  N0|  Z 

lOlO 

i7  SAN  OIECO 

32  40 

6P 

BOUOUET  CANYON 

1013 

36  LOS  ANGELES 

2' 

34  39 

US  22 

3099 

niQ 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

lOlG 

32  NEVADA 

39 

39  27 

120  39 

93*7 

*P 

4P 

NEVADA   IRRIC  OIST 

BRADLEY 

1034 

34  MONTEREY 

2* 

39  92 

120  48 

940 

STATE   OlV  OF  FSTRY 

BRANNAN  ISLAND 

32  SACRAMEHTO 

121  42 

30 

8d 

8A 

BA 

CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCOMB  3  NNW 

31  MENDOCINQ 

39  42 

123  39 

149ft 

MRS.   DOROTHY  F,  JACK 

brahley  2  sw 

37  IMPERIAL 

32  97 

119  33 

-  lOt 

9A 

ACR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY    10  WSH 

31  SISKIYOU 

i; 

122  08 

9799 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1056 

36  ORANGE 

26 

33  96 

117  54 

383 

BA 

8REA  FIRE  0£PT 

BREA  DAM 

36  ORANGE 

117  96 

279 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

27 

37  93 

: 

BRIDGEPORT 

1072 

i3  MONO 

36 

3S  19 

119  it 

6*7C 

9P 

3P 

ROBERT  w.  SANUY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

33  MONO 

31 

3B  17 

119  17 

696Q 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDCEVILLE  «  NNH 

31  NUHBOlOT 

123  49 

209O 

MRS  ALBERT  fi  HUNT 

BROCKWAv  Summit 

33  PLACER 

120  04 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS    PaRNHAM  RANCH 

32  YOlO 

122  09 

294| 

llA, 

UA 

MftS   JOYCE   a  FARNHAM 

BRUSH  CREEK 

32  BUTTE 

121  20 

3960 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRCS  GUARD  STA 

32  PLACER 

120  39 

4860 

DEPT.   Of  HATER  RESOURCE 

BRySQN 

34  MONTEREY 

121  06 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

02  SHASTA 

121  51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEk  PH 

11S9 

i2  Plumas 

39  59 

2P 

P  0  t  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

02  PLUMAS 

39  94 

121  12 

520( 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

BUENA  VISTA 

117: 

0«  SAN  BENITO 

n 

36  46 

121  U 

16*0 

I 

RANCHO  OUIEN  SABE 

aURBANK  PO  PCZi6  B 

1192 

06  LOS  ANGELES 

13 

118  18 

680 

SP 

R.  V.  CHfllSTOFFERSEN 

BURBANk  VALLEY  PMP  PLT 

OC  LOS  ANGELES 

118  21 

6S5 

SP 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURLINCAHE 

04  SAN  MATEO 

122  21 

10 

*P 

4P 

B  HASTE   WTR  TRMT  PL 

BURNEV 

02  SHASTA 

121  40 

3127 

eA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  I  $ 

01  TRINITY 

123  28 

2190 

81 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

04  CONTRA  COSTA 

122  09 

960 

MRS  M  A  R  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

02  LASSEN 

121  18 

6060 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK 

1244 

1< 

35  24 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

caba:on 

125C 

07  RIVERSIDE 

33  99 

116  47 

1800 

91 

HiLLARO  HAGER 

CACHUMA  OAM 

1293 

06  SNTA  BARBARA 

119  99 

761 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAjOn  west  Summit 

1272 

07  SAN  BEROINO 

117  3* 

4780 

SAN  BEROINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

OS  CALAVERAS 

120  19 

4696 

6A 

CAL  DIV  BEACH  e  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

OS  CALAVERAS 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

0*  ALAMEDA 

121  1.9 

Bo: 

S  F  WATER  OEPT 

CALEKiCO  I  NE 

07  IMPERIAL 

115  26 

91 

IMPERIAL  IRRIC  OIST 

CALISTQGA 

01  NAPA 

122  33 

36< 

6P 

CITY  OP  CALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

01  SISKIYOU 

122  48 

3136 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I3<>e 

]i  Plumas 

39  43 

s 

CALIF  OEPT  HATER  RESR 

CAMP  ANCELUS 

1369 

06   SAN  BERDINO 

21 

34  09 

116  59 

977( 

STATE  DlV  OF  HHYS 

CAMP  HI  HILL  OPIOS  5TE 

06  LOS  ANGELES 

it 

31.  IS 

UB  06 

4290 

9P 

L.B.  UNIFIED  SCH  DIST, 

CAHPO 

1424 

06  SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

9P 

9P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

09  CALAVERAS 

It 

38  19 

120  91 

696 

8A 

8A 

BA 

c 

E  BAY  HUN  UTL  OIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

Oj  SIERRA 

39 

39  38 

120  3* 

5969 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

l*5t 

01  DEL  NORTE 

1 

*1  90 

123  92 

3700 

STATE  Of  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02  YUBA 

it 

39  27 

121  03 

2799 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  tl  Sm 

147! 

02  NODOC 

2 

41  22 

121  03 

4900 

91 

ELMER  J,  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

02  MODOC 

2 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANQCA  PARK  PIERCE  COL 

14B4 

06  LOS  ANGELES 

1 

34  U 

UB  34 

790 

*P 

*P 

l  a  pierce  college 

CANTIL 

lABE 

07  KERN 

39  IB 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

02  PLUMAS 

40  10 

121  09 

4595 

9P 

9P 

P  0  C  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  CiLMAN 

1518 

06  ORANGE 

2 

33  99 

117  47 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

152C 

2 

33  98 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

0]  PLUMAS 

♦  0  09 

121  09 

296i 

*F 

P  C  e  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

IS3* 

04  MONTEREY 

3b  29 

121  44 

429 

9P 

9P 

A  A  COLLINS  JH 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

154C 

06   SANTA  BARBAR 

1 

3*  24 

119  29 

369 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  «M 

15Bt 

09  MARIPOSA 

2 

37  J* 

120  03 

uts 

9J 

WM  H  ALISON 

CAIADERD 
CIClLVILLE  9  SE 
CEDARVILLE 
CINTERVlLLE  PH 
CHAGOOPA 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 
CHATSHORTM  fC   24  D 
CHATSWQRTH  RESERVOIR 

CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 

CHICO  EiPEftlMENT  STA 

chiouito  creek 
chittenden  pass 
cholame  alley  ranch 
chuchupate  Ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremunt  pomona  col 

ClahkS  peak  1  NE 
clarksburg 

clarks  valley  mudo  rch 
clear  creek 
clearlake  highlands 

CLOVfiROALE  3  SSE 
CLOVERQALE    II  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
CLOVER  VALLEY 
COALINGA 

COALINGA    1  SE 

C0AI.1NGA    14  UNH 

COFFEE  CREEK  RS 
I  COHASSET  1  NNE 
[  COlBYS  FC  53  D 

COLEMAN  FISHERIES  STA 
f  COLFAX 

'  COLGATE  POWER  HOUSE 
j  COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 

I  COOL 
COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN  IRRIC  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL ITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVElO  eel  RIVER  «S 
CDVINA  TEMPLE  FC    193  6 

COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY  I  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
I  CRESTLINE   FIRE   STA  2 
i  CROCKETT 
I  CROWDEH  FLAT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

iKCULVE"  C  ITy 
I  CUMMINCS 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

DAGGETT    1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPQRT 

DAVIS  2  wSw 

DAVIS  CREEK  j 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  Flat 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

OEL  MONTE 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
OE  SaBlA 

OESCANSD  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOHEBY 
CONNER   MEMORIAL    ST    PK  I 

doublebunk  meadow  I 

DOWNEY  FD  FC107C  1 
OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

ouNSMUiR  Ranger  sta 
ousy  bench 
outtons  landing 
eagle  creek 

EaGlE  mountain 
east  Park  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  OAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  power  HOUSE 

elizabeth  lake  fc12bb 
elk  valley 
ellery  lake 

ELLIOTT 
EL  MOOENA 

ELSINORE 
ESCONOIDO 
ESCONOIDO  no  2 
ETIWANDA 

ETNA  I 
lEUREKA  WB  C ITY  I 
EICHEOUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRF lELD 
FAIRFIELD  FIRE 


FAIRMONT 
F ALLBRQOK 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE   6  SSW 
FERNOAlE   2  Nw 

fidolEtohn  lynch  ranch 
figueroa  mountain 
fillmore  1  hnw 

five  points  5  ssw 
fleming  fish  and  game 

FLORENCE  LAKE  i 
folsom  dam 
fdntana  9  n 
fontana  kaiser 

FOREST  CuEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWElL 


1602  01 

160tJ  01 

161<^  03 

162*j  02 

16411  09 

16531  02 

169e  02 

168C  Ot 

168:  OC 


1836 
18*0 

18*4  o: 


!  OBSERVATION 
TIME  AND 
f:    I  TABLES 


SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

TULARE 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 
MADERA 
SAN  BENlTO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIECQ 
SACRAMENTO 
Oti  LOS  ANGELES 


178!  OJ  GLENN 
1799(  Olj  SISKIYOU 
02!  LAKE 
01  SONOMA 
Oil  SONOMA 
MADERA 
18491  0^  PLUMAS 
1664  09  FRESNO 


I  021  MODOC 

02  MODOC 

02  MODOC 
I  07^  INyO 
^  07l  RIVERSIDE 
'  07^  INyO 

02  TEHAMA 

02  NEVADA 

05>  KERN 
I  04-  MONTEREY 

'  091  STANISLAUS 
'  OS  STANISLAUS 
J  02  BUTTE 
i  OH  San  DIECQ 
■  LOS  ANGELES 

NEVADA 

TULARE 

LOS  ANGElES 

SIERRA 

LASSEN 
i|  LASSEN 
I  LOS  ANGELES 
i  051  MARIPOSA 
I  02  YOLO 
i  07  SAN  BERDIND 
I  02  SISKIYOU 
OS  FRESNO 


2991  05  TULARE 


07|  RIVERSIDE 
02  COLUSA 
Od  SAN  DIECQ 
Oil  IMPERIAL 
091  AMADOR 
OtJ  LOS  ANGELES 
01^  DEL  NORTE 

091  SAN  JQAQUIN 
od  ORANGE 


Ob|  RIVERSIDE 
ot»  San  dieGQ 
06|  SAN  DIEGO 
061  SAN  BEROINO 
01,  SISKIYOU 
01;  MUmBOlDT 
091  MARIPOSA 
OS  TULARt 
02  SOLANO 
02  SOLANO 

07|  LOS  ANGELES 
06i  SAN  DIECO 
02  SHASTA 
02  BUTTE 
021  TEHAMA 
Olj  HUmBOLOT 


06 

32 
39  »T 
36  30 

39  29 

40  42 
34  19 


37  98 
*0  IB 
39  *2 

37  30 
36  9* 
39  43 
3*  48 
32  36 

38  42 
34  06 


123  08 
123  03 
120  10 


OS  FRESNO 

05  FRESNO 

Olj  TRINITY 

02  BUTTE 

0^  LOS  ANGELES 

02  PLACER 

02  YUBA 

02  COLUSA 

OH  CONTRA  COSTA 

j  02  EL  DORADO 
0|]  SISKIYOU 

j  OS  KINGS 

'  02  tehAma 

J  od  RIVERSIDE 

i  0*1  SANTA  CRUi 

\  Ot  INYO 
Oil  MENDOCINO 

'  MENDOCINO 
LOS  ANGELES 


40  13 

23  38  29 

21^  39  33 

*1  *3 

23i  36  98 

22  38  46 

22  38  46 
27  37  32 

'  97 

27|  36  09 

27  36  08 

27   36  14 

39  41  09 

23  39  91 
13  34  IB 

40  2* 

39  06 

39  20 

39  12 

37  56 


12  ' 


38  93 
99 

36  06 

39  9* 
33  92 
36  39 
36  29 
39  *7 

7|  39  JO 
26   34  09 


IMPERIAL 
TUL"E 
SAN  OIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
OEL  NORTE 
SAN  BEROINO 
CONTRA  COSTA 
MOOOC 

LOS  ANGELES 

LOS  ANCElES 
Ol!  MENDOC  INQ 
00  SNTA  BARBARA 
DO  SAN  DIEGO 
GO  SN  LUIS  OBPO 
Of  SAN  BERDINO 
07i  SAN  BERDINO 

02j  Shasta 


32 


HUMBOLOT 

303aj  o5|  Amador 

304B  od  SNTA  BARBARA 
303d  od  VENTURA 

30831  09  FRESNO 

3087^  03|  LASSEN 

30931  05i  FRESNO 

13|  02  SACRAMENTO 

I  SAN  BERDINO 

I  061  SAN  BERDINO 

TRINITY 

I  02  PLACER 

01  SISKIYOU 

03  nODOC 


3*  96 

2J(  32  99 

3d  3*  99 

3*  92 

3*  92 

*1  06 

37  01 

38  32 


41  42 

36  28 

33  39 

37  22 
*0  01 
39  18 
39  47 

36  36 

37  29 
37  3* 
39  92 

32  91 

34  00 
39  20 
39  19 
39  97 

33  96 
39  3* 

*0  02 
39  97 
3*  29 
37  *9 


37  06 

38  12 
35  99 

33  • 

39  22 
29^  32  53 

6|  32 

38  20 

29j  3*  36 

42  00 

3Bj  37  56 

28  33  48 

Zt  33  40 
33  33  07 
33   33  07 


19  3*  42 

33  33  21 
*1  01 
39  36 

23l  40  21 

17  40  30 
<  36 

16|  36  32 
32  34  I 
29  34  2* 

ll  36 

18  *0  22 
27i  37 

38  *2 
2a|  34  11 
28  34  09 
39|  *0  23 

39  01 
l2j  *1  16 
18  *1  91 


121  13 

120  58 
UB  36 
UB  37 

119  99 

121  1* 
121  »7 

119  23 
121  36 

120  19 

119  01 
117  06 

121  18 
117  43 

120  30 

121  32 

122  2* 

123  27 
122  36 

122  39 

123  13 

119  17 

120  27 
120  21 


122  *2 

121  43 

116  07 

122  06 

120  58 

121  11 

122  01 
121  99 

121  01 

122  20  I 
119  34  I 

122  21 

117  34 
121  48 
UB  U 

123  19 
123  09 

117  92 

115  58 

118  21 

116  17 


UB  24 
123  38 
119  37 


104D 
2980 
4670 
522 
103*0 
2560 
9990 


6P  6P 
BAj  eA 
4n  *P 


1B20 
7002 
5500 


16*0) 
2900 
3180 
3675 


121  31 

122  12 
121  46 

120  22 

121  23 

120  33 
116  92 
116  23 
U7  99 

121  90 

120  91 
119  19 

121  92 

121  23 


10700 
1900 
40  *P 


1285{ 
22991  Bi 
469q|  BA 


4790 
3690 
9097 


116  37 

117  ' 
121  12 
120  1* 

118  36 
116  06 
120  90 

120  I 

120  09 

lie  32 

120  06 

121  98 
116  26 

122  16 
UB  39 
122  18 

lie  : 


119  : 

120  40 

118  34 
123  43 

119  14 

121  12 
117  '  " 


117  20 

117  09 

117  09 

117  31 
122  34 
124  10 

120  16 
119  04 
122  03 
122  02 

118  26 
117  19 

121  28 


120  09 

120  19 
UB  98 

121  10 
in  27 
117  30 
123  . 
120  ' 


1200 
9219 
1910 
3700 


1990 
9937 
62O0 


109d    4P  4P 


MISS  HA2EL  L  80R0TRA 
iRS.  RUBY  L.  ROSE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 

C  t  E  COMPANY 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 

OWR-NQRTHfcON  DIST 

LQNNIt  BATkAV 

CORPS  OF  ENGINEERS 

METCh  HETCH  WTR  SUP 
NED  EARL 

I   S    PLANT    INTRO  CRDN 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
I  !  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOORIOGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUC  CO 
DICK  MUDO 
JOHN  R  JARDINE 

VAN  CLENDINNINC 
ELMER  W  OLSON 
ELNOOD  R.  ZIMMERMAN 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  OEPT  OF  HATER  RES 
COALINGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 
BILL  HOWELL 
I  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 

F  C  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 

YUBA  CO.    HATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

I  B  THRELKEL 
PAC  POWER  C  LIGHT  CO 
CORCORAN  IRRIC.  DIST 
TROY  DUNCAN 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE   DiV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  w  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  t  LIGHT  CO 
OEPT  OF  PARKS  C  RECREAT 
STATE   DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 
S  CALIFORNIA  OWR 

I  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

' ~  MARY  S.  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 
HELIX  IRRIGATION  DIST 
COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 
COOL  HATER  RANCH 
FEO  AVIATION  AGENCY 
DALE  S>  BOSE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OP  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

S  CALIFORNIA  OWR 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  OESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

S  CALIFORNIA  QWR 
P  G  £  £  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

CLARENCE  ADAMS 
KEN  C.  BRATTON 

P   G   £    E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YUBA  CO.   WATER  AGENCY 
CALIF  DIV  BEACH  e  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
W  0  MC  LEAN 

MRS.  NANCY  LYNN  COOOHAN 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
S  STATE  OF  CALIF-SNOH  SUR 
DAN  STEELE 

s  corps  of  engineers 

metro  hater  district 
orlano  unit  wu  ASSN 
san  diego  hater  dept 
el  centro  hater  0£pt 
p  g  £  e  company 

ARTHUR  L.  STEHART 
CALIF  OEPT  OP  ACR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

C    NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  WANNAMAKER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
DARWIN  H  TING 
ESCONOIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
J  EUREKA  WBO  MIRANDA 
MERCED  IRRlG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

L  A  WTR  C  PHR  OEPT 
DEPT  SPECIAL  OIST  SEHVS 
P  G  C  E  COMPANY 
A  S  MENDICHl 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
eONNICK  LIVESTOCK  CO 
ROLLIN  I  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL   DEPT  FISH  C  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  w  CETCHEll 
KAISER  STEEL  CORP 

I       MRS  B  E  ESLICK 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  5  FOREST  SERVICE 

I      L  J  PEE 


CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 


PORT  BRACG 
FORT  SRACC  AVIATION 
FORT  OICK 
FORT  JONES  6  E5E 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ORD 
FORT  ROSS 
FREEDOM  a  NNM 
FRENCH  CULCM 
FRESNO  MB 


friant  government  CAHP 
FULLERTON  Din 
FUILERTON  HIllCBEST  RV 
GARBEflvTlLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CASOUET  RANGER  STATION 
CEH  LAKE 

CEQRCETOHN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
CBRLE  CREEK  CAHR 

GIBRALTAR  QAM  NO  Z 

GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 

GILLESPIE  FIELO 

GILROT 

GILROY  a  NE 

GILRQV   U  ENE 

GLENOALE   STAPEN  FC293G 

GLENDORA  west  FC  18J 

CLENNVILlE 

clennville  Fulton  rs 
cold  rock  ranch 

GOLD  RUN 
G0L05T0NE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEAOOM 
GRANITE  5PRIN0S 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEV  NO.  2 
CRATQN 
GREENVIEH 

CREENVULE  RANCHER  STA 
CROVELAND  2 
CROVELAMD  RANGER  STA 
CUERNEvlLLE 

HAINES  CVN  LOWER  FC36<> 
HAINES  CYN  UPPER  FC36T 
HAIUEE 

HALF    MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFQRD  I 

HANSEN  DAM  I 

HAPPY   CAMP    RANGER  STA  , 

HARRISON  GuuCH  RS  j 

HARRY  EN&LEBHIGHT  QLM 

hat  creek  hs  ' 
hat  creek  ph  no  i  ; 
hayfield  Pumping  plant 
hayfork  rancer  station  , 

HAYHARD  6  ESE  I 
HEALOSBUHG 

HEALOSBURS  NO  2 

HELL  HOLE  I 

HEMET  j 

henshan  dam  | 
hernandez  2  nw 
hernandez  7  se 
hesperu 

HBICH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 

MKTS 
HOBERGS 

HQCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOGBACK  ROAD 
HOLLISTER  1  SH 
HDLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEVOEm  2  HSM 
HDOPA 

HOPLANQ  8  NE 

hossack 

HUASNA 

huckleberry  lake 
hunter  oist  craves  rch 
hunters  dam 
huntington  lake 
hurkey  creek  park 

HVAMPOn 

IOLEnILD  HMV  MNTNC  STA 
lOftlA 

IDYLLMILO  FIRE  OEPT 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDia  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITACE 
IDNE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHN  BULL  FLAT 
JDHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNQLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEAODMS 
KEE  RANCH 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
kERLINCER 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEhAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KiLARC   PQHER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  I 
KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KV8URZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  PC  291  B 
LAFAYETTE  2  NNE 
>LACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  Eleanor 
lake  pillsburv  nq  2 
lakeport 
lake  sabrina 
lakeshore 
lakeside  2  e 
lake  solano 
lake  spauldinc 


01  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 
DEL  NORTE 

Oil  SISKIYOU 
5ISMY0U 
MONTEREY 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
FRESNO 


3655  ( 
3B59|  ( 
36631  I 
3679  I 


FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBDlOT 

El  DORADO 

OEt  NORTE 

MONO 

EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
El  DORADO 

BARBARA 


I  3')28l  I 

I  39351  ; 

I  3939  ( 

39<.H  I 

I  395*  ( 

I  39871  1 

<>01Cl  ( 


OIECO 
CLARA 
CLARA 
CLARA 
LOS  ANCElES 
LOS  ANGELES 

KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

TULARE 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

0^  PLUMAS 
0!  TUOLUMNE 
OSj  TUOLUMNE 
Ol!  SONOMA 
04  LOS  ANGELES 
0«  LOS  ANGElES 
07|  INYO 

04  SAN  MATED 
02  PLUMAS 

05  KINGS 

Oej  LOS  ANGELES 
OL  SISKIYOU 
02  SHASTA 
02  NEVADA 
Oa  SHASTA 
02  SHASTA 
]  RIVERSIDE 
J  TRINITY 

I  alaheda 

I  SONOMA 

SONOMA 
PLACER 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 


12Ba  ( 

'.297'  ( 

*.37*<  ( 

<>38ai  I 


(.SBtI  { 

•■5901  ( 

'•602|  I 

<>62S|  < 

*633j  i 

'■6*7  1 

I  '.650  1 

I  '.660  < 


*.67l 
*679 
'•698 
'.701 
'.705 
(.709 
*T10 
*712 
-iTlS 


ALPINE 

SISXIYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

TEMAMi 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

San  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 
TULARE 

SN    LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

INVO 

RIVERSIDE 
KERN 
KERN 
AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

MODOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  OIECO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 


KINGS 
KINGS 
SHASTA 
MDNTERtY 

DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
HUMBOLDT 
El  OORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
□RANGE 
SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

LAKE 

LAKE 

INYO 
02|  SHASTA 

SAN  OIECO 

SOLANO 
OZl  NEVADA 


37  06 
3ti  09 

34  08 

35  '.3 


32  S3 
39  10 

35  18 

36  32 


36  OB 

37  26 
'.0  16 
36  20 

3(>  16 
Al  iiB 
40  22 


35  37 
39  0« 
33  *S 

33  1'. 

36  2  5 

36  18 
3*  25 

37  57 

39  02 
36  30 

42  00 
3B  9 
36  2 

34  I 

40  I 
36  50 
36  9 
36  9 

40  I 

41  03 


20  09 

21  52 

21  06 

24  02 
23  94 
20  39 
23  57 
20  09 
IB  14 

22  06 


20  01 
17  11 
19  53 
22  99 


22  23 
16  93 
22  00 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4P  4P 

MID  MIC 
6P  6P 


OBSERVER 


CALIF  C  WESTERN  R  R 

U  S  HB  OBSERVER 

BENNY  L.  BEASLEY 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARMY  AIR  FORCE 

C   A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  HEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTlL  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  e  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DHAGHl 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

BYBON  F,  CLARKE 

SAN  DIEGO  COUNTY 

CUROY  FIRE  DISTRICT 

HENRy  MANTELLI 

SETH  £  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L   M  mEST 

KERN  CO  FSTRY  t  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
S|  AL8ERT  NURTON 
F.  CHITTENDEN 
S|  mETCh  HETCHY  wTH  SUP 
CALIF   DEPT  OF   WATER  RE! 
NAT  PARK  SERVICE 
Y  OF   &RASS  VALLEY 
MISS   LOUISE  KALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
FRED  M.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L   A  hTR   E  PWR  D£PT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION   A  SAROENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  Of  ENCtNEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  C  £  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOUHT 
HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

ROV  W.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA    IRRIC  DIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY   WT«  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 
DEPT  OF   mTR  resources 

FRUIT  GROWERS   SUP  CO 
GEORGE   0  HOBERC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  DWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOILISTEH 
MRS.   MARY   L,  GOODMAN 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 

WAYNE  TOBIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLlNE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTH  SUP 
MRS   IRENE  CRAVES 
P  C  t  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISJN  CO 
RlVtRSlOE   CO  PK  DEPT 
MRS   FRANCES    V  MOSS 
STATE   Olv  OF  HWYS 

NEW  IDRIA  MINE  C  CHEM 
lOYLLWiLD  FIRE  OEPT 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR   e  PWR  0£PT 
L   A  WTR   t  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE   OIV  OF  MHYS 

PIERSON  TUTTLE 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MI.   WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA   BSN   CTY    WTR  DIST 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  HUBINOW 
CO  Farm  l  home  aov 
RAYMOND  J.  MULLEN 
PAC  CMNTtACGREGATE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINCS  COUNTY  FIRE  OEPT 
P  C  t  E  COMPANY 
P  C  t  E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 

RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEHACE  DISPOSAL  PLANT 
L  e  WATER  DISTRICT 
MRS,   GERTRUDE  REEDY 


OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
PAUL  &.  RESSLER  I 
GEORGE  R  TURNBULL  1 
SOUTHERN  CALIF.   EDISON  , 
U  S  BUR  RECLAMATION  | 
HELl«   IRRIGATION  DIST  i 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  C  t  E  COMPANY  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AKE  SPAULDING  DAM 
AKE  WOHLPORO 
A  MESA 

ANCASTER 
A   PANZA  RANCH 
A  PORTE 
ASSEN  CHEEK  UPPER 
AVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
A  VERNE  HTS  FC  560  B  ' 
AYTQNVILLE  ' 

EBEC 

ECHUZA  PT  STA  FC  352B 
FESVILLE  KEECAN  RANCH  . 
E  GRAND  I 
EHMAN  RANCH  | 
EMON  COVE 
ICHTS  CREEK 
INOSAY 

ITTLE  last  CHANCE  VY 

ittle  panoche  det  dam 

ITTlE  TUJUNCA  COLO  CR 
ITTLE  VALLEY 
IVERMQRE  COUNTY  F  D 
OCKWOOO  2  N 
ODGEPOLE 
GDI 

OC  SPRING 
OMPOC 

ONE   PINE  CTNWOOD  I 
ONC  BEACH 

ONC  BEACH  HB  AP 
ONC  BELL  STATION 
OOKQUT  3  HSh 
ORAINE 
OS  ALAMOS 


02  NEVADA 

SAN  DIECO 
Od  SAN  OIECO 
07  LOS  ANGELES 
04i  Sn  LUIS  OBPO 
Oa  PLUMAS 
Oi  MOOOC 
Oil  SISKIYOU 
06  LOS  ANGELES 
01^  MENDOCINO 


'.863  OS  KERN 

'■8671  oa  LOS  ANGELES 

"  "  "    02i  COLUSA 

051  MERCED 

Oil  EL  DORADO 

.       051  TULARE 

493^  02|  Plumas 
Tulare 
Plumas 

FRESNO 


36  ■ 


498q 


506<J  0( 
5067^  o: 
5062  0( 


LOS  ANGELES 
LASSEN 
ALAMEDA 
MONTEREY  li»  35  58 

TULARE  i         36  J6 

SAN  JOAQUIN  I  le^  is  07 
TEHAMA  231  39  50 

SNTA  BARBARA  32  34  39 
INYO  19  3!,  27 

LOS  ANGELES 


50B:a  Ob  LOS  anceles 

SOBij  Oil  MOOOC 

5093  02  MOOOC 

50981  03  KERN 

5107^  Qtj  SNTA  BARBARA 

OS  ANGELES  H6  AIRPORTK  5 1 1  Oti  LOS  ANCELES 

05  ANCElES  CIVIC  CTR  R  51151  06|  LOS  ANCElES 

OS  BANDS  51 1«  OS  MERCED 

OS  BANDS  ARBURUA  RCH       5119i  09  MERCED 

OS  BANDS  DET  RESV  5120  OS  MERCED 


OS  &ATOS 

OS  CATOS  4  SH 

OS  PRIETOS  RANGER  STA 

DST  HILLS 

OWER  KlBBEY  RIOCe 

OhER  MEADOH 

oher  otay  reservoir 

oyalton 

ucerne  valley 

ucia  willoh  springs 

umberyard  rs 

YTlE  CR  FOOTHILL  BLVO 
YTLE    CREEK    RINGER  STA 

j  MAOEL INE   MNTNC  STA 
MADERA 

I  MAO  RIvER  RANGER  STA 

I  MAMMOTH  PASS 
I  MAMMOTH  POOL 
I  MANTECA 

MANZANA  SCHOOL 
MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKlEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 
MARTINEZ   HATER  l-LANT 

MARYSVILLE 

MATHER  I 
MATILljA    DAM  I 

MC  caRthy  point 

mC   CtOuO  j 
;  MEADOW  LAKE 
I  MECCA  FIRE  STATION 
'  MEDIC iNE    LAKE  ' 
I  MENDQTA  0AM 
I  MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2  ' 

METERS    INSPECTION  STA 
■  MICHIGAN  BLUFF 
I  MIDDLETOHN  I 

MILFQRD  LAUFMAN  RS  | 

MILL   CREEK  INTAKE 

MILD  5  NE  , 
I  MINERAL 
'  MIRANDA  4  SI 
,  MIRANDA  SPENCLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 

monticello  dam 
moorpark 
moraine  creek 
morena  dam 

morgan  hill  2  e  i 
morgan  hill  6  wsw 
morgan  mill  scs  i 

MORONGO  VALLEY  j 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  Fc   850  , 

HT    BALD"  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABlO  N  gate 

mount  hamilton 
mount  hebron  rs 
mt  hough  snow  course 
mount  madonna 

mt  san  jac into  wsp  ' 
mount  shasta  slope  ri 
mount  shasta  hb  city  r, 

MOUNT  TAMAlPaIS  2  SW  I 

MOUNT  WILSON  FC   336  B 

MUIR  WOODS 

MUMBO  basin 
I  MUSICK  CREEK  GUARD  STA  ; 
I  NAC IMlENTO  DAM  I 
IMNAPA  STATE  HOSPITAL  1 

NAVARRO  1  NW 
I  NEEDLES  ! 
I  NEEDLES  FAA  j 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK 
NEWHALL  SOlEOAD  I 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  t 
NEW  YORK  HTNS 


5wa 


04l  SANTA  CLARA 
0*1  SANTA  CRUl 
Oti  SNTA  BARBARA 
OS  KERN  I 
051  TUOLUMNE  ; 
03(  SIERRA 
oa  San  diecq 
02  SIERRA 
07^  SAN  BEflOlNO 
0*1  MONTEREY 

05  EL  DORADO 
Od  SAN  BERDINO 
Od  SAN  BERDINO 
02  LASSEN 
OS  MADERA 
01^  TRINITY 
02  LAKE 
OTI  MONO 
\  MADERA 

SAN  JOAOUIN 

SANTA  BARBAR 
SHASTA 
I  SALANO 

RiPOSA 
i  ALPINE 

CONTRA  COSTA 
i  CONTRA  COSTA 
*  CONTRA  COSTA  j 
CONTRA  COSTA 


i'.-.'i  Ofl  SISKIYOU 

5*96|  oa  FRESNO 

55021  Oii  RIVERSIDE 

5505  01^  SISKIYOU 

SS28|  09  FRESNO 

5532  OSl  MERCED 

5535i  Oil  MERCED 

5572;  03l  El  DORAOD 

558(1  021  PLACER 

559s|  0^  LAKE 

56231  03  LASSEN 

5632  Ob  SAN  BERDINO 

5669  09  TULARE 

5679|  021  TEHAMA 

57lll  01  HUMBOLDT 

57131  Oi  MUMBOlOT 

5721  07  SAN  BERDINO 

5723  OS  FRESNO 

57381  05  STANISLAUS 

57411  09  STANISLAUS 

5756  07  KERN 

5777"  OSl  TULARE 

5179  031  MONO 

57651  01  SISKIYOU 

5T9S  04  MONTEREY 


02  NAPA 
06  VENTURA 
I  05  TULARE 

.  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

j  04  Santa  claRa 

I  07  SAN  BERDINO 

SN  LUIS  OBPO 
I  LUIS  OBPO 

05  TULARE 

II  07  SAN  BERDINO         6{  ; 

I  06|  SAN  8ERD1NIJ  !  281  ; 
'  Obi  SAN  BERDINO  I  28l  : 
'  02;  EL  DORADO  ,  l|  : 
ii  04(  CONTRA  COSTA  I  4.  ■ 
J  041  SANTA  CLARA  I  4j  ■ 
.,  Oi!  SISKIYOU  I  \z\  ' 
-  0^  PLUMAS  '  81  ' 
h  041  SANTA  CRUZ  20|  : 

II  Ot'  RIVERSIDE  6  : 
:,  02  SISKIYOU  23  ' 
i.  01  SISKIYOU  23l  ' 
^  0^  MARIN  17]  ; 
ll  Obi  tOS  ANGELES  13l  : 

'  01   MARiN  I7l  : 

:  Oil  trinity  35|  ' 

OSl  FRESNO  27  ; 

I  04|  SAN  LUIS  OBP     24  '■ 

I  Ol!  NAPA  17  ; 


I  or  MENDOCINO 

i  OTI  San  BERDINO 

II  07^  SAN  BERDINO 
i|  0?  NEVADA 

it  oi  ALAMEDA 

•I  06l  VENTURA 

'  06l  LOS  ANGElES 

»  09  STANISLAUS 

I  06  ORANGE 

I  07   SAN  BERDINO 


120  38 

117  I 

117  01 

119  07 

120  10 
120  59 

120  15 

121  31 

117  45 
123  29 

118  52 
116  53 

122  26 
120  15 


lie  26 
120  17 
118  24 


120  15 

116  57 

121  27 

120  16 

in  20 

117  29 

120  i 

120  04 

123  32 

122  47 
119  02 

119  19 
IZl  12 

120  00 

121  34 

122  16 
119  23 
119  58 


119  ' 


35 

119  51 

119  IB 

121  41 

122  08 

119  26 
116  04  < 
121  37 

120  22 
120  29 


119  32 

IIB  43 

121  00 

121  00 
IIB  10 

ua  10 

119  09 

122  28 
121  54 


27  37 
33  33  36 
6  35  19 


122  00 

20  53 

21  43 

38 

22  14 
22  19 

122  36 

18  04 
22  34 

122  32 

19  19 

20  53 

22  16 

23  34 


18  32 

21  03 

17  53 

15  18 


239S 
1590 
497S 
6775 
4770 
1235 
1640 


490|     5P  9P 
8A 

9P  5P 

5P  9P 

3P  lOP 


9A  9A  9A 
369|    9P  5P 


6473 
1160 
2730 
5300 
266 
277S 
2390 
9500 
3390 


COMPANY 
ESCONOIDO  mtl  WTR  CO 

L  MESA  FIRE  DEPT 
MARVIN  FOiTER 

MARTENS 
LIBBEY 
DEPT  OF  HATER  RESOURCES 

■  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

,  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 

■  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  «  LEHMAN 
KAHEAH   LEMON  CO 
CALIF  OEPT  OF  HATER  RES 
FRANK    Oe  CHAINE 
OEPT  OF  Wifi  RESOURCES 
OEPT.  HATER  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOVERINE  CORDER 
LlVtRMORE   ALMDA  CTY  F  I 
WEFERLING 
PARK  SERVICE 
ITY  OF  LOOI 
ORPS  OF  ENGINEERS 

■ER  TREAT.  PL. 
PWR  OEPT 
JOHN  H  TEED 

'EATHER  BUREAU 
DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELl  REEO 
LAUREN  PAYNE 

WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR   POL  CON  DIST 
RUCEfl  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
OEPT.   WATER  RESOURCES 

CITY  OF   LOS  CATOS 
ALLEN  HElENIUS 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CD  FSTRY  t  F  D 
Sj  HETCH   H£TCHy   WTH  SUP 

SI  intermountain  f  c  res 

WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
CALIF   DIV  OF  FERESTRY 
STATE   DIV  OF  HWYS 

CALIF  OEPT  WATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCD 
.  FOREST  SERVICE 
STATE  Olv  OF  HWYS 
STATE  Olv  Of  fSTRY 
.  FOREST  SERVICE 
.  M  E  MAHNKE 
si  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.   CALIF.   EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 


1060 
3800 

3300  8A 


169     4P  4P 


6342 
3650 
U22 
4660 
4945 
3400 
4911 


2735 
7900 
6490 
2560 


9360 
4790 
4279 
7735 
3409 
2100 
4206 
4290 
6760 


7500 
3944  !■ 
1475 
9709 


460 
913  t 
2920 


SAN  I 


I   BAY  I 


standard  oil 
mrs  cabrielle  wilson 
eloise  6  fairbanks 
margaret  s  plummeh 
francis  c.  macalvey 
Closed  u/3i/69 
martinez  htr  purif  pt 

marysville  fire  dept 
city  san  francisco 
ventura  c .  flood  cont. 

i  s  heathep  bureau 
cinu  l.  zanni 
radio  station  kfre-fm 
calif  div  of  forestry 

i  s  weather  bureau 
ernest  mancus 
city  of  merced 

merced  irhic  oist 
state  of  california 

POWELL 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

SERVICE 
EUREKA  W60 
ROBERT  CRERAR 

CAL   DlV  BEACH  t  PKS 

.  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIC  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
K£PN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  Of  ENGINEERS 

.  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT   J  RENARD 


I  S  BUR  RECLAMATION 
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; 

CIT>   SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  f 

04 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MIC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

as  F  FEDERAL  BUILOINC  f 

04 

SN  FRANCISCO 

37  47 

122  29 

92 

MID 

MIC 

u  s  weathep  bureau 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

06 

LOS  ANCELES 

26 

34  09 

117  94 

7*4 

3P 

PASADENA  HATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  OM  FC42S6E 

06 

LOS  ANGELES 

26 

in  52 

U81 

DRBlN  0.  HATKINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

06 

LOS  ANCELES 

13 

34  06 

118  06 

490 

4P 

4P 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SAN  CREGORIO  2  SE 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

279 

7P 

7P 

GARY   J,  ARATA 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1535 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN   JACINTO   RANGER  STA 

01 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

119  43 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  f 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  94 

67 

*P 

4P 

:  J 

CITY  OF   SAN  JOSE 

SAN   JUAN   BAUTISTA  3SSE 

SAN  BENlTO 

2C 

36  46 

121  31 

590 

MRSi    SANDRA    J.  KNOLL 

SAN    JUAN   GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

3: 

33  36 

117  31 

73C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  DAM 

78*6 

MERCED 

27 

37  03 

121  Oft 

277 

8A 

SA 

SA 

: 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  Q8P0 

4 

34  31 

120  ftO 

315 

C 

CAL  STATE   POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

786* 

01 

SAN  BARBARA 

32 

34  32 

119  *■> 

2300 

CTY  OF   SANTA  BARBARA 

aSAN  MATEQ 

San  MATEO 

37  32 

122  18 

21 

9P 

9F 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  27 

90Z 

MID 

MID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

aSAN  RAFAEL 

0 

17 

37  96 

ftO 

4P 

4F 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

117  92 

4F 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

SANTA  ANA  HIvER  PH  3 

01 

SAN  BERDIND 

28 

34  06 

117  06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FCft32 

7897 

06 

LOS  ANCELES 

13 

34  13 

lie  01 

2035 

5P 

LOUIS  LUE8KERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

34  29 

119  41 

9 

8A 

SANTA  BARBARA  SwG.  TR, 

SANTA    6ARBARA    FAA  AP 

790! 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  90 

9 

Mil 

HIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA    eAR6ARA    TV  PEAK 

06 

SNTA  BARBARA 

34  32 

119  97 

40O0 

TV  STATION  kEYT 

SANTA    CLARA  UNIVERSITY 

T9i; 

SanTa  CLARA 

37  21 

121  96 

88 

9P 

9P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CHU2 

04 

SANTA  CRUi 

36  99 

122  01 

125 

9P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  Dam  ( 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

3*  07 

117  58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2« 

35  22 

120c 

6F 

JOSEPH   C    MC  KjSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

120  38 

BA 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA   MARiA   WB  AIRPORTR 

79*6 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  5* 

120  27 

236 

Mil 

MK 

C  J 

u  s  HEATHER  Bureau 

SANTA  MONICA 

7950 

Oi 

LOS  ANGELES 

33 

118  29 

4f 

CITY  SANTA  MONICA 

aSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANCElES 

33 

3*  00 

U8  30 

15 

S  M  LIFEGUARD  S£R 

SANTA  PAULA 

795T 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

" 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

0 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

41 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

3Z 

34  37 

120  05 

600 

: 

SANTA  BARBARA  COUNTY 

SANTIAGO  DAM 

7967 

06 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

695 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SAUCUS  PWR  PL  NO  1 

6014 

06 

LOS  ANCELES 

29 

3*  39 

lie  27 

2105 

6A 

L  A  WTR  £  PWR  0£PT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

0 

S I SK I  YOU 

Ij 

*1  18 

2169 

3A 

BA 

U  5  FOREST  SERVICE 

aSCOTlA 

80*9 

Humboldt 

124  06 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEAHSVILLE  LAKE 

8068 

0' 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

390 

8A 

AUSTIN  ClAPP 

SEBiSTOPOL  4  SSE 

8072 

0 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

14! 

: 

CEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

807* 

LASSEN 

IB 

*0  31 

120  16 

MRS  GEORCE  W  RUM60 

SEPULVEDA  0AM 

8092 

LOS  ANCELES 

13 

34  10 

116  28 

7*0 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

813! 

0 

SHASTA 

23 

40  43 

122  29 

1076 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHEEP  RANCH 

81*9 

CALAVERAS 

27 

38  13 

120  28 

2370 

s 

Closed  u/i/69 

SHELTER  COVE 

6162 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  0* 

232 

9P 

9P 

MRS    MARILYN   F  MACHI 

SHINGLE  SPRINCS 

6173 

EL  DORADU 

36  40 

120  55 

1375 

THEODORE  8  HEuSNER 

SHINCLETOWN  2  E 

° 

z: 

40  30 

3535 

MRS   JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

120  38 

LEE  WlTHYCOMBE 

SIEPRAVILLE  RANGER  STA 

6218 

SIERRA 

39  39 

120  22 

497: 

61 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL   FC  419 

8230 

0' 

LCS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

100 

91 

C 

GEORGE    I  OSBORN 

SILVERADO  RANGER  STA 

6243 

oe 

ORANGE 

28 

33  49 

117  39 

1095 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKACCS   SPCS  L^S  LOMAS 

6272 

0 

SONOMA 

22 

36  41 

123  08 

1930 

JOHN  K  LEITMOLO 

SLACK  CANYON 

8274 

0* 

MONTEREY 

24 

36  09 

120  40 

1730 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

6317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  ftl 

1940 

6A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  Flat 

6316 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

6700 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1   E  R 

833: 

0 

NEVADA 

39 

39  19 

120  22 

6885 

8A 

ROBERT  MAUGHAN 

sdleoao 

MONTEREY 

2' 

It  i? 

195 

BA 

JOHN  N  FRANCIONl 

SOMERSET  9  ESE 

63*4 

0 

EL  DORADO 

120  36 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

6349 

0 

VENTURA 

r. 

34  17 

119  03 

910 

BERYlWOOO  invest  CO 

8391 

SONOMA 

36  17 

122  27 

70 

9P 

5P 

LAURENCE  W  OICKEY 

SOnORA  RS 

8353 

TUOLUMNE 

y 

37  59 

120  23 

1749 

6A 

BA 

STATE   OIV.OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8399 

MONO 

38 

38  21 

119  27 

6S86 

STATE   DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

6376 

SAN  FRANCISC 

37  *2 

123  00 

35 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

6360 

MARIPOSA 

1' 

37  30 

119  3S 

5120 

SA 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

6*06 

INYO 

37  11 

U8  3ft 

9980 

s 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPAORA  PAC   FC    396  C 

6*36 

LOS  ANCElES 

26 

34  03 

117  49 

680 

4P 

c 

R  S  HUTCHISON 

spreckels  hwy  bridge 

MONTEREY 

2* 

36  36 

6( 

8i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SPRINOvlLLE   7  ENE 

845! 

TULARE 

3b  10 

Ue  42 

ELMER  A  SUTTON 

SPBINCvlLLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

36  06 

116  46 

lost 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINCVILLE  TULE  HOWKS 

8463 

TULARE 

36  12 

UB  39 

4070 

: 

P  G  £  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6235 

SA 

H 

SflUAw  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL    INN  2 

6*79 

0 

SAN  BERDINQ 

IS 

34  14 

117  1ft 

5680 

9P 

91 

LEROY  KEMP 

STANOlSH  1  E 

LASSEN 

11 

40  22 

120  24 

4030 

HAY  C  FRALEY 

STANOISH  HICkEY  ST  PK 

0 

MENDOC INQ 

39  53 

123  44 

6' 

CAL  DIV  BEACH  £  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8*99 

Tuolumne 

3*^  38  06 

120  22 

106! 

IP 

P  G  £  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

FRESNO 

36  56 

UB  39 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

85^° 

»  39  54 

3518 

STATE   DIV  OF  fSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

; 

San  joaQuIn 

27 

37  96 

121  20 

U 

CITY    OF  STOCKTON 

•STOCKTON  W8AP 

659i 

SAN  JOAQuiN 

27 

37  54 

121  19 

22 

MIO 

HIO 

J 

u  s  meather  Bureau 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

6960 

San  JOAQUIN 

27 

38  00 

121  19 

12 

eA 

8A 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

STONYFORD  COQlEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

23 

39  19 

122  40 

3019 

6A 

freo  h  cooley 

STONYFORD  RANGER  STA 

0 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

U6S 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8567 

GLENN 

23 

39  39 

122  32 

791 

9P 

91 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

0 

SHASTA 

2 

*1  10 

121  56 

9300 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

39 

39  34 

121  06 

3S0S 

9P 

9P 

MRS.    LILLIAN  MACRUOER 

SUEY  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  00 

120  23 

390 

3P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8641 

37  09 

6240 

s 

DEPT  OF  wTR  RESOURCES 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

868( 
8697 

SANTA  CRU2 

2C 

36  5* 

121  50 

69 

CAL  DIV  BEACH  £  PARK 

SURF   2  ENE 

0 

SNTA  6ARBARA 

34  41 

120  3ft 

110 

U  S  AlB  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

6700 

VENTURA 

33 

116  ftO 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

susanville  airport 

8702 

0 

LASSEN 

18 

40  23 

120  3* 

*146 

MID 

Mil 

DAVID  BARR 

SUSANVIllE    1  WNW 

8703 

0 

LASSEN 

18 

40  26 

120  *D 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTBY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

0 

AMAOOR 

16 

38  23 

120  48 

BA 

STATE   DlV  OF  FSTRY 

SWAiN  MOUNTAIN 

8716 

0 

Plumas 

40  27 

121  06 

s 

CALIF  DEPT  HATER  RES 

8752 

KERN 

10 

39  09 

119  26 

1025 

KERN  CO  FSTRY  £  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

0 

placer 

36 

39  10 

120  06 

6230 

Bt 

8A 

MRS,   ESTHER  BEATTY 

0 

EL  DORADO 

36 

36  94 

6294 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TALBOT  CAMP 

877* 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

H  ^ 

DEPT  HATER  RESOURCES 

TEHflCHAP 1 

8826 

KERN 

35  08 

118  27 

3979 

9P 

9P 

HARRY  M.  COWAN 

TEHACHAPl  AIRPORT 

8632 

0 

KERN 

11 

35  08 

118  26 

39S0 

TEHACHAPl  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

35  02 

118  45 

1429 

SI 

5P 

TEJUN   RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

0 

LASSEN 

11 

40  52 

120  27 

5300 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

6681 

0 

PLACER 

39  15 

120  21 

9900 

s 

DEPT  OF  HATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8889 

SONOMA 

2: 

38  48 

122  50 

1668 

MRS  FAYE  DEwEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

0 

RIVERSIDE 

6 

33  38 

116  10 

-  120 

mU 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

0 

VENTURA 

33 

3*  11 

ua  91 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  MIlE  valley 

39  9* 

9901 

s 

CAlIF  OEPT  HATER  RES 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

TUL*R£ 

36  22 

116  91 

2200 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

69U 

0 

Tulare 

36  28 

116  93 

990 

2F 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

6917 

0 

TULARE 

36  28 

US  92 

1140 

SO  LAIIF  EOlSON  CO 

TICER  CREEK  PH 

6926 

AMADOR 

16 

38  27 

120  29 

2399 

ftP 

4P 

P  C  £  E  COMPANY 

TOPANGA  patrol   STA  FCt. 

6967 

LOS  ANCELES 

33 

34  05 

118  36 

745 

91 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

6973 

0 

LOS  ANCELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  29 

109 

AAGE  R  TUCEL 

TRACY  CARBQNa 

8999 

San  joaOuIn 

27 

37  42 

121  25 

140 

B« 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

0 

27 

37  *B 

61 

61 

61 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

0 

TRINITY 

39 

40  *8 

122  46 

2500 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9039 

0 

SAN  BEROINO 

35  47 

117  23 

1693 

Si 

8A 

AMERICAN  P  t  C  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

0 

COLOSA 

z: 

39  IB 

122  39 

s 

CORPS  OP  ENGINEERS 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

90*3 

0 

NEVADA 

39  20 

120  U 

9991 

8, 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

90*7 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

U8  18 

1690 

7P 

JAMES  0.  PARRA 

TUJUNCA  mill  CR  FC  470 

90*9 

LOS  ANCElES 

13 

34  23 

ue  09 

4645 

LOS  ANCELES  CO  FCO 

7ULEF lELO 

9092 

0 

10 

39  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAkE  H 

9093 

0 

SISKIYOU 

12 

*1  98 

121  2S 

4039 

9P 

9P 

9P 

:  H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL    RANGER  STATION 

9061 

0 

TULARE 

10 

US  17 

8950 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37 

37  93 

119  20 

8600 

s 

OEPT   WATER  RESOURCES 

TURlOCk 

907: 

0 

STANISLAUS 

37  29 

120  91 

119 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9067 

0 

ORANGE 

33 

33  ft* 

118 

3P 

31 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

909T 

0 

TEHAMA 

23 

ftO  08 

121  48 

2800 

s 

DEPT   OF  HATER  RESOURCES 

twentvnine  Palms 

SAN  BEROINO 

3*  08 

1975 

9P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

910! 

ALPINE 

38  *2 

120  02 

7829 

4P 

4P 

P   C   C    E  COMPANY 

TWITCHELL  0AM 

9111 

SNTA  BARBARA 

3' 

3ft  99 

120  19 

582 

*P 

4P 

4P 

SANTA  MAR  1  A  VLY  WCD 

UHL   RANGER  STATION 

9120 

0 

TULARE 

39  53 

118  39 

3680 

U  S  FOREST  SERVICE 

auKiAH 

9122 

0 

MENDOCINO 

2: 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

-  «e  - 


CONTINUED 


STATION  INDEX 


I     DRAINAGE  CODE: 


STATION 

INDEX  NO. 
,  DIVIStON 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

1  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSraVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

wDOdn  V  on 

1  TEMP. 

1  PRECIP. 

> 
u 

1  SPECIAL 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

UKUH  4  HSH 

NENDOCINQ 

HRS  MARJORIE  S  DORY 

HEST  big  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

u  s  meatmer  bureau 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

9138  01 

ORANGE 

21 

33  56 

117  92 

71( 

UNION  OIL  CO 

HESTHAVEN 

9961 

o: 

FRESNO 

36  13 

119  99 

269 

7i 

BOSTON  RANCH  CO 

•ilSZ  at 

3: 

34  04 

118  27 

43( 

4P 

4P 

HEST  POINT 

9582 

05 

Calaveras 

11 

38  24 

12D  32 

2620 

8A 

EDGAR   J  SCHUETTE 

UPPtR  MATTOLE 

MESIEV  C  ROSCQE 

ESTATE  OF  Samuel  DAMON 

E  BAY  NUN  UTL  OIST 

9A 

ELDDn  fancher 

VACAVlLLE   PIPE  DIST 

MISS  JUDY  A,  MOlP 

V4LLEV  CENTER  2  NNE 

SAN  DIEOD 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

WMITTIER  CTY  H  FC  loeC 

LOS  ANGELES 

MISS  MARTHA  BAILEY 

valveamo  ranger  sta 

LOS  ANGGlES 

34  27 

U7  51 

370; 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WlLDflOSE   RANGER  STA 

967: 

07 

INYO 

36  1) 

117  14 

410C 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

i; 

34  11 

118  27 

695 

3P' 

VAN  NUYS  PUBL 1 SH  CO 

9677 

o; 

2: 

122  09 

86 

9A 

SONOMA  CFC   AND  MTR  CD  i 

U  S  FQRtST  SERVICE 

CO,   FLOOD  CONTROL   DIST  1 

* 

SO  LALIF  EOlSQN  CO 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

4P 

932d  o: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L  ACQ  FIRE  DEPT 

ylNTQN 

PLUMAS 

FRANK  OOTTA 

WOFFORO  HEIGHTS 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Infornation  reBardlng  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst , 
557  Federal  Office  Building,    50  rulton  Street,   San  FranclBco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DII£EKSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T,,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  ffB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  lit.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  wind" 
table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  U  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
a now  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  anual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  Of 
Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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70, 3M 

47.2 

58 .  8M 

85 

25 

38 

5 

196 

0 

0 

0 

0 

2.41 

1 . 32 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANTA  ROSA 

42.1 

56.4 

3.6 

87 

25 

32 

5  + 

280 

0 

0 

2 

0 

3.44 

.54 

1 .48 

4 

.  0 

0 

5 

2 

1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

61.8 

32.3 

47.  1 

79 

28 

24 

17 

549 

0 

0 

15 

0 

2.61 

1.10 

8 

T 

0 

5 

1 

1 

SCOTIA 

58.2 

41.5 

49.9 

-  ,6 

67 

26  + 

34 

20  + 

461 

0 

0 

0 

0 

3.24 

-  3.06 

.59 

I 

.0 

0 

6 

2 

SHELTER  COVE 

6  1  .  6M 

48. 3M 

55 .  OM 

76 

25 

4  1 

315 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.  0 

0 

SONOMA 

69 . 9 

40.2 

55.1 

87 

25 

3 1 

21  + 

303 

0 

0 

4 

0 

2.16 

1.22 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

54.8 

32.2 

43.5 

71 

26+ 

26 

2 

659 

0 

0 

17 

0 

3.50 

.77 

5 

.0 

0 

6 

3 

TULELAKE  //R 

52,0 

25.3 

38.7 

65 

24 

15 

5 

606 

0 

0 

27 

0 

1.57 

,61 

1.10 

1 

16.0 

16 

1 

4 

1 

1 

UKIAH 

68,3 

38.9 

53.6 

1,2 

88 

25 

32 

5 

345 

0 

0 

I 

0 

2,27 

-  2,10 

1 .25 

4 

.0 

0 

5 

1 

MEAVERVILLE  RANGER  STA 

61,0 

30.3 

45.7 

,  7 

78 

26  + 

23 

31  + 

590 

0 

0 

19 

0 

2,3B 

-  1,81 

.96 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

52  9 

29.3 

41.1 

63 

25 

1 9 

19+ 

732 

0 

0 

22 

0 

,89 

.46 

1 

7.0 

7 

1 

3 

0 

0 

WILLITS   I  NE 

64 . 5 

35.0 

49.8 

83 

25 

28 

31  + 

463 

0 

0 

9 

0 

2,65 

1.11 

4 

T 

0 

6 

1 

1 

WILLOW  CREEK   1  Nw 

64.9 

39.6 

52.3 

82 

26 

30 

31 

387 

0 

0 

3 

0 

3,64 

.0 

0 

YREKA 

56.6 

31.5 

44,1 

.8 

70 

25 

23 

1 

639 

0 

0 

19 

0 

1.75 

.14 

.82 

1 

3.3 

3 

5 

1 

0 

DIVISION 

49 .  7 

,  6 

2,78 

-  2.11 

1.3 

•       *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

51.8 

23.6 

37.7 

65 

23 

14 

31 

840 

0 

0 

30 

0 

2.31 

.95 

1 

6.5 

1 

1 

4 

2 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

50.  1 

25.5 

37.8 

-  .6 

65 

24  + 

17 

31 

837 

0 

0 

30 

0 

1.46 

.09 

.62 

B 

10.0 

3 

1 

0 

AUBURN 

64.5 

41.6 

53.1 

1.7 

80 

25 

33 

5 

365 

0 

0 

0 

0 

4.02 

-  1  .36 

1.27 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

BERRYESSA  LAKE 

65.2 

43.7 

54.5 

80 

25 

35 

2 

320 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.98 

1 

.0 

0 

10 

5 

2 

u 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

48.4 

33.3 

40.^ 

1.4 

66 

24 

22 

2 

740 

0 

1 

15 

0 

4.62 

-  3.63 

2.33 

I 

34.9 

19 

6 

2 

2 

BOWMAN  DAM 

50.0 

31.7 

40.9 

1.7 

67 

24 

17 

2 

741 

0 

1 

15 

0 

4.23 

-  5.90 

2.00 

1 

35.0 

20 

10  + 

6 

2 

2 

BRANNAN  ISLAND 

66.4 

44.5 

55.5 

77 

25 

37 

6 

269 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.59 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

67. 5M 

40. ''M 

54. OM 

1.1 

81 

25 

31 

20+ 

332 

0 

0 

3 

0 

1.59 

-  1.04 

.55 

I 

.0 

0 

4 

1 

0 

BURNEY 

55.8 

26.0 

40.9 

72 

24 

17 

19 

740 

0 

0 

28 

0 

2.21 

1.27 

1 

7.0 

7 

1 

3 

2 

1 

CANYON  DAM 

52.7 

25.5 

39.  1 

1,8 

69 

24 

16 

5 

796 

0 

0 

30 

0 

4.07 

-  .99 

2.30 

1 

20.5 

11 

1 

5 

2 

2 

CENTERVILLE  PH 

69. 7M 

38.8m 

54. 3M 

1.3 

85 

26+ 

31 

6  + 

325 

0 

0 

2 

0 

3.93 

-  2.03 

2.03 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

CHESTER 

52.7 

26.5 

39,6 

69 

24 

14 

5 

781 

0 

0 

29 

0 

3.28 

-  .74 

1.38 

1 

IB.O 

5 

4  + 

4 

2 

2 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

68.3 

40.4 

54,4 

1.4 

83 

23 

31 

5 

320 

0 

0 

1 

0 

2.55 

-  .74 

.84 

4+ 

.0 

0 

4 

3 

CLARKSBURG 

66.7 

42.9 

54.8 

80 

26 

35 

21 

307 

0 

0 

0 

0 

V  2.96 

.0 

0 

1 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

64.3 

35.4 

49.9 

80 

25 

25 

20 

464 

0 

0 

10 

0 

1.58 

.87 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

76 

24 

30 

2 

0 

0 

0 

4.68 

-  2.45 

2.38 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

COLUSA  1  SSW 

68.2 

43.7 

56.0 

1.9 

81 

24 

34 

20 

274 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  .67 

.59 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

DAVIS  2  WSW 

67,0 

42,4 

54.7 

1.3 

79 

25  + 

34 

20+ 

313 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  .39 

.66 

1 

.0 

0 

5 

2 

J 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

55, 3M 

32. 5M 

43. 9M 

1,8 

71 

25 

22 

4 

647 

0 

0 

18 

0 

6.65 

-  3.06 

2.61 

1 

9.0 

6 

5 

5 

5 

i 

DE  SABLA 

60.7 

34.4 

47.6 

1,4 

74 

25  + 

27 

5 

531 

0 

0 

15 

0 

5.7B 

-   2  .56 

3.59 

1 

,0 

0 

5 

3 

1 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

M 

M 

M 

74 

25 

32 

5 

0 

0 

1 

0 

5.00 

-  .95 

1.90 

1 

.0 

0 

4 

4 

I 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

58. 9M 

32. 7M 

45. 8M 

78 

25 

26 

2 

589 

0 

0 

0 

6.26 

.0 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

63.2 

39.7 

51.5 

1.1 

78 

25  + 

29 

10 

411 

0 

0 

5 

0 

1 .08 

-  1.17 

.36 

5 

.0 

0 

3 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  MARCH  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

•  § 

s  ■! 
<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

o 

1.00  or  More 

s : 

S< 

=  ► 
its 

°  o 

•o5 

1  .lOorM, 

.50  or  Ml 

FAIRFIELU  FIRE  STATION 

68. <i 

45 . 8 

5  7.1 

82 

26 

36 

5 

244 

0 

0 

0 

0 

1 .  86 

.64 

5 

.0 

0 

4 

2 

U 

FOLSOH  DAH 

66.3 

44.5 

65.4 

8  1 

26 

37 

20  + 

269 

0 

0 

0 

0 

2.79 

.69 

I 

.0 

0 

6 

4 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

58. 8M 

35.5m 

47. 7M 

75 

26 

27 

5 

0 

0 

7 

0 

5.81 

6.0 

4 

10 

GRASS   VALLEY  NO  2 

60.  7 

35. 1 

48.4 

61 

26 

19 

2 

506 

0 

0 

4 

0 

5. 36 

2.03 

.0 

0 

5 

4 

2 

HAT  CREEK   PH  NO  ; 

5V.0 

28.6 

42.9 

-      .  7 

72 

24 

2  1 

20  + 

579 

0 

° 

1.55 

-  .47 

.66 

4,0 

2 

1 

3 

2 

0 

JESS  VALLEY 

<i8.8 

23.0 

35.9 

62 

23  + 

16 

29 

896 

0 

0 

1,53 

-  .35 

,46 

6,5 

4 

2  + 

3 

0 

0 

LAKEPORT 

36.3 

51.1 

76 

25  + 

28 

2 

430 

0 

0 

1 

0 

2.29 

-   1  .07 

,91 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAKFSHORf 

63.5 

37 . 3 

50,4 

82 

24  + 

26 

2 

445 

0 

0 

4 

0 

3.22 

1,37 

,0 

0 

6 

2 

i 

LAKE  SPAULDING 

50.5 

28,0 

39,3 

.9 

66 

24 

12 

2 

790 

0 

0 

27 

0 

4 . 49 

-  4.95 

2,23 

33.0 

16 

10 

6 

2 

2 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MANZANITA   LAKE  // 

^6.0 

24,5 

35,3 

51 

24 

10 

2 

915 

0 

1 

2  8 

0 

5.18 

3,16 

35.0 

21 

10  + 

4 

2 

2 

markley  cove 

65.1 

40.6 

52, y 

78 

26 

32 

20 

359 

0 

0 

1 

0 

2.25 

1,00 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARYSVILLE 

6'y.O 

45.0 

57.0 

2.2 

81 

26  + 

36 

5 

245 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.03 

1.18 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

mc  cloud 

55.5 

27.3 

41,4 

.5 

72 

24 

17 

2 

722 

0 

0 

29 

0 

4.53 

-   1  .40 

1.96 

5.0 

4 

1 

9 

2 

MINERAL 

'iV ,  2 

27,4 

38.3 

2.  1 

67 

25  + 

16 

5 

819 

0 

1 

2  ti 

^ 

5.47 

-  1.13 

3.14 

1 

26,5 

14 

10 

5 

3 

2 

MOUNT   SHASTA   WB   CITY  //R 

52,5 

31 , 1 

41,8 

.6 

55 

24 

16 

2 

711 

0 

0 

1  1 

0 

.  86 

-  3,50 

.30 

14 

1,6 

4 

1 

4 

0 

0 

NEVADA  CITY 

57,5 

31,6 

44,7 

,  1 

74 

26 

25 

2 

617 

0 

0 

1 9 

0 

6.02 

-   1  .90 

2.48 

0 

5 

4 

2 

DRLAND 

67.3 

43.9 

55,6 

1.9 

83 

24 

34 

5  + 

292 

0 

0 

0 

0 

2.54 

.27 

1.10 

.0 

0 

5 

2 

1 

OROVILLE 

67.5 

44  , 5 

56 ,  1 

83 

26 

33 

5 

271 

0 

0 

0 

0 

4.46 

2.62 

I 

,0 

0 

5 

2 

1 

PARADISE 

62,0 

42.9 

52,5 

79 

26 

33 

5 

383 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.95 

1 

.0 

0 

5 

3 

i 

PLACERVILLE 

60.9 

36.  1 

48,5 

1 . 1 

76 

26 

28 

2 

502 

0 

4.43 

-   1  ,  80 

1.93 

,0 

0 

6 

4 

1 

PLACERVILLE  IFG 

59.7 

40,5 

50,  1 

75 

25 

31 

5 

455 

0 

^ 

^ 

^ 

V  7.57 

,0 

0 

PLATINA 

61.7 

35 , 3 

48,5 

77 

25 

2  3 

20 

503 

0 

0 

12 

0 

2  . 83 

1  .05 

6,0 

6 

4 

6 

2 

1 

PORTOLA 

54.2 

25.3 

39,8 

2 . 5 

68 

24 

1 1 

2 

777 

0 

0 

29 

0 

1.55 

-  1,02 

.57 

2.0 

0 

4 

2 

0 

OUINCY 

61.2 

29, 1 

45.2 

3.0 

79 

25 

21 

20 

507 

0 

0 

4.34 

-   1  ,04 

2  .10 

6.0 

1 

2 

6 

3 

1 

RED   BLUFF   WB   AIRPORT  R 

65.6 

43.0 

54.3 

,2 

80 

24  + 

33 

2 

326 

0 

2.32 

.38 

.94 

.0 

0 

4 

3 

0 

REDOING   FIRE   STA   NO  2 

68.8 

45.3 

57.  1 

3 , 1 

85 

24 

34 

5 

254 

0 

^ 

3.01 

-  1,89 

1  .  14 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROCklIN 

66 . 2 

40.6 

53.4 

1  ,  7 

78 

25 

32 

5 

351 

0 

0 

1 

0 

2 , 29 

-  1,24 

.53 

.0 

0 

5 

4 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

65.9 

43,9 

54.9 

1,5 

79 

25 

35 

20 

304 

0 

0 

0 

0 

1 ,52 

.74 

,58 

.0 

0 

4 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

68.4 

46 , 9 

57,7 

3,5 

80 

25  + 

39 

5 

220 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.63 

,65 

4 

4 

2 

u 

SHASTA  DAM 

61.2 

44,3 

52,8 

75 

25  + 

34 

1 

373 

0 

° 

4.04 

1,80 

.0 

0 

7 

2 

1 

SIERRA  CITY 

56.  6M 

31.2 

43  .9M 

75 

24 

15 

2 

645 

0 

0 

2 1 

0 

4.79 

1.69 

1 

5 

2 

5 

3 

2 

SIERKAVILLE   RANGER  STA// 

53,  ?M 

24 .  9M 

39, 3M 

1.5 

58 

24 

16 

2 

791 

0 

0 

29 

0 

1.30 

-  1.54 

.53 

11.3 

6 

5 

4 

1 

0 

SODA   SPRINGS   1    E  //R 

43.2 

22.6 

32  .  9 

50 

24 

11 

1 

991 

0 

4 

31 

0 

4.59 

1.32 

1 

47.4 

83 

10 

7 

4 

1 

STUNY   GORGE  RESERVOIR 

65 . 7 
• 

41.7 

53.7 

2,2 

60 

23 

3  1 

5 

345 

0 

0 

2 

0 

2.14 

.13 

1.18 

.  0 

0 

5 

1 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

53.6 

32.7 

44 . 2 

73 

24 

25 

2 

538 

0 

0 

16 

0 

5.25 

3.44 

12.0 

5 

1 

4 

4 

2 

TWIN  LAKES 

41,6 

16.5 

29,  I 

,  8 

55 

25  + 

2 

2 

1 107 

0 

5 

3 1 

0 

1  .44 

-  5.64 

.32 

8 

0 

0 

VACAVILLE 

68  •  2 

43.1 

55,7 

2  .4 

79 

25  + 

32 

20  + 

285 

0 

0 

2 

0 

1  .36 

-   1  .70 

.54 

.0 

0 

3 

1 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

61,4 

39.3 

50,4 

79 

24 

29 

2 

445 

0 

0 

5 

0 

3.49 

-  .68 

1.06 

.0 

0 

5 

3 

2 

WHISKEYTDWN  RES 

62.5 

41.5 

52.0 

79 

25  + 

33 

2 

395 

0 

0 

0 

0 

4.20 

1.59 

i 

.0 

0 

8 

2 

2 

WILL lAMS 

67.6 

43.5 

55.6 

84 

25 

35 

10  + 

288 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.68 

.0 

0 

3 

2 

U 

W  I  L  L 0 WS 

66 . 5 

43.2 

54.9 

1 . 3 

82 

25 

32 

5 

310 

0 

1 .57 

.46 

.  47 

.0 

0 

S 

0 

0 

WILLOWS  USBR 

68.6 

44 .  1 

56.4 

82 

24 

34 

5 

266 

0 

0 

0 

0 

V  3.28 

.62 

.0 

0 

2 

0 

WINTERS 

68  ,  9 

45.3 

57.1 

83 

25  + 

35 

10  + 

252 

0 

0 

0 

0 

2,25 

1.04 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

WOODLAND   1  WNW 

57,  1 

43,8 

55.5 

.4 

79 

25 

35 

6 

292 

0 

0 

0 

0 

2,29 

.  1  1 

.91 

.  0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

48.5 

1.5 

3,23 

-   1 .52 

5.3 

*              *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

B  DC  A 

52  .  1 

20.6 

3o.4 

65 

25  + 

5 

2 

882 

0 

0 

3  1 

0 

1.10 

.47 

2 

11.5 

9 

5 

3 

0 

0 

BHD  I  E 

44.0 

12.4 

28.2 

60 

23 

-  2 

19 

1134 

0 

3 

31 

4 

.49 

.28 

5 

10,5 

10 

6+ 

2 

0 

0 

BR  I  n&EPORT 

53.5 

13.0 

33.3 

53 

24  + 

-  6 

2 

976 

0 

0 

31 

1 

.13 

.08 

5 

2,5 

T 

2  + 

0 

0 

0 

CEDAKVILLE 

5^.8 

28.4 

39.6 

-  .2 

54 

24 

17 

31 

780 

0 

0 

24 

0 

1  .05 

-  .40 

.34 

6 

3,6 

3 

10 

4 

0 

0 

DONNER  MEMQRIfiL   ST  PK 

48.7 

19.8 

34,3 

64 

25 

6 

2 

946 

0 

1 

31 

0 

3.70 

1.41 

5 

35.0 

29 

10 

6 

3 

1 

DOYLE   5  SSE 

53.8 

27,7 

40,8 

65 

24 

1 9 

19 

742 

0 

0 

27 

0 

.58 

.30 

1 

2.1 

J 

2 

Q 

CICUTMl'      CTCU      HMH     r  1.  Kill 

55,3 

28,6 

42.1 

70 

24 

20 

20 

704 

0 

0 

25 

0 

.57 

^39 

8 

.0 

a 

2 

0 

0 

FORT  BIDwELL 

53,5 

27,2 

40.4 

.8 

68 

24 

19 

19 

758 

0 

0 

27 

0 

1  .04 

-  .60 

.25 

14 

6.0 

0 

5 

0 

0 

MONO  LAKE 

54  .0 

23,9 

39.0 

57 

24 

14 

19 

801 

0 

0 

30 

0 

.22 

.17 

10 

2.0 

0 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

45.8 

20,9 

33 . 4 

62 

25 

8 

2 

972 

0 

1 

31 

0 

3.93 

1.24 

1 

40.0 

22 

5 

6 

3 

2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

53.9 

27,5 

40.6 

.  2 

57 

24  + 

1  7 

2 

745 

0 

0 

26 

0 

1 . 96 

.  45 

.96 

8 

1.5 

1 

I 

3 

2 

0 

45.7 

24.1 

34.9 

2.7 

55 

25  + 

14 

2 

924 

0 

0 

30 

0 

1.93 

-  2.02 

.66 

2 

18.0 

25 

5 

5 

1 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

45.2 

20.4 

32 .  8 

58 

24 

2 

3 

991 

0 

1 

31 

0 

TERMO 

50.0 

24.2 

37  .  1 

65 

23 

13 

31 

657 

0 

0 

28 

0 

1  .17 

.50 

8 

5.7 

5 

2  + 

2 

1 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

4  /.8 

20.6 

34.3 

1.5 

53 

25  + 

7 

2 

944 

0 

1 

31 

0 

1.98 

-  2,04 

.82 

1 

25.0 

13 

5 

5 

1 

0 

VSJU''rlJKU> 

52. 2M 

25. 4M 

39. 3M 

65 

24 

13 

2 

767 

0 

0 

26 

0 

,92 

.43 

I 

11.5 

1 

10  + 

3 

0 

0 

36.7 

.6 

1,39 

-  .87 

11.7 

•            •  » 

CENTRAL  COAST 

OR  A  I  NACE  O^t 

auii  a  nPATu 

flvilft  tSCALH 

72,4 

45.1 

5B.8 

87 

15 

38 

31  + 

197 

0 

0 

0 

0 

BEN   LOMOND  NO  3 

68,9 

41.2 

55.1 

82 

24 

31 

21 

301 

0 

0 

1 

■  0 

2.67 

2.20 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

BERKELEY 

56,0 

49.0 

57.5 

3.5 

80 

25 

42 

6 

229 

0 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.48 

1.16 

4 

,0 

0 

3 

1 

1 

BURLINGAME 

M 

45, 7M 

M 

40 

6  + 

0 

0 

0 

0 

1.21 

1.10 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

CARMEL  VALLEY 

56,  1 

40,2 

54.2 

83 

25 

33 

22  + 

327 

0 

0 

0 

0 

2.87 

1.63 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

CROCKETT 

55,7 

45.4 

56.  1 

83 

26 

37 

5 

272 

0 

0 

0 

0 

1,69 

-  ,57 

.83 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  ORD 

6'<,4 

42.7 

53.1 

77 

25 

34 

19 

355 

0 

0 

0 

0 

2,16 

1  .06 

3 

.0 

0 

2 

2 

2 

GILROY 

6o ,  5 

40.5 

54.5 

81 

25 

33 

21  + 

317 

0 

0 

0 

0 

2,85 

1,32 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

HALF   MOON  BAY 

62,4 

43.0 

52.7 

69 

22 

39 

21  + 

375 

0 

0 

0 

0 

2.04 

1.30 

4 

.0 

0 

5 

1 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
MARCH  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxiinum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

o 
£ 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

jv.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

0 

2 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

o  1 

OB 

HflllT'lTFP     1  SW 
PlULLiJlLn.     1  Jim 

68.8 

37 .  * 

5  3,1 

-  2.0 

8  1 

25 

30 

20  + 

361 

0 

0 

6 

0 

1  . 60 

.27 

.  64 

1 

.  0 

0 

2 

2 

u 

72  .  'tM 

37 .  4M 

54 ,  9M 

,  9 

84 

25  + 

29 

19 

304 

0 

0 

5 

0 

2  .  30 

.59 

1,46 

1 

.  0 

0 

2 

2 

LiVERMDRE   COUNTY   F  D 

69,1 

39.3 

54,2 

1 , 8 

82 

24 

30 

21 

327 

0 

0 

3 

0 

1.42 

.52 

.65 

4 

.  0 

0 

2 

2 

LOS  GATHS 

69.1 

'12.0 

55,6 

2.3 

83 

24 

34 

2 

265 

0 

0 

0 

0 

3,16 

-  .71 

1  .68 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

68.5 

44.  1 

56,3 

82 

25 

37 

20  + 

261 

0 

0 

0 

0 

1,41 

,69 

5 

.0 

0 

4 

1 

u 

n ulN  I  C  I*  t  I 

6  5.3 

46.2 

5  5.8 

BO 

2  5 

4  1 

5 

281 

0 

0 

0 

0 

2,97 

1,42 

- 

0 

3 

2 

2 

6  2.3 

46,1 

54.2 

74 

25 

4  1 

19  + 

328 

0 

0 

0 

0 

2,00 

1,01 

1 

*0 

Q 

2 

2 

morro  bay  fire  dept 

65,0 

45 . 9 

55  ,  5 

79 

25 

40 

5 

289 

0 

0 

0 

0 

2 .  36 

1.03 

5 

.  0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT   DIA9L0  N  GATE 

63.3 

53.6 

79 

25 

33 

5  + 

351 

0 

0 

0 

0 

1  ,64 

.71 

5 

.0 

0 

1 

MOUNT  HAMILTON 

52. 3M 

37, 7M 

45. OM 

2.2 

70 

25 

27 

2 

614 

0 

0 

9 

0 

1,78 

-  2.15 

.74 

1 

4.0 

4 

4 

4 

1 

0 

69.0 

38,6 

53.8 

83 

26 

33 

20  + 

339 

0 

0 

0 

0 

3,51 

1.62 

1 

0 

3 

3 

IN  C  W    rv  ^ 

66,6 

48,0 

57.3 

8  1 

2  5 

39 

5 

234 

0 

0 

0 

n 

1,51 

.  89 

5 

*n 

0 

3 

1 

OAKLAND   WB  AIRPO'^T 

63,7 

46.8 

56.3 

2 .  7 

75 

27 

4  2 

5 

264 

0 

0 

0 

0 

1,24 

_  1.18 

.95 

4 

'o 

0 

2 

I 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

67,3 

'tS.S 

55.4 

8  1 

25 

36 

5 

290 

0 

0 

0 

0 

1,22 

,  70 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

PASO  ROBLES 

71,0 

37.6 

54.3 

83 

26  + 

30 

31  + 

324 

0 

0 

5 

0 

1,83 

.99 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

DACn    DHBlFQ    CAA  AD 

6b  a 

39 . 7 

54.3 

82 

26 

32 

31  + 

327 

0 

0 

2 

0 

1 , 74 

1.03 

4 

0 

2 

2 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6^,5 

36 . 6 

53.  1 

83 

24 

29 

19 

362 

0 

0 

5 

0 

2,20 

1.25 

4 

.  0 

0 

2 

2 

DlQWD  BFATM 

rljrlU  OCMLn 

44  ■  4M 

56 , 4 M 

80 

16 

39 

30  + 

0 

0 

0 

0 

1  , 95 

1 , 0  8 

3 

0 

4 

2 

^ 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

62.2 

46.7 

54,5 

70 

13 

41 

5 

321 

0 

0 

0 

0 

2.03 

1.47 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

67.7 

40.2 

54,0 

8  1 

25 

32 

20 

335 

0 

0 

1 

0 

.75 

.51 

4 

.0 

0 

2 

1 

u 

PRIEST  VALLEY 

6^+ .  9 

31.1 

48,0 

76 

24 

23 

31 

519 

0 

0 

20 

0 

3.54 

.45 

2.23 

1 

.  0 

0 

2 

2 

2 

REDWOOD  CITY 

69  ,6 

''3.2 

56.4 

2.5 

83 

25  + 

36 

6 

257 

0 

0 

0 

0 

1 .43 

-  1.12 

1  .06 

4 

.  0 

0 

3 

1 

1 

RICHMOND 

68.3 

47.3 

57,8 

84 

25 

38 

5 

220 

0 

0 

0 

0 

1  .89 

.69 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

66.0 

40.3 

53./ 

77 

25  + 

31 

5  + 

356 

0 

0 

4 

0 

1.56 

1  .07 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

SALINAS   I  E 

69.2 

40,4 

54  .  8 

1.2 

82 

25 

32 

7  + 

311 

0 

0 

3 

0 

1  .90 

-  .17 

.94 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

SALINAS   FAA  AP 

65. 9M 

't2  ,0M 

53. 9M 

61 

25 

34 

5 

336 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.86 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

69.6 

35.9 

.  8 

83 

25 

29 

31  + 

373 

0 

0 

9 

0 

3.06 

2.00 

1 

.  0 

0 

3 

2 

1 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

62.  5M 

46. 9M 

54. 7M 

74 

27 

39 

16 

309 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

1.19 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

64.7 

47.6 

56.3 

3,0 

78 

24 

42 

6  + 

250 

0 

0 

0 

0 

1  .22 

-  1.47 

1  .01 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

f{ 

64  .  H 

51.1 

67.6 

3.  1 

79 

25 

45 

•  4 

222 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.38 

1.17 

4 

.  0 

0 

2 

1 

1 

SAN  GREGGRIQ  2  SE 

62.5 

*1 . 1 

51.8 

78 

25 

33 

21 

401 

0 

0 

0 

0 

2.30 

1 .76 

4 

.  0 

0 

3 

1 

1 

SAN  JOSE 

1^ 

68.2 

45,0 

56.6 

1  . 8 

61 

25  + 

36 

2 

254 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.35 

1.13 

1 

.  0 

0 

2 

2 

2 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

67.4 

42.0 

54.7 

-  .3 

82 

25 

36 

5 

314 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.01 

1  .86 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAN  MATEO 

69.  1 

46.4 

57,6 

85 

24 

36 

5 

220 

0 

0 

0 

0 

1  .16 

.  97 

4 

.0 

0 

2 

1 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

66  ,  8M 

45.5m 

57  ,  2M 

2  . 9 

82 

?4 

37 

2 

238 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.40 

1.21 

3 

.  0 

0 

2 

2 

2 

SANTA  CRUZ 

66,5 

40 . 8 

54,7 

1 .  8 

61 

25 

34 

21  + 

314 

0 

0 

0 

0 

3  .  39 

.76 

1.55 

4 

.  0 

0 

3 

2 

2 

UPR   SAN   LEANDRQ  FILTER 

65,4 

42.6 

34,0 

78 

26  + 

36 

3  + 

332 

0 

0 

0 

0 

1,99 

.92 

5 

.  0 

0 

4 

2 

U 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

69,9 

39.3 

34.6 

80 

24 

32 

25  + 

313 

0 

0 

2 

0 

1,35 

-  1,38 

.98 

4 

.0 

0 

2 

1 

J 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

67,0 

42,4 

54,7 

79 

26 

35 

5 

310 

0 

0 

0 

0 

3,24 

1  ,54 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

54.7 

1 , 9 

2.08 

,75 

,  I 

»       •  • 
SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOAkD  ML 

68,0 

46,5 

57,3 

3,4 

81 

26 

36 

6 

239 

0 

0 

0 

0 

1  , 09 

,  85 

,42 

5 

.  0 

0 

3 

0 

0 

45,0 

80 

26  + 

34 

21  + 

?  S4 
^34 

0 

0 

0 

0 

1,2/ 

.65 

5 

.  0 

0 

3 

1 

U 

ASH  MOUNTAIN 

64,4 

42.2 

,  ^ 

75 

26+ 

35 

27  + 

357 

0 

0 

0 

0 

3.78 

-  ,50 

1.20 

1 

.  0 

0 

6 

3 

2 

AUBERRY   1  NW 

61,0 

42,5 

51,6 

7  1 

25  + 

32 

5 

403 

0 

0 

1 

0 

1.79 

.75 

1 

.0 

0 

5 

1 

u 

BAKERSFIELO   WB  AIRPORT 

R 

70.7 

46.8 

58,8 

1,9 

83 

25 

351  19 

195 

0 

0 

u 

0 

.48 

,56 

.31 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

D  M  L  I,  n     rUYtCl^     n  U  U  J  C 

6  3,1 

43.0 

5  3.1 

74 

1 3 

36 

11 

354 

0 

0 

0 

0 

3 , 29 

1.09 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

43.2 

5  5.1 

78 

26 

34 

20  + 

299 

0 

0 

0 

0 

,61 

.38 

4 

.  0 

0 

2 

0 

l> 

BUTTONWILLQW 

69,9 

42.2 

56.1 

62 

27  + 

33 

5 

271 

0 

0 

0 

0 

,85 

,4P 

1 

.0 

0 

3 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

52.6 

28.9 

4U.8 

,6 

68 

26 

20 

5 

742 

0 

0 

27 

0 

5,11 

-  3.15 

2  .  14 

1 

23.5 

13 

5 

5 

4 

2 

CAMP  PARDEE 

65,4 

42.3 

53.9 

.9 

70 

26  + 

35 

3  + 

340 

0 

0 

0 

0 

3,19 

-  ,14 

1 .32 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

TATMPV^     W  V     Rill  1      RIIM    U  U 

38.2 

50,6 

74 

26 

31 

31  + 

435 

0 

0 

2 

0 

3.32 

1.26 

5 

.  0 

0 

4 

3 

2 

Q^gl^l^Y  VALLEY  DAM 

56*  2M 

29 .  5M 

42  ,  9M 

70 

26  + 

21 

5 

678 

0 

0 

24 

0 

4.33 

2.07 

1 

23.0 

13 

5 

4 

3 

C  OAL I NGA 

69.8 

41.7 

55,8 

1 , 5 

8  1 

26  + 

35 

19  + 

279 

0 

0 

0 

0 

1  .  10 

.01 

.67 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORCORAN   IRRIC  DIST 

69,0 

38.5 

53,8 

79 

25  + 

34 

20  + 

341 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.05 

2 

.0 

0 

3 

1 

■J 

DENAIR   3  NNE 

60,0 

38.0 

53,0 

-  ,8 

60 

24 

29 

19 

363 

0 

0 

6 

0 

1.70 

-  .27 

.  80 

1 

.0 

0 

3 

2 

u 

mini  F V ^ 
u  u  U  L  C  T  ^ 

59.2 

2  8,5 

43,9 

71 

24+ 

21 

30 

648 

0 

0 

23 

0 

4,01 

-  1.67 

2  .57 

1 

2 

4 

5 

2 

1 

ELECTRA   POwER  HOUSE 

67.4 

38,5 

53  ,  U 

,  1 

78 

25 

32 

30 

367 

0 

0 

1 

0 

4.29 

-  .39 

2.89 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

FIVE   POINTS   5  SSw 

6  9  .  1 M 

40 ,  IM 

54  ,  6M 

61 

24 

31 

20 

0 

0 

1 

0 

V  2.23 

.0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

68.8 

41.6 

55,3 

,3 

60 

25  + 

35 

20  + 

291 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  .31 

1.05 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

66,9 

40.1 

53.5 

78 

26 

32 

5 

348 

0 

0 

1 

0 

2.95 

1.22 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

GLENNVILLE 

59,6 

32.0 

45.8 

70 

25  + 

24 

31 

589 

0 

0 

17 

0 

2.56 

.76 

5 

1.0 

0 

6 

3 

GRANT  GROVE 

45.3 

26.6 

36.1 

58 

25  + 

16 

5 

890 

0 

1 

24 

0 

5.49 

2.36 

1 

39.0 

37 

5 

4 

3 

3 

HANFQRD 

68.9 

41,4 

65.2 

,5 

79 

24 

35 

31  + 

299 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.08 

,61 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

57.6 

34.0 

45.8 

1,5 

7  1 

25  + 

27 

6  + 

588 

0 

0 

12 

0 

3.25 

-  1.77 

1.57 

1 

7.3 

5 

5 

4 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

46.0 

22,6 

34.4 

1.8 

57 

23 

12 

3 

941 

0 

0 

30 

0 

42.0 

50 

5 

IDRIA 

60. 7M 

42. IM 

51  ,4M 

.4 

74 

25 

33 

3  + 

403 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.79 

1  .40 

I 

.0 

0 

4 

3 

2 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

68,3 

48,9 

58.6 

,  2 

82 

25 

40 

6 

204 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  .42 

.65 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

66,6 

38,2 

52,4 

79 

25 

30 

4 

364 

0 

0 

6 

0 

1  .56 

.48 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

68.7 

42,6 

55,7 

61 

27  + 

32 

19 

264 

0 

0 

1 

0 

1.54 

.  74 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

68  .6 

45.4 

57.0 

60 

25  + 

40 

20  + 

228 

0 

0 

0 

0 

.97 

.57 

4 

.0 

0 

3 

1 

u 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

66. 7M 

36. 2M 

52, 5M 

77 

25 

29 

19+ 

383 

0 

0 

3 

0 

2.54 

.90 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

LE  GRAND 

6  /.7 

40.  1 

53,9 

,  3 

77 

25  + 

32 

31 

337 

0 

0 

1 

0 

1.47 

-  .50 

.77 

1 

.0 

0 

3 

2 

■J 

LEMON  COVE 

68,0 

43,6 

53.8 

.U 

79 

25 

37 

11 

276 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.02 

.55 

2 

.0 

0 

5 

1 

LINDSAY 

68.8 

41.4 

55.  1 

.6 

80 

25 

35 

31  + 

301 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  .25 

.62 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

66.8 

42.8 

54. S 

80 

25 

34 

19  + 

309 

0 

0 

0 

0 

.79 

.33 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOOGEPOLE 

43.8 

19.8 

31.8 

55 

25  + 

8 

6  + 

1021 

0 

1 

31 

0 

5.99 

2.26 

2 

59.5 

55 

5 

5 

3 

3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Conlinued  MARCH  1970 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

8,1 

5  B 

■<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Mdx. 

Min. 

Total 

I^ax.  Depth 

1 
O 
° 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

S  ! 

's< 

s  > 

LODI 

68  .  4 

42.2 

35. i 

2,5 

79 

25  + 

35 

20 

289 

0 

2.11 

,  30 

1 .05 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOS  BANDS 

69.3 

41.0 

55.2 

,  3 

81 

25  + 

30 

19 

298 

0 

0 

2 

1  ,  25 

,10 

.55 

5 

.0 

0 

4 

1 

*j 

LOS   BANDS   DET  RESV 

66.9 

46.4 

56.7 

76 

27+ 

38 

7 

254 

0 

0 

0 

0 

,61 

.  34 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

6B.6 

41.6 

55.  I 

,6 

80 

25 

32 

3 

297 

0 

0 

1 

0 

2  , 09 

,  36 

.  74 

1 

.0 

0 

3 

3 

0 

MANTECA 

6b. 4 

42.8 

55.6 

81 

26  + 

37 

20  + 

264 

0 

° 

2,01 

.80 

5 

.  0 

0 

4 

2 

0 

MARICOPA 

69. 2M 

45. 3M 

57 ,  iM 

,  4 

81 

27  + 

35 

31 

240 

0 

■J 

,58 

,  30 

.25 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

69.5 

40.8 

55,2 

1,7 

81 

24 

34 

18 

299 

0 

0 

0 

0 

2.52 

,  66 

.98 

1 

,0 

0 

6 

2 

i. 

MODESTO 

68.7 

42.9 

55.8 

1.9 

81 

24 

37 

20  + 

277 

0 

0 

u 

0 

1 . 53 

,19 

.75 

1 

,0 

0 

3 

2 

0 

NEWMAN  2  NW 

68. 7 

40 . 3 

54.5 

-  1.3 

82 

24 

31 

19 

315 

0 

0 

1 

0 

1  ,  35 

-  ,22 

.65 

4 

,0 

0 

2 

2 

0 

NORTH   FORK  RANGER  STA 

60.  IM 

34 ,  CM 

47.  IM 

72 

26  + 

27 

16 

0 

0 

1 0 

^ 

4,41 

-  ,76 

2.14 

1 

4 

3 

^ 

ORANGE  COVE 

66.  1 

41.5 

54 . 9 

.8 

80 

26  + 

35 

20 

310 

0 

0 

0 

0 

2,28 

,20 

.69 

1 

,0 

0 

3 

3 

u 

PORTERVI LLE 

69.3 

43.5 

56.4 

1.2 

83 

26 

36 

6 

252 

0 

0 

c 

0 

1 .49 

-  ,42 

.53 

1 

,0 

0 

3 

2 

0 

PDSEV   3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

59.7 

37.0 

48.4 

73 

24 

27 

5 

508 

0 

0 

7 

0 

3.68 

2.05 

1 

16,0 

1 

4+ 

6 

1 

1 

SAN   LUIS  DAM 

67. U 

45.  1 

56.  1 

79 

27  + 

35 

6 

271 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.59 

1 

,0 

0 

2 

1 

0 

SONDRA  RS 

62.6 

36.5 

49  .  7 

-  ,9 

75 

25 

29 

30  + 

457 

0 

0 

7 

0 

3.68 

-  1,36 

1  .35 

1 

,0 

0 

5 

3 

2 

SO  ENTRANCE  vnSEMITE 

51.3 

28.0 

3*? .  9 

66 

25  + 

2  1 

31 

7''1 

0 

1 

28 

0 

5,24 

2,81 

1 

33,0 

19 

5 

5 

3 

STOCKTON  WBAP 

66.6 

42.2 

54.4 

,7 

78 

25 

35 

19 

322 

0 

0 

0 

0 

2,56 

.51 

1  ,25 

4 

,0 

0 

4 

2 

2 

STOCKTON   FIRE   STA   NO  <. 

6J.4 

41.0 

54.7 

1,5 

80 

25  + 

30 

19 

314 

0 

0 

1 

1,35 

-  .80 

.92 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

TEHACHAP I 

57. 2M 

33. 2M 

45. 2M 

74 

25 

25 

20 

607 

0 

0 

15 

0 

,25 

.16 

5 

0 

1 

0 

0 

TEJON  RANCHD 

6b  .  1 

43.2 

54,2 

-  1,4 

80 

25 

35 

5 

331 

0 

0 

0 

0 

2  , 64 

.52 

1 . 20 

2 

,0 

0 

3 

3 

1 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER   CREEK  PH 

6/1.6 

36.4 

49,6 

1,3 

76 

24 

30 

31  + 

458 

0 

4.3B 

-  2.57 

2.66 

1 

1.0 

0 

6 

2 

1 

TRACy  CARBQNA 

68.9 

43,5 

56,2 

80 

25 

36 

21  + 

259 

J: 

,97 

,45 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

66.1 

43.8 

56,0 

79 

2  5 

34 

5 

272 

1,17 

,65 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

VISatlA 

67.2 

43,9 

55,6 

.6 

79 

25 

35 

6 

288 

0 

0 

0 

0 

1 ,90 

,  30 

,  73 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

WASCO 

69.8 

43  0  *♦ 

5  0 , 6 

1,4 

8  1 

2  6  + 

36 

255 

0 

0 

0 

0 

1,28 

,  1  7 

.57 

2 

.0 

3 

1 

0 

YUitnllt    fflKK  nCAUQlKb 

DIVISION 

52,2 

1 , 2 

2 , 29 

,71 

4.2 

*       #  * 

SnUTH  COAST 

DR A  I NAGfc                        0 6 

ALP  I N E 

67.9 

45.3 

56,6 

8  1 

13 

39 

12 

253 

4,06 

1.68 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

avalon  Pleasure  pier 

BARRETT  0AM 

6  7.3 

40 . 1 

5  3,7 

,0 

8  3 

15 

32 

20 

346 

0 

0 

1 

0 

4,47 

1,53 

1  .46 

1 

.0 

5 

3 

3 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

6^.0 

38,9 

51,5 

7B 

27  + 

32 

7 

412 

0 

0 

1 

0 

5,91 

2,63 

2.40 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

BIG  BEAR   L AKE 

48.9 

23.1 

36,0 

61 

24 

1 1 

7+ 

892 

0 

30 

4,44 

2.50 

1 

4 

3 

1 

n  fiM  T  T  A 
D  UN  1  1 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

72.9 

45.5 

59,2 

1,3 

87 

1  4 

38 

31 

178 

^ 

2  ,42 

,  2o 

1.10 

5 

.0 

0 

4 

3 

i 

CACHUMA  DAM 

69.6 

41,4 

55,6 

80 

25  + 

35 

20 

284 

0 

0 

0 

0 

4,72 

3.20 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

CAMPD 

6<i  .7 

35 , 1 

49,9 

79 

14 

25 

21  + 

461 

0 

0 

11 

0 

3,95 

1.75 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

CflrJJUA   rOKK    Klbf^lt  CUL 

73.6 

42,5 

58.1 

89 

15 

35 

31  + 

215 

0 

^ 

^ 

4,09 

2.  15 

I 

.0 

0 

3 

3 

1 

rUlli    A  WTCTA 

L  nUL  ft    V 1  J  1  A 

64  .  1 

49,9 

57.0 

1 , 6 

72 

20  + 

44 

6  + 

241 

2,46 

,97 

.  87 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

LLAKCnLliNI     KUnLJiNA  LUL 

CORONA 

72.5 

43.2 

57.9 

1,9 

84 

15  + 

36 

11 

216 

0 

0 

0 

0 

2,99 

1,10 

1.20 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

CULVER  CITY 

7U.3M 

49 .  8M 

60.  IM 

80 

15  + 

45 

5  + 

149 

0 

0 

0 

0 

,55 

.25 

5  + 

,0 

0 

3 

0 

0 

C  U  Y  AM A 

64 .  3 

33.9 

49 .  1 

77 

27 

27 

31 

487 

0 

0 

1  3 

0 

,  05 

.  06 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

/"  1  1  V  A  M  A  r  A 

L  u  T  an  At,  A 

M 

32.6 

M 

74 

26 

25 

28  + 

0 

0 

1  8 

0 

6.56 

2.24 

2.62 

1 

2.3 

2 

5 

7 

4 

4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66,2 

36.6 

52.4 

83 

15 

29 

31 

383 

0 

0 

3 

0 

4.07 

2.04 

1.95 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

EL   CAPITAN  dam 

70.  7 

46.7 

58.7 

84 

15 

41 

9  + 

194 

0 

0 

c 

0 

3.84 

1.52 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

ELSINORE 

71  .3M 

39 ,  3M 

55 .  3M 

-      ,  1 

85 

14 

30 

27 

295 

0 

0 

1 

0 

2.54 

.71 

1.23 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

70.0 

44.0 

57,0 

1.3 

81 

22  + 

37 

21  + 

238 

0 

0 

0 

0 

3.47 

.91 

1.41 

1 

.  0 

0 

4 

3 

2 

FUNTANA  KAISER 

72  . 5 

49,7 

61.1 

85 

23  + 

43 

11  + 

141 

0 

0 

0 

0 

4.16 

3.32 

2 

,0 

0 

2 

2 

1 

GILLESPIE  FIELD 

70.8 

45.4 

56.1 

83 

14 

35 

20 

206 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.23 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

HENSHAW  DAM 

64.2 

33,  1 

48.7 

79 

15 

25 

20 

499 

0 

0 

13 

0 

8.65 

3.69 

1 

,0 

0 

6 

3 

3 

IDYLLWILD   FIRE  OEPT 

55.6 

29,8 

42.7 

59 

27  + 

19 

11 

585 

0 

0 

23 

0 

7.42 

3.20 

1 

8 

5 

5 

3 

3 

JUL  IAN  WYNOL  A 

59.4 

35.5 

47.5 

74 

14 

30 

29  + 

536 

0 

0 

8 

0 

5.26 

1 .  82 

1 

,  0 

0 

7 

3 

3 

L  AGUN  A  BEACH 

67,2 

46.5 

56.9 

.6 

76 

14  + 

41 

20 

245 

0 

0 

0 

0 

2,56 

,65 

.95 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

LA   M E S A 

70.6 

47. IM 

58. 9M 

83 

14 

39 

7+ 

176 

0 

0 

0 

0 

3,62 

1.36 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

lohpoc 

67,5 

43,4 

55,5 

75 

13 

37 

31 

288 

0 

0 

0 

0 

2,20 

.87 

1 

,0 

0 

4 

2 

0 

LONG  BEACH 

iriMf.    RPATH    wn  ap 

69,8 

49,3 

59,6 

2 . 9 

83 

14 

42 

20 

153 

0 

0 

0 

0 

1,10 

,27 

.76 

^ 

0 

2 

I 

Q 

fliNOCLCa    iND    AiKPCJKT  R 

66 , 3 

52,4 

59 , 4 

2.4 

74 

15  + 

47 

4 

168 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-  ,50 

.89 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

ifi^   ANT.  Pip?  riwlr   r  to  o 

69,4 

52,9 

61,2 

1.8 

82 

14 

48 

31  + 

128 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.10 

1.37 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

MT   fALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON   FC   338   B  // 

52.9 

37,0 

45,0 

68 

25  + 

23 

5 

614 

0 

0 

12 

0 

6.35 

3.97 

1 

5 

3 

2 

KiCLfOnDT    QCArui  U&aDno 
NtWrUKI     DCALn  PlAKoUR 

64.6 

49 . 8 

57,2 

.6 

73 

20  + 

45 

19  + 

233 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.10 

.99 

5 

.0 

0 

3 

I 

0 

67. 9H 

48, 4M 

58, 2M 

77 

19  + 

41 

1 

207 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.58 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

69.0 

41.9 

55.5 

.7 

80 

14 

35 

19  + 

289 

0 

0 

0 

0 

5,32 

2.13 

2.05 

2 

.0 

0 

4 

4 

0XN4RD 

6  6.2 

46.6 

5  ( 

2.2 

79 

17 

40 

5 

227 

0 

0 

0 

0 

2,12 

-  .15 

1.09 

5 

.0 

0 

3 

2 

PALOMAr   HT  OBSERVATORY 

5o.0 

34.5 

4s. 3 

72 

25 

25 

5 

504 

0 

0 

15 

0 

9,59 

5.06 

1 

13.5 

7 

5 

6 

3 

71.8 

45.5 

59. t 

2.0 

85 

14 

40 

19  + 

181 

0 

0 

0 

0 

3,51 

.67 

1.55 

1 

.0 

0 

4 

2 

PERRIS 

69.8 

38.9 

54.4 

84 

14  + 

32 

21  + 

322 

0 

0 

2 

0 

2,91 

1.30 

1 

.0 

0 

3 

3 

POMONA  CAL  Poly 

67.6 

44.8 

56.3 

1.1 

81 

15 

39 

5 

252 

0 

0 

0 

0 

5,55 

2.72 

2.27 

2 

.0 

0 

4 

3 

RAMONA  SPAULOING 

57.5 

39.9 

53.7 

80 

14 

32 

21  + 

342 

0 

0 

2 

0 

5,73 

3.69 

1 

.0 

0 

4 

3 

RE0LAND5 

69.4 

42.9 

56. i 

.7 

85 

23 

35 

19 

267 

0 

0 

0 

0 

3,70 

1.55 

1  .56 

1 

.0 

0 

5 

3 

RIVERSIDE   FIRE   STA  »3 

71.7 

43.9 

5/. 8 

1.5 

85 

23  + 

36 

19 

217 

0 

0 

0 

0 

1 .94 

.19 

.66 

2 

.0 

0 

3 

3 

RIVERSIDE   EXP  STA  R 

69.3 

42.3 

55.8 

86 

24 

33 

19 

277 

0 

0 

0 

0 

2,39 

1.00 

2 

,0 

0 

3 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.5 

44.3 

57,4 

.9 

86 

23  + 

36 

19+ 

234 

0 

0 

0 

0 

3,46 

.77 

1.13 

1 

,0 

0 

5 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
MARCH  1970 


_ 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

n 

|o 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth  1 

on  Ground 

o 

.10  or  More 

S 

i 

S 

1.00  or  More 

0  * 

si 

S  B 

o« 

s| 

on 

SANDBERG  WB  //R 

53.0 

37.5 

45.3 

.3 

68 

25  + 

27 

5 

506 

0 

0 

6 

0 

1.33 

-      .  1  1 

.67 

1 

6.5 

6 

5 

3 

1 

J 

SAN  OIEGD   WB   AIRPORT  R 

66. B 

54.1 

60.5 

1.5 

75 

13 

49 

5 

133 

0 

0 

0 

0 

1.50 

-  .07 

.61 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

71.4 

45.4 

58.4 

1.3 

88 

14 

36 

31 

212 

0 

0 

0 

0 

3.37 

.73 

1.19 

2 

.0 

0 

3 

3 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

72.3 

45.8 

59.1 

8b 

14 

38 

19 

179 

Q 

0 

Q 

4.99 

2.03 

1 

.0 

0 

4 

3 

SAN  JACINTO 

70.  1 

39.6 

54. S 

.3 

85 

25  + 

28 

20 

307 

0 

0 

1 

0 

3.36 

1.35 

2.00 

1 

.0 

0 

4 

3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

7  U  •  7 

49.4 

3.0 

84 

1 4 

5 

152 

0 

0 

0 

0 

.16 

2 

.  0 

0 

3 

2 

SANTA  BARBARA 

67.3 

46.9 

1.2 

80 

14 

42 

19  + 

235 

0 

0 

0 

0 

2  .46 

-  .26 

1.49 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

CAWTA    n&DRAQA    CAA  AD 

66.6 

45.3 

56.5 

77 

17+ 

39 

19 

259 

0 

0 

0 

0 

2.20 

1.42 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

67, 

41.2 

54.3 

1.0 

77 

16 

34 

20 

322 

0 

0 

0 

0 

1  .96 

-  .08 

.94 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

6<..0 

51.3 

57.7 

73 

20 

45 

13 

222 

0 

0 

0 

0 

1.58 

1  .30 

5 

.0 

0 

2 

1 

i 

SANTA  PAULA 

70  *  5 M 

44 . 1 M 

5  7 .  3M 

82 

1 5 

37 

5 

2  35 

0 

0 

0 

0 

6.12 

2.70 

2 

Q 

3 

3 

3 

TORRANCE 

66  .  3 

48.4 

5B.4 

2.2 

77 

13 

43 

11 

200 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  .20 

.98 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

TUJUNGA 

69.3 

44.2 

56.8 

84 

14 

36 

31  + 

258 

0 

0 

0 

0 

2  .70 

.33 

1 

.0 

0 

5 

3 

1/ 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

70.1 

44.9 

57.5 

1.0 

84 

14 

37 

20 

222 

0 

0 

0 

0 

2.24 

.31 

1.16 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

TWITCHELL  DAM 

69. CM 

43. IM 

56.  IM 

78 

21  + 

35 

5 

272 

0 

0 

0 

0 

1  .86 

.95 

4 

.0 

0 

3 

2 

UCLA 

51.4 

60.6 

6 1 

14  + 

4  5 

142 

0 

0 

0 

0 

1  .86 

1.45 

.  0 

Q 

2 

^ 

UPLAND  3  N 

68.4 

43^2 

55.8 

84 

14 

36 

5 

280 

0 

0 

0 

0 

5.76 

2.36 

1 

.0 

0 

4 

4 

VISTA   2  NNE 

bl.B 

45.2 

5  7 .  G 

80 

13 

41 

11  + 

243 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.67 

5 

.0 

0 

3 

3 

0 

WARNER  SPRINGS 

63.5 

34.4 

49.0 

.  4 

77 

25  + 

25 

20 

492 

0 

0 

14 

0 

3.77 

1.37 

1.78 

1 

.0 

0 

4 

3 

L 

YORBA  LINDA 

70.8 

45.8 

58.3 

1.1 

84 

15 

39 

5 
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0 

0 

0 

0 

2.80 

.4h 

.91 

5 

.0 

0 

4 

4 

U 

DIVISION 

55.4 

.9 

3.49 

.80 

.4 

*       ^  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 
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73.9 

45.4 

59.7 

89 

26 

37 

10 
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0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

3 

0 

0 
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.0 
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2 

0 
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53.6 
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.0 

0 
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1 
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46.9 
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15 

19 
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0 

0 

24 

0 

.05 
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.1 

0 

0 

0 

0 
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46.0 

61.2 

-  2.2 

91 

24 

38 

11 
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0 

0 

0 

1.87 

1.47 

.88 
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.0 

0 

3 

2 
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49.3 

62.6 

90 

24 

41 

11 
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0 

0 
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1.11 

.81 
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.0 

0 

3 

1 

U 
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51.4 

63.7 

93 

25 

42 

4 

98 
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0 

0 

0 

1.38 

.60 
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.0 

0 

3 

1 
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BRAWLEY   2  SW 

77.0 

46.0 

61.5 

-  2.5 
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25 

36 

28 
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2 

0 

0 

0 

.94 

.81 

.34 
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.0 

0 

3 

0 

0 

CANTIL 

69.5 

40.9 

55.2 

84 

24 

33 

19  + 
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0 

0 

0 

0 

.45 

.40 
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.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPJRT 
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47.4 

58.8 

84 

24 

35 

19 
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0 

0 

0 

0 

.52 

.23 
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.0 

0 

3 

0 

U 
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54.7 

67.1 
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92 

24 

47 

12 

17 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .17 

T 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

u 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

57.2 

M 

M 

72 

24 

22 

6 

0 

0 
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.21 

.15 
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T 

T 
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1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 
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53.6 

63.9 
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25 
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5 

90 
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.16 
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.0 
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0 

0 
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78.0 

45.3 

61.7 

-  1.9 

93 

24 

35 
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0 

0 

0 
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0 
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60.2 
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51.0 

1.2 
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27 

32 

5 
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3 
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37.0 

51.2 
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See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     MARCH  1970 
SPECIAL       WEATHER  SUMMARY 


Over  much  of  the  State  temperatures  averaged 
above  normal  during  March,  but  departures  were 
not  unusually  large.  The  warm  weather,  however, 
has  been  rather  persistent  during  the  past  season. 
At  San  Diego  8  of  the  past  9  months  have  been 
above  normal  in  temperature.  At  San  Francisco 
this  was  the  warmest  March  and  had  the  greatest 
amount  of  sunshine  since  1959.  There  have  been 
only  13  days  there  in  the  past  4  months  when  the 
daily  mean  temperature  was  lower  than  normal. 
Sacramento  set  new  high  temperature  records  for 
the  dates  with  their  maximum  on  the  23d  and  their 
minimum  on  the  14th. 

Precipitation  was  uneven  over  the  State,  with 


monthly  totals  ranging  from  less  than  10  percent 
of  normal  at  Bishop  to  more  than  125  percent  of 
normal  at  Stockton.  Nearly  all  of  the  precipitation 
fell  during  the  first  half  of  the  month.  Fair 
weather  was  characteristic  of  the  last  half  of  the 
month. 

A  waterspout  was  reported  southwest  of  Coronado 
on  the  3d,  and  a  funnel  cloud  was  reported  in 
the  vicinity  of  Santa  Ana  on  the  4th.  Heavy 
rains  occurred  over  some  of  the  South  Coast 
Drainage  on  the  1st,  with  local  flooding  in 
Ventura  County  and  some  of  the  Los  Angeles 
basin. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ALDERPDINT 

ANCWIN   PiC    UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BODNVILLE  HNTNC  ST4 
BRANSCDMB  3  NNH 

BRIO&EVILLE  <.  NNw 
BURNT  RQNCH   1  S 
CAUlSTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  »  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SS6 
COPCD  NO   1  DAM 
CCiVElO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMINGS 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEV 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDALE   S  5SW 
FERNDALE  2  Nw 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASOUET  RAN8ER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALOSBURC 
HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYOEW  2  WSH 
HDOPA 

IDLEWILO  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELO 

KLAMATH  R 
KQRBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAO  HIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

OAKVILLE   1  WNW 
OCC lOENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CKEEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAMYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGCS  SPCS   LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY   0AM  VISTA  PT 
TULELAkE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  «  HSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
KlLLITS   1  NE 

MILLOM  CREEK    1  NW 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBORN 

BERRYE5SA  LAKE 

Bic  BENO  RANcER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT/ 
BOWMAN  DAM 
8RANNAN  ISLAND 
BROnKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

6UCKH0RN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVlLLf  RS 
CAN8Y  11  SW 

CANBY  RANCER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 


3.»1 
3.7S 
2.16 


2.74 

5.79 
3.26 
.25 
3.15 

3.15 
2.2'- 
2.63 
3.02 
2.2<> 

5.63 


3.62 
2.92 
2.»1 

2.61 
3.2'> 
2.76 


4.82 
4.23 
1.34 
1.59 


1.85 
3.63 
1.27 


2.11 
2  .98 
1.72 


.20 

T 

.15 

T 

.05 


.02 
.02 


1.3B 
.84 
.73 


.65 

1.65 

1.22 
.20 
.17 

1.26 


.51  .54  .42 

»  •  .72 

.31  .04  .07 

.04  .38  .40 


1.38 
.45 
.13 


.05     .31  .15 


.58 
1.95 
.60 


.40 
.70 
.23 


.51 
.37 
.  13 


1.50  .45 
.06   1.05  .04 
.04  .54 

*  1.80 
.10     .50  .05 

.07  .56 
1.15 
.02  1.07 


13  14 


15 


.26 
.24 

.50 


.30 
.45  1.22 
.23 


.16     .07  .05 


.48     .03  .04 


.37     .04  .07 


.02 
1.25 


.04 
.02 


.3^     .07  .05 


.07     .05  .03 


.21 
.05 
.10 


25     26     27     28     29     30  31 


See  Relereace  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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1.11 
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04 

03 

lis' 

'iie 

T 

.05 

!o3 

.06 

!46 

!06 

!36 

.05 

io3 

.01 

Io4 

T 

T 

T 

2.57 

.92 

,48 

,47 

,56 

.08 

.01 

T 

.05 

4.34 

1 ,68 

,18 

.26 

.02 

1,25 

,02 

•  54 

.02 

.07 

.02 

.29 

2.29 

.31 

.91 

.73 

,24 

.07 

.03 

.03 

1  37 

26 

4.49 

2.23 

.32 

.12 

!o3 

1.12 

■  02 

•  38 

!o2 

T 

.25 

T 

1.40 

.65 

• 

.96 

« 

• 

.19 

1.47 

.75 

T 

.60 

•  07 

.0? 

5.1« 

3.16 

T 

.23 

1.23 

•  36 

.01 

.05 

.06 

.08 

2.26 

.70 

.29 

1.00 

.  19 

•  12 

.12 

4)63 

l!96 

.01 

.22 

.'26 

.25 

ilo 

■  05 

•  45 

.  10 

!25 

.79 

3.10 

1.43 

.50 

.70 

.21 

.23 

■  01 

.02 

5.47 

3.14 

.02 

.21 

T 

1 .26 

■  02 

.57 

.04 

T 

T 

.12 

.09 

4.00 

I  .40 

1,42 

,47 

.10 

.15 

■  03 

.43 

.02 

.23 

.02 

.11 

.15 

.01 

6.02 

2.46 

,91 

,97 

li57 

.46 

■  02 

.01 

T 

2.22 

.80 

.10 

T 

,94 

.49 

.29 

T 

3.53 

.65 

.15 

1,48 

.15 

.61 

.18 

.04 

■  14 

.13 

2.64 

.19 

,13 

.92 

1.10 

.30 

It! 

.01 

4!l6 

2!2e 

.05 

!70 

.35 

T 

4.54 

1.03 

1.88 

.49 

.99 

.99 

S.30 

2.95 

.03 

.45 

,80 

.80 

.27 

2.60 

.08 

.30 

1.74 

.36 

.32 

.39 

5!o3 

l!94 

.07 

.34 

.03 

T 

!83 

'.io 

.24 

.07 

.22 

■  21 

!58 

4.43 

1.93 

.61 

.62 

T 

.76 

.12 

.39 

7.57 

2.75 

.39 

.05 

• 

• 

1.08 

.41 

2,83 

1.05 

.04 

.'3 

.11 

.40 

.  10 

.n 

T 

.03 

ill' 

.25 

2!l0 

.52 

.06 

lil 

loi 

'.tl 

.20 

a6 

2.32 

.33 

.94 

T 

.91 

T 

.50 

.02 

T 

T 

.02 

3.01 

1.14 

.94 

.45 

.19 

.05 

.08 

.10 

.01 

.09 

1.91 

,60 

.55 

.16 

,51 

.09 

T 

92 

03 

67 

.17 

2^29 

.56 

.50 

.63 

.50 

.  10 

5.49 

2.59 

.13 

,25 

.17 

1.43 

.03 

.35 

.05 

■  12 

.02 

.39 

1.62 

.49 

.58 

.29 

.09 

.  16 

.01 

T 

1.83 

,63 

.65 

.35 

.09 

.12 

4  04 

I  00 

30 

«1 

05 

■ 

■ 

3)75 

1,26 

.64 

.62 

.68 

•  53 

3.76 

1,90 

■  03 

.37 

1.03 

•  80 

■  09 

4.79 

1  ,*V 

1 .02 

.01 

,38 

.87 

•  42 

.40 

1.30 

.30 

.23 

,93 

.17 

.07 

T 

T 

T 

4  59 

88 

.02 

02 

.02  ■ 

2!l6 

.38 

.74 

'.ll 

!o5 

.39 

■  03 

III 

1.32 

,07 

.26 

.91 

.36 

.03 

.09 

T 

2.14 

1.18 

.03 

.20 

.21 

.25 

•  27 

6.25 

3.44 

.54 

.03 

.03 

1.45 

.08 

•  59 

.03 

.06 

I'.IO 

.  10 

.  12 

.32 

•  19 

.05 

■  05 

.10 

.19 

.10 

,13 

T 

1.41 

.04 

.10 

.63 

.27 

.01 

.11 

1.36 

,40 

.54 

.27 

T 

.07 

.04 

•  04 

.40 

,19 

T 

.06 

.15 

T 

7 

T 

T 

6.42 

2,26 

.65 

.78 

.69 

.15 

.05 

.69 

.43 

■  16 

.60 

3.49 

1.06 

.36 

.04 

.14 

1.00 

.04 

.79 

.03 

.03 

4.20 

1 .59 

T 

.38 

1.31 

.12 

.35 

T 

.13 

.05 

■  13 

T 

.14 

1.45 

.52 

.05 

.68 

.02 

.13 

.05 

1.67 

.22 

.19 

.38 

.47 

.41 

3.28 

.28 

.62 

.50 

.32 

1  .04 

.38 

.94 

.17 

.12 

T 

.40 

.19 

1. 10 

.20 

.47 

.40 

T 

.03 

.49 

T 

.28 

.03 

.11 

.07  . 

.13 

T 

T 

T 

.08 

T 

.02 

.03 

1 .09 

.  10 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.34 

T 

.27 

T 

T 

■  30 

T 

T 

3.70 

.69 

.93 

1.41 

.30 

1 

■  30 

.11 

T 

.48 

.02 

.13 

.10 

.23 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.68 

.30 

T 

.09 

.03 

.22 

T 

■  02 

T 

7 

T 

.02 

1.32 

.30 

.06 

.18 

.14 

.08 

.22 

■  20 

.04 

.10  ! 

ClEaklaxE  highlands 

COhASSET    I  MNE 
COlEhAN  flSHERIES  STa 
COlPAH 

CQlCaTE  POwEft  HQuSE 

COLUSA  I  ^Sm 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RAHCH 
OANt   2  SE 
OAVIS  2  MSk 

OAVIS  C^CPK 

DEER  CREEK  ROWER  HOUSE 
OE  SaBLA 

OOeftlNS  COLGATE  POftEBV 
OOKNlEVtLLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

OUNSmJIR  ranger  STA 

east  paak  reservoir 
pairfielo  pire  station 
fall  river  mill  intake 

fOLSOH  DAH 

FORESTHILL   RANGER  STa 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  BANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RU** 

G«ASS   VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STa 
HARRISON  CUICH  RS 

HARRY  ENCLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK   PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

lOwA  Hll  L 
JESS  VAtLFY 
KElSEYVILLE 
KiLftRC   pDhER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE    SPAULOING  DAM 
lEESvlLLE   KEEC4N  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

KAOElINE   MNTNC  STA 

man2anita  lake  // 
markley  cove 

harysville 

MC  ClHUD 

MIODLETOWN 

MINERAL 

(MDUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOlAUS  2 

OND 

DRLANO 

DBOVILIE 
ORQVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOuSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLAT INA 

PORTOLA 
OUINCY 

REU  BLUFF    WB  AlBpGRT  R 
RE&OING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
RHCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACPAMEMTO  MB  CITY  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIEBRAVILLE  RANGER  STA// 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 
STONfFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFOftO  RANGER  STA 
STQNy  CflRCe  BESERVQIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TkIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  M 
VACAVILLE 
VINTQN 

vollmers 

volta  power  house 
wmiskeytdwn  res 

WiLLtAHS 
WILLOWS 
wiLLOWS  USBR 


03 

BOCA 
BOOIE 

BRinciPORT 

ceoarvule 

CONNER   MEMORIAL  ST  Pk 


doyle 

doyle  5  sse 
ellery  lake 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  1  17  18 

19  I  20  21 

22  1  23  I  24 

25  1  26  1  27 

28     29  30 

 '  '  

31 

.57 

.16 

,01 

.39 

.01 

1  .04 

■  11 

.16 

.22 

,21 

,06 

.03 

.25 

1.68 

.50 

,12 

.12 

.50 

.12 

,04 

,16 

■  12 

.22 

T 

7 

T 

.17 

,03 

,02 

2.:s 

1.42 

.29 

.23 

.15 

.21 

T 

.10 

,18 

3)93 

1.24 

1,23 

.50 

!36 

T 

.46 

T 

T 

,14 

T 

T 

T 

.75 

.03 

.27 

,06 

.32 

.06 

.01 

1.96 

.67 

.11 

,04 

.06 

.96 

.09 

.03 

1.93 

.46 

.66 

.44 

T 

.19 

.05 

T 

.13 

1.17 

.43 

T 

T 

.60 

.09 

.01 

,01 

T 

.01 

,02 

1.98 

.82 

.24 

.49 

.  19 

.15 

.09 

T 

!92 

.43 

r 

.  16 

.15 

.07 

,06 

,U5 

1.69 

.38 

T 

.16 

.97 

.07 

.11 

T 

T 

3.28 

2.01 

1,22 

.05 

2.67 

2.20 

.23 

.  10 

.10 

.04 

1.71 

.31 

T 

1.18 

.15 

.06 

T 

.01 

4.47 

1.58 

.40 

.15 

2.09 

.09 

.  16 

2.57 

1,07 

.44 

,74 

.  10 

.20 

.02 

T 

2.19 

.88 

.59 

.72 

1.21 

,06 

1.10 

.04 

.01 

1.63 

,28 

.36 

.70 

.  16 

.13 

T 

2.67 

1.46 

,06 

.02 

.07 

,82 

.05 

.  19 

2.87 

1.83 

T 

T 

.89 

,04 

.02 

.09 

2.81 

1,23 

,13 

.06 

1,10 

.08 

.21 

1.24 

,39 

T 

.11 

.59 

.06 

.09 

1.69 

,40 

T 

T 

.27 

.83 

.19 

T 

4.57 

1,46 

1,09 

.58 

.94 

.18 

.30 

T 

2.16 

1,02 

T 

1.06 

.08 

T 

T 

T 

T 

2.95 

1,70 

,  16 

.15 

.76 

.18 

2.85 

1,32 

,  18 

.18 

1.03 

.06 

.08 

T 

2.68 

1,49 

.14 

.06 

.90 

T 

.09 

T 

2.04 

,35 

.13 

1.30 

.16 

.  10 

2.41 

1,45 

T 

.88 

T 

.08 

1 .60 

,84 

.68 

.08 

2.30 

1,46 

T 

.83 

.01 

1.47 

,38 

.01 

.22 

•  65 

.08 

.11 

.01 

T 

.01 

1.95 

,40 

.03 

1.30 

T 

.06 

.  12 

,04 

1.42 

,60 

.01 

.02 

.65 

.06 

.08 

3.56 

2,10 

.60 

.77 

,09 

3.18 

1,68 

T 

1.33 

.04 

.08 

.05 

5.30 

3,20 

.05 

.85 

.85 

.10 

.25 

1.26 

,22 

T 

.91 

T 

.05 

.01 

.07 

T 

T 

T 

1.41 

,36 

.02 

.17 

.69 

.05 

.12 

T 

2.97 

1,42 

T 

.01 

1.28 

.04 

.05 

.05 

.12 

T 

2.00 

1,01 

T 

.86 

.02 

.02 

T 

.09 

2)36 

!84 

.40 

1 .03 

.06 

,03 

T 

2.44 

1,22 

1.02 

.05 

.15 

1.64 

• 

.44 

.18 

.71 

.11 

.17 

.03 

1.78 

,74 

.22 

.42 

T 

.36 

,04 

3.51 

1.62 

.92 

.92 

.03 

,02 

1.51 

.30 

.24 

.89 

.08 

1.24 

.11 

T 

.95 

.05 

.09 

T 

.04 

1.82 

.73 

,06 

.76 

.07 

.20 

1.22 

.33 

.13 

.70 

.06 

3,31 

1,87 

.50 

.94 

1.83 

,74 

.08 

.99 

.02 

T 

T 

1.74 

,71 

1.03 

2.20 

,86 

1.25 

.01 

.08 

1.95 

,53 

.  14 

1.08 

,12 

.08 

2.03 

,43 

1.47 

.10 

.03 

.75 

,  14 

T 

.51 

.01 

.04 

.03 

.02 

T 

3.54 

2,23 

.04 

1.17 

.04 

.06 

T 

1.43 

,  19 

.02 

1.06 

T 

.03 

.02 

.  10 

.01 

T 

1.89 

,58 

.01 

.33 

.69 

.19 

.08 

.01 

T 

1.58 

,21 

T 

1.07 

T 

.13 

.  17 

T 

1.90 

.94 

.93 

.03 

1.72 

.74 

.86 

T 

.11 

.01 

T 

3.98 

2.02 

.58 

1.35 

.02 

,01 

3.06 

2.00 

.13 

.90 

.03 

2.97 

1 .65 

.60 

.70 

.02 

3.82 

2.31 

.17 

T 

1.19 

.05 

.06 

,04 

1.94 

.55 

.06 

1.19 

.06 

.05 

,02 

.01 

1.22 

.03 

.11 

1.01 

.01 

.04 

T 

.02 

1.55 

,22 

.04 

1.17 

.04 

.06 

T 

.02 

2.30 

,19 

,01 

1.76 

.07 

,07 

.03 

.11 

,01 

.05 

2.26 

1,13 

1.01 

,07 

.02 

,03 

T 

4.11 

1.31 

,77 

1 . 66 

,07 

,10 

1.16 

,13 

.05 

.97 

.01 

2.48 

1.16 

T 

1.21 

T 

.04 

.02 

.05 

3.39 

1,51 

1.55 

.20 

.05 

.08 

3.02 

1,33 

T 

1.51 

.02 

.  16 

T 

4.29 

1,60 

,93 

T 

1.42 

.05 

.09 

1.60 

1,02 

.02 

.42 

.06 

.08 

2.04 

!e8 

!o9 

.03 

!96 

!oe 

1 .99 

,55 

T 

.02 

.05 

.92 

.22 

.18 

.05 

1.17 

,09 

.77 

.07 

.04 

.20 

T 

1.35 

.25 

.98 

.04 

.08 

T 

1.03 

.30 

T 

.55 

.03 

.15 

T 

3.24 

1.54 

.30 

.12 

1.06 

.09 

.  13 

4.71 

2.96 

1.45 

,03 

.07 

.09 

.09 

,02 

1.63 

.78 

.43 

,42 

•  26 

T 

T 

T 

,08 

T 

T 

T 

1^27 

.39 

.08 

,65 

T 

T 

,15 

3.78 

1.20 

1.03 

.  18 

,83 

.34 

,20 

1.79 

.75 

,32 

■  24 

,37 

■  11 

.48 

,07 

T 

.31 

,06 

T 

,04 

3.29 

1*09 

1,02 

,08 

.19 

,64 

■  21 

,06 

.61 

,22 

.38 

■  01 

.95 

,48 

,  15 

,22 

T 

5.11 

2,14 

1,63 

,02 

,69 

.13 

■  50 

T 

T 

FLEMING  FISH  AND  CAME 
FORT  SlnWELL 
GEM  LAKE 

MEYERS  INSPECTION  STa 
MONO  LAKE 

SACEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SaUAH  VALLEY 
STAN0I5H   1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHDE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE  RAfJCER  STATION 
WENOEL   10  Se 
WOOOFORDS 


ALAMO   1  N 
ARRCYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NQ  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
6URLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
CERBER  RANCH 
CILROY 

CILRDY  It*  EN£ 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NM 
HDLLISTER   1  SH 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE   COUNTV  F  D 

LUCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  CATOS  4  SH 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ   WATER  PlANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NAIF 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClHlENTO  0AM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 
PAICINES   1HRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  C ITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELO 

PASO  ROBLES 

PASO  R03LES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 
SAN  MATEC 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SH 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SQLEQAO 

SPRECKElS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALMAfi  SCHOOL 
WALNUT   CREEK  2  ESE 
hALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVULB  WATERWORKS 


05 


WRIGHTS 


SAN  JOA&UIN 
DRAINAGE 


ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBQARD  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NW 

BAKERSflELO  MB  AIRPORT 
BAlCh  POWER  HOUSE 
BLACkwELLS  corner  2WNH 
BUTTONWILLDW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFDRNU 


Day  ol  Month 


Station 

To(i 

1 

2  1 

3 

4 

.  1 
^  1 

6 

7  8 

9 

10  1 

1 1 

11 

I  I 

16  [  17  1  18 

I Q      on  01 

W   1  91  1  9i 
£J  £^ 

25  1  26  1  27 

1 

CAMP  P&nOFE 

3.i9 

1.32 

.91 

.37 

.43 

.16 

T 

C*TMEVS  VV  BULL  RUN  RH 

3.32 

^  '90 

.  08 
.09 

•  15 

CHERftV  VALLEV  QAM 

4.33 

'  SB 

_ 

.67 

* 

T 

.39 

T 

COAL  I NCA 

1 . 10 

'  1(1. 

*ft7 

.03 

COAL  I  HC  A    I  **  HNM 

2.71 

I  '63 

.03 

T 

COKCOBAN    lAllIC  OIST 

1 .29 

.30 

.65 

.26 

.06 

Of L  AN3 

U26 

.45 

T 

0^  L   PUERTO  ROAO  CAMP 

•  05 

OENAJR   i  NNB 

1.70 

„ 

T 

DUDLEYS 

4.01 

2  *  57 

'  8  1 

05 

06 

•  1 1 

T 

ELECTlA  POWER  MOUSE 

4.29 

2.69 

.01 

.50 

.08 

.70 

.11 

ELL  IQTT 

Z.3b 

.25 

.23 

EXCHEOUfK  RCSERVQIR 

2.52 

* 

* 

* 

.07 

.06 

PlO0LETt)»*N  L'^NCH  RANCH 

4  .84 

.78 

FIVE  PDIiiTS  5  SSw 

V  2.23 

FRESNO         AIRPORT  R 

1 .65 

1 .05 

.59 

T 

.01 

T 

FRltNT  COVERNME^'T  CAMP 

2.9! 

1 .04 

^  '  7^ 

'  _ 

T 

CLENNVI U  LE 

2.56 

1 1. 

• 

*26 

.  10 

.02  . 

CRaNT  gkove 

* 

'76 

I '  I  ? 

•  1 6 

croveland  range'*  sta 

3!21 

1  '97 

'92 

.  18 

HANFQRD 

1 .42 

.61 

.42 

.26 

.11 

T 

3.25 

.05 

.02 

T 

T 

HUNTERS  0AM 

3.78 

1  'In 

* .  . 

3.39 

. 

*7ft 

08 

*03 

3.30 

1 '  6? 

*  8  1 

'49 

'  I  6 

T 

jOMNsriNOALE 

3.20 

.62 

.68 

1.06 

.52 

.12 

.97 

.03 

.37 

T 

.05 

1.41 

' : 

' 

kekn  river  ph  no  3 

1 .56 

'48 

'  ?fc 

kettleman  city 

1.64 

74 

47 

*43 

KETTLEMAN  STATION 

.97 

.2'. 

.  16 

.57 

T 

KNIGHTS   -ERRY  2  SE 

2.64 

'  ^3 

16 

'' C^P^  ..in 

3.34 

*43 

03 

'  89 

'03 

.33 

LE  GRAND 

1 .47 

'  77 

LFHMAN  RANCH 

2.94 

LEMON  COVE 

2.08 

.46 

.55 

•  24 

.35 

L I NOS A V 

1.61 

.30 

'?6 

' 

l1Tti,e  panqche  det  Dam 

.79 

'  ?H 

'  QJ 

'33 

loqgep  DL  E 

'79 

2*26 
* 

_ 

1  '36 

*40 

.06 

T 

.  10 

.02  i 

looi 

2.U 

'49 

1  06 

'03 

22 

05 

'26 

LOS  BANHS 

1.25 

.45 

.  10 

T 

.56 

T 

.13 

.01 

.49 

*  li 

'n? 

los  eianos  oet  resv 

.Bl 

* 

'  02 

■ 

'05 
'  _ 

2.09 

'j: 

A  A 

2.01 

'50 

'43 

03 

'so 

*07 

'  12 

.01 

MARICOPA 

.58 

.25 

.  12 

.21 

MAR  I  POSA 

4.26 

1.66 

1 .02 

1 . 32 

.09 

•  17 

4.35 

0? 

Mc  AuuW  LAKE 

3 .37 

.00 

M  NOOTA  0AM 

1 .86 

'  62 

36 

68 

06 

02 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

2.52 

.96 

.12 

.87 

.28 

.15 

.12 

T 

MODESTO 

1.63 

. 

NEMMAN  z  nm 

1.36 

'ftO 

.65 

02 

'  09 

NORTH  FHRk  ranger  STft 

4.41 

.06 

.  0 

ORANGE  COVE 

2.2S 

' 

84 

* 

PACHECQ  PASS 

1.34 

.66 

.61 

.07 

1.10 

•  *!■ 

.40 

.09 

P ATT  I  MA  y 

1.60 

•  ° 

p INE  Flat  dam 

2 .88 

*  70 

*  Ag 

fiflfi  TB  D  u  t  1  I  C 

1.49 

63 

*  32 

' 

*rt7 

POSEV  3  8 

SALT  SPRINGS  PHR  HOU SE 

3.68 

SAN  ANQREAS  2  S 

3.50 

SAN  LUIS  Dam 

no 

.01 

'  ?7 

SONOPA  RS 

i'.tB 

1*35 

1  *  26 

'  60 

20 

* 

* 

SO  ENTBiNCE  YQSEMITE 

5.24 

2.81 

1.42 

.24 

.51 

T 

.26  . 

SPR INCV I L  L  E   7  ENE 

5.16 

1.29 

1.50 

.24 

•  01 

STANISLAUS  POWE'*  HOUSE 

3.13, 

.90 

• 

.  19 

STOCKTON  W6AP 

2.56 

1  '  ni 

T          '  16 

STOCKTON  FIRE    STA  NO  *t 

1.35 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

3.95 

1 .30 

1.26 

.49 

.70 

.18 

.25 

•  j:* 

TEjON  RANCHO 

2.64 

TIGER  CREEK^PH^^'^  ^ 

4.38 

.  6 

'  ^ 

.  0 

.46 

.63 

TRACY  CARBONA 

.97 

.45 

.04 

.43 

.05 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1.  17 

T 

.65 

.04 

.03 

.01 

T 

TUL  E  F  I  E  L  0 

TURLOCK 

1.59 

.56 

.17 

T 

.67 

.15 

.04 

T 

V  I  S  A  L  I  A 

1.90 

.64 

*  ^ 

.41 

.12 

WALLACE    I  SE 

3.40 

• 

2.02 

.85 

.47 

.06 

1.28 

.57 

,*o 

.05 

WE  5 THA V E  N 

1.07 

* 

.60 

.47 

T 

MEST  POINT 

3 .70 

.23 

T 

WOFFQRD  HEIGHTS 

1 .43 

.25 

.26 

.46 

.27 

yosemite  park  hEadqtrs 

*      *  • 

scutm  coast 

DRA 1 NAGE  06 

ACTON-HUBBARD  RDFCZblO 

1.85 

1.14 

.57 

.14  . 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  ^<t6 

4.06 

.76 

T 

.9tf 

.01 

.47 

* 

ALT  AQENA 

4.66 

.  04 

2  .00 

•  02 

4.29 

I.  5 

1  .42 

.96 

.05 

.  13 

.18 

T 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 

AZUSA  CITV  PARK  rtl*36 

RARRETT  0AM 

4.47 

1  .46 

.14 

•  01 

1 .00 

.  12 

.06 

.20 

• 

B  E  AUMON  T 

2.05 

'  '25 

.34 

.80 

.45 

.21  . 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

5.91 

2.40 

2.07 

.10 

.98 

.09 

.04 

.08 

.15  . 

BEl  air  FC   10  S 

BIG  BEAR  LAKE 

4.44 

2  .50 

.91 

,Ba 

.12 

•  03 

BIO  BEAR   LAKE   0AM  // 

BIG  DAL'ON  DAM  FC22JSE 

6.50 

3.28 

1.17 

.06 

1 .44 

.02 

.04 

.33 

•  14  . 

BIG  TUJUNCA  0AM  FC«6oe 

5.44 

1  .95 

1.33 

.37 

1.64 

•  01 

.05 

.09  . 

BONITA 

BOUQUET  CANVON 

1.63 

.73 

I  .04 

.(16 

BREA  CITY 

3.37 

I  .08 

.91 

,96 

T 

T 

.42  • 

BUPBANK  FO  PC226  B 

2.B3 

.35 

.70 

.29 

.88 

•  01 

.40 

burbank  valley  pmp  plt 

2.42 

.52 

.59 

T 

1.10 

T 

.21  . 

CACHUMA  DAM 

4.72 

3.20 

.44 

1 .07 

.01 

T 

CAMP  HI  MILL  OPIOS  57E 

7.49 

3.68 

1.47 

.41 

1 .40 

T 

T 

.23 

.10  . 

CAMPQ 

3.95 

1.75 

.92 

.01 

1.06 

.04 

.  15 

.t2 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


19     20  21 


25     26  27 


CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  PC  2*  0 
CHULA  VtSTA 
CCAREMQNT  POMONA  CDL 
COLBYS  FC   53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE  fC    193  S 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACfl 

OESCANSa  RANGER  STA 
OOWNEY  FD  fClOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CaPITAN  dam 

ELIZABETH  LAKE  FC12«B 
ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLENOAlE   STAPEN  FC295G 

CLENDORA  HEST  FC    185  5.2* 

HAINES  CYN  lQhER  FC364  3.70 

HAINES  CYN  UPPER  FC367  3.90 
HEMEt 

HENSHAH  DAM 

HOEGEES  FC  «0  A 

lOYLLWUO  FIRE   OEPT  7.«2 

JULIAN  WYNOLA  5.26 

JUNCaL  OAM  7.^2 
LA  CRESCENTA  FC  251  B 

LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC   560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B  2.37 

LOMPOC  2.20 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  W6  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R  2.36 

LOS  PRIETOS  RANGER   STA  6.73 

LYTLE  CREEK  RANGER   STA  7.75 
MODRPARK 
MT  BALOY  PC  65G 

MT  SALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 
NEWBURY  PARK  4  Sw 
NEWHALL   SDlSDAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
DJAI 
OXNARO 

PACniMA  DAM  FC   33  A  E 

PALONAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC»3D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 

RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA 
RIVERSIDE   EXP  STA  R 

SALSIPUEtjES  CACINC  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95  5.01 
SAN  FERNANDO  3.37 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH  6.62 
SAN  GABRIEL  DM  FC<.25fiE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  »L  NO  I 
SIGNAL  HILL   FC  415 
SOBIS  3  NW 
SPADRA  PAC  FC  356  C 

SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL   STA  FC6 
TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAH  1.86 
UNION  OIL  STEARNS  ABS  2.02 
UCLA  1.86 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 


2.15 
l.»3 
.78 


.62  2.59 

2.55  1.60 

.95  .3A 

1.24  1.95 

1.52  1.20 


2.52  1.96 

3.32 

3.58  .90 
1.23  .74 
.50  .53 


3.89   1.86  .35 


3.20  2.56 
1.62  1.42 
3.67  1.68 


2.64  .37 

1.66  1.54 

.29  .02 

2.00  2.27 


1.56  1.04 
.66  .68 
.79  1.00 


.47  .36 

1.97  1.76 

1.17  1.19 

3.17  1.62 

3.92  2.17 

2.03  1.15 

2.00  .63 


.69  .06 
2.29  1,15 
.72  1.60 


.20  .32 

.68  .18 
.88 

.27  .04 

2.36  1.3B 

2.22  .96 

•  1.20 


.01  1.53 
1 . 10 
.20  .91 


.03  1,14 

.02  .60 

2.09 
.75 
.22  1,15 

■OS  l.lo 
.25  1,00 
.26  1,12 
.39 

.03  1.80 


1 .03 
1,18 
2,07 


T  1,73 
,78 

,01  1,23 
,63 


1,37 
■15  1,38 
1 ,63 


1.42 
1.13 
.94 

.09  1.34 
.07  1.30 


.02  1.20 
1.17 
»  1.35 


See  Reletence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Coniinued 


Station 

2 
o 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8   1  9 

10  1 

VINCENT  fIKE   ST*  FC120 

!•  16 

.40 

.27 

r 

.41 

.01 

VtSTA  2  N'lE 

.63 

,38 

.03 

T 

,67 

.05 

kllNuT  l>TL   STl  FCIOII 

1.61 

1.55 

1,44 

KARNt*  S^'INCS 

1.78 

.67 

1,10 

.08 

HMITTttft  CTV  H  FC  UftC 

2.47 

.79 

.56 

.01 

1,02 

VOKRA  LINDA 

2.  SO 

.50 

,B1 

,91 

•       .  • 

SOl'THEAST  DGSCRT 

BASINS  07 

AOEIANTO 

•  12 

.14 

,1B 

APPLE  VALLEV 

.B6 

.38 

.21 

.27 

BAXEK  9  NNh 

.78 

.30 

.17 

,31 

T 

BAflSTOH 

.*7 

.10 

,05 

■  32 

BEAUhONT  1  E 

4.67 

2.55 

,78 

.66 

.31 

BENTfiN   ISSPECTION  STA 

■  IB 

T 

.16 

T 

BIG  PINTS  PARK  PC  B^B 

6.62 

5.7  ) 

1.33 

.07 

1.33 

.02 

BISHOP  CREEK   INTAKE  1  1 19. 

.24 

.08 

.06 

.10 

BISHOP  MB  AIRPORT  R 

.05 

T 

.04 

BISHOP  UNION  CIRBIOE 

BLYTHE 

1.B7 

.72 

.88 

.05 

,11 

.03 

.07 

BLYThE  far  AIRPORT 

1.  U 

.81 

.13 

T 

.14 

,03 

BORPt&O  DESERT  PARK 

1.36 

.60 

.49 

.05 

.24 

BOULEVARD  NT  2 

4.36 

2.06 

,90 

.03 

1.04 

T 

,28 

BPAMlEy  2 

.  94 

.33 

,34 

.02 

.25 

CABAION 

3.07 

1.45 

,71 

.05 

.32 

.40 

CALExICO  2  NE 

.71 

.56 

,02 

,13 

CANTIL 

.4; 

.40 

.05 

COYOTE  4ELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

.52 

.14 

,10 

.05 

.23 

DEATH  VALLEY 

T 

T 

T 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

1.45 

1  .07 

.30 

.08 

T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.21 

,05 

.01 

T 

.15 

DUNN  SITING 

EAGLE  MOUNTAIN 

.  16 

.  16 

T 

T 

T 

EL  CENTRQ  2  5SK 

.00 

FAIRMONT 

4.56 

2.30 

1,08 

1 .20 

GOLD  ROCK  RANCH 

.B<i 

.66 

,08 

.10 

HA  I  t<EE 

1  .24 

.66 

T 

.56 

,02 

HAYFIEL1  PUMPING  PLANT 

.37 

.20 

.12 

.03 

.01 

T 

HESPERIA 

.62 

,13 

T 

IMPERIAL 

!e3 

.61 

.08 

.14 

IMPERIAL    FAA  AP 

.64 

.  4^ 

.06 

.01 

,13 

INDEPENDENCE 

.1/ 

.17 

INDIO  u  s  DATE  Garden 

.90 

,57 

.33 

INyOkERN 

.71 

,57 

.01 

.13 

INYOkERN  armitage 

.06 

T 

T 

.06 

IRON  MOUNTfilf. 

.42 

■  24 

.14 

T 

.04 

JOSHUA  TREE 

.25 

.10 

■  15 

KEE  RANCH  // 

LAKE  ARROMHEAD 

5.72 

2,«1 

.21 

T 

T 

2.11 

T 

,15 

LANCASTER 

.64 

,30 

.32 

LUCERNE  VALLEY 

l.DS 

.91 

.  14 

.03 

MECCA  FIRE  STATION 

.31 

■  Z't 

.05 

.02 

MITCHELL  CAVERNS 

.69 

.13 

.25 

.31 

T 

HDJAVE 

MORONGO  VALLEY 

3.05 

1.70 

.80 

.12 

,34 

MOUNTAIN  PASS 

.46 

.20 

.01 

,23 

,C2 

MT  San  JACINTO  WSP 

4 .74 

1 .97 

1.57 

,64 

,47 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

.33 

.13 

T 

.01 

.  19 

NI LAND 

.35 

.20 

.  15 

DCOTILLO  WELLS 

.60 

.25 

.22 

.13 

PALNOALE 

.64 

.23 

.25 

.16 

PALMDALF   FAA  AIRPDRT 

.69 

.41 

.06 

.  19 

T 

PALM  SPRINGS 

1.71 

.99 

.67 

.05 

T 

PARKER  RESERVOIR 

2.15 

1,29 

.43 

.11 

,22 

.10 

RANDSBURG 

.93 

,34 

.13 

.45 

.01 

SNOW  CREEK  UPPER 

3.41 

1.02 

1.20 

.12 

.29 

* 

SQUIRREL   INN  2 

6.7B 

2.35 

1.41 

2.55 

,10 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

.90 

,30 

.50 

T 

,  10 

T 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

.11 

.26 

.03 

.02 

VALYERHO  RANGER  STA 

1.13 

.77 

.09 

,27 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1.05 

,54 

.20 

.31 

WHITE  MOUNTAIN  I 

.22 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

.75 

.13 

.11 

,03 

.16 

WUDROSE   RANGER  STA 

.65 

.  10 

.55 

Day  ol  Month 


13     U  IS 


16     17  18 


28     29  30 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 


Station 

Day  oi  Month 

age  ; 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«          «  « 

NORTH  C04ST 

ORilNAGE  01 

ALOERPOINT 

MAX 
MIN 

51 
38 

51 
33 

54 
38 

58 
40 

46 
39 

64 
39 

66 
44 

54 
4  1 

6l 
42 

50 
40 

60 
40 

58 
45 

62 
4  3 

62 
44 

63 
45 

66 
45 

56 

51 

59 

72 

73 

66 

7  2 

78 

74 

75 

66 

77 
39 

62 

52 

64 

63.4 
39.1 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

50 
40 

50 
30 

50 
32 

48 
38 

42 
33 

56 
36 

56 
4  1 

56 
38 

57 
36 

47 
31 

51 
38 

47 
4  1 

60 

65 
46 

39 

67 

69 

59 

57 

50 

66 

65 

66 

49 

73 

75 

75 

71 

58 
49 

71 

69 

59 

60.3 
42.8 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

50 
30 

50 
35 

54 
36 

60 
38 

59 
36 

48 
34 

56 
35 

50 
4  3 

65 

65 

64 

65 
27 

59 
29 

75 

30 

81 

62 

75 

75 

65 

CALLAHAN  RANGER  STi 

MAX 
MIN 

".O 
2  3 

49 
24 

51 
23 

42 
34 

56 
24 

60 
35 

54 

4  2 

53 
34 

49 

30 

51 
34 

51 
36 

56 
36 

56 
36 

63 
33 

58 

29 

65 

54 

56 

62 

66 

55 

66 
2  7 

59 
27 

70 

69 

63 
27 

66 

62 
27 

60 

50 

60 

56.1 
28.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

36 
2^ 

43 
26 

50 
2  4 

42 
29 

56 
22 

62 
33 

46 
36 

51 
28 

43 
27 

51 
26 

50 
33 

58 
35 

63 

3  \ 

56 

3  3 

56 
3  1 

61 

54 

58 
1  5 

62 

56 

55 

68 

72 

72 

73 

61 
27 

70 

64 
26 

60 

55 

50 

57.6 
25.9 

CLDVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

56 
40 

52 
34 

58 
37 

56 
40 

61 
35 

65 
37 

63 
39 

54 
42 

63 
39 

54 
35 

61 
38 

55 
43 

66 

71 

73 
45 

70 
4  7 

73 

56 

67 

37 

72 

74 

75 

75 

83 

84 

88 

78 

80 
46 

77 

73 

71 

67.9 
41.5 

CDVELD 

MAX 

Mm 

58 

47 

50 

57 

42 

60 

66 

56 

60 

46 

59 

56 

62 

70 

65 

67 
38 

56 
35 

62 
2  7 

69 
2  6 

68 
28 

73 
29 

71 
34 

75 
34 

82 
37 

80 
35 

84 
39 

78 
28 

64.2 
33.9 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

62 
37 

54 
43 

52 
44 

55 
39 

56 
48 

56 
40 

54 
46 

55 
46 

57 
50 

57 
5 1 

56 
45 

56 
37 

59 
4  3 

64 
4  1 

62 
40 

65 
39 

63 

60 
4  7 

59 

59 

64 

50 

56.5 
43.0 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

66 

60 

57 

56 

52 

60 

60 

63 

63 

56 

59 

56 

65 

70 

72 

71 

67 

54 

68 

67 

70 

74 
44 

78 

82 

78 
49 

76 
42 

74 

74 

67 

66.4 
41.8 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

<.9 
39 

52 
42 

54 
43 

52 
4  1 

55 
38 

65 
4  6 

55 
48 

53 
4  1 

54 
4  1 

54 
4  I 

57 
50 

62 
50 

65 
46 

57 
5  \ 

55 
50 

55 
46 

53 

50 
39 

62 

67 

54 

44 

59 
4  3 

55 

55 

53 

40 

52 

52 

52 

55 

55.7 
44.0 

FERNDALE   I.  NH 

MAX 

Mm 

50 
36 

55 
3  6 

58 
39 

56 

56 
3  5 

63 

62 
4  6 

56 
37 

54 
4  0 

57 
38 

59 
45 

62 
48 

65 
45 

62 
49 

58 
4  5 

58 
47 

55 

60 

65 
3  5 

60 

58 

68 

61 
39 

60 

60 

57 

51 

55 

55 

56 

58 

56.5 
40.9 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

<|9 
3 1 

43 
29 

47 
33 

51 
33 

40 
32 

52 
33 

64 

4  \ 

52 
35 

55 
35 

43 
32 

53 
37 

52 
39 

57 
39 

65 

57 
37 

60 

63 
2  7 

56 

60 
2  3 

52 
25 

70 
27 

68 

70 

74 

75 
2  9 

75 

58 

70 
2  7 

70 
29 

65 

59.6 
31.9 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

62 
36 

54 

56 
39 

57 

51 

57 

59 

55 

57 

55 

56 

60 

63 

54 

60 

59 

50 

56 

60 
37 

62 

59 

59 

61 

54 

51 

65 

61 

65 
49 

55 

55 

57 

59.0 
42.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

55 
42 

57 
36 

58 
4  1 

53 
37 

60 
39 

55 
49 

56 
39 

56 
39 

57 
37 

62 
47 

64 
47 

64 

60 

50 
47 

62 
49 

61 
35 

59 
37 

60 

62 
37 

61 

64 

52 

56 

55 
4  7 

58 

59.4 
41.5 

FORT   JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

61 
23 

64 
24 

52 
2  1 

46 
30 

59 

20 

59 
34 

57 
33 

59 

27 

51 
28 

53 
3  \ 

51 
34 

59 
34 

65 
34 

59 
30 

59 
30 

64 

56 

54 

1  9 

62 
1  6 

56 
2 1 

67 
2  3 

69 
2  3 

70 
24 

71 
2  8 

61 
17 

59.9 
26.4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

56 
41 

60 
40 

58 
42 

55 
43 

59 
40 

59 
40 

57 
49 

59 
4  1 

56 
42 

56 
39 

58 
47 

60 
46 

65 
46 

53 
49 

52 
46 

61 
49 

60 
43 

66 
40 

67 
43 

51 
37 

59 
38 

58 
4  1 

65 
40 

65 
42 

68 
45 

66 
44 

69 
47 

66 
43 

61 
45 

62 
40 

65 
43 

61.5 
42.9 

GR4T0N 

MAX 

Mm 

57 
43 

60 
32 

62 
33 

60 
42 

56 
33 

64 
34 

65 
36 

63 
40 

66 

35 

54 
3 1 

61 
36 

53 
44 

67 
4  1 

70 
42 

59 
38 

76 
43 

67 
38 

66 
43 

65 
43 

71 
32 

70 
38 

67 
40 

70 
36 

77 
40 

79 
4  2 

65 
41 

60 
45 

77 
37 

78 
38 

75 
39 

66 
35 

67.7 
38.5 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

44 
33 

44 
34 

53 
35 

57 
36 

57 
31 

64 
36 

57 
47 

50 
36 

61 
38 

52 
37 

58 
4  1 

54 
43 

55 
44 

68 
40 

63 
40 

54 
4  3 

57 

3  1 

51 
28 

54 
28 

72 
3 1 

73 
30 

74 
29 

75 
30 

78 
37 

77 
33 

77 
33 

56 
33 

76 

67 
30 

64 

3  1 

62 
29 

53.  1 
34.9 

healdsburc 

MAX 

Mm 

60 

61 

57 

53 

67 

69 

60 

68 

59 
36 

65 

57 
47 

68 

73 

70 

75 

78 

71 

70 

75 

75 

74 

76 

83 

65 

90 

S3 

S3 

81 

76 

72 

75 

71.3 
43.5 

HILTS 

MAX 

Mm 

41 
2 1 

39 

46 

46 

45 

53 

58 

53 

51 

43 

51 
35 

47 
39 

52 

61 

57 

55 

58 

50 

54 

60 
2  5 

54 
29 

59 

53 

66 
29 

65 

57 

65 

52 
27 

55 
33 

52 
25 

54.0 
29.7 

HOOPA 

MAX 
MIN 

50 
36 

47 
38 

53 
40 

58 
40 

53 
35 

63 
40 

60 
4  6 

55 
42 

59 
4  1 

52 
40 

56 
42 

57 
46 

63 
46 

69 

49 

60 

65 
45 

66 
38 

67 
35 

66 
33 

69 
34 

71 
35 

68 
38 

75 
39 

78 
4  1 

80 
37 

61 
39 

73 
34 

76 
37 

65 
34 

63 
32 

66 
32 

64.2 
39.1 

KENTFIELO 

MAX 

Mm 

60 
45 

61 

58 

54 

60 

63 

66 

65 

59 

60 

56 

63 

69 

69 

72 

67 

69 

65 

66 
46 

70 
39 

57 

59 

74 

79 

82 

78 

75 

75 

78 

76 

72 
46 

67.5 
44.  3 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

51 

53 
39 

55 

51 

61 

61 
4  5 

53 

55 

52 

56 

55 

59 

59 

58 
5 1 

58 

58 

58 
36 

63 

65 

60 
35 

59 

62 

59 

67 

68 

64 

69 
38 

60 
39 

57 

60 

64 

59.4 
40.2 

LAKE  PILLSSURY  no  2 

MAX 

Mm 

LAVA  BEOS  NAT  MONUHENT 

MAX 

Mm 

46 

37 
20 

40 

39 

34 
1 8 

40 
26 

52 

49 

41 

39 
26 

44 

43 

50 

54 

50 

51 

55 

44 

43 
1 9 

50 

61 

55 
26 

60 

62 

62 

59 

46 

56 
33 

51 
29 

46 
25 

41 

46.5 
25.7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

43 
9 

39 
1 9 

43 
1 9 

40 
27 

36 

44 

51 

49 

2  7 

43 
24 

37 
27 

46 
29 

42 

51 
25 

61 
3 1 

51 
27 

52 
28 

55 

43 
1 5 

45 
1 4 

52 
1  5 

50 
19 

60 
16 

60 
2 1 

52 
23 

51 
17 

61 
29 

49 
16 

57 
16 

43 
10 

49.5 
21.3 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

62 

60 
3  5 

59 

56 

64 
4  1 

65 
37 

67 

67 

59 

61 

59 

68 

75 

71 

77 

75 

70 

67 

71 

70 

69 

71 
38 

76 

61 

65 

81 

77 

76 

79 
49 

72 
4  5 

70 

69,7 
43.2 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 

Mm 

51 
35 

56 
39 

55 

53 

59 

35 

53 

45 

52 
47 

56 
39 

52 
38 

55 
38 

55 
34 

55 
46 

60 
46 

59 

50 

59 
46 

57 
47 

55 
33 

60 
32 

57 
36 

54 
3  1 

59 
33 

52 
32 

70 
32 

65 
36 

64 
33 

62 
33 

69 
33 

60 
33 

54 

30 

57 
30 

60 
29 

56.5 
37.2 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

57 
38 

54 

36 

58 

56 

62 
38 

60 
45 

59 

59 

62 
4  1 

59 
39 

57 
45 

56 
46 

67 

50 

66 
46 

65 
45 

67 
40 

66 
37 

71 
30 

70 
3  1 

72 
34 

73 
35 

76 
36 

79 
35 

80 
39 

60 
36 

77 
38 

79 
34 

72 
36 

70 
33 

57 
31 

70 
32 

66.7 
38. 5 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

Mm 

61 
46 

59 
3  5 

57 
40 

56 

62 
36 

62 
38 

62 
43 

63 

58 
39 

61 
36 

58 
4  1 

67 
43 

70 
43 

66 
5  1 

73 
45 

69 
52 

72 
47 

68 
45 

70 
43 

71 
36 

72 
40 

70 
4  1 

78 
41 

79 
41 

87 
43 

77 
43 

60 
53 

79 
4  1 

70 
47 

70 
43 

71 
46 

68.3 
42.8 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

58 
40 

51 

60 

56 

56 
36 

57 

57 

60 

57 

40 

58 
39 

58 
47 

58 
47 

59 
4  1 

60 
4  2 

65 
46 

63 
43 

56 
45 

58 
39 

66 
4  3 

52 
39 

62 
36 

61 
39 

69 

4  1 

64 
42 

64 
46 

58 
44 

74 
45 

59 
49 

50 
46 

59 
49 

51 
47 

60.3 
42.7 

PDTTFR  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

55 
34 

53 

54 
3  5 

56 

63 
29 

67 

65 
5 1 

63 
37 

62 
37 

58 
3  2 

59 
4  2 

65 
46 

70 

70 
46 

71 
37 

71 
49 

67 
3  5 

57 
44 

50 
32 

73 
34 

71 
36 

74 
37 

80 
39 

82 
43 

67 
43 

87 
42 

77 
40 

77 
38 

73 
35 

66 
34 

71 
35 

68.3 
38.3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

53 

49 
34 

53 
37 

55 

45 
36 

o2 
38 

66 
4  3 

62 
4  1 

61 

50 

56 

56 

58 

63 

66 

64 

65 

60 

67 

71 

71 

67 

71 

76 

73 

75 

75 

73 

61 

60 

64 

63.0 
40.0 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

56 
45 

59 

31 

54 
34 

52 
41 

65 
32 

67 
34 

65 
42 

65 
43 

55 
35 

60 
32 

53 
43 

68 
41 

74 
42 

67 

52 

75 
41 

76 
49 

67 
40 

65 
50 

69 
34 

73 
32 

72 
32 

75 
35 

81 
37 

64 
41 

64 
49 

78 
44 

75 
52 

79 
38 

76 
51 

67 
42 

70 
44 

68.7 
40.6 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

47 

60 
42 

60 
43 

59 
43 

65 
38 

64 
41 

67 
47 

73 
47 

60 
45 

61 
43 

58 
48 

68 

50 

73 
48 

73 

55 

72 
49 

73 
51 

71 
48 

67 
54 

69 
51 

73 
44 

70 
44 

70 
41 

78 
45 

83 
48 

65 

52 

83 
51 

76 
56 

76 
48 

75 
49 

69 
45 

74 
49 

70.3 
47.2 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

60 
44 

60 
32 

61 
39 

59 
42 

64 
32 

67 
35 

65 
45 

67 
41 

63 

37 

63 
33 

58 
46 

58 
42 

72 
43 

59 
51 

V5 
4  1 

76 
47 

74 
40 

67 
42 

73 

42 

72 
34 

72 
40 

72 
40 

79 
39 

80 
42 

87 
45 

85 
73 

79 
52 

78 
41 

75 
45 

75 
41 

73. 
40 

.  70.6 
42.1 

See  Relerenc*  Not«i  FoUowtng  Slation  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES  "hiS?r" 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  I 


14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAWYERS  6AR  R4N&EH  STA 

MAX 

45 

44 

43 

45 

47 

47 

48 

4-» 

63 

48 

54 

50 

55 

67 

66 

66 

67 

65 

60 

71 

72 

73 

74 

78 

78 

75 

58 

79 

77 

78 

64 

61.8 

Mm 

32 

34 

33 

33 

32 

33 

32 

33 

26 

33 

35 

40 

42 

42 

4  1 

32 

24 

28 

29 

29 

34 

33 

34 

26 

32.3 

SCOTIA 

MAX 

51 

49 

52 

56 

49 

60 

64 

54 

55 

50 

57 

59 

62 

65 

60 

58 

55 

61 

67 

61 

55 

63 

65 

60 

62 

58 

67 

58 

57 

57 

56  2 

MIN 

38 

38 

39 

40 

38 

40 

50 

4  1 

4  2 

40 

42 

48 

49 

48 

44 

38 

43 

42 

45 

40 

42 

37 

41 

44 

40 

37 

4l!5 

SHELTER  COVE 

MAX 

52 

58 

54 

56 

54 

55 

55 

56 

60 

58 

64 

62 

60 

63 

65 

59 

60 

61 

■'2 

76 

67 

74 

69 

65 

66 

61  6 

MIN 

42 

41 

49 

45 

46 

43 

47 

50 

5  1 

52 

49 

54 

47 

49 

47 

47 

59 

51 

47 

45 

48.3 

SONOMA 

MAX 

59 

59 

60 

56 

65 

64 

67 

68 

59 

62 

56 

67 

73 

69 

7  5 

75 

69 

69 

72 

73 

72 

75 

77 

81 

67 

62 

78 

78 

76 

70 

73 

69.9 

MIN 

45 

33 

35 

40 

31 

33 

40 

42 

J5 

32 

40 

4  1 

42 

42 

38 

38 

37 

43 

45 

50 

40.2 

TRINITV   0AM   VIStA  PT 

MAX 

46 

44 

46 

46 

36 

48 

48 

47 

50 

40 

47 

43 

50 

58 

50 

58 

63 

52 

55 

58 

66 

61 

67 

71 

71 

71 

58 

67 

65 

64 

54 

54  •  f 

MIN 

2T 

26 

.^7 

32 

30 

31 

36 

32 

33 

30 

33 

36 

38 

39 

33 

36 

27 

30 

28 

33 

34 

32 

30 

30 

31 

32.2 

TULEIAKE 

MAX 

35 

42 

42 

38 

36 

4  1 

58 

40 

47 

48 

47 

50 

58 

56 

55 

54 

51 

48 

54 

60 

59 

64 

64 

o5 

64 

60 

58 

59 

50 

45 

52 

52.0 

MIN 

18 

22 

23 

28 

15 

24 

35 

30 

2  7 

29 

3 1 

32 

30 

28 

24 

16 

1 8 

19 

28 

^' 

28 

24 

24 

17 

25.3 

UK  I  AH 

MAX 

55 

57 

54 

52 

64 

68 

65 

62 

55 

60 

57 

65 

70 

67 

71 

69 

66 

70 

7C 

75 

74 

71 

82 

85 

88 

93 

79 

75 

70 

67 

72 

68,3 

MIN 

36 

34 

38 

4  1 

32 

37 

37 

39 

37 

33 

45 

4  1 

5 1 

40 

43 

39 

33 

38 

41 

39 

38 

34 

38.9 

HEAVERVILLE   ranger  STA 

MAX 

60 

52 

49 

50 

42 

58 

56 

52 

58 

42 

54 

50 

54 

56 

60 

63 

65 

60 

00 

65 

69 

70 

74 

77 

78 

78 

66 

70 

72 

72 

60 

61  0 

MIN 

30 

26 

30 

35 

36 

36 

35 

34 

32 

33 

40 

40 

3 1 

39 

38 

26 

24 

24 

26 

27 

26 

25 

25 

23 

30.3 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

47 

44 

46 

45 

40 

54 

57 

50 

47 

44 

51 

44 

56 

61 

54 

61 

61 

48 

51 

55 

61 

58 

60 

62 

63 

62 

55 

50 

54 

51 

49 

52.9 

MIN 

19 

22 

25 

28 

21 

24 

41 

32 

32 

31 

28 

36 

42 

42 

35 

28 

27 

23 

19 

2'i 

26 

24 

25 

34 

32 

34 

33 

35 

29 

30 

27 

29.3 

MAX 

56 

49 

51 

49 

61 

63 

61 

58 

56 

56 

54 

61 

67 

65 

68 

65 

60 

64 

68 

69 

68 

70 

77 

60 

83 

82 

74 

71 

65 

62 

67 

64.5 

MIN 

32 

29 

36 

33 

35 

37 

33 

37 

37 

33 

41 

44 

39 

47 

36 

38 

33 

29 

28 

29 

31 

35 

36 

39 

37 

41 

32 

34 

36 

31 

28 

35. C 

WILLOW  CREEK  1 

50 

48 

53 

58 

52 

63 

61 

56 

62 

49 

59 

57 

62 

68 

62 

66 

66 

65 

67 

71 

73 

71 

75 

78 

81 

82 

75 

75 

70 

69 

69 

64 . 

MIN 

42 

36 

39 

41 

34 

40 

50 

48 

49 

3  5 

34 

32 

33 

37 

40 

42 

43 

36 

40 

32 

39 

37 

35 

30 

39.6 

VREKA 

46 

40 

46 

50 

46 

55 

58 

50 

53 

45 

53 

46 

56 

66 

60 

58 

64 

52 

55 

59 

67 

63 

67 

68 

70 

69 

58 

65 

58 

59 

53 

56.6 

*           *  * 

MIN 

23 

29 

28 

29 

25 

28 

^  1 

3  1 

33 

33 

36 

38 

37 

40 

3  7 

2  8 

29 

26 

30 

29 

32 

32 

30 

28 

28 

31.5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AO  I N  RANGER   S  T  AT  I  ON 

46 

35 

39 

37 

50 

52 

52 

42 

43 

45 

42 

52 

61 

55 

53 

58 

55 

45 

51 

61 

59 

64 

65 

64 

62 

60 

58 

57 

50 

46 

48 

MIN 

22 

2 1 

25 

2  5 

16 

27 

24 

2  5 

29 

28 

24 

29 

19 

20 

22 

24 

24 

28 

19 

23 

21 

24 

14 

23.1 

ALTURAS  ranger  STATIO^ 

39 

42 

38 

38 

37 

5  7 

41 

57 

42 

42 

45 

40 

52 

60 

52 

53 

57 

42 

45 

51 

62 

52 

65 

65 

63 

60 

50 

57 

53 

50 

46 

50  1 

MIN 

20 

26 

29 

26 

26 

31 

3  1 

26 

28 

23 

3 1 

2  8 

34 

2  8 

30 

25 

18 

1 9 

23 

30 

20 

26 

26 

20 

23 

20 

27 

17 

25.'; 

AUBURN 

55 

49 

55 

57 

47 

59 

62 

61 

58 

55 

56 

55 

65 

67 

70 

69 

72 

63 

6« 

67 

66 

70 

7C 

76 

75 

8C 

74 

69 

72 

72 

67 

MIN 

44 

34 

3  5 

40 

34 

4  1 

43 

38 

38 

40 

40 

45 

43 

46 

44 

40 

39 

40 

42 

48 

47 

42 

40 

39 

41.1 

BERRvESSA  LAKE 

56 

56 

57 

54 

50 

62 

59 

65 

61 

53 

56 

53 

66 

7C 

67 

7C 

75 

61 

61 

66 

71 

69 

72 

78 

SO 

7< 

74 

70 

75 

76 

63 

65 

MIN 

48 

35 

37 

43 

3  8 

44 

43 

41 

39 

45 

46 

44 

50 

36 

39 

42 

46 

50 

42 

45 

50 

52 

43." 

Blue  canyon  wb  airport 

34 

35 

33 

31 

48 

bC 

45 

36 

36 

35 

35 

55 

54 

47 

54 

5! 

4: 

43 

51 

53 

56 

6C 

6' 

66 

64 

57 

56 

56 

55 

44 

46 

46 .  £ 

MIN 

23 

2fl 

37 

27 

2£ 

36 

48 

4  5 

3- 

39 

32 

28 

31 

33.: 

BOWMAN  DAM 

36 

35 

34 

32 

47 

53 

5C 

39 

38 

3? 

49 

54 

58 

56 

51 

5f 

54 

39 

49 

54 

57 

61 

6; 

67 

66 

5: 

51 

58 

56 

51 

39 

5  0 .  C 

MIN 

30 

^7 

35 

35 

2" 

3; 

35 

37 

39 

33 

36 

27 

33 

31.- 

RUAKJKIAU     TCI  AMD 

61 

57 

55 

59 

50 

61 

62 

64 

64 

58 

58 

58 

66 

71 

66 

72 

73 

64 

6! 

6'; 

69 

73 

7; 

76 

77 

76 

74 

72 

73 

74 

67 

66 

MIN 

4  9 

39 

41 

47 

48 

" 

43 

51 

48 

48 

44.! 

BROOKS    fARNHAM  RANCH 

MAX 

60 

60 

58 

69 

56 

65 

60 

65 

65 

58 

55 

60 

69 

70 

72 

77 

63 

0; 

66 

71 

70 

75 

60 

81 

78 

73 

77 

75 

66 

67  • ' 

MIN 

49 

36 

40 

41 

41 

43 

39 

39 

36 

48 

49 

49 

40.' 

B UR NE  Y 

49 

47 

42 

44 

39 

56 

59 

47 

51 

44 

51 

44 

50 

65 

56 

58 

65 

51 

51 

57 

65 

65 

70 

72 

69 

66 

57 

62 

66 

61 

51 

MIN 

29 

2 1 

28 

30 

36 

32 

26 

2  £ 

2  3 

IS 

^' 

24 

25 

28 

24 

2  5 

25 

21 

22 

18 

26.1 

Canyon  dam 

MAX 

41 

40 

40 

38 

45 

54 

52 

44 

42 

42 

43 

46 

67 

57 

54 

60 

61 

48 

45 

60 

61 

63 

66 

69 

65 

60 

55 

61 

60 

55 

51 

MIN 

2  7 

L  7 

28 

16 

2  2 

30 

29 

24 

26 

32 

29 

35 

24 

26 

26 

24 

24 

2 1 

24 

25 

26 

28 

27 

2  5 

2  5 

26 

26 

28 

23 

25! 

centerville  ph 

MAX 

58 

58 

58 

57 

66 

69 

64 

63 

63 

57 

57 

65 

71 

72 

75 

78 

78 

68 

68 

69 

70 

75 

84 

84 

85 

85 

76 

79 

70 

69 

MIN 

35 

36 

43 

3 1 

3  1 

38 

43 

48 

4  1 

38 

44 

4  1 

5  1 

40 

4  'l 

37 

3  3 

33 

37 

37 

31 

36 

44 

45 

40 

36 

34 

34 

38. 

HEST  R 

39 

40 

38 

35 

49 

53 

50 

46 

42 

45 

42 

54 

54 

55 

60 

62 

55 

41 

54 

61 

63 

65 

68 

69 

63 

56 

58 

63 

67 

48 

49 

MIN 

29 

24 

24 

^' 

1  4 

2  3 

29 

2  7 

29 

2  5 

32 

29 

35 

30 

25 

27 

25 

22 

20 

23 

23 

26 

28 

32 

25 

26 

25 

25 

28 

27 

26. 

57 

57 

58 

56 

64 

62 

60 

64 

54 

58 

55 

65 

69 

69 

72 

76 

74 

67 

68 

68 

7  2 

73 

83 

82 

81 

60 

75 

77 

76 

74 

72 

MIN 

42 

37 

41 

46 

40 

47 

45 

44 

40 

44 

4  8 

42 

55 

39 

43 

4  1 

37 

34 

33 

35 

39 

4  2 

45 

4  1 

4C 

36 

39 

37 

37 

33 

40.' 

59 

54 

58 

58 

46 

61 

61 

63 

63 

56 

58 

57 

6  5 

70 

70 

70 

75 

65 

67 

67 

71 

70 

75 

76 

79 

80 

76 

74 

75 

77 

70 

MIN 

39 

39 

39 

41 

42 

44 

38 

39 

44 

46 

50 

45 

49 

4  3 

40 

3£ 

3£ 

35 

39 

43 

43 

5  1 

50 

47 

41 

43 

47 

45 

42!' 

cle&rlake  highlands 

52 

52 

55 

52 

49 

62 

65 

61 

61 

50 

58 

59 

65 

70 

02 

63 

70 

62 

60 

64 

70 

72 

73 

78 

80 

79 

73 

71 

74 

70 

62 

64 . 

MIN 

39 

2  8 

28 

30 

30 

33 

40 

4  1 

38 

48 

34 

35 

35 

4  4 

44 

25 

28 

30 

3] 

34 

43 

33 

45 

31 

42 

38 

38 

35.' 

C  OL  P  ax 

53 

49 

47 

55 

58 

52 

50 

50 

54 

67 

68 

58 

62 

68 

74 

76 

72 

71 

74 

73 

69 

Mm 

30 

36 

38 

36 

40 

4  1 

39 

46 

45 

3£ 

50 

4  2 

42 

46 

42 

39 

COlUSA  1  SSw 

59 

59 

04 

60 

64 

60 

63 

63 

57 

58 

56 

67 

68 

72 

70 

77 

69 

65 

67 

69 

71 

74 

80 

81 

80 

75 

75 

78 

76 

68 

69 

MIN 

40 

39 

38 

46 

50 

43 

35 

39 

46 

4  5 

4£ 

46 

48 

48 

42 

39 

34 

37 

38 

42 

43 

55 

54 

50 

49 

48 

45 

47 

43. 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

61 

55 

59 

57 

50 

62 

60 

61 

66 

57 

58 

55 

67 

70 

71 

70 

78 

64 

66 

68 

70 

71 

76 

79 

79 

78 

76 

73 

74 

77 

69 

Mm 

4  5 

3  5 

40 

4  3 

41 

34 

4  3 

42 

44 

5  1 

4  5 

53 

46 

42 

37 

3* 

35 

36 

40 

40 

56 

52 

48 

38 

51 

47 

44 

42. 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

43 

39 

37 

51 

56 

49 

41 

36 

42 

43 

57 

64 

55 

61 

61 

61 

48 

56 

60 

62 

65 

68 

71 

70 

64 

6C 

60 

62 

62 

Mm 

30 

30 

27 

28 

3^ 

33 

40 

33 

35 

31 

32 

2  8 

31 

35 

35 

4  1 

44 

44 

38 

32 

37 

28 

31 

29 

32. 

OE  SABLA 

MAX 

58 

51 

46 

48 

58 

5S 

5E 

52 

51 

46 

47 

57 

62 

62 

66 

67 

66 

59 

59 

61 

63 

65 

74 

74 

74 

73 

68 

67 

67 

63 

60 

60 . 

Mm 

3 1 

2  8 

3  3 

30 

3  8 

37 

45 

40 

33 

32 

3 1 

3 1 

32 

33 

39 

41 

44 

41 

32 

37 

35 

32 

32 

34. 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

MAX 

63 

60 

60 

62 

55 

52 

65 

70 

69 

71 

68 

67 

67 

73 

74 

72 

MIN 

39 

3G 

36 

4  3 

4  1 

40 

40 

3£ 

37 

40 

44 

50 

42 

oqwnievUle  ranger  sta 

MAX 

62 

42 

45 

39 

51 

61 

4e 

46 

46 

62 

66 

68 

59 

58 

61 

67 

74 

78 

70 

62 

73 

55 

58. 

Mm 

26 

28 

35 

30 

29 

30 

32 

32 

35 

3 : 

29 

29 

35 

39 

35 

39 

31 

32 

32. 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

56 

53 

53 

53 

48 

61 

57 

61 

58 

50 

54 

55 

63 

65 

67 

69 

73 

60 

59 

62 

66 

68 

71 

78 

78 

76 

67 

7C 

75 

72 

60 

63. 

Mm 

41 

30 

31 

39 

31 

34 

'•I 

39 

39 

29 

36 

44 

43 

49 

38 

42 

40 

45 

44 

31 

34 

36 

38 

41 

52 

42 

50 

37 

44 

45 

46 

39. 

FAIRFIElO  fire  STATION 

MAX 

60 

60 

60 

56 

51 

62 

61 

65 

63 

57 

60 

55 

66 

72 

09 

77 

76 

68 

65 

68 

72 

71 

74 

80 

80 

62 

78 

75 

78 

80 

60 

68. 

Mm 

48 

38 

39 

45 

36 

39 

43 

45 

41 

39 

46 

44 

46 

S3 

51 

57 

47 

52 

51 

37 

37 

42 

44 

47 

51 

47 

56 

45 

54 

50 

50 

45. 

FOLSDM  DAM 

MAX 

59 

51 

55 

58 

50 

60 

62 

63 

63 

56 

59 

57 

67 

70 

o9 

70 

73 

65 

66 

70 

68 

70 

73 

76 

78 

81 

76 

72 

74 

75 

68 

66. 

Mm 

48 

37 

39 

41 

37 

40 

45 

46 

42 

41 

42 

46 

48 

50 

44 

48 

43 

45 

44 

37 

43 

43 

49 

51 

49 

48 

47 

48 

51 

43 

44 

44. 

S««  R«f«T«DC«  NoUa  rollowtng  Station  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 
MARCH 


1?70 


Day  of  Month 


I 

2 

3 

4 

5  j 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GEORCETOWN  Ri^GER  5Ti 

MAX 

Mm 

61 

29 

47 
31 

47 
35 

40 
27 

54 
31 

59 
34 

46 
32 

45 
31 

48 
36 

62 

43 

67 

37 

65 
36 

61 
33 

53 
57 

60 
39 

40 

66 

72 
49 

74 
50 

76 
46 

69 

40 

65 
34 

56 
36 

56.8 
36.6 

GB4SS  VILLEV   NO  2 

MAX 
MIN 

<.9 
ill 

45 
19 

50 
26 

48 
38 

42 
29 

59 
32 

60 
35 

55 

40 

54 
33 

50 
35 

49 
33 

47 
37 

62 
39 

67 

41 

60 
35 

70 
39 

68 
36 

62 
35 

59 
40 

64 
33 

61 
35 

67 
36 

67 
39 

74 
41 

74 
42 

81 
39 

74 
35 

71 
42 

67 
38 

66 
42 

60 
34 

60.7 
36.  1 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

52 
31 

43 

26 

46 

30 

47 

33 

43 
21 

56 
10 

60 
39 

49 

33 

51 

^7 

44 
32 

52 
29 

51 
37 

52 
34 

64 

40 

57 
;7 

59 
30 

66 

25 

52 
26 

52 
23 

57 
21 

67 

25 

69 

26 

69 
27 

72 
30 

70 
29 

69 
28 

57 
29 

63 
28 

65 
25 

60 
26 

53 
26 

57.0 
28.8 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

45 

23 

33 
19 

37 

21 

36 

25 

46 
18 

55 

2  = 

53 
26 

48 

28 

40 
22 

38 
25 

35 
22 

50 
29 

56 
29 

55 
33 

49 

25 

53 
31 

49 

23 

41 
17 

49 
17 

58 

20 

55 
19 

62 
21 

62 
24 

60 
27 

57 
21 

50 
23 

55 
20 

51 
23 

47 
16 

42 
23 

43 
18 

48.8 
23.0 

L4KEP0RT 

MAX 

MIN 

5". 

55 

55 

51 

63 

63 

62 

61 
37 

61 
33 

54 

58 

62 

67 

67 

69 

72 

65 

64 

63 

72 

72 

74 

75 

78 

78 

76 

72 
39 

75 
37 

72 

63 

67 

65.8 
36.3 

LAKESHDRE 

MAX 
MIN 

51 
33 

50 
26 

50 
38 

50 
35 

60 
30 

5t 
ii 

52 
36 

62 
30 

■.5 
36 

53 

35 

51 
42 

54 
45 

65 
39 

65 
46 

70 
38 

75 
42 

08 
33 

62 
38 

68 
29 

69 
33 

7  0 
34 

77 
40 

82 
43 

82 
41 

75 
48 

64 
42 

75 
37 

71 
39 

69 
35 

63 
37 

68 
39 

63.5 
37.3 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
MIN 

36 
28 

36 
12 

36 
24 

33 
28 

49 
19 

55 
21 

47 
26 

xO 
31 

39 
25 

39 
26 

38 

23 

56 
31 

59 
31 

50 
36 

54 
27 

59 
34 

51 
29 

46 
25 

54 
26 

55 
28 

57 
25 

61 
27 

66 
33 

68 
32 

62 
41 

56 
29 

55 
32 

57 
28 

57 
32 

50 
28 

44 
29 

50.5 
28.0 

LAKE   SPAULDINC  DAM 

MAX 
MIN 

HANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

38 

22 

37 
10 

34 
15 

35 
19 

32 
17 

47 

23 

50 
27 

45 
27 

43 

21 

38 
22 

42 
22 

36 
28 

51 
27 

52 
25 

44 
27 

47 
34 

54 

23 

39 
19 

41 

22 

47 
24 

53 

23 

54 
27 

57 
31 

61 

33 

58 

33 

56 

32 

42 
26 

52 

30 

54 

27 

50 

22 

38 

22 

46,0 
24.5 

1ARKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

58 
'.6 

57 
33 

57 
33 

54 
38 

49 
36 

61 
37 

58 
40 

65 
42 

62 
38 

55 
34 

56 
34 

53 
42 

64 
43 

69 
44 

68 
43 

71 
47 

74 
41 

62 
47 

61 
41 

64 
32 

72 
34 

68 
39 

71 
41 

77 
42 

77 
43 

76 
46 

72 
50 

72 
19 

77 
44 

74 
45 

63 
45 

65.  1 
40.6 

HARYSVILLE 

MAX 

MIN 

62 
<i'i 

67 
39 

62 
42 

62 
46 

48 

37 

63 

36 

63 

45 

63 

50 

65 

43 

57 
42 

60 
44 

58 
42 

71 
46 

73 
55 

74 
-6 

72 
52 

77 
48 

66 
41 

67 
^5 

70 
38 

73 
41 

73 
43 

75 
46 

80 
49 

81 
54 

81 
47 

77 
46 

75 
45 

77 
47 

77 
48 

71 
44 

69.0 
45.0 

MC  CLDUO 

MAX 

MIN 

25 

43 
17 

44 
19 

39 

32 

40 
23 

56 
25 

55 
32 

50 
30 

51 
31 

4S 
30 

48 

33 

47 
32 

46 
37 

51 
30 

59 
29 

61 
31 

63 

24 

52 
26 

54 
20 

62 
23 

65 
24 

66 
27 

70 
29 

72 
32 

70 
30 

69 
28 

57 
26 

68 
26 

63 
25 

52 
27 

54 
24 

55.5 
27.3 

MINERAL 

MAX 

MIN 

39 
26 

36 

18 

34 
25 

36 
28 

32 
16 

43 

23 

54 
31 

46 
31 

42 
J7 

36 

19 

39 
26 

38 

31 

49 
30 

55 
35 

47 
27 

56 
29 

56 
27 

49 
27 

45 
28 

52 
25 

55 

24 

57 
27 

63 
29 

67 
36 

67 
39 

62 
28 

52 

30 

59 
26 

60 
30 

56 

27 

45 
25 

49.2 
27.4 

MOUNT   SHASTA   WR  CITV 

MAX 
MIN 

45 
21 

42 
16 

40 
32 

39 
30 

53 
24 

51 
34 

45 
37 

48 
32 

39 
31 

50 
30 

39 
34 

48 
34 

59 
33 

57 
38 

54 
35 

62 
37 

47 
29 

50 
21 

58 
22 

63 
26 

60 
27 

62 
29 

64 
33 

65 
43 

62 
36 

56 
37 

61 
30 

J5 
39 

52 
35 

49 

31 

54 
27 

52.5 
31.1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

49 
41 

44 
26 

46 
27 

47 
34 

42 
27 

54 

29 

57 
30 

55 
3b 

51 
30 

50 
32 

46 
31 

48 
34 

60 
36 

65 
36 

60 
31 

66 
33 

64 
33 

55 
28 

54 

29 

56 

27 

60 
29 

63 
31 

63 
34 

70 
35 

70 
34 

74 
32 

68 

30 

65 
32 

65 
32 

62 
37 

56 
27 

57.6 
31.8 

ORLANO 

MAX 
MIN 

57 
41 

61 
34 

60 
36 

61 
43 

46 
34 

65 
37 

61 
44 

03 
41 

64 
42 

55 
36 

58 
41 

57 
46 

66 
45 

68 
52 

70 
45 

71 
49 

76 
46 

64 
44 

65 
42 

69 
38 

70 
39 

73 
38 

74 
41 

83 
46 

82 
57 

81 
55 

72 
50 

75 
SO 

78 
53 

76 
46 

67 

50 

67.3 
43.9 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

59 
43 

57 
41 

58 
43 

58 
46 

47 
33 

63 
43 

61 
48 

60 
47 

63 
44 

55 
41 

58 
44 

61 
49 

65 
45 

71 
56 

70 
43 

72 
46 

76 
44 

65 
47 

66 

41 

68 
41 

70 
41 

72 
47 

73 
46 

60 
49 

82 
50 

63 
46 

78 
43 

75 
45 

76 
44 

76 
46 

71 
40 

67,5 
44.6 

PARADISE 

MAX 
MIN 

50 
37 

51 
36 

52 
37 

51 
41 

44 
33 

59 
36 

56 
42 

56 
42 

56 
41 

52 
38 

50 
38 

49 
43 

61 
44 

65 
51 

65 

69 
48 

72 
42 

63 
40 

63 
40 

63 
46 

63 
43 

65 
44 

68 
47 

77 
47 

77 
56 

79 
53 

72 
47 

69 
46 

72 
43 

69 
41 

64 

43 

62.0 
42.9 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

56 
41 

47 
28 

50 
32 

51 
39 

46 

30 

54 

34 

60 
35 

63 
35 

53 
34 

49 

35 

50 
33 

53 
39 

63 

41 

70 
i7 

64 
35 

63 
40 

66 
39 

60 
29 

59 
34 

60 
35 

63 
32 

66 
35 

66 
39 

71 
41 

74 
42 

76 
39 

70 
38 

69 
40 

68 
37 

66 
30 

61 
32 

60.9 
36.1 

PLACERVILLE  IfG 

MAX 
MIN 

59 
34 

49 
32 

4B 
35 

42 
34 

53 
31 

59 
34 

59 
43 

51 
41 

47 

i7 

47 
32 

49 
34 

61 
42 

66 
46 

61 
49 

63 
43 

65 
45 

62 
42 

55 
38 

60 
37 

62 
42 

65 
43 

65 
45 

71 
48 

74 
42 

75 
46 

69 
48 

67 
42 

65 
45 

65 
45 

56 
37 

60 
42 

59.7 
40.5 

PLATINA 

MAX 
MIN 

63 

40 

66 
32 

60 
27 

41 

32 

56 
29 

57 
32 

46 

40 

56 
35 

51 
32 

42 
31 

49 

38 

51 
41 

60 
37 

60 
45 

63 

55 

67 
43 

65 
35 

57 

24 

61 
25 

65 
23 

64 
28 

71 
36 

75 
35 

76 
47 

77 
33 

72 
43 

71 
40 

70 
38 

68 
34 

70 
38 

61 
27 

61.7 
35.3 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

44 

30 

39 
11 

41 
18 

39 
29 

47 
19 

58 
21 

57 
26 

45 
31 

39 
25 

44 
27 

44 

25 

57 
33 

62 
28 

60 
35 

55 
21 

60 
21 

59 
28 

50 
26 

54 
26 

52 
31 

62 
18 

66 
24 

64 
26 

68 
24 

66 
27 

56 
30 

54 
31 

62 
20 

60 
20 

58 
23 

57 
31 

54.2 
25.3 

QUINCY 

MAX 
MIN 

52 
32 

47 
27 

47 
29 

46 
32 

39 

31 

53 
31 

63 
31 

55 
32 

55 
30 

51 
32 

53 
32 

54 
34 

65 
34 

68 
35 

60 
31 

65 
30 

71 
28 

58 
33 

55 
26 

64 
21 

69 
24 

70 
26 

75 
30 

78 
29 

79 
28 

75 
24 

64 
28 

69 
25 

71 
25 

68 
28 

58 
23 

61.2 
29.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
39 

56 
33 

57 
38 

50 
36 

60 
35 

58 
41 

56 
44 

64 
40 

55 
42 

56 
40 

53 
45 

6? 
50 

65 
46 

67 
50 

n 

45 

76 
52 

64 
46 

64 
44 

67 
36 

65 
36 

68 
37 

69 
39 

60 
42 

80 
46 

76 
56 

69 
52 

75 

50 

77 
50 

76 
43 

65 
39 

67 
41 

65.6 
43.0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

55 
35 

55 
35 

55 
42 

52 
42 

68 
34 

65 
45 

56 
47 

65 
45 

62 
39 

56 
39 

55 
39 

60 
48 

67 
46 

70 
52 

74 
47 

77 
52 

73 
47 

67 
47 

71 
42 

71 
43 

73 
45 

77 
44 

84 
46 

85 
54 

63 
57 

92 
54 

77 
51 

79 
49 

76 
45 

70 
43 

71 
49 

66.6 
45.3 

ROCKLIN 

MAX 

Mm 

62 

50 

53 

34 

57 
37 

59 
40 

59 
32 

60 
41 

60 
39 

60 
45 

63 
41 

57 
42 

58 
39 

58 
45 

68 
43 

73 
43 

71 
38 

70 
43 

73 
41 

63 
40 

63 
35 

68 
34 

69 
38 

69 
40 

70 
42 

73 
44 

73 
47 

79 
37 

75 
42 

75 
42 

73 
45 

73 
42 

69 
37 

66.2 
40.6 

SACR^MENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 
44 

.  57 
36 

58 
41 

48 
42 

59 
38 

60 
39 

62 
43 

62 
47 

57 
42 

57 
37 

56 
44 

64 
46 

69 
47 

66 
50 

70 
49 

72 
44 

63 
49 

66 

45 

66 
42 

66 
35 

67 
37 

71 
42 

76 
43 

77 
47 

79 

50 

76 
49 

74 
49 

74 
42 

76 
50 

69 
49 

70 
45 

65.9 
43.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

55 

46 

62 
40 

60 
44 

51 
44 

64 
39 

62 
45 

63 
48 

64 
51 

57 
45 

60 
43 

58 
46 

69 
49 

73 
51 

73 
56 

70 
49 

76 

52 

64 

50 

68 
45 

66 
42 

74 

42 

72 
43 

75 
46 

80 
49 

90 
51 

90 
51 

76 
50 

74 
47 

76 
47 

77 
51 

70 
48 

70 
45 

69.4 
46.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

52 
34 

52 
35 

51 
35 

50 
41 

45 
35 

60 
42 

52 
44 

51 
41 

54 
42 

49 
38 

55 
39 

48 
42 

55 
45 

63 
46 

64 
46 

68 
47 

73 
44 

60 
45 

61 
43 

60 
46 

67 
44 

69 

46 

75 
52 

72 
54 

75 
54 

75 
54 

65 
50 

72 
49 

71 
47 

70 
45 

64 
48 

61.2 
44.3 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

44 
32 

39 

15 

41 
26 

40 
29 

37 
27 

63 
29 

61 
31 

54 
31 

45 
^7 

45 
29 

28 

62 
33 

66 
40 

57 
38 

60 
30 

65 
38 

55 
31 

47 
28 

55 
26 

63 
34 

65 
27 

68 
32 

74 
37 

75 
36 

65 
37 

58 
36 

58 

31 

66 
31 

63 
35 

55 
30 

51 
32 

56.6 
31,2 

sierraville  ranger  STa 

MAX 

Mm 

50 
32 

43 
16 

42 
21 

43 
27 

36 
21 

52 
19 

59 
25 

56 
32 

45 
25 

45 
25 

46 
26 

43 
33 

59 
29 

64 
35 

57 
26 

62 
28 

46 
22 

51 
17 

50 
16 

63 
24 

64 
24 

65 
29 

69 
28 

67 
25 

60 
22 

50 
23 

56 

23 

60 
22 

58 
26 

46 
25 

53.7 
24,9 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

Mm 

32 
11 

35 
21 

30 
19 

29 
23 

40 
16 

50 
20 

42 
20 

33 
18 

34 
22 

35 
19 

32 
24 

48 
26 

53 
31 

44 
28 

46 
27 

53 
27 

36 

IS 

35 
16 

42 
22 

52 
21 

52 
25 

56 
26 

58 
29 

60 
29 

50 
25 

48 
24 

46 
24 

50 
24 

43 
22 

34 
22 

36 
22 

43.2 
22.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

58 
41 

57 
33 

55 
32 

52 
38 

64 
31 

62 
36 

57 
47 

59 
41 

55 
41 

54 
33 

54 
42 

63 
46 

66 
44 

68 
51 

71 

40 

75 
44 

70 
44 

61 
45 

64 
59 

66 
34 

69 
36 

71 
39 

80 
41 

79 
45 

78 
57 

76 
43 

71 
51 

76 
39 

72 
48 

70 
45 

65 
47 

65,7 
41.7 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

41 
32 

42 

25 

41 
30 

38 
31 

52 
26 

55 
27 

47 
35 

50 
34 

44 
27 

44 

30 

41 
29 

57 
34 

62 
35 

59 
36 

63 
31 

63 
39 

59 
35 

52 
33 

57 
31 

58 
29 

62 
29 

65 
31 

71 
39 

73 
36 

69 
45 

61 
39 

63 
36 

62 
33 

61 
35 

57 
32 

54 
32 

55,6 
32.7 

Twin  lakes 

MAX 

Mm 

29 

10 

30 

2 

38 
6 

34 
9 

39 
18 

50 
14 

44 
16 

36 

1  1 

32 
12 

32 
15 

34 
5 

46 
18 

47 

23 

44 
24 

47 
2  1 

49 

21 

39 

23 

29 
14 

39 
12 

42 
19 

49 
16 

50 
20 

55 
16 

55 

22 

55 
29 

48 
21 

44 

21 

42 
18 

44 

20 

38 
16 

32 
18 

41,6 
16.5 

VACAVlLLE 

MAX 

Mm 

58 
49 

59 
32 

57 
34 

55 
44 

63 
35 

60 
36 

67 
39 

64 
43 

60 
40 

58 
35 

55 
45 

65 

42 

70 
44 

70 
52 

73 
44 

75 
51 

71 
39 

64 
48 

67 
45 

74 
32 

71 
35 

74 
38 

77 
40 

79 
42 

79 
52 

78 
54 

74 
53 

77 
40 

77 
50 

73 
50 

69 
53 

69,2 
43.  1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

49 

32 

50 
29 

48 
34 

46 
37 

60 
30 

60 
36 

49 
44 

50 
38 

48 

37 

48 

32 

49 
35 

55 
42 

63 

39 

61 
49 

67 
38 

69 
45 

66 
38 

60 
39 

63 
31 

65 
36 

66 
38 

70 
38 

76 
45 

79 
48 

77 

51 

75 
44 

71 
44 

71 
50 

67 
44 

64 
36 

62 
39 

61.4 
39.3 

whiskeytdwn  res 

MAX 
MIN 

52 
34 

51 
33 

51 
36 

49 
40 

42 
34 

62 
39 

56 
43 

52 
40 

61 
40 

50 
37 

55 
41 

49 
43 

55 
43 

65 
44 

65 
46 

66 
49 

70 
39 

59 
38 

02 
38 

67 
43 

69 
41 

69 
44 

75 
44 

79 
51 

79 
48 

76 
52 

66 
40 

74 

46 

74 
41 

73 
41 

61 
40 

62.5 
41.5 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

61 
45 

57 
38 

58 
37 

59 
37 

55 
35 

64 
35 

60 
43 

64 
42 

63 
43 

59 
35 

57 
39 

56 
45 

66 
47 

65 
47 

72 
45 

73 
50 

77 
47 

64 

45 

65 

40 

67 
37 

70 
39 

71 
42 

74 
44 

62 
45 

84 
47 

80 
55 

74 
51 

75 
45 

79 
51 

77 
49 

67 
5fl 

67,6 
43.5 

S«e  HaleroDCs  Not«a  FoUowtng  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CiLIfORNU 
H4RCH 


Day  ol  Month 

v 
n 

Slallon 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1  L 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HlLlOUS 

MAX 

57 

57 

58 

59 

47 

65 

60 

63 

63 

54 

57 

55 

65 

68 

70 

72 

72 

65 

65 

67 

69 

71 

72 

61 

82 

79 

73 

74 

78 

76 

67 

66.5 

Mm 

42 

35 

35 

42 

32 

36 

45 

46 

42 

34 

41 

46 

45 

53 

45 

4B 

47 

43 

39 

36 

38 

39 

42 

45 

5? 

53 

50 

46 

45 

46 

50 

43.2 

MILIOHS  USSR 

MAX 

57 

57 

59 

56 

65 

65 

62 

63 

63 

SB 

58 

65 

67 

69 

71 

76 

76 

65 

67 

70 

71 

72 

81 

32 

80 

79 

74 

77 

77 

76 

69 

68.6 

MIN 

44 

37 

37 

45 

34 

38 

47 

47 

43 

35 

44 

48 

47 

44 

46 

44 

46 

40 

40 

37 

40 

39 

39 

45 

56 

59 

52 

47 

46 

48 

52 

44.  1 

"INTERS 

MAX 

6B 

59 

60 

58 

52 

64 

61 

64 

65 

58 

58 

56 

68 

71 

72 

74 

78 

67 

66 

69 

74 

72 

75 

ai 

83 

83 

77 

76 

78 

79 

69 

66.9 

MIN 

48 

35 

42 

44 

36 

38 

42 

44 

45 

35 

44 

43 

45 

53 

46 

54 

47 

46 

46 

38 

38 

42 

43 

44 

55 

61 

51 

44 

53 

51 

52 

45.3 

MOOOLANO    1  WNN 

MAX 

62 

55 

59 

60 

51 

62 

60 

62 

64 

57 

58 

57 

67 

70 

72 

70 

76 

63 

65 

67 

72 

71 

76 

78 

79 

78 

75 

73 

77 

76 

68 

67.  1 

•            •  • 

MIN 

44 

37 

39 

45 

37 

35 

42 

45 

41 

36 

45 

45 

47 

5 1 

47 

54 

4B 

41 

38 

38 

37 

39 

42 

44 

54 

55 

48 

41 

46 

47 

47 

43.6 

NORTHEAST  INTERIOH 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

4? 

44 

46 

45 

36 

51 

61 

59 

45 

44 

44 

44 

60 

64 

54 

54 

61 

42 

41 

47 

61 

61 

62 

65 

65 

58 

49 

52 

57 

53 

40 

52.1 

MIN 

31 

5 

S 

16 

21 

15 

17 

29 

21 

21 

21 

24 

29 

31 

21 

22 

28 

22 

14 

13 

17 

19 

23 

23 

24 

17 

26 

16 

19 

25 

20 

20.6 

BOD  IE 

MAX 

35 

36 

41 

28 

37 

59 

54 

41 

40 

38 

43 

52 

53 

45 

42 

54 

39 

31 

36 

49 

50 

54 

60 

55 

50 

45 

40 

46 

43 

36 

28 

44.0 

MIN 

e 

1 

1 

19 

-  1 

9 

21 

-  1 

11 

9 

25 

18 

23 

13 

10 

21 

0 

-  2 

5 

17 

10 

23 

19 

22 

17 

17 

17 

18 

14 

16 

12.4 

BRIDGEPORT 

MAX 

42 

53 

56 

40 

44 

63 

62 

49 

52 

41 

50 

59 

63 

59 

59 

61 

59 

49 

44 

60 

60 

63 

62 

63 

56 

53 

50 

57 

53 

42 

36 

53.5 

MIN 

32 

-  6 

5 

3 

22 

1 1 

14 

28 

8 

12 

1 

21 

21 

7 

14 

14 

21 

6 

8 

7 

12 

11 

13 

13 

17 

9 

18 

U 

10 

22 

19 

13.0 

CEDARVULE 

MAX 

45 

37 

37 

38 

49 

60 

58 

44 

42 

44 

42 

52 

63 

57 

51 

56 

42 

44 

50 

61 

59 

62 

64 

62 

58 

48 

J5 

53 

51 

44 

50.8 

MIN 

2' 

25 

27 

29 

20 

28 

37 

30 

26 

30 

29 

34 

34 

40 

30 

33 

27 

18 

19 

2  1 

32 

27 

30 

41 

27 

34 

24 

32 

22 

27 

17 

28.4 

CONNER  HEHDRUl  ST  PK 

MAX 

41 

36 

38 

38 

32 

43 

56 

54 

40 

40 

42 

44 

57 

59 

50 

50 

59 

41 

38 

44 

58 

57 

61 

63 

64 

56 

50 

50 

57 

53 

36 

48.7 

MIN 

12 

6 

1  1 

15 

20 

14 

16 

24 

15 

22 

18 

24 

24 

29 

22 

22 

26 

18 

14 

15 

19 

22 

25 

25 

24 

20 

25 

21 

22 

24 

20 

19.6 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

45 

42 

46 

39 

50 

58 

60 

51 

49 

46 

48 

59 

65 

60 

55 

60 

55 

43 

48 

60 

61 

64 

65 

66 

62 

49 

53 

60 

54 

49 

45 

53.8 

MIN 

32 

20 

22 

29 

25 

26 

35 

32 

26 

26 

29 

36 

35 

45 

27 

28 

30 

20 

19 

20 

26 

26 

28 

31 

29 

26 

26 

25 

24 

30 

27 

27.7 

FLEMING  FISH  »N0  GAHE 

MAX 

50 

44 

46 

40 

50 

56 

58 

48 

48 

48 

49 

58 

66 

63 

55 

61 

60 

48 

50 

58 

64 

66 

66 

70 

65 

54 

55 

62 

56 

50 

50 

55.3 

MIN 

32 

22 

21 

33 

23 

25 

29 

35 

26 

28 

25 

36 

31 

45 

28 

29 

28 

24 

25 

20 

27 

27 

30 

36 

36 

30 

29 

29 

26 

29 

29 

28.8 

FORT  BIDWELL 

MAX 

43 

42 

43 

40 

52 

60 

57 

46 

43 

48 

42 

51 

65 

53 

52 

57 

47 

47 

51 

65 

64 

67 

66 

68 

60 

55 

60 

58 

55 

50 

50 

53.5 

MIN 

30 

27 

26 

29 

20 

28 

32 

32 

27 

28 

27 

33 

33 

37 

30 

32 

25 

22 

19 

25 

29 

25 

26 

37 

23 

23 

21 

25 

24 

28 

20 

27.2 

HONO  LAKE 

MAX 

47 

45 

47 

50 

51 

56 

60 

52 

47 

50 

46 

55 

64 

60 

57 

55 

51 

47 

49 

57 

63 

63 

64 

67 

62 

55 

50 

58 

52 

48 

45 

54.0 

MIN 

31 

21 

23 

23 

2  1 

23 

26 

35 

18 

18 

20 

25 

28 

31 

25 

21 

20 

18 

14 

18 

22 

24 

26 

29 

-12 

29 

25 

24 

23 

25 

22 

23.9 

SOUAM  VALLEV 

MAX 

39 

33 

35 

36 

32 

40 

53 

49 

36 

37 

39 

40 

53 

50 

46 

49 

55 

39 

35 

43 

54 

55 

58 

60 

62 

55 

50 

47 

54 

51 

35 

45.8 

Mm 

30 

8 

1  1 

15 

23 

12 

15 

24 

13 

19 

19 

25 

26 

29 

21 

23 

28 

21 

18 

16 

20 

22 

25 

25 

24 

21 

25 

21 

21 

25 

23 

20.9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

38 

42 

46 

36 

47 

58 

58 

48 

45 

48 

45 

62 

66 

59 

57 

65 

48 

49 

50 

60 

66 

64 

67 

67 

59 

57 

53 

61 

55 

48 

46 

53.9 

MIN 

28 

17 

22 

34 

20 

24 

38 

30 

25 

28 

30 

35 

30 

39 

27 

28 

29 

23 

23 

21 

21 

28 

28 

33 

32 

30 

26 

30 

23 

30 

23 

27.6 

TAHDE  CITY 

MAX 

41 

42 

38 

37 

36 

40 

44 

50 

41 

41 

40 

43 

49 

56 

49 

46 

51 

44 

42 

42 

50 

52 

52 

56 

56 

48 

43 

43 

53 

50 

41 

45.7 

Mm 

30 

14 

15 

19 

20 

19 

23 

22 

l8 

21 

22 

26 

30 

34 

26 

27 

30 

24 

25 

2  1 

25 

27 

29 

28 

27 

27 

31 

25 

2  1 

24 

18 

24.  1 

TAHOE    VALLEY    FAA  AP 

MAX 

37 

33 

35 

32 

37 

44 

50 

44 

35 

33 

38 

48 

52 

47 

46 

54 

51 

36 

38 

52 

52 

52 

55 

58 

57 

51 

46 

54 

51 

48 

35 

45.2 

Mm 

31 

13 

2 

14 

13 

9 

16 

31 

16 

12 

21 

23 

26 

32 

18 

18 

28 

21 

13 

17 

21 

22 

24 

25 

25 

21 

26 

21 

25 

24 

23 

20.4 

TERHO 

MAX 

41 

37 

36 

34 

45 

56 

53 

45 

38 

42 

40 

55 

59 

54 

50 

56 

50 

42 

48 

61 

59 

62 

65 

62 

59 

56 

55 

54 

50 

43 

44 

50.0 

Mm 

25 

17 

20 

28 

16 

24 

36 

29 

23 

28 

26 

31 

27 

40 

26 

26 

22 

21 

15 

18 

23 

19 

22 

33 

26 

29 

17 

29 

20 

22 

13 

24.2 

TRUCKEE    RANOER  STATION 

MAX 

43 

35 

38 

37 

32 

42 

53 

49 

39 

40 

40 

40 

52 

57 

57 

50 

58 

41 

39 

44 

57 

58 

60 

63 

63 

55 

41 

50 

58 

53 

37 

47.8 

Mm 

30 

7 

11 

14 

21 

15 

15 

26 

16 

21 

21 

26 

27 

29 

20 

23 

30 

20 

13 

15 

18 

22 

24 

25 

25 

21 

22 

20 

24 

23 

21 

20.6 

WODOFORDS 

MAX 

50 

43 

48 

37 

44 

58 

45 

44 

51 

61 

63 

58 

51 

61 

55 

39 

•.3 

59 

60 

61 

64 

66 

57 

54 

51 

60 

38 

41 

52.2 

... 

Mm 

2' 

13 

20 

24 

25 

24 

24 

23 

26 

32 

36 

34 

30 

35 

24 

21 

IB 

23 

31 

32 

33 

33 

27 

27 

24 

22 

24 

25 

26.4 

CENTRAL  COASl 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

59 

62 

65 

54 

65 

73 

72 

69 

65 

64 

67 

80 

82 

82 

80 

87 

8  1 

76 

77 

76 

82 

78 

72 

81 

65 

64 

74 

74 

75 

70 

72 

72.4 

Mm 

53 

45 

42 

43 

38 

40 

41 

42 

43 

49 

45 

45 

51 

45 

56 

55 

50 

47 

41 

44 

41 

42 

45 

42 

51 

49 

47 

40 

44 

43 

38 

45.  1 

BEN   lBNONO  no  3 

MAX 

56 

58 

59 

53 

62 

65 

69 

65 

59 

61 

57 

69 

76 

71 

72 

77 

68 

66 

VI 

72 

73 

74 

78 

82 

80 

80 

74 

77 

75 

66 

70 

66.9 

Mm 

47 

34 

36 

41 

34 

35 

39 

45 

36 

41 

42 

44 

45 

h7 

42 

48 

43 

47 

38 

35 

31 

39 

38 

42 

47 

41 

48 

37 

44 

41 

49 

41.2 

BERKELEY 

MAX 

61 

56 

56 

52 

59 

63 

64 

62 

56 

59 

62 

65 

71 

66 

69 

72 

69 

65 

67 

67 

65 

65 

74 

76 

80 

74 

73 

69 

72 

67 

69 

66.0 

Mm 

45 

44 

47 

44 

43 

42 

49 

44 

47 

44 

50 

51 

52 

54 

50 

56 

47 

51 

51 

47 

48 

48 

49 

52 

54 

52 

58 

50 

52 

46 

53 

49.0 

BURLINOAHE 

MAX 

60 

58 

56 

58 

64 

64 

65 

65 

60 

59 

60 

64 

69 

66 

66 

68 

68 

Mm 

55 

43 

43 

48 

40 

40 

45 

41 

44 

46 

50 

49 

48 

53 

46 

53 

47 

52 

52 

42 

41 

43 

46 

50 

48 

46 

46 

48 

47 

48 

46.7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

59 

56 

60 

54 

63 

69 

69 

62 

62 

60 

65 

70 

74 

72 

70 

74 

67 

70 

70 

71 

70 

68 

75 

80 

83 

79 

70 

71 

68 

62 

67 

68.  1 

Mm 

49 

36 

42 

39 

36 

36 

39 

4  7 

4  1 

44 

43 

42 

45 

45 

39 

44 

38 

35 

33 

38 

35 

33 

41 

45 

47 

44 

40 

41 

37 

39 

34 

40.2 

CROCKETT 

MAX 

64 

58 

59 

60 

53 

63 

62 

65 

59 

60 

59 

56 

63 

72 

66 

71 

72 

68 

65 

69 

65 

67 

71 

76 

80 

83 

77 

75 

70 

70 

69 

66.7 

Mm 

47 

38 

42 

44 

37 

40 

44 

43 

42 

42 

46 

46 

48 

53 

46 

51 

46 

51 

46 

41 

46 

45 

41 

46 

49 

47 

51 

47  48 

48 

46 

45.4 

FORT  DRO 

MAX 

55 

55 

58 

49 

58 

64 

64 

59 

59 

57 

60 

62 

74 

65 

64 

65 

63 

70 

68 

69 

61 

60 

67 

74 

77 

68 

72 

61 

61 

60 

65 

63.4 

Mm 

46 

36 

44 

43 

36 

39 

40 

47 

43 

47 

48 

52 

48 

50 

43 

45 

45 

39 

34 

37 

35 

42 

40 

44 

44 

45 

48 

41 

42 

42 

40 

42.7 

CILROY 

MAX 

63 

56 

57 

61 

49 

61 

66 

70 

65 

61 

60 

62 

69 

78 

69 

70 

75 

67 

69 

70 

72 

71 

75 

76 

81 

60 

79 

75 

75 

75 

67 

66.5 

Mm 

39 

33 

43 

43 

36 

36 

37 

37 

38 

42 

44 

44 

44 

50 

43 

44 

42 

46 

34 

33 

33 

39 

42 

42 

44 

40 

50 

38 

41 

41 

37 

40.5 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

59 

56 

58 

54 

57 

58 

60 

61 

59 

58 

57 

59 

60 

67 

64 

63 

62 

63 

64 

65 

68 

69 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

62.4 

Mm 

43 

42 

44 

46 

40 

39 

41 

43 

44 

43 

47 

46 

44 

45 

44 

43 

44 

43 

42 

41 

39 

42 

43 

43 

4? 

44 

43 

44 

43 

43 

42 

43.0 

HDLLIST6R  1  Sti 

MAX 

57 

56 

58 

56 

59 

65 

67 

67 

60 

59 

61 

68 

76 

74 

69 

73 

73 

67 

68 

71 

72 

73 

78 

80 

81 

79 

78 

74 

75 

70 

69 

68.8 

Mm 

4  5 

32 

4l 

41 

3  2 

34 

35 

46 

38 

43 

43 

41 

44 

48 

39 

40 

40 

32 

30 

30 

31 

33 

35 

38 

40 

35 

35 

34 

37 

34 

34 

37.4 

KING  CITY 

MAX 

58 

58 

62 

60 

62 

69 

72 

70 

68 

63 

71 

79 

78 

78 

75 

72 

74 

78 

74 

80 

84 

64 

63 

79 

79 

74 

70 

73 

72.4 

Mm 

47 

33 

3  1 

4  1 

33 

33 

39 

42 

37 

45 

42 

44 

48 

42 

39 

29 

32 

30 

33 

34 

38 

40 

36 

39 

34 

38 

37 

32 

37.4 

LIVERMORE   COUNTY   F  0 

MAX 

59 

56 

59 

56 

62 

63 

70 

66 

62 

59 

59 

68 

75 

73 

72 

75 

68 

68 

69 

72 

72 

75 

78 

82 

81 

79 

75 

75 

76 

69 

70 

69.1 

Mm 

35 

39 

39 

34 

33 

32 

44 

40 

38 

42 

41 

44 

47 

36 

44 

39 

49 

37 

31 

30 

35 

36 

38 

46 

40 

42 

36 

41 

41 

43 

39.3 

LOS  GATDS 

MAX 

56 

57 

57 

55 

62 

66 

73 

65 

62 

62 

60 

72 

78 

68 

72 

75 

70 

67 

70 

74 

71 

72 

77 

83 

61 

79 

73 

75 

75 

66 

69 

69.1 

Mm 

34 

42 

40 

37 

35 

39 

45 

38 

42 

44 

45 

44 

48 

42 

50 

42 

44 

38 

37 

36 

40 

38 

43 

48 

42 

51 

43 

45 

44 

40 

42.0 

MARTINEZ    WATER  PLANT 

MAX 

63 

60 

60 

60 

55 

63 

62 

67 

65 

60 

60 

57 

67 

70 

68 

72 

74 

72 

70 

72 

72 

69 

73 

79 

82 

SO 

77 

76 

76 

71 

73 

66.5 

Mm 

47 

40 

41 

45 

37 

39 

42 

48 

42 

42 

46 

46 

46 

52 

46 

49 

45 

50 

45 

37 

38 

39 

42 

47 

45 

49 

44 

44 

46 

46 

41 

44.  1 

MONTEREY 

MAX 

56 

58 

59 

51 

60 

6o 

66 

60 

60 

58 

60 

66 

74 

68 

68 

68 

64 

67 

70 

71 

66 

63 

70 

77 

80 

71 

73 

65 

62 

59 

68 

65.3 

Mm 

48 

43 

45 

44 

41 

42 

46 

50 

44 

46 

47 

49 

50 

50 

46 

49 

46 

44 

44 

46 

44 

46 

44 

51 

48 

47 

51 

46 

46 

44 

45 

46.2 

S««  R*f*r»sc«  Nolo  Following  Station  Index 


.  .    .  DAILY  TEMPERATURES  C4LIF0RNU 

Continued  MARCH  19/0 


Station 

Day  ol  Month 

ago  ' 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

NONTEREy  N4LF 

MAX 
MIN 

58 

50 

56 
45 

58 
47 

52 

54 

6o 

65 

42 

59 
5  1 

6C 

57 
47 

60 
48 

51 

50 

73 
50 

57 
52 

62 
45 

63 
49 

59 
48 

66 
42 

69 
4  1 

70 
47 

59 
43 

50 
46 

53 
43 

67 
48 

74 
46 

64 
46 

70 
49 

60 
48 

56 
44 

56 
45 

62 
44 

62.3 
46.1 

MORRD  BUY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

60 
52 

60 
46 

60 
42 

63 

53 

60 
47 

66 
42 

64 
46 

61 

62 
45 

60 
45 

54 
45 

72 
53 

70 
46 

69 
51 

66 

50 

72 
47 

64 
44 

71 
45 

66 
45 

70 
44 

70 
43 

61 
47 

o9 
47 

79 
48 

60 
48 

62 
46 

65 
42 

70 
46 

54 
45 

50 
45 

65.0 
45.9 

MOUNT  DI4BL0  N  &4TF 

MAX 
MIN 

53 

52 
33 

51 
34 

49 

47 

59 

60 
44 

65 
41 

00 

59 
35 

56 
35 

50 
43 

70 
46 

70 
45 

07 
45 

56 
45 

65 
45 

61 
4  1 

59 
4  1 

69 
43 

70 

46 

69 
49 

71 
51 

73 
57 

79 
58 

74 
58 

71 
56 

66 
48 

70 
49 

71 
36 

60 
4  1 

63.  3 
43.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

1,0 

31 

38 
27 

42 
31 

39 

45 

53 

56 
44 

53 
35 

43 

38 
30 

44 
32 

55 
38 

62 
47 

55 
••3 

52 
41 

60 
44 

52 
40 

48 
33 

52 
41 

55 
39 

59 
42 

60 
46 

70 
48 

52 
48 

55 
35 

51 
47 

60 
42 

54 
30 

52 
35 

52.3 
37.7 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

56 
49 

55 
36 

58 
35 

58 
35 

51 

50 
36 

63 
36 

68 
36 

64 
37 

64 
42 

60 
40 

67 
43 

68 
46 

76 
46 

74 

39 

73 
39 

77 
4  3 

70 
33 

58 
33 

71 
33 

72 
35 

73 
36 

75 
39 

79 
4  1 

82 

63 

4  1 

82 
4  3 

77 
38 

78 
39 

73 
35 

65 
35 

69.0 
38.6 

NEWARK 

MAX 
MIN 

6". 

50 

56 
41 

58 
46 

59 

51 

59 

65 
46 

68 
49 

63 

62 
46 

59 
49 

62 
50 

66 
60 

73 
54 

65 
47 

68 
53 

58 
47 

57 
51 

61 
45 

67 
42 

69 
44 

69 
49 

69 
48 

75 
51 

81 
5  3 

80 
5  1 

76 
54 

75 
5 1 

71 
51 

71 
46 

67 
48 

66.6 
48.0 

OAKLAND  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
48 

56 
43 

57 
48 

52 

57 

60 

60 
48 

59 
49 

57 

57 
45 

59 

50 

52 
52 

65 
51 

04 
53 

65 
48 

65 

56 

69 
50 

65 
51 

08 
46 

62 
45 

62 
49 

64 
49 

67 
47 

71 
50 

73 
51 

74 

50 

75 
56 

66 
49 

69 

50 

68 
49 

71 
51 

53.7 
46.6 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

MAX 
MIN 

65 
37 

58 
37 

58 
37 

58 

38 

59 

64 
42 

67 
48 

03 
39 

62 
44 

59 
47 

52 
47 

65 
46 

71 
52 

VI 
42 

70 
51 

72 
45 

67 
51 

06 
40 

58 
37 

59 
37 

67 
40 

57 
41 

75 
45 

81 
48 

80 
45 

79 
49 

74 
45 

74 

50 

74 
46 

58 
43 

57.3 
43.5 

PASO  R0BLE5 

MAX 
MIN 

58 
50 

60 
38 

59 
34 

57 

60 

70 

70 
37 

66 
40 

04 

61 
45 

67 
39 

68 
41 

79 
44 

75 
42 

74 
44 

77 
40 

75 
45 

66 
31 

72 
30 

72 
31 

74 
32 

77 
34 

80 
35 

81 
38 

63 

40 

63 
38 

78 
42 

76 
34 

75 
33 

71 
34 

72 
30 

71.0 
37.6 

PASO  ROBLES  FAA  4P 

MAX 

Mm 

56 
iiB 

57 

40 

57 
39 

52 

57 

69 

68 
39 

64 
43 

01 

59 
45 

65 
41 

56 
42 

78 
44 

7  2 
45 

72 
44 

77 
4  1 

70 
42 

55 
32 

69 
33 

71 
34 

72 
35 

75 
38 

76 
38 

80 
4  1 

81 
43 

82 
4  1 

75 
44 

75 
37 

73 
38 

65 
39 

71 
32 

68.8 
39.7 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

53 
3T 

53 
32 

58 
35 

53 
37 

62 
32 

68 
31 

70 
36 

63 
42 

02 
36 

62 
36 

61 
37 

75 
39 

78 
39 

74 

71 
36 

72 
39 

74 
41 

66 
33 

69 
29 

71 
32 

76 
33 

76 
35 

78 
36 

83 
36 

82 
43 

80 
36 

75 
41 

77 
35 

73 
40 

71 
38 

69 

33 

59.5 
36.5 

PISMD  BE4CH 

MAX 

MIN 

61 
52 

62 
45 

63 
40 

59 

63 

65 

65 
43 

64 
44 

62 

62 
48 

63 
43 

74 
45 

71 
53 

76 
44 

77 
51 

80 
50 

75 
49 

72 
47 

70 
40 

71 
4l 

78 
41 

78 
41 

65 
43 

73 
42 

75 
48 

58 
45 

67 
45 

68 
42 

67 
45 

68 
39 

68 . 4 
44.4 

POINT  PIE0R4S  BL4NC4S 

MAX 

Mm 

58 
48 

59 
45 

59 
43 

53 

61 

64 

62 

46 

64 
48 

62 

61 
49 

61 
48 

62 
48 

70 
52 

54 
49 

52 
50 

64 
48 

60 
50 

65 
47 

67 
46 

66 
47 

53 
46 

51 
45 

50 
45 

66 
47 

57 
46 

58 
44 

67 
49 

64 
46 

64 
46 

59 
45 

64 
45 

62.2 
46.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

57 
45 

57 
35 

59 
38 

54 

62 

61 
34 

66 
38 

6o 
46 

60 

59 
35 

56 
43 

67 
42 

71 
42 

69 
49 

'0 
40 

75 
44 

66 
39 

65 
45 

68 
39 

71 
32 

70 
34 

72 
35 

77 
33 

80 
40 

81 
4  1 

79 
39 

73 
55 

76 
39 

74 
44 

66 
37 

69 
41 

67.7 
40.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

Mm 

49 

42 

52 
28 

55 
29 

51 
3  3 

57 
2  8 

65 
29 

65 
29 

60 
33 

57 
32 

54 
39 

60 
32 

63 

31 

74 
38 

71 
37 

69 
33 

70 
37 

65 
33 

56 
47 

55 
24 

65 
25 

65 

26 

71 
27 

75 
30 

■iS 
31 

77 
33 

75 
30 

72 
25 

71 
27 

69 
29 

52 
25 

55 

23 

64.9 
31.  1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

Mm 

59 
47 

62 
39 

59 
40 

56 

62 

67 
36 

70 
42 

66 

47 

61 

62 
42 

62 
47 

59 
47 

68 
45 

69 

50 

73 
43 

76 
45 

58 
45 

67 
50 

70 
42 

73 
38 

70 
37 

73 
40 

78 
41 

83 
43 

83 
47 

61 
44 

61 
44 

76 
43 

76 
45 

68 
46 

70 
43 

69.5 
43.2 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

64 
46 

58 
39 

60 
43 

61 
48 

55 
38 

64 
■♦2 

62 
45 

66 
48 

67 

61 
42 

62 
47 

61 
49 

69 
50 

75 
53 

58 
49 

74 
52 

73 
50 

68 
51 

65 
48 

65 
44 

68 
4  1 

70 
51 

72 
45 

77 
47 

81 
49 

84 
51 

79 
57 

74 
49 

72 
5  1 

75 
47 

66 
50 

68.3 
47.  3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

inm 

55 
46 

55 
32 

54 
35 

50 
39 

66 
3  1 

00 
3 1 

65 
36 

00 
4  1 

61 

58 
35 

56 
42 

64 
44 

70 
41 

64 
50 

72 
47 

73 
40 

70 
39 

52 
45 

54 
35 

68 
32 

69 
44 

70 
45 

73 
46 

77 
41 

77 
45 

76 
40 

70 
51 

73 
41 

73 
41 

72 
39 

67 
35 

66.0 
40.3 

SALINAS  Z  E 

MAX 

Mm 

58 
48 

59 
34 

62 

40 

56 

62 

68 

69 
32 

63 
47 

63 

60 
44 

67 
45 

59 
44 

80 
45 

70 
45 

69 
41 

74 

',2 

69 
42 

71 
37 

74 
34 

75 
35 

69 
34 

70 
J9 

75 
39 

80 
44 

82 
44 

78 
41 

76 
40 

72 
42 

69 
44 

66 
44 

70 
39 

69.2 
40.4 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

Mm 

55 

40 

56 
37 

58 
42 

48 

59 

65 
39 

66 
41 

59 
45 

59 

57 
46 

61 
46 

56 
45 

74 
50 

68 
46 

67 
43 

71 
43 

65 
45 

66 
38 

69 
36 

70 
36 

65 
35 

55 
39 

71 
41 

77 
45 

61 
44 

77 
40 

76 
44 

68 
42 

68 
45 

55 
45 

65.8 
42.0 

SAN  4NT0NI0  MISSION 

MAX 
MIN 

56 
46 

57 
32 

58 
44 

57 

59 

66 
30 

68 
33 

66 
38 

62 

61 
43 

65 
39 

69 
38 

75 
43 

75 
4  1 

71 
35 

74 
36 

72 
36 

73 
42 

07 
30 

70 
31 

73 
31 

72 
32 

75 
35 

60 
37 

83 
38 

80 
35 

82 
42 

76 
34 

75 
34 

72 
29 

69 
29 

69.6 
35.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

57 
48 

57 
46 

58 
43 

55 

57 
4  1 

64 
4  3 

62 
47 

58 
49 

56 

58 
52 

58 
54 

63 
51 

69 

50 

63 

42 

60 
39 

59 
47 

57 
52 

70 
49 

56 
40 

50 
47 

60 
48 

70 
46 

64 
45 

72 
46 

65 

48 

74 
57 

63 
46 

58 
45 

68 
47 

65 

48 

62.5 
45.9 

S4N  FRANCISCO  Wb  4P 

MAX 

Mm 

57 
48 

57 
43 

55 
44 

53 

59 

63 

66 
49 

61 
50 

61 

58 
46 

57 
51 

64 
49 

58 
49 

64 
53 

66 
47 

65 
53 

65 
50 

65 
54 

66 
47 

67 
44 

65 
45 

66 
43 

73 
44 

76 
47 

76 
49 

73 
49 

72 
53 

67 
48 

65 
50 

66 
47 

66 
54 

64.7 
47.8 

S  F  FEDER4L  BUILDING 

MAX 

Mm 

55 
48 

55 
47 

57 
48 

53 

59 

62 
49 

64 

52 

61 
50 

56 

56 
48 

57 
51 

55 
52 

59 
54 

62 
54 

57 
51 

68 
53 

67 
52 

65 
54 

67 
53 

66 
50 

64 
49 

62 
50 

73 
51 

78 
55 

79 
56 

72 
54 

74 
54 

64 
52 

66 
52 

66 
46 

68 
57 

64.4 
51.1 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

Mm 

55 
47 

56 

35 

59 
41 

51 
4  2 

58 
38 

62 
38 

64 
42 

59 
49 

58 
39 

58 
43 

58 
44 

55 
44 

70 
48 

62 
47 

62 
40 

64 
44 

60 
39 

63 
39 

57 
37 

66 
37 

60 
33 

52 
44 

56 
37 

71 
42 

78 
41 

57 
36 

71 
51 

62 
38 

59 
39 

59 
44 

67 
35 

62.5 
41.1 

SAN  JOSE 

MAX 

Mm 

58 
48 

58 
36 

59 
43 

58 

59 
38 

64 
39 

70 
43 

64 
50 

62 
40 

59 
45 

64 
48 

57 
46 

73 
4S 

70 
52 

71 
44 

73 
47 

67 
46 

68 
49 

68 
39 

70 
39 

68 
40 

69 
43 

75 
43 

61 
47 

81 

50 

60 
47 

74 
53 

73 
47 

73 
45 

69 
46 

70 
49 

68.2 
45.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

57 
50 

58 

57 
4  1 

60 
40 

51 
36 

59 
39 

71 
39 

65 
39 

61 
39 

59 

4  1 

58 

42 

54 
42 

75 
46 

77 
44 

73 
44 

74 
54 

75 
47 

68 
42 

68 
38 

72 
42 

72 
42 

75 
42 

68 
42 

74 
43 

82 
42 

71 
41 

70 
42 

73 
39 

73 
41 

57 
38 

62 

4  1 

67.4 
42.0 

SAN  MATED 

MAX 

Mm 

60 
52 

59 
45 

59 

43 

54 

41 

69 
36 

70 
45 

67 
48 

63 
50 

62 
44 

60 
44 

54 
52 

67 
50 

75 
49 

67 
54 

71 

43 

72 
43 

66 
45 

67 
46 

71 
47 

71 
40 

70 
42 

70 
44 

80 
45 

B5 
49 

84 
48 

79 
45 

79 
48 

76 
49 

70 
48 

67 
50 

59 
49 

69.1 
46,4 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

58 
48 

59 
37 

59 
44 

59 
44 

61 
39 

65 
4  1 

72 
44 

64 

47 

62 
4  1 

61 
4  5 

63 
48 

70 
48 

75 
48 

58 
51 

70 
44 

74 

50 

58 
45 

67 
49 

70 
42 

72 
42 

70 
41 

70 
44 

76 
44 

82 
49 

81 
50 

79 
48 

74 
53 

75 
47 

71 
47 

68.8 
45.5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

58 
49 

60 
35 

61 
40 

56 
4  1 

59 
34 

66 
35 

66 
36 

67 
44 

59 
39 

67 
42 

59 
45 

59 
46 

74 
45 

72 
44 

72 
46 

76 
44 

59 
41 

57 
43 

72 
35 

71 
35 

59 
34 

70 
36 

77 
39 

73 
42 

61 
43 

80 
40 

75 
49 

73 
39 

72 
48 

68 
38 

65 
38 

68.5 
40.6 

UPR   S4N  LE4N0RO  FILTER 

MAX 

Mm 

66 
42 

66 
36 

54 
36 

55 
43 

55 
39 

58 
38 

63 
40 

65 
44 

62 
43 

61 
40 

56 
37 

56 
42 

55 
47 

71 
46 

54 
46 

70 
43 

70 
42 

66 
41 

62 
45 

65 
41 

57 
42 

66 
45 

57 
43 

74 
43 

78 
48 

78 
47 

73 
45 

72 
45 

69 

45 

70 
43 

44 
41 

65  .4 
42.6 

WALNUT  CREEK  ^  ESE 

MAX 

Mm 

62 
47 

61 
33 

59 
37 

53 
42 

64 

32 

64 
35 

70 
38 

68 
43 

59 
39 

59 
36 

59 
44 

70 

43 

75 
42 

74 
5  1 

76 
40 

78 
43 

68 
39 

71 
39 

67 
39 

78 
36 

72 
35 

71 
37 

76 
36 

80 
40 

79 
32 

78 
41 

74 
52 

78 
39 

76 
35 

78 
37 

70 
35 

69.9 
39.3 

W4TS0NVILLE  WATERWORKS 
*           «  * 

MAX 

Mm 

63 
4  1 

55 

36 

58 
4  1 

60 
43 

50 
35 

60 
39 

67 
4  1 

68 
44 

62 
40 

59 
43 

59 
45 

60 
44 

67 
46 

76 
52 

70 
41 

68 
45 

73 
47 

59 
49 

09 
38 

71 
38 

69 
39 

57 
39 

66 
41 

75 
44 

75 
45 

79 
42 

76 
49 

76 
42 

67 
42 

77 
42 

67 
40 

57.0 
42.4 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

Mm 

63 
47 

58 
43 

59 
42 

58 
44 

52 
4  1 

61 
36 

63 
43 

66 
48 

64 

59 
45 

50 
45 

58 
47 

55 
45 

70 
52 

68 
51 

71 
52 

74 
51 

67 
50 

70 
44 

71 
41 

73 
39 

66 
40 

75 
43 

77 
46 

78 
58 

61 

50 

78 
53 

77 
44 

77 
57 

76 
50 

71 
51 

66.0 
46.5 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

63 

50 

59 
41 

60 
39 

57 
44 

50 
40 

62 
34 

62 
39 

68 
45 

68 

62 
47 

59 
44 

59 
43 

58 
52 

72 
50 

68 
48 

74 
52 

76 
55 

67 
46 

68 
42 

69 
35 

74 
34 

70 
38 

74 
40 

77 
42 

60 
54 

80 
47 

77 
49 

75 
42 

76 
55 

77 
46 

69 
51 

68.4 
45.0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

55 
44 

52 
41 

49 
38 

54 
39 

53 
35 

49 
35 

69 
41 

08 
43 

64 
41 

52 
40 

51 
36 

58 
40 

55 
45 

73 
41 

70 
47 

55 
44 

72 
46 

63 
42 

63 
45 

65 
40 

57 
43 

71 
43 

71 
45 

74 

48 

75 
51 

75 
49 

73 
35 

71 
45 

71 
43 

55 
41 

61 
40 

64.4 

42.2 

AUBERRY  1  Nw 

MAX 
MIN 

52 
43 

53 
40 

53 
37 

50 
37 

45 
32 

61 
34 

63 
44 

60 
44 

55 
41 

51 
35 

56 
35 

60 
40 

66 
45 

67 
49 

69 
45 

65 
42 

60 
45 

56 
44 

61 
43 

63 
39 

63 
43 

65 
♦  4 

71 
46 

71 
52 

71 
49 

57 
51 

55 
51 

67 
♦  5 

52 
44 

50 
38 

60 
38 

51.0 
42.5 

S—  Ital«r*iic«  Nolsa  roUowlng  SuUon  ln<l«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Stillon 

Day  of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

StKERSFIELO  HB  AIRPORT 

MAX 

66 

57 

62 

60 

55 

66 

71 

67 

65 

63 

67 

71 

76 

74 

70 

74 

69 

70 

73 

74 

74 

76 

79 

8 1 

63 

80 
54 

76 

78 

74 

70 

7 1 

70.7 

Mm 

5Z 

50 

45 

45 

39 

41 

47 

43 

47 

5 1 

50 

49 

49 

46 

44 

35 

41 

44 

47 

49 

63 

56 

47 

48 

52 

41 

44 

46,8 

g«LCH  poweR  HOUSE 

MAX 

50 

50 

52 

50 

47 

61 

66 

61 

60 

55 

56 

61 

74 

71 

69 

68 

66 

59 

ol 

63 

65 

69 

72 

73 

73 

73 

69 

68 

67 

63 

61 

63.  1 

MIN 

43 

4  1 

39 

38 

4  3 

36 

40 

45 

47 

45 

46 

46 

48 

42 

41 

42 

43 

46 

49 

49 

50 

42 

44 

45 

43 

38 

43  .  0 

BLACKWELIS  CORNER  ;hNW 

MAX 

59 

56 

57 

56 

63 

60 

65 

63 

61 

60 

63 

64 

74 

66 

67 

70 

66 

75 

71 

68 

68 

7 1 

74 

77 

''7 

78 

71 

75 

74 

64 

67 

66.9 

MIN 

<,8 

42 

41 

34 

39 

43 

47 

40 

4  1 

45 

45 

46 

44 

46 

41 

40 

34 

38 

41 

44 

48 

50 

48 

48 

46 

43 

45 

40 

43.  2 

BUTTONwILLOm 

MAX 

58 

62 

se 

62 

57 

57 

65 

63 

69 

66 

64 

67 

70 

75 

73 

72 

74 

69 

69 

73 

74 

74 

75 

78 

8  1 

62 

82 

76 

60 

74 

69 

69.9 

MIN 

48 

37 

4  3 

4B 

39 

4  1 

45 

46 

46 

42 

44 

40 

34 

37 

38 

39 

42 

46 

46 

47 

44 

40 

41 

42 

40 

42.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

36 

39 

40 

33 

46 

54 

53 

45 

40 

40 

42 

67 

65 

57 

58 

60 

53 

5  1 

51 

57 

59 

62 

67 

67 

68 

62 

63 

60 

66 

50 

52.6 

MIN 

30 

29 

27 

29 

20 

24 

25 

31 

28 

27 

27 

29 

32 

33 

28 

29 

31 

29 

26 

26 

27 

30 

30 

36 

36 

30 

33 

29 

30 

25 

30 

26.9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

58 

57 

55 

58 

50 

54 

61 

65 

55 

56 

59 

67 

70 

70 

68 

72 

65 

66 

68 

67 

68 

72 

74 

78 

78 

76 

69 

72 

73 

67 

65  .4 

MIN 

^9 

39 

37 

1 1 

39 

40 

43 

47 

50 

i,  3 

43 

43 

38 

46 

42 

42 

43 

44 

48 

46 

47 

43 

46 

42 

37 

39 

42.3 

CATHEYS   «T  BULL   RUN  !tf 

MAX 

54 

62 

54 

57 

51 

51 

61 

64 

61 

56 

54 

61 

64 

70 

69 

64 

69 

61 

6  1 

64 

65 

65 

68 

72 

73 

74 

68 

69 

68 

67 

63 

63.3 

MIN 

46 

39 

31 

36 

43 

33 

33 

44 

36 

33 

34 

37 

42 

45 

39 

44 

41 

34 

38 

34 

35 

36 

40 

44 

44 

46 

37 

38 

37 

35 

31 

38.2 

CHERRY  VALLEY  OaH 

MAX 

40 

37 

45 

45 

43 

52 

57 

57 

47 

45 

43 

47 

59 

67 

62 

63 

60 

60 

57 

58 

64 

66 

70 

70 

70 

66 

66 

62 

60 

56,2 

MIN 

30 

24 

27 

2  1 

24 

30 

32 

28 

25 

25 

30 

35 

36 

29 

31 

31 

26 

26 

28 

30 

33 

35 

39 

33 

35 

3D 

29 

25 

28 

29.5 

COALINSA 

MAX 

61 

58 

60 

55 

56 

62 

61 

64 

68 

65 

67 

72 

75 

71 

72 

76 

72 

73 

71 

70 

74 

76 

77 

80 

8  1 

61 

77 

77 

75 

67 

69 

69 , 8 

MIN 

50 

37 

42 

37 

35 

40 

43 

44 

40 

42 

41 

43 

42 

42 

43 

44 

37 

36 

36 

40 

41 

44 

45 

47 

46 

51 

43 

43 

43 

37 

41.7 

CORCORAN   IRRIO  OIST 

MAX 

64 

60 

62 

59 

56 

63 

65 

65 

63 

62 

64 

66 

72 

71 

7  1 

7  1 

70 

66 

70 

7 1 

73 

7  3 

79 

77 

7C 

7 1 

69 . 0 

MIN 

48 

44 

39 

40 

40 

40 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

34 

36 

39 

39 

43 

44 

44 

43 

44 

45 

39 

35 

38.5 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

57 

57 

61 

50 

53 

63 

68 

63 

61 

69 

61 

68 

73 

70 

70 

75 

67 

71 

69 

72 

71 

74 

76 

80 

77 

76 

75 

75 

75 

72 

70 

68.0 

MIN 

37 

36 

3  1 

33 

46 

37 

33 

36 

39 

4  1 

47 

43 

40 

46 

36 

29 

30 

31 

32 

33 

37 

42 

38 

43 

38 

46 

43 

36 

38,0 

DUDLEYS 

MAX 

49 

48 

49 

43 

51 

56 

62 

52 

5  1 

49 

54 

60 

71 

67 

64 

64 

61 

58 

68 

60 

64 

66 

7C 

71 

70 

67 

64 

61 

55 

55 

59.  2 

MIN 

38 

35 

25 

29 

25 

27 

27 

33 

27 

28 

25 

30 

33 

36 

29 

30 

33 

26 

25 

22 

2! 

27 

29 

33 

31 

34 

"zi 

27 

25 

21 

23 

28.6 

ELECTRA  PUWER  HOUSE 

MAX 

59 

55 

59 

57 

57 

65 

66 

65 

60 

56 

60 

67 

73 

71 

69 

70 

70 

66 

67 

69 

70 

72 

76 

77 

7  E 

77 

75 

72 

71 

70 

69 

67.4 

MIN 

45 

33 

36 

4  1 

33 

38 

37 

49 

38 

4  1 

35 

41 

4  1 

49 

37 

38 

43 

33 

35 

35 

35 

37 

40 

42 

41 

41 

36 

41 

36 

32 

35 

36.5 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 

69 

61 

55 

54 

63 

65 

65 

61 

66 

69 

75 

73 

69 

66 

72 

7  1 

72 

72 

b  1 

79 

79 

74 

78 

70 

69 .  1 

MIN 

40 

40 

41 

40 

34 

40 

43 

45 

39 

42 

46 

40 

42 

40 

33 

31 

37 

37 

43 

44 

46 

43 

41 

35 

40.  1 

FRESNO  UB  AIRPORT 

MAX 

59 

59 

59 

54 

55 

65 

68 

67 

63 

61 

64 

67 

75 

74 

67 

73 

69 

68 

7  1 

72 

73 

74 

90 

80 

7£ 

75 

77 

73 

66 

70 

69.8 

MIN 

50 

42 

35 

38 

4  1 

3S 

39 

44 

4  1 

44 

38 

42 

46 

47 

45 

46 

45 

37 

39 

35 

38 

40 

4; 

46 

49 

50 

42 

41 

42 

41 

36 

41.9 

FRIANT   OOVERNMENT  CAMP 

MAX 

57 

58 

59 

61 

52 

56 

65 

68 

66 

63 

58 

64 

67 

74 

73 

62 

72 

68 

65 

69 

70 

71 

72 

75 

77 

78 

74 

73 

74 

71 

64 

66.9 

MIN 

46 

45 

36 

35 

32 

34 

35 

36 

39 

39 

37 

38 

47 

49 

41 

43 

45 

39 

36 

35 

37 

40 

42 

47 

49 

47 

4  I 

40 

38 

37 

34 

40.  1 

CUENNVlLLE 

MAX 

51 

51 

46 

46 

44 

63 

64 

60 

54 

49 

54 

60 

69 

66 

63 

64 

63 

56 

57 

59 

61 

66 

70 

70 

70 

69 

63 

64 

61 

67 

57 

59.6 

MIN 

40 

33 

30 

32 

25 

25 

32 

3  1 

35 

25 

25 

35 

35 

46 

32 

35 

30 

35 

27 

29 

29 

33 

34 

36 

37 

33 

30 

31 

29 

24 

32.0 

GRANT  GROVE 

MAX 

35 

33 

34 

33 

34 

46 

60 

49 

42 

38 

32 

42 

50 

58 

55 

50 

52 

44 

37 

40 

45 

51 

58 

68 

56 

56 

49 

49 

48 

44 

36 

45.3 

MIN 

28 

24 

19 

17 

16 

20 

27 

27 

25 

21 

19 

28 

34 

35 

29 

33 

31 

27 

23 

24 

28 

31 

34 

35 

36 

34 

26 

29 

28 

26 

20 

26.8 

HANFORO 

MAX 

62 

59 

60 

58 

54 

65 

66 

65 

64 

61 

64 

66 

76 

73 

70 

72 

70 

66 

70 

73 

73 

74 

77 

79 

78 

76 

74 

76 

74 

70 

69 

68.9 

MIN 

49 

43 

36 

40 

41 

37 

38 

44 

4  1 

45 

38 

43 

44 

47 

44 

42 

46 

35 

35 

3? 

36 

39 

42 

43 

46 

46 

43 

41 

44 

41 

35 

41.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

45 

41 

43 

47 

40 

49 

60 

60 

52 

49 

46 

52 

61 

69 

65 

63 

65 

60 

53 

56 

61 

65 

66 

70 

71 

71 

66 

69 

63 

60 

5  1 

57.6 

MIN 

32 

33 

27 

28 

27 

27 

30 

34 

30 

30 

29 

33 

38 

39 

33 

35 

39 

39 

39 

30 

32 

34 

34 

43 

44 

40 

36 

35 

33 

29 

41 

34.0 

HUNTINGTON  LAKE 

KAX 

33 

36 

35 

35 

48 

52 

50 

45 

39 

34 

41 

48 

65 

52 

47 

51 

46 

41 

41 

43 

50 

55 

57 

56 

55 

53 

50 

50 

42 

43 

42 

46 . 0 

MIN 

29 

18 

12 

13 

15 

19 

26 

25 

16 

17 

14 

23 

32 

29 

24 

27 

27 

22 

l7 

19 

24 

28 

28 

29 

33 

29 

24 

25 

24 

23 

17 

22.6 

lORIA 

MAX 

50 

49 

51 

49 

50 

56 

61 

56 

55 

50 

56 

60 

66 

66 

65 

61 

56 

60 

63 

66 

67 

69 

74 

72 

72 

65 

70 

67 

56 

60.7 

MIN 

42 

33 

33 

35 

35 

36 

45 

39 

37 

37 

42 

46 

49 

45 

45 

36 

39 

41 

42 

45 

45 

51 

51 

53 

42 

45 

46 

42 

40 

42.  1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

63 

60 

55 

57 

50 

64 

70 

65 

61 

59 

64 

69 

73 

71 

68 

72 

67 

69 

70 

71 

72 

74 

77 

79 

82 

77 

74 

75 

73 

67 

69 

68.3 

MIN 

51 

46 

45 

42 

42 

40 

49 

49 

49 

47 

43 

46 

51 

49 

54 

52 

52 

45 

49 

47 

47 

50 

53 

56 

58 

55 

53 

5  1 

51 

50 

46 

48.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

64 

55 

66 

56 

54 

66 

67 

66 

61 

64 

60 

66 

75 

74 

67 

73 

64 

62 

62 

66 

69 

76 

79 

78 

79 

75 

70 

70 

68 

62 

61 

66.6 

MIN 

42 

40 

32 

30 

31 

31 

34 

40 

37 

38 

32 

35 

42 

44 

44 

40 

40 

38 

31 

39 

37 

34 

39 

39 

42 

47 

41 

40 

44 

45 

36 

38.2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

56 

62 

59 

59 

53 

56 

61 

64 

66 

64 

62 

64 

69 

74 

75 

72 

75 

71 

67 

70 

70 

74 

74 

78 

79 

61 

81 

75 

78 

72 

68 

68.7 

MIN 

48 

43 

45 

41 

40 

36 

39 

49 

43 

48 

39 

42 

46 

50 

43 

43 

47 

35 

32 

36 

36 

38 

40 

42 

48 

45 

50 

40 

41 

47 

47 

42.6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

64 

57 

60 

53 

54 

60 

64 

64 

64 

64 

64 

69 

72 

72 

71 

74 

70 

65 

70 

70 

73 

75 

77 

60 

60 

79 

76 

78 

73 

66 

70 

68.6 

MIN 

50 

46 

45 

44 

4  1 

40 

44 

50 

46 

47 

44 

49 

49 

53 

49 

45 

50 

42 

42 

40 

42 

43 

43 

44 

43 

44 

42 

49 

46 

50 

46 

45.4 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 

55 

57 

61 

47 

53 

63 

67 

64 

60 

59 

60 

67 

72 

70 

69 

72 

65 

70 

69 

69 

70 

75 

77 

76 

75 

75 

73 

73 

71 

66.7 

MIN 

50 

33 

33 

38 

35 

35 

35 

49 

38 

36 

35 

4  I 

42 

47 

44 

40 

42 

29 

29 

31 

38 

38 

42 

43 

43 

36 

37 

38 

34 

34 

38.2 

LE  GRAND 

MAX 

53 

59 

61 

57 

53 

63 

65 

65 

62 

60 

64 

67 

74 

72 

69 

73 

67 

67 

70 

71 

71 

72 

75 

77 

77 

75 

74 

75 

73 

68 

69 

67.7 

MIN 

50 

41 

33 

39 

39 

35 

37 

47 

39 

47 

36 

41 

45 

46 

43 

44 

46 

34 

37 

35 

35 

36 

40 

42 

45 

44 

35 

4  1 

39 

39 

32 

40. 1 

LEHON  COVE 

MAX 

60 

53 

61 

57 

52 

66 

66 

67 

63 

60 

62 

67 

74 

72 

74 

70 

65 

68 

70 

71 

72 

73 

76 

78 

79 

77 

74 

75 

71 

65 

69 

68.0 

MIN 

49 

45 

4  1 

42 

41 

36 

39 

45 

41 

45 

37 

44 

47 

50 

47 

45 

36 

4  1 

39 

43 

42 

43 

47 

49 

50 

48 

46 

44 

43 

40 

43 

43.6 

LINDSAY 

MAX 

63 

57 

62 

56 

53 

65 

68 

67 

62 

61 

64 

68 

76 

72 

70 

76 

68 

66 

69 

71 

72 

74 

77 

79 

80 

79 

75 

76 

71 

66 

70 

66  .  6 

MIN 

48 

46 

40 

41 

42 

37 

39 

41 

39 

45 

36 

39 

44 

46 

43 

44 

44 

37 

37 

35 

36 

4  1 

42 

45 

46 

47 

43 

41 

43 

36 

35 

41.4 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAH 

MAX 

56 

59 

58 

59 

50 

64 

61 

63 

64 

63 

59 

61 

66 

72 

70 

70 

73 

69 

64 

67 

69 

71 

73 

75 

80 

76 

78 

7: 

75 

76 

67 

66 .  8 

MIN 

49 

41 

38 

42 

36 

34 

37 

48 

44 

45 

40 

4  1 

45 

49 

4  5 

4  3 

47 

4  4 

34 

39 

36 

39 

4  2 

44 

49 

4  2 

53 

46 

47 

44 

42.8 

LOOGEPOlE 

MAX 

34 

34 

35 

34 

33 

40 

44 

49 

41 

39 

31 

39 

4B 

55 

52 

49 

50 

46 

38 

40 

44 

45 

54 

65 

54 

55 

60 

46 

47 

43 

35 

43.6 

MIN 

29 

25 

8 

8 

10 

6 

16 

20 

19 

21 

12 

20 

27 

25 

20 

24 

24 

28 

15 

16 

17 

22 

23 

25 

26 

26 

20 

2  3 

22 

21 

13 

19.8 

LODI 

MAX 

61 

59 

59 

58 

61 

62 

66 

65 

62 

59 

59 

67 

72 

71 

70 

73 

69 

69 

69 

72 

70 

73 

75 

79 

79 

75 

76 

74 

76 

70 

70 

68.4 

MIN 

50 

36 

38 

49 

39 

36 

40 

46 

42 

36 

36 

39 

46 

46 

46 

44 

44 

42 

38 

35 

4  1 

36 

42 

44 

47 

4: 

4 1 

4  1 

49 

47 

4  I 

42.2 

LOS  BANQS 

MAX 

60 

59 

61 

60 

55 

63 

65 

66 

63 

63 

64 

66 

74 

74 

72 

75 

66 

68 

68 

72 

71 

72 

75 

81 

81 

77 

75 

7; 

77 

76 

70 

69,3 

MIN 

50 

38 

39 

43 

34 

32 

36 

50 

42 

4  1 

4 1 

40 

42 

49 

45 

4  1 

42 

30 

36 

36 

39 

40 

4 1 

46 

4C 

49 

46 

42 

40 

41.0 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

57 

58 

57 

59 

49 

53 

59 

63 

63 

61 

59 

62 

67 

71 

72 

71 

74 

68 

66 

67 

71 

71 

73 

7! 

7! 

77 

78 

7' 

76 

76 

68 

66.9 

Mm 

49 

41 

43 

44 

39 

39 

36 

47 

45 

48 

44 

46 

50 

50 

50 

49 

46 

4  E 

4^ 

39 

50 

MADERA 

MAX 

56 

57 

61 

62 

50 

55 

64 

69 

67 

63 

60 

64 

68 

75 

75 

67 

74 

68 

68 

71 

74 

74 

7( 

77 

8C 

79 

78 

71 

78 

73 

66 

68.6 

Mm 

50 

42 

32 

41 

39 

36 

39 

46 

39 

4  1 

39 

43 

46 

49 

43 

47 

47 

34 

39 

3G 

37 

49 

39 

it  \ 

39 

35 

41.6 

HANTECA 

MAX 

62 

56 

59 

60 

46 

59 

62 

66 

64 

61 

60 

60 

69 

74 

70 

72 

76 

66 

71 

70 

73 

71 

75 

78 

61 

61 

78 

76 

76 

77 

71 

68.4 

Mm 

50 

40 

42 

43 

39 

39 

39 

43 

43 

41 

42 

42 

44 

48 

47 

44 

47 

41 

37 

37 

38 

40 

40 

42 

51 

45 

47 

43 

42 

48 

43 

42.8 

MARICOPA 

MAX 

62 

63 

58 

59 

60 

64 

68 

65 

64 

59 

65 

75 

72 

70 

73 

67 

69 

70 

74 

76 

80 

81 

81 

73 

77 

73 

69.2 

Mm 

48 

46 

42 

43 

38 

41 

44 

46 

45 

49 

44 

47 

46 

46 

51 

42 

40 

42 

45 

45 

53 

54 

45 

49 

49 

35 

45.3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

56 

60 

61 

60 

64 

61 

66 

66 

64 

60 

63 

69 

72 

72 

70 

74 

72 

74 

76 

72 

72 

74 

76 

81 

80 

77 

76 

75 

76 

74 

70 

69.5 

Mm 

39 

39 

36 

39 

39 

41 

39 

50 

40 

40 

36 

42 

46 

50 

48 

42 

36 

34 

36 

36 

38 

38 

41 

43 

49 

43 

39 

44 

43 

42 

38 

40.8 

S««  HclaTKDcc  Not«B  FoUowtng  SltUon  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CiLIFORNIA 

HAftCH  1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MODESTO 

MAX 

Mm 

56 

59 

61 

49 

56 

63 

67 

65 

62 

60 

60 

68 

75 

71 

72 

76 

66 

71 

69 

72 
37 

71 

75 

77 

81 

80 

77 

75 

75 
44 

75 

72 

71 
42 

58,7 
42.9 

NEWMAN  2  NM 

MAX 
MIN 

60 

59 

60 

57 

53 

62 

67 

63 

62 

60 

63 

68 

73 

72 

71 

75 

72 

68 

68 

71 

71 

75 

75 

62 

80 

75 

74 

75 
36 

75 

73 

69 

68.7 
40.  3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

63 

55 
36 

50 
3  5 

52 
30 

45 
2  6 

42 
29 

63 

57 
3 1 

50 

56 
34 

59 
38 

70 

36 

67 
39 

62 
27 

58 
29 

61 
31 

66 
35 

72 
4  1 

72 
41 

72 
43 

66 

40 

66 
32 

54 
3 1 

60.  1 
34.0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

57 

62 

57 

61 

56 

54 

65 

66 

65 
39 

63 

59 

63 

67 

75 

73 

66 

75 

67 

71 

69 

71 

72 

74 

77 

80 

80 

77 

74 
42 

76 

71 

66 

66. 1 
41.5 

PQRTERVILLE 

MAX 
MIN 

61 
^9 

63 

57 

62 

57 

53 

66 

69 

66 

64 

61 
38 

65 

69 

76 

73 

70 

75 

64 

58 

70 

73 

74 

76 

79 

61 

83 

60 

76 
45 

77 

72 

66 

69,3 
43.5 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

47 
33 

43 
3  2 

46 
30 

43 
32 

54 
27 

61 

32 

61 
36 

56 
37 

47 
35 

47 
3 1 

49 
33 

63 
37 

69 
4  1 

67 

66 
36 

67 

65 
36 

55 
34 

60 
35 

52 
34 

56 
35 

67 
36 

72 
38 

73 
46 

72 
46 

58 
4  3 

53 

54 

62 
45 

60 
40 

57 
40 

59.7 
37.0 

SAN  LOIS  0AM 

MAX 

Mm 

60 
49 

58 
45 

58 
42 

60 
45 

51 
37 

55 
38 

59 
36 

62 
35 

65 
47 

60 
47 

59 
49 

62 

65 
46 

73 
49 

70 
44 

71 
46 

73 

69 

45 

56 
38 

56 
45 

70 

70 
48 

73 
49 

74 
49 

79 

76 
4  8 

79 
4  5 

73 
47 

75 
47 

77 
50 

68 
43 

57.0 
45.1 

SDNDRA  RS 

MAX 

Mm 

53 
44 

49 

54 

55 
38 

47 
29 

49 

60 
35 

65 

58 
34 

54 

54 
32 

56 
36 

63 

70 

69 

35 

66 
37 

67 

63 

65 
35 

65 

54 

59 

59 
39 

73 

75 

73 

73 

71 
38 

69 
35 

67 
29 

63 
34 

62.8 
36.5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

40 
32 

36 

40 
29 

40 
2  8 

32 

46 
2  3 

54 
2  6 

52 
29 

47 
2  B 

43 
2  5 

37 
2  5 

45 
2  5 

55 

62 
3  3 

60 
29 

57 
29 

59 

56 
26 

50 
26 

52 
26 

53 
26 

56 
30 

62 
3 1 

66 

66 

63 
35 

51 
2  7 

62 

57 
2  8 

56 
27 

39 

51.8 
28.0 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
NUN 

55 
43 

57 
37 

58 
38 

48 

40 

58 
38 

61 
3b 

65 
36 

62 
46 

58 
42 

57 
36 

58 
4  1 

65 
43 

72 
46 

66 
50 

71 
47 

72 
42 

65 
45 

69 
43 

67 
35 

70 
36 

66 

40 

72 
40 

75 
42 

77 
44 

78 
46 

77 
44 

74 
49 

74 
4  2 

75 
50 

70 
45 

70 
39 

66.6 
42.2 

STOCKTON  FIRE  STA  NO 

MAX 
MIN 

64 

58 
34 

59 
39 

60 

48 

60 
40 

62 

68 

64 

61 

60 

60 

68 

73 

69 

72 

75 

66 

70 

70 
36 

72 

71 
37 

74 

77 

60 

80 
4  1 

78 

77 

40 

77 

77 

71 

68.4 
41.0 

TEHACHAPI 

MAX 

Mm 

51 
39 

41 
35 

42 
32 

48 
28 

48 

29 

61 
30 

66 
26 

50 
39 

49 
37 

41 

3  2 

51 
30 

62 
34 

69 
37 

63 
34 

57 
39 

65 
36 

46 
37 

54 
31 

57 
31 

57 
26 

72 
29 

73 
3 1 

68 
34 

74 
36 

63 
4  1 

63 
35 

52 
29 

56 
33 

53 
34 

54 
29 

57.2 
33.2 

tejon  rancho 

MAX 

Mm 

59 
47 

54 

54 

52 

48 
37 

61 
35 

66 
39 

58 

60 
4  3 

59 
39 

59 
39 

65 

70 

69 
46 

63 

50 

70 

66 

66 
38 

67 
36 

66 
36 

69 
45 

71 
46 

74 
46 

77 
50 

80 
56 

75 
55 

70 

72 

58 
45 

55 
39 

54 
39 

65.1 
43.2 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

52 
39 

50 

50 

49 

55 

62 

63 

59 

56 

50 

53 

63 
38 

71 

68 

66 
37 

67 
37 

65 

60 

60 

54 

56 
35 

57 
38 

73 

76 
42 

75 

73 

72 
38 

72 
37 

66 
35 

64 
35 

50 
30 

62.6 
36.4 

TRACY  CARBON* 

MAX 

Mm 

64 
5 1 

55 

61 
37 

60 

49 

60 
37 

63 
36 

69 

57 
43 

63 

59 
44 

61 

69 
43 

76 
50 

72 
5  I 

74 

76 

67 
4  3 

70 
4  0 

69 
40 

74 
36 

71 
4  1 

74 
42 

77 
44 

60 
5  2 

79 
55 

78 
47 

76 
4  1 

75 
43 

75 
45 

59 
40 

56.9 
43.5 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
49 

57 
42 

58 
40 

55 
43 

61 
39 

61 
34 

67 
40 

64 
43 

59 
46 

59 
41 

60 
45 

67 
43 

72 
45 

69 

54 

72 
48 

75 
46 

67 
48 

70 
39 

58 
37 

73 
40 

70 
40 

73 
40 

76 
41 

78 
43 

79 
56 

76 
47 

75 
47 

75 
40 

76 
45 

69 

50 

70 
46 

68. 1 
43.8 

VISALIA 

MAX 

Mm 

58 
46 

61 
45 

58 
40 

59 
45 

56 
42 

54 
36 

63 
41 

66 
44 

65 
41 

63 
45 

59 
39 

63 
44 

65 
47 

73 
50 

72 

43 

66 
46 

72 
47 

66 
40 

65 
41 

68 
39 

70 
42 

72 
43 

72 
45 

76 
49 

78 
52 

79 
50 

77 
42 

73 
45 

76 
44 

70 
45 

65 
40 

67.2 
43.9 

WASCO 

MAX 

Mm 

62 
5  0 

65 
4  7 

57 
4  5 

61 

61 

55 
36 

65 

40 

68 

66 
4  4 

65 
47 

62 
39 

62 
45 

69 
46 

75 
49 

73 
45 

70 
45 

76 
47 

67 
39 

72 
37 

74 
39 

73 
40 

74 
40 

76 
44 

78 
42 

61 
5 1 

81 
49 

80 
44 

77 
43 

79 
47 

72 
42 

68 
39 

59.8 
43.4 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
*          4  « 

MAX 

SOUTH  COaST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

MIN 

61 

57 

56 

56 

59 

69 

71 

65 

59 

52 

69 
4 1 

63 
39 

81 

77 

76 
5  2 

72 

71 
46 

71 
47 

71 
4  2 

66 
54 

73 
43 

79 
48 

80 
46 

75 
46 

80 
48 

61 
42 

71 
45 

72 
44 

64 
4  1 

59 
55 

65 
42 

67.9 
45.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

60 

56 
48 

51 

55 

53 

56 
36 

70 

72 

64 

59 

54 

62 

69 

78 

83 

80 

77 

71 

63 

53 

70 

74 
36 

79 
39 

60 
39 

78 

40 

76 
42 

66 

4  3 

70 
37 

72 
36 

64 
47 

59 

43 

67.3 
40.  1 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

61 
36 

58 
36 

49 
39 

50 
38 

47 
33 

56 
33 

66 
32 

67 
39 

60 
40 

49 

40 

55 
33 

55 
34 

67 
39 

7C 

n 

76 

76 
42 

66 

59 

51 

55 

69 

10 

77 
4  7 

76 

78 
47 

78 
3  5 

66 

57 
40 

61 
4  2 

50 
40 

64.0 
38.9 

BIG   BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

35 
30 

35 
30 

45 
1  1 

41 
1 1 

37 
2  0 

52 
19 

51 
1 1 

52 
2  2 

44 

1  2 

33 

44 

50 

54 

57 

54 

54 

55 

49 

49 

49 

54 

56 

59 
2  3 

61 
24 

59 
28 

58 
27 

51 
29 

49 

47 

30 

40 
26 

39 

22 

46.9 
23.1 

BONITA 

MAX 

Mm 

6URBANK   VALLEV   PMP  PLT 

MAX 

Mm 

6C 

62 
49 

68 

60 

7C 

75 

73 

70 

67 

63 

69 

71 

62 

87 

64 

61 
49 

77 

71 
47 

74 
4  4 

76 
45 

77 
4 1 

62 
44 

85 
43 

76 
46 

74 
43 

71 
55 

77 
46 

75 
42 

70 
46 

62 
49 

69 
36 

72.9 
45.5 

CACHUMA  0AM 

MAX 

Mm 

56 
4  G 

56 

59 

61 

52 

63 

73 

73 

67 
45 

6C 

58 
37 

67 

72 
47 

8C 

75 
43 

60 
4  3 

77 

74 
38 

6  9 
38 

71 
35 

72 
37 

75 
36 

75 
41 

80 
43 

60 
42 

77 
46 

75 
44 

75 
38 

75 
45 

70 
45 

65 
36 

69.6 
41.4 

CAMPO 

MAX 
MIN 

51 
47 

49 
44 

50 
41 

50 
37 

54 
36 

67 
29 

71 
29 

62 
29 

56 
38 

52 

41 

60 
37 

68 
38 

69 
39 

19 
35 

78 
35 

73 
41 

67 
29 

59 
32 

59 

40 

56 
25 

73 
25 

77 
33 

75 
33 

78 
31 

77 
32 

73 
35 

68 
40 

68 
26 

51 
29 

55 
45 

59 
36 

64.7 
35.1 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

54 

60 
49 

61 

61 

bt 

76 
38 

7; 

72 

65 

6« 

69 
37 

75 

84 

87 

89 
4  5 

82 
5  G 

77 

72 
4  5 

71 
36 

74 
4  1 

80 
35 

81 
39 

85 
38 

83 
41 

60 
47 

77 
50 

60 
47 

78 
39 

69 
36 

65 
46 

70 
35 

73.6 
42.5 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

67 
5  E 

61 
44 

59 

60 
5 1 

59 
53 

60 
44 

6; 

63 

60 

61 

6C 

62 

63 

72 

69 

63 

63 
47 

64 
52 

71 
49 

72 
45 

70 
46 

68 
48 

67 
47 

56 
52 

53 
54 

53 
55 

60 
5 1 

66 
5 1 

66 
48 

54 
50 

63 
52 

64. 1 
49.9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

CORONA 

MAX 

Mm 

60 
5 1 

61 
49 

69 
44 

66 
43 

65 
40 

74 
40 

74 
42 

72 
40 

6- 

63 
42 

67 

72 

82 

84 

84 

83 

73 

67 

72 

74 
46 

75 
38 

81 
45 

82 
4  2 

79 
42 

76 
46 

71 
46 

76 
43 

77 
39 

70 
40 

66 
43 

56 
41 

72.5 
43.2 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

61 
53 

65 

52 

61 
45 

67 
45 

72 
46 

69 
47 

65 
53 

65 
50 

65 

51 

69 
47 

68 
46 

80 
50 

80 
50 

80 
52 

68 
55 

73 
53 

75 
45 

77 
50 

74 
45 

77 
51 

74 
47 

67 
50 

70 
55 

65 
55 

70 
49 

70.3 
49.8 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

54 
43 

58 
40 

52 
34 

53 
31 

51 
36 

57 
30 

67 
33 

69 
34 

63 
41 

58 
40 

52 
31 

61 
34 

63 
37 

67 
44 

75 
39 

61 
35 

69 
36 

60 
30 

60 
29 

62 
29 

66 
28 

70 
28 

74 
30 

74 
30 

76 
37 

76 
36 

77 
33 

68 
31 

72 
34 

66 
30 

60 
27 

64.3 
33.9 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

59 

62 

63 

63 

64 

55 

65 
26 

62 
32 

62 
31 

63 

40 
26 

51 

31 

57 
41 

59 
34 

68 
38 

69 
41 

70 
34 

70 

52 

54 

63 
33 

64 
32 

65 
30 

54 
31 

59 
42 

74 
38 

63 
31 

J7 
25 

59 
27 

58 
32 

41 
32* 

60.8 
■  32.6 

S«a  Refaranc«  NoI«b  FoUowlsg  StatioD  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES  c.l.fo«nu 

Conlinu.<i  "'^I'CH  19^0 


Slalion 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ORV  CANYON  RESEIH/OIR 

MAX 

Mm 

54 

53 
43 

60 
38 

S8 
37 

52 
35 

63 
33 

68 

33 

71 
34 

64 
36 

61 
39 

60 
32 

64 
33 

71 
37 

76 
39 

83 
40 

76 
45 

76 
40 

71 
42 

61 
36 

64 

32 

72 
34 

76 
35 

76 
34 

61 
36 

60 
36 

81 
37 

63 
38 

72 
33 

72 
35 

68 
39 

60 
29 

68.2 
36.6 

El  CACITiN  bin 

MAX 

MIN 

67 
52 

58 

5  \ 

55 
48 

56 
45 

58 
46 

65 
44 

7J 
45 

74 
4  1 

67 
41 

63 
46 

58 
45 

67 
45 

72 
46 

81 
52 

64 
53 

60 
43 

60 
44 

73 
47 

74 
51 

70 
45 

76 
46 

77 
47 

82 
50 

82 
45 

77 
45 

77 
48 

62 
47 

75 
49 

75 
47 

68 
49 

61 
44 

70.7 
46.7 

ElSINOKE 

MAX 
MIN 

57 
50 

56 

57 
4C 

56 
39 

63 
36 

73 
35 

7J 
39 

64 
39 

61 

40 

66 
35 

65 
34 

73 
43 

76 
4  1 

65 
42 

82 
44 

60 
44 

75 
41 

75 
34 

75 
33 

71 
34 

76 
40 

82 
40 

64 

40 

42 

84 

40 

74 
46 

74 
30 

72 
35 

64 

43 

69 
35 

71.3 
39,3 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

59 
56 

59 
45 

58 
49 

59 
44 

64 
42 

72 
37 

72 
4  I 

66 
40 

63 
,5 

59 
45 

66 
43 

66 
39 

81 
43 

81 
44 

79 
44 

78 
45 

71 
40 

74 
51 

72 
52 

74 
37 

76 
37 

81 
42 

77 
41 

74 
41 

74 
49 

65 
49 

75 
45 

74 
39 

68 
47 

61 
49 

70 
44 

70.0 
44.0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

56 
50 

59 
50 

62 
50 

58 
47 

65 
43 

7t 
i.5 

74 
47 

72 
46 

04 
50 

62 
46 

69 
43 

75 
46 

79 
52 

85 
53 

83 
55 

85 
66 

78 
50 

71 
53 

72 
55 

75 
53 

77 
44 

85 
48 

85 

50 

60 
49 

78 
49 

76 
51 

63 
53 

73 
45 

67 
51 

60 

52 

67 
47 

72.5 
49.7 

CULESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

60 
55 

58 
52 

62 
50 

59 
43 

64 
44 

75 
<*0 

73 
40 

6V 
42 

65 
46 

59 
50 

68 
44 

!2 
42 

61 
44 

63 
43 

78 
45 

76 
46 

71 
43 

75 
50 

73 
40 

76 
36 

77 
36 

81 
44 

80 
42 

74 
43 

74 
51 

66 
53 

74 
46 

73 
41 

66 

48 

64 

54 

69 
46 

70.8 
45.4 

HENSHAW  DAM 

MAX 

Mm 

62 
32 

50 
35 

48 
35 

48 

34 

48 
34 

58 
32 

68 
31 

68 
31 

OO 
30 

56 
30 

50 
30 

56 
34 

69 
34 

70 
35 

79 
36 

76 
39 

74 

34 

66 
36 

60 
32 

60 
25 

66 
27 

71 
32 

76 
34 

75 
34 

75 
36 

78 
31 

69 
35 

70 
30 

66 
34 

61 
35 

52 
38 

64.2 
33.  1 

lOVLLMILD  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

".e 

32 

40 
3 1 

40 
26 

42 
22 

46 

24 

57 
24 

59 
26 

53 
26 

49 
24 

39 
31 

47 
19 

59 
26 

63 
33 

67 
32 

67 
31 

63 
36 

59 
35 

54 

33 

50 
34 

54 
30 

62 
30 

67 
32 

66 
30 

66 
32 

69 
35 

66 
37 

69 
33 

59 

26 

52 
28 

45 
32 

43 

29 

55.6 
29,8 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 

Mm 

1.6 
'•2 

44 
38 

42 
38 

42 
34 

52 
34 

64 
32 

66 
34 

58 
30 

53 
34 

43 
37 

55 
30 

62 
30 

66 
37 

74 
50 

72 
39 

66 
44 

62 
35 

53 
31 

53 
34 

61 
31 

67 
31 

71 
36 

70 
37 

72 
38 

73 
36 

64 
39 

63 
34 

64 
33 

58 
30 

47 
40 

56 
36 

59.4 
35,6 

LACUNA  SEACH 

MAX 

Mm 

60 
53 

60 
48 

63 
42 

62 
44 

63 
^2 

65 
47 

70 
48 

68 
45 

63 
49 

61 
48 

63 
44 

65 
43 

76 
46 

76 
45 

75 
47 

69 
51 

67 
46 

73 
46 

73 

42 

75 
41 

70 
42 

72 
44 

70 
51 

69 
45 

65 
53 

63 

50 

68 
46 

67 
46 

65 

50 

63 
49 

65 
44 

67,2 
46.5 

LA  MESA 

MAX 

Mm 

60 
52 

58 

63 

50 

60 
46 

64 
47 

73 
39 

72 
39 

66 
45 

63 
48 

59 
49 

66 
45 

70 
44 

82 
48 

83 
40 

76 
46 

75 

50 

69 
46 

76 
51 

77 
45 

76 
44 

76 
44 

80 
49 

79 
46 

76 
47 

72 
51 

67 
55 

73 
48 

73 
45 

69 
49 

62 
54 

69 
49 

70.6 
47,  1 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

63 
53 

60 
48 

62 
38 

60 
43 

62 
39 

67 
39 

65 
39 

63 
42 

61 
41 

60 
47 

66 
40 

67 
42 

76 
50 

71 
45 

75 
50 

75 
47 

68 
45 

70 
44 

73 

39 

75 
38 

71 
36 

65 
40 

69 
41 

74 
43 

09 
50 

64 
49 

74 
43 

72 
40 

65 
50 

65 
45 

67 
37 

67.5 
43,4 

LQNC  BEACH 

MAX 

Mm 

LONG  BEACH  KB  AP 

MAX 
MIN 

62 

62 
5  2 

63 

60 

65 

Ti 

73 

63 

05 

64 

65 

66 

79 

83 

73 

76 

65 

73 

74 

75 

72 

79 

79 

71 

69 

52 

76 

72 

66 

65 

72 

69,8 
49.3 

LOS  ANOELES  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
55 

60 
53 

61 
52 

61 
47 

62 
48 

66 
4J 

66 

51 

63 

54 

63 
52 

63 
53 

64 

50 

63 
51 

74 
54 

73 
57 

74 
55 

72 
54 

63 
56 

69 
55 

72 
49 

71 
54 

70 
50 

73 
52 

67 

50 

62 
54 

67 
56 

59 
57 

70 
51 

68 
50 

65 
54 

66 
54 

66 
49 

66.3 
52.4 

LOS  anoeles  civic  CTR 

MAX 

Mm 

59 
55 

62 
54 

62 
53 

60 
49 

65 
48 

71 
4S 

72 
53 

6't 
54 

62 
53 

63 
53 

66 
49 

68 
50 

61 
56 

82 
60 

81 

55 

80 
54 

66 
53 

72 
56 

73 
48 

73 
53 

73 
52 

78 
54 

77 
54 

70 
54 

73 
55 

59 
56 

72 
54 

70 
53 

65 
54 

62 
53 

67 
48 

69.4 
52.9 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT  WILSON   FC   338  B 

MAX 

Mm 

40 
32 

36 
32 

35 
26 

34 

28 

43 
23 

53 
34 

54 
41 

50 
36 

43 
33 

38 
29 

47 
29 

57 
36 

62 
47 

66 
49 

05 

45 

61 
43 

61 
45 

54 

30 

51 

30 

54 
31 

61 
39 

61 
44 

65 
45 

66 
49 

08 
49 

63 
49 

5'* 
35 

55 
41 

51 
36 

41 
31 

45 
28 

52.9 
37.0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

61 
56 

60 
52 

64 
52 

61 
48 

61 
45 

65 
45 

65 
47 

62 
49 

62 

50 

60 
47 

63 
49 

62 
47 

69 
46 

70 
51 

66 
51 

65 
52 

64 
54 

7  1 
46 

73 
45 

73 
46 

05 
49 

68 
49 

65 
53 

62 
52 

63 
55 

60 
57 

65 
49 

66 
50 

64 
53 

65 
52 

64 
47 

64.6 
49.8 

OCEANSIDE 

MAX 

Mm 

60 
41 

63 
52 

66 
52 

63 
46 

64 
47 

67 
43 

66 
45 

66 
47 

65 
49 

62 
50 

66 
46 

67 
45 

75 
49 

72 
50 

67 
49 

66 
51 

66 
46 

n 

53 

V7 
46 

74 
45 

n 

44 

70 
46 

66 
50 

09 
54 

64 
53 

69 
49 

70 
46 

69 

51 

65 
55 

68 

50 

67.9 
48.4 

OJAI 

MAX 

Mm 

55 
4S 

61 
45 

61 
39 

55 
45 

62 
35 

72 
36 

70 
41 

70 
40 

61 
43 

62 
46 

63 
37 

70 
39 

78 
45 

60 
44 

79 
40 

78 
45 

75 
44 

70 
41 

70 
35 

72 
40 

72 
40 

74 
40 

78 
39 

78 
44 

70 
46 

68 
48 

71 
43 

69 
40 

66 
41 

63 
50 

67 
37 

69,0 
41.9 

OXNAftO 

MAX 

Mm 

64 
52 

60 
47 

62 
45 

63 
45 

60 
40 

45 

70 
45 

69 
46 

66 
46 

65 
50 

62 
42 

65 
44 

67 
48 

76 
51 

73 
48 

74 
55 

79 
46 

66 
46 

7  1 
45 

73 
47 

75 
45 

73 
46 

72 
42 

70 
45 

68 
53 

66 
53 

66 
45 

71 
45 

71 
46 

67 

50 

64 
42 

68.2 
46.6 

PALOHAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

42 
32 

34 
32 

36 
26 

37 
27 

37 
25 

55 
32 

57 
36 

56 
34 

52 
30 

39 
30 

47 
26 

56 
33 

64 
43 

67 
42 

70 
46 

71 
39 

64 
4  1 

60 
31 

53 
30 

54 
28 

00 
36 

68 
39 

69 
40 

68 
44 

72 
45 

70 
44 

64 

32 

S9 

32 

57 
33 

55 
32 

42 

29 

56.0 
34.5 

PASADENA 

MAX 

Mm 

55 
50 

58 
48 

60 
47 

58 
45 

66 
40 

74 
42 

75 
46 

70 
46 

65 
46 

64 
47 

66 
42 

70 
43 

61 
50 

86 
51 

83 
49 

62 
50 

75 
47 

70 
50 

72 
40 

74 
46 

77 
46 

61 
47 

83 
45 

76 
46 

77 
50 

72 
52 

74 
48 

75 
44 

68 
50 

65 
51 

69 
4  1 

71.6 
46.6 

FERRIS 

MAX 

Mm 

54 
47 

57 
46 

57 
41 

56 
40 

61 
37 

67 
34 

73 
37 

67 
37 

62 
39 

56 
39 

61 
35 

70 
36 

64 
41 

84 
41 

60 
41 

77 
46 

74 
39 

66 
39 

67 
39 

70 
32 

75 
32 

61 
36 

63 
39 

77 
40 

81 

40 

74 
44 

73 
39 

76 
35 

74 
34 

61 
41 

64 
37 

69.  B 
36.9 

POMONA   CAL  POLY 

MAX 

Mm 

58 

51 

56 
49 

58 
47 

61 
43 

56 
39 

62 
43 

71 
47 

71 
46 

02 
44 

59 
42 

62 
40 

63 
43 

69 
48 

77 
51 

61 
45 

78 
45 

78 
45 

68 
44 

68 
40 

69 
40 

72 
42 

73 
46 

79 
46 

80 
45 

73 
49 

73 
47 

57 

45 

72 
44 

72 
44 

64 
48 

59 
42 

67,8 
44  .  8 

RAMONA  SPAULUING 

MAX 

Mm 

56 
49 

53 
48 

53 
45 

54 

40 

61 
42 

71 
39 

72 
36 

!<5 
35 

59 
39 

56 
45 

63 
37 

66 
32 

76 
42 

60 
49 

78 
40 

77 
42 

70 
36 

66 

43 

64 
51 

71 
34 

73 
32 

79 
37 

79 
36 

76 
36 

74 
34 

69 
42 

72 
43 

71 
33 

65 
36 

56 
44 

65 
4  1 

67,5 
39.9 

REDLANOS 

MAX 

Mm 

54 
4B 

56 
45 

57 
45 

56 
45 

63 
37 

74 
40 

72 
40 

65 
4  1 

56 
47 

56 
45 

63 

36 

69 
40 

79 
50 

84 
45 

82 
46 

79 
49 

72 
43 

06 
40 

69 
35 

72 
36 

75 
37 

61 
42 

65 
45 

79 
45 

80 
44 

57 
46 

75 
48 

73 
40 

68 
43 

64 
47 

67 
4  1 

69.4 
42.9 

RIVERSIDE  FIRt  STA  «3 

MAX 

Mm 

58 
51 

60 
49 

61 
47 

59 
44 

64 
41 

75 
39 

74 

41 

63 
44 

60 
46 

63 
44 

66 
39 

71 
4  1 

61 
44 

65 
44 

63 
45 

62 
50 

74 
4  4 

67 
48 

72 
36 

74 
36 

74 
45 

82 
42 

85 
43 

79 
44 

78 
45 

71 
46 

77 
4  3 

76 
40 

70 
44 

66 
46 

69 
43 

71.7 
43.9 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

Mm 

55 
49 

55 
46 

57 
46 

56 
44 

56 
39 

63 
39 

73 
42 

73 
41 

64 

47 

59 
44 

60 
37 

64 

40 

72 
45 

61 
45 

65 
45 

82 
49 

82 
41 

72 
47 

04 
33 

69 
36 

72 
37 

75 
39 

82 
43 

86 
43 

77 
41 

75 
44 

59 
44 

73 
39 

74 
41 

67 
45 

63 
39 

69.3 
42.3 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 

Mm 

57 
49 

57 
48 

59 
47 

58 
47 

64 

38 

75 
39 

73 
41 

60 
42 

58 
46 

54 
47 

64 
36 

71 
40 

80 
45 

66 
45 

62 
48 

61 
60 

74 
44 

64 
47 

69 
36 

72 
40 

77 
38 

83 
42 

86 
44 

80 
45 

82 
47 

69 
47 

74 
5 1 

73 
38 

69 
44 

62 
49 

67 
40 

70.5 
44.3 

sandserg  we 

MAX 

Mm 

40 
33 

41 
31 

41 

30 

34 
28 

43 
27 

54 
40 

55 
42 

48 
38 

45 
34 

37 
31 

50 
31 

59 

36 

64 
46 

63 
46 

56 
36 

64 
43 

47 
35 

45 
33 

46 
33 

52 
36 

56 
39 

63 
43 

08 
47 

68 

48 

08 
48 

62 

42 

61 
37 

60 
43 

54 
36 

44 
34 

50 
33 

53.0 
37.5 

San  oieco  wb  airport 

MAX 

Mm 

61 
57 

60 
55 

63 

53 

61 
54 

61 
53 

66 
49 

67 
51 

64 

52 

63 
54 

62 
55 

64 

53 

66 

76 

75 
54 

69 

67 

65 

73 

72 

73 

72 

70 

71 

66 

00 

61 

68 

70 
54 

66 

65 

67 

66.6 
54.1 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

57 

50 

59 
48 

62 
45 

58 
40 

66 
42 

66 
42 

75 
41 

65 
43 

64 
43 

60 
44 

67 
36 

64 

43 

60 
50 

68 
49 

60 
56 

61 
61 

77 
43 

69 
43 

72 
46 

75 
49 

78 
39 

80 
42 

80 
42 

82 
43 

79 
46 

73 
52 

78 
45 

73 
41 

69 
53 

65 

52 

70 
36 

71.4 
45.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

56 

50 

60 
50 

61 
48 

59 
45 

66 
39 

75 
40 

76 
44 

71 
49 

65 
46 

67 
46 

69 
40 

72 
42 

62 
46 

86 
49 

63 
46 

82 
46 

76 
4  5 

73 
52 

73 
38 

75 
4  1 

7  6 
4  2 

82 
46 

84 
46 

75 
45 

78 

70 
52 

75 

73 

69 

48 

61 
53 

70 
4 1 

72.3 
45.8 

Mm 

53 
47 

57 
46 

56 
44 

54 
44 

64 
39 

72 
35 

73 
37 

05 
38 

38 
43 

57 
43 

64 
34 

72 
38 

76 
40 

84 
41 

83 
39 

84 
41 

71 
36 

66 
47 

08 
36 

72 
28 

76 
34 

61 
39 

65 
37 

62 
40 

65 
36 

64 
41 

76 
37 

73 
33 

68 
42 

61 
46 

66 
44 

70.1 
39.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

62 
56 

61 

50 

63 
47 

60 
45 

67 
43 

72 
<.5 

n 

46 

68 
51 

64 
45 

64 

50 

67 
46 

70 
46 

80 
48 

84 
50 

60 
51 

77 
51 

72 
50 

72 
50 

75 
56 

76 
54 

75 
47 

76 
46 

76 
46 

72 
52 

70 
53 

66 

55 

74 
<>8 

72 
47 

66 
52 

65 

52 

69 
48 

70.7 
49.4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

59 
47 

61 
45 

67 
42 

64 
46 

57 
45 

67 
42 

73 
4<. 

66 
48 

61 
47 

67     65  61 
47     44  45 
S«»  Rslwaacs  N 

66     80  69 
48     49  54 
o(«t  Following  StaU 

79  78 
50  46 
on  Index 

72 
46 

71 
42 

72 
45 

72 
43 

66 
45 

72 
46 

73 
49 

64 
57 

64 
53 

60 
48 

68 
46 

67 
51 

65 

52 

65 
46 

67.5 
46.9 

-  92  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

SANTA   BARBARA   FA&  AP 

MAX 
MIN 

61 
53 

65 

46 

64 
42 

57 
47 

68 
44 

60 
42 

64 

45 

61 
44 

66 
47 

65 

50 

63 
44 

64 
44 

73 
49 

77 
48 

76 
56 

75 
45 

77 
47 

66 
44 

09 
39 

09 
43 

68 
42 

56 
44 

65 
44 

64 
47 

02 
55 

62 
55 

68 
48 

65 
44 

63 
47 

66 
48 

70 
43 

bb.b 
46.3 

SANTA  MARIA  W(3  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
52 

60 
42 

61 
37 

57 
42 

63 
36 

69 
35 

65 
39 

64 

42 

60 
40 

60 
42 

65 
40 

68 
41 

73 
44 

68 
43 

li 
52 

77 
48 

67 
44 

68 
36 

7  1 
36 

73 
34 

72 
36 

59 
36 

70 
42 

74 
42 

08 
49 

56 
49 

72 
39 

73 
37 

68 
47 

62 
41 

69 
35 

67.4 
41.2 

Santa  mDnica  pier 

MAX 
MIN 

61 
55 

63 
54 

63 
53 

62 
48 

63 
49 

64 
49 

62 
50 

61 
53 

61 
53 

60 
53 

62 
49 

60 

50 

67 
45 

68 
53 

10 
55 

70 
53 

61 
54 

63 
52 

72 
50 

73 
50 

68 
SO 

55 
49 

64 
50 

60 
52 

63 
53 

62 
54 

55 
51 

64 
SO 

52 
50 

62 
55 

62 
49 

64.0 
51.3 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

62 
53 

64 
48 

63 
42 

58 
42 

65 
37 

75 
44 

63 
39 

63 

-i5 

66 
47 

64 
39 

71 
41 

79 
47 

81 
47 

62 
42 

60 
56 

72 
44 

69 
42 

72 
48 

74 
44 

74 
42 

75 
40 

76 
41 

75 
42 

68 
50 

64 
47 

78 
44 

74 
43 

73 
42 

66 
46 

70 
38 

70.5 
44.  1 

TORR ANC  E 

MAX 
MIN 

61 
51 

62 
49 

62 
46 

60 
47 

61 
46 

6/ 
45 

72 
47 

66 
49 

63 
49 

61 
52 

65 
43 

66 
46 

77 
49 

70 
54 

74 
49 

76 
49 

70 
50 

70 
51 

72 
46 

73 
47 

74 
45 

71 
47 

70 
45 

70 
48 

70 
52 

55 
54 

71 
48 

72 
45 

65 

51 

65 
52 

59 
47 

58.3 
48.4 

TU J  UNGA 

MAX 
MIN 

52 
<.B 

57 
46 

59 
45 

52 
43 

67 
36 

74 
40 

72 
44 

64 
40 

58 
41 

63 
43 

65 
36 

71 
39 

78 
47 

64 

51 

61 
54 

79 
59 

72 
46 

06 
43 

69 

51 

71 
41 

75 
40 

78 
43 

81 
45 

80 
46 

77 
42 

63 
45 

75 
46 

71 
42 

67 
45 

60 
47 

67 
30 

59.3 
44.2 

TUSTIN   JRVINE  RAf^CH 

MAX 
MIN 

60 
55 

60 
52 

59 
43 

59 
42 

65 
41 

71 
42 

72 
43 

69 
48 

64 
48 

64 
40 

68 
41 

71 
43 

81 
46 

84 
45 

77 
44 

75 
46 

69 
40 

07 
45 

72 
55 

78 
37 

77 
40 

81 
44 

78 
43 

72 
45 

71 
44 

68 
51 

76 
44 

72 
42 

66 
45 

63 
48 

65 
43 

70.1 
44.9 

THITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

59 
51 

59 
45 

60 
39 

56 
38 

60 
35 

70 
40 

69 
41 

06 
42 

57 
44 

64 
42 

76 
43 

75 
43 

74 
45 

76 
49 

78 
58 

74 
49 

75 
46 

70 
41 

73 
42 

78 
42 

71 
39 

72 
39 

76 
47 

70 
43 

71 
40 

72 
41 

71 
43 

56 
42 

53 
43 

68 
39 

69.0 
43.  1 

UCLA 

MAX 
MIN 

60 
55 

64 
51 

64 

51 

61 
47 

68 
45 

72 
47 

73 
58 

64 
53 

63 
49 

65 
50 

68 
46 

67 
47 

81 
54 

81 
62 

79 
58 

78 
50 

71 
50 

73 
51 

74 
56 

74 
53 

74 
53 

78 
51 

77 
53 

70 
51 

68 
53 

62 
52 

73 
49 

58 
51 

64 

50 

63 

52 

66 
46 

69.8 
51.4 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

56 
52 

54 
46 

56 
41 

54 
40 

61 
36 

71 
39 

72 
44 

65 
41 

59 
48 

61 
45 

63 
39 

70 
40 

77 
45 

84 
46 

60 
47 

78 
47 

69 
47 

67 
44 

69 
45 

71 
38 

73 
41 

71 
43 

81 
42 

78 
45 

75 
44 

70 
43 

71 
41 

71 
40 

67 
42 

50 
48 

65 
39 

68.4 
43.2 

VISTA   2  NNE 

MAX 

MIN 

59 

58 

61 

59 
45 

61 
41 

69 
41 

69 
45 

65 
43 

63 
46 

58 

64 

66 

60 

79 
52 

75 

71 

70 
48 

72 

74 

73 
45 

74 
46 

75 
45 

73 
43 

68 
45 

58 
50 

55 
50 

70 
44 

70 
42 

65 

50 

52 
5  1 

56 
49 

67.8 
45.2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
<>2 

50 
42 

46 
38 

47 

32 

55 
33 

68 
31 

66 
29 

63 
29 

54 
31 

47 
39 

57 

30 

68 
32 

71 
41 

77 
41 

77 
46 

73 
40 

69 
35 

62 
36 

58 
28 

04 

25 

70 
26 

75 
32 

75 
31 

76 
34 

77 
35 

74 
35 

56 
34 

53 
26 

59 
31 

53 
43 

58 
38 

63.5 
34.4 

YQRBA  LINDA 

*              4  # 

MAX 
MIN 

60 
5'( 

60 
51 

60 
45 

59 
44 

64 
39 

72 
41 

72 
45 

70 
46 

62 
45 

64 
45 

66 
41 

72 
43 

81 
43 

63 
51 

84 
47 

78 
48 

70 
43 

70 
47 

72 
51 

74 
40 

75 
41 

80 
44 

80 
44 

75 
45 

73 
52 

67 
51 

75 
44 

72 
57 

72 
42 

65 
47 

58 
44 

70.8 
45.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

dAKER   9  NNW 

MAX 
MIN 

63 
'i^ 

65 
40 

65 
40 

63 
41 

61 
40 

70 
40 

69 
47 

76 
43 

70 
50 

65 
37 

67 
42 

75 
16 

79 
45 

84 
50 

79 
54 

77 
53 

78 
46 

60 
43 

67 
43 

70 
42 

78 
44 

65 
47 

67 
48 

88 
53 

60 
43 

89 
52 

81 
39 

81 
51 

75 
47 

68 
45 

70 
48 

73.9 
45.4 

BARSTQW 

MAX 
MIN 

59 
45 

60 
42 

o2 
35 

60 
33 

62 
36 

67 
34 

72 
35 

69 
41 

60 

42 

57 
39 

64 
35 

72 
39 

74 
44 

82 
40 

60 
41 

78 
45 

74 

50 

64 
44 

62 
27 

67 
34 

74 

35 

78 
37 

79 
40 

84 
41 

83 
45 

79 
40 

78 
45 

74 
37 

76 
46 

67 
49 

65 
34 

70.6 
39.7 

BEAUMONT   I  E 

MAX 
MIN 

48 
45 

53 
45 

53 

40 

52 
41 

59 
36 

68 
34 

70 
38 

69 
38 

54 
42 

50 
41 

58 
34 

68 
40 

70 
49 

80 
44 

76 
40 

77 
52 

73 
41 

67 
43 

60 
43 

67 
33 

72 
34 

78 
40 

77 
41 

77 
42 

78 
42 

78 
42 

71 
37 

71 
37 

64 
42 

61 
44 

61 
41 

66.5 
40.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
39 

59 
28 

60 
21 

52 
25 

56 
34 

64 

23 

67 
26 

67 
28 

62 
25 

54 
34 

57 
23 

70 
27 

71 
32 

75 
32 

70 
42 

70 
29 

62 
31 

52 
27 

57 
15 

68 
25 

71 
26 

71 
28 

74 
32 

78 
32 

72 
45 

77 
31 

52 
35 

71 
26 

68 
35 

46 
31 

51 
27 

54.3 
29.5 

BISHOP  UNION  CARSing 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

63 
54 

69 
47 

67 
41 

69 
42 

64 
49 

75 
40 

78 
43 

77 
45 

74 
45 

06 
52 

70 
38 

77 
43 

79 
47 

85 
45 

84 
49 

81 
58 

84 
48 

67 
48 

71 
41 

48 

60 
39 

84 
46 

67 
45 

91 
45 

83 
43 

87 
42 

77 
53 

79 
40 

76 
47 

75 
52 

74 
52 

76.4 
46.0 

blvthe  faa  airport 

MAX 
MIN 

61 
51 

67 
49 

64 
42 

67 
44 

59 
48 

75 
43 

75 
45 

77 
48 

72 
50 

65 
49 

68 
41 

76 
46 

78 
53 

34 

50 

65 
56 

80 
61 

85 
49 

69 
53 

70 
50 

74 
48 

78 
42 

83 
48 

87 
50 

90 
49 

64 

56 

89 
53 

78 
55 

79 
46 

76 
51 

76 
48 

74 
53 

75.6 
49.3 

bqrrego  desert  park 

MAX 
MIN 

65 
55 

60 
50 

61 
43 

66 
42 

64 
44 

67 
53 

77 
63 

78 
49 

70 
47 

72 
57 

60 
45 

73 
47 

76 
52 

78 
51 

67 
57 

86 
57 

81 
55 

81 
56 

70 
46 

70 
49 

75 
45 

79 
53 

84 

53 

86 
57 

93 
57 

87 
54 

85 
50 

85 
S2 

82 
51 

76 
53 

71 
51 

75.9 
51.4 

brawlev  z  sw 

MAX 
MIN 

72 
53 

61 
48 

67 
43 

69 
43 

68 
44 

67 
48 

77 
42 

78 
45 

78 
47 

75 
53 

72 
43 

72 
43 

72 
42 

80 
45 

65 
46 

67 
49 

80 
44 

85 
48 

70 
41 

72 
43 

75 
40 

78 
45 

82 
43 

87 
46 

91 
54 

86 
46 

90 
54 

78 
38 

80 
54 

76 
53 

74 
43 

77.0 
46.0 

Cant i l 

MAX 
MIN 

55 
42 

55 
41 

60 
44 

56 
34 

60 
38 

70 
33 

71 
33 

66 
37 

70 
44 

60 
45 

66 
45 

71 
45 

77 
39 

79 
45 

77 
45 

74 
45 

65 

50 

61 

46 

63 
33 

70 
35 

75 
36 

79 
35 

82 
36 

84 
39 

61 
47 

77 
44 

73 
48 

75 
34 

59 
49 

55 
44 

67 
38 

69.5 
40.9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
51 

62 
49 

62 
43 

61 
40 

62 
39 

67 
43 

74 
44 

73 

50 

67 
49 

59 
50 

64 
42 

71 
45 

76 
45 

62 
51 

76 
53 

75 
49 

72 
55 

60 
43 

62 
35 

67 
41 

73 
46 

79 
48 

80 
51 

84 
53 

76 
55 

82 
51 

70 
50 

76 
45 

72 
54 

65 
53 

66 
45 

70.1 
47.4 

DEATH  VAL  L  E  Y 

MAX 
MIN 

70 
59 

73 
55 

72 
52 

71 
59 

76 
51 

79 
54 

79 
48 

80 
54 

79 
54 

73 
56 

72 
49 

78 
47 

84 
53 

64 
53 

84 
62 

84 
61 

82 
53 

77 
53 

72 
51 

76 
50 

81 
48 

86 
51 

90 
53 

92 
56 

91 
67 

66 
58 

79 
59 

80 
53 

80 
51 

77 
50 

76 
56 

79.5 
54.7 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

49 
36 

50 
31 

51 

25 

45 
29 

50 
31 

55 
22 

57 
27 

62 
27 

57 
27 

48 
28 

50 
23 

60 
25 

64 
37 

69 

32 

60 
28 

60 
25 

53 
26 

44 

49 

57 

65 

65 

65 

72 

68 

58 

55 

65 

53 

51 

45 

57.2 

EAGLE  MDUNTfilN 

MIN 

70 
53 

63 
51 

64 
46 

64 
46 

63 
45 

02 
47 

73 
48 

76 
53 

74 
54 

73 
53 

65 
49 

70 
50 

76 
53 

77 
56 

84 
02 

81 
60 

76 
56 

81 
52 

65 
50 

67 
53 

71 
50 

76 
56 

80 
54 

85 
00 

89 
58 

82 
54 

84 
56 

73 
53 

78 
59 

75 
59 

75 
56 

74.1 
53.6 

E  L  C  ENTRO  2   S  S W 

MIN 

70 
54 

66 
49 

68 
41 

66 
42 

64 
45 

76 
42 

79 
42 

77 
47 

75 

50 

09 
55 

73 
40 

76 
42 

81 
44 

87 
45 

66 
50 

84 
49 

85 
45 

79 
45 

73 
35 

73 
35 

80 
40 

82 
47 

87 
44 

93 
44 

66 

50 

88 
45 

76 
52 

82 
40 

83 
47 

77 
48 

74 
49 

78.0 
45.3 

Fa  I RMQNT 

MIN 

54 
41 

47 
39 

48 
39 

51 
39 

44 
32 

54 
S6 

59 
40 

65 
42 

57 
40 

52 
41 

45 
38 

50 
42 

63 
44 

67 
48 

70 
48 

67 
45 

69 
49 

55 
33 

53 
34 

55 
35 

61 
39 

69 
45 

71 
45 

73 
48 

74 

52 

72 
51 

76 
41 

64 
44 

64 
44 

61 
42 

51 

40 

60.2 
41.8 

gdlo  roc*  ranch 

MIN 

68 
53 

66 
50 

67 
48 

65 
43 

62 
46 

73 
44 

79 
48 

75 
51 

72 
49 

67 
50 

71 
44 

76 
40 

76 
48 

67 
57 

85 
58 

80 
63 

83 
54 

77 
54 

70 
50 

73 
46 

80 
44 

83 
45 

88 
53 

69 
55 

65 
55 

86 
59 

75 
53 

82 
52 

79 
49 

74 
51 

72 
50 

76.4 
50.6 

HA  I  WE  E 

MIN 

45 
39 

50 
35 

50 
34 

53 
33 

48 
33 

55 
35 

63 
35 

62 
35 

66 
38 

59 
36 

53 
33 

55 
35 

60 
37 

66 
41 

73 
41 

68 
42 

65 
41 

70 
36 

50 
33 

53 
36 

62 
38 

69 
37 

70 
39 

73 
42 

76 
42 

72 
40 

75 
38 

62 
35 

56 

40 

57 
38 

50 
37 

61.7 
37.2 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MIN 

67 
51 

62 
49 

02 
41 

64 
37 

62 
45 

64 
50 

73 
41 

76 
44 

74 
48 

71 
50 

62 
42 

75 
41 

76 
45 

63 
53 

80 
58 

78 
47 

81 

52 

63 
46 

66 
54 

70 
37 

79 
45 

82 
42 

84 
44 

88 
54 

80 
49 

82 
56 

72 
40 

75 
55 

75 
52 

71 
55 

73.3 
47.5 

T  MQ  C  D  T  A  1 

MIN 

68 
55 

69 
50 

69 
48 

69 
47 

65 
46 

77 
49 

78 
48 

76 
51 

75 
47 

71 
44 

77 
51 

78 
53 

81 
50 

86 
55 

87 
55 

80 
53 

86 
49 

76 
50 

72 
43 

75 
43 

78 
46 

82 
51 

67 

50 

90 
54 

86 
59 

89 
49 

77 
57 

81 
46 

78 
52 

75 
50 

75 
54 

77.9 
50.2 

Imperial  faa  ap 

MIN 

60 
51 

68 

50 

68 
44 

68 
43 

65 
46 

77 
44 

78 
44 

77 
50 

73 
51 

69 
48 

74 
44 

77 
45 

80 
47 

67 
47 

67 
52 

81 
49 

88 
49 

72 
43 

72 
39 

76 
39 

80 
44 

84 
49 

67 
45 

92 
48 

87 
55 

91 
49 

77 
50 

83 
44 

79 
49 

76 
53 

75 
52 

77.7 
47.2 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

54 
33 

58 
30 

57 
30 

51 
34 

58 
32 

08 
33 

61 
34 

55 
30 

57 
31 

60 
37 

70 
35 

66 
37 

67 
32 

50 
27 

59 
29 

72 
34 

75 
40 

79 
47 

75 
38 

77 
38 

70 
32 

50 
35 

64.4 
34.0 

INDIO  U  5  04TE  C4R0EN 

MAX 
MIN 

69 
51 

64 
50 

68 
48 

70 
50 

66 
43 

70 

46 

81 
47 

82 

50 

79 
56 

73 
53 

71 
46 

78 
51 

82 
47 

65 
49 

VO 
51 

89 

55 

85 

46 

87 
53 

72 
41 

75 
45 

79 
43 

83 

50 

65 

50 

91 
54 

90 
56 

92 
45 

87 
59 

80 
44 

81 
55 

80 
57 

79 
55 

79.5 
49.  9 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

43 

40 

34 

30 

38 

36 

35 

38 

37 

27 

33 

70 
35 

75 
40 

79 
43 

76 
43 

73 
48 

73 
45 

66 
37 

02 
37 

73 
37 

74 
36 

77 
35 

79 
39 

84 
41 

79 
40 

79 
35 

75 
42 

75 
35 

70 
44 

58 
24 

7i 

43 

37.8 

Sm  RsJarsnc*  NotM  Followtng  SUtloa  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH 


Slillon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

70 
52 

65 
47 

65 
45 

66 
43 

65 
45 

61 
49 

75 
46 

76 
46 

75 
55 

74 
53 

63 

46 

70 
47 

70 
57 

78 
52 

65 
59 

62 

56 

79 
52 

79 
41 

64 
42 

66 
51 

72 
45 

79 
50 

63 
50 

87 
54 

90 
56 

77 
54 

85 
52 

74 
54 

78 
57 

74 
54 

75 
55 

74.3 
50.5 

LAKE  ARROrtHFAO 

MAX 
MIN 

39 
33 

36 
33 

38 
29 

36 
31 

37 
29 

51 
29 

55 
29 

50 
34 

40 
29 

38 
32 

46 
30 

54 
31 

61 
35 

65 
35 

64 
33 

61 
36 

60 
41 

54 
33 

48 
26 

52 
29 

60 
29 

63 
31 

66 
33 

65 
35 

66 
36 

64 
36 

54 
35 

55 

30 

56 
35 

48 

30 

50 
28 

52.7 
32.2 

LANC ASTER 

MAX 

MIN 

54 
42 

57 
40 

56 
36 

51 
34 

60 
34 

65 
31 

70 
33 

65 
46 

61 
41 

54 
40 

65 
32 

66 
42 

73 
37 

80 
39 

73 

45 

73 
36 

62 
45 

58 
33 

61 
Zl 

65 
29 

73 
35 

75 
34 

78 
35 

83 
38 

77 
41 

76 
42 

66 
41 

72 
32 

68 
36 

55 
35 

66 
31 

66.6 
36.9 

LUCERNE  VALLEY 

Mm 

53 
43 

59 

30 

56 
16 

55 
29 

54 
33 

65 
31 

30 

36 

60 
42 

56 
46 

61 
34 

69 
41 

71 
36 

78 
35 

78 
<7 

73 
50 

66 

67 
33 

58 
26 

65 

33 

70 
34 

75 
35 

76 
36 

79 
36 

76 
46 

36 

78 
39 

70 
29 

66 
32 

66 
46 

62 
35 

36.0 

MECCA    FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

65 
53 

66 

52 

70 

43 

68 
42 

69 
46 

ei 

<,5 

79 
43 

76 
47 

73 

.  53 

66 
54 

75 
43 

77 
44 

83 
46 

87 
44 

90 
47 

86 
54 

86 
47 

62 
55 

74 

40 

77 
45 

78 
38 

83 
47 

90 
48 

91 
50 

91 
56 

66 
46 

80 

60 

87 
56 

78 
53 

77 
56 

79.2 
48.1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

54 
40 

49 
37 

50 
35 

51 
34 

45 
32 

61 
44 

62 
41 

42 

59 
39 

55 

36 

57 
39 

60 
40 

67 
42 

72 
51 

67 
54 

65 

46 

63 
43 

59 
35 

53 
36 

56 
36 

67 
41 

70 
46 

73 
48 

74 
56 

68 
52 

70 
51 

65 
37 

63 
40 

61 
39 

57 
42 

53 
39 

60.9 
41.6 

MO J  AVE 

MAX 

Mm 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MOT 

5fi 
3' 

55 
38 

51 
32 

50 
32 

51 
31 

53 
32 

55 
34 

59 
33 

o2 
35 

54 
35 

52 
36 

56 
33 

60 
36 

69 
36 

66 
37 

65 
39 

60 
43 

60 
32 

53 
31 

54 
30 

56 
33 

60 
36 

67 
39 

70 
51 

67 
44 

65 
51 

66 
36 

63 
34 

60 
32 

59 
31 

51 
31 

56.9 
35.9 

MT   SAN   JACINTO  HSP 

MAX 

Mm 

32 
25 

38 
24 

45 
12 

40 
10 

37 
14 

49 
19 

52 
14 

50 
19 

".5 
12 

34 
18 

46 
6 

46 
30 

51 
28 

54 
25 

54 

21 

50 
23 

52 
26 

44 
15 

32 
8 

44 

12 

52 
21 

52 
20 

51 
12 

55 
20 

51 
26 

53 
28 

44 

22 

42 

19 

42 
22 

45 
29 

34 
20 

45.7 

19.5 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
54 

65 

51 

67 
48 

64 
45 

62 
47 

73 
48 

76 
44 

75 
49 

75 
49 

66 
49 

68 
42 

74 
46 

77 
60 

85 
52 

79 
56 

77 
55 

79 
54 

65 
49 

68 
48 

70 
51 

79 
44 

83 
51 

87 
50 

91 
51 

78 
58 

84 
49 

73 
57 

77 
45 

74 
56 

71 
51 

70 
53 

74.0 
50.  1 

PALMDALE 

MAX 
MJN 

52 
44 

57 
41 

54 
33 

52 
33 

57 
34 

64 
35 

69 
36 

63 
47 

56 
43 

55 
36 

63 
31 

68 
40 

73 
39 

72 
45 

78 
39 

71 
38 

70 
36 

58 

60 
26 

64 
31 

72 
35 

75 
36 

78 
40 

80 

41 

77 
45 

75 
45 

68 
36 

68 
37 

66 

40 

60 
47 

63 
34 

65.8 
38.2 

PALM0AL6   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
43 

59 
41 

56 
36 

51 
36 

56 
34 

65 
32 

70 
33 

65 
47 

59 
40 

54 
39 

66 
31 

69 
40 

73 
37 

81 
39 

72 
44 

73 
34 

63 
45 

56 
26 

60 
23 

64 
26 

71 
33 

75 
33 

77 
37 

63 
36 

77 
41 

77 
40 

67 
41 

72 
32 

68 
38 

61 
35 

64 
29 

66.6 
36.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

60 
52 

67 
51 

69 

1.2 

66 
45 

69 

46 

80 
44 

60 
46 

79 
".9 

77 
46 

77 
52 

75 
40 

83 
47 

65 

50 

91 
47 

89 
54 

87 
51 

65 
51 

82 
56 

73 
43 

79 
42 

83 
43 

65 
42 

91 
44 

90 
53 

90 
54 

85 
52 

61 
53 

45 

52 

50 

53 

79.9 
48.2 

PARKER  RESERVUIR 

MAX 

Mm 

74 
52 

59 
50 

62 
47 

65 
46 

65 
46 

56 
45 

72 
46 

76 
52 

75 
50 

72 
52 

64 
44 

68 
48 

73 
52 

77 
53 

86 
55 

79 
60 

78 

51 

60 
53 

64 

50 

70 
52 

70 
48 

76 
54 

65 
55 

87 
56 

90 
56 

77 
56 

83 
55 

72 
51 

77 
55 

74 
54 

75 
55 

73.6 
51.8 

RANDS BURC 

MAX 

Mm 

49 
41 

53 
37 

54 
35 

48 
32 

55 
33 

61 
36 

63 
41 

62 
45 

52 
38 

49 
30 

58 
37 

66 
35 

71 
47 

72 
49 

73 
49 

70 
46 

64 
35 

55 
37 

55 
36 

64 
37 

71 
40 

73 
43 

74 
49 

78 
49 

72 
55 

72 
35 

62 
43 

69 
43 

62 
42 

60 
43 

58 
36 

62 . 7 
40.5 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

Mm 

36 
30 

36 
32 

34 

28 

34 
26 

36 
22 

45 
31 

51 
35 

45 
35 

40 
30 

36 
30 

47 
25 

50 
31 

55 
34 

61 
44 

62 
46 

58 
36 

57 
42 

50 
28 

45 
28 

48 
27 

56 
35 

56 
40 

61 
40 

63 
44 

64 
44 

59 
40 

51 
33 

46 
34 

46 
32 

40 
31 

43 
26 

48.9 
33.5 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
52 

68 
52 

71 
48 

68 
47 

69 
45 

82 
50 

81 
44 

78 
48 

74 
57 

71 
47 

77 
49 

82 
46 

65 
47 

89 
46 

90 
49 

85 
52 

87 
48 

72 
44 

73 
41 

78 
42 

61 
41 

85 

90 
46 

93 
52 

92 
58 

S6 
47 

SO 
53 

81 
*3 

60 
56 

77 
56 

76 
56 

79.7 
48.8 

TRONA 

MAX 

Mm 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

Mm 

59 
45 

61 
44 

61 
37 

61 
36 

58 
47 

70 
46 

71 
38 

73 
43 

71 
44 

66 
40 

68 
39 

73 
43 

73 
43 

82 
44 

79 
53 

74 
43 

75 
44 

72 
45 

63 
32 

67 
41 

61 
37 

60 
36 

82 
42 

86 
45 

84 
54 

83 
41 

60 
37 

74 
34 

76 
32 

70 
43 

67 
46 

72.3 
41.7 

VALYERMO  RANCeR  STA 

MAX 

Mm 

51 
40 

53 
33 

56 
25 

24 

24 

22 

65 
30 

60 
28 

56 
36 

59 
25 

72 
36 

67 
34 

64 
38 

34 

30 

70 

73 
38 

76 
35 

72 
36 

73 
39 

66 
28 

63 
32 

56 
42 

55 
28 

32.  1 

VICTORvILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

56 
42 

50 
39 

54 

37 

56 
33 

50 
31 

54 
31 

34 

41 

65 
40 

58 
40 

55 
31 

63 
37 

66 
38 

75 
40 

7  8 
44 

73 
38 

71 
47 

65 
37 

56 
28 

60 
31 

63 
32 

69 
36 

77 
36 

79 
39 

81 
40 

77 
40 

76 
34 

68 
33 

71 
41 

68 
42 

58 
32 

I'io 

WHITE    MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

40 
7 

38 

6 

37 
-  1 

28 

24 
14 

30 
-  6 

37 
10 

36 
9 

23 
9 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

19 
6 

16 
-  1 

14 
2 

16 
4 

14 
4 

29 
7 

34 
16 

33 
13 

34 

10 

34 

0 

19 
0 

24 
6 

31 
18 

29 
18 

29 
14 

26 
11 

30 
15 

26 
-  3 

-  5 

18 
6 

26 
12 

27 

13 

26 
12 

32 
13 

32 
16 

27 
22 

26 
-  6 

20 
5 

24 
7 

21 
-  6 

18 
-  3 

25.3 
7.3 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

46 
40 

50 
35 

50 
32 

47 
30 

54 
32 

57 
35 

59 

36 

60 
37 

60 
34 

55 
38 

52 
33 

60 
33 

64 
39 

64 

42 

62 
44 

62 
43 

65 

39 

72 
45 

70 
52 

66 
40 

61 
36 

62 
34 

60 
42 

64 
37 

68 
39 

67 
45 

73 
45 

70 
32 

59 
32 

58 
34 

56 
33 

60.4 
37.7 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INOID  U  S  DATE  GARDEN 

96 

DATE 

25 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MOUNTAIN  2 

-  8 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

9.59 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EL  CENTRO  2  SSW 

.00 

GREATEST  1  Day  PRECIPITATION 
PALDMAR   MT  OBSERVATORY 

5.06 

DATE 

01 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LODGEPOLE 

59.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS   1  E  //R 

83 

DATE 

10 
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EVAPORATION  AND  WIND 


C4LIFDRNI4 
MARCH  1970 


Station 

Day 

Of  Month 

■3  _  01 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

EVAP 

•  27 

.16 

.  10 

.05 

.09 

.  09 

.09 

.08 

.12 

.04 

.10 

•  04 

.  10 

•  13 

* 

.22 

.20 

.23 

.25 

.16 

.19 

* 

,26 

,14 

.17 

.22 

.27 

•  21 

.22 

.26 

.24 

4.66 

WIND 

• 

132 

45 

45 

49 

26 

42 

47 

27 

46 

31 

28 

20 

41 

* 

79 

57 

51 

49 

28 

36 

* 

45 

18 

19 

20 

41 

24 

31 

60 

34 

1167 

MAX 

73 

68 

61 

62 

55 

69 

69 

67 

70 

60 

70 

58 

76 

SO 

79 

80 

73 

74 

76 

76 

- 

79 

82 

65 

85 

84 

80 

61 

80 

77 

73.5 

MIN 

♦  7 

40 

40 

43 

41 

41 

44 

59 

46 

41 

41 

46 

46 

3 1 

47 

42 

45 

43 

43 

43 

43 

48 

5 1 

53 

49 

49 

59 

46 

46 

46.1 

PERNDALE  2  NW 

EVAP 

.01 

.04 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

.04 

.05 

.09 

.07 

•  09 

.04 

.07 

.06 

.06 

.11 

.11 

.12 

.11 

.09 

.09 

.11 

.12 

.13 

.12 

.09 

•  13 

.15 

.14 

•  12 

2.53 

WIND 

22 

29 

19 

33 

38 

18 

32 

14 

16 

22 

31 

16 

17 

43 

21 

17 

55 

32 

36 

27 

1 9 

23 

2  3 

2 1 

22 

63 

3  6 

8  1 

MAX 

Si 

60 

62 

62 

64 

63 

60 

66 

65 

63 

61 

60 

62 

70 

69 

66 

66 

69 

70 

70 

69 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

69 

68 

70 

66.4 

39 

4  1 

45 

44 

38 

39 

50 

45 

46 

40 

47 

50 

46 

50 

51 

53 

43 

43 

40 

40 

47 

47 

45 

49 

46 

46 

42 

49 

44 

42 

41 

44,8 

TRINITY  DAM  vlSTA 

PT 

EVAP 

.13 

.06 

.02 

.00 

.09 

.02 

.00 

.07 

.03 

.04 

•  00 

•  02 

.03 

.11 

.06 

.08 

.12 

.12 

.10 

.10 

.11 

.10 

.18 

.19 

.19 

.15 

.20 

.18 

.18 

2,928 

WIND 

63 

43 

47 

51 

54 

47 

22 

57 

38 

49 

33 

34 

40 

50 

42 

'so 

93 

S7 

63 

46 

47 

46 

36 

57 

56 

102 

51 

83 

89 

101 

1725 

HILLOH  creek  I  NH 

EVAP 

* 

.05 

.02 

.07 

.03 

.09 

« 

• 

.10 

.03 

.04 

•  02 

•  02 

* 

4 

.12 

.09 

.06 

.10 

.10 

* 

* 

.23 

.10 

.10 

.10 

,11 

• 

* 

.31 

•  10 

1  .95 

MAX 

64 

55 

62 

54 

63 

■ 

63 

53 

62 

58 

62 

- 

w 

67 

70 

66 

65.5 

MIN 

40 

42 

40 

42 

42 

46 

44 

44 

49 

50 

- 

- 

51 

45 

44 

43 

43 

_ 

44 

50 

49 

49 

45 

_ 

42 

42 

44.6 

♦       ♦  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

SERRVESSA  LAKE 

EVAP 

.03 

.11 

.11 

.08 

.06 

.09 

.09 

.09 

.10 

.06 

.09 

•  06 

•  06 

.10 

.14 

.29 

.22 

.25 

.26 

.19 

,19 

.19 

.16 

.15 

.20 

.21 

.43 

.22 

.23 

.35 

.30 

5.19 

WIND 

B9 

49 

41 

56 

76 

30 

29 

34 

33 

56 

28 

32 

20 

2  2 

43 

68 

37 

137 

112 

93 

99 

27 

29 

16 

36 

46 

116 

56 

51 

B5 

98 

1668 

MAX 

57 

63 

59 

96 

52 

67 

68 

67 

69 

52 

34 

53 

70 

73 

75 

71 

79 

66 

66 

72 

70 

74 

77 

76 

82 

78 

73 

75 

77 

78 

70 

68.4 

MIN 

«9 

38 

38 

42 

39 

39 

45 

47 

44 

36 

38 

46 

46 

49 

47 

46 

47 

42 

41 

41 

40 

43 

46 

48 

51 

50 

46 

46 

47 

44 

44 

44,1 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.06 

.08 

.  11 

.05 

.07 

.07 

.13 

.03 

.14 

.02 

.06 

•  06 

•  07 

.12 

.17 

.22 

.19 

.43 

.32 

.15 

.19 

,26 

.17 

.15 

.20 

.36 

.33 

.23 

.39 

.30 

.34 

5,53 

WIND 

108 

94 

81 

31 

57 

37 

45 

6 

80 

100 

25 

10 

22 

36 

134 

1 15 

108 

266 

159 

53 

89 

90 

13 

16 

66 

94 

169 

87 

170 

144 

196 

2701 

CHICO  EXPERIMENT   STA  (A 

EVAP 

.06 

.08 

.08 

. 

.02 

.09 

* 

* 

.25 

.03 

•  08 

•  05 

.08 

« 

* 

.40 

.21 

.16 

.15 

•  19 

* 

« 

.39 

* 

.40 

.23 

.21 

* 

* 

.63 

.21 

4. 098 

WIND 

110 

16 

61 

6S 

26 

33 

* 

* 

125 

25 

56 

17 

23 

* 

« 

117 

48 

43 

30 

44 

* 

• 

75 

* 

64 

41 

42 

115 

35 

1214 

DAVIS  2  MSW 

EVAP 

.05 

.19 

.09 

.07 

.10 

.11 

.07 

.09 

.08 

.06 

•  08 

.09 

.06 

.13 

.20 

,39 

.23 

.46 

.44 

.28 

.18 

,16 

.14 

.19 

.35 

.51 

.62 

.32 

.50 

.56 

.50 

7,26 

WIND 

120 

142 

18 

66 

114 

48 

14 

45 

41 

46 

25 

43 

30 

60 

73 

210 

69 

333 

232 

40 

26 

2 1 

3 1 

169 

220 

310 

150 

MAX 

63 

68 

57 

51 

66 

66 

68 

71 

57 

63 

60 

66 

72 

72 

76 

80 

62 

64 

68 

72 

74 

79 

79 

79 

72 

68 

71 

73 

72 

66 

66.6 

MIN 

- 

40 

41 

41 

40 

41 

43 

44 

45 

39 

40 

40 

54 

53 

50 

48 

45 

37 

37 

40 

41 

40 

44 

50 

50 

46 

41 

41 

43 

41 

42 

43.3 

FQLSOM  DAM 

.00 

.  00 

.  06 

.  07 

.00 

.07 

.08 

.00 

.05 

.  00 

•  08 

.07 

.08 

.13 

.09 

.14 

.15 

.19 

.29 

.15 

.19 

,15 

.15 

,18 

•  15 

•  25 

.26 

•  21 

.24 

.22 

.27 

3.95 

WTMn 

119 

32 

15 

47 

1 

2 

1 

3 

31 

0 

9 

I 

2 

7 

15 

3 

61 

99 

3 

11 

7 

5 

7 

2 

8 

34 

15 

5 

11 

to 

542 

LAKE  Shore 

EVAP 

.OS 

.05 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.04 

- 

- 

.09 

.06 

,06 

.  12 

.  09 

.16 

.14 

.16 

.16 

.16 

,17 

.18 

.20 

.20 

.24 

.29 

.11 

.26 

.21 

•  20 

•  18 

3,91B 

WIND 

~ 

21 

20 

19 

28 

22 

9 

17 

15 

1 7 

32 

13 

27 

28 

24 

30 

36 

46 

47 

2C 

29 

26 

3  J 

37 

4E 

67 

31 

56 

46 

50 

35 

960B 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

.0<l 

.11 

.08 

.01 

.04 

.11 

.10 

.08 

.09 

.04 

.07 

.04 

.08 

.  10 

.17 

16 

.35 

.30 

.17 

.17 

,12 

.14 

.13 

.19 

.30 

.36 

.23 

.28 

•  30 

•  30 

4,86 

WIND 

^8 

46 

38 

39 

53 

35 

48 

66 

'e't 

55 

151 

138 

5 1 

66 

42 

44 

36 

52 

82 

183 

16 

86 

78 

136 

1953 

MAX 

68 

62 

69 

52 

49 

65 

66 

64 

66 

66 

62 

53 

67 

72 

74 

70 

76 

64 

64 

71 

68 

70 

74 

77 

79 

76 

71 

72 

85 

1  '"* 

68 

67.2 

MIN 

48 

35 

36 

38 

38 

37 

42 

43 

41 

37 

37 

44 

46 

46 

44 

43 

43 

40 

39 

37 

43 

39 

43 

44 

47 

45 

44 

42 

48 

1 

46 

41.6 

PLACERVILLE  IPC 

EVAP 

.09 

.00 

.06 

* 

* 

.18 

.06 

•  04 

.04 

•  08 

* 

• 

.30 

.19 

.19 

.21 

.15 

* 

• 

.38 

.17 

.20 

.20 

.30 

* 

* 

•  56 

•  1  7 

3,91B 

WIND 

* 

112 

* 

35 

8 

9 

* 

* 

36 

20 

2 

2 

21 

* 

• 

93 

17 

66 

77 

19 

* 

* 

43 

42 

42 

38 

106 

• 

148 

56 

994 

SHASTA  D'VM 

EVAP 

_ 

.08 

.07 

.00 

.00 

.12 

.02 

.05 

.06 

.00 

.08 

.00 

.03 

.05 

.14 

.11 

.13 

.20 

.20 

.19 

.16 

,14 

.20 

,21 

.26 

.24 

.30 

.13 

.25 

•  23 

•  19 

3,99B 

WIND 

63 

39 

31 

21 

55 

42 

6 

27 

42 

24 

41 

39 

29 

44 

35 

47 

49 

56 

69 

64 

67 

93 

70 

54 

B4 

76 

93 

51 

71 

76 

65 

1599 

WHISKEYTOklN  RES 

EVAP 

.09 

.04 

.05 

.00 

.01 

.07 

.02 

.01 

.06 

.02 

.04 

.01 

•  00 

.05 

.13 

.12 

.13 

.16 

.12 

.20 

.19 

.13 

.17 

,19 

.20 

.22 

.25 

.19 

.19 

•  27 

.15 

3,48 

WIND 

SO 

36 

18 

29 

26 

18 

17 

38 

26 

22 

43 

33 

27 

24 

38 

30 

31 

57 

93 

45 

40 

30 

20 

37 

49 

36 

62 

37 

32 

35 

58 

1097 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

* 

.22 

.04 

.36 

.03 

.06 

* 

.25 

.17 

.00 

.00 

.00 

* 

* 

.49 

.29 

.33 

.  19 

.17 

• 

• 

.45 

,  30 

.  4S 

.46 

.47 

•  90 

•  42 

6,01 

WIND 

« 

148 

37 

102 

66 

19 

* 

* 

118 

34 

96 

30 

31 

* 

263 

134 

• 

246 

29 

* 

80 

39 

154 

153 

116 

* 

421 

166 

2442 

MAX 

■ 

69 

65 

63 

75 

73 

72 

62 

61 

71 

73 

- 

- 

76 

76 

66 

69 

73 

79 

79 

79 

74 

73 

■ 

75 

69 

71.6 

MIN 

42 

43 

49 

38 

46 

50 

40 

46 

49 

50 

- 

- 

46 

45 

40 

38 

43 

42 

52 

51 

49 

45 

42 

44 

45  .0 

*      *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINCAME 

EVAP 

.06 

.26 

.05 

.05 

.06 

.15 

.  02 

.  15 

.19 

.15 

.06 

.07 

•  19 

.25 

.09 

.22 

* 

.20 

.  39 

.30 

.35 

.05 

.13 

,19 

.26 

.24 

.17 

.16 

.30 

.45 

.27 

5.40 

WIND 

130 

114 

52 

68 

49 

55 

49 

93 

85 

88 

53 

59 

60 

100 

90 

134 

162 

246 

127 

39 

65 

100 

57 

63 

46 

121 

152 

57 

128 

205 

154 

2997 

MAX 

63 

64 

62 

53 

66 

71 

70 

96 

70 

66 

64 

71 

74 

73 

73 

71 

60 

67 

74 

74 

73 

74 

75 

79 

82 

76 

60 

75 

74 

70 

72 

70.2 

MIN 

49 

42 

45 

48 

41 

44 

48 

52 

45 

46 

49 

52 

50 

54 

48 

52 

54 

48 

46 

45 

43 

44 

45 

49 

52 

46 

50 

50 

48 

45 

49 

47.6 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

* 

• 

.12 

.07 

.  10 

.11 

•  12 

.11 

.  1 1 

.11 

.10 

•  20 

.05 

.19 

.16 

.16 

.22 

.  17 

.  17 

.16 

.  16 

.  17 

.  14 

.  27 

.13 

.  24 

.24 

•  22 

•  22 

•  17 

4 . 528 

NEWARK 

(C> 

EVAP 

* 

.18 

.  17 

.26 

.12 

.10 

* 

• 

.34 

.04 

.09 

.17 

•  19 

* 

* 

•  54 

.16 

.36 

.37 

.28 

* 

* 

.56 

.19 

.21 

.28 

•  36 

* 

* 

•  87 

.30 

6,10 

WIND 

« 

23 

* 

• 

18 

2 

* 

• 

22 

10 

12 

4 

17 

* 

21 

10 

20 

6 

7 

• 

* 

13 

4 

4 

3 

6 

* 

* 

21 

4 

229 

»      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIDCH  PUMPING  PL 

i 

EVAP 

.03 

.10 

.13 

.08 

.04 

.00 

.  10 

.08 

.09 

•  02 

.08 

.05 

•  12 

•  1 5 

.15 

•  21 

.25 

.30 

.30 

.17 

.16 

.17 

.15 

.17 

.  19 

.26 

.37 

.26 

.30 

•  36 

•  32 

5.20 

CAMP  PARDEE 

(B 

EVAP 

.03 

.01 

.04 

.05 

.03 

.03 

.05 

.03 

.10 

.06 

.06 

.09 

•  07 

.06 

.06 

.15 

.09 

.17 

.21 

.13 

.06 

.10 

.14 

.10 

.12 

.13 

.21 

.16 

.15 

•  17 

•  20 

3.04 

WIND 

46 

20 

18 

11 

25 

12 

14 

20 

1 1 

17 

16 

16 

14 

12 

13 

20 

16 

37 

94 

23 

16 

12 

12 

11 

9 

6 

33 

23 

9 

27 

40 

617 

FRIANT  OOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.13 

.11 

.10 

.10 

.09 

.05 

.08 

.07 

.09 

.09 

.12 

.10 

•  09 

.13 

.12 

.04 

.12 

.20 

.14 

.19 

.14 

.19 

.15 

.14 

.16 

.14 

.37 

.19 

.17 

•  17 

•  16 

4.10 

<E 

W I ND 

79 

66 

55 

45 

71 

29 

36 

39 

39 

48 

54 

39 

36 

60 

49 

31 

41 

70 

41 

58 

37 

33 

33 

33 

45 

39 

129 

46 

46 

44 

46 

1513 

MAX 

32 

52 

61 

64 

46 

55 

66 

67 

65 

63 

63 

65 

66 

74 

72 

60 

73 

67 

66 

66 

70 

72 

73 

75 

77 

78 

76 

73 

74 

73 

68 

67.0 

MIN 

47 

46 

41 

40 

37 

37 

39 

44 

45 

44 

42 

42 

47 

49 

48 

46 

46 

43 

43 

42 

41 

45 

49 

50 

52 

54 

45 

45 

47 

44 

43 

44.7 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.03 

.07 

.09 

.11 

.01 

.09 

.10 

.09 

.  10 

.13 

.08 

.  15 

•  19 

.14 

,19 

.20 

.21 

.34 

.19 

.29 

.29 

.29 

.20 

.18 

.17 

.26 

.41 

.36 

.28 

•  32 

•  31 

5.71 

WIND 

45 

45 

17 

20 

43 

12 

11 

19 

21 

29 

24 

29 

13 

19 

37 

36 

43 

124 

32 

29 

24 

21 

20 

21 

21 

37 

101 

7 

69 

62 

65 

1112 

KNIOHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.04 

,04 

.01 

- 

- 

- 

.09 

.05 

.11 

.09 

.10 

.04 

,06 

.14 

.11 

•  11 

•  12 

•  17 

.22 

.19 

.13 

.11 

* 

• 

.20 

.19 

.19 

.17 

.15 

•  18 

- 

3,43B 

WIND 

60 

20 

3 

7 

30 

2 

3 

6 

11 

7 

6 

6 

6 

1 

16 

12 

5 

42 

1 

19 

8 

3 

« 

♦ 

12 

3 

19 

15 

8 

15 

■ 

360B 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 

.Oli  .10 

.12 

.12 

.03 

.06 

.  12 

.00 

.15 

.  14 

.  15 

.10 

•  13 

.19 

,18 

•  24 

.  30 

.30 

.33 

.18 

.28 

.  19 

.20 

.31 

.  30 

.34 

.58 

.40 

.  37 

.45 

.42 

6,61 

WIND 

97 

134 

68 

58 

B2 

62 

60 

59 

81 

74 

69 

55 

56 

66 

90 

92 

109 

166 

110 

80 

68 

72 

75 

83 

88 

99 

182 

123 

101 

172 

135 

2692 

MAX 

55 

57 

62 

65 

47 

60 

65 

67 

69 

66 

65 

61 

71 

76 

74 

72 

73 

65 

67 

71 

71 

73 

75 

76 

78 

76 

75 

72 

74 

72 

66 

66.3 

MIN 

48 

40 

42 

45 

39 

37 

41 

49 

45 

46 

42 

43 

49 

52 

46 

45 

47 

40 

37 

39 

41 

43 

44 

47 

50 

45 

43 

44 

46 

44 

42 

43.9 

LODI 

EVAP 

.14 

.06 

.09 

.  14 

.05 

.  14 

.03 

.15 

.  12 

.10 

•  12 

.03 

.  10 

.14 

.23 

.14 

.25 

.30 

.22 

.13 

.  14 

.  16 

.13 

.17 

.20 

.30 

•  20 

•  22 

.40 

.34 

.24 

5.16 

WIND 

124 

37 

28 

55 

37 

38 

16 

35 

28 

25 

34 

19 

16 

38 

71 

41 

no 

116 

70 

27 

30 

23 

20 

12 

39 

39 

111 

36 

107 

123 

65 

1594 

MAX 

54 

60 

59 

44 

55 

60 

66 

67 

65 

62 

60 

70 

75 

72 

64 

7i 

56 

62 

67 

72 

73 

76 

BO 

80 

77 

73 

65 

73 

71 

65 

68 

66.6 

MIN 

48 

38 

42 

43 

38 

39 

45 

50 

45 

40 

45 

45 

50 

30 

45 

45 

45 

36 

36 

39 

42 

43 

47 

49 

46 

43 

39 

44 

45 

41 

40 

43.4 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.03 

.11 

.09 

.10 

.05 

.07 

.09 

.10 

.16 

.20 

.14 

.10 

•  13 

.17 

.20 

.24 

.27 

.43 

.36 

.21 

.28 

.20 

,20 

.25 

.26 

.37 

.51 

•  37 

.36 

.52 

.45 

7.02 

WIND 

135 

250 

115 

77 

169 

101 

92 

113 

160 

217 

116 

92 

79 

66 

179 

144 

195 

246 

191 

139 

142 

109 

107 

136 

111 

189 

234 

180 

190 

373 

216 

4885 

MAX 

59 

58 

61 

65 

48 

59 

64 

67 

70 

65 

66 

64 

73 

75 

72 

77 

67 

66 

70 

73 

75 

76 

77 

82 

75 

74 

72 

76 

72 

67 

69.1 

MIN 

50 

42 

44 

45 

39 

39 

44 

47 

46 

45 

45 

47 

51 

S3 

48 

46 

49 

42 

39 

42 

44 

46 

47 

50 

52 

48 

45 

46 

49 

45 

45 

45.9 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Monlh 

3 w 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SAN  JOtgUIN 

DRAINAGE  09 

HANTECA 

EVAP 

■  13 

•  11 

•  11 

•  06 

•  04 

.07 

•  07 

•  06 

•  1 1 

.20 

•  22 

.28 

.28 

.  19 

.  18 

•  17 

.18 

,15 

•  33 

•  27 

'I? 

WIND 

177 

60 

40 

35 

48 

34 

20 

'45 

'49 

29 

35 

'32 

'21 

'so 

'99 

66 

65 

65 

60 

36 

33 

31 

24 

17 

'29 

'41 

72 

48 

'64 

101 

1593 

MAX 

61 

99 

62 

64 

46 

61 

64 

67 

66 

64 

65 

60 

71 

76 

75 

71 

76 

68 

69 

71 

74 

73 

76 

■  78 

79 

79 

75 

75 

75 

74 

71 

69.1 

HIN 

49 

41 

41 

49 

41 

41 

41 

47 

46 

44 

44 

46 

47 

51 

48 

46 

46 

41 

41 

41 

45 

47 

49 

90 

52 

90 

45 

45 

46 

45 

43 

45.5 

SALT  SPRINGS  PHR  H  (0 

EVAP 

•  09 

.00 

•  06 

•  04 

•  00 

.  08 

•  10 

■  06 

.04 

•  02 

•  06 

•  07 

•  1 3 

.12 

.12 

•  14 

•  26 

•  26 

24 

.16 

■  13 

14 

•  1 8 

■ 

.24 

.24 

.21 

.25 

.20 

•  20 

4.37 

SAN  LUIS   DAM  <F 

EVAP 

.16 

•  l* 

•  U 

.12 

•  09 

.09 

•  11 

.10 

•  16 

.17 

•  16 

•  09 

.11 

.17 

•  21 

.22 

.23 

.42 

.35 

.20 

.27 

.19 

•  16 

,22 

.26 

.29 

•  56 

•  30 

.30 

.55 

.47 

6.96 

WIND 

90 

112 

92 

32 

97 

10 

8 

110 

106 

131 

32 

10 

8 

37 

105 

31 

105 

162 

116 

32 

64 

24 

15 

24 

27 

81 

210 

93 

116 

225 

178 

2485 

MAX 

61 

61 

63 

67 

90 

67 

69 

72 

72 

69 

70 

65 

75 

79 

76 

76 

79 

71 

70 

73 

72 

77 

60 

81 

84 

80 

79 

76 

81 

62 

70 

72^4 

MIN 

92 

44 

44 

45 

40 

41 

54 

53 

46 

46 

47 

47 

46 

53 

50 

SO 

51 

43 

41 

42 

46 

46 

51 

92 

35 

51 

46 

49 

91 

47 

46 

47,8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  20 

.  13 

•  08 

■  06 

•  1 3 

•  10 

•  10 

•  1 3 

.29 

.37 

29 

23 

•  27 

29 

29 

.41 

WIND 

120 

129 

67 

83 

'38 

28 

29 

io7 

122 

'S3 

53 

20 

'16 

127 

127 

B4 

160 

132 

'78 

74 

'94 

'63 

"47 

'95 

'97 

'95 

106 

'96 

196 

198 

131 

2669 

•      «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.'<<• 

. 

.10 

.06 

.18 

.06 

•  08 

.10 

.06 

.09 

•  04 

.06 

,08 

.14 

•  14 

.  16 

•  16 

.13 

.12 

•  10 

.16 

.14 

.  16 

,20 

.22 

.22 

•  22 

•  14 

.12 

.06 

.15 

4,25B 

HIND 

16 

11 

18 

20 

19 

21 

16 

22 

32 

32 

17 

19 

19 

21 

21 

20 

32 

30 

39 

32 

22 

19 

15 

28 

24 

20 

33 

4 

• 

103 

21 

742 

MAX 

72 

71 

72 

72 

71 

66 

68 

68 

67 

66 

75 

72 

69 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

70 

72 

72 

76 

76 

76 

76 

77 

69 

76 

76 

72.9 

MIN 

38 

38 

36 

38 

36 

36 

38 

39 

40 

40 

38 

36 

36 

44 

43 

43 

42 

42 

42 

36 

42 

42 

41 

41 

41 

42 

36 

38 

46 

43 

40.3 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.10 

.03 

.12 

.09 

.10 

.13 

.13 

.10 

.13 

.13 

•  09 

.12 

.11 

.15 

.15 

•  20 

•  15 

.21 

.22 

.19 

.23 

.15 

•  15 

,17 

.17 

.15 

•  17 

.23 

.20 

.20 

.19 

4.66 

WIND 

97 

98 

69 

40 

64 

77 

42 

26 

58 

71 

76 

46 

43 

43 

45 

50 

35 

46 

61 

90 

69 

34 

44 

35 

36 

31 

46 

59 

66 

95 

57 

1589 

MAX 

96 

S7 

64 

64 

51 

64 

71 

70 

71 

66 

62 

67 

72 

76 

79 

75 

75 

73 

71 

70 

70 

73 

73 

77 

76 

78 

78 

76 

72 

74 

73 

70.1 

MIN 

90 

46 

41 

42 

39 

41 

45 

49 

50 

47 

41 

43 

46 

50 

46 

47 

46 

43 

39 

42 

4 1 

44 

45 

50 

51 

52 

52 

44 

47 

52 

42 

45.7 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.10 

.03 

•  14 

.17 

•  14 

.17 

• 

* 

.42 

.15 

•  12 

•  13 

.  14 

« 

* 

.49 

•  15 

.16 

•  26 

•  31 

* 

* 

,66 

•  16 

.18 

.16 

,08 

* 

• 

.67 

•  21 

5.24 

MIND 

160 

87 

121 

96 

141 

77 

* 

• 

194 

105 

132 

61 

62 

* 

* 

146 

54 

77 

56 

71 

* 

* 

196 

95 

72 

100 

36 

• 

* 

253 

136 

2934 

MAX 

71 

69 

72 

BO 

73 

74 

- 

- 

79 

72 

66 

76 

76 

- 

- 

84 

81 

79 

82 

81 

- 

- 

82 

82 

82 

82 

67 

- 

- 

84 

76 

77.0 

MIN 

96 

54 

54 

9 1 

46 

47 

54 

49 

46 

49 

52 

52 

5 1 

46 

44 

45 

5 1 

56 

56 

53 

49 

92 

51.1 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.07 

.09 

.11 

.07 

.09 

.18 

.21 

•  22 

.15 

.11 

•  16 

•  13 

.13 

.16 

.29 

.32 

.30 

.26 

.46 

•  25 

.36 

.22 

,25 

.27 

.24 

.19 

•  09 

•  38 

.26 

.22 

•  13 

6.33 

WIND 

103 

72 

64 

33 

93 

97 

60 

29 

75 

45 

92 

40 

30 

26 

58 

81 

49 

100 

125 

66 

83 

43 

46 

45 

97 

« 

105 

109 

65 

100 

64 

2031 

MAX 

S3 

57 

57 

57 

62 

69 

69 

67 

62 

60 

66 

68 

74 

77 

74 

76 

72 

61 

69 

67 

72 

75 

77 

75 

74 

54 

69 

71 

70 

62 

70 

67.3 

MIN 

*9 

47 

45 

46 

42 

41 

45 

49 

47 

46 

39 

44 

47 

49 

49 

49 

46 

45 

37 

41 

41 

45 

47 

48 

48 

51 

44 

43 

45 

47 

45 

45.3 

TWITCHELL  0AM 

EVAP 

.12 

.13 

•  07 

.12 

•  09 

.18 

.17 

* 

.26 

•  04 

•  11 

.13 

.16 

.16 

.20 

•  25 

•  25 

.25 

.22 

.20 

.27 

.20 

•  21 

•  16 

•  16 

.18 

•  20 

.21 

.22 

•  26 

•  22 

5.46 

MIND 

35 

48 

68 

37 

49 

55 

43 

* 

82 

31 

49 

48 

29 

30 

163 

86 

56 

65 

54 

62 

55 

35 

32 

40 

23 

39 

66 

52 

41 

47 

63 

1583 

61 

65 

64 

66 

71 

71 

69 

64 

66 

75 

80 

77 

8 1 

79 

75 

77 

75 

75 

72 

72 

72 . 4 

MIN 

90 

47 

40 

44 

40 

39 

40 

_ 

43 

47 

43 

44 

44 

44 

47 

91 

49 

47 

40 

40 

42 

41 

44 

50 

49 

46 

46 

43 

46 

47 

40 

44,5 

*      •  * 

SOUTHEAST  DESERT 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.19 

.19 

.24 

•  30 

.21 

.33 

•  30 

.16 

•  26 

.31 

.28 

•  15 

.26 

.31 

.30 

.51 

.28 

.51 

.39 

.34 

•  29 

.29 

.31 

•  39 

.54 

.30 

_ 

.40 

.55 

•  44 

.40 

10.038 

WIND 

116 

98 

70 

77 

116 

57 

25 

24 

29 

70 

69 

21 

22 

25 

100 

a* 

65 

33 

299 

74 

35 

16 

27 

29 

102 

56 

278 

64 

137 

125 

96 

2431 

MAX 

69 

76 

75 

75 

72 

79 

79 

80 

79 

73 

70 

77 

82 

82 

80 

82 

82 

71 

76 

76 

81 

85 

86 

87 

87 

78 

75 

81 

81 

77 

79 

76,5 

53 

5  ^ 

53 

53 

59 

92 

5 1 

52 

60 

50 

52,9 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.09 

.01 

•  U 

.17 

.04 

.15 

.20 

.16 

.23 

.24 

•  U 

•  18 

.19 

.18 

.23 

.26 

.27 

.30 

.24 

.25 

•  25 

.25 

,29 

.27 

.37 

.30 

•  39 

•  32 

.30 

•  30 

.34 

7.01 

MIND 

27 

6 

28 

28 

26 

26 

26 

14 

46 

62 

43 

36 

14 

11 

15 

22 

12 

40 

28 

27 

27 

19 

19 

30 

46 

17 

75 

37 

49 

57 

71 

990 

MAX 

69 

63 

72 

76 

69 

71 

80 

Bl 

81 

75 

69 

B3 

80 

82 

86 

84 

86 

85 

78 

79 

80 

84 

66 

88 

90 

89 

86 

80 

63 

62 

82 

79,8 

MIN 

94 

53 

47 

49 

50 

49 

53 

53 

52 

50 

47 

53 

54 

54 

57 

54 

55 

52 

45 

46 

50 

54 

53 

54 

96 

96 

51 

49 

53 

93 

93 

52,0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(6)  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CILIFORNU 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       •  * 

NORTH  COAST 

DftAlN&GE  01 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16.0 
16 

12 

9 

7 

6 

9 

T 

T 

T 
T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 

3 

T 
T 

*      *  * 

SACRANENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.9 

2.0 

2.9 

BLUE  CANVON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EQUIV 

16.6 
9 

2.1 

13 
3.3 

12 
3.3 

4.9 

11 
3.2 

16 
3.8 

13 
3.5 

.9 

10 
3.4 

8.7 

19 
4.0 

3.0 
15 
4.4 

1.6 

19 
5.5 

T 

16 
4.9 

14 
4.4 

12 
3.7 

10 
3.9 

6 

3.1 

3 

1.7 

2 
.9 

1 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.0 

u 

10 

6 

1.0 
8 

2.0 
8 

7 

6 

9.0 
6 

5 

1.5 
9 

5 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

6 

9 

4 

3.0 
6 

9 

1 

T 

4.0 

1 

T 

4.0 

1 

1 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

<i 

T 

* 

2 

2 

1 

T 
T 

1.5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

HAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

18.0 

21 

19 

18 

T 

17 

3.0 

20 

17 

13 

9.0 

20 

17 

5.0 

21 

T 

17 

T 

16 

14 

12 

T 

11 

9 

7 

6 

6 

6 

9 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

li.O 
4 

T 

1.0 

1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

8.9 

9 

6 

9 

.9 

9 

6.0 

U 

11 

4 

4.9 

7 

5 

9.0 
14 

T 

6 

9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
1.2 

2 
.9 

1 

1.2 

T 

T 

.4 

T 

T 

QUINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

1 

2<0 

.9 

.9 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

9 

1 

3 

1 

1 

SIERRAVILLE  BANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
T 

8.0 

8 

I 

T 

1.3 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20.0 

4.0 

81 

77 

76 

8.3 

60 

76 

8.3 

79 

6.8 

83 

80 

T 

80 

75 

69 

67 

67 

66 

66 

61 

60 

58 

56 

T 
91 

T 
52 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
9 

T 

4.0 

4 

.9 

T 

1.0 

1 

4.9 

2 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOC  A 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

1.0 

1 

3.0 
4 

3 

7.0 

9 

4 

3 

T 

2 

1 

.9 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

1.9 

.5 

.5 

DOYLE  5  SSG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 

.6 

.4 

T 

.3 

T 

.2 

FORT  B I DwE L L 

SNDWF  ALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

4.0 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

SaUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
8 

19.0 

20 

18 

17 

7,0 

22 

20 

9 

9.9 

14 

1.0 

12 

9.9 

17 

12 

T 
10 

T 

8 

6 

T 

3 

T 
T 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

1 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

18 

9.0 

23 

21 

20 

9.0 

29 

20 

18 

17 

T 

17 

1.0 

17 

16 

15 

14 

12 

11 

10 

8 

8 

8 

7 

9 

4 

4 

2 

HOODFQRDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1.9 

1 

2.0 

1 

T 

2.0 

1 

2.0 
T 

2.0 
T 

«      *  « 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.0 
4 

T 

•       •  • 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 

CALAVERAS  9IG  TREES 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

9.D 

5 

4.9 

5 

T 

4 

3 

10,0 
13 

4.0 
6 

4 

T 

T 

OLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
14 

16.0 

30 

T 

29 

28 

10.0 

37 

33 

29 

28 

26 

1.0 

26 

24 

23 

23 

18 

17 

16 

13 

12 

12 

12 

U 

10 

9 

8 

7 

9 

4 

2 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

9.0 

5 

1.5 

2 

See  Reterence  Notes  Followinq  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


CALIPORNIA 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MUNTINOTON  L4KE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

I5.C 

e.G 

T 
43 

T 

42 

12.0 
9C 

44 

41 

T 

39 

38 

4.0 

41 

T 

40 

39 

38 

36 

35 

33 

32 

31 

1.0 
31 

30 

29 

28 

27 

25 

23 

22 

21 

21 

20 

1.0 

21 

1 . 0 

21 

NORTH  FORK  RiNCER  ST4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SO  ENTRANCE  VOSE«ITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

6.0 

11 

7 

4 

13,0 

19 

11 

9 

6 

4 

4.0 

6 

5 

3 

1 

2.0 
2 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

- 

«      •  « 

SOUTH  COAST 

DRAINACE  06 

CUVAHACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2 

IDVLLWILD  FIRE  OEPT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

S 

6 

.5 

4 

MOUNT  WUSON  FC   338  6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
T 

3.0 

1 

T 
T 

T 
T 

8,0 

7 

5 

2 

1 

T 

T 
T 

.5 

T 

1.0 

SANOBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2,0 

6 

1 

T 

.6 

T 

*      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1,0 

T 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 

<> 

2.2 

9 

4 

13.5 

16 

12 

10 

9 

5 

.5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

1.0 

8 

8 

S 

T 

8 

4 

4 

2 

1 

1.0 

2 

T 

4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

13 

1.0 

13 

13 

12 

1.0 
13 

12 

11 

9 

9 

2.0 

10 

T 

10 

T 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

: 

: 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

2.0 

2 

3.0 

5 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
HtBCH  1970 


t 

<u 

Day  o{  month 

« 

Station 

Q 

I  IN) 

g 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

BRiWLEY  2  SW 

94M 

60 

59 

58 

57 

57 

57 

57 

59 

58 

59 

57 

56 

59 

60 

61 

60 

60 

60 

56 

57 

57 

59 

60 

60 

62 

62 

62 

60 

61 

59 

59 

59.1 

MAX 
MIN 

61 
59 

63 
57 

64 
54 

63 
55 

62 
56 

63 
55 

65 
54 

65 

55 

64 
56 

61 
56 

63 
54 

65 
55 

66 
55 

67 
56 

68 
57 

67 
56 

67 
57 

65 
57 

65 
54 

63 
55 

66 
53 

68 

56 

69 
57 

70 
57 

70 
59 

68 
58 

66 
59 

68 
55 

68 
59 

65 
56 

67 
56 

65.5 
56.2 

S 

9AIH 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

59 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

61 

62 

62 

64 

63 

64 

62 

63 

61 

61 

60.9 

MAX 
MIN 

61 
60 

60 
57 

60 
58 

60 
56 

60 
58 

60 
56 

62 
58 

62 
59 

62 
59 

62 
59 

62 
58 

63 
59 

64 
60 

65 
60 

65 

61 

66 
62 

65 
61 

65 
62 

65 
60 

63 
59 

63 
59 

65 
60 

66 
61 

67 
62 

68 
63 

67 
63 

66 
63 

67 
61 

66 
62 

65 
60 

66 
60 

63.6 
59.9 

u 

9AM 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

61 

62 

61.9 

20 

9AM 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

62.0 

39 

9Af 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

61 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

62 

64 

62.7 

79 

9AM 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67.0 

DAVIS  2  WSW 

<i 

MAX 
MU 

60 
!« 

62 

62 

48 

56 
50 

52 
46 

60 
47 

61 
49 

58 
52 

65 
50 

56 
45 

60 
50 

56 
50 

66 
S3 

70 
57 

72 
55 

68 
57 

74 
57 

67 
52 

66 
50 

66 
50 

69 
52 

70 
54 

73 
56 

74 
57 

76 
62 

74 

60 

73 
57 

72 
56 

73 
59 

74 
56 

70 
57 

66.3 
53.1 

FRESNO  we  ilRPDRT 

2 

MAX 

MI^ 

66 
50 

68 
48 

70 
43 

52 
46 

59 
44 

75 
41 

77 
46 

73 
52 

73 
47 

73 
48 

75 
46 

80 
50 

89 
53 

83 
55 

79 
54 

85 
53 

81 
55 

- 

87 
50 

89 

50 

91 
5i 

91 
53 

92 
55 

95 
57 

95 

60 

93 
61 

95 
56 

95 
57 

91 
57 

91 
55 

90 
54 

81.6 
51.6 

<t 

MAX 
MIM 

57 
53 

6<> 
50 

63 
46 

52 
49 

55 
46 

66 
4S 

70 
50 

67 
54 

67 
54 

67 
51 

68 
52 

73 
51 

76 
53 

75 
56 

73 
56 

77 
56 

74 
56 

76 
55 

79 
55 

61 
56 

82 
57 

63 
59 

84 
61 

86 
64 

84 
64 

86 

61 

86 
62 

83 
62 

82 

60 

81 
59 

74.1 
55.2 

8 

MAX 

Mlh 

57 
55 

58 
5'. 

58 
52 

54 
52 

54 
48 

59 
49 

61 
53 

60 
55 

60 
55 

61 
54 

62 
55 

64 
55 

67 
55 

66 
58 

64 

61 

67 
59 

66 
61 

_ 

68 
60 

66 
60 

69 

60 

71 
61 

72 

63 

73 
64 

74 
66 

74 
66 

75 
66 

75 
66 

73 
65 

73 
64 

72 
64 

65.8 
56.5 

20 

6AM 

61 

60 

60 

59 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

58 

56 

59 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

61.9 

40 

8AM 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

60 

60 

56.5 

RIVERSIDE  EXP  STA 

SUB«STA  1 

12 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
54 

55 
54 

55 

54 

54 
53 

54 
53 

54 
53 

55 
53 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

55 
53 

56 
54 

59 
56 

61 
56 

61 
59 

61 
59 

61 
59 

59 

57 

59 
57 

61 
57 

61 

57 

63 

60 

63 
61 

63 
61 

63 
61 

61 
59 

61 
59 

62 
60 

62 
60 

61 
59 

56.6 
56.7 

SUB-STA  2 

18 

MAX 

MIN 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

59 

58 

56 

57 

56 
56 

60 
57 

60 
56 

60 
59 

60 
59 

60 
57 

56 
57 

60 
57 

60 
59 

63 
60 

64 
62 

64 
62 

63 
61 

62 
60 

63 
61 

63 
61 

64 

62 

65 
64 

65 
63 

64 
62 

63 
62 

64 
62 

64 
62 

63 
62 

63 
62 

62 

60 

61.7 
60.1 

BRAWLEY   2  SW  ,   HOLTVILLE  SILTV   CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE   EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9   A.   M.      READINGS  AT  9  A.   M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  ,    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX   AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH   FOR  24 

HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

FRESNO  WB  AP  ,    ATWATER  SANDY   LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER 

ONLY.     PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,   4-,    AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA   :    STATION   1,    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 
FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:    RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
MARCH  1970 


Wi 

(Speed  — 

nd 
m.p.h 

■) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dify 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o 
&■ 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

M 

1.  0 

?  ^  « 

Result 
Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

1  Trace 

1 

o 
o 

o 

o 

1.00- 

Total 

Averc 
sky  cc 

CI  in  r!<: 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

36 

2.1 

6.9 

23  +  + 

30 

10  + 

68 

49 

36 

57 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

3.9 

BISHOP   WB  AIRPORT 

■ 

* 

- 

29 

18 

- 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

28++ 

7 

17 

- 

50 

0 

3 

4 

0 

1 

1 

9 

5.0 

EUREKA  WB  CITY 

38 

N 

28 

- 

- 

- 

3 

5 

4 

2 

0 

0 

14 

77 

5.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

33 

2.2 

6,6 

26 

NW 

17 

89 

61 

42 

73 

3 

1 

0 

1 

1 

0 

6 

89 

4.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

22 

2.2 

6.6 

23++ 

26 

10 

80 

63 

54 

74 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

5.2 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT 

24 

3.3 

8,6 

40  % 

W 

10 

80 

61 

66 

75 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

5.0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

22 

sw 

31 

- 

1 

0 

2 

1 

1 

0 

5 

74 

4.1 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

33 

3.5 

8,5 

" 

69 

57 

43 

62 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

31 

3.6 

9.3 

35++ 

4 

18 

77 

67 

60 

70 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

7 

3.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

5.7 

10.4 

33 

N 

26  + 

64 

49 

36 

57 

4 

2 

1 

3 

0 

0 

10 

82 

4.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

32 

3.9 

8.2 

34 

N 

26+ 

79 

67 

47 

70 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

84 

4.1 

SAND6ERG  WB 

38++ 

7 

18 

61 

52 

49 

61 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

4.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

3.6 

8.1 

26 

s 

04 

68 

57 

56 

66 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

74 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

7.2 

11.8 

31++ 

28 

16 

73 

61 

54 

68 

1 

4 

1 

0 

1 

0 

7 

3.5 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

26 

N 

27 

1 

4 

1 

c 

1 

0 

7 

85 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

58 

59 

78 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

4 

3.4 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

32 

9.4 

39++ 

33 

26 

81 

63 

45 

7C 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

6 

3.9 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON-HUBBARO  I10FCZ610 
ADELANTO 

ADIN  "ANGER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALOERPOINT 

aloer  springs 

ALlSQ  CN  OaT  MT  FC  **6 
ALPINE 
ALTAQENA 

ALTUIias  RANGER  STATION 

AWBOT 
AN&tOLA 

angmin  pac  union  col 
antioch  fi8re80ah0  hl 

ANTIOCh  PJHPIN(,  PL  3 
iNZA 

APACHE  CAMP  I 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  I 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080  I 

ASH  MOUNTAIN  i 
ATLAS  ROAD  DUTRA 

ATHElL  I 

ajberry  1  NM  : 

AUBURN 

awalqn  pleasure  pier  | 
avila  beach 
aiusa  citv  Park  fci*3B 
BADGER  R 

BADGER  PASS  r| 

BAKER  ! 
BAKER  9  NNN 

BAHERSFIELD  HB  AIRPORTR 

balCh  pomer  house 
ball  mountain  lookout 
barrett  o&m 

BAPSTOm 
BARTON  Flat 
BATES  RID&E 

eSARTRAP  MEADOW  1 
BEAUMONT 

BEAUMONT  Pumping  plant 

BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC    10  B 
BEN  LOMOND  NO  3 
BENTON   INSPECTION  STA 
BERKELE*' 

bebryessa  like 

BESMICk  7  S  ' 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR   LAKE  DAM 
BIC  BEnO  ranger  STA 
BIG  0*l.TON  DAM  F;223BE 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC   836  , 
BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC<>60E 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP  I 
BISHOP  CREEK    INTAKE   Z  R| 

BISHOP  MB  AIRPORT  a; 

BISHOP  UNION  CARBIDE  i 

BLACK   MOUNTAIN   ;  Sw 
BLACKS  MOUNTAIN  Rj 
BLACKHELLS  corner  2HNW 
BLUE  CANYON  HR  AIRP0RTR| 
BLUE  CREEK  MTN  ID  . 

BLYTME  I 
BLYTHE  7  W 
BLYTME  FAA  AIRPORT 
BOARD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
BOOIE 
BONITA 

BOGNVlLLE  MNTNC  STA 
BORON 

borreca  desert  park 

boulder  c  lqcatelll  r  | 
boulevard  no,  2 
80u0uet  canyon 
bohman  dam 

BRADLEY 

BRANNAN  ISLAND 
BRANSCOMB  3  NNH 
BRAHlEy  2  Sh 
BRAY  10  MSN  ; 
BR£A  CITY  j 

BREA  DAM  j 
BRENTWOOD  6  Sw  ' 
BP  IDGEPORT 

BRIDGEPORT  HANGER  STA 
BRIOGEVILLE  4  NNW 
BRQCKWAY  Summit 

BROOkS    FA^NHAH  RANCH 

BRUSH  CREEK 

BRUSHY  5PR&S  GUARD  S T fl  | 
BRVSON  I 

BUCkhOrn  j 

BUCKS  CREEK  PM  ' 

BUCKS  LAKE  ' 

BUENA  VISTA  I 

BURBANk  FD  FC22&  a  ' 
8UR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

BURLINGAME  I 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 

BURTON  RANCH  | 

BUTTE  LAKE  I 

BUTTQNhILLOW 

CABAZON  I 

CACHUMa  dam 

cajon  hest  Summit 
calaveras  big  trees 
calaveras  ranger  sta 
calaveras  reservoir  i 

CALExlCO  2  NE 
CALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAMEL  PEAK 

CAMP  ANGCLUS 

CAMP  HI   MILL  OPIDS  57E 

CAMPQ 

CAMP  PARDEE  I 
CAMP  PIONEER  SKI   SHLTR  i 
CAMP  SIK  LOOKOUT  I 
CAMPTDNVJLLE  SS 
CANBY  11   Sh  ^ 

CiNBY  RANGER  STATION  | 
CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANYON  DAM 
CARSON  CA 
CARBQM  CA 
CARIBOU  I 
CARHEL 


OOZAI 
00Z9' 

ooes' 

00«3 
0U5 
0136 
011.41 
01611 

0176 
0Z0<> 
I  O^'^l 
I  0Z27! 

:  0Z3Z 


06  LOS  ANCElES 
DTI  »AN  BEROINO 
Oil  MDOOC 

0*  CONTRA  COSTA  I 
Oil  MUmBOLDT  I 
OZl  GLENN 
06.  LOS  ANGELES 
06:  SAN  DIEGO 
061  LOS  ANCELES 
OZi  MODOC 


01,  NAPA  I 
05i  CONTRA  COSTA  | 
05  CONTRA  COSTA  ' 
Oe;  RIVERSIDE 
06'  VENTURA 
07]  SAN  BEROINO 
041  SN  LUIS  OBPO 
34!  MONTEREY 


Oil  NAPA 

05'  TUL*R£ 

OS  FRESNO 

02  PLACER 

06.  LOS  ANGELES 

0*1  S   LUIS  DBISP 

06'  LOS  ANCELES 

05i  TULARE 

0),  MARIPOSA 
07i  SAN  BERDINO 
07  SAN  BERDINO 
05  KERN 
OS  FRESNO 
□  ij  TEHAMA  ' 
06!  SAN  OIEGO  I 
07'  SAN  8ER01ND 

05  FRESNO 

06.  SNTA  BARBARA 

05I  TULARE 
06,  HlvERSIOE 

06  HlvERSIOE 

07  RIVERSIDE 

05.  TUOLUMNE  I 
O61  LDS  ANGELES 
04  SANTA  CRUZ  ' 
07'  MONO 
04j  ALAMEDA 
02  NAPA 


071)  01, 
0731  02. 
0738  01, 

0741  06| 

0742  061 
0747  02 
0753'  06 
07(,r  07, 
0779i  07] 
0790.'  04| 

0798.  06. 
0S18  06l 
08191  07 
082Z  071 
08  24.  07 
08  sol  04, 
08671  02. 
OBTSj  OSi 


TR  [NITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INVU 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 

LOS  ANCELES 
LOS  ANCELES 
INYO 
INYO 

inyo 

santa  clara 
LASSEN 


0925' 
I  092T 
0929 
I  0931 
I  09431 


0?;  RIVERSIDE 
071  RIVERSIDE 
07'  RIVERSIDE 
01  HUmBOlOT 
03  NEVADA 
OJ  MONO 
06l  SAN  DIEGO 
Oil  MENOOCIND 


0973  1 
I  D979I  I 
09S3I  07<  SAN  DIEGO 

04i  SANTA  CRUZ 
07'  SAN  DIEGO 
06  LDS  ANGELES 
02  NEVADA 
04  MONTEREY 
02!  SACRAMENTO 
Oil  MENDDC  INO 
07'  IMPERIAL 
01,  SISKIYOU 
061  ORANGE 


1057'  06. 
1060'  OS 
1072.  03 
1076.  0  3i 


11491  02.  SHASTA 
159'  021  PLU"AS 
1161   02  PLUMAS 


1194  06 
1Z06  04 
1214  02 
IZIS'  01 


1316  01, 
13481  021 
1369'  06l 
1404  06 
L424  06 

1428  os: 

0Z| 


I  CILMAN 

anyon  workman 
power  house 

'ALLEY 

CARPlNTERiA  RESERVOIR 
CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 


34  34  I 

35  S9  1 
I  38  34  I 
I  38  01 


36  2B 

37  05 

;.  38  54 

33  2  1 

35  10 

I  34  08 

;  36  38 

.  37  40 

35  16 

35  23 

35  25 

36  5! 
39  56 


■:  33  56 

3B  00 

34  0! 

37  05 


5  33  ; 
!  33  , 

5  33  : 


ORANGE 
CONTRA  COSTA 
MONU 
MONO 

HUMBOLDT 
PLACER 
YOlD 
BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 


San  BENITO 
LOS  ANCElES 
LOS  ANCELES 
San  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 


1237.  02,  LASSEN 

051  KERN 
1250'  07|  RIVERSIDE 
1253!  061  SNTA  BARBARA 
1272  07.  SAN  BERDINO 
1277  05  CALAVERAS 
Oi;  CALAVERAS 
O4I  ALAMEDA 

use:  07'  Imperial 

13U    01  NAPA 


SISKIYOU 
PLUHAS 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 
San  DUCO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 


1475|  02i  MODOC 

02!  MOOOC 
06'  LOS  ANCELES 
07'  KERN 
L497  02  PLU'^AS 

06^  ORANGE  { 
061  SAN  BERDINO  I 
1522  02'  PLUMAS 

04  MONTEREY 
1540  06'  SANTA  6AR8AR 
15BB  05,  MARIPOSA 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


22  02 

23  37 
22  42 
IB  33 


15  45 
19  29 
Z2  26 


19  20 
17  13 

20  34 
121  29 


18  27 
22  04 
IB  29 


18  30 

18  35 

18  22 

18  43 


3200 
2843 
4195 


44*0 
2367 
1735 
U27 
436S 


3925 
4965 
2935 


1220 
1708 
1660 
6480 
2140 
1297 


2162 
3760 
5165 

6S00 
2613 
3045 
2605 
6500 


6140 
4125 
1260 
6745 
6815 
5739 


8154 
4108  I 
9390 
2330 
7200 


395  MID  I 
4500! 
5575 


2175 
3600 
3055 
5347 


23  39 
15  33 
122  08 


Zl  46 
.19  14 
19  17 


21  20 
,20  35 
21  06 


122  21 

121  40 

23  28 

22  05 


23  52 

121  03 

21  03 

20  52 
IB  34 
17  58 

21  05  I 


6470 
6560 
2050 
7200 


3800 
1760 
5200 


4780 
4696 

3343 


3136 
5560 
5770 
4250 
2630 
658 
5565 
3700 
2755 
4S00 


2Q10 
4555 
1625 
UflO 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 

1  S  FOREST  SERVICE 
RANK   J  CLJZZILLO 
MRS  BARBARA  WILLBURN 

ENGINEERS 
GETTv  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUelO  CANYON  LCW  ASN 
1  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWY5 
ANCiOLA  ELEV  L  HHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBREBOARD  CORPORATION 
1  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN   CO   ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHDS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS,    CHRISTY  GIACOMAZZI 

I  S   FOREST  SERVICE 
1  S  NAT  PARK  SERVICE 
iRS.   GLADYS  i.  DUTRA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  TOPHAM 

1  BARBER 
BRUCE  PDNCEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AZU5A   CITY  PARK 
MRS   LUCILLE  E  HEDDLE 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 
E  METHENY 
A  WTR   t  PWR  DEPT 

'  s  weather  bureau 

gee  company 
'  s  weather  bureau 
an  diego  water  dept 
arstjw  fire  district 
engineers 
The*  bureau 


.  CORPS  01 
BEaumOn' 

beaumon- 

S  hB 
,  hetch  h 

A.  S.  P 
WESLEY 
BUR>OF 
UNI  VERS 
HARVEY  1 

S  WEA 
CALlF  D 

I  S  FOR 
BIG  BEAR 
BEAR  VA 

I  S  FOR 
GERALD 
.  DEPT  WA 

I  S  FOR 
STATE  P 


ENGINEERS 
IPRIC  OIST 
IRRIG  CIST 
OBSERVER 
TCHV   wTR  SUP 
RTEH 

.  THOMPSON 
LT. QUARANTINE 
TY  OF  CALIF 
FRYER 

HER  euREAU 
V  OF  FORESTRY 
ST  SERVICE 

IRE  DIST 


LDS  . 
CORPS  01 
SO.  CAL 
S  WEA' 
UNION  C 

I  S  HEA' 
BERRENDi 
S  WEA 
5  WEA 


LEY  I 

ST  SERVICE 

THRASHER  I 
ER  RESOURCES  I 
ST  SFRVICE 
RK  SERVICE 

LES  CO  FCO 
ENGINEERS 
F.  EOlSDN  CO 
HER  BUREAU 
RBIDE  CO 
INCERPl 
HER  BUREAU 

MESA  WATER  D. 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 

V  OF  FSIRY 

V  OF  FSTRY 
TION  AGENCY 

CALIFORNIA 
IRBr 

STORICAL  ST  PK 
LOOS 

V  OF  HWYS 
i  CO  FIRE  DEPT 
DIV  BEACH  C  PkS 

FNT  D  LOCATELLI 
RiS  TRAILER  RANCH 
WTR   t   PWR  DEPT 
DA   IRRIC  DIST 
E  OIV  OF  FSTRY 
F   DIV  BEACHES-PAPKS 
DOROTHY  F.    JACK  I 
RESEARCH  SERVICE  , 
WEATHER  BUREAU 
FIRE  DEPT 

S  OF  ENGINEERS 
:0N  R  CAKEBREAD 
RT  w.  SANDY 
FOREST  SERVICE 
ALBERT  R  HUNT 
S  OF  ENGINEERS 

JOYCE    A  FARNHAM 
FOREST  SERVICE 
.   OF  WATER  RESOURCE 
ST  A  HEFERLING 

ANNA  HOWE 
£    E  COMPANY 
,   WEATHER  BUREAU 
HO  QUIEN  SABE 
.  CHRISTOFFERSEN 
ANK   PURLIC  SERVICE 
STE  WTR   TRMT  PL 
RUTH  C  ESTES 

F  KAUT 
MAR  STIRTON 

EN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
ILLARO  HAGER 

S  BUR  RECLAMATION 
AN  BEROINO  CO  FCD 
AL  OIV  BEACH  C  PKS 
S  FOREST  SERVICE 
F  WATER  DEPT 
HPERIAL  IRRIC  DIST 
ITY  OF  CALISTOGA 

I  S  FOREST  SERVICE 

ALIF  DEPT  WATER  RESR 

TATE   DIV  OF  HWYS 

.8.  UNIFIED  SCH  DIST.  ' 

RCHIE  C  LEACH 
BAY  MUN  UTL  OIST 
!  FOREST  SERVICE 

TATE  OF  CALIFORNIA 
I  S  FOREST  SERVICE 

LMER  j,  EBERSOlE 

1  S  FOREST  SERVICE 
A  PIERCE  COLLEGE 
■OSTmaSTER 

E  COMPANY 
ORPS  OF  ENGINEERS 
ORPS  OF  ENGINEERS 
G  £  E  COMPANY 
A  COLLINS  JR 
OUNTY  OF   SANTA  BARBARA 
IM  H  ALISON 


STATION 

0' 

M 

U 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE 

1 

'  LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDoLn  V  c.n 

ei 

3 

< 

&  g 

CAZADERO 

I60; 

01 

SONOMA 

22 

38 

123  08 

1040 

5P 

Miss  MAZEL  L  BORDTHA 

CECILVILLE  5  SE 

OJ 

S  I  SK  1  YOU 

12 

41 

06 

123  03 

29BC 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  I.  ROSE 

C  E  DARV I  L  LE 

18 

120  10 

4670 

8A, 

8A, 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

C  ENTER V  I LL£  pH 

23 

47 

121  40 

522 

4P 

4P 

P  C  £  E  COMPANY 

05 

lOt  36 

30 

1  18  27 

10340 

s 

U  s  ahky  ENCINEERS 

CHALLENGE   RANGER  STA 

02 

39;  39 

29 

121  13 

2560 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  Flat  west  mow 

02 

42 

120  58 

5590 

s 

DWR-NDRTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC  24  D 

06 

LDS  ANCELES 

34 

15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

CMATSWQRTH  RESERVOIR 

06 

LOS  ANGELES 

118  37 

906 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

58 

119  55 

4765 

8A 

hETCH  hetch  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

18 

121  14 

4525 

5P 

5P 

NED  EARL 

CHICO  E>PERImINT  STA 

0; 

42 

121  47 

205 

5P 

5P 

5P 

: 

U  S  PLANT    INTRO  CRON 

CHlOuITO  CREEK 

MADER A 

30 

119  23 

7290 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHI ttenden  pass 

54 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

04 

24 

35 

43 

120  15 

1753 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCMUPATE  RANGER  STA 

V£  NTuHA 

10 

34 

48 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

36 

SA 

8A 

6A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

C I TRUS  HEIGHTS 

02 

Sacramento 

42 

121  18 

138 

9P 

jAMEs  0  GOODRIOGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

06 

IDS  ANGElES 

06 

117  43 

1201 

5P 

5P 

POMUNA  COLLEGE  PHYSICS 

C  LARKS  PEAK   1  NE 

n.3 

PLUMAS 

13 

120  30 

5910 

s 

CALIF   DEPT  OF  WATER  R£S 

CLARKSBURG 

1784 

02 

TOlD 

25 

121  32 

14 

SA, 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  Cn 

CLARKS  VALLEy  MUDO  RCH 

Oi 

33 

122  24 

410 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

01 

S  I  SKI  YOU 

43 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

5B 

122  38 

1360 

8A 

C    IVAN  GLENDINNING 

CLQVERDAlE  3  SSE 

01 

SONOMA 

z: 

38 

122  59 

320 

BA 

84 

ELMER  w  OLSON 

CLOV£RDAlE   1 1  N 

01 

SONOMA 

38 

123  13 

1820 

ELwQOD  R.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEAOOwS  CS 

MA 0£RA 

32 

119  n 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOVER  VALlEY 

02 

57 

120  27 

5500 

s 

CALlF   DEPT  OF  WATER  R£S 

C  OAL I NCA 

09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COAL  I NGA    1  SE 

1867 

RE  NO 

08 

120  21 

663 

UNIUN   OIL  COMPANY 

COALINCA    14  HNH 

1869 

05 

FRESNO 

14 

120  34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

01 

TRINITY 

05 

122  42 

2500 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

02 

121  43 

3180 

BA 

WALTER  ROACH 

CDLBYS  FC   53  D 

LOS  ANGELES 

118  07 

3675 

4P 

ELMErTA  e.  BENNETT 

COlEMAN  FISHERIES  STA 

02 

23 

40 

122  OB 

420 

BA 

U  S  F  E  w  L  SERVICE 

02 

39 

39 

06 

120  56 

2418 

6P 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

COLGATE   POwER  HOUSE 

02 

20 

585 

4P 

VUBA  CO.  WATER  AGENCY 

CHLUSA   1  SSW 

122  01 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

04 

CONTRA  COSTA 

58 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  OORAOD 

121  01 

1480 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  t  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

59 

122  20 

2703 

4P 

PAC   POWER  t  LIGHT  CO 

CORCORAN   iRRIG  DIST 

05 

06 

119  34 

200 

5P 

SP 

CORCORAN  IRRIG.  OIST 

CORNING  hOuCHTON  RANCH 

02 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

RIVERS  IDE 

117  34 

710 

5P 

5P 

1  CORONA  FIRE  0£PT 

C  fIRR  AL  I  TOS 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

121  48 

264 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

COTTQNwnOD  CREEK 

07 

19 

36 

IIB  U 

10600 

5 

OEPT   WATER  RESOURCES 

MENOOC INO 

47 

123  15 

1385 

BA 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

covelo  eel  river  RS 

ME  NOOC I  NO 

123  D5 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE   FC    193  3 

06 

LOS  ANCElES 

05 

in  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  WELlS 

2111 

07 

i  MPER I AL 

115  58 

250 

3P 

COVUTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

34 

UB  21 

10700 

S 

ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  Ranch 

07 

San  DIEGO 

53 

116  17 

150C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

01 

DEL  NORTE 

124  12 

40 

4P 

PAC   POWER   t  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

01 

DEL  NORTE 

48 

124  05 

120 

OEPT  OF   PARKS  £  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

124  12 

50 

STATE  OlV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE   STA  Z 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117  15 

4900 

CRE&TLINE   FIRE   STA  NO  2 

CONTRA  LOSTA 

02 

122  13 

9 

6A 

BA 

CtH  SUGAH   REFINING  CO 

CROwOER  FLAT 

120  44 

5175 

s 

CALIFORNIA  OWR 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ancelEs 

117  51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

»CULV£B  CITY 

2214 

LDS  ANCELES 

01 

118  24 

106 

5P 

SP 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENOOC INO 

50 

123  38 

1285 

)P 

MRS  MARY  S.  INGHAM 

0( 

SNTA  BARBARA 

56 

119  37 

225; 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUY AMAC A 

San  DIEGO 

8A 

BA 

HELU   IRRIGATION  OIST 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

2  no 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

OACCETT    I  EN£ 

SAN  BEROINO 

6 

34 

52 

1  16  52 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

San  BERDINO 

34 

52 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

02 

06 

121  31 

3320 

8A 

DALt  S.  BOSE 

DAVENPORT 

SANTA  CRUZ 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  HSH 

32 

6A 

8A 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CR£Ek 

2296 

02 

MOD  C 

120  22 

4750 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

2306 

02 

MODOC 

13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LDRENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

0< 

42 

5057 

s 

CALIFORNIA  DWR 

DEATH  VALLEY 

•  194 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  Canyon  laboratory 

Z327 

07 

R  1  VERSiOE 

116  23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RM 

DEEP  Springs  college 

07 

37 

117  59 

5225 

5P 

5P 

H       DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  Flat 

02 

23 

40 

01 

121  50 

1910 

S 

CALIFORNIA  OWR 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

02 

18 

120  51 

3700 

3P 

3P 

P  C  t  E  COMPANY 

OE  L  ANO 

05 

119  15 

323 

DELANO  F IRE  D£PT 

OEL  mOnTE 

2362 

04 

MONTEREY 

121  52 

45 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL    PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

stani slaus 

25 

121  23 

U25 

6P 

CLARENCE  ADAMS 

OENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

34 

120  >n 

137 

5P 

5P 

KEN  C,  BRATTON 

OE  SABlA 

02 

52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  £  £  COMPANY 

oESCANso  Ranger  sta 

06 

116  37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 

243Z 

06 

LOS  AnCElES 

00 

880 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

2458 

02 

39 

39 

20 

I'l  1? 

1S5D 

«P 

4P 

YUBA  CO'   WATER  AGENCY 

DONNER   memorial  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

120  14 

5937 

CALIF  OIV  BEACH  C  PKS 

DOOBLEBUNK  MEADOW 

05 

57 

116  36 

6200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNE*  FD  FC107C 

LOS  ANGELES 

56 

118  08 

!P 

DOWNEY  FIRE  OEPT 

DOwNIEVlLLE  RANGER  STA 

2500 

02 

39 

34 

120  50 

2895 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

02 

120  06 

8A 

JUNIUS  M  DUON 

OOyLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

57 

120  05 

4385 

6P 

6P 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

06 

LOS  ANCElES 

29 

29 

lie  32 

1515 

7A 

L   A  WTR   C  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

45 

12c  06 

3000 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

02 

yolo 

53 

121  56 

60 

MRS.    MARY    A.  HUNT 

DUNN  SIOING 

07 

SAN  BERDINO 

15 

35 

1610 

4P 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR   RANGER  STA 

2572 

SI  SKI  YOU 

23 

*1 

122  16 

2420 

WALLACE   E.  MARSHALL 

OUSY  BENCH 

2577 

05 

06 

116  35 

9470 

s 

STATE  Of  CALIF-SNOH  SUR 

DUTTONS  LANDING 

01 

12 

122  18 

20 

6A 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

59 

lie  39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RI VERSI DE 

48 

115  27 

973 

7A 

7* 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122  31 

1205 

8A 

ORLAnD  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITaN  dam 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116  49 

600 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSw 

07 

IMPERIAL 

32 

30 

5P 

5P 

EL  CFNTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMAOOR 

16 

38 

20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  C  E  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FCWSB 

2735 

06 

LDS  ANGELES 

29 

34 

118  34 

2075 

5P 

ARTHUR  L.  STEWART 

ELK  VAllE'y 

01 

DEL  NORTE 

17 

00 

123  43 

nil 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  OF  ACR 

eller*  lake 

03 

38 

37 

56 

119  14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EOlSDN  CO. 

ELLIOTT 

2760 

05 

San  joaQuIn 

16 

3B 

14 

121  12 

92 

7A 

C   NURHAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33 

48 

HOMER    F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

117  20 

1285 

MID 

6P 

STATE   OlV  OF  FSTRY 

ESCONDIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

in  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONOIOO  NO  Z 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117  05 

C           ESCUNOIOO  FIRE  DEPT 

etihanda 

06 

SAN  BERDINO 

28 

08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

S  I  SK  I  YOU 

12 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

ieureka  wb  city  r 

2910 

01 

HumBOL  dt 

17 

48 

MIO 

MID 

EUREKA  W80  MIRANDA 

E  KCHEQUER  RESERVOIR 

05 

37 

120  16 

464 

5P 

MERCED  IRRIC  OTST 

EXETER   FAUVER  RANCH 

2922 

05 

36 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRF I ELO 

SOLANO 

23 

38 

15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

122  02 

3B 

BA 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

42 

UB  26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

fallbrook 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33 

117  15 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

41 

01 

121  28 

3340 

4P 

P  G  e  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

02 

8 

39 

36 

IZl  16 

2965 

A  S  HENDICHl 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

23 

40 

122  27 

BOO 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDAlE   8  SSW 

HUMBDlDT 

17'  40 

CONNICK   LIVESTOCK  CO 

01 

HUMBDlOT 

124  17 

5P 

\f 

5P 

ROLLIN  I  BOyTON 

F  IOOlETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMaOOR 

16 

38 

120  42 

2140 

8A 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUERQA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

120  00 

3200 

11  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    I  WNH 

305C 

06 

VENTURA 

29 

34 

lie  56 

VENTURA  CO  FTRE  DEPT 

FIVE   POINTS   5  SSw 

05 

FRESNO 

36 

120  09 

285 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

03 

LASSEN 

18 

22 

120  19 

4000 

5P 

!P 

5P 

CAL  OEPT  FISH  t  CAME 

FLORENCE  LAKE  R 

05 

FRESNO 

Z7 

37 

lie  58 

7344 

SO  CSLIF   EDISON  CO 

folsom  dam 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121  10 

350 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

San  BERDINO 

28 

11 

117  27 

1972 

6F 

ROLAND  W  GETCHELL 

fontana  kaiser 

312C 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

05 

1  17  30 

1090 

4P 

4F 

KAISER  STEEL  CORP 

forest  glen 

3130 

TRINITY 

35 

123  20 

2340 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHIlL  ranger  STA 

3134 

0: 

PLACER 

1 

39 

01 

120  51 

3015 

li 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

123  19 

1240 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120  08 

4496 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123  48 

80 

SA 

CALIF  e  WESTERN  R  R 

-  101  - 


STATION  INDEX 


fOkl  IHiCO  AVIATION  lt»4 

four  jor<ES  otNGfH  sTi   I  iiei 

POUT  »OiS  3191 
'  PMEINO  MB  AUVOtlT  »i 


I  »ullE"ton  din 

FOLlE'tTON  MlLl.C»EST  ftV 
I  CinSE^VlLLE 
'  &i<tOEN  VALLEr  2  S 
,  CftSOUET  RiNCE*  ST*TIO'« 

I  C«M  L'KE 

j  CeOMCETOHN  RANGER  STA 
CERBE*  KANCH 
CEflLE  CREEK  CAKR 
GIBRALTAR  DAH  HO  2 


GIBSON  wtC  NNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROV 
OURQi'  8  til 
CILROV  1*  ENE 
CLENQAlE   STAPEN  FC299G 
CLENOOBfl  MtST  FC  195 
GLENNVILLE 

CLtNNVlLLE  FULTON  RS 
COLO  ROCK  RANCM 

COLO  RUN 

COLDSTQNE  ECHO 
'  COn:alES  t  ENE 
'  GRACE  nEAODH 

GRANITE  SPRINGS 

GRANT  CROWE 

GRASS  VALLEY  NO.  t 

GRATQN 

GREENVIEH 

GREENVILLE  RANGER  STA 

CROVELANO  2 
CROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEvlLLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC3()<- 
HAINES  CYN  UPPER  FC36T 
HAIMEE 

HALF  NQON  SAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  OAH 

HAPPY  cahp  Ranger  sta 
HARRISON  Gulch  rs 

HARRY  E«&LEBRtGHT  0AM 

hat  creek  rs 
i  hai  c«eek  rh  no  i 
hayfield  Pumping  Plant 
hayfork  ranger  station 

HAVWARD  6  ESE 
HEALDSBURG 

healosburc  no  2 
hell  hole 

HEME? 

HENSHAX  0AM 
HERNANOE:  2  NU 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 

H0BERG5 

HOCKETT  HEADOWS 

hoecees  fc  60  a 
hggback  road 

HDLLISTER   I  SK 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYOEW  2  WSH 
HOOPA 

hopland  e  NE 

HOSSACK 
HJASNA 

huC^lEBERRy  lake 
hunter   OIST  CRAVES  HCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HVAMPOM 

IOLEmIlO  HHV  MNTNC  STA 
lORIA 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
IN010  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  AflMlTACE 
lONE 

IOhA  HlLi. 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  vailCy 
JOHN  BULL  FLAT 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  MVNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KSE  RANCH 
KPLLOGG 

helseyville 

kentfield 

kerlinger 

■KERN  RIVER  Ph  no  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEmAN  CITY 
kettleman  station 
kilarc  pomer  house 
king  city 

KLAMATh  I 

kneelano  10  sse 
knights  ferry  2  se 
kohbel 

KVBUftl  STRAUBIRRY 
!  LA  CRESCENTA  PC   231  S 

LAFAYETTE  2  NNE 
■LACUNA  HEACH 

LACUNA  SCACH  2 
LA  HQNOA 
:.AK(  ALPINE 

LAKE  arrqnhFaO 

LRK(  Eleanor 

LAKE  PllLiBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABXiNA 

LAKESHQRi 

LAKESIDE  1  I 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULOINO  DAM 


]«09 
)*10 
3*17 
3'>19 
3*22 
S'.SO 
3*12 
3*e.3 
3*69 
3*89 

I  3*91 

3*93 
3502 
3929 
]5*9 
3551 
3573 
3978 
361* 
3621 

3669 
3672 
3683 
3703 
370* 
3710 
371* 
37Z9 
371.7 
3751 

3761 
3791 
3800 
3S21 


01  HENODCINQ 
01  DEL  NORTE 
01  SISKIYOU 

01  SISKIYOU 
0*1  MONTEREY 
Ol'  SONOMA 

0*i  SANTA  CRUZ 

02  SHASTA 
09)  FRESNO 
09j  FRESNO 

oJ  ORANGE 
06  ORANGE 
Oil  HUMBOLDT 
02'  EL  OORAUO 
01   OEL  NORTt 
MONO 

EL  OORAOO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 

SHASTA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


PLACER 

SAN  BERDIND 

San  BENITO 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

TUL*RE 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INyO 

San  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

PLACER 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BEMTO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 


LAKE 

TULftRE 

LOS  ANGELES 

TEhAma 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

San  BEMTO 

humBOldt 

humbqlot 

LAKE 
TUL*RE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 
FRESNO 
RIVERSIDE 
TRINITY 
DEL  NORTE 
SAN  BENITO 


05 

06  riverside 

07  Imperial 

07f  IMPERIAL 
INYQ 
INYO 

RIVERSIDE 
KERN 

07 
03 


SAN  BERDINO 
MODOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 

SAN  BERDIND 

SAN  OlEGD 

SNTA  Barbara 

FRESNO 

San  berDinq 

SONOMA 

LAKE 
MARIN 

SAN  JOAQUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

OEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

san  berdino 
Tuolumne 

LAKE 

LAKE 
Inyo 
Shasta 
San  dieCO 

SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 


*1  39 
*l  36 
36  *1 
38  31 

20l  37  03 
*0  A2 

2T  36  *6 


38  90 

*1  92 

37  *5 

36  99 

37  22 

38  99 
3*  31 

*1  01 

32  *9 

37  00 

37  02 

37  06 

3*  09 


32  53 

39  10 

35  IB 

36  32 

38  09 
*D  06 
36  ** 

39  13  1 
38  26 
*l  33 


37  37  50 
37  37  *9 
22[  38  30 
3*  16 
3*  16 

36  OB 

37  28 
*0  16 
36  20 


*0  22 

39  1* 

*0  *« 

*0  56 

33  *2 

*0  33 

37  39 

38  37 

38  37 

39  0* 
33  *9 
33  1* 
36  29 
36 


123  *9 

12*  09 

122  A3 

122  91 


122  38 
119  *3 
tl9  *3 


123  *B 
120  91 
123  98 


3*  29 
37  97 
391  39  02  121 
16  38  30     119  *8 
122  38 


35  98 
3*  08 
33  36 


*0  38 

37  *e 
*0  92 

38  *B 
3*  13 
37  99 
33  33 
33  33 

■  37  19 

■  3d  29 

I  3*  19 

'  37  98 

'  39  29 


32  91 
3B  10 
39  19 
39  20 


122  *3 

UB  39 

118  02 

122  00 

121  29 

121  2* 

121  1* 


116  37 
120  23 

119  *9 

122  33 

120  22 

119  13 

123  27 
123  '.6 

120  *0 

116  *3 

119  3* 

115  3* 
UB  12 
118  20 

116  19 

117  *9 
117  *1 


119  08 

120  18 
116  93 


118  *7 

118  £6 

119  98 

120  09 

121  52 
121  OB 
12*  02 


117  11 

119  93 

122  99 

122  99 


122  52 
122  5* 
120  56 


121  09 
119  *0 
118  2* 


121  16 

121  30 

121  33 

119  38 
123  10 

121  59 

122  92 
122  92 

120  29 


120  59 
120  *2 
117  18 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  MB  OBSERVER 
BENNY  L.  SEASLEV 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 
C   A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  5  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 
MRS  N  E  P4NC0AST 
R  e  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   HILDA  ORAGHl 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

BYRON  F,  CLARKE 
SAN  DIECO  COUNTY 
GILRQY  FIRE  DISTRICT 
HENRY  HANTELLl 
SETH  E  AJSER 
RALPH  STAP6NH0RST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  (  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLC  ROCK  RANCH 

JOHN  f  WALL 
ALBERT  0.  NURTON 
E.   F.  CHITTENDEN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CALlF  DEPT  OF  WATER  RES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRED  H.  OSBORNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BJTTnER 
JAMES  P  KlNOREO 
JAMES  P  K  INORED 
L  A  WTR  £  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  ACR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  OIV  OF  FSTHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  c  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  5  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOURT 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
ROY  w.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VlSTa   IRfilC  DIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

BOY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE   E  CASSOWAY 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOSERC 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 
S|  CALIFORNIA  DWfl 

BAOlO    STATION  KMPC 

CITY  OF  HQLLlSTEP 

MRS.   MARY  L.  GOODMAN 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

WAYNE  TOBIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVSS 
P  C  t  E  COMPANV 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE   OIV  OF  HWYS 
NEW    lOniA    MINE    £  CHEM 

lOYLLWILD  FIRE  OEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
L  A  WTR  £  PWR  OEPT 
ACR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTftiLL 
STATE  Of  CALIFORNIA 
mT.   WHITNEY  LUMBER  i 
JOSHUA  8SN  CTY  WTR  OIST 
CHARLES  VILJNEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 

SO  Calif  eoison  co 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  Farm  £  HOME  ADV 

RAYMOND    J.  MULLEN 

PAC  cmntcacgrecate 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  C  C  E  COMPANY 
P  C  t  E  COMPANY 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 

MRS*   EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 

CRESCENTA  VLY  CD  W  D 
BOSS  R  SANBORN 
SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 
I    B  WATER  DISTRICT 
MRS.  GERTRUDE  REEOV 
DEPT   WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCh   HETCHY    WTR  SUP 

PAUL  C.  RESSLER 
GEORGE  H  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF,  EDISON 
U  S  BUB  RECLAMATION 
HELiX    IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  0  C  E  COMPANY 
P  C  t  E  COMPANY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AKE  WOHLFORD 
A  MESA 
ANC ASTER 
A   PANIi  RANCH 
A  PORTt 

ASSEN  CREEK  UPPER 
AVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
A  VERNE  MTS  FC   560  B 
AYTQNVlLLE 
EBEC 

ECHUZA  PT  STA  FC  3926 
EESVlLLE  KEECAN  RANCH 
E  GRAND 
EHMAN  RANCH 
EHON  COVE 
IGHTS  CREEK 
INDSAY 

ITTLE  LAST  CHANCE  ' 
ITTLE  PANOCHE  DET  i 
ITTLE  TUJUNCA  COLO  CR 

ITTLE  VALLEY 
IVERMORE  COUNTY  F 
OCKWOOD  2  N 
ODGEPOLE 
001 

OG  SPRING 
OMPOC 

ONE  Pine  ctnwooo  i 

ONC  BEACH 
ONC  BEACH  WB  AP 

ONG  BELL  STATION 
OOKOUT  3  WSW 
ORAINE 
OS  ALAMOS 
OS  ANGELES  WB  AIRPDHTR 
OS  ANGELES  CIVIC  CTH  R 
OS  BANGS 

OS  BANDS  ARBURUA  HCH 
OS  BANOS  DET  RESV 
OS  CATOS 

OS  CATOS  *  SW 

OS  PfllETOS  RANGER  STA 

dst  hills 

ower  k  ibbey  ridge 

oweh  meadow 

ower  otay  reservoir 

dyalton 

ucerne  valley 

UCIA  wlLLDW  SPRINGS 
UMBERVARD  HS 

YTLE  CR  FOOTHILL   BLVD  , 
YTLE  CBEEk  ranger  STA 
ADELINE   MNTNC  STA 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTEC A 

manzana  school 

manzanita  lake 
mare  island 
maricopa 
mariposa 
markleeville 

MARKLEY  COVE 
MARTINEZ    3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  WATER  PLANT 
MARYSVILLE 

MATHER  I 
MATILijA  DAM 
MC  CA^THY  POINT 
MC  ClOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  FIRE  STATION 
MEDICINE   LAKE  : 

hendota  dam  I 

MERCED  FIRE  STATION  2  I 
MERCED  i  I 

MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MlDDLETOWN 
MiLFORO  LAUFmAN  RS 
HILL  CREEK  INTAKE 
MILD  9  NE 
MINERAL 
MIRANDA  *  SE 
MIRANDA  SPENCLER  RANCH 
MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

monache  meadows 
mono  lake 
montague  3  e 
monterey 
monterey  nalf 
monticello  dam 

moorpark 
moraine  creek 
mohena  dam 


MORGAN  HILL  2  £ 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORDNGO  VALLEY 
MORRQ  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  PiSS 
MT  BALOY  FC  B5C 
MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MT  HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 
MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 
MOUNT  SHASTA  WB  C ITY  R 
MOUNT  TAMAlPAIS  2  SW 
MOUNT  WIlSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
HUMBO  8ASTN 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NAC IMIENTO  DAM 
"NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 

NEEDLES 

niedles  faa  airport 

NEVADA  CITy 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL   SOLEOAO  FC32CE 
NEWMAN  2  Nw 
NEWPORT  SEaCH  harbor 
NEW  YORK  MTNS 
NICOLAUS  2 


I  DIEGO 

t  DIEGO 
LOS  ANGELES 

LUIS  OBPO 
PLUMAS 
MOOOC 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 


LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCEO 

.  OORAOO 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
PLUMAS 
FRESNO 
LOS  ANGELES 

LASSEN 

AlaMEOA 
!  MONTEREY 
I  TULARE 

SAN  JOAOUiN 

TEHAMA 

SNTA  BARBARA 
INYO 


9089 


06'  I 


5212 
521S 
5231 
5233 
52".* 
5258 
52B* 
5ZB8 
5303 
9308 

5311 
5333 
I  5338 
53*6 
5356 
I  5360 
I  5371 
5372 
I  5378 
53B5 

5*00  < 
I  5*17  ( 
;  5***  I 

5*96 
1  5502 
j  5505 
552B 
I  5532 
I  5535 

5572 
9586 
5598 
9623 
5632 
9669 
'  5679 
9711 
9713 


05 

03  El  dorado 

02  PLACER 
LAKE 
LASSEN 
San  BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
MUMBDLOT 
HUMBOLDT 
SAN  BEROINO 


5723 
9738 
57*1 
5756 
9777 
5779 
5785 
5795 
,  5799 
'  5818 

i  9623  06 
5B32  09 
56*0  06 
58**  0* 
I  58*6' 
I  5853 
5863 
5666 


5887  I 

9890  ( 
9900  ( 
5901  ( 
S909  ( 
9919  t 
5933  ( 
99*1  ( 
5956  ( 
5973  ! 
5978  t 

59B2  t 
5963  ( 
5996  ! 

6027  t 

6032  ( 

60*8  ( 

6056  ( 

607*  ( 

6105  ( 


33  33  10 
33  32  • 
15  3*  *1 
2*  35  23 
39  *1 
*1  *9 


*1 


13 


MODOC 
50931  oa!  MODOC 
09  KERN 

06  SNTA  BARBARA 
Ofr'  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
iU8  09  MERCED 
05;  MERCED 
il20  05  MERCED 
1123  0*1  SANTA  CLARA 

i  0*'  SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 
09  KERN 

TUOLUMNE 
SIERRA 
SAN  OIECO 
SIERRA 
SAN  BEROINO 
.  0*!  MONTEREY 
>9;  El  OORAOO 


06  SAN  BEROINO 
06  SAN  BEROINO 
0  2  LASSEN 
OS'  MADERA 
11  TRINITY 
02  LAKE 
07,  MONO 
05  maoera 
05  SAN  JOAOUiN 
SANTA  BARBAR 

02  SHASTA 


i  MARIPOSA 
I  ALPINE 
I  NAPA 

.  CONTRA  COSTA 
I  CONTRA  COSTA 
.  CONTRA  COSTA 


TUOLUMNE 
VENTURA 
TEHAMA 
SISKIYOU 
FRESNO 
RIVERSIDE 
SISKIYOU 
FRESNO 
MERCED 
MERCEO 


26  3*  07 
T  39  *2 
10  3*  50 


36  11 
39  90 

36  *7 
19 

*0  53 

37  *0 

35  96 

36  36 
36  07 
39  50 
3*  39 

36  : 
33  ' 
33  ' 

*l  28 
*1  12 
10]  35  18 
3*  *9 
33  56 
3*  03 
Zf  37  ( 
27  36  53 
27|  37  Dl 

37  1* 

37  11 
3*  33 
35  37 

38  01 

39  33 
32  37 
39  *1 
3*  27 

35  53 
38  33 

3*  06 
3*  I* 
*1  0* 

36  58 
*0  27 
3B  51 

37  37 
37  21 
37  *6 
3*  49 

*0  32 

17  38  06 

35  05 

37  29 


36  *7 

37  16 

37  19 

38  51 

39  03 
38  *9 


FRESNO 
STANISLAUS 
STANISLAUS 
KERN 
TULARE 
MONO 
SISKIYOU 
MONTEREY 

NAPA 

VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
,1  SANTA  CLARA 
I   SANTA  CLARA 
'  SAN  BERDINO 

SN  LUIS  oepo 

>|  SN  LUIS  oePo 
i  TULARE 

'I  SAN  BEROINO 
PI  SAN  BERDINO 
i\  SAN  BERDINQ 
:  El  DORADO 
.  CONTRA  COSTA 
I  SANTa  CLARA 
.  SISKIYOU 
:  PLUMAS 

<  SANTA  CRUZ 
'  RIVERSIDE 

:  SISKIYOU 
;  SISKIYOU 

MARiN 
>|  LOS  ANGELES 

TRINITY 
.  FRESNO 
■  SAN  LUIS  D8P 

MENDDC INO 

'  San  BERDINO 
'  SAN  BEROINO 

NEVADA 

ALAMEDA 
I  VENTURA 

LOS  ANGELES 
■!  STANISLAUS 

<  ORANGE 

'  San  BERDINO 
:  SUTTER 


*1  *3 

36  36 

36  36 

36  30 


37  06 

37  06 

37  08 

3*  03 


e|  *o  02 

20'  37  01 
6  33  - 


117  00 

in  01 

118  07 
120 

120  59 

120  L5 

121  31 
117  *9 
123  29 
UB  52 

S3 

122  26 

120  15 

121  01 

119  02 

120  *3 

119  0* 

120  13 
120  *6 


118  I 

121  25 
121  12 

118  26 
120  17 
lie  2* 

120  52 

120  56 

120  56 

121  58 

122  02 

119  . 

119  *1 
L19  53 

120  03 
L16  56 

120  15 

116  57 

121  Z7 
120  16 

117  20 
117  29 
120  28 

120  0* 

123  32 

122  ' 
119  02 

119  19 

121  12 

120  DO 

121  3* 

122  16 
119  23 
119  58 
L19  *7 
122  < 
122  08 
122  06 
122  07 
121  39 


*515 
1060 
3800 
3300 
**80 


63*2 
3690 
1122 
*660 
*9A5 
3*00 
*911 


2735 
7900 
6*90 
2580 


*790 
*2T5 
7735 
3*08 
2100 
*206 
*290 
6760 
1800 
6*17 

7500 
35**  I 
U79 
5709 


ESCONOIOO  MIL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
MARVIN  FOSTER 

(  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LieeEY 
DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 
KERN  CD  FJRE  OEPT 

CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEECAN 
MERCEO  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 

kaweah  lemon  CO 

CALIF  OEPT  OF   WATER  RES 

NK   0£  CMAINE 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
DEPT.  WATER  RESOURCES 
CORP!  OF  ENGINEERS 

MRS.  ClDVERINE  CORDER 
LIV6RM0RE   ALMDA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  WEFERLINC 
I  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LOOl 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOmPOC  WATER  TREAT.  PL. 

1  wTR  £  PWR  OEPT 
JOHN  W  TEED 
I  S  WEATHER  8UREAL' 

i  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
A  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

DEPT.   WATER  RESOURCES 

CITY  OF   LOS  CATOS 

ALLEN  hElENIuS 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  £  F  0 
HETCH  HETCHY   wTR  SUP 
INTERMOUNTAIN  F  £  P£S 
SAN  OIECO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
CALlF  OIV  OF  FERESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CALlF  OEPT  WATER  RES 

SAN  BERNARDINO  FCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DlV  Of  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

iRS    M   E  MAHNKE 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
CALIF.    EOISQN  CO. 
SPRECKELS   SUGAR  CO. 
COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

NAT  PARK  SERVICE 
SAN   FRAN   BAY   NAVAL  SYO 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 

;  BUR  OF  RECLAMATION 
iCARET  S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACAlVEY 
;TINEI  WTR  PURIF  PT 
;YSVILLE  FIRE  DEPT 


CIT' 


SAN  FRANCISCO 
RA  C.    FLOOD  CONT, 
WEATHER  BUREAU 
I  L.  ZANNI 
□  STATION  KFHE-FM 
F   DIv  OF  FORESTRY 
WEATHER  BUREAU 
ST  MANCUS 

OF  MERCED 
ED  IRRIG  OIST 

JE  OF  CALIFORNIA 
I  POWELL 

JE  OIV  OF  FSTRY 
.  FOREST  SERVICE 
CALIF  EDISON  CO 
i  ETHEL  WALKER 
;  NAT  PARK  SERVICE 
.  WBD 


:PS  OF  ENGINEERS 
lESTO   IRRIG  DIST 

OF  MODESTO 
,N  CO  FIRE  OEPT 
.PS  OF  ENtiNEEBS 
PRESTON 
SCHOEN 
lEflT  J  RENARO 

Closed  1/26/70 

ituha  county  fire  dep 
.ps  of  engineers 
i  dieco  water  co 
.  thelma  f  downer 

BRUNER 
L  CON  SERVICE 
I  FREEMAN 
MQRRO  bay  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS  MINE 
U.S.   FOREST  SERVICE 
MT  BALOY  SKI    LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  £  PARK 
LICK  OBSERVATORY 
I  S  FOREST  SERVICE 
.  CALlF.   DEPT.   OF  WATER 
JACK  I  SCHELL 

SAN  JACINTO  WSP 

.  OEPT  WATER  RESOURCES 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CALlF  DlV  BEACH  £  PKS 
I  S  WB  OBSERVER 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
;  OEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RUGS 
MONTEREY  CTY  PARKS  OEPT 
NAPA  ST  HQSP.FIRE  D£PT 

masonite  corporation 

city  of  needles 
fed  aviation  agency 
city  of  nevada  city 
leslie  salt  company 
rancho  sierra  vista 
la  county  flood  cont. 
richard  a  smith 
orange  co.  harbor  dist 
;  c.  t,  snyoer 
reclamation  dist  1001 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

PRECIP. 

SPECIAL  1 

NUANO 

6197 

0- 

IMPERIAL 

6 

33  17 

US  31 

53 

BA 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

NIPOMO  2  Nn 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  04 

120  30 

360 

8A 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

02 

GLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NOflTH  FORK  RANGER  STA 

e>252 

05 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  6  MNM 

6290 

MAR  IN 

MARJN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6329 

OJ 

S  IS*  1  YOU 

U  S   FOREST  SERVICE 

OAKLAND   MB  AIRPORT 

6335'  Ot 

ALAMEDA 

U  S  mEATHER  bureau 

OAK V  I L  LE    1  MNW 

6351 

01 

MRS  LILLIAN  DEL  BDNDIQ 

QAKVILLE  ^  SM  *  Z 

6356 

01 

KLAUS  HUCKFELDT 

OC  C  I  DENT AL 

63  JO 

01 

SONOMA 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

117  23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE   FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  C>UhPINC  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

3D 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

ocotillo  wells 

07 

SAN  DIEGO 

EARL  G.  CARTIER 

oilpielos  joaouin  roc 

6395 

05 

FRE  SNO 

36  la 

PACIFIC    TELtTEL  CO 

6399 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEV 

PLUMAS 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

6*55 

o; 

SHASTA 

J.    T.  SAILORS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6*73 

06 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

ft'.TE 

05|  FRESNO 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUH80LDT 

CAL   OIV  BEACH  (  PARKS 

ORLANO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39  *5 

122  12 

254 

BA 

BA 

DRlANO  unit  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

*1  IB 

403 

5P 

SP 

E    J  ANDERSON 

OROV I L  LE 

6521 

Vz 

BUTTE 

121  3* 

CITY  OF  OROvlLLE 

oroville  bridge 

6525 

02 

BUTTE 

ROBERT  E  Skinner 

OROVILLE   ranger  STA 

6528 

Oil  BUTTE 

STATE   Olv  OF  FSTRY 

ostrander  lake 

6552 

05 

MARIPOSA 

DWR  t  NATL  PARK  SERVICE 

□XNARD 

6569 

0< 

VE  NTUR  a 

CITY   OF  OXNAflO 

PACHECQ  PASS 

65B3 

CALIF  DEPT  OF  WATER  R£S 

PACIFIC  HOuSE 

6597;  02 

El  DORADO 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAN  PC  33  A  E 

6602 

lOS  ANGELES 

l! 

118  2* 

1500 

5P 

PAICINES  DHRmALL  ranch 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

950 

BA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALHDAlE 

01 

LOS  ANCElES 

3*  35 

118  06 

2596 

5P 

5P 

PALMDALE  IRRIG  OIST 

pal^dale  faa  airport 

662T 

07 

LOS  ANGELES 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RlvERSlOE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  alto  city  hall 

66*6 

0* 

SANTA  CLARA 

ENGINEERING  0£PT 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

JAMES   A  BELL 

PALOMAR  mT  OBSERVATORV 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

3! 

116  52 

5545 

IP 

PALOmAR  OBSERVATORY 

palos  vesdes  est  Peso 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

SUPT.   OF  STREETS  £  PKS. 

07 

INYO 

5 

C.   T.  SNYOER 

PANOC^E 

6675 

05 

SAN  BENITO 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARAQl  SE 

6695 

02 

BUTTE 

23 

39  '•5 

121  37 

1750 

OA 

BA 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARADISE   '^E  ADOM 

66BS 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

S 

hetch  hetchy  wtr  sup 

PARKEP  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BEROINO 

5 

3*  17 

738 

7A 

7A 

METRO  HATER  DISTRICT 

PARKF  I  ELD 

67031  0* 

MONTEREV 

ROBERT  H.  DURHAM 

6706;  0* 

MONTEREY 

CLOSED  6/1/69 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

PASADENA  HATER  DEPT 

PASKENTA    RANGER  STA 

67Z6 

o; 

J  U  S  FOREST  SERVICE 

PAjO  "OBlES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

C ITY  OF   PASO  RDBLES 

PASO  ROBLES   i  NH 

6736;  0* 

SN  LUIS  OBPO 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  poblEs  faa  AP 

671.2 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTEPSON  MEAOOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41  U 

IZO  12 

7000 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

PATTI HAY 

675* 

05 

KERN 

10 

3*  56 

119  23 

3860 

HUDSON  RANCH 

PAVNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPE^DINES  CAHP 

6B03 

02 

MODOC 

S 

CALIF   DEPT  WATER  RES 

6616 

06 

RIVERSIDE 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

PETALUHA  P1R£   STA  £ 

6826 

01 

SONOMA 

PETALUMA  FIRE   STA  N  2 

PIEDRA  BlANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

3*  3* 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  Canyon  ps  pc321E 

LOS  ANGELES 

29 

L  A  CO  EIRE  DEPT 

PINECPEST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  I! 

USPS,    DISTRICT  RANGER 

PINE  Flat  oam 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36  49 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

VENTURA 

29 

3*  36 

119  21 

4200 

VENTURA  CTV  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

69i6 

0* 

SAN  BEMTO 

20 

36  29 

121  n 

1307 

4P 

4P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIflU  2  ESE 

69*0 

VENTURA 

29 

3*  2* 

CAMULOS  RANCH 

pismo  beach 

SN  LUIS  06P0 

35  08 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

69^6 

21 

40  59 

P  C  E  E  COMPANY 

PLACEBVILLE 

6960 

EL  OORAOO 

38  4* 

P  G  t  E  COMPANY 

PLACE^VlLLE  IFO 

6962 

o; 

EL  DQRAOO 

INST   FST  GENETICS 

PLACE^viLLE  oisp  Plant 

696* 

02 

EL  DORADO 

3B  *4 

CITY  OF  PLACERVULE 

697i 

01 

GLENN 

1 

5 

U  S  F   Si  CAL  DEPT  WTR 

platjna 

SHASTA 

23 

*0  22 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  Eureka  state  pk 

6998 

Plumas 

8 

120  42 

5165 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK . 

point  ACENa 

7009 

01 

HENDOC INO 

17 

38  55 

210 

5P 

5P 

CALlF   DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUElLO  light  STA 

70  16 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

120  40 

76 

11? 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BlANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA   C  AL  POLY 

7050 

LOS  ANGELES 

26'  3*  0* 

HEATHER   BUPEAU  OFFICE 

PORT  Chicago  naval  oep 

7070,  0* 

CONTRA  COSTA 

3B  01 

5P 

U  S  NAVAL   MACAZ  INE 

PORTEBV 1 LLE 

05 

TULARE 

JOHN  H  DAYSELL 

PORTOLA 

7085,  02 

Plumas 

a 

F.   W,  COLE 

PORTUGUESE  MEAOOH 

7093 

05 

TULARE 

10 

35  *e 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  £ 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  48 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  vaLlEV  3  SE 

01 

MENDOC INO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

CORPS  OF  EN&INEEPS 

POTTER  VALLEY  PH 

01 

MENDOC INO 

22 

39  22 

123  08 

igis 

*P 

*P 

P    C    t    E  COMPANY 

POHAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

POHAY  FIRE  DEPT 

PRADO  0AM 

7123 

RIVERSIDE 

33  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

0* 

MONTEREY 

36  11 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

05 

TULARE 

IC 

36  07 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCV 

7195 

02 

Plumas 

s 

39  56 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOtNG 

7231 

06 

San  DIEGO 

33 

33  0* 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCHlTA 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  1* 

B.   H.  PATTERSON 

RANDSBURG 

7253 

07 

15 

35  22 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

05 

FRESNO 

U 

36  59 

118  43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENCINEEPS 

RED  BLUFF  we  AIRPORT  R 

729J 

02 

TEHAMA 

23 

40  09 

342 

MID 

HIO 

U  S  HEATHER  BUREAU 

REDOING  5  5SE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

*0  30 

122  2' 

CITY  OF  BEDDING 

REDOING  FlRE  STA  NO  2 

02 

SHASTA 

23 

*0  35 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDL&NOS 

7306 

06 

SAN  6ERD1N0 

2B 

3*  03 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

0* 

SAN  MATEO 

37  29 

CITY  FIRE   DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENDOCINO 

22 

39  16 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

I 

38  42 

FQLSOM  state  PRISON 

RICHARDSON  Grove  ST  PK 

7*0* 

01 

HUMBOLDT 

CALlF  DIV  BEACH  £  PKS 

■RICHMOND 

CONTRA  Costa 

37  56 

CITY  OF  RICHMOND 

nio  VISTA 

7**6 

Oi 

SOLANO 

23 

121  42 

40 

BA 

U  S   ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FlRE   STA.  1)3 

7*70 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  23 

B4C 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  EXP   STA  R 

7*73 

RIVERSIDE 

2( 

33  58 

8A 

:g 

CITRUS  RES  C  AC  EXP  STA 

ROBBS  PEAK  Ph 

7*B9 

Oi 

EL  DORADO 

38  5* 

SAC   MUNK   UTL  OIST 

ROBERTSON  Flat 

7*92 

05,  PLACER 

39  09 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

1^ 

37  27 

s 

DEPT   HATER  RESOURCES 

ROCKLiN 

02 

Placer 

38  48 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36  D6 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  HARIE  MEADOW 

7560 
7579 

05 

FRESNO 

27 

37  19 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

05 

TULARE 

10 

35  58 

s 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  I  NNE 

75B0 

02 

SHASTA 

23;  *0  *9 

121  56 

2117 

BA 

:           MRS  MARIAN  L  BERTAONA 

RUNNING  SPRINGS    1  E 

7600 

07 

SAN  BEROINO 

3*  12 

117  0! 

5965 

STATE   OlV  OF  HWY5 

SACHES  SPRINGS 

7623 

05 

Tuolumne 

i: 

38  06 

s 

HETCH   HETCHY    HTR  SUP 

SACRAMENTO  we  AIRPORT  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

U  S  HEATHER  BUREAU 

■SACRAMENTO  HB  CITY  R 

7633 

Oi 

Sacramento 

23 

38  3! 

U  S  HEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  ranGEP  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

S 

U  S   HEATHER  BUREAU 

SAGEhEN  CI*EEk 

76*l(  03 

39  26 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76*3 

01 

NAPA 

IT 

38  30 

EDWiN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSH 

76*6 

01 

NAPA 

17 

EDWlN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

76*9 

02 

23 

38  34 

122  23 

PARISH  RANCH 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

0* 

CONTRA  Costa 

37  50 

122  06 

623 

7P 

7P 

BROTHER   U  BENEDICT 

SALINAS  2  E 

7668 

0* 

MONTEREV 

2* 

121  37 

BO 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL   F  D 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

0* 

MONTERY 

2* 

121  36 

75 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

7672 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

120  3C 

1375 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GACINC  STA 

7681 

06|  SNTA  BARBARA 

3; 

3*  35 

120  24 

250 

BA 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  Springs  pwr  house 

7689 

05 

AMAOOR 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

P  C  C   E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

77021  05 

CALAVERAS 

38  10 

120  *0 

830 

7A 

1  CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEOEV 

2* 

121  15 

1060 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

0*1  monterev 

2* 

36  02 

120  54 

450 

8A 

MRS   JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

0* 

SAN  BENITO 

20 

121  05 

1355 

JOHN  H  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

772; 

SAN  BEROINO 

28 

117  16 

U25 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

0' 

MONTEREY 

36  26 

121  ••2 

600 

CALIF  WTR   t  TEL  CO 

SANOBERC  PTL  FC130B 

LOS  ANGELES 

l! 

3*  45 

lie  43 

*025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SAND8ERC  UB  R 

773! 

LOS  ANCELES 

29 

4517 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ISAN  OlECO  W9  AIRPORT  R 

SAN  DIEGO 

33 

32  4* 

117  10 

13 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DlMAS  F IRE  WD  FC9! 

0( 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  48 

935 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBAHK  FLAT 

LOS  ANCELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

775! 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE   OIV  OF  HHYS 

SAN  FERNANDO 

0< 

LOS  ANCELES 

13 

34  17 

lie  28 

965 

SP 

5P 

FARMERS    INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANCELES 

13 

34  19 

lie  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN 


RICHMOND  SUNSET  R 
FRANCISCO  WB  AP  R 
FEDERAL   BUILDING  R 
GABRIEL    CANYON  PH 
GABRIEL   DM  FC-25BE 
GABRIEL   FIRE  DEPT 
GRECORID  2  SE 
JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 
JOAQUIN  EKR  RANGE 


SAN  jOSE  R 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 
KSAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
DSAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FlRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

SANTA  BARBARA 
I  SANTA  BARBARA  FAA  AP 
]  SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
■  SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE    Dam  R 
SANTA  MARGARITA  2  SH 
■■  SANTA   MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORTR 

SANTA  MONICA 
USANTA  MONICA  PIER 
I  SANTA  PAULA 
I  SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
MSCOTIA 

i  searsville  lake 

:  5EBASTOP0L  *  SSE 
I  SECRET  VALLEV 
'  SEPULVEOA  DAM 

SHASTA  DAM 
I  SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  HANGER  STA 

SIGNAL  HILL  PC  *15 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKACGS  SPGS  LAS  LOmaS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   I   E  ft 

soledad 

somerset  5  ese 

SOMIS  3  NH 

SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARA^LON 
I  SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC   FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BR  IDGE 
SPRINGVILLE  7  tNE 
SPRINCVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

50UAH  VALLEY 

SOUIRREL    INN  2 

STANOISH  1  E 

STANOISH  HICkEY  ST  PK 
I  STANISLAUS   POWER  HOUSE 

STATE  LAKES 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 
KSTOCKTON  HBAP 

STOCKTON  FIRE    STA  NO  * 
STDNYFORO  COOlEv  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 

SOSANA  kNOlLS 

susanville  airport 

SUSANVILLE    I  wNH 
SUTTER  HILL   RANGER  STa 
SHAIN  MOUNTAIN 

TAHOE  CITY 
TAHOE  VALLEV  FAA  AP 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI  AIRPORT 
TEJON  RANCHO 
TERMQ 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MIlE  valley 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

THREE   HVRS  EDISON  PH  1 

TIliEH  CREEK  pH 
;  TOPANGA  PATROL   STA  f^ib 
I  TCBRANCE 

TRABUCO  CANYON 

TRACY   2  SSE 

TRACY  CAHBDNA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TRONA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  ranger  STATION 

TUJUNCA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  *70 
TULEFIELD 

TULELAkE  I 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURlOCK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 

UHL  RANGER  STATION 
NUKI AH 

UKIAH  4  WSH 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 
•  UCLA 

UPLAND  3  N 


7785 
7807. 
78  10 
7813 
78  17 

782  l' 
7  8  3*1 
78371  06 
78*6  05 
7851  04 
7659! 
7864: 
7970  06 
7880-  01 
7888  06 

7B9l|  06 

78971 

7902i 

7905 

7909 

7912 

7916 

7926 

7930 

7933 


SN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANCELES 
LOS  ANCELES 
LOS  ANCELES 
SAN  MATEO 
Oil  RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 

SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
San  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 


ORANGE 

San  BEROINO 
LOS  ANCELES 
SNTA  BARBARA 
iUJi  BARBARA 
SNIA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRU2 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


8068  0* 
8072  01 
807*  03 
B092  06 
8139  02i 
8162  01! 
8173  02 
B175  02 
8207 


6230  ( 
82*3  ( 
8272  ( 


8338i  04 
83*4<  05 
83*91  06 

8351  01 
83531  05 
8355]  03 
83761 
83801  05 
8406  07 
8436  06 
8*46  04 
B*55l  05 
8*60!  G^ 

8*63j  05 
8*74  03 
8479  07 
e*87|  03 
8*90)  01 
8*99'  05 
85  10;  05 
85**'  02 
855*1 
85581 

8560  05! 
8578.  02! 
B3B0I  02 
85871  02 
B59l|  02 
86061  02 
8627! 
86*8,  05 
8680  04 
8697  06 


8702  03 

8703  03 
8713j  05 


87621  03 
B771I  02 
BS26|  05 

8832  05 
8839  05 
8873  03 

assij  02 

8885  01 
6892:  07 
89051  06 
8909  02 
8912  05 
j  891*! 

'  8917 
8929 
j  896  7i 
I  89731 
I  89921 

8997;  05I 
i  8999;  05! 
9001'  05 
902* 
9035  07 


SN  I 


9037 
9043 
90*7 
90*9 
9052 
9053 
9061 
90ft3 
9073 
9087 


37  05 

37  21 

36  *e 

33  36 

37  03 
3*  31 

34  32 
37  32 
33  14 

17|  37  58 


28 


06  SNTA  BARBARA 

06  LOS  ANCELES 

06  LOS  ANCELES 

06  VENTURA 

01  SONOMA 

06  SNTA  BARBARA 

06  ORANGE 

06  LOS  ANGELES 

01  SISKIYOU 

01  HUMBOLDT 


33  ■ 

34  06 

34  13 
3*  25 
3*  26 

32 

37  21 
36  59 
3*  07 

35  22 
35  22 

34  54 

34  01 

3*  00 

3*  21 

38  27 
3*  37 
33  ■ 


SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANCELES 

SHASTA 

HUMBOlOT 

El  dorado 

SHASTA 
SIERRA 
SIERRA 

LOS  ANCElES 

ORANGE 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISC 

MARIPOSA 

INyO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINQ 

LASSEN 

MENDOC INO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 

San  JOAQUIN 
COLUSA 
COlUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 


OBPO 


FRESNO 
SANTA  CftUZ 
SNTA  BARBARA  j 

VENTURA  I 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

PLUMAS 

PLACER 
EL  DORADO 
PLACER 


KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANCELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

San  joaouIn 
san  joaquin 

ALAMEDA 
TRINITY 
SAN  BEROINO 


I  33  48 
45 

38  41 

36  05 
i  33  52 

37  50 
I  39  19 

36  26 

38  37 
3*  17 

17 

37  59 
I  38  21 

37  *2 

37  30 

37  11 

34  03 

36  36 

36  10 

'  36  08 

36  12 

■  39  12 
'  34  14 

■  40  22 
'  39  53 

3B  08 

36  56 
5* 


3B  00 

39  15 

39  23 

■  39  35 


35  00 
111  37  05 
20  36  5* 
32   3*  *1 


3*  11 
39  5* 
36  22 
36  28 


COLUSA 

LOS  ANCElES 
LOS  ANCELES 

i  KERN 

SISKIYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 

I  ORANGE 

TEHAMA 

SAN  BEROINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 
15  TULARE 
II  MENDOCINO 
U  MENDOCINO 
)6  ORANGE 
}6{  LOS  ANCELES 
16'  SAN  BERDINO 


3*  23 
35  09 
41  58 


>  08 

'  34  08 

38  *2 
I  34  59 
'  35  53 

39  09 


.  39  I 


120  02 
20  19 
18  39 


1535 
1560 
1050 


17  06 

18  01 

19  *1 

19  57 

21  56 

22  01 


120  27 

lie  29 

LIB  30 

119  05 
L22  42 

120  05 
117  43 
lie  27 
123  08 


121  51 

120  38 

120  22 

lie  10 

117  39 

123  oe 

120  40 

116  41 

119  30 

120  22 

121  20 
120  36 
119  03 

122  27 


123  00 
,19  38 
.le  3* 


120  . 

123  ■ 

120  22 
IIB  35 

121  32 
121  20 
121  15 

121  19 

122  ' 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 

120  23 
119  , 

121  50 


121  06 

119  28 

120  08 


118  26 

UB  45 

120  27 

120  21 

1  22  50 

116  10 
118  51 

120  3* 
118  51 

53 

UB  52 
29 

1  18  36 

118  20 

117  36 

121  25 
121  25 
121  35 
122 

117  23 


3535 
4170 
4975 


1095 
1930 
1730 
1940 
8700 
6885 


4070 
6235 
5680 
*030 
850 
1060 
10300 
3518 


1085 

*i4e  I 
4555 

1586 
6160 
1025 
6230 
6254 
6000 
39T5 


5300 
5900 
1668 


4000 

5995 

1690 
4645 
295 
4035 
8990 
8600 


2800 
1975 
7B29 


CITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  HEATHER  BUREAU 

PASADENA  WATER  OEPT 

ORelN  R.  HATKINS 

Y  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  Olv  OF  FSTRY 

I  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OP   SAN  JOSE 

I  Sandra  j,  knoll 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CAL   STATE   POLY  COL 

CTY  OF  Santa  Barbara 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
■■  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SHC.   TR , 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEVT 
UNIV    OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PlLECKI 

U  S  HEATHER  BUREAU 

Y  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  D£PT 
CLARENCE  S  NEHBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINCTON 
A  HTB  £  PHR  0£PT 
S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC   LUMBER  CO 

AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  w  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 
iRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYCOMBE 
I  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE  I  DSBORN 
PS  OF  ENGINEERS 
N  K  LEITHOLO 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUCHAN 

N  N  FRANCIONl 
JACK  A.  HASELEY 
BERYLWOOD   INVEST  CO 

LAURENCE  H  DICKEY 
STATE  OIV. OF  FORESTRY 
STATE   DIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
.  SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 
S  HUTCHISON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 


£  E  COMPANY 
SQUAH  VALLEY  STATE 
LEROY  KEMP 

'  C  FRALEY 
CAL   DIV  BEACH  £ 
P  C  C  E  COMPANY 
SI  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
I  S  HEATHER  BUREAU 


PKS 


STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
FRED  H  COOLEV 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
.   LILLIAN  MAGRUDER 

DEPT  OF  HTR  RESOURCES 
CAL  DIV  BEACH  £  PARK 
AIR  FORCE 


SUSANA 
DAVID  I 
STATE  [ 
STATE  [ 
.  CALIF  Dl 
KERN  CO 
MRS,  ES' 

FED  Avn 

.  OEPT  1 
HARRY 

TEHACHAf 
TEJUN  I 
SULO  E 

.  DEPT  OF 
MRS  FAY' 
FED  AVI 
VENTURA 

;  CALlF  D 
GLENN  B 
SO  CALI 

SO  CALIF 


N  FIRE  STA 

V  OF  FSTRY 

V  OF  FSTRY 
PT  NATER  RES 
FSTRY  t  FO 
HER  BEATTY 
TION  AGENCY 
Eft  ftESOURCES 

COWAN 

1  CUMMINCS 
NCH  COMPANY 
AKSO 

WATER  RESOURCES 

DEHEV 
TION  AGENCY 
CO  FIRE  DEPT 
PT  WATER  RES 

EDISON  CO 


TORRANC 
□RANGE 
AAGE  ft 
BANTA  C 


56 


EOISON  CO 
COMPANY 
IRE  OEPT 

MUN  AIRPORT 
0  PARK  DEPT 
UGEL 

IR  CD 
5  8UR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  (  C  CORP 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0,  PARRA 
LOS  ANCELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
I  S  WEATHER  BUREAU 

.  DEPT  HATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 

.  DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
t  S  NAT  PARK  SERVICE 

C  C  E  COMPANY 
SANTA    MARIA   VLY  WCD 
I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 


-  103  - 


STATION 


0»Hh  LAKt  7  u 
'  urPIR  HiTTOLC 

,  urVIM  T«|S  VINOS 
'  V«C4Vlkkl 
I  V«kL(TO*< 

V«H  NUvJ  ic  Da 

VfNiDD  I 

vianii ION  viLLCv 

VlCTtJ«VlLLt  HJ»>  »l.*NT  [ 
VlDfTTE  KElOOM 

VINCINT             IT*  FCUO 

VINTON  I 

<  vis«Li*  : 

'  VISTI  i  NNE  I 

'  vollhehs  ; 
vOiTA  pqmen  house 

HALkKE  1  Sf 
H>LH««  SCHOOL 
NtLNUT  CAEEN  2  ESC 
KiLNuT  C»EE«<  J  ENE 
MtkNUT  CREEK  «  E 
HiLNUT  PTL  STA  'C102B 
HlftNED  SPRINGS 
HA&CO 

HASIOJA  PHOENIX  RANCH 

KiTSQNvUi-E  x*T(RkO«KS 
HAHON*  RlN&ER  STATION 
HCAVERvlLLE  RANGER  STA 
MEEO  fIRE  DEPARTMENT 
HELOQN    1  MSH 

MENDEL  10  SE 
WEST  SIC  PINE  LOOKOUT 
MESTHAvEN 
i  WEST  POINT 
HESTvlLLE 


t  LAKf 
I  HUMIOLOT 
t  ALlHEO* 
t  SAH  IfNlTO 

I  SOLANO 
k  HONTtRt* 
i\  SAN  OIECO 
r  LOS  ANGELES 
i  LOS  ANCElES 
t  SONOMA 

>  SNTA  BARBARA 
i  VENTURA 

)  FRESNO 

r  SAN  BEROINO 

I  FRESNO 

y  LOS  ANGELES 

I  PLUtAS 

>  TULARE 

V  SAN  OIECO 

>  SHASTA 

!  SHASTA 
I  CALAVERAS 
i  CONTRA  COSTA 
»  CONTRA  COSTA 
,  CONTRA  COST. 
I  CONTRA  COSTA 

>  LOS  ANGELES 

>  SAN  OIECO 
l|  KERN 

l<  SNTA  BARBARA 

>|  SANTA  CRUl 
I  MARIPOSA 
,  TRINITY 
,  S1S«IV0U 
I  KERN 

>  LASSEN 

•  SNTA  BARBARA 
I  FRESNO 
I  CALAVERAS 
;  PLACER 


OBSERVATION 
O    I     TIME  AND 
P  TABLES 

<  .       -       ,  — 

3  5  w  ?  a* 
e  f  £  §1 


7510 
2B9S 
9300 
3135 
•  950 


OBSERVER 


E06AR  J  SCHUETTt 
WESLEY  C  ROSeOE 

e  bay  nun  utl  oist 
eloon  rancher 
vacavu1.e  fire  oist 
Hisi  guOY  A,  molf 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUVS  PUBLISH  CO 
SONOMA  CFC   AND  WTR  CI 


U  S  FOREST  SERVICE 
CO,  FlCIOO  CONTROL  OIST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  OOTTA 

VI5ALJA  FIRE  OEPARTHENT 
VISTA  FIRE  OEPT 
M.  FRED  BORING 

P  C  £  E  COMPANY 
CLARION  e  VAN  SCHAICK 

mrs,  joan  thomas 
john  f.  terry 
TQmAS  S  vanasek 
MRS,  BETTY  FAIRCLOUGH 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  C  F  0 
PHOENIX  RANCH 

C ITY  OP  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist, 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  "HOimLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ''F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  suimner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C,  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  addr-^ss  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ariual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  he  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

APRIL  1970 
olume  74  No.  4 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

S 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

s. 

Q 

\ 

a 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Tolal 

Max.  Depth 

1 

Date 

8 
0 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

•°l 

°" 

*        *  4> 

NQRTH  COAST 

ALUCKrUiiN  I 

36  2 

50.3 

76 

30 

7 

432 

Q 

5 

Q 

.99 

,  0 

ANGWIN   PaC   union  col 

63*9 

39 . 7 

51.8 

75 

5 

2  g 

27 

0 

0 

3 

0 

.41 

1 9 

,  0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

65  *  3M 

28!°" 

48  •  7M 

7^ 

0 

0 

0 

.67 

,  0 

Q 

callahan  Ranger  sta 

58.3 

i,3 , 5 

73 

4 

20 

3 

636 

0 

0 

26 

0 

1.14 

79 

13 

4,0 

T 

26  + 

2 

1 

0 

LcLlLVlLLC    J  jZ. 

56.8 

25.1 

't  1 . 0 

72 

5 

19 

7 

715 

Q 

0 

29 

0 

1.13 

43 

26 

3.4 

1 

26 

4 

0 

0 

CLQVERDAlE   3  SSE 

68  9 

41.6 

55.3 

-  3,0 

8  2 

_^ 

27 

264 

Q 

0 

0 

0 

.30 

_  2.49 

27 

0 

2 

CDVELO 

65.1 

31.3 

48,2 

79 

24 

3 

0 

0 

20 

0 

.44 

1 9 

26 

'n 

0 

2 

. 

CRESCENT  CITY   I  N 

56  *  6M 

38. 6M 

't7.6M 

61 

16 

33 

7 

515 

0 

0 

0 

0 

2.98 

•  Q 

0 

DUTTQNS  LANDING 

66.5 

'lO.O 

53.3 

79 

5 

33 

28 

343 

0 

0 

0 

0 

.21 

10 

22 

,0 

0 

1 

0 

0 

ELK  VALLEY 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

T 

0 

EUREKA  WB   C I TY  R 

5  3.1 

L,\  ,7 

'.7.<. 

-  3,0 

61 

9 

35 

7 

521 

0 

0 

0 

0 

1,54 

_  1,13 

59 

1 8 

0 

6 

1 

FERNDAlE   2  NH 

56.6 

39 , 4 

'iS.O 

66 

9 

30 

3 

503 

0 

0 

1 

0 

1.62 

4  1 

1 9 

*C 

0 

6 

0 

0 

FOREST  ClEN 

60.0 

29.0 

'•'1 . 5 

-  5.1 

74 

6-t 

23 

20  + 

604 

0 

0 

24 

0 

.71 

-  3.10 

32 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

FORT  BRAGG 

56.7 

'10.3 

46 , 5 

62 

3 

34 

27 

487 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  2.16 

30 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVIATION 

56. 5M 

38, 5M 

47, 5M 

60 

30 

32 

16  + 

516 

0 

0 

3 

0 

.51 

29 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  JONES  Ranger  sta 

60.5 

26,3 

43.'. 

73 

6 

1 7 

7  + 

643 

0 

0 

26 

0 

,65 

40 

13 

2 , 0 

T 

26 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

39.0 

48.9 

2  9 

25 

475 

0 

0 

1 

0 

.  50 

-  2.67 

19 

19 

0 

3 

GR6TGN 

71*8 

33.8 

52.8 

_ 

64 

29 

28  + 

358 

0 

0 

13 

0 

.21 

-  2.80 

^3 

15 

'  C 

0 

1 

c 

0 

HApPY  CAMP   RANGER  STA 

63,6 

33.6 

48.6 

-  6.0 

77 

5  + 

27 

7+ 

482 

0 

0 

12 

0 

1.06 

-  1.66 

41 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

HE ALDSBURG 

72.9 

"^1.3 

57,1 

-  .3 

86 

3 

35 

27+ 

229 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  2.79 

08 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

HI  LTS 

55 . 2  M 

2  8.  9M 

42. IM 

7 1 

6 

20 

7 

682 

0 

0 

24 

0 

,45 

10 

19 

1.0 

0 

1 

0 

0 

hoopa 

50,0 

7 

443 

0 

0 

3 

0 

1,85 

6G 

0 

4 

KENTFIELD 

68.6 

55.2 

-  1.3 

76 

30* 

36 

16 

287 

0 

0 

0 

0 

,19 

-  3.00 

12 

13 

.0 

0 

1 

c 

0 

KLAMATH  R 

56.5 

37.7m 

47  .  1  M 

65 

30+ 

31 

7 

533 

0 

0 

1 

0 

5,00 

1 

25 

18 

.0 

0 

9 

3 

3 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

65.8 

M 

77 

5* 

0 

0 

0 

,72 

30 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

50.8 

25.6 

38.2 

67 

6 

15 

12 

798 

0 

0 

27 

0 

.69 

14 

26+ 

6.6 

3 

26 

5 

0 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

M 

M 

M 

66 

6 

10 

7 

0 

0 

0 

,45 

15 

13 

,  ■ 

0 

0 

0 

NAPA   STATE  HQSPITAL 

69.2 

39.1 

54,2 

-  2.3 

83 

30* 

31 

27 

320 

0 

0 

2 

0 

.08 

-  1.65 

03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

56.6 

35.1 

65 

9 

28 

7  + 

0 

0 

12 

0 

3.50 

99 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

ORLEANS 

36 . 0 

5o!2 

76 

30+ 

29 

438 

0 

0 

9 

0 

1,97 

_  1.11 

46 

26 

.0 

0 

7 

c 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

52.9 

2.7 

354 

0 

0 

0 

0 

1.60 

0 

0 

_ 

POINT  ARENA 

58 '  9 

,  .* , 

H  1  ,  H 

50 . 2 

63 

3^ 

37 

15 

437 

0 

0 

0 

0 

.73 

^2 

13 

.  c 

0 

3 

POTTER   VALLEY  PH 

67.6 

34.3 

51.0 

80 

4  + 

30 

26  + 

414 

0 

0 

13 

0 

,97 

-  1.90 

40 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

richardson  GrDVE  St  PK 

63.2 

36.6 

•50 . 9 

76 

4 

33 

20 

414 

0 

Q 

0 

2,60 

80 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAINT  HELENA 

70.6 

37.3 

54,0 

-  2.7 

82 

30+ 

28+ 

326 

Q 

0 

6 

0 

.22 

- 

10 

2  7 

.0 

0 

1 

0 

Q 

SAN  RAFAEL 

68 .  2M 

,  . 

56  2M 

81 

_ 

^  3 

259 

0 

0 

0 

0 

.12 

05 

2  6 

- 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

71.0 

37  * 

54,2 

1  8 

83 

30 

^9  + 

0 

0 

2 

0 

.07 

_  2.26 

03 

1 3 

c 

0 

0 

0 

3  *•  W  I  C  "  3     OMR     RHIIWCf^  3lH 

61.5 

26!9 

45,2 

74 

9 

24 

589 

Q 

0 

26 

0 

1.29 

38 

19 

T 

0 

5 

0 

0 

SC  OT I A 

56.1 

39.9 

-  4.9 

68 

10 

34 

7 

500 

Q 

0 

0 

1.33 

-  1.75 

62 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

58. 2M 

44. 6M 

51. 4M 

38 

2  7 

398 

0 

0 

0 

0 

1.36 

65 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

SONOMA 

_ 

35.3 

52,9 

83 

30 

- 

28 

357 

0 

0 

9 

0 

.24 

19 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TRINITY  D4M  VISTA  PT 

58  8 

74 

^* 

24 

2  8 

0 

0 

21 

0 

.28 

1 8 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TlllBl&VC  //B 

IULCL'*I^C  //R 

5'i.3 

39,4 

70 

5 

15 

20  + 

758 

Q 

0 

28 

0 

.39 

-  .39 

15 

26 

2 

0 

0 

67.6 

36.9 

52.3 

-  4.4 

81 

4  + 

31 

28+ 

377 

0 

0 

3 

0 

1.24 

-  1.13 

50 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

61,9 

26  5 

45.2 

6,0 

76 

20 

3 

566 

0 

0 

22 

0 

•  46 

_  1 ,94 

21 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

2  7  9 

40  7 

18 

^  2 

719 

0 

0 

26 

0 

1.02 

50 

1 3 

T 

0 

2 

1 

0 

WILLITS   I  NE 

62*8 

33.2 

4  8,0 

74 

4  + 

2  7 

28 

503 

0 

0 

14 

0 

1 . 20 

30 

19 

•  0 

0 

5 

0 

0 

65.0 

36!9 

51,0 

78 

5 

29 

7 

414 

0 

0 

3 

0 

2.13 

1 

14 

27 

.0 

0 

3 

2 

I 

YREKA 

58.6 

30.9 

44.6 

-  5.0 

75 

6 

24 

21  + 

60 1 

Q 

0 

19 

0 

,21 

-  .71 

07 

19+ 

1.0 

T 

28  + 

0 

0 

0 

DIVISION 

46.7 

_  ^  ^  2 

,97 

-  1 ,63 

,4 

•      •  t 

S AC  RAME  NTQ 

ADIN  RANGER  STATION 

53.3 

20.2 

36.8 

66 

5 

1 1 

26+ 

641 

0 

0 

30 

0 

,98 

31 

26 

6.0 

1 

13 

5 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

51.2 

23.8 

37.5 

-  7.9 

68 

6 

13 

12 

616 

0 

0 

29 

0 

,64 

-  ,19 

27 

14 

10.0 

3 

0 

0 

AUBURN 

66.5 

'.I.* 

54 . 2 

-  2.9 

82 

5 

33 

27 

316 

0 

0 

0 

0 

,47 

-  2,56 

25 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

BERRYES5A  LAKE 

68.2 

'-l.S 

54,8 

80 

6 

34 

26+ 

300 

0 

0 

0 

0 

.42 

25 

26 

.0 

0 

28 

1 

c 

0 

BLUE  CANYON  WB  A1RP0RT//R 

<i8.'i 

32.2 

40,3 

-  5.3 

63 

5 

20 

27 

733 

0 

1 

16 

0 

3.59 

-  1,23 

1 

32 

26 

26.4 

13 

8 

2 

1 

BOWMAN  DAM 

50.7 

29.1 

39,9 

-  5.3 

64 

6  + 

14 

28 

746 

0 

0 

19 

0 

3.78 

-  1,37 

76 

27 

32,0 

11 

27 

10 

3 

0 

BRANNAN  ISLAND 

68.7 

".z.e 

55,8 

78 

6  + 

34 

15 

273 

0 

0 

0 

0 

.26 

20 

26 

,0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

70. 5M 

35. 3M 

52, 9M 

-  5,3 

80 

6  + 

27 

28 

355 

0 

0 

9 

0 

.26 

-  1.05 

16 

16 

T 

0 

27 

0 

0 

BURNEY 

57.5 

2'). 2 

40,9 

71 

6 

13 

27 

718 

0 

0 

27 

0 

.69 

36 

27 

6,5 

6 

3 

0 

0 

CANYON  DAM 

54.6 

23.8 

39,2 

-  5,6 

68 

5+ 

19 

27  + 

767 

0 

0 

30 

0 

.92 

-  1,91 

45 

26 

6.5 

2 

26 

3 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

72.5 

36.8 

54,7 

-  4,0 

82 

4 

28 

28 

302 

0 

0 

3 

0 

.65 

-  3.07 

36 

14 

,0 

0 

26 

2 

0 

0 

CHESTER 

55.6 

2'.. 3 

40,0 

69 

5 

15 

27 

744 

0 

0 

29 

0 

.76 

-  1.49 

50 

26 

7,0 

6 

2 

1 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

72,2 

39.1 

55.7 

-  3,2 

82 

30 

31 

28 

272 

0 

0 

1 

0 

.25 

-  2.06 

25 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

CLARKSBURG 

70.0 

'tO.O 

55.0 

80 

6+ 

33 

28  + 

293 

0 

0 

0 

0 

.08 

08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

66.0 

32.7 

49.4 

78 

6  + 

25 

28 

463 

0 

0 

16 

0 

.08 

08 

26 

.0 

0 

0 

c 

0 

COLFAX 

65.'iM 

37. 9M 

51. 7M 

-  3.3 

76 

7 

29 

29 

395 

0 

0 

3 

0 

1 .08 

-  2,84 

53 

27 

0 

4 

1 

0 

COLUSA  I  SSW 

71.6 

'i0,5 

56.1 

-  3,9 

80 

30+ 

33 

27 

261 

0 

0 

0 

0 

.29 

-  .95 

.12 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

70.8 

'iO,0 

55.4 

-  3,5 

81 

5 

31 

28 

282 

0 

0 

2 

0 

.04 

-  1.32 

.0'« 

14 

.0 

0 

14 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

53. 3M 

30,7m 

42. OM 

-  5,5 

65 

10  + 

18 

28 

683 

0 

0 

17 

0 

2.88 

-  2.42 

.69 

27 

17,0 

9 

0 

DE  SABLA 

61.* 

32,6 

47.0 

-  5,0 

76 

7 

25 

28 

532 

0 

0 

17 

0 

1.48 

-  3.70 

.37 

13 

,0 

0 

5 

0 

0 

DOBBINS  COLCATE  FOREBY 

M 

M 

M 

78 

7 

29 

27 

0 

0 

0 

.60 

-  2.55 

.37 

14 

,0 

0 

4 

0 

0 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

57. 7M 

31. 4M 

44, 6M 

71 

6+ 

25 

26 

604 

0 

0 

20 

0 

2.52 

.51 

27 

2.0 

2 

27 

7 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

65.6 

35.6 

50,6 

-  5.5 

76 

6 

26 

28 

426 

0 

0 

9 

0 

.66 

-  .67 

,30 

17 

.0 

0 

2 

( 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

•i 

9  "H 

<s 

«  B 

«i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

GreatesI  Day 

2 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 

•n 

5 

2 
c 

Dale 

1    .10  or  More  1 

1    .so  or  More  1 

1.00  or  More 

o  t 

•°l 

^  i 

OB 

fAIRFIELD  FIRF  STATION 

69 , 3 

43.0 

56.2 

81 

5 

36 

26* 

260 

0 

0 

0 

C 

.  16 

.12 

28 

.0 

C 

I 

0 

0 

folsom  dam 

69,1 

41,9 

55.5 

60 

6  + 

35 

28  + 

278 

0 

0 

0 

0 

.29 

.20 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

57, OM 

35, 8M 

46. 4M 

73 

6 

27 

28 

556 

0 

0 

7 

0 

2.00 

.73 

14 

6.0 

4 

2 

0 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

60,2 

35,1 

47.7 

74 

4 

28 

28 

511 

0 

0 

11 

0 

.93 

.36 

14 

T 

0 

2 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

59,7 

27.2 

43.5 

-  6,9 

74 

6 

2  1 

28  + 

636 

0 

0 

26 

C 

.34 

-  1.01 

.  16 

26 

,  5 

1 

27 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

^9 , 2 

22.9 

36.  1 

67 

5 

16 

26  + 

650 

0 

0 

29 

C 

2.25 

.61 

.60 

27 

21.5 

7 

27  + 

7 

2 

0 

LAKEPQRT 

67,'. 

33.3 

50.4 

79 

5* 

27 

28  + 

431 

0 

0 

16 

0 

.36 

-  1.67 

.09 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKEShORE 

66.6 

36.6 

51.6 

76 

5* 

27 

28  + 

394 

0 

0 

5 

0 

.22 

.22 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

50.7 

25.6 

38.2 

-  5,5 

65 

5 

10 

28 

799 

0 

1 

29 

0 

3.90 

-   1  .63 

.65 

27 

30.5 

10 

27 

9 

3 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MANZANITA   LAKE  // 

A6.5 

24.5 

35.5 

63 

6 

14 

27 

678 

0 

1 

29 

0 

2.24 

.61 

19 

15.0 

6 

28 

7 

1 

0 

MARKLEY  COVE 

67. <t 

38.3 

52.9 

60 

6 

32 

27 

358 

0 

0 

1 

0 

,16 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARYSV I LLE 

72.9 

44.  1 

58.5 

-  2,1 

64 

6 

37 

26  + 

190 

0 

0 

0 

0 

.41 

-  1.33 

.19 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CLOUD 

57.4 

25,9 

41.7 

-  5,6 

71 

6 

18 

27 

692 

0 

0 

28 

0 

.33 

-  3.48 

,19 

13 

2.0 

2 

13 

1 

0 

0 

MINERAL 

50.5 

23,8 

37.2 

-  4.9 

66 

6 

1 1 

28 

628 

0 

0 

3C 

0 

1 .94 

-  2.05 

,72 

27 

11.0 

5 

28  + 

6 

1 

0 

MOUNT  SHASTA  KB  CITY  //R 

54 , 7 

30,* 

42.6 

-  4,9 

69 

4 

24 

22  + 

668 

0 

0 

2  1 

0 

1  .15 

-  1.62 

,85 

13 

9.8 

5 

13 

2 

1 

0 

NEVADA  CITY 

59.1 

30.9 

45.0 

-  5,2 

71 

6 

25 

28  + 

591 

0 

C 

2  2 

c 

1  .34 

-  3.15 

,43 

27 

0 

4 

0 

0 

ORLAND 

71.0 

42.3 

56.7 

-  3,3 

62 

6 

34 

27 

246 

0 

0 

0 

0 

.  14 

-  1 .50 

,  14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

OROVILLE 

70.2 

44.0 

57.1 

61 

6 

36 

28  + 

231 

0 

0 

0 

0 

.  92 

,60 

15 

.0 

c 

2 

1 

u 

PARADISE 

62.0 

"tl.S 

51.8 

73 

6  + 

31 

28 

366 

0 

C 

1 

C 

.  84 

.44 

14 

T 

0 

2 

0 

0 

PLACERVILLE 

61.9 

34.8 

48.4 

-  4,7 

75 

6 

28 

26 

491 

c 

^ 

^ 

1.23 

-  2.26 

.71 

14 

T 

c 

4 

1 

0 

PLACERVILLE  IFG 

60. 4M 

39,5 

50. OM 

74 

5 

29 

27 

440 

0 

0 

1.26 

.44 

13 

3.0 

C 

4 

0 

0 

PLATINA 

63.5 

32,1 

47.6 

77 

30 

21 

7 

506 

0 

0 

15 

0 

.  52 

.42 

13 

£ 

13 

1 

0 

0 

PORTOLA 

57.2 

24,9 

41.1 

-  2,9 

68 

5 

14 

28 

710 

0 

0 

29 

0 

1 ,12 

.35 

.43 

27 

9.5 

c 

4 

0 

0 

QUINCY 

61.8 

26,6 

44.2 

-  4.0 

75 

9  + 

19 

3+ 

515 

0 

c 

26 

C 

1,54 

-  1.57 

.48 

17 

4.5 

5 

0 

0 

RED  BLUFF   HB   AIRPORT  R 

70.  1 

*2.1 

56 ,  1 

-  4,3 

8  1 

30 

34 

27 

253 

c 

^ 

.07 

-   1 . 76 

.05 

13 

.0 

c 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

71.5 

44.  1 

57.6 

-  2.6 

62 

30 

34 

27 

210 

0 

C 

.18 

-  2.77 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKL IN 

70.0 

38.7 

54.4 

-  3.0 

82 

6 

31 

28 

314 

0 

0 

3 

0 

.  19 

-  1.79 

.08 

15 

.0 

c 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

70.0 

42.1 

56.1 

-  2.3 

81 

30 

33 

27 

258 

0 

0 

0 

0 

.16 

-  1.22 

.  16 

13 

,0 

c 

1 

0 

u 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

71.6 

45.7 

58.7 

-  .6 

83 

5 

40 

28  + 

187 

0 

^ 

^ 

.  14 

-  1,48 

.14 

13 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

65.2- 

44.9 

55.1 

76 

6 

36 

27 

293 

0 

c 

0 

c 

.20 

.16 

14 

.0 

c 

I 

0 

0 

SIERRA  CITY 

56.7 

29.2 

43,0 

71 

5 

17 

28 

655 

0 

c 

23 

C 

3,28 

1.02 

26 

11 

27 

8 

2 

1 

SIERRAVlLLE   RANGtR  STA// 

53. 2M 

25 .  IM 

39, 2M 

-  5.6 

68 

6 

15 

27 

766 

0 

0 

29 

0 

1,72 

.09 

.56 

27 

13.0 

' 

27 

6 

1 

0 

SDDA   SPRINGS   1   E  //R 

44 . 0 

21.6 

32,8 

57 

5 

11 

27 

956 

0 

3 

30 

0 

4,22 

1.01 

27 

45.5 

5C 

1 

10 

3 

1 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

66.4 

37,0 

52,7 

-  4.4 

77 

30 

27 

28 

360 

0 

0 

6 

0 

T 

-  1.50 

T 

17  + 

,  Q 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERKY  VALLEY 

56.4 

30.5 

43,5 

69 

5 

22 

28 

640 

0 

0 

21 

0 

2,41 

.60 

13 

15.0 

6 

13 

7 

1 

u 

TWIN  LAKES 

39,8 

15.1 

27,5 

-7,1 

51 

5 

0 

27 

1117 

0 

5 

30 

1 

3,80 

-  .03 

1.65 

25 

7 

2 

1 

VACAVILLE 

71,3 

39.1 

55,2 

-  3.1 

61 

4 

31 

27 

289 

0 

0 

3 

0 

,28 

-  1.51 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

64,1 

38.0 

51,1 

76 

5 

28 

27 

409 

0 

0 

4 

0 

,61 

-  2.54 

.20 

26 

.C 

0 

3 

0 

0 

WHISKEYTDWN  RES 

65,6 

42,0 

53.8 

77 

6+ 

36 

27 

326 

0 

0 

0 

0 

,  31 

.20 

14 

0 

2 

( 

WILLIAMS 

71,3 

42.0 

56.7 

81 

6 

36 

28 

244 

0 

0 

0 

0 

,07 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

71,3 

41,0 

56.2 

-  3.4 

60 

6  + 

33 

26 

256 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  1,25 

.09 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS  USSR 

73,4 

41,1 

57.3 

81 

30 

32 

14 

224 

0 

0 

1 

0 

.  12 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

72,3 

43,4 

57.9 

62 

6+ 

34 

26 

208 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.C 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

71.3 

41,5 

56,4 

.  4.3 

82 

6+ 

33 

27 

251 

0 

0 

0 

0 

.25 

_  1,12 

.  QE 

14 

0 

[ 

( 

DI VI S ION 

46,7 

-  4.3 

l.Ol 

-  1,87 

5.0 

*       »  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

52.1 

21,3 

36.7 

66 

6 

1 2 

4 

642 

0 

0 

30 

0 

1.88 

.  4C 

1 1 

17,3 

5 

22  + 

7 

Q 

0 

BO D I  E 

44.2 

11.1 

27.7 

60 

9 

-16 

13 

1113 

0 

3 

30 

3 

D 

1.04 

D  .40 

21 

13,3 

2 

21  + 

4 

0 

0 

BRIDGEPORT 

51,7 

15.1 

33.4 

68 

9 

0 

27 

941 

0 

0 

30 

1 

,31 

.  1  6 

16 

4 , 5 

1 

13 

1 

0 

0 

CEQARVILLE 

51.7 

28.2 

40.0 

-  8.4 

70 

6 

18 

1 

745 

0 

0 

24 

0 

1 .35 

.  36 

.41 

19 

9,  1 

4 

27 

5 

0 

0 

nriKlkiCD     MCMflDTAI       CT  nu 

49 .  1 

20.8 

35.0 

65 

6 

10 

26 

694 

0 

1 

30 

0 

D 

2.61 

.82 

27 

29,5 

18 

27 

B 

1 

0 

rtDwlC     C  CCC 

DUYLc   3  bbc 

55. 6M 

27. 9m 

^  1  *  6M 

7  J 

5 

1  R 
18 

701 

0 

0 

27 

0 

•  2  9 

.06 

20 

1 .  G 

T 

C 

u 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

57.7 

26,9 

43.3 

72 

5 

19 

1 

645 

0 

0 

22 

0 

.17 

.11 

27 

T 

0 

1 

c 

0 

FORT  BIDWELL 

55.7 

26,2 

41.0 

-  6.2 

72 

5 

17 

1 

714 

0 

0 

28 

0 

1.17 

,15 

.39 

19 

7.0 

2 

13 

5 

0 

0 

MONO  LAKE 

55.7 

25,7 

40.7 

70 

10 

16 

28 

724 

0 

0 

26 

0 

.12 

.08 

16 

T 

T 

13 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

46.5 

20.9 

34.7 

65 

6 

12 

15 

902 

0 

2 

29 

0 

2.58 

.67 

27 

24.0 

11 

27 

9 

1 

0 

5USANVILLE  AlRpDRT 

56.6 

28,0 

42  .  3 

-  5,7 

73 

5 

18 

1 

673 

0 

0 

25 

0 

.  40 

.42 

.  27 

26 

tahoe  city 

45,4 

23.9 

34.7 

-  4.1 

60 

10 

13 

15 

902 

0 

2 

30 

0 

1 .60 

-  ,50 

.50 

27 

22.0 

12 

27 

5 

1 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  Ap 

46 ,  7 

21,1 

33.9 

60 

9  + 

7 

28 

925 

0 

2 

29 

0 

T6  RMQ 

51,9 

21,7 

36.8 

67 

5 

13 

20  + 

636 

0 

0 

29 

0 

.66 

.30 

26 

9,5 

0 

3 

q 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

47,9 

20 . 9 

34.4 

-  5.3 

64 

6 

11 

23 

908 

0 

3 

29 

0 

1.67 

-  ,40 

.60 

27 

26,0 

9 

27 

6 

li 

0 

unnn  PRQ  n  ^ 

nuuurur\u3 

53,4 

27.9 

40,7 

67 

9  + 

16 

27 

723 

0 

0 

2  3 

0 

.56 

.17 

26 

7,5 

1 

27+ 

3 

0 

0 

n  I  u  I  <;  T  nN 

37,3 

-  6.3 

1.12 

-      .  19 

12,3 

*         •  » 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  Qit 

74,1 

43.1 

58,5 

92 

5 

35 

29 

197 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NQ  3 

69,7 

37.6 

53.6 

63 

5 

32 

29+ 

330 

0 

0 

3 

0 

.21 

.07 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

63,2 

46,1 

54,7 

-  1.2 

75 

3 

40 

27 

303 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.66 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

66,3 

44,7 

55.5 

76 

4* 

40 

26  + 

277 

0 

0 

0 

0 

.30 

.20 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

64,0 

36,8 

50,4 

79 

4 

31 

29 

430 

0 

0 

2 

0 

.73 

.20 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

CROCKETT 

67.9 

44,2 

56,1 

79 

30 

36 

27 

260 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  1.29 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ORD 

59,5 

41.4 

50,5 

72 

3 

35 

12  + 

429 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

69,1 

37,1 

53,1 

81 

6  + 

33 

29  + 

345 

0 

0 

0 

0 

.36 

.20 

15 

.0 

0 

1 

c 

0 

HALF  MDDN  bay 

62,7 

40.  1 

51,4 

74 

4 

35 

20 

401 

0 

0 

0 

0 

.32 

.14 

19 

.0 

0 

2 

c 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
APRIL  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

|i 

<  g 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

Higliest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 
a 

.10  or  More 

i 
° 

1.00  or  More 

0  » 

0  » 

0  m 

HOLLISTER   1  SW 

KING  CITY 

7? 

3if ,  OM 

5  3  .  1 M 

_  4^3 

8  6 

; 

2  9 

29  + 

348 

0 

0 

9 

0 

.07 

_       ,  g  J 

1 4 

.  c 

lIvermdre  cduntv  F  D 

07  •  2 

36 . 3 

53.8 

_   3  ^  ^ 

8  2 

28 

0 

0 

2 

0 

.  4C 

'11 

1 3 

.  c 

( 

LOS  GflTDS 

69.0 

38 , 6 

53.8 

-  3!4 

80 

4 

34 

15 

329 

Q 

0 

0 

0 

!20 

-  1.88 

.16 

1 5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

7i.2 

^2  .0 

56.6 

82 

5 

37 

15 

249 

0 

0 

0 

0 

.20 

.12 

2  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MUNTE  RE  Y 

• 

^2.8 

52.1 

74 

27 

Q 

Q 

0 

35 

.16 

27 

.  c 

J: 

0 

MUNT  t  K  t  Y    l\  A  L  p 

D  8  •  2 

42.9 

67 

4  + 

38 

29  + 

423 

0 

0 

0 

0 

,19 

.  0  "5 

^  3 

( 

wnDon   QAv   ctdp  dcdt 

4 1 . 6 

52.2 

75 

34 

24 

376 

0 

0 

0 

0 

.06 

14 

.  c 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

64.0 

40 .  8 

52.4 

77 

6 

31 

27 

370 

0 

0 

2 

0 

.27 

.17 

1 5 

.0 

0 

1 

( 

0 

MOUNT  HAMILTON 

53.0 

36  6 

44.8 

-  3.2 

66 

12 

26 

28  + 

601 

Q 

0 

1  1 

0 

.75 

-  1.50 

.27 

1 9 

6.5 

2 

14+ 

3 

0 

0 

NAC IMIENTO  DAM 

71.7 

35.1 

53  4 

84 

^ 

3 1 

29  + 

340 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

Kl  C  ui  A  D  ^ 

46.6 

55.6 

77 

5^ 

28 

276 

0 

0 

0 

0 

.20 

27 

.  c 

UOKLAI^U    WD  "IKKUKI 

61.3 

47 , 1 

54  .2 

_  2,4 

74 

3 

42 

28  + 

316 

0 

0 

0 

0 

.02 

_  1,3^ 

'02 

26 

.  c 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

67.3 

41.0 

54.2 

78 

5 

37 

15 

318 

Q 

0 

0 

.15 

.07 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASD  ROBLES 

73.2 

33.9 

53.6 

84 

5 

28 

29 

338 

Q 

0 

1  3 

0 

.37 

.19 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

OAcn     DRDlEC     CAA  AD 

7  1  •  7 

34.5 

53.1 

84 

5 

2  7 

29 

351 

0 

0 

1 1 

0 

.11 

06 

28 

•  c 

dTkimaTi        mat  mDmiimpnt 

70 , 3 

35.4 

52.9 

63 

5 

3  1 

29  + 

357 

0 

0 

7 

0 

.  60 

■  5^ 

14 

*  c 

1 

] 

70  •  1 

41.0 

55.6 

8 1 

12  + 

3  3 

2  8  + 

277 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

1 4 

.  c 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

59.1 

44. 1 

51.6 

69 

3 

40 

29  + 

396 

0 

0 

0 

0 

.15 

!l5 

1 4 

.0 

c 

1 

c 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

69.3 

38.9 

54.  1 

81 

30 

31 

28  + 

318 

0 

0 

3 

0 

.15 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

67 .  I 

28.1 

47.6 

80 

5 

19 

29 

514 

0 

0 

24 

0 

.15 

_  1.60 

.  15 

14 

0 

1 

0 

Q 

69.0 

40.6 

54  . 8 

_  2.4 

8  1 

30 

36 

1 5 

297 

0 

0 

0 

0 

.40 

_  ,93 

.28 

1 3 

.  c 

1 

( 

RICHMOND 

66.  1 

46 . 2 

56.2 

79 

4 

41 

28  + 

258 

0 

0 

0 

0 

.29 

,25 

15 

.0 

0 

1 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

61). 8 

37 .  B 

51.3 

78 

30 

29 

28 

404 

0 

0 

2 

0 

.13 

,13 

1 3 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALINAS   Z  E 

66.  1 

41.1 

53.6 

-  2.1 

80 

4 

36 

28 

334 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.22 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

63. IM 

41. OM 

52.  IM 

76 

4 

34 

28 

383 

0 

0 

0 

0 

.11 

,07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

71  .'i 

31.0 

51.2 

81 

6+ 

25 

15 

409 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.  c 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57.8 

43.6 

50.7 

64 

1 

37 

28 

423 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

61.8 

45,6 

53.7 

-  2.0 

75 

3 

41 

11 

331 

0 

0 

0 

0 

.22 

-  1.08 

.12 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

59.3 

47.3 

53.3 

_  2.4 

74 

3 

44 

27+ 

341 

0 

0 

0 

0 

.06 

_   1  .  3Q 

.03 

19 

.  c 

0 

0 

0 

Q 

SAN  CREGORID  2  SE 

60  •  2 

39.1 

49.7 

74 

3 

3 1 

28  + 

452 

0 

0 

4 

0 

.  25 

.  19 

19 

» c 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

6  7.5 

42,6 

55.1 

_  2.9 

77 

4 

38 

15 

291 

0 

0 

0 

0 

,21 

.  85 

.  13 

13 

.  c 

0 

1 

0 

Q 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

66.8 

39,5 

53.2 

-  3.8 

82 

6 

32 

14 

349 

0 

0 

1 

0 

.18 

-  1.73 

,17 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATED 

66.3 

43,3 

54.8 

79 

4+ 

39 

28 

298 

0 

0 

0 

0 

.11 

,09 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.8 

42.8 

55.8 

_  1,0 

79 

4 

39 

2B  + 

269 

0 

0 

0 

0 

.12 

.99 

,09 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  AMT  A    r  D  1 1  7 

68.5 

37. 1 

52.8 

_  2.5 

8  1 

4 

3  2 

28 

359 

0 

0 

1 

0 

.  23 

_  1.86 

,08 

14 

0 

0 

0 

Q 

iidd   cam  lEANnon  cIitcd 

40.0 

51.5 

75 

3 

29  + 

0 

0 

0 

0 

.  06 

,03 

27  + 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

72!l 

38.3 

55,2 

81 

30 

31 

28  + 

286 

0 

0 

2 

0 

.49 

-  .95 

[41 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSQNVILLE  WATERWORKS 

39.3 

32,4 

79 

5 

32 

27+ 

370 

0 

0 

2 

0 

.14 

,07 

14 

,0 

0 

0 

0 

0 

53.1 

-  2.7 

.21 

-  1.30 

,  1 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE  05 

AINTIULM    r  1  D    t  dLI**K  U  ML 

68 . 2 

45.6 

_ 

_ 

28  + 

239 

Q 

0 

0 

0 

.17 

_  .88 

06 

15 

0 

Q 

0 

Q 

70  •  2 

42 . 6 

6.4 

An 

: 

2  8 

251 

0 

0 

0 

0 

.40 

,15 

28+ 

'n 

Q 

3 

0 

Q 

AS  H  MOUNT  A  I N 

66*6 

42.6 

5  4.6 

4 

79 

^* 

3  4 

305 

0 

0 

0 

0 

1.07 

1  93 

.48 

27 

,  0 

Q 

3 

0 

Q 

AUBERRY   1  NW 

63. 9M 

52, 2M 

75 

6 

30 

28 

376 

Q 

0 

4 

0 

!63 

,22 

1 3 

,0 

0 

3 

0 

0 

BAKERSFIELD  WR  AIRPORT 

R 

73.0 

46.9 

60,0 

-  3.0 

85 

5 

40 

15 

158 

^ 

Q 

.16 

-  .65 

,  10 

2  7 

,0 

0 

1 

0 

0 

BALCH   power  HOUSE 

65.6 

42.6 

5  4,1 

76 

34 

^0 

319 

0 

0 

0 

0 

1.54 

,50 

14 

,0 

0 

5 

1 

Q 

blackwells  Corner  2wnw 

M 

M 

M 

35 

2  8 

0 

0 

0 

0 

,  0 

DiiTTnMuTi  1  nu 

42.1 

5  7,5 

84 

6+ 

29 

220 

0 

0 

0 

0 

.17 

,13 

22 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

52. i 

39^1 

-  7.7 

66 

6 

15 

28 

772 

Q 

1 

28 

0 

4.25 

-  .38 

2.24 

1 4 

28,5 

17 

14 

7 

1 

1 

CAMP  PARDEE 

68.0 

41.2 

54.6 

-  3.9 

82 

6 

34 

28 

306 

Q 

0 

0 

0 

1.57 

-  .33 

1.34 

1 4 

,0 

0 

1 

1 

1 

PATUCVC     \/V     Bill    1       OIIM     D  U 

LATntij    VT    DULL    KUN  KM 

65.5 

35,8 

50 . 7 

•J  J 

1 

2  8 

Q 

0 

6 

0 

.50 

,41 

14 

,  0 

0 

1 

0 

0 

rUCDQV    UAI  1  Pv  nAM 
t,nt"Ki    VALLEY  u»*n 

2  8 

*^7R 

0 

0 

23 

0 

4.22 

2.05 

1  4 

31.5 

18 

14 

5 

3 

r  n  »  1  t  M  r  A 
LUALinUA 

71 '  5*^ 

4 1  2 

56*4^ 

-  4  5 

84 

30 

32 

2  8 

252 

0 

0 

1 

0 

.09 

.50 

.09 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

73!^ 

56!2 

83 

6  + 

34 

24  + 

260 

0 

0 

0 

0 

.28 

,25 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

71.1 

37  3 

54,2 

-  5.6 

84 

5 

30 

28  + 

317 

Q 

0 

5 

0 

.60 

-  .67 

,32 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

mini  C  V  c 

DUDLe I S 

60.5 

26.4 

43.5 

5  9 

73 

20 

28+ 

0 

0 

28 

0 

2.01 

_  1.43 

,69 

14 

9 , 0 

2 

14  + 

5 

1 

0 

CI  crTPA    DHuPd  URiiCC 

69.2 

37,6 

53.4 

-  4  9 

6  3 

28+ 

343 

0 

0 

2 

0 

2.70 

.  06 

1,46 

1  3 

,  0 

0 

6 

1 

1 

38.8m 

8  3 

32 

1 

259 

0 

0 

1 

0 

.04 

,02 

27  + 

,  0 

0 

0 

0 

u 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

41.6 

-  4.3 

84 

6  + 

35 

29  + 

232 

0 

0 

0 

0 

.21 

-  .92 

.  10 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

71.3 

36.1 

53.7 

82 

6 

30 

28 

332 

0 

0 

6 

0 

.17 

.09 

14 

,0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

62.'! 

29.5 

46.0 

72 

5 

23 

29 

565 

0 

0 

25 

0 

LI* 

.52 

27 

3,5 

0 

3 

1 

0 

GRANT  GROVE 

43.9 

25  3 

34.6 

59 

11 

12 

15  + 

904 

0 

5 

26 

0 

2.50 

.90 

27 

29,5 

15 

29 

5 

2 

0 

HANFORD 

72.6 

40.9 

56.8 

-  4.6 

83 

5 

34 

28 

242 

0 

0 

0 

0 

.16 

-  .61 

.14 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

56.5 

32.8 

44.7 

-  6.0 

71 

6 

22 

28 

604 

0 

0 

15 

0 

2.55 

-  ,54 

,87 

27 

20,5 

6 

27 

6 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

44.2 

21.8 

33.0 

-  5.1 

58 

10  + 

8 

28  + 

953 

0 

3 

30 

0 

54.0 

19 

1 

IDRIA 

62. 6M 

39. 7M 

51. 2M 

-  5.5 

75 

6 

31 

16  + 

411 

0 

0 

5 

0 

.17 

-  1,30 

,11 

17 

T 

0 

1 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

71.6 

4B.e 

60.2 

-  4.6 

85 

5 

40 

28  + 

161 

0 

0 

0 

0 

.88 

-  .54 

,46 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

69.  1 

39.2 

54.2 

80 

5 

29 

15 

320 

0 

0 

3 

0 

.34 

,16 

14 

,0 

0 

2 

0 

0 

kettleman  city 

73. 6M 

42  .6M 

58.  IM 

84 

10  + 

34 

22 

203 

0 

0 

0 

0 

.14 

,14 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

72.1 

44.6 

38.4 

83 

5 

39 

28 

196 

0 

0 

0 

0 

.07 

.06 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

69.9 

37.1 

53.5 

82 

6 

29 

27 

339 

0 

0 

4 

0 

.67 

,44 

14 

,0 

0 

2 

0 

0 

LE  GRAND 

70.9 

39.4 

55.2 

-  4.8 

81 

5  + 

32 

28  + 

289 

0 

0 

3 

0 

.12 

-  1.07 

,10 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

LEMON  COVE 

72.2 

41.4 

56.8 

-  5.6 

82 

6  + 

34 

15 

241 

0 

0 

0 

0 

.28 

-  1.23 

,26 

27 

,0 

0 

1 

0 

u 

LINDSAY 

72.6 

39.7 

56.2 

-  5.0 

83 

6  + 

34 

15 

257 

0 

0 

0 

0 

.72 

-  .50 

,38 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LITTLE  PANOCHE   DET  DAM 

69.2 

42.1 

55.7 

Bl 

6 

34 

28 

274 

0 

0 

0 

0 

.22 

,17 

15 

.0 

0 

1 

0 

u 

lodgepqle 

43.7 

19.5 

31.6 

55 

11  + 

5 

28  + 

993 

0 

3 

30 

0 

2.27 

,66 

27 

33,0 

17 

1 

7 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

>Ji 
<2 

il 
>  3 

<2 

Average 

Departure 
From  Noimal 

Highest 

Date 

Lowest 

e 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

J3 
0 
Q 

i 

on  Ground 

e 
0 

.10  or  More 

.so  or  More 

1.00  or  More 

s : 

g| 

LOOI 

71,7 

39,5 

55,7 

-  2.4 

82 

5 

33 

28  + 

275 

0 

0 

0 

0 

.25 

-  1.22 

,09 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

71.8 

41,0 

56,4 

-  4.5 

80 

6-t 

32 

28 

249 

0 

0 

1 

0 

.03 

-  .84 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

56.4 

44.4 

56,4 

61 

5 

34 

14  + 

253 

0 

0 

0 

.36 

.29 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAOERA 

72. b 

40,5 

56,6 

-  4.3 

64 

6'f 

33 

26 

249 

0 

0 

0 

0 

.21 

-  .96 

.15 

14 

.0 

c 

1 

0 

0 

MANTECA 

71.1 

41,9 

55,5 

83 

36 

26  + 

25c 

0 

0 

0 

0 

•  2  6 

.16 

28 

.  0 

] 

° 

0 

MARICDPA 

72  .  0^^ 

58. 8M 

-  5.7 

63 

5 

39 

28  + 

195 

0 

0 

0 

0 

.65 

.21 

.80 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

MERCED   FIRE   STATION  2 

73. 8M 

40. 4M 

57. IM 

-  2.9 

64 

5  + 

32 

15 

226 

0 

0 

1 

0 

.13 

-  1.11 

.08 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

Mfi  n  e  c  T  n 

70.9 

42,4 

56.7 

-  2.9 

64 

5 

35 

28 

243 

0 

0 

0 

.51 

-  .75 

.42 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEMMAN  2  NN 

72.1 

36,4 

55.3 

-  6,4 

62 

5 

30 

28 

265 

0 

0 

1 

0 

.13 

-  .90 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RANOER  STA 

50. IM 

31. 9M 

46. OM 

74 

2  5 

28  + 

551 

0 

0 

0 

2.01 

1.04 

•  86 

14 

,0 

c 

3 

: 

0 

□RANGE  COVE 

70.9 

40.2 

55.6 

-  4.8 

63 

5 

34 

1 5 

275 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  1.00 

.17 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTERVILLE 

72.7 

42.5 

57.5 

-  4.0 

64 

7  + 

36 

15 

215 

0 

0 

0 

0 

.45 

-  .74 

.37 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

P OS E Y  3  E 

M 

M 

M 

6C 

27 

1 6 

30 

0 

0 

1 .  7C 

.  6C 

27 

17.0 

2 

SALT  SPRINGS   PHR  HOUSE 

58.9 

35.5 

47.2 

72 

5 

23 

26 

525 

0 

0 

11 

0 

3. 83 

1.20 

14 

27.0 

6 

14 

9 

2 

? 

SAN  LUIS  DAM 

68.3 

46.3 

57.3 

81 

5 

32 

13 

228 

0 

0 

1 

0 

.15 

.11 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SDNORA  RS 

63.5 

49.3 

-  7.3 

76 

6 

26 

465 

Q 

1  .94 

-  ,69 

1.15 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

52.2 

26!l 

39.2 

67 

6 

16 

28 

770 

c 

0 

28 

0 

2.09 

.85 

14 

17.5 

9 

14 

6 

1 

0 

70.7 

42.0 

_ 

15 

251 

0 

0 

0 

0 

95 

.  5 ': 

1 4 

T 

c 

i 

] 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

71.3 

36,9 

55!l 

-  3!5 

82 

5 

32 

28  + 

286 

0 

0 

2 

0 

^50 

-  !76 

.32 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

tehachapi 

5  6  .  6M 

32 ,  7m 

45. 7M 

75 

5 

25 

2 

572 

0 

0 

15 

0 

.71 

.30 

14 

T 

0 

2 

0 

0 

TP  1  n  W    Q  AMT  Wfl 

56.2 

43,2 

55.7 

-  6.2 

62 

4 

35 

26 

275 

0 

0 

0 

1 .06 

-  ,53 

.78 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

70.3 

39.6 

55.1 

-  4.5 

81 

30 

29 

266 

0 

0 

3 

0 

.99 

-  1.35 

.35 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

TIGER   CREEK  PH 

63.0 

35.0 

6. 

28 

0 

0 

9 

0 

-  1.01 

1 3 

12.! 

14+ 

I 

c 

0 

TRACY  CARBONA 

71.1 

41.4 

55.3 

B3 

5 

34 

14 

255 

0 

0 

0 

0 

!l6 

!l6 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

69.6 

57.  IM 

Bl 

30+ 

37 

2  8 

234 

0 

0 

0 

0 

.21 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

V  I SA  L  I  A 

59.6 

43.2 

55.5 

-  5.4 

62 

7  + 

34 

30 

251 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  .79 

.24 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

73.8 

43.4 

58.5 

-  3.4 

64 

5+ 

38 

15 

165 

0 

0 

0 

0 

.20 

-  .63 

.  10 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADflTRS 

6'.. 5 

30.2 

47.4 

_  ^ .  4 

79 

11  + 

2  3 

28  + 

522 

0 

0 

20 

0 

1.74 

_  1,55 

.56 

27 

1- 1  •  c 

E 

14 

« 

J 

DIVISION 

52.7 

-  4.3 

.93 

-  ,95 

4.7 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

70.1 

43.1 

55.5 

85 

5 

35 

30  + 

252 

0 

0 

0 

0 

.70 

.35 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64.5 

49.3 

56.9 

-  1.0 

78 

6  + 

42 

29  + 

237 

0 

0 

0 

0 

.00 

-   1  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

68.0 

39.3 

53.7 

-  4.7 

85 

11 

32 

29 

335 

0 

0 

1 

0 

1.41 

-  .26 

.63 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

66.3 

37,7 

52.0 

84 

11 

29 

29 

384 

0 

0 

3 

0 

.55 

-   1  .44 

.29 

28 

.0 

0 

2 

0 

u 

BIG  BEAR  LAKE 

51.7 

24,2 

38.0 

10 

22 

805 

0 

0 

28 

0 

1.91 

.  8 : 

22 

IC 

22 

: 

] 

0 

BDNITA 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

74.1 

44,9 

59.5 

-  1.7 

86 

11  + 

38 

15  + 

166 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1,21 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

71.4 

39,2 

55.3 

65 

6 

33 

23  + 

266 

0 

0 

0 

Q 

.  10 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPD 

67.7 

32,4 

50.1 

62 

10 

24 

29  + 

441 

0 

0 

16 

0 

1.18 

.66 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

75.8 

41,0 

58.4 

34 

30  + 

204 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  OC 

.0 

c 

C 

c 

0 

CHULA  VISTA 

4  9  6 

57.1 

-  1.0 

76 

6 

42 

232 

0 

0 

0 

0 

.21 

-  .54 

.08 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

69!l 

43,"8 

55.5 

-  2.5 

80 

13+ 

36 

29  + 

251 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.56 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

73.9 

42,5 

58.2 

-  2.0 

67 

5 

34 

29 

201 

0 

Q 

Q 

.17 

-  .84 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

70.  IM 

49. 4M 

59. 8M 

85 

5 

41 

28 

156 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

65.  1 

33.2 

49.2 

2  6 

2  5 

29 

468 

0 

0 

12 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

5  8  •  2 

31.3 

44.8 

-  4.9 

73 

13 

23 

600 

0 

0 

20 

0 

2.53 

-  1.27 

.99 

28 

3.5 

0 

6 

2 

u 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

70  .'7 

3b'.0 

53.4 

66 

11  + 

28 

23 

343 

0 

0 

9 

0 

.16 

.91 

.  14 

22 

.  0 

0 

1 

0 

0 

EL  capitan  Dam 

73.1 

44.9 

59.0 

89 

5 

36 

29 

177 

Q 

Q 

0 

Q 

.57 

.40 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

ELSINORE 

75. 6M 

39. 3M 

57. 5M 

-  2.9 

66 

10 

30 

29 

226 

0 

0 

1 

0 

.33 

-  .51 

.23 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

ESCONDIDO 

72.1 

43.6 

57.9 

_  1,7 

35 

29 

209 

0 

0 

0 

0 

.22 

—  1.14 

.14 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

75.1 

46  3 

61.7 

91 

5 

40 

125 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

72.1 

44.7 

58.4 

65 

10  + 

35 

2 

193 

0 

0 

0 

0 

.25 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

henShaw  dam 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

58.6 

29.4 

44.1 

73 

10 

16 

22 

520 

0 

0 

23 

0 

1.02 

.82 

27 

4.5 

5 

27 

2 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

61.3 

33.2 

4  7.3 

76 

1 0 

2  4 

29 

526 

0 

0 

12 

0 

1.24 

.70 

27 

T 

0 

3 

I 

0 

LAGUNA  BEACH 

6  7,1 

45  1 

55.1 

-  2,9 

82 

5 

39 

251 

0 

0 

0 

0 

,02 

-  1,09 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

7l!4 

46, BM 

59.  IM 

85 

5 

39 

29 

177 

0 

0 

0 

0 

,31 

.15 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

LOMPOC 

66.8 

40,7 

53.6 

81 

5 

34 

29  + 

331 

Q 

Q 

Q 

Q 

,01 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG   BEACH  PUB  SvC 

72.0 

49,3 

50.7 

88 

5 

42 

21 

130 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

71.3 

48,5 

59.9 

.1 

69 

5 

42 

29 

151 

0 

0 

0 

0 

T 

,  77 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  WB   Airport  R 

67.4 

51.2 

59,3 

-      .  1 

62 

5 

45 

29 

167 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.05 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

59.9 

5l!6 

50.9 

-  .9 

64 

5 

45 

28 

134 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  336  B  // 

54.4 

35.1 

44.6 

59 

2  1 

28 

0 

0 

11 

0 

.23 

■  23 

2  7 

1 

0 

u 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

55.3 

46,6 

5/.0 

-  2.0 

75 

^5 

38 

29 

235 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.18 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

c 

0 

OCEANSIDE 

68 » 2 

47  5 

5  ?,9 

73 

10  + 

40 

29 

207 

0 

0 

0 

0 

.12 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

71. B 

40.5 

56,2 

-  2.5 

84 

5 

34 

28 

260 

Q 

Q 

0 

.00 

-  1,85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

59.2 

44.7 

57,0 

-  .2 

85 

6 

37 

29  + 

239 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

u 

PAlOMAR   MT  OBSERVATORY 

50.  IM 

32. 9M 

46, 5M 

73 

11 

20 

22 

553 

0 

0 

0 

1.34 

.70 

27 

10.0 

3 

5 

1 

0 

PASADENA 

73.4 

45.6 

59,5 

-  .8 

86 

5 

37 

26 

161 

0 

0 

0 

0 

.05 

-   1  ,5d 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

73.5 

36.8 

55.2 

66 

10 

29 

29 

258 

0 

0 

2 

0 

.12 

.04 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 
RAMONA  SPAULDING 

59,9 
71.0 

43.7 
36.0 

55.6 
53.5 

-  2.5 

64 
65 

6 

10 

37 
28 

26  + 
28  + 

242 
336 

0 
0 

0 
0 

0 
10 

0 
0 

T 

.57 

-  1.55 

T 

.45 

27 
27 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

reolands 

riverside  fire  sta.  #3 

72,2 
74,2 

41.6 
42.5 

55.9 
58.4 

-  3.0 

-  2.1 

86 
87 

5 
5 

33 
29 

29 
4 

240 
196 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.22 
.05 

-  1.14 

-  .92 

.11 
.03 

27 
25 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

72.5 

41.8 

57.2 

87 

6 

34 

29 

229 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

73.1 

42.9 

58.0 

-  2.9 

68 

10 

35 

29 

210 

0 

0 

1 

0 

0 

.45 

-  1.16 

.24 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
APRIL  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

0 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

H 

Max.  Depih 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  t^ore 

1.00  or  More 

°  I 

.°l 

s| 

SANDBERC  WB  //R 

-  5  9 

595 

0 

0 

11 

0 

.21 

.16 

2  7 

2 .  C 

1 

26 

1 

c 

0 

SAN  DIEGO  WB   AIRPORT  R 

66,5 

53,6 

60.  1 

-  U4 

77 

5 

48 

29 

143 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  !70 

.05 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

'iS.'t 

59.9 

-  .9 

86 

5 

33 

14 

165 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

73.9 

59.6 

86 

5 

37 

29 

159 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

73.0 

38.1 

55.6 

-  3.6 

87 

9 

28 

29 

277 

0 

if 

0 

,15 

-  1.00 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

72. OM 

■48, *M 

60. 2M 

-  .4 

85 

5 

42 

14 

141 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  1,33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

69.1 

46,2 

57.7 

86 

2  8 

214 

0 

0 

1 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

66.') 

'i5,0 

56.7 

79 

5 

38 

22 

247 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

67.9 

36,0 

53.0 

-  2.6 

82 

5 

32 

26  + 

356 

•  03 

-  1.16 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

62.0 

50,2 

56.1 

73 

5 

44 

29 

257 

0 

T 

T 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

71.8 

'11,2 

56.5 

88 

5 

32 

29 

248 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

TUJUNGA 

70.6 

'.2,5 

56.6 

84 

11 

33 

28  + 

253 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

JUSTIN   IRVINE  RArJCH 

72.0 

44,5 

56.3 

-  1.9 

BS 

5 

36 

23 

198 

0 

0 

0 

0 

•  00 

-  1.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWTTrHFII  DAM 

68. 9M 

39, 6M 

54. 3M 

85 

5 

35 

27 

314 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

69.8 

50,2 

60.0 

84 

5 

43 

28 

154 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

71.2 

'.0,8 

56.0 

85 

5 

3  2 

14 

266 

0 

0 

1 

0 

.07 

.07 

27 

Q 

^ 

^ 

VISTA  2  NNE 

69.2 

'.5,1 

57.2 

81 

5 

37 

29 

229 

0 

0 

0 

0 

.23 

.12 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

66. ii 

31,8 

49.  1 

-  4.3 

79 

12  + 

24 

29  + 

470 

0 

0 

16 

0 

.  69 

-  .50 

.29 

27 

T 

0 

4 

0 

0 

YDRBA  LINDA 

73.0 

'.3,8 

58.4 

-  2.1 

88 

6  + 

37 

29  + 

194 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  1.16 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

55.6 

_  2,5 

.26 

.  2 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

78.2 

47,4 

62.8 

92 

1 0 

37 

1 

100 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

Q 

0 

BARSTOW 

73. 

40,8 

57.1 

87 

10 

32 

28  + 

238 

0 

0 

3 

0 

.02 

.02 

17 

.c 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

70.1 

39,2 

54.7 

84 

10 

30 

29 

306 

0 

0 

3 

0 

.62 

.53 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

BISHOP   WB   AIRPORT  R 

66.5 

32,5 

49.5 

-  5.6 

83 

10 

24 

2 

457 

0 

0 

14 

0 

.44 

-  .02 

.35 

16 

T 

0 

1 
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CALIFORNIA 


APRIL  1970 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  below  normal  over  most 
of  the  State  during  April.  Negative  departures 
were  more  than  5°  for  the  month  in  parts  of  the 
Sierras  and  the  Tehachapis,  but  they  diminished 
to  near  normal  on  the  South  Coast.  In  Eureka 
there  were  only  4  days  during  the  month,  and  in 
San  Francisco  and  Bishoponly  5  days,  with  average 
temperatures  above  normal.  At  Blue  Canyon 
the  period  from  the  13th  through  the  29th  averaged 
11°  below  normal.  At  Sandberg  the  four  days  from 
the  26th  through  the  29th  were  19°  below  normaL 
San  Francisco  experienced  the  sixth  coldest  April 
in  40  years.  New  record-low  readings  for  the 
dates  were  set  in  Fresno  on  the  28th  and  29th. 

The  month  was  dry  over  most  of  the  State,  with 
only  a  few  localities  reporting  as  much  as  50 
percent  of  normal  precipitation.  It  was  the  third 
driest  April  in  40  years  at  San  Francisco.  Red 
Bluff  reported  that  the  light  precipitation,  ac- 
companied by  drying  winds,  resulted  in  the 
earliest   drying  of  valley  pastures  of  record. 

Los  Angeles  reported  nearly  double  the  normal 


number  of  clear  days.  Long  Beach  had  the  least 
number  of  cloudy  days  in  13  years.  San  Fran- 
cisco reported  the  greatest  amount  of  sunshine 
for  any  April  of  record.  There  was  more  wind 
than  usual  at  most  reporting  points. 

The  cold  weather  during  the  latter  part  of  the 
month  resulted  in  extensive  damage  to  wine 
grapes,  and  to  some  apples  and  pears.  Crop 
damage  up  to  50  percent  was  reported  in  the 
Napa  Valley,  the  Lodi  district,  and  the  Mira 
Loma,  Cucamonga-Ontario,  and  Fontana  areas. 
On  the  27th  a  funnel  cloud  was  reported  in  the 
vicinity  of  Willows  about  5:20  p.  m.  The  Sacra- 
mento radar  observed  a  hook-echo  in  the  vicinity 
of  Colusa  around  5:50  p.m.,  moving  to  near 
Arbuckle  by  6:20  p.m.,  and  dissipating  by  6:45  p.m. 
No  damage  on  the  ground  was  reported  from  this 
storm.  On  the  same  date  a  small  tornado  oc- 
curred within  the  city  limits  of  Stockton.  It  blew 
down  a  few  trees,  causing  some  damage  to 
residential  buildings.  An  unseasonable  snow- 
storm in  the  central  Sierras  on  the  28th  closed 
Interstate  80  for  several  hours. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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ALDERPDINT 

ANCWIN   PAC  UNION  CDL 
BtC  BAR  RANGER  STATION 
eOONVlLLE    MNTNC  STA 
BRANSCQMB   3  NNW 

BRIOCEVILLE  NNw 
BURNT  RANCH   1  S 
CaLlSTDCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECIlVILLE   5  SE 
TLtflR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  ND   1  DAM 
COVElD 

crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
cummincs 
duttons  landing 
elk  valley 

eureka  wb  city  r 
ferndalE  h  ssw 

FERNDAlE  2  Nw 
FOREST  OLEN 
FORKS  Of  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OlCK 

FORT  JONES   HANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GiSOuEl  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEVILLE 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURC 
HEALDSBURG  no  2 
HlLTS 

HONEYDEM   2  MSM 
HODPA 

IDLEwiLD  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELO 

KLAMATH  R 
K0R8EL 

LAKE   PILLSBURY  no  Z 
LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  MOOOS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

DAK  KNOLL    RANGER  STA 

OAKVILLE    I  WNW 
OCCIDENTAL 

DRKK   PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  f>K 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGCS   SPCS    LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANDISH  HICkEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TUlElArE  //R 
UKIAH 

UKIAH  4  MSW 
UPPER  MATTDtE 
WEAVERVlLLE   RANGEP  STA 
WEED   FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS    I  NE 


DRAIN4CE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYES5A  LAKE 

BiG  BENO  RANGER  STA 

BLUE  Canyon  wb  airport//r 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVlLLE  RS 
CANBY    U  SW 

CANBy  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIaOu  POWER  HOUSE 
CENTERVlLLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  "iTA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLAPKS   VALLEY   MUDD  RCH 


See  Referenc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


CLEAKLiKf  HIGHLANDS 
COh*$JeT  I  NME 
COLfHiN  FISHERIES  $Ta 

coLCATe  pomer  house 

COLUSA  1  SSM 
COOL 

CORNINC  HQUOHTON  RANCH 
OiNA  2  SC 
OAVIS  2  WSM 

DAVIS  CRICx 

DEER  CRIEK  POMER  HOUSE 
OE  S&BLA 

OOKBINS  COlCaTE  FOREBV 
OOMNlEvKLE  R&NCER  STA 

dunnicah 

ounsmuir  Ranger  sta 
east  rirk  reservoir 
fairfield  fire  station 
fall  river  mill  intake 

folsdh  oah 

foresthill  ranger  sta 
fbencm  oulch 
garden  valley  2  s 
georgetown  ranger  sta 

gibson  hwy  mntnce  sta 
colo  Run  uee 

CRASS  VALLEY  NO.  I  .93 
GREENVILLE  RANGER  STA  1.23 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENCLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERCS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
lOMA  HILL 

jess  valley 
kelseyville 

KiLARC   POMER  house 
LAKEPDRT 

LAKESHQRE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LEESvILLE  KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  mSh 

loyaltqn 

madeline  mntnc  sta 
man2anita  lake  / 
marklEy  cove 

marysville 
MC  ClOuo 
miodletohn 

MINERAL 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  MB  CITV  /, 
NEVADA  CITY 
MCOlAuS  2 
QNO 

ORLAND 
OROvUlE 

orovillc  bridge 

PACIfIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  POmER  house 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

platina 

PORTOLA 
OUlNCY 

RED  SLuRP  HB  AIRPORT 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA  .05 
ROCKLiN  .19 

round  mountain  i  nne  .20 
sacramento  mb  airpqrt  r 
sacramento  mb  c ity  r 

shasta  oah 
shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

sierraville  ranger  sta// 

soda  springs  1  e  //r 
stqnyford  codlEy  ranch 
stonyfdro  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 

STRAWBERRY  VALLEy 

THIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  W  .89 
VACAVlLLE  .20 
VINTON  ,75 
VOlLMERS 

volta  pomer  house 
mhiskEytoun  res 
milliams 

MiLLOMS 
NILLONS  USBR 


.16 
.66 
.19 


.05 
.05 


T  .05 
,03 


.15      .Ct  .0* 


.02  .02 
.12 


BOCA 
BOOIE 

tfRIOCEPORT 
CEDARVILLE 

donner  mchorial 
ooyle 

ooyle  3  sse 
ellery  lake 


.18  .16  T 
.18  T 

.03  .01 


D  .40 
.09  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


FLEMING  FISH  IND  GAME 
FDRT  BIDWELL 
GEM  LAKE 

MEYERS  INSPECTION  STfl 
MONO  LAKE 

SACEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAM  VALLEY 
SIANOISW  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE  ranger  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFCROS 


1.66 
.12 
2.S8 


1.60 
.86 
I.B7 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.08 

T 

.12 

.06 
.0* 
.03 


22     23  24 


2S     26  27 


.10 
.27 


.87 
.17 
.06 


ALAMO   I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SM 
BRAOLcY 
aURLINGAHE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PaSS 
CONCORD  3  £ 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
GERBER  RANCH 
GUROY 

GILROY  14  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANOEZ   2  NW 
HOLLISTER   1  5M 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONOA 

LIVERMOHE   COUNTY   F  0 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GAT05 

LOS  GATOS  <»  SW 

HARTINEJ   3  SSE 

MARTINEI   WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  2  E 
MDRRO  BAY  FIRE  OEPT 

HORRO  BAY  3  N 
MOuNt  DIABLO  N  GAtE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClHlENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  AlTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF lELD 

PASO  RQBLES 

PASO  RQ6LES  FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITV 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SAUNAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GReGQRIO  2  Sb 

SAN  jQse 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
searsville  lake 
solfdad 

spreckels  hwy  bridge 

upr  san  leanoro  filter 
walmar  school 
walnut  creek  2  ese 

WALNUT  CREEK  h  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

WB ICHTS 


.10 

T 

.28 


.11  .28 


.05 
T 

.08 


,07  T 
.02 

.02  .02 

.03  T 

,02  T 


DRAINAGE  05 
AN&lOLA 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NW 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  pOwER  MOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2HNW 
BUTTONwiLLOW 
CALAVERAS   BIG  TREES 


T  .36  .2* 


See  Reterenc«  NotM  Following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


cm'  PiiiocE 

CASTlI  KDCK  »0 
C*TMEYS         iULL  RUN  RM 
CHERRY  V*LL6y  04m 
COALINQA 

CtlAI.I><0>  1>  'NH 
CORCaRAN   IRRtC  OlST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAtR  I  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIODlETOMN  LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  S  SS» 
PRESNO  WS  AIRPORT 
PRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
OLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

CROVELANO  RANGER  STA 
MANFQRO 
METCH  HITCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I  A 

I  ONE 

JOHNSONDALE 

kERLINCER 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY 
KEITlEmAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LDUGEPOLE 

LODI 

LOS  BANGS 

LOS  BANCS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  RESV 
MADERA 

manteca 
maricopa 
mariposa 

MATHER 
MEADOM  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  PIRE  STATION  ^ 

MODESTO 

NEMMAN  2  Nw 

NORTH  FORK  RANGEH  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  J  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 
SPRINOVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  PCMER  HOUSE 
STOCKTON  HBAP 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  t 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPl 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TUlEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 
WALLACE   1  Se 
WASCO 
HESTHAVEN 
WEST  POINT 


1.70 
3.93 
2.02 


2.0» 
1.45 
2.39 


I.IB 
.20 

.OB 
3.01 


2. OS  .01 


1.4b  .39 

.47  T 
.38 

.20   1.38  .03 


.73 
.32 
T 

.21 


.03 
.02 


.02 

1.16 
.t1 
.09 

1.37 
.S3 


.03 
.03 


.18     .03  ,03 


.02 
.08 

.01  .06 


.02  .03 
.06 


.07 
.12 


.BO 
.12 
1.15 


.10 
1.20 


.07     T  T 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  RDFC261D 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4«6 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC1436 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  8 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

BIG  DAlTQN  dam  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANk  FO  PC226  B 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

CACHUHA  DAM 

CAMP  HI  HILL  OPIOS  57E 


S«*  Relersnc*  NolM  Following  SlatioQ  lnd«K 
-  118  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CiMPD 

CANOGA  PARK  PIERCE  CDL 
CHflTSWDRTH  FC  D 
CHULfi  VISTa 
CLAREHONT  POMONA  COL 

COLBVS  PC   53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPtE    FC    193  8 
CRYSTAL   LAKE   FC  2e3C 
CULVER  CITV 

CUVflHA 
CUYAHACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY   FD   FC  L07C 

DRY   CANVQN  RESERVOIR 

EL   CaPITAN  dam 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSlNORE 

ESCONDIOD 

FIlLMQrE    1  WNW 

FDNTANA  5  N 
FDNTANA  KAISER 
FULLEHTON  HiLLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GLENOAlE    STAPEN  FC295C 
GLENDORA   WEST   FC  185 
HAINES  CYN  tOWER  FC36'' 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshah  dam 
hoegees  fc  60  a 
idyllwild  fire  dept 
julian  wynola 
juncal  dam 

la  crescenta  fc  251  b 
lacuna  beach 
lakeside  2  e 

LA  MESA 

LA  VERNE    HTS   FC    560  3 


35^8 


LECHUZA   PT  STA 
tOMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AJRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVU   CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
HOORPARK 

MT  BALOV  FC  85G 

MT  BALDY  NQTCH 

MOUNT  wIlSDN   FC    338  B  // 

NEWBURY  PARK  Sw 

NEWHaLL   SOLEDAO  FC32CE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

aCEANSlDE 

□  JAI 

□XNARD 

PACOIMA  OAH  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALDS  VERGES  EST  FC^SO 
PASADENA 
PERRJS 

PIEORA   BLANCA   CRO  STa 

PINE  Canyon  ps  fc^zie 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO   LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 

POWAV  VALLEY 
RAMQNA  SPAULDING 
RANCHITA 
REOLANDS 

RIVERSIDE   FIRE  Sta. 


#3 


RIVERSIDE    EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERC  PTL  FC1306 
SANDBERG  MB  //R 

SAN  0I6C0  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS   FIRE   WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYQN  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCtSSSE 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SaNTa  aNa  fire  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC't32 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AF 
SANTA  BARBARA  TV  P£AK 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS   PWR  PL  NO  1 
SIGNAL  HILL   FC  'tis 
SOMIS  3  NW 

SPAORA  PAC  FC   356  C 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLIS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRaNcE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  0AM 
UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUyS  FC  158 

VENTURA 


.59 
.57 
1.25 


10      11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  i  15 


.57 
T 

.33 


22     23  24 


28     29  30 


.02  .01 

.06 

.06 


.15  .12 
.0*  .04 


See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
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VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
MALNuT  »TL  ST*  FC102B 
MARNEK  SPRINGS 
liMlTTte*  CTV  H  Fc 

YORBA  LINDA 


4         5         6  7 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  M  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


26     29  30 


SOUTHEAST  DESERT 
ilASINS  07 

aoelanto 

iPPlE  VALLEV 
QAKER  9  NNM 
eiRSTOw 
BEAUHONT  1  E 

BENTQN   INSPECTION  STA 
BI&  PINES   PARK  FC  636 
BISMqP  creek   intake  2  //R 
BISHOP  H6  AIRPQRT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

BLVTHE    PAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOUUEVARD  NO,  2 
BRAWLEV  2  SM 

CA8AI0N 
CALExICO  2  NE 
C4NTIC 

COYOTE  hELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSM 

FAIRMONT 

GOLD  RQCK  RANCH 

HAIMEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S    DATE  GARDEN 

INyOkERN 

INyOkERN  ARHITAGE 

iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 

lake  arromhead 
lancaster 
lucerne  valley 
mecca  fire  station 
mitchell  caverns 

MOjAVE 

morongo  valley 
mountain  pass 

MT  San  JACINTO  WSP 
NEEOlES   FAA  AIRPORT 

NtLAND 

OCQTILLO  WELLS 
PAlMOAlE 

PALMOAlF   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBuRC 

SNOW  CRIEK  UPPER 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERmO  ranger  STA 
VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 


.06 
T 

.70 
l.*5 


T  T 
.15 


3  1.233  ,15 


.0(»  .20 
.02     .40  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALII=ORNU 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

»         «  « 

NORTH  C04ST 

ALDEPPCINT 

MAX 
MIN 

67 

70 
37 

70 

76 

74 

75 
36 

67 

63 

66 

71 

64 

64 
3  5 

67 

46 
4  1 

59 

64 
37 

65 
36 

69 
38 

62 

58 
32 

60 
34 

62 
37 

64 
3  5 

65 
42 

65 
40 

59 
39 

49 
33 

58 

31 

61 
32 

66 
42 

64.3 
36.2 

ANCWIN  PIC   UNION  COL 

MAX 

Mm 

65 

72 

71 

73 

75 

67 

69 

62 

66 

71 

69 

65 

66 
39 

49 

51 

57 
38 

60 
37 

67 

65 
39 

60 
36 

60 
32 

65 
36 

63 
34 

62 
40 

66 
36 

63 
39 

53 
28 

S2 
32 

59 

69 
46 

63.9 
39.7 

BIG  BAR  RANOEk  STATION 

MAX 
MIN 

69 

79 
32 

76 

78 

76 

78 
3  3 

61 

65 

69 

71 

61 

66 
29 

70 
35 

48 

60 

63 
34 

69 
2  8 

58 
37 

62 
30 

64 
32 

61 
33 

58 
34 

51 
28 

54 
32 

61 

68 
32 

65.3 
32.0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 

6! 

30 

69 

73 

69 

58 

2  7 

57 
2  1 

67 

70 

60 

56 

58 

51 

50 

52 

51 
34 

61 
26 

57 

50 

50 
2  1 

56 

60 
23 

56 
2  8 

5! 

30 

56 
26 

46 

49 
24 

S2 
3 1 

59 

66 
43 

56.3 
26.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

66 

65 

70 

69 

72 

61 
2  5 

56 

63 

65 
2  8 

57 

59 

60 

47 

48 

51 

50 

62 

56 

46 

50 

54 

56 

54 

50 

46 

43 

4? 

53 
2  1 

59 

68 
32 

56.6 
25.1 

CLDVERDAL6  3  SSE 

MAX 

MIN 

75 

78 

61 

62 

82 

BO 

70 

68 

71 

75 

68 

66 

74 

55 

60 

62 

63 

72 

66 

60 

64 

63 

66 

68 

71 

65 

61 

58 
37 

65 

73 
42 

66.9 
41.6 

COVELO 

MAX 
MIN 

69 
2  B 

75 

76 

79 

76 

78 

64 

67 

71 

72 

65 
29 

70 

74 

46 

59 

64 

63 

69 

63 

56 

58 

61 

67 

65 

64 

60 

51 

55 
26 

61 

52 
36 

65.1 
31.3 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

60 
36 

57 

60 

56 
35 

56 

58 

59 

55 

56 

55 

55 
37 

61 

59 

60 

56 

57 

57 

55 

48 

52 

52 

55 
34 

57 

60 
48 

56.6 
36.6 

BUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

69 
43 

75 

73 
50 

7B 

79 

72 
4  1 

69 
37 

63 

67 
4  2 

68 
4  5 

70 
37 

71 

70 

57 
37 

60 
36 

58 
3  3 

64 

66 
39 

67 
4  5 

65 

61 

61 
37 

63 
36 

64 
49 

69 

63 
4  5 

58 

58 

66 
35 

70 
40 

66.5 
40.0 

ELk  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 

52 

50 

47 

40 

48 

54 
30 

55 

65 
42 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

54 

52 

52 

53 

56 

57 

50 

55 

61 

55 

52 

52 

51 

53 

51 

53 

53 

57 

51 

51 

51 

52 

56 

56 

52 

49 

49 

52 

53 

54 
47 

53.1 
41.7 

FERNOALE  2  NW 

MAX 
MIN 

57 

55 

56 

56 

60 

5  ' 

54 

59 

66 

61 

54 

55 

52 

55 

55 

59 

55 

60 

55 

55 

55 

56 

59 

60 

55 

55 

52 

S6 
35 

57 

58 
46 

56.6 
39.4 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

63 

70 
27 

64 

72 

74 

74 
2  7 

61 

62 

67 

67 

56 

64 

65 

48 

54 

55 

56 

64 

61 

50 

53 

56 

58 

60 

60 

51 

43 

49 
24 

57 

64 
35 

60.0 
29.0 

FORT  BRAGG 

MAX 
MDJ 

60 

59 

62 

56 

56 

56 

5B 

54 

57 

58 

57 

55 

57 

56 

54 

56 
36 

56 

59 

56 

54 

54 

56 

56 

56 

61 

57 

54 

54 
35 

56 

57 
46 

56.7 
40.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

58 

59 

58 

57 

57 

56 

56 

58 

56 

58 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

55 

52 

54 

56 
3  5 

59 

60 
45 

56.5 
38.5 

FORT   JONES   PANGER  STA 

MAX 

MIN 

67 
2 1 

66 
24 

69 
1 7 

70 
1 9 

71 

73 
2  1 

56 

66 

o9 

62 

57 

62 

61 
1  6 

52 

55 

5S 

35 

63 
24 

61 

59 

51 
2 1 

56 

59 
22 

60 

59 

32 

53 

48 

50 

54 
29 

61 

67 
43 

60.5 
26.3 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

63 

63 
39 

63 

62 

60 

61 
4O 

57 

59 

59 

59 

59 

58 

54 

55 
4  1 

56 

57 
3  5 

60 
39 

58 

55 

55 
36 

57 

58 
37 

56 

59 

59 

58 

56 

60 
37 

62 

65 
44 

56.8 
39.0 

GRATON 

MAX 
MIN 

71 

77 
3  5 

78 

64 

78 

72 
32 

77 
3 1 

69 

76 

77 

77 

75 

74 

63 

63 

64 

69 

32 

75 

73 

70 

67 

66 

69 

72 

75 

71 

64 

63 
29 

70 

74 
33 

71.8 
33.8 

HAPPY  CAMP   PANCfP  STA 

MAX 
MIN 

'9 

71 

72 

77 

77 

76 

64 

64 

71 

67 

63 

62 

65 

52 

65 

63 

63 

66 

60 
3  6 

56 

57 

62 

64 

61 

56 

54 
35 

52 

55 

60 
3  I 

62 
36 

63.6 
33.6 

HEALPSSURG 

MAX 
MIN 

79 

6? 
3  6 

86 

63 

61 

74 
36 

71 

76 

79 

73 

76 

75 

65 

63 

64 

67 

77 

74 

68 

67 

66 

70 

71 

76 

69 

61 

61 

6" 

78 

85 

43 

72.9 
41.3 

HUTS 

MAX 
MIN 

57 
2  5 

59 
29 

61 

65 
2  7 

6n 

2  8 

71 
26 

59 

53 

64 

64 

53 

50 
2  3 

56 

48 

52 

55 
26 

60 

65 

48 

47 

52 

54 

54 

55 

51 

42 

45 
26 

50 

52 
33 

55.2 
28.9 

HODPA 

MAX 
MIN 

69 
33 

77 
39 

75 
32 

75 
32 

75 
35 

75 
36 

59 
30 

62 
37 

69 
36 

68 
43 

60 
33 

65 
34 

66 
36 

50 
40 

58 
39 

62 
36 

63 
38 

70 
38 

62 
".2 

60 
33 

58 
35 

63 
34 

63 
35 

63 
43 

59 
43 

54 
36 

47 
34 

55 
33 

60 
35 

67 
40 

63.5 
36.4 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

74 

7? 

78 

76 

72 

69 

65 

69 

72 

74 

66 

74 

61 

65 

60 

66 

71 

68 

65 

63 

65 

65 

68 
37 

72 

67 

62 

62 
39 

66 

71 
4  1 

78 
44 

66.6 
41.6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

60 

63 

60 

57 

59 

51 
39 

54 

58 

65 

57 

56 

57 

53 

56 

55 

58 

57 

55 

53 
39 

52 
3  5 

57 
37 

55 
3  5 

58 
39 

56 

53 

49 
37 

53 
34 

56 

56 
36 

65 
45 

56.5 
37.7 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

74 

76 

77 

76 

77 

63 

64 

69 

i2 

66 

69 

67 

52 

58 

57 

67 

61 

63 

61 

54 

60 

62 

67 

62 

59 

59 

60 

68 

70 

76 

65.6 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

49 

59 
2  7 

56 

60 

65 

07 
37 

62 

46 

59 

66 

50 

46 
1 5 

53 

39 

42 

45 

49 

56 

56 

42 

43 

47 

53 

49 
2  8 

52 

51 
2  5 

37 

37 

44 
2  4 

45 
23 

50.8 
25.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

51 
I B 

57 
19 

56 
1 4 

59 

64 

66 
2  3 

56 

59 

63 

46 

47 

53 

45 

54 

52 
^  7 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

76 

74 
46 

83 

80 

76 

71 
37 

67 

70 

71 

73 

73 

72 

60 

64 

61 

66 

69 

67 

69 

65 

63 

65 

66 
35 

70 
39 

65 
36 

59 
44 

59 
3 1 

66 

73 
37 

63 
42 

69.2 
39.1 

URICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

'b 

60 
38 

60 
2  6 

56 

60 
32 

56 
34 

53 

60 

65 

59 

55 

57 

51 

54 

55 

58 

58 

56 

56 
3<5 

52 

55 

55 

58 
33 

55 
45 

59 

50 
37 

51 

55 

58 
32 

60 
45 

56.6 
35.  1 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

?4 
3  2 

74 
29 

76 
3 1 

75 
33 

75 
34 

64 
35 

63 
3 1 

65 
3 1 

69 
3 1 

64 

65 

65 
30 

55 

58 

62 

63 

71 

62 

55 

59 

64 

64 

65 

60 

54 

46 
37 

57 

63 

66 
32 

76 
45 

64.4 

36.0 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

74 
39 

73 
38 

80 
43 

79 
36 

73 
38 

66 
39 

64 
39 

67 
38 

66 
4  3 

59 

50 

71 

71 
36 

57 
39 

62 

60 

66 
3  3 

66 
35 

65 

65 

63 

61 

66 

63 

67 

63 

59 

52 

65 
36 

70 

77 
48 

66.3 
39.4 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

57 
5 1 

63 

40 

62 
39 

59 
38 

63 
42 

62 
4  1 

57 
42 

58 
4  1 

61 

60 

58 

56 

57 

59 

58 

59 
39 

58 

59 

59 

57 

56 

59 

58 

56 

59 

60 

59 

56 

59 

59 
41 

56.9 
41.4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

78 
33 

80 
36 

60 
30 

80 
34 

79 
36 

75 
3U 

71 
3  5 

70 
35 

73 
36 

69 

72 

70 
32 

65 

56 

66 
33 

62 
3 1 

71 
3  3 

66 

61 

57 

67 

64 

65 

61 

63 

56 

53 

61 
30 

69 

77 
40 

67.6 
34.3 

RICHARDSON  GRUVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

68 
35 

71 
36 

69 
37 

76 
39 

75 
41 

75 
38 

63 
36 

61 
37 

69 
36 

63 

41 

63 
45 

63 
36 

66 
40 

47 
40 

56 
36 

51 
36 

63 
40 

70 
46 

69 
4  1 

56 
33 

56 
35 

61 
43 

62 
37 

63 
40 

60 
40 

58 
39 

52 
35 

55 
35 

60 
3  5 

66 
43 

63.2 
38.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

76 
36 

BO 
37 

62 
46 

82 
35 

61 
37 

76 
34 

66 

35 

74 
38 

76 
42 

75 

52 

73 
35 

73 
37 

63 
45 

56 
34 

60 
32 

66 

31 

72 
34 

71 
33 

68 
44 

65 

34 

62 
36 

66 
31 

66 
31 

74 
39 

69 
44 

60 
45 

59 
32 

65 
31 

73 
35 

82 
42 

70.6 
37.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

76 
50 

77 
43 

81 

51 

60 
45 

73 
42 

66 
43 

69 
40 

70 
51 

69 
51 

73 
43 

72 
44 

60 
34 

61 
45 

60 
•.0 

68 
39 

70 
42 

67 
45 

61 
45 

64 

43 

63 

42 

66 
42 

64 
43 

70 
46 

63 

53 

60 
46 

58 
41 

65 
41 

72 
45 

60 
47 

68.2 
44.2 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

76 
36 

76 
38 

33 
42 

60 
36 

76 
38 

76 
35 

70 
36 

72 
39 

74 
'.2 

75 
47 

74 
36 

72 
37 

65 
41 

65 
34 

64 
34 

66 
33 

72 
35 

71 
37 

68 
■.3 

66 
35 

66 
34 

67 
35 

69 
35 

73 
38 

69 

40 

62 
44 

59 
30 

66 
32 

73 
36 

62 
44 

71.0 
37.4 

S««  Il9l«r«QC«  Note*  Following  Station  Index 
-  121  - 


DAILY  TEMPERATURES  'V.ll"'"' 

 APRIL 


Slillon 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

15  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

Ave 

SAHYtBS  SAB  RANOER  STA 

MAX 

Mm 

66 
2  8 

71 

71 
2  5 

71 
24 

72 
25 

73 
25 

73 
26 

64 
20 

74 
24 

66 

40 

67 
41 

63 

30 

61 
25 

48 
35 

46 

32 

47 
33 

57 
27 

64 

28 

65 
27 

66 
26 

62 
31 

53 
27 

58 
29 

60 
30 

56 

30 

56 
26 

52 
29 

50 
i>5 

67 
2  7 

63 
32 

51.5 
28.9 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

60 
37 

56 

59 
37 

61 

39 

57 

6l 
39 

57 
34 

52 
37 

OO 
39 

69 
43 

56 
41 

55 
37 

54 

42 

49 
46 

62 
40 

56 
37 

59 
40 

57 
42 

58 
".2 

51 
35 

64 
37 

53 
44 

56 
39 

57 
4  1 

59 
43 

56 
40 

50 
35 

50 
39 

55 

56 
47 

56.  i 
39.9 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

67 

73 

66 
48 

58 
48 

58 

56 

55 
44 

60 
46 

57 
45 

58 
49 

60 
44 

57 
47 

52 
42 

54 
45 

55 
44 

54 
43 

62 
44 

52 
44 

66 
44 

54 
41 

59 

56 
45 

66 
h3 

65 

55 
42 

65 
38 

59 
44 

63 

57 
50 

58.2 
44.6 

SONOMA 

MAX 
MIN 

77 

79 

83 
4  5 

B2 
34 

80 
35 

73 
34 

68 
33 

73 
36 

73 
38 

72 
49 

73 
33 

74 
33 

63 
37 

62 
33 

61 
31 

6B 
30 

69 
32 

70 
32 

68 
44 

65 
33 

65 
39 

69 
30 

67 

30 

72 
34 

65 
4  2 

60 
42 

59 
31 

67 
29 

73 
31 

83 
38 

70.4 
35.3 

TRINITY  OAH  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

5B 

69 

65 
29 

67 
32 

72 
35 

74 
34 

63 
26 

60 
32 

65 
35 

67 
4  1 

60 
27 

56 
26 

62 

31 

44 
29 

52 
30 

52 
30 

50 
31 

63 
32 

62 
33 

53 
26 

52 
29 

66 
30 

60 
3 1 

59 
35 

59 
33 

55 
33 

50 
25 

47 
24 

52 
28 

51 
34 

58.8 
30.8 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

60 
I  9 

58 
2  3 

61 
1  9 

65 
I  7 

70 
25 

68 
28 

49 
15 

60 
30 

66 

27 

62 
43 

49 

22 

53 
15 

51 
32 

49 
29 

49 
21 

52 
26 

56 
24 

57 
21 

46 
29 

45 

51 

24 

53 
^  7 

65 
32 

52 
2  8 

52 
2  7 

44 
27 

40 

20 

47 
24 

48 

19 

04 
37 

54.? 
24.5 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

■19 
35 

BO 
36 

81 
35 

91 
36 

79 
39 

69 
37 

65 
35 

68 
40 

73 
40 

67 
48 

71 
35 

72 
35 

64 
41 

60 
42 

61 
39 

65 
33 

71 
33 

63 
35 

63 

■•2 

60 
33 

64 
35 

63 
32 

66 
34 

69 
37 

63 
37 

54 
43 

56 
31 

63 
31 

70 
34 

78 
44 

67.5 
36.9 

WEAVERVULE  RaNGEB  STA 

MAX 
MIN 

65 
25 

72 
28 

72 
20 

72 
29 

75 
26 

76 
29 

63 
23 

64 
36 

67 
33 

69 

42 

58 
25 

60 
22 

66 
34 

46 
34 

55 
28 

56 
28 

53 
28 

66 
26 

60 
29 

65 
2  3 

5t 
26 

57 
24 

52 
30 

60 
35 

60 
35 

59 

30 

59 

2  2 

49 
24 

69 
24 

68 
35 

61.9 
28.5 

WEED  FIRE  OEPAKTMENT 

MAX 
MIN 

St 

23 

63 

32 

58 
21 

61 
26 

66 
29 

71 
33 

63 
22 

49 

29 

59 
35 

69 
45 

55 
29 

49 
18 

53 
30 

■»0 
31 

45 
29 

46 

30 

50 
25 

66 
26 

32 

48 

19 

47 

26 

51 
2 1 

55 
2  8 

52 
28 

55 

2  3 

63 
29 

40 
26 

43 
29 

46 

28 

62 
37 

53.6 
27.9 

WILLITS   1  Nfc 

MAX 
MIN 

7  1 
31 

74 
32 

74 
29 

74 
32 

72 
34 

68 
33 

63 

32 

68 
32 

66 
34 

62 
41 

36 

65 
29 

56 
39 

38 

33 

59 
31 

66 
34 

30 

3S 

29 

28 

59 
33 

59 
33 

50 
37 

57 
37 

39 

28 

27 

29 

72 
39 

62.6 
33.2 

WILLOW  CREEK   1  NM 

MAX 
MIN 

71 
32 

74 
36 

76 
34 

76 
34 

78 
37 

77 
37 

59 
29 

65 
36 

70 
37 

70 
43 

64 
36 

68 
35 

66 
45 

51 
39 

59 
37 

61 
36 

65 
38 

74 
40 

64 
43 

57 
34 

55 
39 

63 
33 

62 
34 

67 
41 

62 
45 

66 
37 

50 
35 

55 
32 

64 
34 

69 
39 

65.0 
36.9 

YREKA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

59 
27 

67 
31 

65 
26 

66 
29 

72 
30 

75 
31 

64 
24 

55 
34 

65 
37 

69 
47 

59 
28 

55 
27 

59 

35 

47 
33 

63 
35 

55 
35 

56 
29 

65 
32 

to 

34 

53 
24 

52 
24 

55 
26 

59 
34 

57 
34 

57 
30 

57 
32 

45 
27 

47 
31 

63 
29 

66 
35 

58.6 
30.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANOER  STATION 

MAX 
MIN 

58 
19 

57 
20 

61 
17 

65 
22 

66 
22 

63 
26 

50 
19 

61 
1'^ 

63 
27 

59 
29 

49 
14 

56 
U 

4  9 

22 

44 

20 

45 
21 

48 

23 

56 
18 

66 

20 

50 

/I 

47 

13 

49 

2! 

52 
^7 

51 
2  6 

47 
2 1 

5? 

43 

22 

39 
17 

45 
11 

49 

19 

59 

28 

53.3 

20.2 

ALTURAS   RANr.ER  STATION 

MAX 
MIN 

48 
15 

59 
25 

57 
18 

58 

20 

66 

30 

6  9" 
i8 

63 
22 

52 
26 

60 
27 

65 
38 

56 
16 

52 
13 

53 

30 

40 
28 

44 

28 

49 
2! 

60 
24 

55 
22 

40 
25 

43 

18 

45 
26 

48 

62 

46 

54 
2  7 

50 
24 

36 
24 

33 
17 

45 

22 

48 

27 

51.2 
23. P 

AueURN 

MAX 
MIN 

67 
40 

71 
41 

72 
45 

76 
46 

62 
49 

79 

50 

74 
40 

67 
42 

71 
45 

71 
48 

69 
44 

on 

41 

69 
40 

45 
40 

54 
38 

63 
39 

61 
43 

09 
44 

69 

t5 

63 
42 

64 

36 

59 
39 

04 
43 

66 
4  5 

12 
47 

68 
42 

54 
33 

58 
34 

5  2 
36 

69 
38 

66.5 
41.9 

BERRYESS4  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
41 

71 
42 

75 
46 

78 
39 

79 
43 

80 
43 

76 
40 

66 
'•4 

73 
44 

75 
51 

73 
40 

69 
45 

73 
45 

57 
39 

56 
38 

60 
3  8 

60 
38 

71 
40 

/O 
49 

67 
38 

63 
36 

53 

67 
39 

66 

74 

68 
46 

56 
34 

55 
34 

63 
39 

73 

68.2 
41.3 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
32 

61 

40 

60 
39 

59 
42 

63 
44 

59 
39 

52 
36 

56 
39 

59 

51 
37 

54 
34 

54 
34 

35 
23 

33 
26 

40 

25 

41 

30 

49 
30 

49 
35 

"l 

30 

43 
27 

35 
28 

41 
2  6 

47 

2  9 

52 

51 

33 
23 

30 
20 

39 
21 

61 
2 '7 

59 

39 

48  .  4 
52.2 

BOWHAN  DAM 

MAX 
MIN 

59 
34 

58 
32 

59 
38 

61 
31 

64 
36 

64 
36 

54 
33 

59 
34 

61 
36 

56 
38 

49 
33 

55 
34 

48 

22 

35 

25 

41 
22 

3" 

30 

49 

26 

50 
29 

50 
30 

50 
23 

40 
27 

43 
27 

4  8 
24 

54 
28 

52 
2  8 

42 
26 

42 
19 

37 

14 

50 
26 

54 
34 

SO. 7 
29.1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

68 

42 

72 
40 

74 
49 

74 

41 

78 
42 

78 
40 

71 
43 

6  7 
45 

71 
48 

72 
48 

70 
44 

67 
49 

7  2 
44 

58 
42 

62 
34 

63 
44 

67 
44 

69 
47 

(0 
44 

68 
42 

65 
41 

64 

67 

67 

72 

72 
40 

65 
36 

62 
4  1 

66 
45 

70 

66.7 
42.6 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
32 

76 
35 

32 

80 
37 

SO 
36 

79 
34 

71 
39 

77 
38 

77 
34 

69 
45 

74 
44 

60 
30 

64 

33 

69 
32 

73 
34 

71 

47 

69 
30 

67 
3? 

66 

69 

70 

76 
38 

71 
45 

60 
28 

59 
27 

64 
31 

73 
39 

70.5 
35.3 

9URNEY 

MAX 
MIN 

55 

17 

67 
23 

61 
17 

66 
18 

70 
26 

7  1 
25 

66 
23 

60 
27 

68 
28 

66 
39 

61 

20 

54 
16 

62 
28 

44 

25 

51 
26 

50 
21 

49 
19 

62 
21 

60 
34 

64 

19 

52 
27 

50 

56 
36 

66 
25 

56 

2  8 

57 

32 

46 

13 

46 
21 

62 
21 

59 
30 

57.5 
24.2 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

63 

21 

61 
21 

64 
22 

68 
24 

68 

22 

62 
22 

58 
25 

60 
27 

65 
28 

64 
?1 

56 
24 

54 
21 

55 
25 

44 
27 

45 
22 

4S 

22 

50 
2  1 

56 
23 

55 
29 

49 

22 

45 

19 

49 

61 

59 

59 

47 
25 

37 
19 

39 
2  1 

53 
23 

56 
30 

54.6 
23.8 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

76 
36 

80 
39 

31 
36 

82 
36 

61 
39 

31 

'.0 

79 
37 

76 
41 

76 
41 

75 

45 

75 
35 

77 
42 

76 
45 

56 
39 

63 
34 

61 
36 

73 
35 

72 
35 

73 
36 

70 
31 

64 
33 

69 

68 

73 

73 

73 
40 

59 
33 

66 
28 

59 

29 

80 

72  .  5 
36.8 

CHESTER 

MAX 
MIN 

64 
19 

59 
2? 

62 
21 

66 
20 

69 
25 

S5 
2  0 

64 

29 

64 
28 

64 
^7 

61 
33 

57 
21 

59 
26 

50 
26 

44 
29 

48 

22 

46 

25 

57 
21 

67 
22 

63 

30 

47 
21 

47 

22 

50 

51 

56 

56 

46 
28 

40 
15 

46 
22 

57 
2  1 

52 
3  1 

65.6 
24.3 

CHICCi  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

77 
33 

78 
38 

79 
35 

80 
39 

81 

42 

79 
42 

77 
42 

75 
41 

74 
41 

76 
bO 

71 
36 

75 
34 

72 
4  5 

60 
42 

64 

35 

64 
35 

75 
34 

74 
39 

67 
-3 

66 
33 

67 
34 

69 

70 

72 
39 

71 

66 
47 

62 

36 

68 
31 

75 
33 

82 

45 

72.2 
39.1 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

69 
39 

74 
40 

76 
45 

79 
38 

90 
44 

90 
43 

77 
41 

69 
42 

73 
43 

75 
49 

7  4 
38 

71 
46 

74 
42 

59 
41 

59 
34 

63 
35 

68 
36 

73 
41 

71 
43 

69 
34 

66 
39 

66 

66 

'9 

73 

67 
45 

60 
33 

59 

33 

66 
34 

74 

70.0 
40.0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

65 
26 

68 
33 

75 
31 

76 
28 

78 
33 

Ti 
3  1 

70 
29 

65 
35 

V  1 
42 

74 

42 

68 

30 

70 
26 

71 
4  1 

50 
40 

55 
29 

60 
26 

62 
26 

70 
34 

68 
43 

61 

28 

60 
34 

60 

54 

66 

60 

69 
42 

62 
30 

55 

25 

61 
27 

70 

56.0 
32.7 

COLFAX 

MAX 
MIN 

68 
38 

73 
48 

72 
42 

75 
41 

76 
42 

74 
42 

71 
J9 

71 
42 

62 
32 

54 
38 

54 
38 

63 
41 

64 
35 

63 
35 

66 
33 

59 

59 

67 
38 

69 
30 

63 
35 

64 
29 

72 

65.4 
37.9 

CULUSA    1  SSw 

MAX 
MIN 

76 
40 

76 
39 

78 

47 

79 
36 

90 
••  1 

no 

41 

70 
44 

76 
40 

75 
43 

90 
48 

72 
40 

75 
43 

69 
40 

63 
40 

64 
34 

63 
37 

74 
36 

70 
36 

68 
49 

65 
34 

56 
34 

70 

70 

71 

76 

65 
48 

69 
33 

66 
34 

73 
43 

80 

71.6 
40.5 

DAVIS  2  WSU 

MAX 
MIN 

70 
36 

76 
38 

75 

■J^ 

76 
36 

81 
36 

79 
39 

80 
41 

70 
42 

7  5 
38 

77 
47 

75 
39 

69 

50 

74 
4  1 

60 
40 

61 
33 

6? 
37 

67 
39 

74 
37 

7  2 
48 

69 
35 

59 
36 

66 

59 

69 
37 

76 
4  2 

72 
49 

61 
32 

60 
3 1 

65 
4  1 

73 

70.8 

40.0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

60 
27 

62 
36 

65 
33 

65 
39 

65 
35 

to 

34 

6  2 
35 

65 
40 

57 
33 

60 
32 

34 
25 

39 
27 

47 

29 

46 
29 

53 
33 

57 
33 

47 
27 

44 
29 

62 

55 
32 

50 
3  1 

59 
27 

35 
20 

38 
18 

44 

27 

57 

53.3 
30.7 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

67 
31 

70 
31 

71 
33 

70 
35 

71 
35 

71 
43 

76 
34 

66 
35 

65 

37 

64 

40 

63 
32 

63 
32 

63 

31 

44 

30 

52 
29 

51 
30 

61 
30 

63 
33 

67 
32 

65 
28 

52 
29 

57 

57 

62 

61 

55 
35 

46 

27 

53 
25 

53 

28 

72 

51.4 

32  .6 

DOBBINS  COLGATE  FQREBY 

MAX 
MIN 

71 
36 

74 
42 

78 
39 

70 
43 

59 
33 

57 

40 

60 
33 

62 
39 

65 
36 

70 
38 

66 
4  3 

59 
34 

55 
29 

68 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
29 

66 
30 

70 
30 

71 
28 

71 
32 

69 
36 

62 
?5 

67 
35 

68 
37 

64 
36 

63 
29 

63 
33 

49 
32 

45 

26 

5? 
28 

49 
30 

61 
30 

60 
39 

53 
28 

53 
29 

50 

34 

54 

61 
29 

62 
3  7 

60 
36 

42 
31 

41 
25 

50 
27 

52 

57.7 
31.4 

EAST   PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

63 
31 

75 
35 

71 
37 

73 
33 

75 
36 

76 
37 

74 
36 

66 
37 

70 
41 

71 
47 

75 
31 

65 
39 

70 
38 

53 
37 

56 
30 

56 
32 

59 
33 

68 
36 

65 
m7 

63 
30 

61 
33 

61 
3 1 

63 
3  7 

63 
37 

71 
40 

69 
44 

52 
29 

53 

26 

60 
29 

70 

65.6 
35.6 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

69 
48 

75 
41 

79 
55 

80 
41 

81 
44 

79 
46 

73 
40 

67 
45 

71 

49 

73 
53 

71 
45 

74 
41 

73 
44 

59 
43 

62 
36 

62 

36 

67 
43 

71 

42 

69 
47 

66 
44 

65 
40 

63 
36 

57 
3= 

67 
43 

71 
46 

55 
47 

60 
39 

59 
36 

55 
37 

75 
46 

69.3 
43.0 

folsom  dam 

MAX 

Mm 

69 
47 

71 
47 

75 
43 

78 
51 

80 
51 

80 
49 

75 
40 

6'J 
41 

77 

45 

74 
49 

71 
40 

70 
37 

72 
39 

59 
38 

56 

40 

62 
39 

66 
38 

72 
41 

o9 
47 

67 
35 

65 
36 

65 
39 

67 
39 

68 
42 

74 
45 

69 
45 

59 
36 

60 
35 

65 
41 

73 
46 

59.1 
41.9 

Sa*  R«f«r«Qc«  NoIob  Following  SlatloQ  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


CSLIFDRMIA 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

tSoaCETGwN  PlMC-ER  STd 

MAX 

MIN 

58 
35 

64 

68 

73 

70 
36 

60 
39 

65 

4  3 

68 
4  7 

64 

34 

43 
2  9 

53 

51 

61 

55 

47 

56 

59 

64 

40 

43 
2  7 

54 

61 
41 

57.0 
35.8 

GRASS  ViLLEI   nn.  2 

MAX 
MIN 

61 
3 1 

66 

69 

74 

3  ? 

72 
39 

73 

66 
4 1 

62 
36 

67 
38 

69 

63 
36 

66 

65 
36 

38 

45 

30 

63 

53 

62 

62 
4  3 

57 

56 

54 

57 

59 

65 

61 

46 

44 
2  9 

56 

63 
39 

60.2 
35.1 

h4T  rREBK  PH  I 

MAX 
MIN 

56 

69 

62 

71 

72 
2  7 

74 
2  8 

68 
2  7 

59 

69 

70 

65 

58 

65 

46 

52 

51 

52 

02 

64 

55 

53 

58 

58 

59 

59 

60 

49 

44 
2  1 

52 

58 
i? 

59.7 
27.2 

JESS  ViLLEV 

MAX 
MIN 

57 
1 7 

55 

57 

62 

67 

63 

52 
1 6 

56 

62 
2  8 

55 

43 

2  4 

53 

45 

42 

41 

43 

50 

50 

43 

41 
^  7 

43 

47 

44 

48 

46 

41 

33 

40 
1  6 

41 

53 
32 

49.2 
22.9 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

75 

74 
35 

76 
31 

79 
34 

79 
36 

75 
34 

67 
29 

70 
3t 

74 
^  7 

6S 
47 

66 

29 

71 
32 

61 
39 

59 
33 

59 
29 

62 
30 

70 
31 

67 

31 

63 

62 
28 

5C 
31 

65 
29 

66 
30 

69 

33 

64 
37 

56 
40 

58 
27 

63 
27 

71 
30 

73 
38 

67.4 
33.3 

LAKESHQBE 

MAX 

Mm 

71 

71 

7  6 

75 

76 

75 

70 

74 

68 
39 

72 

65 

69 

54 

63 

62 

59 

72 

66 

63 

62 

64 

61 

65 

64 
36 

61 

57 

56 

61 
27 

72 

74 
43 

66,6 
36,6 

LAKE  SPAUL3INC 

MAX 
MIN 

57 

60 

59 

63 

C  5 

6U 

55 

59 

o2 

56 

53 
2  g 

56 

47 

34 

45 

35 

50 
2  2 

49 

44 

45 

40 

42 

49 

53 
24 

53 

45 

32 
1  7 

4  0 
10 

52 

57 
29 

50,7 
i5,6 

LAKE   SPaUlOIHO  dam 

MAX 
MIN 

^AHZAMITA  LAKE 

MAX 
MIN 

41 

^7 

57 
27 

50 
29 

56 

61 

o3 

59 
2  I 

52 
27 

5  7 
29 

59 
5 

54 
2  2 

45 

54 
2  3 

32 

35 
i  6 

3R 
1  9 

35 

48 

49 
2  5 

41 

1 9 

37 

38 

42 

43 

49 

43 

33 

1  9 

37 

48 
26 

46,5 
24.5 

KARKLEV  CUVE 

MAX 
MIN 

64 
36 

74 
37 

?4 
39 

75 

79 
39 

80 
39 

75 
36 

t  7 

72 
4  2 

74 
4  5 

72 
38 

70 

72 

55 

57 

59 

61 

70 

69 
4  5 

66 

63 

37 

61 

65 

67 

72 

68 

59 

52 
3  3 

61 

71 
37 

67.4 
38.3 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

72 

79 

/8 
48 

81 
4  3 

83 
46 

64 
47 

83 
46 

73 
46 

76 

78 
5  2 

79 
47 

71 
4  5 

78 

57 

61 
39 

67 

63 

75 

72 
49 

69 
4  1 

68 
37 

66 

72 
4  3 

72 

79 
47 

77 

64 

61 

68 

4  5 

75 
50 

72.9 
44.1 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

53 
2  5 

65 
2  7 

65 
2  3 

67 

70 
2 

11 
27 

65 
19 

5a 
3  2 

65 
30 

65 

60 
2  4 

68 
2  8 

62 

39 

2  3 

50 
27 

51 
2  8 

52 

60 

39 

50 
^9 

51 

55 

56 
29 

55 
2  9 

55 

54 

43 

''I 

52 

54 
32 

57.4 
25.9 

hINEPAL 

MAX 
MIN 

47 

61 

59 

^  5 

59 

2  5 

63 

66 
27 

61 

5o 

jI 

26 

61 

55 
2  1 

56 

58 
2  5 

38 
^  7 

36 

40 

39 

53 

53 

44 
1 9 

44 

44 

49 
2  9 

48 
29 

52 

49 

35 

34 

42 
1 7 

52 
22 

50.5 
23. E 

HC'UNT    SHASTA    WH  CITY 

MAX 
MIN 

64 
29 

58 

65 
2  7 

69 
30 

66 
3 1 

65 
2  9 

50 

2  4 

63 

3  7 

65 

57 
37 

50 
30 

59 

39 

45 

3  3 

49 
^9 

50 

57 

57 

46 

3  3 

49 
25 

52 

54 

53 

55 
29 

53 
2  7 

42 
2  8 

44 

47 

54 
3  2 

60 
40 

54.7 
30.4 

NEVATA  CITY 

MAX 
MIN 

56 
2  5 

64 

65 

69 

70 

n 

7  0 

61 

64 

67 

o3 

64 
2  7 

66 

39 

45 
2  7 

53 

49 

61 

62 

55 
27 

55 

53 

58 

59 

64 

64 

48 

45 

53 
27 

61 

30 

59.1 
30.9 

DRLAMD 

MAX 
MIN 

7  0 
3  a 

77 

75 

76 

Bil 

S2 

79 

70 

76 
42 

75 

79 
49 

69 

74 

53 

61 
37 

6! 

67 

75 
39 

69 

4  3 

66 
4  1 

66 

67 
3  7 

66 

70 

74 
4  7 

72 

63 

62 

67 
4  3 

76 
52 

71.0 
42.3 

DROVRLE 

MAX 
MIN 

11 

47 

76 

78 

79 
4  5 

an 

4  7 

31 

7B 

71 
4  8 

75 
47 

75 

50 

76 
4  2 

71 

75 
4  5 

52 

56 
39 

63 

65 

7  4 

69 
49 

66 
38 

65 
39 

66 

69 

69 

74 
49 

70 
49 

61 
38 

59 

67 

4  3 

75 
49 

70.2 
44.0 

PABAOISE 

MAX 
MIN 

66 

69 

73 

73 

73 

73 

66 

64 

6b 

65 

68 

64 

65 
7  9 

42 

50 

48 

53 

66 

61 

58 

58 

59 

61 

61 

65 

61 

52 

50 

60 

68 
47 

62.0 
41.5 

PL4CERVILL6 

MAX 
MIN 

62 

65 

6" 

71 

73 

'5 

71 

62 

67 

70 

65 

66 

67 

40 

50 

5? 

57 

64 

6  4 

58 

56 

54 

59 

63 

67 

64 

49 

50 

59 

65 
37 

61.9 
34.6 

PLACERVULE  IPG 

MAX 
MIN 

o4 

66 
44 

69 

7  2 

1h 
5  1 

70 

64 

66 
4  1 

69 

65 

63 

62 

42 
3 1 

52 

53 
39 

60 
3  8 

60 

55 

55 
35 

51 

57 
34 

60 

65 
39 

61 

42 

47 

56 

30 

61 

72 
45 

60.4 
39.5 

PLATINA 

MAX 

MIN 

72 

73 

2  9 

72 

70 
35 

71 

/i 
24 

65 
1 1 

66 

66 

67 

65 

72 

69 

53 

55 

51 
29 

58 

61 

65 

65 

57 

56 

59 

62 

57 

46 

52 

58 

66 

77 
42 

63.5 
32.1 

POPTHLA 

MAX 
MIN 

1)1 

62 
2 ' 

64 

65 

68 

64 

64 

65 

67 

67 

55 

58 

59 

56 

54 

50 

52 

54 

53 

47 

50 

52 

53 

56 

55 

52 

40 

51 

2  6 

66 
25 

57.2 
24.9 

UUINCY 

MAX 

MIN 

6^ 

73 

74 

70 

75 

74 

70 

66 

(5 

74 

66 

65 

'9 

47 

50 

55 

46 

61 

62 

56 

57 

55 

57 

59 

57 

61 

47 

45 

34 
2  2 

65 
30 

61 .  B 
26.6 

RED   BLUFP    WB  AIPPQPT 

MAX 
MIN 

72 

74 

76 

76 

76 

76 

70 

76 

73 

7  5 

69 

73 

56 

03 

65 

63 

75 

71 

66 
4  8 

65 
39 

66 

67 

69 
4  7 

72 

68 

62 
4  5 

63 

68 

75 
44 

81 
53 

70,1 
42,1 

REDDINi;  CIBE  STa  no  2 

MAX 
MIN 

77 

77 
4  3 

60 

80 

79 

77 

72 

7a 

76 

73 

69 

7  3 

70 

63 

63 

62 

75 

74 

67 

64 

70 

06 

68 

70 

69 

67 

59 

66 

75 

82 
53 

71,5 
44.  1 

RCCKL  1 11 

MAX 
MIN 

69 
3  3 

74 
3  P 

74 

76 

00 

32 

76 
33 

70 

69 

70 

73 

70 

76 

53 

56 

65 

70 

72 

70 

63 

65 

67 

69 

70 

78 

72 

62 

59 

67 

73 
39 

70.0 
36.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 

76 

78 

79 

79 

76 

69 

73 

75 

75 

71 

73 

57 

56 

62 

67 

74 

70 

08 
4  9 

66 

66 
36 

67 

67 

73 

69 

61 

60 

66 

73 

45 

81 
45 

70.0 
42.1 

SACRAMENTD    .VB  CITY 

MAX 
MIN 

77 

76 

80 

82 

Hi 

78 

70 

76 

7  6 
4  8 

76 

70 

76 

56 

59 

66 

69 

74 

74 

68 

5  0 

67 

66 
4  3 

69 

70 
4  5 

75 
45 

70 
48 

61 
43 

60 
4  0 

66 
40 

74 
46 

80 
49 

71.6 
45.7 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

65 

61 

/2 

75 

75 

76 

75 

67 

f  1 

69 

68 

64 

66 

51 

59 

61 

58 

63 
4  8 

66 
4  5 

62 

59 
4  5 

65 

62 

65 
4  5 

65 
47 

63 
4  5 

58 
36 

55 
39 

63 
43 

71 
46 

65.2 
44.9 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

65 

64 
30 

65 

68 

71 

67 

63 

6d 

68 

62 

57 

02 

43 

40 

51 

45 
29 

57 

57 
2  7 

50 
34 

55 
25 

47 

2  6 

50 
28 

55 
25 

53 
25 

56 
35 

50 
2  6 

41 
24 

44 

^  7 

58 
2  5 

63 
31 

56.7 
29.2 

SIERRAVILL6  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

47 

62 
23 

60 

63 

66 

66 
2  5 

65 

38 

62 

65 

61 

57 

43 

42 
1 7 

46 

46 

53 
2  5 

56 

46 

2  2 

47 
27 

44 

46 
25 

53 
2  2 

56 

3  6 

57 
3  I 

33 

39 

40 
2  2 

53 
28 

53.2 
25.  1 

SODA  SPRINGS   1  t 

MAX 

MIN 

52 

51 
2  8 

49 

54 

57 

52 
28 

46 

53 

53 

46 

46 

46 

29 

32 

38 

40 

45 

44 

27 

56 
^  3 

40 
2  7 

36 
1  8 

40 
^  3 

42 
1  6 

49 

2  2 

45 

35 
1 5 

30 

34 

J  7 

46 
22 

51 
31 

44,0 
21,6 

STONY  GORGE  Pt-SERvOlR 

MAX 
MIN 

73 
3  5 

73 
38 

75 

75 

75 

75 
3  8 

67 

72 

71 

74 

66 

70 

70 

59 

60 

62 

72 

71 
3  7 

66 

H  7 

63 

3  I 

64 

65 

64 
36 

69 
37 

69 
4  6 

62 
45 

56 
3 1 

63 
2  7 

73 
33 

77 
42 

68,4 
37,0 

STPAWBERRY  VAilEY 

MAX 
MIN 

63 
lb 

67 
50 

69 
36 

66 
3  1 

69 
34 

64 

33 

59 
32 

64 

65 

60 

60 

60 

54 

39 

49 

45 

56 

55 

51 

52 

46 

52 

53 

59 
27 

55 
3  7 

48 

36 

48 

56 
2  6 

68 

40 

56.4 
30.5 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

43 

22 

49 
20 

47 

22 

46 
1  7 

51 
2  1 

50 
23 

42 
23 

46 

2  2 

48 
2  5 

47 

2  2 

46 

1  5 

45 
1  6 

36 
1  3 

25 

32 

35 

40 
1  7 

37 

36 

33 

29 

33 

1 2 

36 

42 
1 6 

38 

20 

30 

-  1 

50 
23 

39.8 
15.1 

VACAVlLLE 

MAX 
MIN 

76 
45 

77 
40 

78 
58 

81 
35 

80 
36 

76 
35 

69 
34 

7-, 
4  1 

77 
38 

74 
39 

71 
35 

76 
49 

66 
44 

62 
36 

62 
32 

69 
37 

73 
38 

7  3 
35 

6  9 

66 

35 

65 
34 

63 
36 

69 
39 

74 
35 

69 
39 

63 
46 

59 
3  1 

65 
32 

75 

60 
41 

71,3 
39,1 

VbLTA   POWER  HUUSE 

MAX 
MIN 

71 
38 

70 
41 

72 
45 

73 
43 

76 

73 
41 

67 
36 

70 
il 

70 
43 

67 
46 

65 
40 

67 

42 

65 
33 

52 
32 

56 
34 

53 
36 

66 
35 

65 
36 

61 
36 

57 
32 

57 
35 

61 
33 

62 
41 

63 

38 

61 
37 

53 
33 

51 
26 

58 
32 

66 
36 

74 
49 

64, 1 
36,0 

hhlSKEYTDWN  PPS 

MAX 
I^N 

66 
^l 

73 
45 

71 
40 

76 
46 

77 
47 

7  7 
46 

72 
38 

66 
44 

74 
47 

70 
54 

64 
41 

65 
40 

70 
37 

51 
38 

59 
37 

57 
40 

58 
41 

70 
46 

69 
44 

60 
37 

59 
41 

64 
36 

63 
40 

63 
45 

65 
45 

65 
43 

56 
36 

55 

36 

61 
42 

71 

65,6 
42,0 

t'lLLIAXS 

MAX 
MIN 

69 
39 

7  6 
40 

77 
42 

78 
42 

80 
4i 

81 
43 

BO 
43 

71 

76 
45 

76 
48 

76 
42 

69 
47 

7  6 
40 

56 
42 

61 
38 

65 

40 

67 
41 

75 
41 

70 
49 

69 
39 

66 
42 

66 

39 

69 
41 

70 
42 

78 
48 

73 
49 

62 
37 

60 
36 

65 

38 

74 
43 

71,3 

42.0 

See  Relerence  Notes  rollowlng  Slation  Index 


-   123  - 


DAILY  TEMPERATURES  "iL"^^'' 


Slallon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

i  1  B 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

f  I  LICWS 

MAX 

MIN 

69 
37 

76 
39 

76 

iO 

78 
37 

60 
46 

?0 
42 

79 
47 

70 
40 

76 
42 

76 
51 

7B 
47 

79 
50 

74 
39 

57 
37 

62 
35 

6! 
34 

66 
38 

75 
36 

69 

45 

67 
36 

67 
36 

67 
36 

69 
40 

70 
36 

76 
44 

73 
47 

63 
35 

61 

33 

67 
39 

75 
51 

71.3 
41.0 

hlLLlKS  USBR 

MAX 
MIN 

77 
38 

76 
40 

77 
39 

79 
38 

79 
42 

BO 
42 

80 
48 

76 
41 

76 
44 

77 
51 

75 
48 

72 
50 

40 

32 

36 

65 
38 

38 

39 

39 

39 

37 

37 

70 
39 

42 

44 

47 

70 
36 

35 

7  4 
44 

81 
51 

73.4 
41.1 

HMTtKS 

MAX 
MIN 

71 
1.8 

79 
40 

?9 
56 

80 
39 

82 
45 

32 
43 

SO 
46 

72 
43 

76 
44 

76 
52 

76 
43 

72 
51 

76 
46 

61 
44 

61 
35 

6! 

40 

68 
41 

75 
41 

72 
31 

71 
39 

69 
42 

67 
37 

70 
39 

72 
41 

77 
41 

73 
46 

61 
35 

61 
34 

67 
49 

77 
50 

72.3 
43.4 

.            .  . 

MAX 
MIN 

68 

77 
40 

76 
51 

78 
36 

S2 
42 

U2 
39 

eo 

42 

70 
42 

(6 
40 

77 
48 

77 
45 

70 
49 

77 
43 

59 
41 

60 
36 

65 
40 

67 
39 

74 
39 

73 
50 

69 
36 

67 
41 

67 
40 

70 
40 

70 
39 

77 
45 

73 
48 

62 
33 

59 
35 

65 
43 

73 
41 

71.3 
41.5 

N0RTH64ST  INTERIOR 
84SINS  03 

9aCA 

MAX 
MIN 

40 
16 

56 
18 

58 
15 

63 
12 

63 
18 

69 
19 

63 
25 

59 
22 

64 
22 

67 
27 

61 
31 

51 
18 

55 
?3 

57 
25 

37 
17 

47 

22 

45 
23 

50 
23 

53 
32 

45 
16 

47 
24 

48 

22 

52 
22 

52 
19 

59 

26 

56 
28 

38 
15 

42 
16 

40 

19 

51 
23 

52.1 
21.3 

BOOIE 

MAX 
MIN 

49 

i 

46 
22 

52 
13 

51 

10 

59 
13 

56 
19 

52 
21 

53 
IV 

60 
17 

57 
16 

45 

20 

47 

12 

40 
-16 

33 

2 

37 
-  2 

37 
18 

36 
21 

45 
15 

39 

10 

34 

10 

30 

10 

38 
6 

45 
7 

55 
14 

50 
4 

40 
4 

28 
-  3 

29 

8 

39 
16 

45 
25 

44,2 
11.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

57 

57 
9 

53 

10 

61 

8 

66 
10 

63 
13 

59 
14 

55 

22 

o8 

66 
2  I 

66 
19 

57 
1 1 

45 

20 

40 
16 

48 
8 

42 
25 

47 

24 

53 
13 

«7 
19 

47 
8 

37 
17 

42 
8 

52 
8 

62 

11 

52 
22 

45 
26 

35 

0 

36 

12 

47 

28 

53 
30 

51.7 
15.1 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

<i6 
18 

59 
3  1 

56 

i\ 

65 
25 

66 
35 

70 
39 

65 

22 

49 
30 

57 
32 

67 
45 

60 
26 

48 
20 

52 
30 

39 
29 

44 
24 

46 
28 

49 
27 

65 
30 

36 
29 

39 

21 

42 
28 

47 
25 

60 
33 

51 
33 

53 
28 

54 
29 

37 
24 

38 
26 

45 
25 

47 
33 

51.7 
28.2 

OONNER  MEnCRIai  ST  PK 

MAX 
MIN 

41 
17 

59 

20 

58 
19 

55 
16 

61 
23 

65 

22 

60 
27 

56 
26 

59 
25 

62 
30 

55 
30 

50 
19 

55 
21 

36 
24 

37 
13 

44 
22 

40 
26 

49 
21 

51 
30 

43 
15 

45 

24 

39 
18 

40 
15 

50 
17 

55 
23 

52 
25 

32 
13 

33 
10 

36 
13 

49 

21 

49.1 
20.6 

OOVLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

62 
18 

57 
31 

58 
29 

64 

21 

71 

30 

55 
34 

61 
31 

(0 
32 

65 

40 

61 
29 

58 
21 

53 
29 

45 
30 

49 

23 

46 
29 

55 
23 

59 
25 

49 

32 

47 
29 

45 
29 

49 
23 

55 
23 

63 
25 

62 
37 

50 
31 

42 
23 

45 
27 

55 
26 

60 
29 

55.6 
27.9 

FLEHINO  fish  <lND  GSME 

MAX 
MIN 

65 

11 

62 
34 

58 
29 

64 
22 

72 
30 

69 
23 

59 
34 

64 

32 

69 
31 

65 
35 

54 

31 

58 
29 

55 
27 

50 
33 

50 
21 

49 
34 

59 
27 

62 
29 

56 
34 

48 
28 

51 
26 

54 
26 

53 
21 

63 
22 

64 
34 

52 
32 

41 
26 

47 
25 

58 
24 

62 
40 

57.7 
28.9 

PORT  8IDWELL 

MAX 
MIN 

64 

17 

60 
29 

58 
18 

69 

20 

72 
30 

68 
34 

53 
21 

62 
26 

68 
29 

63 
43 

50 
25 

54 
IB 

47 

31 

49 
30 

52 
23 

53 
23 

60 
25 

59 
22 

45 
30 

47 

20 

50 
30 

65 
21 

52 
30 

57 
32 

58 
29 

43 
25 

47 
27 

51 
26 

50 
22 

55 
30 

55.7 
26.2 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
24 

57 

25 

55 
24 

59 
22 

68 
26 

65 
2S 

63 
28 

06 
30 

68 

33 

70 
38 

60 
26 

59 
23 

46 
29 

43 
26 

42 

18 

45 
25 

46 
26 

56 
24 

52 
37 

49 

20 

50 
19 

56 
20 

64 
22 

63 
29 

62 
32 

53 
37 

42 

21 

49 
16 

53 
21 

65 
21 

55.7 
25.7 

SauiW  VALLEY 

MAX 
MIN 

38 
17 

55 
21 

55 
19 

61 
17 

62 
23 

65 
24 

60 
22 

56 
26 

61 

^i 

63 

32 

55 
27 

51 
IB 

55 
20 

32 
20 

37 
12 

43 
25 

39 
25 

49 

21 

53 
30 

42 
15 

45 
22 

37 
14 

43 
14 

48 
19 

66 
34 

52 
26 

31 
15 

36 
13 

37 
13 

49 
17 

46.5 
20.9 

SUSANUILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
18 

6(1 
25 

60 
25 

69 
21 

73 
29 

72 
26 

58 
33 

64 
29 

70 
30 

67 
35 

55 
27 

55 
20 

46 

25 

46 

30 

44 

21 

47 
26 

60 
28 

60 
24 

47 
32 

49 
26 

50 
32 

56 
25 

55 
27 

62 
30 

62 
42 

42 
30 

40 
28 

47 
29 

57 
26 

69 
40 

56.6 
28. 0 

TAMOf  CITY 

MAX 
MIN 

41 
24 

50 
26 

50 
24 

46 

22 

52 
27 

57 
27 

59 
29 

54 
30 

51 
29 

60 
32 

54 
27 

49 
23 

49 
21 

34 
23 

35 
13 

43 
24 

38 

25 

41 

25 

49 

30 

42 
18 

43 
24 

32 
19 

38 
19 

46 

23 

54 

30 

51 
26 

31 
16 

35 
17 

35 

20 

44 
25 

45.4 
23.9 

TAHOt   VALLEY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
20 

52 
21 

50 
17 

57 
17 

60 
23 

57 
23 

54 
30 

52 
26 

60 
25 

58 

33 

47 

20 

50 
16 

47 

20 

34 
21 

41 

14 

37 
26 

43 
19 

46 

21 

43 
31 

43 
16 

37 

21 

35 

20 

43 
14 

63 
21 

61 
32 

47 
24 

27 
8 

31 
7 

43 
17 

49 

29 

46.7 
21.1 

TEBMH 

MAX 

Mm 

59 
13 

54 
26 

54 
14 

14 

67 
20 

64 
25 

55 
22 

59 
24 

20 

59 
25 

24 

52 
IB 

46 
27 

41 
27 

18 

44 
2! 

54 
17 

54 
31 

25 

4  3 
13 

47 
17 

52 
15 

48 
20 

55 

20 

55 

30 

44 
23 

36 
21 

40 
20 

24 

56 
34 

51.9 
21.7 

TRUCKEE   RANOER  STATION 

MAX 
MIN 

41 
18 

58 
21 

57 
19 

53 
16 

60 
23 

64 
23 

59 
24 

56 
27 

58 

26 

60 
33 

55 
31 

50 
17 

54 

22 

35 
24 

31 
14 

42 

22 

41 
26 

47 
21 

61 
31 

42 
15 

44 
23 

38 
17 

39 
11 

47 
19 

55 
26 

52 
25 

31 
14 

32 
12 

39 

12 

46 
16 

47.9 
20.9 

NOODFOROS 

•           *  * 

MAX 
MIN 

59 
21 

58 
31 

55 
26 

62 
28 

67 
34 

o3 
37 

63 
35 

60 
35 

67 
si 

66 
42 

53 
27 

54 
23 

49 
22 

41 
27 

46 
17 

43 
23 

45 
29 

54 
28 

52 
26 

50 
23 

41 
26 

46 
22 

51 
23 

60 
30 

60 
36 

55 
30 

34 
16 

39 
16 

52 
29 

55 
32 

53.4 
27.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINACE  O'l 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
42 

75 

38 

83 

42 

81 
50 

92 
45 

79 
42 

66 
42 

79 
42 

81 
48 

86 
55 

82 
49 

66 

50 

61 
45 

61 
39 

62 

40 

62 
41 

70 
40 

66 
41 

72 

41 

77 
49 

60 

43 

69 
39 

77 
39 

60 
42 

76 
49 

84 
41 

59 
46 

66 

37 

71 
36 

81 

40 

74.1 
43.  1 

i6N  lDmONO  no  3 

MAX 
MIN 

74 
46 

79 
35 

79 

43 

81 
35 

83 
36 

75 
42 

67 
36 

72 
34 

74 
39 

72 
45 

71 
34 

75 
34 

62 
42 

58 
42 

62 
33 

65 

34 

66 
33 

69 
36 

64 

45 

65 
34 

66 
42 

65 
39 

69 
35 

74 
39 

67 
46 

60 
40 

67 
32 

64 
32 

74 
32 

60 
36 

69.7 
37.9 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

71 
52 

72 
47 

76 

52 

73 
43 

65 
49 

66 
43 

60 
43 

63 
40 

64 
44 

68 
52 

66 
44 

66 
47 

55 
47 

58 
44 

55 
46 

60 
45 

61 
45 

6? 
43 

63 
47 

60 
46 

59 
42 

60 
46 

61 
46 

63 
46 

60 
48 

55 
46 

55 

40 

62 

42 

66 
47 

70 
49 

63.2 
46. 1 

BURLINOAHE 

MAX 
MIN 

72 
45 

70 
45 

76 
45 

76 
42 

75 
46 

71 
53 

70 
52 

69 
43 

70 
47 

72 
43 

65 
43 

69 
45 

69 
43 

67 
45 

66 
40 

63 
41 

70 
45 

65 
46 

60 
46 

59 
42 

56 
45 

60 
44 

59 
46 

61 
47 

60 
47 

57 
42 

56 
44 

67 
40 

67 
41 

73 
45 

66.  3 
44.7 

CARHEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

71 
36 

71 
34 

76 
40 

79 
40 

78 
43 

65 
34 

61 
37 

63 
33 

67 
35 

69 
42 

66 
32 

U 
36 

56 
40 

54 
36 

00 
40 

59 
34 

65 
34 

69 
41 

59 
44 

6l 
34 

54 
41 

59 
42 

61 
37 

63 
3! 

62 
34 

57 
36 

55 
34 

60 
35 

64 
31 

74 
34 

64.0 
36.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

70 
43 

74 
43 

73 
47 

76 
47 

77 
50 

70 
43 

66 
47 

70 
50 

71 
53 

70 
40 

70 
41 

71 
46 

67 
44 

62 
40 

61 
39 

67 
41 

66 
45 

62 
50 

64 
•.3 

69 
46 

64 
39 

65 

40 

65 
46 

69 
47 

64 
47 

56 
40 

56 
36 

66 
44 

71 
40 

79 
48 

67.9 
44.2 

PORT  ORD 

MAX 

Mm 

69 
35 

63 
45 

72 
37 

70 
36 

66 
37 

60 
42 

57 
45 

56 
39 

60 

61 
44 

60 
37 

64 
35 

64 

47 

56 

55 
4  3 

57 
36 

61 

56 

59 

47 

66 

55 

55 

57 

58 

43 

57 

54 

57 
36 

67 

63 
45 

59.5 
41.4 

CURDY 

MAX 

Mm 

70 
36 

73 
37 

75 
38 

77 
37 

81 
37 

61 
37 

73 
40 

69 
36 

72 
36 

?4 
36 

71 
37 

72 
35 

76 
35 

59 
36 

55 

35 

65 
38 

67 
39 

69 
46 

69 
47 

65 
36 

68 

35 

63 
35 

63 
36 

69 
39 

73 
38 

68 
39 

61 
34 

58 
33 

66 
33 

71 
36 

69.  1 
37.1 

HALF   HOON  BAY 

MAX 

Mm 

69 
41 

66 
43 

70 
42 

74 
40 

71 
39 

66 
38 

60 
36 

61 
38 

60 
39 

61 
36 

60 
40 

61 
41 

62 
41 

62 

43 

60 
42 

61 
44 

58 
41 

59 
43 

60 
40 

61 
35 

60 
39 

62 

40 

63 

41 

61 
42 

60 
40 

62 
43 

60 
41 

59 

40 

64 
36 

65 

40 

62.7 
40.  1 

HQLLISTER   I  SW 

MAX 

Mm 

KINO  CITY 

MAX 

Mm 

79 
31 

81 
34 

83 
34 

86 
31 

95 
34 

70 
41 

74 
33 

76 
36 

79 
40 

76 
31 

78 
31 

59 
35 

65 
30 

69 
34 

71 
33 

67 

34 

67 
45 

70 
34 

61 
34 

67 
30 

72 
31 

7! 
37 

72 
36 

62 
37 

61 
35 

65 
29 

69 
29 

80 
33 

72.2 
34.0 

LIVERHORE  COUNTY  f  C 

MAX 
MIN 

75 
42 

77 
35 

90 
41 

81 
34 

80 
34 

78 
35 

66 
36 

M 
35 

72 

41 

72 
45 

72 
34 

74 
34 

64 
47 

56 
41 

61 
32 

65 

37 

67 
35 

67 
40 

66 
47 

64 
36 

60 
40 

66 
34 

66 
36 

72 
4  1 

67 

50 

60 
45 

57 
37 

66 
29 

72 
33 

62 
38 

69.2 
38.3 

Lns  GATOS 

MAX 
MIN 

74 
42 

75 
39 

77 
42 

SO 
37 

79 
38 

72 
39 

67 
36 

70 
37 

72 
40 

71 
45 

70 
37 

75 
38 

65 
43 

59 
43 

64 
34 

62 
36 

68 
38 

70 
37 

64 
h7 

64 
36 

60 
35 

67 
36 

66 
35 

71 
37 

71 
40 

60 
42 

59 
36 

65 
36 

72 
36 

78 
40 

69.0 
38.6 

HARTINEZ   HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

77 
41 

76 
43 

77 
41 

79 
39 

82 
42 

60 
44 

75 

40 

69 
43 

73 
47 

75 
53 

74 
40 

73 
36 

77 
45 

59 
43 

64 

37 

61 
36 

69 
39 

70 
42 

73 
47 

69 

40 

68 
40 

68 
41 

69 
39 

70 
43 

74 
46 

68 
46 

57 
39 

64 
38 

69 
39 

76 
44 

71.2 
42.0 

"ONTFREY 

MAX 

Mm 

72 
46 

67 
45 

74 
42 

74 
42 

69 
45 

59 

45 

57 
43 

58 
41 

61 
44 

65 
47 

64 
40 

70 
44 

57 
44 

56 
40 

58 
44 

57 
40 

63 
41 

56 
45 

37 
46 

69 
40 

56 
44 

58 
43 

58 
40 

59 
43 

68 
43 

57 
43 

56 
38 

J9 
40 

60 
42 

66 
44 

61.4 
42.8 

S««  R»l«r»iic«  Not*!  FoUewtog  SIaUoh  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNia 


Station 

Day  of  Month 

age  \ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MONTERev  NILF 

MAX 
MIN 

65 
k'> 

61 
42 

67 
42 

67 
41 

60 
49 

60 
44 

55 
42 

56 
42 

59 
45 

62 
17 

59 
39 

60 
39 

55 
40 

58 
41 

57 
45 

55 
41 

59 
43 

55 
46 

54 
17 

53 
36 

52 
47 

57 
46 

56 

42 

56 
45 

57 
43 

58 
43 

53 
43 

57 
39 

59 
38 

63 
44 

56.2 

HDBRO  B4Y  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

64 

111 

67 
39 

6? 
43 

67 
46 

73 
47 

75 
45 

70 
44 

51 
4". 

66 
42 

66 
47 

66 
45 

53 
46 

73 
42 

56 
39 

59 
39 

55 
-2 

58 
40 

59 
11 

60 
15 

59 
40 

52 
36 

55 
39 

56 
10 

65 
34 

50 
44 

59 

40 

52 
42 

56 
40 

56 
30 

59 
39 

62.8 

MOUNT   DliBLD  N  GATE 

MAX 
MIN 

62 
45 

70 
48 

70 
53 

71 
54 

76 
55 

77 
50 

69 
37 

64 
42 

59 
46 

64 
41 

70 
39 

71 
43 

71 
37 

47 
36 

55 
37 

57 
39 

62 
40 

64 
38 

52 
10 

52 
39 

61 
34 

63 
36 

63 
10 

66 

41 

52 
39 

58 
35 

51 
31 

51 
32 

62 
37 

56 
39 

64.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

58 
40 

62 
45 

61 
45 

65 
49 

67 
51 

60 
49 

52 
32 

61 
39 

63 
^4 

57 
44 

54 
35 

66 
45 

50 
28 

38 
28 

42 
32 

46 

34 

50 
34 

56 
38 

16 
32 

47 

31 

41 
28 

42 
32 

51 
35 

56 
34 

52 
35 

44 
31 

36 
26 

45 

26 

55 
31 

62 
42 

53.0 

NACIMIiNTQ  D4H 

MAX 
MIN 

71 
33 

74 
33 

77 
37 

80 
39 

80 
38 

34 
39 

83 
37 

73 
35 

76 
37 

79 
42 

80 
33 

77 
36 

78 
34 

58 
31 

59 
32 

65 

36 

64 
35 

70 
35 

74 
39 

69 
34 

72 
31 

60 
32 

68 
33 

73 
35 

75 
37 

70 
36 

63 
3o 

51 
31 

65 
31 

72 
36 

71.7 

NEWARK 

MAX 
MIN 

69 
49 

71 
46 

71 
49 

77 

77 
49 

71 
49 

54 
46 

62 
46 

64 
45 

69 
49 

65 
44 

66 
46 

59 
47 

54 
48 

58 
•.1 

60 
42 

54 
46 

66 
48 

64 

50 

60 
43 

61 
46 

59 
45 

52 
46 

61 
48 

65 
52 

62 
50 

59 
45 

57 

40 

62 
15 

69 
48 

51.0 

OAKLAND  Ue  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
50 

67 
47 

74 
49 

72 
46 

64 
49 

62 
49 

59 
45 

62 
49 

60 
50 

62 
52 

64 
43 

64 
43 

54 
48 

58 
49 

55 
44 

60 
48 

51 
47 

59 
48 

oO 
50 

56 
43 

57 
42 

57 
48 

59 
18 

61 
47 

59 
51 

55 
47 

55 
45 

61 
42 

54 
47 

67 
48 

51.3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

70 
41 

75 
43 

75 

42 

77 
41 

78 
40 

71 
40 

72 
40 

54 
40 

70 
43 

69 
47 

70 
39 

75 
45 

71 
45 

54 
47 

60 
37 

62 
40 

65 
39 

59 
40 

d9 
12 

55 
39 

64 
39 

63 
39 

65 
38 

56 
40 

70 

65 
44 

59 
38 

59 
39 

55 
38 

72 
43 

67.3 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

74 
30 

76 
30 

80 
35 

82 
34 

84 
35 

82 
35 

74 
37 

76 
35 

79 
■.1 

80 
•»5 

77 
39 

76 
35 

77 
34 

60 
30 

55 
30 

64 
36 

69 

30 

72 
32 

o9 
37 

70 
36 

53 
29 

57 
29 

72 
31 

76 
36 

79 
32 

73 
31 

61 
39 

61 
30 

73 
28 

79 
33 

73.2 

PA?D  ROBLES  FS4  AP 

MAX 
MIN 

70 
31 

77 
32 

80 
36 

62 
36 

64 
35 

31 
35 

72 
40 

73 
34 

79 
36 

81 

40 

75 
33 

75 
32 

61 
37 

59 
29 

64 
30 

65 
36 

59 
32 

73 
37 

69 
11 

69 
33 

62 
31 

66 
26 

71 
31 

75 
37 

60 
38 

54 
40 

60 

40 

61 
29 

7  2 
27 

80 
33 

71.7 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

73 
35 

77 
33 

78 
36 

61 
34 

83 
37 

80 
37 

73 
40 

75 
34 

77 
36 

76 
43 

74 
35 

76 
35 

74 
40 

49 
39 

61 
32 

54 
32 

57 
31 

71 
32 

65 
39 

56 

10 

55 
37 

53 
36 

69 
31 

75 
34 

74 
37 

67 
34 

54 
31 

60 
32 

70 
31 

60 
35 

70.3 
35.4 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
36 

68 
40 

/2 
41 

73 
46 

81 
45 

77 
42 

68 
42 

70 
39 

61 
-.6 

61 
51 

80 
49 

61 
47 

70 
40 

70 
37 

70 
37 

60 
40 

55 
37 

70 
36 

69 
33 

66 
16 

60 
43 

63 
37 

75 
37 

70 
43 

70 
45 

68 
39 

62 
43 

62 
33 

60 
36 

66 
39 

70.  1 
11.0 

POINT  PIEORAS  9L4NCAS 

MAX 
MIN 

62 
46 

60 
44 

69 
46 

64 
46 

65 
46 

50 
46 

58 
48 

56 

60 
45 

61 
47 

59 
47 

61 
46 

57 
44 

55 
42 

59 
40 

5  7 
42 

60 
42 

56 
45 

56 
16 

58 
15 

56 
15 

56 
42 

56 
42 

56 
42 

57 
16 

59 
43 

56 
41 

57 
40 

58 
40 

56 
44 

l'*' 

PORT  CHICACn  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

75 
40 

77 
37 

78 
38 

80 
38 

77 
35 

!5 
42 

66 
37 

70 
41 

71 
44 

71 
48 

72 
35 

72 
35 

52 
44 

61 
36 

63 
32 

56 
31 

69 
34 

71 
41 

58 
15 

50 
33 

64 
38 

67 
41 

65 
39 

71 
10 

66 
11 

50 
45 

60 
45 

66 
31 

73 

35 

81 
41 

69.3 
38.9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
24 

73 
26 

74 
26 

76 
26 

80 
27 

76 
30 

67 
30 

73 
26 

75 
29 

76 
34 

71 
27 

73 
26 

61 
34 

49 

33 

59 
27 

51 
29 

63 
26 

67 
25 

65 
38 

05 
27 

55 
31 

59 
22 

67 
23 

71 
2' 

73 
30 

65 
36 

53 
32 

57 
21 

56 
19 

76 
27 

67.1 
28,1 

REOWDOD  CITY 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 
41 

79 
42 

79 
40 

76 
40 

72 
39 

57 
40 

70 
39 

71 
42 

71 
46 

71 
36 

74 
36 

51 
44 

60 
46 

64 

35 

66 
39 

70 
37 

69 
39 

53 
15 

65 
11 

62 
43 

65 
37 

56 
39 

71 
40 

55 
10 

62 
44 

59 
39 

66 
40 

73 
39 

61 
43 

69.0 
10.5 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

70 
48 

74 
46 

76 
50 

79 
49 

78 
50 

73 
50 

71 
44 

53 
48 

69 

51 

64 
53 

70 
46 

70 
45 

69 
47 

55 
43 

59 
42 

58 
44 

53 
42 

56 
46 

61 
48 

52 
44 

62 
41 

62 
46 

63 
45 

65 

44 

(0 
49 

62 
47 

57 
42 

57 
41 

64 

43 

70 
48 

56.  1 
46.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

71 
38 

73 
37 

75 
36 

72 
35 

71 
36 

68 
33 

61 
33 

56 
42 

66 
45 

69 

45 

68 
34 

58 
32 

53 
-0 

56 
36 

57 
34 

62 
36 

65 
34 

52 
14 

64 
14 

61 
33 

58 
34 

62 
43 

61 
43 

65 
36 

52 
45 

53 
45 

55 
34 

63 
29 

70 
34 

78 
39 

61.8 
37.9 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

73 
37 

74 
41 

76 
41 

30 
40 

77 
41 

66 
41 

67 
44 

64 
39 

65 
39 

72 
46 

67 

40 

71 
37 

58 
37 

57 
•<5 

62 
42 

63 
39 

68 
42 

62 
47 

63 
16 

62 
40 

62 
40 

62 
40 

63 
42 

65 
43 

54 
43 

61 
43 

60 
39 

62 
36 

65 

40 

71 
41 

66.  1 
4  1.1 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MW 

66 
48 

76 
39 

74 
40 

65 
38 

62 
44 

52 
37 

65 
44 

72 
44 

67 
39 

71 
35 

57 
44 

56 
42 

60 
39 

59 
39 

55 
39 

59 
47 

62 
11 

60 
39 

57 
42 

58 
45 

61 
43 

62 
45 

62 
42 

59 
42 

57 
36 

60 
34 

62 
35 

71 
41 

63.1 
41.0 

SAN  ANTONIC  MISSION 

MAX 

Mm 

70 
30 

75 
30 

76 
35 

78 
34 

81 
36 

81 
36 

73 
31 

74 
33 

78 
36 

76 
40 

77 
26 

77 
33 

72 
29 

54 
26 

63 

25 

54 
31 

56 
29 

72 
29 

72 
34 

69 

31 

54 
26 

55 
26 

70 
28 

74 
30 

76 
36 

72 
32 

58 

29 

62 
26 

70 
25 

76 
34 

71.4 
31.0 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

Mm 

64 
44 

50 
45 

63 
42 

62 
43 

60 
42 

58 
46 

60 
52 

56 
43 

63 
46 

57 
48 

59 
39 

56 
40 

54 

45 

54 
46 

55 
41 

57 
45 

57 
41 

57 
43 

54 
17 

55 
39 

55 
14 

57 
41 

57 

42 

56 
42 

57 
43 

56 
47 

55 
43 

57 
37 

60 
42 

62 
45 

57.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

Mm 

70 
50 

68 
45 

75 
46 

72 
45 

64 
46 

6  I 

50 

58 
43 

5  1 
47 

60 

50 

52 
49 

63 
41 

66 
42 

55 
45 

57 
46 

58 
42 

61 
42 

62 
43 

59 
48 

56 
17 

57 
14 

59 
15 

61 
46 

59 
47 

50 
46 

59 
49 

57 
45 

55 
44 

51 
42 

66 
45 

69 
15 

61.6 
4  5.6 

S  F  FEDERAL  BUILOINO 

MAX 

Mm 

69 
50 

66 
49 

74 
51 

72 
50 

59 
50 

58 
46 

57 
46 

6  1 
47 

56 
49 

59 
50 

5  1 
48 

47 

52 
45 

55 
47 

54 
45 

57 
45 

59 
47 

58 
46 

56 
18 

57 
46 

54 
41 

56 
45 

55 
45 

60 
47 

55 

46 

54 
45 

51 
44 

56 
45 

63 
18 

65 
51 

59.3 
47.3 

SAN  GREGDRIO  2  SE 

MAX 

Mm 

69 
39 

62 
40 

74 
35 

72 
34 

61 
34 

50 
35 

55 
34 

59 
36 

61 
41 

61 
45 

61 
33 

61 
32 

54 
44 

58 

45 

59 
'.4 

60 
37 

63 
36 

57 

47 

56 
16 

56 
31 

54 

44 

57 
46 

59 
42 

58 
48 

59 
45 

60 
37 

56 
38 

56 

31 

61 
32 

63 
11 

60.2 
39.  1 

SAN  jnSE 

MAX 

Mm 

73 
43 

73 
42 

76 
43 

77 
42 

75 
43 

70 
44 

64 
42 

59 

69 
44 

58 
49 

67 
40 

73 
41 

65 
45 

59 
47 

o4 
38 

66 
41 

67 
43 

67 
42 

53 
16 

64 
41 

51 
11 

67 
41 

65 

39 

68 
11 

61 
41 

61 
16 

59 
41 

65 
40 

71 
41 

76 
15 

67.5 
42  .6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

MAX 

Mm 

67 
37 

70 
37 

65 
37 

80 
48 

80 
47 

62 
42 

77 
41 

63 
41 

70 
41 

75 
49 

77 
44 

60 
46 

76 
37 

55 
32 

55 
36 

61 
39 

50 
37 

63 
36 

63 

10 

62 
45 

64 
34 

56 
37 

60 
35 

66 
44 

56 

10 

66 
38 

61 
37 

55 
33 

57 
35 

63 
37 

66.6 
39.5 

SAN  MATED 

MAX 

MIN 

76 
43 

75 
45 

79 
43 

79 
41 

72 
42 

71 

40 

67 
42 

57 
43 

6  / 
49 

57 
49 

57 
40 

72 
41 

63 
44 

52 
47 

61 
41 

55 

43 

66 
41 

63 

47 

59 
17 

62 
40 

59 
45 

64 

43 

52 
43 

56 
42 

50 
45 

57 
16 

57 
42 

64 
39 

10 
41 

76 
45 

66.3 
43.3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

74 
44 

73 
41 

76 
44 

79 
43 

77 
45 

76 
44 

66 
43 

70 
42 

70 
45 

69 
48 

70 
40 

75 
41 

62 
44 

50 
46 

63 
39 

56 
42 

68 
42 

66 
i3 

65 
16 

64 
41 

53 
41 

67 
40 

66 
40 

59 
42 

56 
44 

53 
15 

50 
40 

66 
39 

72 
11 

76 
45 

66.6 
42.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

72 
36 

74 
38 

72 
39 

81 
35 

76 
38 

73 
38 

66 
40 

67 
36 

56 
39 

71 
43 

72 
34 

73 
36 

59 
40 

60 
42 

04 
34 

63 

36 

71 
36 

65 

35 

66 
48 

55 

33 

59 
35 

68 
37 

59 
3! 

59 
37 

71 
39 

67 
39 

60 
33 

69 
32 

71 
33 

70 
33 

58.5 
37.1 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

Mm 

67 
45 

70 
43 

66 
45 

72 
44 

75 
45 

70 
42 

55 
38 

59 
37 

62 

Hi 

64 
43 

67 
39 

65 
36 

67 
38 

51 
42 

58 

40 

56 
40 

61 
40 

53 
39 

62 

12 

60 
35 

58 
36 

57 
36 

59 
38 

50 
40 

52 
43 

65 
41 

62 
36 

53 
35 

62 
35 

55 
39 

62.9 
40.0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

78 
35 

76 
37 

76 
31 

79 
39 

80 
39 

75 
41 

70 
36 

75 
41 

76 

33 

77 
-.7 

72 
35 

76 
35 

70 
44 

60 
35 

68 
35 

70 
37 

72 
36 

72 
43 

71 
,5 

58 
40 

56 
35 

70 
42 

70 
41 

75 
38 

71 
43 

64 
41 

62 
34 

64 
31 

75 
35 

81 
41 

72.1 
38.3 

WATSQNVILLE  WATERWORKS 
»          •  « 

MAX 

Mm 

71 
39 

69 
43 

69 

40 

74 
38 

79 
40 

73 
41 

73 
45 

71 
36 

54 
41 

65 
45 

70 
37 

67 
36 

70 
41 

56 
41 

60 
35 

60 
39 

59 
38 

65 
42 

62 
l6 

58 
37 

62 
35 

59 
32 

61 
38 

65 
39 

66 
40 

66 
40 

59 
32 

57 
39 

60 
39 

63 
40 

65.4 
39.3 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  U5 

ANTIOCH  FIBREBOaRD  ML 

MAX 

Mm 

72 
47 

74 
45 

79 
57 

79 
41 

76 
42 

75 
45 

74 
47 

65 
44 

69 
1.9 

70 
54 

72 
49 

73 
44 

72 
46 

58 
45 

59 
37 

60 
43 

65 
47 

69 
47 

70 
19 

57 
46 

62 

45 

62 
40 

66 
40 

66 
40 

71 
50 

67 
46 

57 
41 

59 
37 

67 

50 

71 
54 

68.2 
15.6 

ANTIOCH  PUKPINC  PL  3 

MAX 

Mm 

70 
41 

75 
40 

76 
54 

37 

36 

36 

75 
41 

41 

43 

76 
55 

74 
42 

72 
44 

74 
45 

62 
44 

60 
48 

62 
37 

67 
41 

71 
43 

7  2 
48 

69 
38 

65 
39 

65 
39 

69 
41 

70 
40 

71 
45 

59 
48 

50 
40 

61 
34 

65 
45 

74 
50 

70.2 
12.6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

65 
45 

68 
42 

71 
45 

75 
49 

72 
56 

78 
52 

79 
41 

68 
45 

75 
46 

75 
49 

76 
45 

70 
45 

72 
40 

57 
34 

53 
34 

63 
43 

63 
41 

53 
44 

70 
45 

63 
42 

64 

35 

54 
35 

65 
42 

70 
43 

71 
45 

76 
44 

58 
36 

47 
34 

50 
37 

66 
42 

66.6 
42.6 

AUBERRV  1  Nw 

MAX 

Mm 

67 
42 

65 
43 

66 
45 

72 
50 

74 

52 

75 
52 

63 
42 

6  / 
42 

71 
46 

72 
48 

66 
41 

57 
44 

51 
31 

50 
32 

60 
34 

65 
40 

66 

37 

59 

41 

62 

15 

58 
39 

53 

36 

54 
34 

64 
39 

40 

52 
32 

52 
30 

52 
33 

59 
42 

63.9 
40.4 

S««  Rsfars&c*  Not*t  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4  1 

S 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28  1 

27 

28 

29 

30  1  31 

Ave 

41KEIISFIELC  WB  AIRPOPT 

MAX 
MIN 

75 
'•'i 

77 
44 

79 
54 

84 

52 

85 
52 

84 

«1 

47 

75 
45 

76 
52 

79 
52 

73 
47 

76 
47 

65 
47 

62 
42 

66 
40 

69 
47 

70 
50 

7  5 
49 

74 

47 

69 
47 

55 

47 

68 
41 

74 
43 

75 
47 

80 
46 

59 

47 

63 
45 

62 
41 

71 
44 

77 

50 

73.0 
46.9 

B4LCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

b<< 
39 

68 
47. 

71 
45 

74 
48 

76 
50 

76 
51 

75 
45 

67 
44 

n 

47 

73 
49 

69 
48 

69 
46 

66 
39 

50 
37 

59 

35 

61 
45 

59 
40 

65 
41 

65 
47 

61 
41 

60 
39 

60 
35 

56 
40 

67 
43 

7  2 
46 

71 
46 

43 
39 

49 
34 

62 
35 

59 
42 

65.5 
42.5 

BL/SCKWELLS  CORNER  2HNW 

MAX 
MIN 

52 
41 

55 
40 

59 
39 

70 
41 

78 
44 

78 
43 

59 
44 

59 
35 

69 
40 

BUTTaNMILLOW 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
21 

77 
41 

79 
42 

84 
42 

64 
45 

83 
46 

71 
41 

75 
•t4 

79 
51 

60 
42 

73 
39 

76 
44 

64 
39 

62 

38 

65 
44 

70 
47 

70 
42 

75 
45 

73 
45 

7  0 
44 

65 
37 

68 

39 

74 
42 

75 
45 

80 
45 

66 
43 

52 
39 

64 

35 

71 
39 

72.6 
42.1 

CAL4VERAS  8IC  TREES 

MAX 
MIN 

50 
23 

5« 
27 

61 

33 

64 

31 

64 
31 

68 
31 

65 
30 

58 
30 

oO 
31 

65 
35 

59 
26 

58 
27 

58 
24 

29 
25 

37 
17 

46 
24 

43 
24 

50 
26 

53 
30 

45 
23 

48 

22 

39 
25 

44 
24 

54 
26 

59 
28 

59 
28 

33 

17 

36 
15 

43 
19 

53 
25 

52.1 
26.0 

C4HP  P4RCIEE 

MAX 
MIN 

70 
'>2 

73 
45 

74 
42 

75 
47 

78 
51 

62 
45 

77 
40 

66 
41 

7  2 
44 

74 
46 

69 
41 

70 
40 

73 
40 

45 
36 

54 
37 

62 
39 

57 
39 

69 
43 

69 
47 

66 
36 

64 
37 

61 
40 

57 
40 

69 
40 

73 
45 

70 
44 

54 
35 

58 
34 

54 
36 

n 

41 

66.0 
41.2 

CATHEYS   VV  bULL  RUN 

RH 

MAX 
MIN 

t^ 

30 

67 
35 

68 
39 

71 
40 

75 
41 

;7 

38 

75 
40 

64 
35 

66 
38 

72 
41 

72 
37 

68 
35 

70 
39 

50 
36 

56 
28 

62 
35 

64 
33 

55 
35 

58 

46 

63 
37 

53 
36 

58 
30 

63 
31 

68 
34 

71 
38 

71 
43 

55 
33 

55 

27 

55 
26 

67 
36 

65.5 
35.8 

CHERRY  VALLEY  P4M 

MAX 
MIN 

56 
22 

60 
29 

66 
33 

69 
33 

67 
34 

70 
?5 

66 
31 

62 
32 

65 
34 

69 
38 

70 
30 

64 
31 

62 
23 

34 

23 

45 
16 

49 
27 

48 
25 

51 
27 

58 
33 

46 
24 

50 
25 

55 
19 

62 
32 

63 
31 

36 
17 

41 
15 

48 
22 

50 
29 

55.6 
27.6 

COALINGi 

MAX 
MIN 

73 
39 

75 
42 

77 
40 

82 
41 

83 
43 

B2 
1} 

75 
"2 

75 
"0 

77 

80 
•  3 

75 

»o 

74 
39 

69 
42 

61 
39 

60 

41 

58 
39 

53 
■•6 

74 
»3 

71 

S2 

64 
»4 

o7 
39 

65 
35 

o7 
39 

72 
42 

76 
40 

59 
39 

60 
39 

63 
32 

71 
43 

84 
h6 

71.5 
41.2 

CORCORAN  JRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

72 
35 

74 
36 

78 
36 

81 
36 

63 
43 

83 

43 

77 
43 

75 
40 

79 
42 

60 
45 

78 
40 

76 
38 

73 
39 

63 
39 

65 
36 

70 
40 

71 
40 

70 
40 

71 
41 

70 
41 

68 
44 

68 
34 

73 
34 

75 
34 

60 
4  1 

76 
41 

62 
40 

63 
35 

70 
35 

77 
35 

73.4 
38.9 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

MIN 

Ti 
32 

75 
32 

76 
40 

81 
34 

64 
34 

78 
45 

68 
43 

73 
34 

75 
39 

76 
43 

71 
39 

74 
36 

63 
33 

59 
39 

66 

30 

59 
38 

71 
39 

75 
35 

68 
46 

65 
39 

56 
32 

70 
36 

73 
37 

75 
40 

73 
46 

60 
41 

59 
33 

65 
30 

72 
33 

79 
36 

71.1 
37.3 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

61 

20 

65 
25 

60 
24 

70 
28 

73 
30 

70 
28 

61 
27 

65 
27 

66 
29 

69 
33 

65 
27 

64 
27 

55 
28 

47 
30 

54 
20 

55 
29 

59 
26 

62 
25 

55 
35 

56 
23 

53 
25 

56 
24 

60 
23 

55 
25 

65 

29 

57 
32 

47 
22 

50 
20 

58 
23 

62 
28 

60.5 
26.4 

ELECTR4  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

71 
35 

73 
39 

75 
35 

78 
42 

b3 
40 

80 
38 

73 
41 

71 
3  8 

/4 
39 

73 
43 

71 
37 

71 
34 

70 
36 

54 
36 

61 
32 

64 
40 

67 
35 

58 
37 

67 
48 

63 

34 

62 
34 

54 
36 

56 
35 

72 
35 

71 
39 

68 
43 

55 
35 

60 
32 

70 
33 

78 
40 

69.2 
37.5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

72 
32 

74 
37 

77 
42 

80 
38 

t)3 
43 

78 
43 

74 
41 

76 
42 

79 
47 

76 
36 

69 
36 

65 
35 

68 
••l 

72 
44 

74 

34 

67 
40 

67 
35 

72 
39 

74 
40 

72 

38 

70 
34 

71 
35 

76 
40 

73.3 
38.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
36 

76 
42 

78 
43 

82 
44 

64 
44 

84 

43 

71 
46 

75 
36 

76 
h3 

80 
47 

74 
44 

75 
40 

60 
43 

61 
43 

67 

35 

70 
43 

72 
38 

75 
42 

71 
50 

70 
43 

59 

40 

69 
36 

74 
40 

76 
43 

79 
44 

62 
46 

60 
40 

54 
36 

73 
35 

76 
41 

72.3 
41.6 

FRIANT   GOVERNhENT  CAMP 

MAX 
MIN 

69 
33 

72 
35 

73 

41 

78 
43 

81 
43 

82 
42 

61 

40 

69 
35 

74 
36 

78 
41 

78 
39 

73 
37 

76 
34 

59 
35 

62 
31 

66 
33 

70 
33 

71 
36 

75 

-1 

69 
35 

70 
37 

60 
34 

59 
32 

74 
32 

75 
37 

77 
39 

61 
32 

61 

30 

62 
32 

72 
35 

71.3 
35.1 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

61 
35 

66 
25 

68 
30 

71 
29 

72 
31 

71 
31 

70 
29 

63 
30 

68 
30 

67 
36 

67 
33 

68 
30 

67 
33 

45 
31 

67 

24 

54 
24 

54 
32 

57 
30 

59 
30 

58 
27 

56 
27 

55 
25 

52 
25 

54 
27 

69 
31 

65 
36 

49 

30 

47 
31 

56 
23 

64 
29 

62.4 
29.5 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

".0 
21 

46 
29 

52 
30 

53 
32 

64 
33 

58 
35 

55 
30 

50 
30 

50 
33 

56 
38 

59 
30 

52 
30 

51 
23 

28 

12 

29 
12 

39 

25 

40 
23 

35 
24 

42 
30 

39 
24 

39 
21 

30 
15 

39 
21 

44 
26 

48 
32 

54 
32 

35 
17 

27 
13 

30 
15 

43 
21 

43.9 
25.3 

HANFORO 

MAX 
MIN 

73 
36 

74 
38 

78 
42 

82 
41 

83 
42 

91 
43 

77 
43 

73 
40 

77 
41 

79 
47 

75 
43 

75 
39 

71 
40 

61 
40 

66 

36 

59 
42 

70 
46 

74 
40 

70 
50 

69 
40 

56 
44 

67 
36 

72 
39 

74 
4 1 

79 
43 

75 
43 

50 
40 

62 
34 

69 

36 

76 
41 

72.5 
40.9 

HETCH  HETCHV 

MAX 
MIN 

29 

60 
32 

64 
42 

70 
40 

68 
40 

71 

40 

68 
35 

62 
36 

65 

36 

68 
40 

66 
35 

64 
37 

62 
28 

37 
35 

41 
25 

50 
33 

50 
30 

53 
31 

60 
38 

51 
28 

53 
30 

43 

24 

49 

30 

58 

32 

65 
35 

63 
34 

43 
27 

36 
22 

45 
27 

55 

32 

56.5 
32.8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

<,5 
15 

48 
25 

52 
26 

53 
28 

55 
28 

50 
30 

51 
26 

49 
27 

58 
30 

56 
32 

47 
27 

51 
26 

45 
21 

27 
6 

36 
12 

39 
24 

37 
19 

43 
18 

-1 

1.9 

39 

20 

36 

20 

37 

10 

43 
17 

47 

23 

52 
26 

50 
25 

25 
15 

25 

8 

37 

15 

47 

23 

44.2 
21.8 

IDRIA 

MAX 
MLN 

62 
38 

64 
44 

67 
47 

69 

45 

72 
49 

75 
50 

73 

40 

62 
42 

66 
46 

72 
50 

73 
42 

65 
42 

56 
34 

46 
34 

49 

31 

51 
31 

54 
35 

61 
42 

57 
36 

60 
35 

52 
32 

60 
38 

64 
39 

56 
46 

71 
37 

54 
32 

51 
32 

53 
35 

62 
44 

52.6 
39.7 

KEPN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

Ti 
52 

76 
50 

76 
52 

84 
57 

85 
58 

82 
si 

77 
50 

74 
50 

76 
54 

77 
56 

/4 
49 

75 
51 

70 
49 

56 
40 

63 

4l 

57 
49 

54 
49 

73 
48 

71 
49 

68 
46 

51 
44 

56 
44 

71 
4  I 

73 
49 

78 
52 

75 
49 

64 
40 

55 

40 

67 
42 

75 
49 

71.5 
46.6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

67 
38 

73 
33 

75 
4  1 

75 
46 

80 
42 

73 
46 

71 
40 

73 
40 

74 
42 

77 
44 

72 
44 

76 
43 

75 
45 

72 
33 

63 
29 

60 
39 

59 
35 

56 
36 

56 
54 

67 
35 

53 
38 

60 

30 

59 
32 

70 
40 

77 
40 

70 
48 

63 
37 

50 
34 

52 
34 

71 
35 

69.1 
39.2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

7<. 
36 

73 
39 

77 
44 

79 
43 

61 
47 

83 
48 

64 

42 

76 
42 

60 
50 

64 
38 

74 
40 

76 
39 

65 
45 

56 

45 

67 
45 

75 
41 

75 
47 

72 
41 

69 
45 

64 
34 

70 
44 

75 
42 

79 
45 

79 
45 

53 
43 

51 
37 

66 
39 

73 
44 

73.6 
42.6 

KETTLENAN  STATION 

MAX 
MIN 

72 
42 

74 
46 

77 
44 

81 
49 

63 
48 

82 
49 

75 

46 

74 
44 

76 
46 

79 
45 

71 
47 

74 
48 

66 
42 

60 
45 

66 
42 

65 
45 

70 
47 

74 
44 

70 
46 

69 
44 

64 
46 

62 
40 

72 
40 

73 
43 

79 
44 

73 
44 

60 
43 

65 
39 

71 
43 

76 
43 

72.1 
44.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

70 
37 

72 
38 

73 
33 

75 
40 

79 
43 

82 
43 

76 
38 

67 
37 

7  3 
40 

76 
46 

76 
37 

72 
32 

74 
35 

52 
43 

58 
33 

54 
36 

58 
34 

72 
36 

67 
34 

65 
35 

55 
38 

57 
37 

72 
37 

75 
39 

73 
36 

61 

31 

53 

29 

56 
32 

72 
36 

61 
42 

69.9 
37.1 

LE  GRANO 

MAX 
MIN 

71 

32 

73 
38 

76 
36 

81 
42 

61 
42 

79 
40 

74 
44 

72 
36 

75 
39 

77 
46 

71 
43 

74 
36 

70 
40 

59 
41 

64 
32 

56 
42 

59 

40 

72 
36 

71 
48 

67 
40 

63 
39 

66 
36 

70 
39 

73 
40 

74 
45 

71 
43 

60 
35 

54 
3  2 

70 
34 

75 
40 

70.9 
39.4 

LFmQN  COVE 

MAX 

mn 

71 

75 
45 

78 
45 

80 
47 

62 
48 

62 
52 

78 
43 

74 
40 

77 
45 

76 
48 

75 
42 

75 
42 

66 
40 

58 
39 

65 
34 

68 
36 

68 
38 

72 
41 

"  1 
43 

68 
39 

65 
35 

56 
3  5 

72 
37 

74 
38 

78 

76 
40 

70 
40 

60 
35 

66 
4  1 

75 
45 

72.2 
41.4 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

72 
35 

75 
38 

80 
42 

81 
44 

83 
44 

83 
45 

79 
42 

74 
39 

76 
41 

80 
45 

76 
42 

77 
39 

71 
41 

58 
38 

65 
34 

68 
38 

70 
42 

73 
39 

72 
42 

69 
37 

55 

40 

65 
35 

73 
35 

74 
37 

79 
4  0 

77 
42 

59 
42 

59 
35 

66 
36 

75 
40 

72.6 
39.7 

LITTLE  PANOCHE  DET 

OAH 

MAX 

Mm 

69 
<|2 

72 
41 

72 
39 

75 
38 

80 
47 

81 
47 

79 
44 

66 
41 

72 
44 

75 

50 

78 
38 

69 
38 

72 
44 

57 
43 

58 
37 

62 
36 

63 
40 

70 
44 

72 
51 

72 
46 

65 
41 

50 
40 

66 
39 

59 
43 

73 
44 

75 
45 

59 
39 

58 

62 
36 

71 
47 

59.2 
42.  1 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

37 
12 

44 
21 

48 

23 

50 
24 

52 
25 

54 
26 

53 
23 

47 
26 

51 
26 

55 
28 

55 
24 

51 
22 

51 
24 

30 
5 

34 

11 

38 
21 

40 
26 

37 
16 

41 

27 

42 
19 

42 
21 

33 
5 

37 

1 1 

45 

49 

54 
27 

40 
18 

28 

5 

30 
5 

42 
19 

43.7 
19.5 

LODI 

MAX 
MIN 

73 
36 

75 
39 

78 
41 

80 
40 

82 
41 

80 

40 

69 

40 

74 
42 

76 
40 

74 
48 

70 
38 

75 
34 

74 
44 

58 
43 

53 
33 

69 
37 

72 
37 

72 
40 

68 
50 

68 
36 

65 

40 

69 

38 

72 
38 

74 
38 

74 
30 

70 
46 

60 
34 

65 

73 
37 

80 
45 

71.7 
39.6 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

71 
3"- 

73 
38 

75 
39 

79 
40 

80 
40 

80 
49 

78 
45 

73 

36 

76 
42 

78 
46 

74 
•.5 

73 
42 

72 
42 

62 
44 

64 
35 

67 
35 

72 
42 

73 
48 

56 

50 

57 
44 

64 
43 

67 
37 

72 
3  8 

75 

75 

71 
44 

59 
35 

65 

72 
37 

76 

71.8 
41.0 

LUS  B4NUS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

70 
<,7 

72 
46 

73 
48 

74 
50 

79 
48 

81 
52 

77 
37 

67 
45 

72 
49 

77 
52 

75 
34 

70 
43 

73 
35 

52 
34 

58 

42 

63 
43 

65 
45 

58 
48 

71 
47 

57 
46 

60 
37 

57 

67 

71 
49 

70 

71 
46 

58 
42 

57 

64 

72 

68.4 
44.4 

HAOERA 

MAX 
MIN 

70 
36 

74 
42 

75 
42 

80 
44 

84 
45 

64 
44 

81 
42 

70 
38 

75 
43 

79 
46 

61 
•.3 

71 
39 

75 
39 

60 
40 

53 
34 

67 
41 

72 
40 

73 
4  1 

77 
48 

70 
42 

70 
40 

67 

70 

74 

78 

78 
42 

62 
38 

61 
33 

54 

72 

72.6 
40.5 

MANTECA 

MAX 
MIN 

72 
37 

74 
40 

77 
44 

79 
41 

60 
40 

83 
47 

76 
44 

70 
4u 

74 
45 

78 
48 

76 
h4 

73 
43 

76 
44 

59 
37 

62 
36 

55 
41 

56 
42 

71 
41 

74 
".6 

70 
42 

67 
43 

63 
40 

70 
39 

70 
4  3 

76 

69 
44 

60 
39 

60 
36 

55 
39 

74 

71.1 
4  1.9 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

70 
45 

74 
47 

76 
49 

78 
53 

63 
54 

82 
54 

82 

45 

73 
49 

77 
54 

79 
40 

72 
48 

74 
42 

63 

40 

67 
41 

57 
49 

74 
47 

72 
42 

67 
44 

65 
43 

71 
39 

72 
50 

79 
44 

65 
41 

60 
39 

50 
43 

69 
41 

72.0 
45.5 

■lERCfO  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

74 
35 

75 
40 

77 
42 

81 
42 

64 
43 

B'. 
42 

76 

74 
39 

78 
42 

76 
43 

75 
42 

75 
36 

61 
38 

66 
32 

66 
40 

75 
41 

75 
46 

66 
42 

66 
39 

70 
37 

73 
40 

76 
41 

76 
46 

76 
44 

50 
38 

72 
33 

79 
42 

73.8 
40.4 

S««  RaUrcDC*  Notes  Following  SIaUoq  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDRNU 


1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MODESTO 

MAX 

Mm 

74 
3B 

76 
40 

78 
39 

60 
43 

84 
43 

77 
49 

70 
45 

73 
40 

77 
45 

76 
49 

72 
45 

75 
44 

56 
42 

59 
42 

64 
37 

67 
40 

71 
4  3 

73 
4  1 

69 
49 

65 
43 

62 

69 
39 

72 

76 

72 

58 

60 

66 

72 

81 
44 

70.9 
42.4 

NEWMJVN  2  NM 

MAX 
MIN 

73 
37 

74 
35 

78 
4  1 

60 
38 

62 
38 

80 
40 

76 
44 

74 
35 

77 
40 

78 
45 

72 
40 

75 
40 

71 
36 

61 

65 
34 

67 
36 

71 

74 

70 
4  5 

65 

65 

70 

72 

75 

75 

69 

60 

64 
30 

71 

80 
40 

72.1 
38.4 

NORTH  FORK  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

56 
29 

61 

65 
3  2 

74 
38 

74 
35 

63 
36 

66 
39 

69 
4  2 

72 
29 

47 
30 

45 

57 

59 

54 
3  I 

59 
3  1 

66 
32 

58 

53 
27 

57 

63 

71 

46 
2  6 

47 

60 
34 

60.  1 
31.9 

0R4NGE  COVE 

MAX 

MIN 

69 
37 

72 

75 
42 

79 
46 

60 
44 

S3 

45 

82 
4  1 

70 
39 

73 
42 

78 
46 

79 
42 

72 
39 

76 
4  1 

56 
38 

59 
34 

6! 

68 

70 
39 

74 

70 
36 

68 

69 

66 

73 
37 

74 

76 

60 

59 

3  5 

61 

68 

40 

70.9 
40  .  2 

porterville 

MAX 
MIN 

70 
39 

79 

77 
47 

81 
46 

83 
48 

84 
49 

64 

72 

75 

80 
47 

60 
4  3 

73 

77 

64 

64 
36 

66 

69 

71 

75 

72 

70 

63 

68 

74 

75 

60 

65 

60 
37 

61 

70 

72.7 
42.5 

PDSEV  3  E 

MAX 

MIN 

53 

45 

50 
30 

53 

50 
2  8 

47 

49 

53 
2  8 

51 

53 

45 

60 

51 
2  3 

50 

57 
18 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

63 
t*0 

67 
40 

66 
48 

70 
45 

72 
47 

70 
45 

65 
39 

65 
38 

69 
40 

67 
47 

65 
38 

63 
4  3 

59 
3 1 

41 

49 
26 

•.9 

3  5 

56 

60 

56 

52 

50 

50 

56 

63 

62 

59 

37 

45 
2  3 

57 

65 
33 

58.9 
35.5 

S4N  LUIS  D4H 

MAX 
MIN 

69 
4  1 

71 

73 
46 

75 
50 

66 
49 

81 
5  5 

75 
47 

69 
4  8 

74 

75 

74 
49 

71 
47 

73 

56 

59 

64 

67 

68 

68 
4  8 

67 

65 

60 

65 

69 

74 

70 

59 

58 
40 

64 

71 
5  1 

66.3 
46.3 

S0N0R4  RS 

MAX 
MIN 

63 

66 

70 

72 
38 

74 

78 

75 
37 

65 

70 
38 

73 

72 

60 

66 

41 

48 

59 

60 

64 

66 

60 

62 

55 

62 

66 
33 

70 

68 

46 
2  9 

51 
26 

56 

66 
34 

63.5 
35.0 

SO  ENTR4NCB  YOSEMITE 

MAX 

Mm 

'.6 
2  2 

56 

60 
2  8 

63 
30 

63 
32 

67 

64 
29 

56 
29 

60 
32 

65 
3; 

63 
30 

60 
29 

57 
27 

37 

35 
^  7 

46 

44 

45 

51 

52 

48 

35 

46 

53 

59 

59 

54 

36 
16 

38 

49 

52.2 
26.1 

STOCKTON  wesp 

MAX 

Mm 

72 
37 

76 

78 

60 

61 

77 
4  5 

69 

74 

76 
47 

77 
49 

72 

74 

56 

58 

63 

67 

71 

72 

69 

'9 

66 

69 

70 

75 

71 

60 

61 

65 
36 

74 

62 
43 

70.7 
42.0 

STOCKTON  FIRE  ST4  NO  * 

MAX 

Mm 

72 
35 

75 
36 

78 
36 

80 
35 

61 
4  1 

82 
43 

76 
37 

70 
39 

75 
44 

77 
48 

75 
43 

73 
33 

75 
4  1 

58 

60 
35 

65 
36 

68 

71 
38 

73 
46 

70 
35 

67 

65 
37 

70 
37 

71 

75 

72 

60 

61 

66 

75 

71.3 
36.9 

TEH4CH4PI 

MAX 

Mm 

63 
33 

67 

2  5 

71 
32 

69 
33 

75 
30 

69 
32 

59 
38 

63 
35 

68 
35 

66 
4  2 

72 
30 

50 
3 1 

44 
27 

59 
27 

52 
3  5 

48 

56 
35 

53 
37 

56 
35 

46 
30 

53 
32 

64 
28 

62 
35 

66 

47 
36 

42 
2  6 

42 
2  7 

53 
29 

63 

56,6 
32.7 

TEJON  R4NCH0 

MAX 

Mm 

71 
40 

73 
46 

75 
49 

82 
45 

60 
56 

79 
55 

73 
4  1 

70 

74 
46 

75 
5  1 

70 
40 

75 
46 

69 
42 

60 

59 
36 

62 

56 

67 

66 
46 

63 
4  0 

59 

60 
36 

69 

69 

75 
45 

70 

55 

55 

62 

72 

68.2 
43.2 

THREE   RVRS   EOISON  PH  I 

MAX 

Mm 

67 
37 

72 

77 

78 

60 
42 

81 

60 
40 

71 

76 
4  1 

76 
4  5 

77 
44 

75 

75 

56 
3  6 

60 
32 

65 

65 

71 

71 

66 
47 

67 

62 

68 
37 

72 
37 

75 

77 

57 

54 

65 

72 

70.3 
39.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

65 
29 

68 
3  5 

72 
37 

72 
36 

74 
4  0 

74 
40 

66 
37 

68 
37 

72 
39 

71 

65 
37 

66 
34 

64 
34 

46 
33 

55 
30 

55 

60 

63 
3  5 

61 
4  3 

56 
3 1 

5! 

30 

54 
34 

61 
32 

66 

66 
36 

62 
37 

46 

52 

62 
30 

70 
36 

63.0 
35.0 

TR4CV  C4RBDN4 

MAX 

Mm 

69 
45 

74 

75 
4  5 

78 
44 

61 

33 
4  2 

77 
43 

69 
4  1 

74 
43 

76 
5 1 

78 
50 

71 

75 
35 

60 
34 

56 
35 

66 
36 

71 

72 

73 
4  3 

69 

66 

65 
38 

70 
37 

71 

76 
4  5 

74 
39 

60 

62 

65 
37 

74 
45 

71.1 
41.4 

TR4CY  PUMPING  PLANT 

MIN 

73 
<>'i 

77 
39 

78 

50 

80 
39 

81 
40 

72 
50 

66 
43 

72 
46 

74 
49 

74 

72 
45 

74 
46 

61 
45 

56 
45 

63 
40 

68 
44 

69 
44 

69 
47 

66 
49 

65 
38 

63 

44 

6E 
42 

67 
45 

72 
47 

66 
48 

59 
46 

58 
39 

66 
37 

73 
47 

81 
5  \ 

44)5 

VIS4LI4 

MAX 

Mm 

69 
43 

71 
43 

75 
46 

77 
47 

60 
49 

82 
50 

82 
45 

70 
42 

73 
45 

77 
48 

79 
47 

72 
42 

74 
44 

62 
46 

60 
36 

64 
43 

67 
43 

69 
43 

73 
47 

70 
37 

67 
45 

58 

40 

55 
41 

72 
44 

74 
45 

76 
44 

61 
41 

se 

38 

56 
39 

66 

69.6 
43.2 

WASCO 

MAX 

Mm 

72 
40 

75 

77 
45 

81 
46 

64 
47 

84 
47 

79 
45 

75 
4b 

74 
4  4 

79 

50 

60 
45 

74 
43 

77 
44 

66 
40 

63 
36 

66 

71 
4  3 

71 
44 

76 
44 

73 
42 

71 
45 

64 
39 

70 
4  1 

75 
42 

76 
46 

60 
44 

70 
44 

70 

64 
39 

76 

73.6 
43.4 

VDSEMITE  PARK  HEADQTRS 
•          •  ♦ 

MAX 

Mm 

62 
27 

69 
27 

73 
27 

76 
34 

75 
36 

79 
37 

77 
36 

70 
3  I 

70 
32 

75 
34 

79 
37 

74 
35 

72 
34 

46 
28 

46 
27 

58 
30 

58 
28 

65 
30 

69 
35 

62 
27 

63 
29 

46 
23 

60 
26 

67 
30 

71 
3  2 

75 
35 

42 
2  6 

43 
2  3 

48 
24 

64 

64.5 
30.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

73 
39 

75 

76 

eo 

66 

76 

44 

72 

79 

65 

79 

80 

70 

59 

66 
3  7 

55 

53 

65 

66 

70 
47 

61 

59 

76 

71 

76 

69 

60 

!5 

65 
3  5 

72 

70.  1 
43.  1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

6B 
47 

69 
49 

59 
49 

58 
49 

78 

76 

68 
50 

63 
50 

64 

61 
55 

63 
55 

69 

70 
55 

65 
46 

59 
49 

62 
47 

62 
4  9 

63 
49 

64 
52 

65 
5  I 

65 
49 

65 

71 
5  0 

62 
46 

62 
48 

61 
49 

56 
52 

62 

61 
42 

61 

64.5 
49.3 

BARRETT  0AM 

MAX 

Mm 

62 
34 

67 
33 

74 
36 

77 
37 

79 
34 

dO 
34 

76 

69 

72 

60 

85 

80 

60 

65 

56 

65 

54 

55 

65 

67 

69 

55 

62 

74 

63 

78 

65 

SO 

54 

63 

66.0 
39.3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

59 

64 
38 

70 

73 

74 

74 
38 

73 

69 

79 

80 

64 

61 

76 

60 

55 

62 

59 

49 

63 

58 

66 

51 

60 
3  5 

70 

72 

73 
37 

74 
38 

48 

49 
29 

61 
30 

66.3 
37.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

49 
2  3 

56 

55 

60 

56 

54 

58 
2  7 

59 

62 

67 

63 
34 

62 
2  7 

51 

37 

47 

44 
2  7 

41 

49 

2  Q 

51 
32 

53 
29 

46 
2  2 

44 
9 

49 

20 

53 
23 

58 

2  2 

57 
39 

47 

2  1 

34 
19 

40 
14 

49 
22 

51.7 
24.2 

BONITA 

MAX 

Mm 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 

Mm 

74 
47 

76 
3fl 

78 
4  2 

65 
4  3 

66 
46 

80 
44 

71 
52 

74 
4  5 

61 
46 

64 
50 

86 
54 

84 
47 

74 
55 

63 
39 

66 
36 

62 
46 

67 
47 

70 
43 

70 
45 

74 
46 

67 
45 

69 
39 

76 
39 

77 
42 

80 
45 

73 
51 

63 
49 

64 
39 

71 
40 

76 
42 

74.1 
44.9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

70 
33 

70 

75 

60 

63 

85 

62 

69 

73 
39 

62 

83 

64 
38 

79 

59 
37 

56 

33 

65 

64 
37 

68 
45 

68 
4  2 

69 
41 

71 
4  1 

58 
36 

66 
33 

72 
36 

76 
38 

75 
38 

66 
4  1 

56 
35 

63 
35 

70 
39 

71.4 
39.2 

CAMPO 

MAX 

Mm 

61 
2  B 

74 
2  5 

73 

69 

76 

76 

68 

71 

79 

82 

60 

79 

69 

55 

65 
2  6 

54 

51 

64 

65 
37 

69 
42 

59 

39 

61 

30 

70 
26 

73 
29 

78 
3 1 

67 

3 1 

58 
42 

32 

61 
24 

71 

67.7 
32.4 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

75 

76 

83 

63 
39 

88 

61 
39 

76 

76 

89 
43 

89 
46 

87 
5  3 

81 

75 
5  2 

64 
36 

67 
36 

64 
4 1 

66 

74 
39 

72 
39 

74 
46 

69 
4  1 

69 
35 

(5 
36 

81 
39 

81 
4  1 

60 
44 

63 
47 

63 
36 

73 
35 

79 
34 

75.8 
41.0 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

65 

69 

69 

64 

72 

76 

69 

65 

64 

65 

70 
5  8 

67 

68 
59 

64 

59 
46 

61 

59 

59 
49 

62 
5  I 

63 

66 
54 

60 

60 

66 

64 
5  1 

66 
52 

62 
54 

58 

58 
42 

61 
44 

64.4 
49.8 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

65 

70 

75 

76 

75 

75 

76 
50 

66 

n 

46 

79 

80 
50 

77 
50 

60 
5  1 

64 

61 
36 

66 
47 

58 

58 
40 

f7 
4  3 

60 

69 
4  3 

58 
38 

66 
42 

75 
42 

75 
46 

76 
46 

65 
46 

65 
36 

59 
36 

66 
40 

69.  1 
43.6 

CORONA 

MAX 

Mm 

75 
49 

75 
38 

79 
40 

64 
48 

67 
38 

64 
42 

71 
47 

73 
44 

82 
45 

86 
46 

82 

50 

82 
45 

75 
4  1 

63 
4** 

66 
36 

62 
45 

64 
43 

72 
40 

66 

72 
4  5 

65 

68 
36 

78 
40 

76 
36 

80 

75 

65 

62 
36 

70 

75 
37 

73.9 
42.5 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

72 
49 

67 
47 

71 
49 

62 
51 

65 
52 

80 
52 

66 
55 

69 
51 

72 
52 

75 
54 

74 
55 

76 
53 

76 
51 

62 
43 

67 
46 

62 
50 

63 
48 

66 
49 

66 
51 

72 
53 

63 
45 

66 
50 

70 
46 

75 
49 

67 

50 

64 
46 

61 
41 

67 
43 

70 
49 

70.1 
49.4 

CUVAMA 

MAX 
MIN 

64 
28 

69 
30 

72 
33 

71 
33 

76 
35 

76 
37 

76 
35 

64 
31 

66 
34 

73 
39 

74 
36 

66 
32 

70 
31 

56 
37 

53 
37 

57 
35 

62 
36 

58 
31 

66 
32 

65 
36 

62 
30 

54 
26 

60 
28 

65 
33 

67 
34 

77 
35 

62 
36 

54 

33 

33 
25 

62 
31 

65.1 
33.2 

CUY4MAC4 

MAX 

Mm 

49 
29 

52 
25 

64 
29 

65 
28 

65 
29 

62 
30 

66 
33 

61 
34 

65 
33 

66 
37 

72 
44 

69 
42 

73 
36 

54 
29 

54 
26 

5! 

32 

42 
32 

43 

32 

53 
35 

54 
37 

59 
29 

60 
23 

61 
25 

60 
30 

64 
31 

66 
32 

56 
33 

35 

27 

48 
25 

49 

31 

56.2 
31.3 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

Conlliiu.d  ^^Mi  


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2C 

27 

28 

29 

30  1  31 

Ave 

ORY  CANVriN  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

67 

68 

75 
32 

77 
38 

76 
37 

81 
36 

78 
37 

68 
36 

74 
JB 

86 
42 

86 
45 

80 
39 

ei 
44 

63 
29 

60 
29 

64 

33 

56 
42 

66 
35 

73 
36 

70 
44 

73 
39 

57 

31 

66 
28 

73 
36 

79 
39 

78 
39 

62 
36 

58 

30 

57 
32 

69 

33 

70.7 
35.0 

EL  CAPITAN  UAM 

MAX 
MIN 

69 

75 

45 

79 
46 

79 
44 

35 
47 

89 
50 

78 
51 

72 
45 

75 
44 

82 
46 

86 
42 

82 
43 

82 
49 

66 
43 

62 
43 

69 
44 

59 
43 

61 
42 

70 
46 

70 
49 

72 
49 

61 
41 

68 
43 

80 
45 

79 
44 

82 
48 

59 
50 

58 
4 1 

60 
36 

70 
40 

73.1 
44.9 

elsinore 

MAX 
MIN 

74 
AS 

79 
33 

82 
42 

8'. 
37 

85 

35 

JO 

38 

7* 

45 

77 
44 

65 
45 

68 
49 

86 
47 

84 
45 

75 
42 

69 
34 

61 
40 

73 
35 

74 
46 

62 
38 

69 
35 

76 
35 

79 
36 

82 
39 

71 
43 

62 
34 

60 
33 

69 

30 

78 
35 

75.5 
39.3 

ESCONOIOO 

MAX 

MIN 

76 
39 

76 
37 

76 
38 

85 
40 

66 
38 

78 
39 

70 
52 

73 
47 

76 
44 

85 
47 

78 
45 

60 
47 

68 
52 

62 
47 

67 
38 

59 
47 

61 
43 

69 
43 

59 
49 

71 
48 

66 
48 

66 
39 

75 
38 

76 
37 

79 
49 

72 
48 

59 
46 

62 
46 

68 
35 

74 
37 

72.1 
43.6 

FDNTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

79 
53 

77 

83 
47 

89 
55 

91 

87 
52 

73 
53 

77 
50 

64 

50 

85 
54 

82 
50 

85 
51 

77 
54 

63 
40 

71 
43 

63 
49 

61 
46 

70 
43 

66 

74 
50 

65 
47 

70 

82 

79 
47 

80 

77 
51 

63 
49 

61 

69 

72 

75.1 
48.3 

OILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

76 
40 

77 
35 

75 
36 

83 
4  1 

85 
37 

76 
36 

71 
54 

73 
46 

76 
46 

85 
47 

79 
53 

78 
51 

67 
56 

63 
44 

67 
40 

68 
46 

63 
44 

66 
45 

67 
50 

71 
49 

65 
5  I 

65 
42 

77 
4  1 

76 
36 

79 

67 
53 

60 
52 

61 

68 
37 

74 
39 

72.1 
44.7 

HENSHAH  DAM 

MAX 
MIN 

lOVLLWILD  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

55 
22 

62 
26 

65 

30 

65 
30 

70 
30 

66 

30 

68 
27 

63 
30 

70 
40 

73 
38 

70 
39 

68 
38 

64 
33 

45 
25 

54 

21 

51 
29 

39 

30 

55 
27 

53 
43 

58 

32 

52 

27 

49 

1 8 

50 
24 

61 
29 

54 

3  2 

63 

33 

54 
26 

39 
23 

47 
19 

59 

32 

SB. 8 

29.4 

JULIAN  WVNDLA 

MAX 
MIN 

57 

66 
30 

66 
35 

65 
38 

70 
36 

ra 

33 

61 

30 

70 
32 

74 
35 

78 
42 

74 
36 

73 
37 

56 
34 

51 
33 

60 
26 

44 
36 

44 
35 

60 
35 

50 
36 

63 
37 

47 
3  2 

56 

65 
29 

68 
3 1 

72 
37 

55 
33 

45 
32 

46 

55 
24 

65 
29 

51.3 

33.2 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

6' 
A3 

70 
42 

72 
42 

77 
41 

62 
40 

74 
47 

68 
53 

67 
45 

66 
46 

70 
48 

72 
52 

71 
46 

66 
56 

61 
41 

63 
42 

61 
47 

62 
41 

66 
44 

65 
49 

66 
48 

63 
49 

62 
43 

69 
39 

66 
40 

68 
4  3 

69 
44 

6? 
51 

59 

62 
44 

64 
4  1 

67.1 
45.1 

LA  MESA 

MAX 

Mm 

77 
44 

80 
44 

76 
42 

83 
45 

65 
46 

74 
47 

70 
56 

73 
47 

72 
46 

82 
51 

76 
55 

76 

66 
54 

63 
47 

68 
43 

60 
48 

63 
46 

68 
46 

65 

53 

70 
50 

6! 
49 

55 
43 

77 
44 

77 
42 

78 
4  1 

67 
52 

60 
51 

52 

69 
39 

73 
42 

71.4 
45.8 

LOMPOC 

MAX 

Mm 

70 
3? 

66 
36 

74 
43 

77 
44 

81 
43 

76 
41 

65 
42 

65 
40 

74 
42 

78 
45 

71 
47 

73 
39 

64 
44 

59 
38 

60 
37 

60 
40 

65 
35 

62 

53 
45 

66 
45 

69 

62 

66 
36 

66 
36 

53 
39 

63 
38 

62 
42 

61 

61 
34 

61 
45 

56.8 
40.7 

LONG  8E4CH  PUB  SVC 

MAX 

Mm 

76 
49 

76 
45 

75 
47 

80 
50 

88 
48 

79 
tB 

72 
55 

72 
51 

76 
51 

75 
55 

78 
58 

77 
53 

70 
47 

62 
49 

66 
46 

63 
50 

66 
51 

69 
49 

69 

53 

70 
53 

66 
42 

56 
44 

76 
45 

74 
46 

79 
49 

68 
54 

68 
53 

62 
47 

71 
43 

69 
47 

72.0 
49.3 

LONG  BEACH  WB  ap 

MAX 

Mm 

77 
46 

75 
45 

76 
46 

85 
49 

69 
47 

75 
48 

69 
55 

71 
50 

77 
50 

75 
53 

79 
56 

72 
51 

67 
52 

64 
45 

67 
45 

61 
48 

66 
5  1 

66 
47 

57 

52 

69 
52 

63 
47 

67 
44 

76 
45 

75 
45 

74 
48 

66 
55 

63 
51 

65 
45 

71 
42 

71 
46 

71.3 
48.5 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
50 

70 
48 

67 
52 

81 
52 

82 
51 

72 
55 

68 
57 

66 
53 

69 
53 

72 
56 

72 
58 

75 
54 

63 
53 

61 
47 

64 
46 

60 
52 

62 
51 

64 
51 

65 
52 

68 
53 

61 

64 

68 

68 

72 

65 
55 

61 
50 

61 
47 

65 

65 

67.4 
51.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

Mm 

72 
52 

75 
49 

73 
51 

61 
53 

84 
54 

76 
57 

68 
58 

60 
53 

74 
54 

81 
57 

77 
58 

78 
55 

63 
52 

61 
47 

66 
46 

62 
52 

63 
52 

66 
51 

66 
53 

71 
52 

59 
49 

67 
46 

74 
49 

72 
50 

75 
54 

64 
54 

60 
51 

60 
45 

65 
47 

74 
51 

69.9 
51.8 

MT  BALOy  NOTCH 

MAX 
MIN 

MOUNT  WILSON  fC  338  B 

MAX 

Mm 

53 
29 

57 
38 

61 
40 

63 

43 

05 
43 

64 
46 

56 
41 

00 
40 

67 
43 

69 
52 

67 
42 

66 
48 

57 
33 

43 

22 

46 
25 

40 
26 

36 
27 

51 
32 

53 
38 

54 
35 

41 

48 

55 

58 
37 

60 

58 
38 

40 
25 

40 

47 

56 
35 

54.4 
35.  1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

74 
48 

67 
45 

64 
50 

71 
49 

75 
47 

68 
53 

67 
51 

66 
53 

66 
51 

69 

54 

68 
54 

68 
55 

64 

52 

58 
43 

62 
46 

61 
51 

66 
44 

64 
49 

64 

53 

65 
53 

63 
49 

61 
46 

63 

6! 
47 

57 

65 
55 

58 
45 

58 

64 
36 

64 
43 

65.3 

48.6 

□CEANSIDE 

MAX 

Mm 

72 
44 

73 
43 

69 
44 

70 
43 

73 
48 

71 
49 

71 
57 

69 
47 

70 
51 

73 
51 

71 
55 

72 
54 

68 
55 

64 
51 

67 
43 

63 
51 

65 
45 

70 
45 

68 
44 

69 
50 

64 
5 1 

65 

66 
43 

67 

70 
46 

67 
47 

63 

50 

53 

65 
40 

67 

68.2 
47.5 

OJAI 

MAX 

Mm 

70 
38 

72 
38 

78 
35 

82 
38 

64 
42 

78 
43 

73 
47 

69 
43 

B2 
41 

61 
47 

61 

50 

79 
41 

67 
43 

64 
37 

65 
37 

5» 
41 

64 
39 

69 
39 

71 
41 

71 
46 

66 
4  1 

64 
35 

72 
37 

76 
39 

77 
37 

70 
42 

63 
44 

63 

70 
4  1 

73 
39 

71.8 
40.5 

OXNARD 

MAX 

Mm 

70 
50 

74 
4^ 

72 
44 

70 
43 

81 
52 

B5 
47 

75 
47 

69 
46 

69 
45 

74 
48 

76 
50 

77 
44 

73 
48 

63 
43 

61 
40 

64 
44 

66 
44 

64 
43 

67 
43 

68 
50 

70 
45 

59 
37 

64 

66 

7  1 

74 
46 

64 

50 

60 

62 
37 

66 

59.2 

44.7 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

57 
28 

60 
33 

67 
42 

67 
37 

70 
37 

70 
40 

60 
32 

67 
39 

72 
40 

73 
45 

70 
45 

70 
37 

45 
24 

57 
27 

56 
28 

37 
26 

56 
30 

57 
36 

64 
36 

62 

48 

62 

62 

68 

65 

58 
28 

39 

45 
2  5 

58 

60.  1 
32.9 

PASADENA 

MAX 

Mm 

72 
46 

75 
41 

78 
46 

83 

46 

86 
47 

63 
51 

74 
54 

72 
49 

80 
47 

83 
51 

61 
51 

81 
48 

76 
53 

64 
40 

68 
41 

62 
47 

64 
47 

69 
44 

69 
46 

72 
47 

64 

67 

75 

76 

60 

75 
50 

64 
47 

56 
37 

66 

74 

73.4 
45.6 

PEPRIS 

MAX 

Mm 

70 
38 

77 
33 

80 
40 

80 
41 

84 
41 

79 
36 

71 
42 

73 
41 

84 
41 

86 
46 

83 
44 

83 
42 

78 
47 

60 
37 

69 
33 

63 
42 

70 
38 

70 
38 

70 
35 

72 
44 

66 

67 

75 

75 

80 

74 
40 

60 
45 

62 

66 
29 

75 

73.6 
36.8 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

Mm 

64 
38 

71 
43 

75 
42 

77 
45 

81 
45 

84 
46 

76 
51 

66 

72 
47 

79 
50 

61 
45 

78 
43 

79 
53 

65 
37 

61 

40 

65 
47 

58 
46 

59 
44 

66 
42 

61 
45 

70 

61 

66 

76 

76 

76 
44 

65 
48 

59 

61 
36 

68 

69.9 
43.7 

RAMONA  SPAUlOING 

MAX 

Mm 

69 
32 

73 
40 

75 
30 

78 
37 

82 
34 

77 
30 

68 
44 

71 
32 

79 
36 

8! 

41 

80 
38 

79 
36 

72 
36 

59 
39 

67 
26 

59 
42 

55 
39 

68 
37 

68 
41 

70 
43 

64 

65 

76 

75 
28 

79 

73 
35 

62 
44 

67 
28 

62 

72 

71.0 
36.0 

REOLANOS 

MAX 

Mm 

72 
40 

77 
37 

63 
39 

82 
40 

88 
40 

80 
40 

69 
4t 

74 
43 

83 
44 

87 
46 

82 
48 

84 
46 

68 
47 

61 
39 

68 
37 

57 

46 

59 
45 

69 
39 

62 
43 

71 
45 

59 

66 
36 

77 

78 
39 

79 

67 
42 

59 
42 

60 
38 

66 

77 

72.2 
41.5 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

MAX 

Mm 

74 
42 

77 
37 

83 
41 

62 
29 

87 
36 

81 
42 

71 
47 

75 
45 

63 
46 

65 
49 

62 
49 

85 
46 

72 
51 

64 
40 

69 
39 

62 

46 

63 
46 

71 
40 

65 
45 

73 
47 

64 

69 

79 

60 
39 

79 

71 
45 

67 
49 

55 
38 

70 

76 

74.2 
42.5 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

68 
43 

75 
36 

77 
40 

63 
38 

62 
41 

87 
41 

80 
46 

70 
42 

74 
43 

63 
48 

85 
47 

81 
45 

83 
49 

69 
35 

63 
36 

68 
45 

60 
45 

59 
39 

59 
43 

64 
47 

73 

59 

67 

78 
39 

79 

60 
45 

70 
46 

59 

36 

61 

68 

72.5 
41.6 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

MAX 

Mm 

73 
49 

78 
36 

82 
41 

81 

42 

87 
41 

61 
41 

70 
50 

75 
45 

65 
45 

68 
48 

63 
49 

85 
46 

70 
45 

62 
42 

69 

45 

59 
48 

58 
47 

70 
39 

63 
43 

72 
45 

60 

67 

78 

78 

79 

70 
44 

63 
43 

59 
38 

69 

76 

73.1 
42.9 

SANDBERG  WB 

MAX 

Mm 

59 
30 

65 
40 

62 
42 

61 
44 

66 
45 

68 
45 

54 
36 

60 
37 

68 
42 

67 
47 

56 
34 

66 
40 

44 
27 

43 
25 

54 
26 

45 
31 

46 
32 

54 
36 

51 
35 

54 
33 

45 

50 
29 

61 

59 

35 

64 

44 
33 

36 
27 

36 
24 

49 

60 

54.9 
34.9 

SAN   OIECO   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
52 

72 
52 

67 
52 

76 
53 

77 
53 

69 
53 

66 
58 

67 
55 

66 
54 

76 
55 

68 
60 

68 
59 

64 
56 

62 
53 

63 
51 

59 
53 

61 
52 

64 
54 

53 
57 

65 
55 

62 

63 

69 

51 

69 

63 
57 

60 
53 

60 
5  2 

65 

67 

66.5 

53  6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

74 
35 

78 
42 

83 
41 

83 
49 

86 
55 

7b 
46 

70 
46 

75 
43 

85 
45 

64 

51 

85 
56 

81 
52 

68 
58 

65 
33 

68 
40 

61 
44 

67 
47 

71 
39 

70 
47 

73 
52 

67 

75 
4  1 

76 

79 
44 

80 
53 

73 
50 

63 

40 

63 
40 

75 

76 
39 

74.4 
45.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

74 
42 

77 
40 

78 
43 

84 
43 

86 
43 

82 
47 

74 
54 

73 
49 

61 
47 

83 

51 

80 
52 

80 
48 

73 
55 

65 
41 

69 

40 

61 
49 

66 
49 

70 
43 

08 
47 

73 
47 

66 
45 

69 
40 

V6 
41 

77 
41 

60 
45 

76 
50 

64 

50 

38 

69 
37 

75 
42 

73.9 
45.3 

SAN  JACINTO 

MAX 

Mm 

74 
33 

78 
32 

83 
35 

61 
33 

86 

30 

78 
37 

70 
41 

76 
40 

87 
40 

66 
4  5 

86 
42 

84 
39 

66 
49 

62 
37 

vo 

31 

55 
44 

55 
43 

69 
40 

70 
38 

72 
44 

60 
43 

69 
37 

79 
34 

79 
35 

81 
39 

66 
38 

58 
44 

61 
36 

70 
28 

78 
33 

73.0 
38.1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

SANTA   AN4   FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

79 
50 

74 
45 

73 
47 

81 
47 

65 
47 

82 
50 

70 
55 

71 
50 

75 
52 

78 
50 

77 
55 

76 
52 

71 
56 

64 
42 

66 
45 

64 
49 

64 
46 

70 
48 

67 
46 

69 
51 

66 
50 

67 
47 

77 
44 

73 
45 

78 
46 

67 
54 

64 
43 

67 
44 

72 
46 

72.0 
48.4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

69 
44 

71 
44 

68 
47 

7<, 
46 

61 
47 

86 
48 

68 
53 

66 
47 

65 
49 

68 
52 

69 
57 

60 
48 

68 
48 

65 
44 

65 
43 

6J 

48 

61 
44 

65 
45 

63 
46 

74 
51 

72 
46 

64 
44 

62 
43 

72 
47 

65 
46 

72 
47 

69 
49 

65 
30 

70 
40 

72 
44 

69.1 
46.2 

S««  Rol«r«DC*  Not«B  FoUowtng  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Conlinued  APRU  1970 


Station 

Day  ot  Month 

0 

01 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 
MIN 

6  T 

41 

68 
43 

76 
45 

79 
45 

67 
47 

65 
49 

44 

74 
4  5 

73 
50 

76 
59 

67 
45 

45 

45 

40 

46 

41 

7  ]_ 
43 

45 

47 

44 

38 

39 

45 

45 

45 

46 

68 
44 

47 

64 
48 

66.4 
45.0 

Santa  maRU  wb  AlRPaRT 

MAX 
MIN 

32 

66 
35 

38 

40 

62 
40 

40 

39 

37 

41 

43 

44 

48 

3B 

37 

32 

63 
38 

65 
36 

43 

38 

68 
42 

59 
39 

62 
32 

33 

66 
37 

67 
39 

65 
36 

59 
42 

62 
32 

65 
33 

65 
35 

67.9 
36.0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIM 

6* 

64 
49 

63 

49 

66 
49 

73 
49 

70 
54 

55 

63 

52 

52 

65 
55 

55 

68 
53 

56 

50 

59 

52 

59 

51 

59 
48 

59 
48 

60 
49 

63 
52 

59 
48 

56 
45 

58 
45 

60 
48 

62 
52 

62 
52 

59 
51 

55 
46 

58 
44 

60 
49 

62.0 
50.2 

Santa  paula 

MAX 
MIN 

46 

43 

38 

40 

47 

I4 

43 

47 

42 

43 

46 

44 

43 

33 

37 

40 

42 

38 

40 

45 

44 

36 

72 
40 

43 

43 

69 
40 

66 
47 

65 
33 

7  1 
32 

70 
38 

71.8 
41.2 

TORRANCE 

MAX 

MIN 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

I? 

40 

42 

45 

47 

47 

47 

41 

44 

50 

52 

47 

49 

6 1 
33 

35 

55 
41 

60 
44 

39 

42 

43 

60 
4' 

67 
35 

37 

41 

44 

64 
45 

5  8 
44 

60 
33 

36 

74 
39 

70.6 
42.5 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

50 

40 

43 

43 

41 

43 

69 
52 

7  2 
45 

7  7 
46 

63 
49 

80 
52 

47 

55 

42 

67 
41 

47 

47 

38 

44 

6  6 
46 

47 

43 

36 

37 

42 

51 

52 

38 

37 

72 
40 

72.0 
44  .  5 

TWITCHELL  0AM 

MAX 
MIN 

38 

41 

40 

50 

41 

40 

38 

45 

48 

47 

39 

37 

35 

39 

37 

39 

39 

37 

38 

37 

39 

6 1 
38 

35 

59 
39 

35 

77 
37 

58.9 
39.5 

UCLA 

MAX 
MIN 

52 

52 

49 

52 

54 

54 

53 

55 

51 

54 

75 
55 

54 

55 

54 

48 

45 

48 

49 

51 

44 

45 

47 

51 

53 

52 

49 

6 1 
43 

44 

71 
47 

69.6 
50.2 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

70 
38 

39 

39 

A 

44 

73 
47 

44 

72 
41 

8  1 
43 

51 

79 
48 

45 

69 
51 

32 

67 
35 

46 

39 

36 

39 

42 

40 

36 

37 

40 

45 

42 

39 

59 
33 

33 

75 
39 

71.2 
40.8 

VISTA   ?  NNE 

MAX 
MIN 

7'! 

41 

74 
40 

69 
40 

60 
44 

81 
47 

76 
4'< 

68 
53 

08 
44 

13 
50 

79 
49 

74 
49 

74 
49 

65 
53 

60 
47 

64 
40 

63 
43 

51 
42 

65 
47 

o5 

50 

68 
46 

65 
45 

64 
42 

73 
40 

72 
40 

74 
46 

70 
50 

54 
48 

59 
42 

65 
37 

69 

39 

69.2 
45.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

64 
28 

71 
25 

74 
30 

71 
36 

75 
30 

72 
28 

64 
26 

70 
30 

79 
35 

79 
39 

79 
44 

79 
32 

76 
34 

52 
36 

03 
<:4 

57 
37 

49 

35 

61 
30 

62 
35 

57 
36 

58 
34 

60 
27 

69 
26 

70 
29 

73 
33 

69 
34 

57 
36 

46 

32 

58 
24 

6B 
28 

65.4 
31.8 

yURBA  LINDA 

♦          •  • 

MAX 

MIN 

46 

40 

43 

42 

45 

47 

70 
49 

46 

47 

47 

80 
50 

48 

53 

37 

67 
39 

46 

45 

43 

66 
43 

47 

47 

40 

40 

40 

40 

46 

41 

38 

37 

74 
41 

73.0 
43.8 

SnUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNH 

MAX 

Mm 

37 

45 

49 

41 

44 

51 

49 

50 

49 

43 

57 

51 

42 

38 

49 

47 

47 

56 

55 

52 

44 

44 

45 

51 

59 

52 

42 

6  3 
38 

45 

79 
50 

78.2 
47.4 

B AR  S  TOW 

MAX 

Mm 

40 

32 

40 

42 

33 

40 

49 

4  1 

43 

48 

53 

40 

49 

36 

32 

41 

38 

41 

49 

43 

41 

39 

34 

41 

41 

52 

40 

32 

36 

74 
38 

73.4 
40.8 

BtAUMDNT  1  E 

MAX 
MIN 

65 
33 

73 
33 

74 
37 

74 
50 

78 
39 

77 
38 

71 
43 

72 
40 

62 
40 

84 
46 

62 
46 

80 
44 

76 
46 

57 
37 

67 
31 

64 
41 

51 
40 

66 

40 

65 
43 

70 
44 

65 
39 

65 
34 

75 
32 

74 
36 

77 
41 

69 
41 

60 
40 

52 
35 

63 

30 

73 
35 

70.  1 
39.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

25 

24 

33 

27 

28 

30 

36 

36 

35 

39 

39 

35 

33 

28 

25 

36 

33 

32 

41 

34 

32 

25 

25 

32 

34 

40 

32 

5 1 
26 

33 

69 
43 

66.5 
32.5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

BLVTHB 

MAX 
MIN 

51 

78 
41 

44 

48 

44 

8  9 
43 

48 

47 

50 

50 

56 

55 

57 

47 

41 

50 

54 

50 

54 

59 

53 

44 

37 

49 

47 

53 

54 

43 

41 

81 
38 

62.5 
48.3 

BLYThE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 

43 

45 

55 

51- 

4S 

49 

51 

54 

56 

63 

63 

55 

51 

^7 

53 

54 

50 

57 

61 

50 

41 

46 

48 

51 

56 

51 

44 

45 

81 
52 

80.6 
51.4 

BDRREGO  DESERT  PARK 

MAX 

MIN 

49 

47 

47 

54 

53 

8  7 

57 

53 

48 

53 

58 

65 

62 

54 

49 

46 

49 

45 

i3 

50 

55 

49 

51 

52 

50 

55 

53 

48 

43 

42 

75 
47 

78.8 
51.2 

BRAHLEV  2  Sw 

MAX 

MIN 

49 

74 
38 

42 

45 

42 

86 

43 

51 

4t) 

54 

51 

63 

56 

42 

54 

43 

54 

48 

45 

46 

56 

54 

42 

46 

48 

48 

55 

54 

45 

40 

76 
46 

80.7 
48.4 

Cantil 

MAX 

Mm 

44 

32 

45 

38 

8  2 
33 

8  2 
36 

55 

41 

41 

48 

55 

45 

52 

35 

32 

43 

43 

51 

55 

50 

45 

43 

34 

50 

49 

52 

43 

40 

67 
40 

76 
42 

72.2 
43.7 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 

75 
43 

49 

39 

41 

49 

57 

51 

52 

55 

56 

52 

49 

43 

39 

48 

45 

51 

56 

69 

50 

48 

43 

44 

48 

51 

55 

45 

42 

7  I 
41 

76 
47 

72.9 
47.9 

DEATH  VALLEV 

MAX 

Mm 

77 
52 

86 
47 

B6 
63 

8  5 
56 

49 

9  1 
54 

90 
66 

66 

64 

64 

68 

65 

67 

52 

50 

76 
62 

56 

61 

66 

61 

60 

49 

55 

53 

58 

70 

52 

45 

55 

85 

63 

84.7 
58.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

58 
19 

65 
24 

60 
45 

63 
24 

68 
29 

69 
31 

68 
36 

67 
40 

70 
35 

43 

38 

56 
36 

54 
33 

27 

5  2 
24 

53 
37 

52 
32 

30 

27 

22 

9 

17 

22 

19 

20 

39 

29 

4  5 
24 

27 

62 
35 

60.5 
29.  1 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

7 1 
52 

70 
55 

77 
57 

6 1 
65 

66 

8  3 
6? 

87 
68 

57 

63 

68 

65 

61 

62 

80 
49 

51 

56 

69 
54 

56 

57 

50 

55 

46 

53 

54 

59 

60 

54 

46 

65 

50 

73 
54 

77.7 
57.4 

EL  CENTRD  2  SSW 

MAX 
MIN 

74 
44 

8 1 
38 

85 
43 

84 
40 

88 
42 

87 
41 

85 
46 

85 
46 

89 
49 

95 
53 

9  3 
57 

90 
55 

8  5 
56 

48 

40 

72 
49 

45 

44 

43 

52 

49 

39 

42 

47 

49 

54 

55 

47 

38 

82 
44 

82.1 
46  .  7 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

34 

60 
37 

42 

45 

45 

48 

46 

45 

46 

52 

46 

43 

43 

33 

34 

36 

38 

42 

43 

43 

37 

36 

5  6 
41 

67 
45 

69 
50 

7 1 
42 

5  3 
36 

32 

46 
33 

55 
41 

61.8 
41  .3 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

50 

80 
45 

85 

50 

85 
53 

86 
53 

89 
54 

82 
53 

51 

9 1 
54 

56 

62 

63 

59 

50 

43 

52 

51 

49 

54 

55 

52 

50 

43 

51 

55 

56 

52 

43 

42 

62 
49 

81.5 
51.7 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

35 

62 
34 

37 

34 

38 

39 

44 

45 

'2 

43 

48 

43 

48 

33 

36 

40 

41 

37 

69 
44 

41 

40 

33 

35 

38 

69 

40 

76 
41 

39 

32 

49 
34 

61 
38 

64.7 
39.  1 

havfield  pumping  plant 

MAX 

Mm 

52 

68 
45 

79 
47 

58 

76 
51 

64 
40 

85 
44 

44 

53 

52 

65 

65 

50 

47 

47 

49 

66 
45 

45 

47 

48 

47 

37 

46 

44 

45 

51 

51 

42 

43 

71 
46 

76.3 
48.3 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

53 

78 
47 

85 

51 

80 
49 

47 

89 

57 

83 

56 

57 

59 

61 

68 

62 

62 

50 

47 

53 

50 

52 

52 

56 

43 

45 

46 

52 

55 

69 

53 

47 

76 
45 

81 
53 

80.9 
53.0 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

Mm 

75 
49 

80 
40 

86 

46 

82 
45 

88 
43 

89 
46 

85 
53 

B  5 
50 

54 

55 

65 

58 

53 

50 

44 

72 
52 

7  2 
47 

49 

52 

55 

48 

43 

44 

48 

51 

58 

48 

46 

42 

83 
47 

81.9 
49.4 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

58 
30 

t>7 
32 

71 
40 

75 
34 

75 
45 

75 
44 

75 
47 

79 
44 

64 
37 

60 
32 

59 
32 

59 
34 

60 
36 

70 
33 

6  1 
36 

58 
27 

60 
31 

64 
37 

79 
38 

56 
26 

52 
33 

64 
38 

66.5 
35.8 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

77 
51 

77 
42 

85 
54 

89 
48 

85 
47 

92 
50 

91 
60 

86 
59 

67 
60 

95 
61 

99 
61 

97 
65 

91 
60 

81 

51 

15 
50 

76 
53 

66 

52 

73 
55 

83 
58 

80 

60 

64 
46 

66 
44 

75 
51 

84 
52 

69 
59 

90 
58 

83 
53 

66 
39 

70 
45 

78 
53 

82.5 
53.3 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

80 
40 

75 
33 

75 
42 

74 
36 

80 
35 

61 
36 

80 
56 

79 
41 

64 
42 

68 
43 

83 
26 

77 
45 

72 
33 

60 
32 

65 

30 

64 
39 

64 
34 

73 
42 

73 
40 

70 
47 

65 
35 

67 

35 

71 
35 

77 
36 

80 
37 

75 
34 

50 
24 

69 
35 

75 
36 

73.7 
37.2 

See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APftIt 


StaUoa 

Day  of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

80 

77 

86 

66 

79 

85 

89 

93 

69 

6 1 

84 

69 

7S 

73 

69 

78 

83 

79 

68 

71 

79 

82 

83 

89 

74 

65 

76 

Mffl 

51 

44 

46 

50 

52 

52 

59 

57 

54 

61 

64 

57 

53 

46 

42 

54 

53 

52 

56 

54 

47 

46 

41 

46 

56 

56 

56 

45 

50 

57 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

5  5 

60 

70 

66 

64 

42 

50 

44 

42 

55 

55 

54 

49 

46 

59 

64 

62 

55 

48 

50 

47 

59 

MIN 

31 

28 

31 

30 

32 

33 

36 

34 

35 

10 

39 

36 

36 

25 

29 

32 

30 

29 

31 

34 

26 

19 

26 

30 

29 

35 

28 

25 

24 

28 

LAHCAST8R 

MAX 

73 

81 

76 

62 

65 

60 

J I 

63 

7  I 

66 

66 

70 

■  4 

80 

66 

53 

5  7 

66 

73 

MIN 

37 

29 

36 

32 

32 

31 

46 

39 

43 

43 

47 

38 

37 

34 

30 

39 

41 

39 

48 

43 

38 

33 

32 

42 

36 

36 

36 

34 

36 

39 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

73 

79 

70 

55 

67 

66 

66 

68 

60 

69 

72 

78 

7  1 

65 

6  3 

70 

MIN 

32 

29 

39 

30 

2b 

29 

29 

41 

44 

50 

51 

38 

46 

42 

29 

46 

39 

41 

40 

44 

43 

31 

33 

34 

36 

37 

37 

33 

36 

35 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

84 

85 

9 1 

94 

95 

90 

66 

74 

76 

69 

73 

64 

6  1 

83 

79 

73 

63 

64 

68 

89 

72 

72 

79 

66 

MIN 

53 

44 

49 

54 

40 

42 

51 

51 

51 

57 

64 

66 

49 

54 

46 

46 

50 

49 

54 

60 

53 

40 

48 

47 

51 

54 

56 

41 

41 

50 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

69 

70 

;2 

80 

75 

70 

69 

64 

62 

56 

57 

57 

62 

63 

62 

58 

65 

66 

73 

74 

69 

6  5 

66 

62 

MIN 

37 

40 

49 

40 

50 

52 

53 

52 

47 

45 

60 

47 

46 

30 

36 

39 

40 

38 

-.0 

43 

39 

31 

43 

47 

49 

49 

32 

30 

36 

41 

MOJAVE 

MAX 

61 

72 

70 

75 

79 

66 

75 

79 

78 

69 

73 

52 

51 

6 1 

59 

56 

65 

60 

67 

53 

62 

68 

72 

74 

61 

48 

50 

62 

MIN 

46 

36 

36 

35 

36 

38 

49 

43 

•.5 

51 

46 

41 

44 

33 

32 

42 

42 

47 

45 

45 

37 

39 

37 

47 

53 

45 

36 

36 

37 

46 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

54 

63 

64 

66 

72 

7  I 

69 

70 

76 

75 

70 

66 

56 

57 

57 

52 

55 

58 

62 

57 

52 

59 

65 

70 

60 

58 

44 

53 

58 

MIN 

32 

34 

40 

39 

40 

38 

45 

42 

4  2 

52 

46 

47 

60 

23 

23 

41 

35 

36 

37 

38 

38 

29 

34 

40 

38 

35 

32 

27 

33 

33 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

42 

47 

45 

47 

50 

49 

4  6 

50 

5  3 

60 

59 

57 

5  3 

34 

39 

39 

39 

35 

S2 

49 

4 1 

35 

43 

46 

53 

52 

45 

29 

37 

42 

MIN 

20 

23 

25 

26 

l9 

22 

22 

26 

27 

43 

31 

30 

12 

13 

13 

25 

22 

)3 

30 

16 

14 

13 

21 

24 

35 

16 

11 

6 

19 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

79 

78 

78 

69 

89 

86 

66 

86 

94 

66 

80 

85 

70 

75 

75 

70 

80 

35 

78 

70 

72 

78 

83 

68 

69 

71 

6 1 

7  1 

76 

MIN 

51 

41 

49 

52 

53 

49 

59 

52 

56 

55 

65 

60 

51 

48 

46 

53 

56 

50 

58 

59 

50 

47 

48 

50 

5? 

64 

49 

42 

41 

46 

PALMDALE 

MAX 

65 

74 

80 

76 

77 

72 

75 

80 

64 

79 

76 

74 

56 

63 

56 

59 

69 

65 

73 

66 

63 

70 

73 

73 

68 

55 

5  3 

63 

72 

MIN 

38 

33 

39 

39 

37 

39 

47 

40 

41 

46 

47 

39 

50 

35 

31 

36 

41 

44 

55 

39 

39 

34 

33 

37 

40 

46 

36 

32 

34 

39 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

73 

73 

72 

77 

79 

7  1 

76 

60 

85 

76 

75 

63 

57 

65 

56 

62 

70 

63 

72 

57 

67 

69 

73 

bO 

66 

52 

55 

65 

73 

MIN 

33 

30 

35 

32 

31 

35 

44 

38 

39 

42 

46 

35 

39 

35 

28 

37 

41 

39 

-.6 

42 

36 

31 

31 

35 

37 

45 

33 

33 

37 

36 

Palm  springs 

MAX 

92 

85 

35 

v5 

96 

94 

92 

88 

74 

76 

6 1 

80 

84 

61 

76 

86 

67 

88 

78 

79 

86 

MIN 

52 

42 

47 

53 

54 

46 

42 

50 

53 

56 

61 

59 

51 

51 

46 

51 

44 

45 

60 

56 

45 

42 

45 

51 

49 

54 

54 

40 

39 

45 

PARKER  reservoir 

MAX 

70 

7 1 

79 

80 

79 

86 

91 

85 

85 

89 

92 

86 

80 

80 

69 

75 

75 

66 

79 

8 1 

00 

70 

71 

79 

83 

87 

87 

69 

63 

71 

MIN 

56 

49 

53 

55 

54 

57 

60 

5  7 

53 

60 

65 

63 

59 

52 

47 

53 

55 

54 

57 

62 

55 

46 

51 

54 

57 

62 

55 

46 

46 

50 

RANDSBURG 

MAX 

62 

70 

69 

70 

76 

77 

75 

73 

77 

6  1 

76 

7  1 

66 

62 

62 

57 

59 

68 

6  1 

66 

55 

6 1 

67 

70 

78 

65 

4  8 

49 

64 

71 

MIN 

37 

39 

47 

42 

45 

46 

52 

43 

48 

57 

45 

45 

36 

32 

32 

40 

39 

43 

42 

44 

37 

36 

36 

43 

50 

35 

32 

35 

40 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

46 

55 

56 

58 

64 

60 

53 

56 

65 

64 

65 

64 

53 

36 

46 

43 

38 

52 

53 

52 

44 

44 

53 

62 

59 

50 

46 

49 

53 

57 

MIN 

2B 

33 

35 

36 

38 

44 

38 

40 

37 

46 

41 

38 

33 

22 

25 

26 

28 

32 

35 

33 

24 

21 

30 

29 

27 

33 

29 

33 

34 

37 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

63 

69 

64 

92 

9  I 

86 

84 

95 

96 

96 

90 

8  2 

73 

77 

69 

73 

83 

8 1 

34 

69 

75 

6  4 

96 

69 

86 

68 

69 

/  8 

86 

MIN 

49 

37 

53 

50 

40 

45 

59 

5t> 

59 

55 

70 

60 

54 

53 

51 

55 

53 

55 

56 

60 

51 

44 

49 

49 

53 

55 

47 

41 

40 

54 

TRONi 

MAX 

65 

66 

77 

76 

75 

82 

63 

81 

81 

84 

87 

72 

75 

64 

63 

68 

64 

66 

75 

80 

72 

63 

73 

78 

65 

74 

62 

59 

72 

MIN 

43 

39 

43 

43 

39 

42 

49 

47 

48 

54 

56 

50 

58 

38 

36 

45 

44 

43 

49 

54 

49 

38 

46 

51 

57 

46 

39 

35 

35 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

67 

76 

77 

76 

79 

85 

60 

80 

85 

90 

90 

85 

76 

67 

VO 

68 

6  5 

75 

/9 

74 

74 

68 

73 

78 

6  5 

82 

82 

76 

69 

75 

MIN 

43 

34 

,^9 

37 

37 

38 

46 

47 

51 

51 

57 

50 

45 

32 

37 

45 

41 

47 

40 

48 

41 

34 

40 

46 

44 

38 

24 

34 

39 

45 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

VICTORVILLE  pump  PLANT 

MAX 

63 

65 

73 

74 

72 

79 

77 

73 

76 

8  1 

66 

78 

77 

63 

59 

65 

54 

62 

70 

64 

69 

54 

71 

75 

78 

63 

64 

65 

MIN 

36 

30 

35 

33 

30 

35 

41 

36 

39 

43 

48 

36 

45 

31 

30 

40 

38 

38 

46 

41 

39 

32 

37 

38 

34 

33 

28 

30 

32 

35 

WHITE   MOUNTAIN  I 

MAX 

25 

36 

39 

36 

39 

4  6 

46 

46 

43 

49 

49 

49 

50 

35 

^  2 

28 

36 

32 

24 

1 

27 

MIN 

2 

10 

10 

3 

16 

17 

19 

19 

16 

26 

23 

20 

21 

7 

15 

6 

6 

23 

16 

U 

^4 

6 

13 

20 

22 

7 

1 

14 

WHITE    MOUNTAIN  2 

MAX 

20 

31 

25 

22 

30 

34 

29 

28 

27 

36 

28 

28 

24 

9 

6 

13 

14 

22 

23 

16 

16 

12 

13 

18 

26 

25 

18 

-  1 

7 

19 

MIN 

-10 

16 

10 

1  1 

l9 

14 

17 

13 

24 

10 

12 

-14 

-  6 

-  3 

3 

-  5 

-  6 

2 

-  6 

-12 

-13 

5 

9 

4 

-30 

-  9 

-  3 

6 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

51 

59 

64 

62 

66 

70 

70 

70 

69 

74 

75 

74 

70 

62 

55 

54 

56 

64 

68 

68 

60 

55 

61 

66 

72 

71 

60 

59 

58 

65 

MIN 

32 

30 

35 

43 

33 

39 

44 

40 

41 

48 

47 

47 

45 

28 

32 

39 

34 

36 

36 

37 

32 

30 

34 

37 

42 

48 

38 

25 

32 

36 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

99 

DATE 

11* 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

-  30 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KLAMATH  R 

5.00 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
55  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  Day  PRECIPITATION 
CALAVERAS  BIG  TREES 

2.24 

DATE 

14 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HUNTINGTON  LAKE 

54.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

50 

DATE 

01 

See  Rofetence  Notes  Following  SIbUoq  Index 
-   130  - 


EVAPORATION  AND  WIND  calipornu 

APRIL  1970 


Day 

Oi  Month 

•,  Dl 

Station 

.5  °^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

DUTTDNS  LANDING 

EVAP 

tZi 

.22 

.20 

.  26 

.22 

.20 

.19 

.21 

•  21 

.30 

.  If 

.07 

•  15 

.16 

*Q- 

* «' 

.  3' 

•  2f 

■  16 

.22 

.22 

.26 

.2' 

.23 

.21 

.23 

.25 

6.69 

WIND 

32 

41 

31 

29 

0 

43 

152 

55 

61 

5S 

149 

70 

166 

219 

40 

81 

60 

184 

15S 

109 

76 

71 

103 

HE 

47 

■ 

66 

61 

5b 

2524B 

MAX 

62 

75 

72 

6C 

6 1 

65 

75 

7^ 

7C 

62 

75 

73 

76 

73 

66 

67 

7' 

79 

74.  1 

MIN 

46 

47 

50 

50 

50 

50 

42 

43 

46 

47 

42 

42 

45 

41 

41 

42 

42 

45 

47 

40 

41 

42 

44 

45 

46 

47 

39 

38 

39 

44 

44.  1 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

•  1^ 

• 

.  10 

•  w 

.06 

.  10 

.  IC 

■  10 

.OS 

.  17 

.14 

.12 

.06 

.  1 1 

^  ^ 

08 

*  ?- 

•  ^  j 

.16 

•  1 5 

.  14 

.12 

.  13 

•  09 

.  1 1 

.16 

.15 

.11 

3.46 

WIND 

2" 

22 

2C 

29 

30 

23 

3 1 

36 

60 

32 

100 

57 

20 

'23 

'31 

'  /  - 

46 

26 

32 

25 

2£ 

29 

36 

5 1 

31 

42 

1042 

69 

71 

7 1 

72 

7C 

70 

72 

70 

6? 

74 

70 

6t 

7L 

66 

7C 

7  J 

72 

67 

70 . 0 

MIN 

46 

49 

41 

48 

50 

45 

39 

44 

46 

50 

43 

42 

44 

4- 

45 

46 

43 

50 

45 

43 

45 

49 

46 

52 

46 

45 

41 

42 

48 

50 

45.6 

LAKE  PILLSBURY  NO 

c  G 

EVAP 

■  15 

.29 

.19 

■  20 

.25 

.16 

.28 

.  2 1 

.15 

.19 

•  20 

•  30 

.05 

.  00 

.29 

•  09 

.15 

.  16 

.  16 

.  2C 

.  2C 

.10 

.20 

.IE 

.19 

.20 

5.33 

WIND 

— 

20 

25 

17 

34 

24 

60 

30 

22 

44 

34 

74 

13 

27 

19 

30 

23 

*26 

'43 

'45 

'36 

31 

42 

35 

37 

25 

32 

8 

20 

30 

9438 

MAX 

74 

75 

74 

75 

76 

74 

72 

73 

72 

76 

74 

59 

70 

61 

- 

67 

71 

63 

55 

68 

71 

70 

74 

62 

60 

61 

59 

60 

81 

68.8 

MIN 

3» 

43 

39 

40 

41 

44 

39 

42 

44 

50 

59 

41 

46 

41 

43 

41 

36 

39 

39 

38 

39 

40 

42 

45 

39 

39 

52 

39 

46 

42.3 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

•  1 E 

*  «^ 

•  \^ 

.16 

' 

.18 

.14 

.  16 

■  1 5 

.If 

•  19 

t  2l 

.15 

.02 

.09 

•  11 

06 

'  ' 

•  2  ' 

*  i- 

*  w 

* 

*  ^\ 

' 

.12 

.13 

.15 

.13 

.22 

.18 

4.35 

WIND 

7S 

50 

lb 

48 

50 

60 

46 

46 

65 

60 

94 

66 

40 

46 

51 

'49 

30 

42 

29 

39 

32 

27 

41 

40 

4C 

3C 

63 

34 

1443 

TULELAKE 

EVAP 

.14 

.15 

.13 

.00 

.15 

.15 

- 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.10 

.11 

.11 

* 

* 

.34 

.04 

.09 

.08 

.08 

* 

♦ 

.29 

.02 

.06 

•  07 

.05 

* 

.17 

.03 

.10 

.11 

.06 

* 

« 

.17 

.06 

.10 

.  14 

2.40 

WIND 

'i 

6 

7 

* 

15 

10 

9 

7 

* 

33 

3 

• 

15 

2 

4 

7 

13 

6 

! 

15 

6 

9 

9 

206 

MAX 

69 

70 

72 

_ 

73 

56 

65 

71 

66 

69 

52 

63 

- 

70 

55 

69 

70 

71 

62 

60 

72 

73 

66.1 

MIN 

43 

44 

43 

- 

- 

42 

39 

40 

46 

47 

- 

43 

45 

45 

46 

46 

- 

- 

42 

43 

44 

44 

46 

- 

- 

40 

41 

43 

46 

43.5 

•       ♦  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

•  2C 

.16 

.  IS 

.23 

■  24 

•  29 

.  1 1 

•  05 

.15 

.09 

•  26 

.  IS 

.  19 

.  1 6 

.21 

.30 

.23 

.  17 

.  15 

.23 

.26 

6.30 

WIND 

58 

's? 

'61 

3: 

'21 

29 

'60 

41 

'41 

31 

53 

51 

7^ 

66 

30 

35 

71 

46 

36 

57 

41 

40 

56 

72 

67 

38 

53 

32 

1411 

MAX 

75 

76 

7? 

SO 

79 

80 

'4 

74 

75 

75 

74 

76 

77 

57 

61 

65 

63 

72 

72 

76 

71 

66 

72 

73 

79 

76 

63 

58 

72 

79 

72.4 

MIN 

44 

44 

45 

45 

46 

45 

47 

47 

44 

44 

44 

42 

4  1 

42 

42 

43 

45 

43 

43 

42 

43 

45 

47 

47 

36 

36 

38 

®44 

43.6 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.35 

.22 

.30 

.25 

.22 

.30 

.23 

.29 

.25 

.25 

.23 

.30 

.30 

.19 

.10 

.15 

.33 

.28 

.22 

.30 

.25 

.28 

.27 

.30 

.30 

.20 

.00 

.30 

.34 

7.52 

WIND 

12C 

40 

117 

38 

94 

160 

108 

126 

152 

155 

127 

191 

200 

38 

79 

7r 

15C 

186 

106 

116 

93 

65 

145 

140 

235 

110 

90 

105 

115 

3530 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.15 

70 

.65 

.25 

.16 

19 

.21 

65 

06 

.11 

.12 

.12 

61 

.35 

.  16 

.16 

.55 

.16 

.17 

.24 

5.85 

WIND 

24 

* 

'84 

* 

* 

94 

65 

26 

'34 

44 

* 

* 

198 

43 

32 

23 

* 

« 

152 

* 

76 

31 

32 

* 

177 

29 

26 

29 

1219 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.  4C 

•  32 

.24 

.16 

■  24 

•  65 

.13 

.15 

.18 

.32 

.  26 

•  23 

.  26 

.22 

.25 

.33 

.29 

.  16 

.31 

.36 

8.14 

WIND 

166 

'71 

272 

'75 

'30 

40 

82 

93 

45 

30 

123 

295 

137 

6; 

44 

*95 

130 

101 

94 

114 

96 

67 

86 

139 

131 

99 

143 

128 

3103 

MAX 

67 

78 

73 

75 

81 

82 

81 

74 

79 

80 

75 

70 

79 

60 

67 

73 

73 

76 

74 

76 

73 

71 

77 

73 

79 

75 

65 

64 

70 

75 

73.6 

MIN 

3' 

43 

43 

44 

47 

46 

■43 

45 

45 

4S 

44 

42 

39 

42 

41 

43 

41 

43 

49 

40 

43 

4  1 

4  1 

43 

46 

47 

36 

3E 

4  1 

46 

43.0 

folsom  dam 

EVAP 

.3C 

.24 

.20 

.21 

.30 

.20 

.25 

.17 

.19 

.17 

.17 

.20 

.25 

.00 

.08 

.13 

.13 

.18 

.20 

.20 

•  19 

.15 

.16 

.19 

.23 

.27 

.06 

.12 

.23 

.24 

5.63 

WIND 

1 7 

2 

12 

1 

12 

54 

73 

29 

1 

3 1 

4 

1 6 

2 

13 

52 

22 

6 

9 

3 

461 

LAKESHORE 

EVAP 

.  19 

.  19 

.  IS 

■  16 

.  lo 

.19 

.18 

.20 

.  16 

.19 

■  21 

.18 

.09 

.  13 

.17 

.10 

.lb 

.19 

•  16 

.  17 

.16 

•  13 

.  18 

.14 

.  1 1 

.  2C 

.  IE 

.  26 

5.13 

WIND 

29 

37 

25 

31 

28 

47 

24 

26 

22 

34 

44 

36 

29 

31 

28 

26 

" 

'34 

56 

'l5 

31 

32 

27 

29 

40 

32 

21 

44 

30 

42 

959 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

.  2G 

.19 

.26 

.17 

.  20 

.  24 

•  20 

.21 

.16 

•  22 

.27 

.26 

.  10 

•  07 

.10 

.07 

.21 

•  2C 

.  2C 

•  1 7 

.  16 

.  15 

•  20 

.29 

.25 

.  17 

.07 

.23 

.22 

5.82 

WIND 

99 

49 

'bC 

60 

41 

43 

69 

52 

63 

63 

83 

64 

113 

65 

47 

73 

100 

61 

60 

69 

55 

74 

83 

103 

106 

62 

86 

56 

2098 

MAX 

66 

73 

75 

75 

75 

78 

76 

72 

74 

74 

72 

71 

72 

55 

59 

61 

61 

72 

66 

74 

70 

65 

68 

70 

85 

72 

64 

55 

68 

75 

69.8 

MIN 

37 

37 

41 

39 

39 

43 

41 

41 

43 

43 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

36 

36 

41 

3S 

39 

38 

38 

39 

42 

46 

36 

35 

35 

37 

39.3 

PLACERVILL6  IFG 

EVAP 

.20 

.17 

.24 

* 

• 

.66 

.17 

.10 

.15 

.13 

* 

• 

• 

.26 

.14 

.08 

.10 

* 

• 

.43 

•  11 

.10 

.16 

.  16 

* 

* 

.30 

.10 

.16 

.20 

4.14 

WIND 

5C 

57 

73 

3 

19 

13 

S 

* 

* 

116 

26 

21 

29 

16 

36 

33 

36 

26 

56 

784 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.16 

.16 

.24 

.25 

.29 

.16 

.16 

.19 

.17 

.19 

.21 

.22 

.21 

.00 

.11 

.12 

.11 

.17 

•  16 

.15 

•  17 

.20 

.15 

.10 

.18 

.25 

.16 

.10 

.14 

.18 

5.10 

WIND 

41 

61 

65 

66 

54 

64 

45 

6S 

7C 

77 

69 

1 6 

54 

43 

59 

48 

50 

40 

54 

36 

49 

64 

5C 

^7 

43 

46 

1611 

WHISXEYTOWN  RES 

EVAP 

.  19 

.  17 

.  1  ^ 

.19 

.  22 

.  22 

.  16 

.  17 

.16 

.16 

■  19 

.  22 

.05 

.  11 

•  09 

.  10 

.  10 

19 

•  1 5 

.  2C 

•  14 

.  17 

.  17 

.  14 

.14 

.16 

.  15 

.  1 2 

.  17 

.19 

4.86 

WIND 

39 

28 

33 

26 

31 

36 

40 

28 

24 

31 

39 

39 

41 

28 

40 

26 

34 

'24 

26 

29 

18 

27 

25 

25 

31 

26 

31 

25 

23 

22 

901 

WILLOWS  USSR 

EVAP 

.13 

.29 

.40 

• 

* 

.75 

.27 

.20 

.15 

.13 

* 

4 

1.05 

.07 

•  10 

.09 

.48 

* 

• 

.86 

•  17 

.15 

.16 

.19 

* 

.85 

.30 

.26 

.30 

7.35 

WIND 

42 

7fi 

127 

! 

* 

84 

143 

19 

25 

37 

* 

330 

28 

17 

67 

48 

! 

42 

199 

8  7 

91 

MAX 

78 

75 

76 

84 

83 

60 

79 

82 

79 

74 

73 

76 

75 

78 

79 

61 

_ 

_ 

80 

72 

75 

81 

77.5 

MIN 

43 

65 

44 

- 

- 

40 

43 

48 

52 

56 

- 

- 

42 

45 

44 

45 

45 

- 

- 

41 

42 

46 

48 

49 

- 

- 

41 

41 

43 

51 

46.1 

*       *  « 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 

.12 

.20 

.17 

.17 

.21 

.25 

.25 

.15 

.18 

.21 

.20 

.21 

.15 

.15 

•  14 

■ 

.21 

.21 

.17 

.13 

.14 

.14 

.16 

.23 

.16 

.02 

.08 

.14 

.18 

5.02 

WIND 

32 

48 

48 

23 

36 

46 

79 

27 

47 

74 

70 

61 

91 

133 

40 

4 1 

42 

64 

106 

55 

55 

55 

38 

72 

81 

139 

56 

61 

45 

46 

1819 

*     *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BURLINGAME 

EVAP 

.25 

.24 

.30 

.24 

.21 

.30 

.45 

.45 

.15 

.40 

.15 

.15 

.17 

.30 

•  30 

.07 

.29 

.30 

.15 

.45 

.15 

.15 

.30 

•  35 

.25 

.15 

.20 

.26 

7.53 

WIND 

238 

60 

78 

69 

79 

* 

• 

439 

156 

149 

132 

92 

246 

253 

87 

94 

176 

35 

229 

131 

218 

116 

137 

162 

200 

95 

150 

153 

59 

69 

4124 

MAX 

74 

76 

75 

76 

74 

67 

65 

63 

6C 

65 

71 

71 

56 

54 

66 

66 

70 

63 

76 

MIN 

46 

47 

45 

46 

46 

53 

60 

56 

55 

45 

43 

43 

48 

44 

43 

41 

46 

43 

43 

42 

45 

46 

47 

46 

49 

42 

43 

42 

47 

46.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.22 

.21 

.16 

.22 

.23 

.22 

.21 

.20 

.22 

.20 

.22 

.36 

.13 

.19 

•  11 

.19 

•  16 

.19 

.24 

.13 

.32 

.17 

.17 

.19 

.27 

•  24 

.16 

.17 

.19 

.24 

6. 15 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

.33 

.27 

.21 

♦ 

* 

.83 

.30 

.24 

.25 

.17 

* 

.95 

.25 

•  22 

.20 

•  20 

* 

* 

.86 

.29 

.23 

.24 

.25 

* 

.86 

.31 

.30 

.28 

B.04 

WIND 

115 

83 

« 

* 

525 

230 

149 

142 

159 

* 

543 

182 

146 

10  / 

• 

*      *  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTiocH  Pumping  pl 

3 

EVAP 

.  30 

.22 

.29 

.  30 

.  30 

.  15 

.35 

.23 

.20 

.30 

.27 

.  30 

.  45 

.  60 

•  35 

.15 

* 

•  26 

.25 

.  30 

.22 

.  22 

.22 

.  2 1 

.30 

•  30 

.15 

.18 

.25 

.30 

8.07 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.  24 

.  15 

•  1 G 

.  15 

.  16 

.  20 

.18 

.  15 

.16 

.  13 

.09 

.  19 

.19 

.  07 

•  06 

.10 

.15 

14 

.  13 

.21 

.15 

.  12 

.  15 

.  16 

.  1 7 

•  16 

.  1 1 

.13 

.19 

.21 

4  60 

WIND 

46 

15 

20 

16 

11 

9 

17 

11 

15 

10 

10 

18 

20 

24 

15 

'17 

15 

17 

14 

26 

14 

16 

16 

20 

16 

17 

26 

17 

518 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.  30 

.19 

.  19 

.  1 6 

.22 

.22 

.  26 

.19 

.  19 

.  18 

.21 

.  2 1 

.23 

.  1 1 

•  12 

.15 

.20 

2^ 

.20 

5.81 

CE) 

WIND 

106 

44 

48 

44 

34 

32 

52 

40 

39 

38 

51 

47 

52 

45 

41 

33 

46 

"so 

'40 

'so 

'60 

'47 

'41 

'43 

41 

'47 

'39 

'72 

'75 

46 

1475 

MAX 

68 

71 

73 

76 

78 

79 

77 

72 

73 

76 

75 

75 

73 

58 

66 

69 

71 

71 

75 

71 

71 

59 

69 

73 

75 

77 

59 

54 

64 

71 

70.6 

MIN 

40 

40 

47 

48 

49 

51 

48 

44 

44 

47 

46 

45 

45 

42 

40 

41 

44 

44 

46 

42 

42 

37 

38 

45 

45 

48 

41 

40 

39 

41 

43.6 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.30 

.25 

.22 

.23 

.39 

.30 

.53 

.23 

.30 

.21 

* 

.46 

.27 

.26 

* 

.26 

.19 

•  25 

.31 

•  30 

.33 

.15 

.15 

.30 

.2J 

.34 

.17 

.22 

.20 

.26 

7.71 

WIND 

70 

23 

30 

31 

25 

24 

79 

23 

25 

36 

* 

44 

32 

66 

* 

50 

45 

42 

26 

71 

61 

33 

35 

35 

27 

52 

30 

30 

47 

46 

use 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND  "tir"""" 


Station 

Day 

Of  Month 

13  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

w 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a       «  • 

San  juaquin 

DRAINAGE 

0! 

KNIGHTS  F£RRY  2  SE 

EVAP 

.  15 

18 

09 

22 

17 

.  17 

a  20 

20 

.  22 

.18 

.16 

.01 

.14 

.17 

.32 

.27 

.  16 

.  15 

.  17 

.19 

.22 

.23 

* 

.16 

.19 

.20 

.23 

5.078 

WIND 

31 

6 

'l2 

5 

i 

2 

'lO 

'l6 

"l8 

11 

*22 

29 

13 

S2 

5 

7 

* 

61 

25 

22 

23 

10 

16 

22 

26 

7 

19 

24 

20 

13 

536 

LITTLE   PANOCHE  OFT 

DAM 

EVAP 

33 

.33 

.35 

.  33 

.44 

.33 

.37 

.  26 

.46 

.43 

.42 

•  20 

.15 

•  18 

.17 

.40 

.39 

.35 

.43 

.34 

.26 

.30 

.37 

.41 

.29 

.22 

,35 

.41 

10.13 

WINS 

'  i 

92 

83 

118 

103 

103 

69 

123 

265 

79 

107 

156 

165 

145 

240 

174 

96 

129 

106 

155 

193 

165 

149 

145 

4135 

MAX 

7( 

79 

^76 

72 

74 

76 

78 

72 

74 

59 

56 

71 

64 

73 

76 

72 

70 

75 

75 

76 

77 

78 

57 

61 

67 

74 

71.7 

MIN 

42 

44 

43 

45 

47 

45 

43 

44 

50 

44 

41 

\\ 

40 

49 

42 

45 

44 

48 

43 

40 

40 

42 

43 

45 

45 

39 

37 

40 

45 

43.1 

LODI 

EVAP 

•  2( 

20 

.25 

.26 

1 2 

22 

■  31 

.19 

.  22 

•  14 

.10 

•  14 

.20 

.15 

.15 

.16 

.13 

.19 

.12 

.24 

.34 

.02 

.00 

a  12 

,18 

.21 

5.70 

*  32 

2 1 

64 

76 

5 1 

27 

52 

89 

36 

103 

44 

62 

53 

99 

72 

66 

53 

53 

33 

97 

50 

68 

53 

60 

50 

1749 

MAX^ 

75 

ro 

80 

62 

76 

72 

78 

60 

75 

70 

74 

52 

60 

66 

72 

75 

77 

81 

70 

75 

77 

79 

80 

77 

73 

62 

74 

80 

84 

74.3 

MIN 

3E 

45 

41 

45 

47 

47 

41 

40 

42 

53 

43 

41 

42 

42 

40 

42 

45 

47 

52 

40 

43 

41 

42 

43 

48 

50 

40 

39 

43 

48 

43,7 

LOS  BAMQS  OET  RESV 

30 

3 1 

.32 

•  31 

.  47 

.31 

.37 

•  31 

■  42 

.45 

,41 

.27 

.20 

.22 

.18 

.42 

.43 

.36 

.40 

.33 

.29 

.40 

.37 

.45 

.30 

a29 

,41 

.43 

10.56 

131 

1  ^  t 

1  ft? 

124 

162 

196 

133 

32C 

217 

30C 

243 

182 

216 

322 

380 

255 

403 

331 

218 

266 

162 

364 

398 

295 

284 

235 

7545 

MAX 

74 

7S 

^80 

^79 

73 

75 

78 

76 

70 

75 

5S 

63 

70 

70 

73 

75 

71 

71 

64 

76 

75 

78 

74 

61 

59 

68 

73 

72.0 

MIN 

42 

45 

48 

46 

48 

50 

45 

-tS 

46 

52 

45 

44 

41 

43 

44 

45 

46 

49 

44 

42 

42 

44 

46 

47 

45 

40 

39 

44 

47 

44.9 

MANTECA 

EVAP 

.30 

.22 

.29 

.27 

.21 

.22 

.29 

.26 

.25 

.21 

.28 

.26 

.30 

.16 

.10 

.13 

.20 

.27 

.24 

.28 

.26 

.25 

.21 

.23 

.28 

.30 

.14 

.13 

.25 

.30 

7.09 

WIND 

57 

29 

56 

28 

22 

22 

86 

47 

45 

36 

64 

60 

80 

114 

38 

40 

48 

57 

79 

67 

70 

63 

46 

50 

64 

93 

76 

45 

57 

55 

1714 

72 

65 

76 

77 

79 

8 1 

76 

73 

75 

77 

75 

75 

74 

61 

60 

68 

72 

74 

77 

75 

71 

73 

76 

75 

79 

75 

62 

65 

72 

76 

72.9 

MIN 

43 

43 

46 

46 

50 

45 

46 

47 

49 

45 

45 

44 

45 

43 

44 

46 

47 

46 

45 

44 

45 

46 

47 

49 

46 

40 

40 

40 

44 

45.4 

SALT  SPRINGS  PWR  H 

(D) 

EVAP 

.23 

.16 

.30 

.26 

.26 

.26 

.16 

.17 

.18 

.16 

.14 

.18 

.05 

.00 

.13 

.06 

.03 

.08 

.01 

.18 

.09 

.01 

.05 

.19 

.16 

.03 

.00 

.00 

.09 

.16 

3.60 

Cam  I  lire  HAM 

<F) 

EVAP 

.41 

.  35 

■  32 

.  35 

.30 

.  32 

.41 

.  4C 

.  39 

.34 

.42 

.41 

,39 

.22 

.19 

.21 

.26 

.40 

.37 

.29 

.37 

.32 

.33 

.38 

.45 

.41 

.21 

.20 

.38 

.45 

10.28 

WIND 

149 

87 

88 

51 

36 

68 

237 

134 

162 

152 

223 

118 

215 

245 

168 

117 

161 

286 

240 

144 

206 

220 

217 

209 

176 

239 

192 

166 

200 

174 

5080 

MAX 

73 

79 

79 

79 

85 

85 

78 

79 

79 

80 

78 

75 

80 

60 

66 

77 

77 

75 

74 

72 

75 

69 

75 

74 

82 

76 

62 

53 

68 

78 

75. 1 

MIN 

43 

45 

49 

50 

53 

53 

47 

46 

46 

50 

46 

47 

42 

43 

45 

46 

47 

50 

45 

43 

44 

45 

42 

46 

46 

42 

42 

43 

46 

46.0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.30 

.27 

,30 

.35 

.28 

.41 

.26 

.27 

.27 

.34 

.30 

.35 

.33 

.12 

.07 

.19 

.30 

.36 

.26 

.14 

.31 

.31 

.33 

.37 

.41 

.23 

.15 

.20 

.25 

.45 

6.50 

WIND 

80 

70 

96 

46 

45 

222 

155 

153 

208 

232 

154 

69 

331 

152 

76 

121 

152 

261 

205 

135 

231 

135 

230 

207 

291 

192 

136 

102 

101 

139 

4749 

»       ♦  * 

SOUTH  C04ST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.05 

.  12 

.  ^4 

.22 

.21 

.  16 

.  14 

.  14 

.20 

.20 

.20 

.2* 

.24 

.10 

.14 

.18 

.04 

.08 

.06 

.09 

.12 

.06 

.14 

.16 

.18 

.19 

.  15 

.06 

.14 

4.298 

W 1 NC 

2£ 

25 

24 

38 

26 

5C 

2E 

24 

27 

2C 

2  1 

13 

21 

36  29 

2  5 

1 9 

20 

40 

36 

25 

34 

26 

ze 

2C 

29 

44 

39 

2C 

649 

MAX 

70 

70 

74 

7; 

75 

76 

74 

75 

80 

BC 

81 

62 

62 

64 

67 

74 

52 

52 

69 

70 

76 

62 

72 

77 

71 

74 

75 

55 

55 

72 

71.2 

MIN 

38 

36 

38 

42 

42 

36 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

40 

40 

36 

40 

40 

39 

36 

46 

40 

38 

38 

38 

40 

42 

38 

32 

38 

40.5 

CACHUMA  DAH 

EVAP 

.20 

.25 

.16 

.22 

.27 

.24 

.  19 

.19 

.  16 

.21 

.24 

.28 

.24 

.19  ,20 

.15 

.13 

.19 

.22 

.25 

.23 

.  17 

.21 

.20 

.20 

•  22 

,20 

.21 

.15 

.24 

6.21 

W 1  NC 

69 

61 

39 

bi 

53 

37 

40 

49 

46 

39 

92 

56 

66 

9o!  76 

66 

39 

76 

81 

81 

112 

91 

70 

46 

51 

44 

8C 

91 

64 

1938 

MAX 

7C 

7] 

74 

T, 

76 

79 

7£ 

74 

73 

77 

7£ 

79 

76 

66;  66 

69 

66 

71 

72 

74 

71 

64 

'iC 

74 

74 

78 

72 

67 

67 

72 

72.6 

MIN 

41 

41 

48 

48 

46 

49 

52 

44 

45 

50 

48 

45 

46 

41 

39 

43 

44 

46 

49 

44 

42 

40 

41 

44 

46 

48 

45 

40 

39 

42 

44.6 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  24 

.31 

,25 

* 

* 

.78 

.14 

.22 

.21 

.  19 

# 

.70 

.34 

.27 

.24 

.00 

* 

.66 

.26 

.  34 

.25 

.29 

« 

.67 

.24 

.28 

.24 

7.14 

WINC 

87 

74 

35 

62 

• 

314 

185 

12c 

MAX 

82 

82 

83 

_ 

68 

79 

84 

63 

63 

_ 

69 

79i  78 

81 

67 

_ 

63 

86 

76 

60 

83 

67 

71 

7G 

82 

81.2 

MIN 

49 

46 

47 

- 

- 

47 

49 

51 

53 

54 

- 

- 

55 

50 

48 

50 

52 

- 

- 

51 

52 

46 

48 

47 

I 

- 

50 

49 

44 

45 

49.3 

RIVERSIDE  ExP  STA 

EVAP 

.27 

.35 

•  29 

.31 

.41 

.  36 

.  34 

•  22 

.22 

•  27 

.  35 

.27 

,30 

.33 

.27 

.27 

.19 

.  10 

,25 

.08 

.21 

.34 

.  34 

.32 

•  29 

•  31 

a  20 

.  18 

.  16 

.26 

6 . 05 

W1N[ 

9E 

69 

51 

71 

81 

4C 

106 

6C 

5C 

50 

bt 

64 

84 

83 

77 

83 

49 

57 

67 

62 

121 

106 

64 

57 

62 

92 

86 

110 

90 

82 

2241 

MAX 

71 

73 

74 

72 

78 

72 

73 

75 

78 

79 

79 

79 

73 

67 

69 

57 

59 

71 

63 

73 

62 

73 

73 

74 

75 

71 

61 

64 

68 

73 

71.0 

MIN 

41 

41 

43 

44 

41 

45 

46 

47 

49 

52 

" 

49 

50 

41 

41 

46 

45 

42 

47 

47 

45 

40 

42 

43 

47 

47 

47 

38 

37 

42 

44.6 

twitchell  dam 

EVAP 

.24 

.22 

.23 

.33 

.35 

« 

.59 

.16 

.30 

.35 

.30 

* 

.68 

.17 

.19 

,2C 

.20 

.21 

,23 

.24 

.22 

.22 

.23 

.22 

* 

* 

.63 

,21 

,18 

.22 

7.35 

WIFJO 

50 

58 

59 

68 

47 

• 

93 

34 

70 

64 

79 

191 

59 

73 

36 

64 

43 

60 

72 

80 

75 

47 

60 

* 

197 

56 

56 

62 

1693 

MAX 

73 

75 

80 

79 

61 

65 

77 

64 

63 

82 

57 

69:  69 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

70 

71 

66 

61 

60 

61 

54 

71.3 

MIN 

39 

41 

44 

47 

45 

43 

43 

46 

47 

46 

- 

43 

40 

39 

44 

40 

42 

43 

42 

43 

40 

41 

40 

■ 

37 

41 

38 

39 

42.0 

«       «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.49 

.34 

.58 

.  46 

.36 

.42 

.  49 

.  37 

.  37 

.  42 

.55 

•  71 

.60 

.42  .33 

.42 

.41 

.38 

,44 

.68 

.45 

.  26 

.32 

.42 

•  45 

•  75 

.52 

,21 

.43 

.56 

13.64 

WINC 

140 

3E 

104 

72 

3C 

37 

62 

51 

3C 

44 

92 

141 

117 

97 

47 

9 1 

72 

57 

71 

136 

109 

49 

32 

44 

5; 

124 

257 

53 

79 

101 

2439 

MAX 

91 

64 

82 

64 

86 

66 

6E 

6^ 

91 

9' 

9C 

8G 

84 

82 

62 

SO 

65 

66 

91 

88 

82 

64 

87 

88 

9) 

87 

78 

75 

63 

86 

85.6 

MIN 

45 

45 

54 

50 

52 

54 

57 

56 

60 

62 

60 

53 

57 

47 

50 

54 

55 

56 

57 

53 

53 

49 

54 

55 

57 

60 

52 

47 

50 

55 

53.7 

INDIO  U  S  Date  GARDEN 

EVAP 

.37 

.27 

.30 

.  29 

.  30 

.32 

.33 

.32 

.  30 

•  32 

.  3£ 

.45 

.  37 

.45 

.34 

.30 

.15 

.27 

.33 

.42 

.  32 

.37 

.30 

.26 

.  30 

.35 

.37 

,30 

.33 

.33 

9.83 

WIND 

50 

28 

36 

23 

27 

23 

52 

49 

30 

24 

4S 

60 

17 

112 

63 

56 

79 

61 

82 

45 

65 

4C 

25 

3; 

42 

44 

61 

52 

1440 

MAX 

82 

81 

85 

87 

65 

68 

84 

66 

69 

92 

9S 

92 

92 

82 

62 

82 

67 

74 

66 

65 

86 

75 

84 

68 

69 

86 

87 

T- 

81 

83 

84.3 

MIN 

48 

48 

51 

52 

50 

52 

67 

53 

56 

60 

61 

58 

56 

46 

45 

53 

49 

51 

55 

45 

52 

47 

52 

54 

57 

57 

56 

46 

47 

48 

52.6 

MOJAVE 

EVAP 

.30 

.30 

.31 

.33 

.26 

.30 

.42 

.43 

.34 

.35 

.36 

.45 

.36 

.21 

.27 

.30 

.20 

.43 

.41 

.42 

.09 

.23 

.26 

.25 

.75 

.44 

.30 

,30 

.28 

.37 

10.10 

WIND 

51 

79 

35 

37 

41 

111 

154 

100 

122 

131 

205 

8b 

164 

139 

80 

109 

185 

247 

129 

121 

165 

113 

99 

126 

167 

169 

149 

197 

162 

36008 

MAX 

69 

73 

78 

76 

79 

81 

81 

81 

79 

82 

78 

73 

80 

60 

63 

73 

64 

67 

72 

64 

72 

64 

73 

78 

60 

76 

69 

59 

63 

71 

72.6 

MIN 

39 

38 

43 

43 

42 

47 

49 

43 

44 

45 

53 

43 

45 

36 

36 

36 

40 

42 

43 

42 

33 

37 

39 

41 

45 

45 

49 

36 

36 

37 

41.6 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BU;JIED  24-INCH  YOUND  PAN. 

(G)  PAN  OF  GALVANIZED  STEEL. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  132  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

FOREST  OlEN 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

SKiOGS  SPGS  LAS  LDMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

VREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

alturas  Ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

4.0 

T 

T 

4.0 

1.0 

1.0 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  On  CND 
WTR  EOUIV 

4.3 

5.3 

e 

1.1 

9 

1.1 

2.4 
4 
.9 

.2 

6 

1.2 

.3 
2 
.8 

2.1 
T 

.e 

.1 

1 

11. 7 

1 

1.2 
12 
1.7 

13 
1.8 

3 

1.6 

3 
.9 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

4.5 

2 

2.0 
T 

T 
T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

6 

T 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

- 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

5.0 

5 

7.0 

7 

T 

3 

T 
T 

2.0 
T 

T 

T 

2.0 

2 

5.5 

7 

T 

4 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

3 

1.0 

3 

T 

2 

2.0 
4 

T 

2.0 

1 

1 

T 

1 

T 

.5 

T 

T 

T 

1.5 

2 

4.0 

3 

1.0 

6 

4 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.0 

2 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1.0 

1 

2.0 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

4.5 
5 

1.0 

5 

3 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

6.3 
5 
.5 

.2 
3 
.4 

T 

T 
T 

1.3 

T 

T 

1 

T 
T 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

QUINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.S 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

6 

T 

T 

T 

e 

U 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

1.0 
T 

7.0 

7 

2.0 
4 

I 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

50 

47 

- 

- 

41 

39 

37 

35 

33 

1.0 

- 

3.5 

33 

12.0 
43 

T 

T 

T 

34 

T 

2.0 

33 

1.0 

33 

6.0 

39 

1.0 

37 

- 

- 

T 

Id.O 
48 

45 

1.0 

41 

- 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

b 

2.0 

4 

T 

T 

T 

b.O 

1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

.3 

T 

5.0 

5 

4.0 

5 

2.0 

2 

3.0 

3 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

.5 

I 

4.0 

T 

T 

T 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

.6 

T 

T 

.2 

.4 

T 

T 

.4 

.2 

T 

FORT  BIOWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

2.0 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

3 

T 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

4.0 

4 

1.0 

1 

4.0 

4 

10. 0 
11 

T 

5 

T 

2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

4.0 

4 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

4.0 
4 

T 

4.0 

4 

8.0 

12 

T 

8 

4 

HOODFOROS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

1.0 

T 

2.0 

1 

.5 

2.0 

1 

2.0 

1 

•      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.5 

2 

4.0 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

See  Reierence  Nolei  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APR"  197Q 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SAN  J0A9UIN 

DRAINAGE  05 

CALAVtKAS   «IC  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

l.S 

2 

17,0 

17 

IS 

8 

2.0 

8 

T 

5 

T 

3 

T 

I 

1.0 
2 

1.0 
T 

2.0 

2 

3.0 

4 

1.0 
3 

CLENNVIILE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.S 

T 

T 

T 

2.9 

.9 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

6.0 

6 

T 

6 

3 

T 

2 

.5 

3 

T 

1 

3.0 

3 

2.0 

5 

3 

1 

.1,0 
11 

6,0 

14 

1,0 

19 

6 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10.0 

2.0 

6,0 
6 

2,9 
4 

MJNTINOTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

19 

18 

16 

12 

12 

6 

10 

6 

3 

2 

1 

6.0 

6 

7.0 

13 

9 

1.0 

8 

2.0 

7 

2.0 

5 

T 

1 

11.0 

12 

1.0 

5 

3 

3.0 

3 

13.0 
13 

6,0 

14 

9 

9 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

e.5 

9 

T 

6 

2.0 

2 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 

3 

2.U 

2 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8.0 

8 

T 
T 

.  5 

T 

T 
T 

1.0 
T 

.  9 

1 

1.0 

1 

•       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIC   BEAR   LAKE  OAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

_ 

_ 

5 

6 

_ 

_ 

CUVAWACA 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

.5 

T 

3.0 

lOVLLWILD  RIRE  OEPT 

SNOWFALL 
SN  On  GNO 

'1.9 
9 

4 

MOUNT  WILSON   FC   336  B 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

- 

- 

- 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

.9 

T 

2.0 

9.0 

3 

2.0 

2 

SANDBERG  MB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

1.6 

.2 

1 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1 

SOUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.0 
T 

T 

<>.9 
4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.0 
6 

3 

3 

2 

2 

2 

z 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

2.0 

3 

5.0 

6 

2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

2.5 

3 

T 

2 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.7 

T 

.5 

3 

8.7 

10 

T 

5 

T 

3 

.5 

3 

9.0 

4 

.3 

k 

4 

3 

3 

T 

3 

2.0 

5 

T 

9 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 

  APRIL  1970 


t 

<D 

Day  of  month 

0) 

Station 

a 

r\ 
l—t 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEY   2  SW 

94M 

58 

58 

59 

60 

59 

50 

60 

62 

6'. 

65 

65 

b-r 

66 

55 

52 

63 

63 

63 

62 

64 

63 

60 

63 

64 

64 

66 

55 

51 

61 

61 

62.4 

MAX 
MIN 

(>5 
57 

67 
5<t 

68 
56 

67 
57 

68 
56 

58 
57 

69 
57 

70 
58 

72 
61 

73 
61 

74 

64 

74 
63 

71 
64 

58 
61 

70 

58 

66 
60 

67 
58 

71 
58 

75 
59 

73 
63 

65 
61 

68 
56 

69 
57 

70 
58 

72 
59 

71 
62 

58 
62 

69 
58 

72 
59 

71 
59 

69.7 
59.1 

8 

9SM 

6! 

60 

61 

62 

62 

62 

51 

bu 

55 

67 

66 

68 

68 

65 

64 

65 

64 

54 

64 

66 

65 

63 

64 

65 

66 

67 

66 

64 

63 

64 

64.2 

MAX 

63 
60 

65 

60 

66 
61 

66 
61 

66 
61 

66 
60 

66 
61 

58 

Dj 

70 
64 

71 
65 

71 
56 

72 
67 

70 
57 

69 
54 

59 
64 

67 
64 

57 
53 

70 
63 

71 

62 

59 
65 

67 
65 

67 
62 

68 
62 

70 
65 

70 
65 

70 
66 

57 
65 

69 
53 

66 
63 

68 

63 

66.1 
63.3 

12 

63 

62 

63 

53 

63 

6'. 

6'> 

65 

66 

67 

67 

68 

66 

67 

56 

56 

55 

55 

68 

67 

66 

65 

56 

56 

67 

67 

67 

66 

65 

56 

20 

9AM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

6'. 

6i. 

65 

65 

65 

67 

66 

5o 

56 

66 

65 

55 

55 

65 

66 

66 

56 

66 

56 

56 

57 

66 

56 

56 

65.2 

39 

9AM 

66 

65.1 

79 

9AM 

67 

67 

o7 

57 

67 

67 

67 

57 

67 

67 

67 

58 

67 

57 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

58 

58 

58 

68 

58 

58 

67.5 

DAVIS  2  MSW 

MAX 
MIN 

70 
55 

75 
57 

71 
57 

75 
60 

77 
60 

79 
59 

80 
60 

75 
60 

7? 
60 

78 
63 

75 
59 

73 
59 

77 
58 

66 
55 

67 
53 

71 
56 

71 
54 

74 

57 

74 

61 

7  / 
58 

74 
58 

74 
57 

76 
58 

76 
58 

70 
62 

78 
62 

71 
64 

69 
53 

71 
55 

74 

60 

73.8 
58.3 

FRESNO  W6  AIRPHRT 

2 

MAX 

92 
54 

It) 
55 

95 
57 

99 
58 

100 
60 

99 
61 

96 
59 

95 

56 

97 
58 

97 
60 

95 

57 

97 
57 

75 
55 

8l 
52 

90 
49 

91 
55 

91 
54 

97 
55 

91 
59 

93 
55 

70 
57 

90 
46 

95 

53 

97 
55 

100 
59 

77 
59 

83 

50 

86 

50 

91 
50 

99 
55 

91.8 

<< 

MAX 

82 

84 

86 

89 

91 

90 

86 

86 

88 

88 

86 

87 

7-. 

73 

80 

81 

82 

86 

82 

82 

66 

81 

64 

87 

90 

73 

76 

77 

82 

88 

83.0 

8 

MIN 

73 

73 

75 

77 

78 

78 
69 

76 

76 

77 

78 
69 

76 

77 

75 

67 

70 

71 

72 

75 

73 

73 

67 

71 

74 

76 

79 

75 
68 

70 

69 

72 

76 

65.4 

20 

BAM 

68.8 

*0 

8AM 

61 

61 

ol 

51 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

52 

63 

63 

54 

64 

53 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

54 

53 

53 

53 

62.5 

RIVERSIDE  6XP  STA 

SiJB-STA  1 

12 

MAX 
MIN 

61 
59 

62 
59 

63 
61 

63 

65 
62 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

66 
53 

67 
65 

68 
56 

66 
66 

68 
67 

6  7 
65 

65 
64 

65 
54 

54 
53 

63 
51 

53 
62 

54 

61 

64 
63 

64 
61 

65 
62 

65 
63 

57 
64 

67 
65 

66 
65 

65 
52 

63 
61 

64 
51 

55. u 
62.9 

SUB-STA  2 

18 

MAX 
MIN 

63 

60 

63 
61 

65 
63 

56 
53 

65 
63 

66 
6<t 

66 

65 

56 
5', 

69 
65 

69 
67 

59 
67 

58 
67 

68 
67 

68 
67 

67 
64 

64 
63 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

53 
62 

64 
52 

64 
62 

65 
63 

55 

63 

55 
62 

65 
63 

65 
64 

55 
53 

53 
51 

53 
61 

65.3 
53.4 

BRAWLEY  2  SW  :   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO 

MAINTAIN  GROWTH.  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.  M.  READ- 
INGS AT  9  A.  M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS   2  WSW  ,    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL   THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING 

AT  8  A.  M. 

FRESNO  WB  AP  ,   ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND.     DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE  IN  SUMMER  ONLY. 

PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,   4-,  AND 

e-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 
RIVERSIDE  EXP  STA       ,   STATION   1,    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM 

THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING     AT  MIDNIGHT. 

STATION  2,    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE  AND  UNDER 
REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX   AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT.      STATION  2 
LOCATED   1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

CALIFORNIA 

 APRIL  1970 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

q 
o 

c> 

O- 
>o 

1.00- 

Total 

8AKERSFIELD  WB  AIRpORT 

33 

4 . 0 

7,6 

22  +  + 

33 

19 

60 

39 

25 

46 

4^ 

I 

I 

n 
w 

0 

0 

6 

3.5 

BlSHQP  WB  AIRPORT 

- 

20 

15 

- 

0 

I 

1 

Q 

0 

0 

2 

3 . 9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

22  +  + 

25 

26 

- 

49 

- 

0 

3 

6 

1 

0 

1 1 

5 . 9 

EUREKA  WB  CITY 

39 

N 

13 

- 

- 

2 

3 

5 

I 

0 

0 

1 1 

78 

6,0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

5.6 

8,0 

29 

NW 

19  + 

77 

45 

30 

56 

3 

2 

1 

Q 

0 

0 

6 

92 

3.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

24 

3.6 

8,2 

30  +  + 

26 

13 

79 

53 

44 

73 

2 

0 

0 

Q 

0 

0 

2 

3 . 0 

LOS  AWGELES  WB  AIRPORT 

25 

5 . 8 

10.4 

45  % 

W 

27 

74 

50 

58 

72 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 . 5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

31 

sw 

21 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 

2.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

33 

4.3 

6.9 

66 

45 

37 

59 

6 

7 

I 

1 

i 

0 

0 

15 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

8 . 1 

10.2 

30  +  + 

29 

12 

80 

65 

60 

77 

3 

I 

u 

Q 

0 

3.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

o 

H  •  y 

Q  A 

9  a  a 

s  i 

NW 

55 

35 

23 

43 

4 

2 

0 

Q 

0 

0 

6 

8  f 

5 . 1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

26 

3.2 

8.4 

27 

N 

11 

75 

51 

32 

66 

3 

0 

\ 

Q 

0 

0 

4 

90 

4.3 

SANDBERG  WB 

38  +  + 

36 

19 

64 

46 

43 

57 

1 

3 

]^ 

u 

0 

0 

5 

3.6 

SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 

27 

4.6 

8.9 

28 

NW 

27 

62 

51 

53 

61 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

80 

4.1 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

28 

14.3 

15.6 

39  +  + 

28 

13 

76 

58 

54 

73 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

3.8 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

33 

SW 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

93 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

44 

53 

79 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

2.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

29 

7.3 

9.3 

26++ 

27 

13 

76 

50 

34 

66 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

4.2 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACTON-HUBSARO  RDFCZMO 
ADELANTO 

ADIN  DANCEA  STATION 
ALANO  I  H 
ALOEH^QINT 

ALOER  SPRINGS  | 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  '•'tb 
ALPINE  I 
AITAOENA 

ALTURAS  RANGE*  STATION 

AHBOV  ! 
ANCIOLA 

ANCHIN  PAC  UNION  CDL 
ANTIQCM  FIBREBOASD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
MROlO  GRANDE 
ARROYO  SECD 

ARROYO  SECO  RS  FC  3080 
ASH  HOUNTAIS 
ATLAS  ROAO  OuTRA 

athEll 

AUBERRY  1 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVILA  BEAChl 

AZUSA  CITY  PARK  FC1'^3B 
BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNh 
BAKERSFIELO  H8  AIRPORT)^  ( 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARRETT  D»H 
BARSTOH 
BARTON  FLAT 
BATES  RIOCE 

BEADTRaP  f^EADOM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUNPINC  PLANT 
BEAUMONT   I  E 
BEEHIVE  HEADOH 
BEL  AIR  FC    lO  B 
BEN  lOHOND  NO  3 
BENTON  INSPECTION  STA 
BERKELEY 
BERRVESSA  LAKE 

BESWKk  7  S 
SIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
elO  BEAR  LAKE 
BtC  BEAR  LAKE  0AM 

etc  beno  ranger  sta 

BIG  OAlTON  Dam  FC223BE 
BIG  PINE  CREEK 
BtC  PINES  PARK  FC  B3B 
BIG   SUR   STATE  PARK 

BIG  TUjUNGa  OAM  FC46DE 
BIRMINCHi^i  GEN  HOSP 

BISHOP  CHEEK  INTAKE  Z  R 
BISHOP  HB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SH 
BLACKS  MOUNTAIN  R 
BLACKHELLS  CORNER  2WNM 
BLUE  CANYON  MB  AlRPORTR 
BLUE  CREEK  MTN  10 

BLYTHE 
BLYTHE  7  H 
BLYTHE  FAA  AIRPHRT 
BOARD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
HOOIE 
BONITA 

BOONVlLLE  MNTNC  STA 
BORON 

bohrego  desert  park 

BOULDER  C  LOCATFLLI  R 

boulevard  no.  I 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  OAM 
BRADLEY 

BRANNAN  ISLAND 
BRANSCOMB  3  NNH 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  HSw 
8«£A  CITY 

BREA  DAM 
SRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BHIOGEVILLE  h  NNH 
BROCKHAV  SUMMIT 
BROOKS  faRnham  ranch 
BRUSH  CREEK 

BRUSHY  SPRCS  GUARD  STA  | 
BRY50N 

BUCKHORN  ' 

BUCKS  CREEK  PH  ' 
BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA  I 
BURBANk  FO  FC22t.  B 
BUROANK  VALLEY  PMP  PLT 
BJRLINCAHE 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 

BUTTE  LAKE 
BUTTQNHlLLOW 
CABAZON 
CACHUMA  OAM 

CAJON  WEST  SUMMIT  I 
CALAVERAS  BIG  TREES  i 
CALAVERAS  RANGER  STA  ' 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXlCO  Z  NE  I 
CALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMEL  PEAK 
CAMP  ANCELUS 
CAMP  HI   HiLL  OPIOS  57E 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SU  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY   11  SH 

CANBV  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTU 
CANYON  DAM 

CARBON  CANfON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOj  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 
CARPINTERIA  RESERVOIR 
CASTLE  ROCK  RAD  LAB 


ous  ; 

0134  C 
OU'^  ! 
016l|  C 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 

,  HUMBOLDT 

I  GLENN 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGG 
LOS  ANGELES 

1  MOOOC 


Oi  CONTRA  COSTA 
Ob  RIVERSIDE 
Ob,  VENTURA 
I  07|  SAN  BERDINQ 

I  SN  LUIS  OBPO 

I  MONTEREY 


OS  TULARE 
Oil  FRESNO 

01  PLACER 

Oa  LOS  ANGELES 
0<i{  S  lUIS  OBISP 
Oa  LOS  ANGELES 
0S|  TULARE 

09  MARIPOSA 
07^  SAN  BERDINO 
07^  SAN  BERDINO 
09  KERN 
09  FRESNO 

02  TEhAMA 

04  SAN  OlEGO 
Ofi  SAN  BERDINO 
09  FRESNO 

Od   SNTA  BARBARA 

05  Tulare 

oq  RIVERSIDE 
od  RIVERSIDE 
OTI  RIVERSIDE 

uS  Tuolumne 

od  LOS  ANGELES 

04  santa  cruz 
otI  mono 
0<j  alameda 


07*1]  1 
07<.<j  I 
07*1'  ■ 


OBSq  I 
0B&7  I 
OB73  I 
06971  I 


0924 
0925 
0927 
0929 
0931 
09*3 
0968 
0973 
097? 


SISKIYOU 
LASSEN 
TRINITY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
PLACER 
j  LOS  ANGELES 
1  INYQ 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
INYO 
1  InyO 

i  SANTA  CLARA 
LASSEN 
KERN 
PLACER 

del  norte 
otI  riverside 

07*  KIvERSlOE 

0?  RIVERSIDE 

OL  HIiMBOLDT 

03  NEVADA 

01  MONO 

od  SAN  DIEGO 

0)1  MENDOC  iNO 

Oi  KERN 

07^  SAN  CIEGO 

0*1  SANTA  CRUI 
07^  SAN  DIEGO 
od  lOS  ANGELES 
02{  NEVADA 
0*1  MONTEREY 
02|  SACSAMEMTO 


ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 
1  MONO 
1  HUMBOLDT 

PLACER 
i  lOlO 
i  BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

{  SHASTA 
I  PLUMAS 
PLUMAS 

San  benIto 

los  angeles 

los  angeles 

san  mateo 

SHASTA 
TRINITY 
J  CONTRA  COSTA 

LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SNTA  BARBARA 
SAN  SERDINO 
CALAVERAS 
I  CALAVERAS 
0*{  ALAMEDA 

"  IMPERIAL 
Oil  NAPA 


I  SISKIYOU 
PLUMAS 
<it»  SAN  BERDINO 
I  LOS  ANGElES 
Ob  San  DIEGO 
OS  CALAVERAS 
{  SIERRA 
DEL  NORTE 
YUBA 
i  MODOC 

1  MODOC 
LOS  ANGELES 
KERN 

i  PLUMAS 
on  ORANGE 
0«|  SAN  BERDINO 
02|  PLUMAS 
0*1  mdntehey 
q6  SANTA  SARBAR 
05{  SAN  JOAflUiN 


SB  00 
3*  0) 
37  05 


*6G 

61*0 
*1Z3 
1Z6C 
67*5 
6815 
5739 
1575 
1006C 
6B62 
235 


3136 
5560 
3770 
*250 
2630  3P 


3700 
2755 
*SO0 


1  05  *SS5 

UBC 
2986 
*25 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


2010     6P  6P 


CO 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J  CUIIILLO 
MRS  BARBARA  WILLBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  D£PT 
RUBIO  CANYON  LCH  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE   DIV  OF  HWYS 
ANCIOLA  ELEV  b  HHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
F1BRE8OAR0  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALlF   DIV  Of  FORESTRY 
KERN   CO   ROAD  CAMP 
APPLE   VALLFY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  OEPT 
MRS.   CHRISTY  GIACOMAIil 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRS.   GLADYS  A.  OUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  TDPHAM 

DAN  BARBER 

BRUCE  PONLEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENV 

L  A  WTH  f.  PkR  0£PT 

u  s  meather  bureau 

P  G  t   E  COMPANY 

u  s  heather  bureau 

SAN  OIEGO  HATER  OEPT 
BARSTOW  FIRE  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  HEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT  IRRIO  OIST 
U  S  wB  OBSERVER 
hetch  hetchy  hTr  sup 
a.  s.  porter 
wesley  c.  thompson 
bur. of  plt. quarantine 
university  of  calif 
harvey  0  fryer 

u  5  weather  bureau 
callf  oiv  of  forestry 
u  5  forest  service 
big  bear  lk  fire  oist 

BEAR  VALLEY  MUT  HT' 
U  S  FOREST  SERVICE 
CERAlO  M  THRASHER 
OtPT  HATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  5  HEATHER  BUREAU 
BERRENOA  MESA  WATER  0, 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE   OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
BODIE  HISTORICAL  ST  PK 
ERIC   H.  LOOS 
STATE  DIv  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL   DIV  BEACH  t  PKS 

VINCENT  D  LOCATELLI 
MEVERIS  trailer  RANCH 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
NEVADA   IRRIG  OIST 
STATE   DIV  OF  FSTKY 
CALIF    OIV  BEACHES-PARKS 
MRS.   OOROTHY  F,  JACK 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
ROBERT  H.  SANOY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MR!   ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE   A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.   ANNA  HOWE 

P  0  C   E  COMPANY 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

RANCHQ  QUIEN  SAfiE 

R.   V.   CHRISTOf FERSEN 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

8  WASTE   WTR  TRMT  PL 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  M  A  R  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  H  S  DIST 
HILLARO  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  e  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  HATER  DEPT 
IMPERIAL  IPRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  OEPT  HATER  RESR 
STATE  OIV  OF  MHYS 
L.Bi  UNIFIED  SCH  DIST, 
ARCHIE  C  LEACH 
E   BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J,  EBERSOLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  £   E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY  JF  SANTA  BARBARA 
LAWftENCc  RAO  LAB 


1 

STATION 

INDEX  NO. 

o 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER\ 
TIME 
TAB 

a 

PRECIP. 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  RH 

15BB 

OS 

HARIPOSA 

2 

37  2* 

120  03 

Uis 

9A 

CAZAQERO 

0 

SONOMA 

10«C 

CECIlVILLE  5  SE 

0 

SISKIYOU 

29ec 

CEDARVU  LE 

03 

MODOC 

*67C 

8< 

CENTERVILLE  pH 

02 

BUTTE 

522  *P 

CHAGOOPA 

OJ 

TULARE 

IC 

36  30 

103AC 

CHALLENGE  RANGER  STA 

02 

YUBA 

39 

39  29 

2S6C 

CHAMPS    FLAT   WEST  MOW 

02 

LASSEN 

1« 

AO  *2 

CHATSWORTH  FC   2*  D 

LOS  ANGELES 

13 

3*  IS 

95 

CH4TSWJRTH  RESERVOIR 

0e<  LOS  ANGELES 

I' 

906 

CHEFRY  VALLEY  OAM 

1697 

Oi  TUOLUMNE 

37 

37  SB 

119  55 

*763 

CHESTER 

02  Plumas 

*0  16 

*52S 

5 

5P 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

oa  BUTTE 

23 

39  *2 

203 

SP 

CHlQuirn  CREEK 

OS 

MADERA 

27 

37  30 

7290 

CHITTENDEN  PASS 

0* 

SAN  BENITD 

2C 

36  5* 

125 

CHOLAME    ALLEY  RANCH 

04  SN  LUIS  DBPO 

2* 

35  *3 

1753 

CHUChUPATE  ranger  STA 

OS 

VENTURA 

ic 

3*  *B 

5260 

CHULA  VISTA 

06 

SAN  OIEl/O 

33 

32  36 

9 

CITRUS  HEIGHTS 

02 

SACRAMENTO 

2 

36  *2 

131 

CLAREMONT   POMONA  COL 

06 

LOS  ANGELES 

3*  06 

5P 

CLARkS  peak   1  NE 

1783 

02 

PLUMAS 

*0  13 

120  30 

5910 

CLARKSBURG 

0, 

YOLO 

23 

38  25 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

GLENN 

23 

39  33 

*li 

CLEAR  CREEK 

0 

SISKIYOU 

*1  *3 

975 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

23|  38  56 

1360 

CLOVERDALE   3  SSE 

0 

SOnOma 

22 

38  *6 

32( 

Si 

CLOVERDALE    11  H 

0 

SONOMA 

22 

38  *6 

CLOVER  MEAOOwS  CS 

o: 

MADERA 

37  32 

CLOVER  VALLEY 

PLUMAS 

^; 

39  57 

COAL INGA 

FRESNO 

27 

36  09 

COALINCA  I  SE 

1867 

OS 

FRESNO 

27 

36  08 

120  21 

COALINCA   In  HNW 

05 

FRESNO 

27 

36  1* 

COFFEE   CREEK  RS 

TRINITY 

35 

*1  05 

COHASSET    I  NNE 

o; 

BUTTE 

2: 

39  57 

COlBYS  FC  53  D 

LOS  ANGELES 

3*  IB 

3673 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SHASTA 

*0  2* 

*2D 

CDlFA" 

Placer 

39 

39  06 

COLGATE   POHER  house 

YUBA 

39 

39  20 

COLUSA   I  SSW 

02 

COLUSA 

23 

39  12 

CONCORD  3  E 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  58 

19: 

COOL 

19b: 

02 

El  DORADO 

38  53 

121  01 

BA 

COPCO  NO  1  Dam 

0 

SISKIYOU 

12 

*i  59 

270; 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

05 

KINGS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

02 

TEHAMA 

23  39  5* 

CORONA 

RIVERSIDE 

l9  33  52 

710 

5P 

CORRALITOS 

0* 

SANTA  CRUZ 

20  36  59 

26* 

cottonhood  creek 

0 

INYO 

19 

36  29 

tObOO 

covelo 

0 

MENDOCINO 

39  *7 

1385 

covelo  eel  river  RS 

01 

MENDOCINO 

39  50 

1514 

COVINA  TEMPLE  FC    193  B 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  05 

575 

COYOTE  WELLS 

2U1 

07 

IMPERIAL 

32  ** 

115  58 

250 

3P 

CRABTREE  MEADOW 

211* 

OS 

TULARE 

ii 

36  3* 

1O7O0 

CRAWFORD  RANCH 

07 

SAN  DIEGO 

32  53 

1500 

CRESCENT  CITY  1  N 

01 

OEL  NORTE 

1' 

*0 

*P 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

n 

120 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

o: 

DEL  NORTE 

n 

M  *6 

50 

CRESTLINE  FIRE   STA  2 

07 

SAN  BERDINO 

ij 

3*  15 

*9Qa 

CROCKETT 

0* 

CONTRA  COSTA 

38  02 

BA 

CROWDER  FLAT 

01 

MODOC 

12 

*1  53 

517i 

CRYSTAL  LAKE  FC  2a3C 

06 

LOS  ANGELES 

3*  19 

5370 

"CULVER  CITY 

221' 

06 

LOS  ANGELES 

33 

118  2* 

106 

5P 

5P 

CUMMINGS 

01 

MENOOC INQ 

39  50 

1285 

CUYAMA 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  56 

2233 

Bi 

CUYAMAC A 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

*650 

CUYAMA  RANCH 

It 

SN  LUIS  OSPO 

^1 

2171 

DAGGETT   1  ENE 

07 

SAN  BERDINO 

3*  52 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

07 

SAN  BERDINO 

191! 

DANA  2  SE 

02 

SHASTA 

3320 

DAVENPORT 

0* 

SANTA  CRUZ 

27: 

DAVIS  2  WSh 

02 

YOlO 

DAVIS  CREEK 

02 

MODOC 

120  22 

*750 

BA 

OAV 

02 

MODOC 

369( 

OEAD  HORSE  RES  2  SE 

02 

MODOC 

5057 

DEATH  VALLEY 

0- 

INYU 

36  28 

-  19* 

DEEP  Canyon  laboratory 

RI  VERS  lOE 

33  39 

1200 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

07 

INYO 

37  22 

3225 

5P 

DEER  CREEK  Flat 

02 

TEHAMA 

23 

*0  01 

1910 

OEER  CREEK   POHER  HOUSE 

oz 

NEVADA 

3J 

39  IB 

3700 

DELANO 

0> 

KERN 

35  *7 

323 

DEL  MONTE 

0* 

MONTEREY 

36  36 

DEL  PUERTO  ROAD  CamP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37  23 

121  23 

1125 

5P 

DENAIR  3  NNE 

STANISLAUS 

37 

37  3* 

DE  SABlA 

8UTTE 

23 

39  S2 

27i; 

DEscANso  Ranger  sta 

0( 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGElES 

3*  00 

881; 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

o! 

YUBA 

39 

39  20 

1550 

*P 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

36 

39  19 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

10 

33  57 

OOHNEY  FQ  FC107C 

06 

LOS  ANGElES 

33 

33  36 

CrOHNIEvlLLE  HANGER  STA 

02 

SIERRA 

39 

39  3* 

2B9! 

DOYLE 

250* 

03 

LASSEN 

IB 

120  06 

8A 

DOYLE  5  SSE 

03 

LASSEN 

18 

39  37 

*3B5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

06 

o: 

LOS  ANGElES 

29 

3*  29 

1515 

7A 

OUDLE'^S 

MARIPOSA 

37  *5 

3000 

DUNN  I  Can 

23 

38  53 

60 

07 

SAN  8ERDIN0 

15 

35  03 

1610 

DUNSHUIR  RANGER  STA 

0! 

S I  SKI  YOU 

23 

*1  13 

2*20 

DUSY  BENCH 

OS 

11 

37  06 

9*70 

DUTTQNS  LANDING 

NAPA 

17 

36  12 

EAGLE  CREEK 

OS 

TULARE 

10 

35  59 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RI VERSI DE 

33  *e 

115  27 

973 

7A 

EAST  Park  reservoir 

02 

COLUSA 

23 

39  22 

1205 

EL  CAPITAN  DAM 

06i 

SAN  OIEGo 

25 

32  53 

EL  CENTRO  2  SSH 

07 

IMPERIAL 

32  *6 

30 

3P 

ELECTRA  PDwER  HOUSE 

38  20 

715 

5P 

ELIZABETH  LAKE  FC  1268 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3*  36 

2075 

ELK  VALLEY 

01 

DEL  NORTE 

17 

*2  00 

1711 

SP 

ellerv  lake 

OS 

MONO 

38 

37  56 

96*3 

ELL IOTT 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  1* 

EL  MODENA 

06i 

ORANGE 

2S 

33  *B 

elsinore 

RIVERSIDE 

28 

33  *0 

117  20 

6P 

ESCONDIDO 

2862 

oe 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

ESCONDIOO  NO  2 

0^ 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

600 

ET  IWANDA 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3*  08 

1390 

ETNA  R, 

01 

SISKIYOU 

12 

*1  28 

2912 

NEuREKA  WB  C ITY  r 

°h 

HumBOlQT 

17 

*0  *B 

*3 

MIO 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

05 

MARIPOSA 

1* 

37  35 

**2 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

9 

36  21 

*39 

oi 

SOLANO 

23 

38  15 

19 

FAIRFIELD  FlRf  STATION 

02 

SDlANO 

23 

38  16 

38 

8A 

FAIRMONT 

29*1 

d 

LOS  ANGELES 

IS 

3*  *2 

118  26 

3060 

7A 

7A 

fallbrqok 

2958 

SAN  OIEGO 

33 

33  21 

117  IS 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

02 

*1  01 

121  28 

33*0 

4P 

FEATHER  FALLS 

BUTTE 

8 

39  36 

121  16 

2965 

FERGUSON  Ranch 

3020 

li 

TEHAMA 

23 

*0  21 

122  27 

BOO 

FERNOAlE   8  SSH 

3025 

Oh 

HUMBOLDT 

17 

*0  30 

12*  20 

1*43 

FERNDA^E   2  NH 

3030 

01 

HUMBOLDT 

*0  36 

12*  17 

10 

5P 

5P 

fiddletohn  lynch  ranch 

AMaOOR 

16 

38  32 

120  *2 

2i*a 

BA 

FIGUERQA  MOUNTAIN 

30*B 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  ** 

120  00 

3200 

FILLMORE    1  HNW 

3050 

VENTURA 

29 

3*  2* 

118  S6 

*3S 

FIVE  POINTS  3  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

U 

36  21 

120  09 

289 

bp 

6P 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

3087 

li 

LASSEN 

18 

*0  22 

120  19 

♦  000 

!P 

SP 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

Ua  58 

734* 

folsom  dam 

oz 

SACRAMENTO 

38  *Z 

121  10 

350 

8A 

FONTaNA  5  N 

3118 

San  eERDlNO 

28 

3*  11 

117  27 

1972 

bP 

fOntana  kaiser 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3*  05 

117  30 

1090 

*P 

*P 

FOREST  ClEN 

3130 

TRINITY 

35 

*0  23 

123  20 

23*0 

BA 

BA 

FORESTHILL  ranger  STA 

PLACER 

39  01 

120  51 

3015 

BA 

FORKS    OF  SALMON 

01 

SISKIYOU 

12 

123  19 

12*0 

9A 

FORT  BIOHElL 

3157 

03 

MODQC 

18 

*l  51 

120  08 

4*96 

5P 

5P 

H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MRS.   RUBY  L.  ROSE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 

G  E   E  COMPANY 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
DHR-NURTHERN  OIST 
LONNIE  BATHAY 

PS  OF  ENGINEERS 

HETCh  hetch  WTR  SUP 
NEC  EARL 

I  s  PLANT  Intro  gron 
DEPT  of  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 

FOREST  SERVICE 
HESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOOORIOCE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CALIF   DEPT  OF  HATER  RES 

R  CRYSTAL  SUO  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 

VAN  CLENDINNING 
ELMER  H  OLSON 
ELWUOD  R.  ZIMMERMAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 
ILL  HOHELL 
S  FOREST  SERVICE 
;  HALTER  ROACH 
ELMERTA  6.  8ENNETT 
U  S  F  £  H  L  SERVICE 
I  SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 
I  YUBA  CO.   HATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

!  H  B  threlkel 

I  PAC   POHER   t  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

TROY  DUNCAN 
'  CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
Sj  OEPT   HATER  RESOURCES 

GRANT  H  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM   e  TEMPLE 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  ST  OF  CALIF   SNOW  SUItVEV 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC    POWER   £   LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  t  RECREAT 
STATE   DlV  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIR£   STA  NO  2 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 
S  CALIFORNIA  OHR 
U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

JOHN  S  ROWELL 

HECIK  IRRIGATION  OIST 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

COOL  HATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BOSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

I  UNIVERSITY   QF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

S  CALIFORNIA  OWR 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

S  CALIFORNIA  DWR 
P  C  t  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  CO.   PARK  D, 
KEN  C.  BRATTON 
P  C  C  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YUBA  CO,    HATER  AGENCY 
CALIF   DIV  BEACH  £  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
W  D  MC  LEAN 
MRS.   MARY  A.  HUNT 
EARL  K  HOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 

S  STATE  OF  CALIF-SNDW  SUR 
DAN  STEELE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  HATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  HU  ASSN 
SAN  DIEGO  HATER  DgPT 
EL  CENTRO  HATER  DEPT 
P  C  £   E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF   OEPT  OF  AGR 
SO.   CALIF.   EDISON  CO. 
C    NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  HANNAMAKEft 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TING 
ESCONDIOO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  8UCHNER 
J  EUREKA  WBO  MIRANDA 
MERCED  IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

I  A  WTR  C  PWR  DEPT 
OEPT  SPEC  lAL  DIST  SERVS 
P  C  t  E  COMPANY 
A    S  MENDICMI 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK   LIVESTOCK  CO 
ROLLIN  I  BOYTQN 
HENThORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  c  GAME 
SO  CALIF  EDISJN  CO 
U  !  BUR  RECLAMATION 
'  ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  £  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 
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1              CT  &  Tt^M 

b  r  A 1  Iwri 

d  s 

ac  ; 

Q  1 

5 

3 

DRAINAGE  I 

< 

U 

2 

01  HENOOCINO 

1; 

19  27 

123  48 

«ORT  BniCC  AVIATION 

llOA 

11  HENOOCINO 

39  24 

123  49 

1  *OIIT  OtCX 

>17I 

01  DEL  NORTE 

i; 

41  92 

114  09 

I  FORT  JONES  6  fSE 

llTfi 

01  SISKIYOU 

41  39 

122  43 

1  FORT  JONES  RiNGER  STA 

)1«2 

01  SISKIYOU 

41  16 

122  91 

FHRT  OHO 

}1BC> 

04  MONTEREY 

36  41 

121  46 

FORT  ROSS 

Jl^l 

01  SONOMA 

11 

IB  11 

123  19 

FRCEOOH  •  NNH 

1232 

04  SANTA  CRUZ 

37  03 

121  49 

FRENCH  CULCH 

32A2 

02  SHASTA 

23 

40  42 

122  3B 

FRESNO  UB  AIRPORT  " 

32)7 

03  FRESNO 

21 

)b  46 

119  43 

FRIANT  CQVElNHENT  CAHR  1  1261 

ijj  FreSNO 

27 

36  59 

119  41 

fullERTQn  dan 

92eS| 

3&  ORANGE 

33  94 

117  93 

FULLERTON  HluLCREST  »V 

3(>  ORANGE 

2| 

33  93 

117  55 

CARSERVILLE 

1329 

31  HUMBOLDT 

40  06 

123  46 

GARDEN  VALlEV    2  S 

)33a 

:Z  EL  DORADO 

3B  30 

120  51 

casquet  ranger  station 

33Sr 

311  DEL  NORTE 

r 

41  32 

123  38 

CEn  I.AKE 

336^ 

33  MONO 

3B 

37  43 

119  08 

ceorcgtohn  ranger  sta 

3j{  El  DORADO 

IB  99 

120  47 

CERBER  RANCH 

3<J  SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

CIRI.E  CHEEK  CAMP 

33bH 

Oi  El  DORADO 

3B  39 

120  23 

ClaOALTAR  CAM  NO  2 

3(1  SNTA  BARBARA 

5; 

34  11 

119  41 

GIBSON  HUf  MNTNCE  STA 

3*o5 

Z  SHASTA 

l\ 

41  01 

122  24 

CllLESPIE  FIELO 

sua 

6  SAS  DIEGO 

32  49 

116  98 

GUROV 

3*11^ 

li  SANTA  CLARA 

37  00 

121  34 

CKROV  8  N£ 

3*lfl 

4  SANTA  CLARA 

37  02 

121  27 

CKROV  1*  ENE 

3<<22 

<J  SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

CLENDAlE   STAp£»l  FC295C 

3'r}d 

d  IDS  ANGELES 

34  09 

lie  16 

CLENDOftA  MEST  FC  IBS 

3*52 

d  LOS  ANGELES 

34  08 

117  32 

GLCNNVKlE 

3A6a 

9  KERN 

35  43 

118  42 

CIENNVILLE  fULTON  RS 

3Ab9  09  KER^' 

118  40 

GOLD  ROCK  RANCH 

3AB4 

i  IMPERIAL 

t 

32  53 

114  52 

COLO  RUN 

34QU  02  PLACER 

39  10 

120  52 

CDLOSTONE  ECHO 

3493  07  SAN  BEROINQ 

t 

35  IB 

116  46 

GONZALES  9  ENE 

3S02 

4  SAN  BENlTO 

24 

36  32 

121  17 

GRACE  MEADOW 

a  TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  3b 

GRANITE  SPRINGS 

35*9 

2  PLUMAS 

40  06 

120  21 

CfcflNT  GROVE 

3ii]\ 

S  TULARE 

11 

36  44 

lie  56 

CRflSS  VALLEY  NO.  2 

3573^ 

2{  NEVADA 

39 

39  13 

121  04 

CRATON 

3579 

11  SONOMA 

22 

38  26 

122  52 

GREENVIEW 

361'< 

i  SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

GREENVILLE  RANGER  STA 

362L  02  PLUMAS 

40  08 

120  36 

CROVtLANO  i 

366«  09  TUOLUMNE 

37 

37  SO 

120  14 

GROVELANQ  RANGER  STA 

3672  OS  TUOLUMNE 

37 

120  06 

CUERNE VILLE 

3683 

il  SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

HAINES  CYN  LOWER  FC3b'> 

370a  Od  LOS  ANGELES 

i; 

34  16 

118  16 

HAlNfiS  CYN  UPPER  FC367 

3704^  od  LOS  ANGELES 

13 

34  16 

US  15 

HAIMEE 

37ld  Oil  INYO 

19 

36  OB 

117  57 

HALF    MOON  BAY 
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4  SAN  MATEO 
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122  26 

HAMILTON  BRANCH  PH 

372S  02  PLUMAS 

121  05 
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119  40 

HANSEN  OAK 
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Z  NEVADA 
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i  SHASTA 

21 
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382^1 
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21 
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7  RIVERSIDE 
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INYOKERN  ARMITACE 
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5  AMADOR 
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120  56 
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4266 
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39  05 

120  50 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

7  SAN  BERDINO 

34  OB 
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JESS  VALLEY 
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21 
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120  18 

JOHN  BULL  ElAT 
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JOHNSDNDALE 
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1  SONOMA 
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4500 

1  MARIN 
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KERL INCER 
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121  26 

■kerk  river  ph  no  1 
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10 
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33  KINGS 
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32  SHASTA 
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KING  ClTV 
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34  MONTEREY 

24 
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4571 

31  DEL  NORTE 

12 
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31  HUMBOLDT 
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*0  IB 

123  34 

KMCHTS  FERRY  2  SE 

499C 

33  STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

KORBEL 

4602 

31  HUMBOLDT 

17 

40  92 

123  97 

KVBURI  STRAWBERRY 

32  EL  DORADO 

36  4B 

120  09 

LA  CRESCENTA  FC   29t  i 

4628 

06  lOS  ANGELES 

34  13 

116  14 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04  CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

■laguna  beach 

4647 

06  ORANGE 

31 

33  33 

in  47 

LACUNA  BiACH  2 

4650 

od  ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

LA  >40N0A 

04  San  matEo 

4 

37  19 

122  16 

LAKE  ALPINE 

09  ALPINE 

34 

18  29 

120  01 

LANE  ARSOHHEAO 

4671 

01  SAN  SEROINO 

li 

34  19 

117  11 

LAKE  Eleanor 

4  679 

09  TUOLUMNE 

37 

37  98 

119  S3 

LAKE  PILlSBURV  HQ  2 

4691 

01  LAKE 

39  29 

122  59 

LAKEPOftT 

4701 

02  LAKE 

2 

LAKE  SiBKlNA 

4709 

07  INYO 

19 

37  13 

116  37 

lAKESHQRE 

4709 

G2  SHASTA 

23 

40  33 

122  23 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06  SAN  DIEGO 

23 

32  91 

116  93 

LAKE  SOLANO 

4712 

02  SOLANO 

23 

38  30 

122  00 

LiKI  SPAULDINC 

4711 

02  NEVADA 

39 

39  19 

120  36 

102      6P  6P 
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TIME  AND 
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5P  5P 
5P  5P 


CALlP  e  WESTERN  R  R 

U  S  W6  OBSERVER 

BENNY  L.  SEASLEY 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARMY  AIR  FORCE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  HEATHER  BUREAU 

U  S  RUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  e  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALiF,  EOISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DKAGHI 
OEPT  HATER  RESOURCES 

SANTA  BARBARA  HTR  OEP 

BYRON  F.  CLARKE 

SAN  OlECO  COUNTY 

GILKOY  FIRE  DISTRICT 

HENRY  MANTELLI 

SETM  E  AUSER 

RALPH  STaPENHDRST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  S  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  NURTON 
E.   F.  CHITTENDEN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CALIF   OtPT  OF  WATER  RES 
ll  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
Miss  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EHHA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
FREO  H.  OSBURNE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOStPH  E  BUTTNER 
JAME5   P  KINDRED 
JAMES   P  KINDRED 
L  A  wTR  t  PWR  D£PT 
SAN  MATEO  DEPT  AGH 
ALBION  A  SARGENT 
STATE   d:v  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S   FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  C  E  COMPANY 
METRO  HATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOURT 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

ROY  H,  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCY 

LAKE  HEMET  MUN  HATER 

VISTA    IRRIG  OIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLOHENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FHUlT  GROWERS   SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  QF  HOLLtSTER 
MRS.    MARY    L,  GOODMAN 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HAYNE  TOBIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   LURLINE  a  BROWN 
HETCH  HETCHY    HTR  SUP 
MRS    IRENE  CRAVES 
P  C  C   E  COMPANY 
SO  CALIF  EOISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  MHYS 

NEW   13HU  MINE   C  CHEM 
IOvLlWILO  FIRE  DEPT 
IMPERIAL  IRRIC  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L   A  WTR   C  PwR  OEPT 
L   A  wTR  £  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CD  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE   OIV  OF  HHYS 

PIEHSON  TUTTLE 
METRO  WATER  OIST 
WALTER  CANTRALL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MT.    WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 
CHARLEl  VlLINEK 
MONTECITO  COUNTY  HTR  DP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  Farm  t  HOME  ADV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
PAC  CMNTCACGREGATE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  C  E  COMPANY 
P  C  C  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PDNTE 

MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
L  EMMONS 
STEVENSON 
NTA  VLY  CO  H  0 
SANBORN 

DISPOSAL  PLANT 
TER  DISTRICT 
GERTRUDE  REEDY 

lATER  RESOURCES 
iRROHHEAD  F  0 
HETCHY  WTR  SUP 
MORGAN 
TUHNBUIL 
;RN  CAlIF.  EOISON 
U  S  BUR  REClAM'ATION 
HELlx    IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  C  6  E  COMPANY 


DENNI 
HARRY 
CRE5C 
ROSS 
SEWAGI 


LAKE  , 
HETCH  I 
JAMES  t 
GEORGE 
SOUTHEi 


OBSERVATION  ' 
TIME  AND 
TABLES 


KE  SPAULDINO  DAM 

E  WQHLFORD 

MESA 
NCASTER 

PANZA  RANCH 

PORTE 
SSEN  CHEEK  UPPER 

A  BEDS  NAT  MONUMENT 

VERNE  HTS  FC  560  8 
YTQNVILLE 


4714 
4726 
4735 
4747 
4767 
4773 
4816 
4838 
4840 
4B51 


Oil  NEVADA 
SAN  OIEOO 
SAN  DIEGO 
07|  LOS  ANGELES 
04   SN  LUIS  OBPO 
Oi  PLUMAS 
03  MODOC 
01  SISKIYOU 
OC  LOS  ANGELES 
01  MENDOCINO 


48631  09  KERN 
CHUZA  PT  STA  FC  352B     4e67<  Otl  LOS  ANGELES 
ESVlLLE  KEECAN  RANCH     4880  021  CDlUSA 
4BB4  u5  MERCED 


HMAN  RANCH 
MON  COVE 
GHTS  rREEK 
NOSAY 

TTLE  LAST  CHANCE  1 
TTLE  PANOCHE  OET  I 

ITTlE  TUJUNGA  COLO  CR 
ITTlE  VALLEY 
IVERMORE  COUNTY  F  I 
OTKHOOD  2  N 
ODGEPOLE 
001 

OG  SPRING 
OMPOC 

ONE  PINE  CTNWOOD  PI 
ONG  BEACH  PUB  SVC 

.ONG  BEACH 
.ONC  BEACH  WB  AP 
,ONC  BELL  STATION 

OOKOUT  3  WSW 

ORAINE 

OS  ALAMOS 

OS  ANGELES  we  AlRPORTfi)  l 

OS  ANGELES  CIVIC   CTR  f 

OS  BANOS 

OS  BANDS  AReuauA  RCH 

OS  BANOS  OET  RESV 

OS  GATOS 

OS  &ATDS  4  SW 

OS  PRIETOS  RANGER  STA  ' 

OST  HILLS 

DHER  KIBBEY  RIDGE 

OhER  MEADOW  I 

OhER  DTAY  RESERVOIR 

DtALTON 

UCERNE  VALLEY 

UCIA  WILLOW  SPRINGS  i 
UMBERYARD  RS 
YTLE  CS  FOOTHILL  BLVO 
YTLE  CEEK  ranger  STA 
.ADELINE  MnTNC  STA 
lADERA  I 
MAD  RIVER  RANGER  STA  I 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 

MANTEC A 

HANZANA  SCHOOL 
MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 

markley  cove 
martinez  3  s 
martinez  3  sse 

martinez  water  plant 
harysvillE 

MATHER 

MATILIJA  DAM 
MC  CARTHY  POINT 
HC  ClOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  FIRE  STATION 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MICHIGAN  Bluff 

MIDOLETOWN 
MlLFQRD  LAUFhaN  fiS 
MILL  CREEX  INTAKE 
H!lO  !  NE 
MINERAL 
MIRANDA   4  SE 

] 

MIRANDA  SPENCLER  ranch 
MITCHELL  CAVERNS  ! 

I  MITCHELL  MEAOOH 

i  MODESTO 
MODESTO  2 

HONACHE  HEAOQMS  | 

MONO  LAKE 
I  MONTAGUE   3  E 
I  MONTEREY 

MONTEREY  NALF 
MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  £ 
MORGAN  HILL  6  HSW 

i   HILL  SCS 
MORONCO  VALLEY 
HORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  bay  3  N 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  Pass 

BALDY  FC  B9G 

BALpY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 

■  HOUGH  SNOh  COURSE 
MOUNT  MADONNA 


4886  05  EL  DORADO 
4890  05  TULARE 

_  _]  Plumas 
4957]  os  tulare 

I  PLUMAS 
4979i  09  FRESNO 


4961 


593^  05 

5935  05 

5972  03 

5586i  02 

5593  oi 

5623  03j 

5632  oa 

5669  05i 

5679  02: 

57U  01, 

5713( 
572ii 
5723i 
5738; 


MERCED 

MERCED 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

humboldt 


56B7 
■  5890 
5900 
5901, 
59091 
5919, 
'  593a 


SAN  JACINTO  WSP  59781  OT 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  «;  5962  01 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  RJ  59831  021 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW  '  5996.  01.1 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  6OO61  DtJ 

MUIR  WOODS  602T  01 

MUMBO  BASIN  6032  OL 
MUSICK   CREEK  GUARD  STA 
NAClMlENTO  DAM 

A  STATE  HOSPITAL 

NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY  1 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOlEDAO  FC32CE 


RIVERSIDE 
S  I  <:kI  YOU 
SISKIYOU 

LOS  ANGELES 

TRINITY 
FRESNO 

SAN  LUIS  OBP 
NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


120  36 

117  DO 

117  01 

UB  07 


LOS  ANGElES 

LASSEN 

ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 

05  SAN  JOAOUIN  ' 
02  TEHAMA 

06  SNTA  eA><6ARA 
INyO 

Ot^  LOS  ANGELES  ' 

Ofil  LOS  ANGELES 
od  LOS  ANGELES 
OU  MODOC 
Oa  MODOC 
0^  KERN 

061   SNTA  BARBARA 
J  06i  LOS  ANGELES 
\  oa  LOS  ANGELES 
j  MERCED 
MERCED 

MERCED 

Santa  claRa 

t  SANTA  CRUZ 
[  06  SNTA  BARBARA 
,   05  KERN 
i  09  TUOLUMNE 
i  03  SIERRA 

06  SAN  DIEGO 

02  SIERRA 
!  07   SAN  BERDINO 
I 

I  O'i  MONTEREY 

I  051  EL  DORADO 

!  od  SAN  BERDINO  I 

[  Od  SAN  BERDINO 

.  oi  LASSEN 

I  OS  MADERA 

(  01  TR I NITY 

I  02  LAKE 

r  07  MONO 

I  09  MADERA 

09  SAN  JOAQUIN 
od  SANTA  BARBAR 
02  SHASTA 
I  Oil  Salano 


9378  04  CONTRA  COSTA 
5389  02  YUBA 
540q  Oil  TUOLUMNE 
5417|  oa  VENTURA 
5444]  02  TEHAMA 
54^d  02  SISKIYOU 
5496^  OS  FRESNO 
5502  OT;  RIVERSIDE 
550S  01  SISKIYOU 
55zd  OS  FRESNO 


IZ  41  <,<• 

2d  34  07 

7^  39  42 

iq  34  50 

33  34  05 

23  39  09 
27-  37 

38  36  I 

36  23 

40  14 

36  , 


24  35  98 

"  36  36 
id  18  07 
23l  39  90 


41  28 

21   41  12 

10   35  18 

33j  34  45 

33  56 

34  03 
2Tj  37  03 

93 


35  37 

38  01 

39  33  , 


34  14  I 

41  04  I 

36  58 
40  27 
38  5  1 

37  37 
37  , 

37  48 
34  49 
40  32 

38  06 

39  05 
29 


38  30 

37  98 

37  98 

38  01 

39  09 
37  53 


38  51 

39  03 
38  49 


01]  humbolqt 
OTI  SAN  BERDINO 
OSi  FRESNO 
OS  STANISLAUS 
05j  STAMSLftUS 
07|  KERN 
OS  TULARE 

MONO 
Oil  SISKIYOU 
04  MONTEREY 


VENTURA 
TULARE 

I  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 

05  TULARE 

OT  SAN  BERDINO 

06  SAM  BERDINO 
O61  SAN  BERDINO 
021  El  DORADO 

04i  CONTRA  COSTA 
04i  SANTA  CLARA 

01,  siskiyou 
02  Plumas 
04.  SANTa  cRuz 


33  32 

37  I 

20  37  06 

20   37  OB 

«!  34  I 

35  23 
35  25 


28  ■ 


14 


28  34  17 
38  49 
37  52 
37  20 

12!  41  47 
"    40  02 

20j  37  01 

ti  33  ■ 


14 


iT  37  94  ; 
35  41  12  I 
27  37  06 
2*1  35  46 
17|  36  17 

17  39  10 
9  34  30 
9  34  46 

39  39  16 
37  31 

34  09 
29j  34  23 
27  37  21 
33|  33  36 

35  15 


2395 
1590 
4975 
6779 
4770 
1239 
1640 

3569 
160(1 
1330 


£  E  COMPANY 
ESCONOIDO  MIL  WTR  CO 

>  MESA  FIRE  OEPT 
MARVIN  FOSTER 
MRS,   MAE   £.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBEY 
OEPT  OF  HATER  RESOURCES 

NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

,  CD  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEECAN 
MERCEO  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEah  lemon  CO 
S  CALIF  OEPT  OF   WATER  RESt 

FRANK  OE  CHAINE 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES  | 


DEPT. 


RESOURCES 


4375 
4160 
2720 


4515 
1060 
3800 
3300 
4480 

160  5P 
6726 


6342 
3650 
1122 
4B60 
4945 
3400 
4911 


2719 
7900 
6490  5P 


CORPS  OF  ENGINEERS 
:  MRS.  ClOvERINE  CORDER 
LIVERMORE   AlmOA  CTY  F 
!  ARCHIE  M  HEFERLINC 
,  U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  lOOI 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
~  LCMPOC   -fATER  TREAT. 
WTR  L  PWR  DEPT 
PUBLIC  SERVICE  OEPT 


PL. 


CLOSED  3/20/70 
U  S  WEATHER  BUREAU 
;  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

OEPT.  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ALIEN  HELENIUS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  C  F  0 
i  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
J  INTERMOUNTAIN  F  £  RES 

SAN  DIEGO  HTR  DEPT 

ROLLO  LARSEN 

CALIF  DIV  OF  FERESTRY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
CALIF  OEPT  WATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCD  ' 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
1  DEPT  WATER  RESOURCES 
;  SO.  CALIF.  EDISON  CO.  j 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
SERVICE 


SAN  I 


I  BAY  I 


SYO  I 


SA     eA  6AC 


5360 
4790 
4275 
7739      4P  4P 


4206     4P  4P 
4290 
6760 
1600 

8417 
7500 
3544  Mid  MIO 


5700 
3922 
770  8A 


I  OIL  OF  I 
'  MRS  CABRtELLE  WILSON 
!  ELOISE   S  FAIRBANKS 
U  S  aUR  OF  RECLAMATION 
MARGARET    S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACAlVEY 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
VENTURA  C .   FLOOD  CONT. 
D  S  WEATHER  BUREAU 
CINO  L.    ZANNl  I 
RADIO  STATION  KFRE-FM  ; 
CALiF   DIV  OF  FORESTRY  | 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 

CITY  OF  MERCEO 
MERCEO  IRRIG  DtST 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DJV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
EUREKA  WBO 

ROBERT  CRERAR 
CAL  DIV  SEACH  £  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
C  ITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  PRESTON 
ROGER  SChOEN 
ROBERT  J  RENARD 


VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 

ILL  H.  BRUNER 
S  SOU  CON  SERVICE 

AMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  f  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 

S,  FORFST  SERVICE 
6ALDY  SKI    LIFT  INC 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CAL   DIV  BEACH  e  PARK 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPT.  OF  MATER 

XK  1  SCHELl 

SAN  JACINTO  WSP 
DEPT  WATER  RESOURCES 

S  WEATHER  BUREAU 
CALlF  DIV  BEACH  e  PKS 
S  we  OBSERVER 
S  NAT  PARK  SERVICE 
HATER  RESOURCES 
I  H.    HIGGS  J 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPr 
A  ST  hOSP.FIRE  DEPT  ( 

MASONITE  CORPORATION 
C  ITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 

LA  COUNTY  Flood  cdnt. 

RICHARD  A  SMITH 
ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 
T.  SNYDER 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

PRECIP. 

> 
u 

SPECIAL 

NICOLAUS  2 

6194 

0 

SUTTER 

39 

3B  59 

121  33 

RECLAMATION  DJST  lOQl 

619 

0 

33  17 

115  31 

9 

IMPERIAL  IRRIC  DIST 

NIPDHu  Z  Nh 

SN  LUIS  OBPO 

AND" EH  MEHLSCHAU 

NDtL  Spring 

39  32 

122  40 

SOOi 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  FORK  RaUCER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATD  8  WNH 

37C 

MARlN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

U  S  FOREST  SERVICE 

OflKLfl'^D  HB  airport  1 

6335 

AL AHEOA 

122  12 

e 

Mil 

U  S  HEATHER  BUREAU 

□  AKV I L  LE   1  UNW 

122  25 

I6C 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIQ 

63St 

0 

NAPA 

38  24 

122  28 

1689 

C 

KLAUS  HUCkFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

0 

SONOHA 

38  25 

122  SB 

96C 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

DC  EANS 1 DE 

6377 

oe 

3: 

33  12 

117  23 

84 

4P 

oceanside  fire  DEPT 

□CEANSIOG   PUMPING  PL 

o« 

SAN  0  I EGU 

33  13 

117  21 

3C 

OCEANSIOE   HAT£R  DEPT 

° 

17C 

OILPIElDS  JuAeuIN  HOC 

0, 

120  24 

362C 

S 

PACIFIC   TELtTEL  CO 

6399 

34  27 

119  15 

79C 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

DEPT  OF  wTR  RESOURCES 

0 

J*   T.  SAILORS 

DPANGE  CuUNTv  resvr 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

□RANGE  cove 

FRESNO 

lOA 

ORANGE  COVE   CIT  ASSN 

□PICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6<>9S 

0 

HUMBOLDT 

if 

41  22 

124  01 

4P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

6506 

02 

2\ 

39  45 

122  12 

29' 

ORlAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

9P 

E  J  ANDERSON 

OROVI LLE 

6S2  : 

121  34 

IT 

11' 

11' 

CITY  OF  OftOVlLLE 

IJROVILLE  BRIOCE 

165 

ROBERT  E  SKI NNER 

□ROVILLE  "ANGER  STA 

I' 

121  34 

300 

STATE   DIV  OF  FSTRV 

OMR  £  NATL  PARK  SERVICE 

It 

34  12 

CITY  UP  OXNAR  D 

o: 

Mil 

CALiF  OEPT  OF  HATER  R£S 

6597 

L  A 

38  45 

120  30 

344C 

FLOTD  R  PQOLE 

PACaiMA  DAM  PC  93  A  E 

6602 

at 

LOS  ANGELES 

34  20 

lie  24 

1500 

5P 

E  K  BARR 

950 

JOHN  p  OHRWALL 

palmdale 

LOS  ANGcLES 

2596 

5P 

c 

PALMDALE    IRRIC  DIST 

2SV7 

Hit 

FED  AVIATION  AGENCY 

RI VERS  1 0£ 

41: 

51 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

BA 

ENCINECRINC  D£PT 

24 

36  21 

121  30 

1B3: 

5P 

JAMES  A  BELL 

palomar  mt  OBSERVATOHY 

SAN  DIE"0 

33  21 

116  52 

S54S 

IP 

IP 

C  H 

PALOMAr.  OBSERVATORY 

33 

118  23 

216 

It 

SUPT,  OF  STREETS  £  PkS. 

PiNAMINT  CITY 

667  L 

INYO 

36  07 

117  06 

6240 

s 

C.  T.  SNYDER 

6675 

05 

27 

36  36 

12u  50 

1265 

bS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

2: 

39  45 

121  37 

1790 

BA 

PARADISE   FIRE  DEPT. 

OS 

37 

3e  03 

7700 

hetch  hetchy  htr  sup 

07 

SAN  8ERU1N0 

31.  17 

731 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

MDNTEH  £ 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGElES 

1; 

34  09 

lie  09 

864 

4P 

PASADENA  WATER  OEPT 

6726 

23 

122  32 

795 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

pASO  RD8LES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

2< 

35  38 

120  41 

700 

5P 

5P 

L  ITV  jr   PASO  HOBLES 

PASO  R08LES  9  NW 

6736 

C4 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

1040 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROeiES  FAA  AP 

674! 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

j4 

35  40 

120  38 

MID 

MI[ 

reo  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADDh 

6751 

c; 

21 

41  11 

12U  12 

7000 

s 

DEPT  OF  HATER  RESOURCES 

10 

119  23 

3B68 

HUDSON  RANCH 

PAVNES  CHEEK 

6761 

40  20 

121  Si 

1840 

NELLIE  THOMPSON 

41  27 

6300 

s 

CALiF  OEPT  WATER  RES 

RIVERSIDE 

2E 

33  47 

117  14 

1470 

2P 

5P 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

PeTAL"Mi   P|RE   STA  2 

SONUHA 

17 

16 

5P 

PETALUMA  fire   STA   •  2 

PIEDRA  BL'NCA  GRD  STA 

VENTURA 

29 

119  10 

3065 

M|[ 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYDN  PS  fC3Zl£ 

LOS  ANCElES 

3286 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

PINECR£ST  SUMMIT  fi  S 

TUOLUMNE 

5600 

USFS*    DISTRICT  RANGER 

PINE  Flat  dam 

6696 

05 

FRESNO 

27 

36  49 

119  20 

610 

7i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6910 

06 

V£  NTURA 

29 

34  36 

119  21 

4200 

VENTURA  CTY  PLD  CONTROL 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIHU  2  ESE 

VENTURA 

29 

118  45 

730 

7J 

cahulos  ranch 

PISF^O  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

P  G  t  E  COMPANY 

PLACER  W I  L<-£ 

EL  D0RA.OO 

BA 

P  C  t   E  COMPANY 

4P 

INST  FST  GENETICS 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

s 

U  S  F   St  CAL  OEPT  HTR 

PLATINa 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40  22 

122  S3 

2260 

5P 

PLATINA    HWY   MTC  STN 

6996 

C2 

B 

39  45 

120  42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

: 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

IIP 

UP 

26 

117  49 

'ba 

WEATHER  BUREAU  OFFICE 

122  01 

!P 

5P 

U  S  NAVAL  MACAI I NE 

393 

JOHN  H  DAYBELL 

7ob; 

39  48 

120  28 

4838 

4P 

4P 

c 

10 

118  34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PCSEy  3  E 

7096 

05 

tulare 

10 

35  48 

lie  38 

4960 

7A 

PANORAMA  MTS  LODGE 

710B 

22 

39  18 

123  04 

I  100 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

22 

39  22 

123  oe 

1015 

4P 

c 

P  G  C   E  COMPANY 

33 

32  57 

117  04 

500 

4P 

POhA Y  FIRE  DEPT 

PRAOD  DAM 

7U3 

06 

RIVERSIDE 

2B 

33  53 

117  38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7150 

24 

36  11 

120  42 

2300 

ss 

ss 

NELSON  H  palmer 

10 

36  07 

lie  32 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7195 

02 

39  56 

120  56 

3409 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  8  SPAULOING 

72*.  <. 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

6P 

B  .   W .   PATTE  R  SDN 

RANOSeuRG 

C7 

KERN 

^, 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

11 

36  59 

lie  43 

990( 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  MB  AlflPDRT  H 

7292 

02 

23 

40  09 

122  15 

342 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  5  SSE 

7295 

23 

40  30 

122  22 

425 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIRE   STA  HQ  2 

7296 

23 

40  35 

122  24 

9B0 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

7306 

06 

SAN  BERDINQ 

2B 

34  03 

117  il 

131B 

Ml! 

2P 

REDLANOS  OAKY  pACTs 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

CITY  FIRE   DEPT  STA  2 

MENDOC I NQ 

22 

39  16 

123  12 

718 

7370 

02 

Sacramento 

38  42 

121  10 

295 

MIO 

FOlSOM  STATE  PRISON 

K 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

BA 

SA 

CALIF  OIV  BEACH  C  PKS 

RRICHMONO 

7-.14 

04 

CONTRA  Costa 

37  56 

122  2  1 

55 

8A 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

R 1 0  Vl STA 

02 

SOL AND 

23 

38  09 

121  42 

4( 

8A 

RIVERSIDE 

117  23 

840 

5P 

RIVERSIDE   FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  Enp  STA  R 

06 

RIVERSIDE 

33  SB 

117  21 

9Bb 

8A 

CITRUS  RES  t  AG  E»P  STA 

ROBBS  PEAK  Ph 

EL  DORAOG 

3d  54 

12C  22 

5120 

SAC   MUNIC   UTL  DIST 

39  09 

120  30 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

7!lC 

07 

37  27 

118  44 

9670 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

7516 

02 

38  48 

121  14 

SA 

RAYMOND  H  JOHNSON 

7533 

01 

36  06 

lie  38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W 

37  19 

UB  52 

10000 

s 

SO  CalIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOM 

05 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

s 

CALJF   STATE  ENC 

7S8C 

o; 

22 

40  49 

121  56 

2117 

8A 

: 

MRS  MARIAN  L  SERTAGNA 

34  12 

117  05 

9965 

c 

STATE  OIV  OF  HHYS 

7623 

05 

tuoluhne 

37 

38  06 

119  51 

7900 

s 

HETCH   HETCHY    wTR  SUP 

7630 

02 

23 

3a  31 

121  30 

IT 

MID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Itll 

02 

Sac  R amento 

23 

38  35 

121  30 

19 

MU 

t 

u  s  westher  bureau 

SADDLE  CAMp  raNCER  STA 

7637 

o; 

23 

40  10 

122  4e 

3B50 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Tb'.l 

NEVADA 

39  26 

120  14 

6337 

9P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

7643 

o: 

n 

38  30 

122  28 

229 

6P 

6P 

GDWlN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  wSw 

7646 

01 

NAPA 

n 

3B  30 

122  32 

1780 

c 

EOHiN   H  LEARNED 

SAINT   HELENA   7  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38  34 

122  23 

BTO 

c 

PARISH  RANCH 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

* 

37  50 

122  06 

623 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

7668 

04 

MDNTERE 

24 

36  40 

121  37 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

76691 

04 

MONTERy 

36  40 

121  36 

MID 

MI( 

FED  AVIATION  AGENCY 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

29{ 

JOE  CABRAL  JR 

SALT    SPRINGS   PWR  HQUSE 

7689 

o: 

AMaDQR 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  C  C  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

T702 

OS 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONiO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

5P 

9P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

0' 

MONTEREY 

24 

36  02 

120  54 

450 

MRS  JEAN  BR  INAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  SENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

: 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

772J 

06 

SAN  BEflOlNO 

26 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  0AM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

CALIF  WTR  t  TEL  CO 

SAN06ERG  PTL  FC130B 

773* 

11 

LOS  ANGELES 

34  45 

118  43 

4025 

4F 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERC  H8  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

«SAN  DIEGO  HB  AIRPORT  R, 

7740 

06 

SAN  OleGO 

i 

32  44 

117  10 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE   HD  FC9! 

7749 

06 
06 

LOS  ANGELES 

117  48 

99: 

SAN  DiMAS  FIRE  STA 

SAN  DiMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHhAI-  star 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

369 

: 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34  17 

lie  28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  CROUP 

I  FERNANDO  PH  3 
RICHMOND  SUNSET 

I  FRANCISCO  HB  AP  R; 
FEDERAL   BUILDING  HI 

I  GAbR  IEL  CANYON  PH  I 

I  GABRIEL  DM  FC4i58E 

I  GABRIEL   FIRE  DEPT 

I  GREGORIO  2  SE 

I  JACINTO 

I  JAC  INTO  RANGER  STA  I 

I  joaouin  ekp  range 

JOSE  hI 

I  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

I  JUAN   GUARD  STATION 

.  LUIS  OAM  I 

I  LUIS  Obispo  poly  ! 

I  MARCOS  Pass 

I  MATEO 

I  NICOLAS  ISLAND 

I  RAFAEL 


7762  ( 

7767!  I 

776^  1 

77721  k 

77761  ( 

77791  I 

77851  t 

78071  ( 

7eid  t 

78131  ( 


COUNTY 


OS  ANGELES 
N  FRANCISCO 
AN  MATEO 
N  FRANCISCO 
OS  ANCELES 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
AN  MATEO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SANTA  i 


FIRE  STATION 


ilVER  I 


I  3 


7817]  05^  MADERA 

T8<:1'  SANTA  CLARA 

7834  04  SAN  BENITO 

7837]  06  ORANGE 

784d  U5i  MERCED 

7851  04  SN  LUIS  OBPO 

7S59  06  San  BARBARA 

76641  04  SAN  MATED 

787d  06i  VENTURA 

7880  Oi  MARIN 


SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

{  SANTA  BARBARA  FAA  AP 

!  SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUI 

SANTA  FE   DAM  rI  7926 

SANTA  MARGARITA  2  SW 


SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORTR 
SANTA  MONICA 
KSANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEI 
SANTIAGO  OAM 
SAUCUS  PWR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER 


IKSCOTIA 

'  SEaRSVILLE  lAKl 

sebastdpol  4  s' 
i  secret  valley 
sepulveoa  dam 
i  shasta  dam 
■  shelter  cove 
shingle  spring 
shincletohn  2  i 
sierra  city 

SlERRAVlLLE  R 
SIGNAL  HILL  F' 
SILVERADO  RAN' 
SKACCS  SPGS  L 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UP 

SNOW  Flat 
soda  springs 
,  soledao 
somerset  5  es 

SOMIS  3  NW 


7933^ 


79i3| 
79571 
7965^  01 


6045 


OtJ  ORANGE 

Oti  SAN  BERDINO 

05  LOS  ANGELES 
0«  SNTA  BARBARA 
06|  SNTA  ■ 

06  SNTA 

041  SANTA  CRUi 
Oa  LOS  ANGELES 
04!  SN  LUIS  OBPO 

04j  SN  LUIS  08PO 
Oti  SNTA  BARBARA 
LOS  ANCELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 
06|  SNTA  BARBARA 
06|  ORANGE 

LOS  ANCELES 
SISKIYOU 

HUMBOLDT 


■  8072  OL  SONOMA 

8074.  031  LASSEN 

I  B092I  06  LOS  ANGELES 

1  6138  oi  SHASTA 

8162;  01  HUMBOLDT 

8173  02  EL  DORADO 

I  82071  OZ  SIERRA 

82181  oA  SIERRA 
I  B230{  Oti  LOS  ANGELES 
\  ORANGE 
SONOMA 


SONORA  HS 

SONORA  JUNCTION 

5  £  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC   PC   356  C 

SPRECKELS  HHV  BRIDGE 

SPRINGvlLLE  7  ENE 

SPRINCVILLE   RANGER  STA 
SPPINGvlLLE  TULE  HOHKS 
SQUAW  VALLEY 
SOUIHREL    [NN  2 
STANDlSH   1  E 
STANDISM  mickey  ST  ?K 

STANISLAUS  POWER  House 

STATE  LIKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 

«ST0CKTON  HBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR  1 
STOUTS  MEADOW  ; 

I   STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW  I 
I  SUNSET  BEACH  STATE  PK 

I  SURF  2  ENE 

SUSANA  i^NOlLS  1 
■  SUSANVULE  AIRPORT 
!  SUSANVRlE    1   uNW  , 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SWAIN  MOUNTAIN 

TAFT 

TAH06  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TALBOT  TAMP 

TEHACHAPI 
I   TEHACHAPI    AIRPORT  I 
TEjON  RANCHO  1 
TERMQ 

I  THE  CEDARS  I 
I  '■HE  GEYSERS 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

I  THOUSAND  Oaks 
THREE  MIlE  valley 
THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RVRS  EDISON  PH 

THREE  RVRS  EDISON  PH 

TICER  CREEK  PH 

TOPANGA  patrol   STA  Fl 
I  TORRANCE 
i  TRABUCO  CANYON 
'  TRACY  2  SSE 

TRACY  CARBDNa 

TRACY    PUMPING  PLANT 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

TRONA 

TROUGH  SPRING 
TRUCKEE  HANGER   STATION  '■ 
TUJUNGA 

TUJUNGA  mill  CR  FC   470  , 
TULEFIELD  I 
TULELAKE  R 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTY  HILE  HOLLOW 
TWENTVNINE  PALMS 
THIN  LAKES 
THITCHELL  DAM 

RANGER  STATION 
MUKIAH 


VENTURA 

I  B35l|  OU  SONOMA 

I  8353  ysj  TUOLUMNE 

I  8355j  03(  MONO 

B37d  04j  SAN  FHANCISC 

B38C^  09  MARIPOSA 

840^  07  INYO 

8436  Oa  LOS  ANGELES 

644d  0«  MONTEREY 

I  84591  05  TULARE 


8463! 
B4T4 

84871 
B49Q 
8499I 
8510 
8544i 
8554^ 


05i  TULARE 

051  TULARE 

03  PlaCEO 

07  San  BEROINC 

oa  LASSEN 

Oli  MENDOCINO 

05  Tuolumne 

05  FRESNO 
021  BUTTE 

09  San  joaouin 


8959  05  SAN  JOAOUIN 

B96d  OS  SAN  JOAQUIN 

B57f^  02  COLUSA 

85801  02  COLUSA 

65871  02|  GLENN 

8991   021  SHASTA 

8606  02I  YUBA 

8627  06  SN  LUIS  OBPO  \ 

86461  051  FRESNO  I 

8680  0*1  SANTA  CRUZ 

869T  O61  SNTA    BARBARA  j 

87001  06|  VENTURA 

8702  03|  LASSEN  j 

87031  03l  LASSEN 

87131  0&  AMADOR 

B716I  02|  PLUMAS  I 

8752'  C5|  KERN 

8758  03l  PLACER 

8762  03  EL  DORADO 

6771   oa  PLACER 


I  BB39  05  KERN 
,  887*  0>  LASSEN 

I  eeeii  02  placer 

I  BBeS  01!  SONOMA 
8892  07.  RIVERSIDE 
B905  Oei  VENTURA 
89091  021  PLUHAS 
8912  051  TULARE 


8914 
8917 
8928 
8967 
8973 
1  8992 
899T 
8999 
I  9001: 
I  9024] 

9039 

90431 

i  9052 
9053 
9061 
9063 
9073 

90871 
90971 
9099I 
9105 


)2!  34  41 
)3|  34 
40  23 


9124 
9138 
9152 


oS  TULARE 
OS  TULARE 
OS  AMADOR 
061  LOS  ANCELES 
Oftl  LDS  ANCELES 
06|  ORANGE  I 
OS  SAN  JDAQUiN 
05  SAN  jOAOUIN 

05  ALAMEDA 

or  TRINITY  I 

07'  SAN  BERDINO  I 
02|  COLUSA  j 
03/  NEVADA  i 

06  LOS  ANCElES 
06  LOS  ANCELES 
09,  KERN  , 

01  SISKIYOU 

0^  TULARE  I 
05  TUOLUMNE 

05  STANISLAUS 

06i  ORANGE 

02  TEHAMA 

07|  SAN  BERD  1  NC  ' 
02!  ALPINE 

06  snta  barbara 
05|  tulare 

01  mendocino 

01  WENDOCINQ 

061  ORANGE 

06|  LOS  ANCELES 


36  22  i 

37  53  I 
37  29 


116  30 
122  30 
122  23 
122  25 

117  54 
117  52 


SB 

119  43 
121  54 
121  31 
117  31 
121  04 

120  40 


119  ■ 


18 


117  52 
'  06 

118  01 

119  41 
119  50 
119  57 

121  56 

122  01 
117  58 

38 


120  3B 

120  27 

118  29 
lie  30 

119  05 
122  42 


117  ■ 


9P  MIO 
MIC  MIO 
NIC  MIQ 


450  4P  4P 
275     7P  7P 


902  MIQ  MIO 
40     4P  4P 


US     4P  4P 


I  05 


167     4P  4P 


1375 
3535 
4150 


1095 
1930 
1730 
1940 
8700 
6685 


1050 
4070 
6235 
9680 
4030 
890 
1060 
10300 
3518 


1586 
6160 
1023 
6230 
6294 
6000 

3979 
3960 
1425 
5300 
9900 
1668 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBIN   R.  WATKINS 

Y  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
6YRUN  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

LI  S  FOREST  SERVICE 
C  ITY  OF   SAN  JOSE 
MRS.    SANDRA   J.  KNOLL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  HATER  RESOURCES 
CAL   STATE   POLY  COL 
CTY    OF    SANTA  BARBARA 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
lOUlS  LUEBKERT 

SANTA    BARBARA    SWG,  TR, 
F£0    AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  kEYT 
UNIV   QF    SANTA  CLARA 
ROBERT  £  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C   MC  KUSICK 

RICHARD  S  PILECKl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY   SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  S£R 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  t  PHR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  ClAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE   W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEUOORE   b  HEUSNER 
RS   JANICE   H  SUTTER 
HS.    JEANNE  W.  MCMAHAN 

S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  1  USBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LE  ITHOLD 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
DEPT   WATER  RESOURCES 
POSbRT  MAUCHAN 
JOHN  N  FR4NCIQNI 
JACK  A.  HASELEY 

BEPYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  H  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S  COAST  GUARD 
S  NAT  PARK  SERVICE 
OUThERN  CALIF  EDISON  ( 
.  E.  STULL 

S  WEATHER  BUREAU 
LHER  A  SUTTON 

S  FOREST  SERVICE 
GEE  COMPANY 
SOUAW  VALLEY  STATE  PK 
LEROy  k£mp 
■  C  FRALEY 

DIV  8EACH  £  PKS 
.  t  E  COMPANY 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   OlV  OF  FSTRY 

Y  OF  STOCKTON 

■.leATHEo  BUREAU 
CkTCN  fire  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 

FOREST  SEkVICE 
ORLAND  unit  HU  ASSN 
;  DEPT  HATER  RESOURCES 
.   LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL  OIV  BEACH  E  PARK 

AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CALIF  OEPT  WATER  RES 
KERN    CO   fSTRY    t  FO 
MRS,   ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  HATER  RESOURCES 

Ry  M.  COHAN 
TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJDN  RANCH  COMPANY 
SULU  E  LAHSO 
DEPT  QF   HATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEwEY 
FED    AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CALIF   DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CD 
SO  CALIF  EDISON  CO 

GEE  COMPANY 
.  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AACE  R  TUCEL 
BANTA  CARBONA   IR  CO 
S   BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  PEC  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAM6S  D.  PARRA 
lOS  ANGElES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 

S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
L  A  PEARSON 

THE    IRVINE  COMPANY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 

■  G  t  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  HCD 

I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
:  MRS  MARJORIE   S  DORY 
CLOSED  4/1/70 
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CWTIHUCD 


STATION  INDEX 


STAHON 


y»P(«  HITTOtl 

iif  SlH  llAND*0  FIlTE* 

U»PI»  TKii  PINOS 

VALlEV  CENTEK  <  NNE 
V*LVE"HO  ■6NCei> 
VAN  H\Jri  PC  ISB 

VENAOO 

ve«NUION  VlLLEV 

VICTOOWlLLt  PUNP  ^LftNT 

VIDFTTE  HEAOOW 

VINCENT  FiHE  IT*  FC120 

VINTON 

ViSALlA 

VIST*  J  NN£ 

VOtLHERS 

volta  poheh  house 

HSLLiCE   1  )E 

malmah  $c><ac}L 

MAINUT  CREtK  I  ESE 

MAlNUT  cheek  ]  ENE 

WALNUT  CHEEK  «  ( 

MALNUT  PTL  STA  PClOZe 

MABNE"  SPKINCf 
MASCO 


PHDENIX  RANCH 
MATSONvlLLf  WATERWORKS 

hahona  ranger  station 

hEaveRvilLE  ranger  STA 

WEEO  FJRE  DEPARTMENT 

HElOO)^  L  USH 

MENDEL  10  SE 

mEsT  eiC  PINE  LOOKOUT 

MESTHAVEN 

MEST  POtNT 


COUNTY  5 


SAN  IfROlNO 
LAKE 

ALANEOA 
SAN  lENlTO 
SOLANO 
KONTEREi' 
SAN  OlECO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SONOMA 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLU>*AS 

TULARE 

SAN  DIECO 

SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
SAN  OIECO 
KERN 

SNTA  BAR&ARA 
SANTA  CRUZ 

nanlPosA 

TRINITY 

SlS'flTOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  SARQAMA 

FRESNO 

CALAVERAS 


OBSERVATION 
O         nME  AND 
p  TABLES 


09     9t  it 

190  «F 
OS     3F  3f 


A     AA  SA 


OBSERVER 


LlBERTV  GROVES  CORP 
EOCAR  J  SCMUETTI 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  HUN  UTl  OlST 
ELDON  FANCHER 
VACAVlLLE  FIRE  OIST 
MISS  JUOY  A.  WOLF 
VALLEY  CNT  HUN  WATER 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

SONOhA  CFC  and  HTR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
0.   FLOOD  CONTROL  DIST 
0  CALIF  EDISON  CO 
ICTOR  CO  HATER  DIST 
QRPS  OF  ENGINEERS 

A  CO  FIRE  D£PT 
RANK  OOTTA 
VISALla  FIRE  OEPARTHENT 
ISTA  FIRE  DEFT 

.  FRED  BORING 

c  £  e  cohpany 
LARION  e  van  schakk 
RS.  JOAN  THOHAS 
OHN  F.  TERRY 
OHAS  S  VANASEK 
IRS.  BETTY  FAIRCLOUCH 

A  CO  FIRE  DEFT 
lARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  e  F  D 

HOfiNlM  RANCH 

ITT  OF  mATSONVULE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  OEFARTHENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILtPElLI 
U  S  HEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CQ 
STATS  OlV  OF  FORESTRY 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WESTvlLLE 
WET  HEADOM 
HHEATLAND  2  NE 
MHISKEvTOXN  RES 
WHITE  HOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  HTN  STORAGE 
HHITTTEB  CTY  H  FC  106C 
HlLDROSE  Ranger  STA 
WILLIAMS 

WiLLlTS   I  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK    1  NW 

WiLLOMS 

HlLLOHS  USQR 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFOftOS 
WOODLAND  1  WNW 

WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
VORBA  LINOA 
VORKVILIE 

YOSEHfTE  PARK  HEAOQTRS 
TRE>(A 

ZiNU-KETTENPOH  STORE 
CLOSED  STATIONS 

•LONG  BEACH 
PARKFIELO  7  NNH 
UNION  OIL   STEARNS  ABS 

NEW  STATION 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 


9602  I 

9603  < 
9621  ( 

9632  ( 

9633  < 


9Bt<i 
9B16 
98*7 
9891 
985! 
986^ 
9953 


PLACER 
TULARE 
YUBA 
SHASTA 
NONO 
HDNO 

I  BEROINQ 
LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

HENOOCINQ 

MENDOCINO 

TRINITY 

GLENN 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOlO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
Qi  MARIPOSA 
01  SISKIYOU 
01  TRINTY 


5062  Oe  LOS  ANGELES 


1583  05  SAN  JOAQUIN 


39  11 

36  21 
39l  39  02 
23(  *0  37 

37  30 
37  35 
3<t  20 
33  SB 
36  I! 

23|  34  09 


39  21 
35  AO  : 
23  39  32 


23(  36  < 

37  08 

36  91 

Zti  33  54 

n  36  54 

1*  37  45 

1^  41  < 

40  10 


13  33  46 
24  36  00 
2(  33  56 


1295 
lOUC 
12470 

7260 


2700 
5671 
69  9t 


OEPT  HATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
U  S  BUR  bECLAMATION 
UNIVERSITY  Of  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
STATE  OF  CALIFORNIA 
Miss    MARTHA  BAILEY 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 

LOUIS  L  BERTAIN 
STATE  Olv  OF  FSTRY 

I  S  FOREST  SERVICE 
HDHARO  R  ALLARD 
USBR  MATERIAL  CONTL  DIV 

|H  M  SLACKMORE 
NEwTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 

IRS  HlLMA  C  BARR 

I  C  aGR  EXTEN  SERV 

MARVIN  E  MARE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

YORflA  LINDA  WATER  CO 

MRS.  V.  SYLVIA  HULBERT 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

WAYNE  KING 


CLOSED  3/20/70 
CLOSED  6/1/69 
CLOSED  4/1/70 


LAWRENCE  RAO  LAB 


t    DRAINAGE  CODE-     1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CABSON  4-CElVTRAL  COAST  S-COLORAE)0  6-DESERT  T-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH   10-KERN  11-KINGS 
12-KLAMATH  13-LOS  ANGELES   14-MERCED   15-MOJAVE   16-MOKELUMNE   17 -NORTH  COAST   18-N,  E.  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT  22-RUSSlAN  23-SACR AMENTO  24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNE2  33-SOUTH  COAST   34-STANISLAUS  35-TRINITY  36-TRUCKEE  37-TUOLUMlJE 
38-WAi.KER 
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CALIFORNIA 
APRIL  19  70 


REFERENCE  NOIES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  ■'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  taJte  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  tht 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bu 1 let i n . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  lo  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  io  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  F'recipltation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     I>recipltatlon  measurements,   made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General   weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     20  cents  per  copy,   monthly  and  anual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  Cahfania/^ 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


AGR. 


)  CALIFORNIA 

'^1^       MAY  1970 
/^olume  74  No.  5 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 
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2 

Date 
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a 

Degree  Daya 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 
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• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  o!  Days 

Max. 

Max.  Depth  1 

on  Ground 

Date 

o 
o 

s 

o 

1.00  or  More 

Q  & 

«"3 

*       *  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

76,3 

44,6 

60.5 

96 

26 

34 

7 

166 

4 

0 

0 

0 

.95 

,45 

12 

*  0 

0 

4 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  CDL 

76.5 

49.6 

63.1 

94 

17 

36 

11 

150 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

78. 9M 

44  .  IM 

61 .5H 

99 

26 

34 

1 1 

166 

10 

0 

0 

0 

.87 

.35 

12 

,  0 

0 

4 

0 

0 

CALLAHAN   RANGER  STA 

76.8 

38.1 

57.5 

93 

25 

24 

11 

231 

3 

0 

6 

0 

.31 

.08 

11  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

72. 8M 

35 ,  8m 

54. 3M 

89 

31 

23 

11 

327 

0 

0 

9 

0 

.71 

.  30 

10 

T 

0 

3 

0 

0 

CLOVEROALE  3  SSE 

80.6 

49,0 

64.9 

1  .4 

103 

16 

39 

12 

94 

6 

0 

0 

0 

.07 

-  1,16 

.04 

12 

,  0 

0 

0 

0 

0 

COVElD 

78,8M 

40, 2M 

59. 5M 

95 

26+ 

31 

12 

191 

6 

0 

2 

0 

.25 

,14 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

CRESCENT   CITY   1  N 

62.6 

45.  1 

53.9 

92 

31 

40 

28  + 

348 

1 

0 

0 

0 

2.91 

1.40 

B 

.0 

0 

DUTTONS  LANDING 

7<..6M 

48. 7M 

61  .7M 

94 

17* 

40 

7 

155 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

72. 3M 

38.  IM 

55 .  2M 

92 

25 

30 

11 

305 

3 

0 

6 

0 

1 .99 

,65 

10 

T 

0 

5 

3 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

57.3 

47.2 

52.3 

.7 

81 

31 

42 

7 

385 

0 

0 

0 

0 

1 , 36 

-  ,60 

,56 

B 

.0 

0 

5 

1 

0 

FERNDAlE  2  Nw 

61.2 

44.3 

52.6 

66 

31 

38 

7 

373 

0 

0 

0 

0 

,80 

.32 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

FOREST  Glen 

75.9 

37.6 

56.8 

1.1 

93 

16 

30 

11  + 

257 

4 

0 

3 

0 

1 .00 

-  1.56 

.55 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  BRAGG 

59.3 

45.5 

52.4 

69 

31 

40 

12  + 

366 

0 

0 

0 

0 

.40 

-  1.15 

.13 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 

78.6 

37.3 

58.0 

93 

25* 

22 

1 1 

219 

5 

0 

6 

0 

.  37 

.14 

11 

T 

0 

2 

0 

0 

FORT  ROSS 

62 . 3 

43.9 

53.  1 

72 

31 

40 

11  + 

361 

0 

0 

0 

0 

,08 

-  1.49 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATON 

80.5 

42.4 

61.5 

2.3 

96 

31 

34 

12 

142 

8 

0 

0 

0 

T 

-  1,27 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

78.9 

43.5 

61,2 

.0 

96 

26 

33 

11 

161 

8 

0 

0 

0 

.89 

-  1,27 

.45 

12 

T 

T 

u 

3 

0 

0 

HEALDSeURG 

83.9 

49,9 

66.9 

4.6 

104 

31 

39 

12 

66 

14 

0 

0 

0 

.02 

-  1,18 

.  02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

70. 5M 

36, 6M 

54. 6M 

90 

26 

27 

11 

326 

I 

0 

5 

0 

.09 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOPA 

75.9 

44.5 

60.2 

95 

26* 

37 

11 

163 

5 

0 

0 

0 

1.59 

.67 

12 

•  0 

0 

4 

1 

0 

KENTF I ELO 

79.0 

47.8 

63.4 

3.3 

96 

31 

40 

7 

106 

5 

.15 

-  1,26 

.15 

13 

.0 

0 

I 

0 

0 

KLAMATH  R 

63.5 

45.0 

54.3 

91 

31 

38 

7 

330 

1 

0 

0 

0 

4,60 

2.10 

e 

.0 

0 

6 

3 

2 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

67.5 

37.8 

52.7 

84 

26 

19 

12 

376 

0 

0 

9 

0 

1.13 

.79 

27 

1.0 

1 

11+ 

3 

1 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

M 

M 

M 

83 

26 

22 

12 

0 

0 

0 

.24 

.18 

12 

T 

0 

1 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

80.3 

47.6 

64.1 

3.5 

102 

31 

39 

7 

no 

9 

0 

0 

0 

T 

-  .87 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  prairie  CREEK  PK 

6^.3M 

42, IM 

53. 2M 

93 

31 

35 

7 

360 

I 

0 

0 

0 

3.51 

1,48 

6 

•  0 

0 

5 

3 

1 

ORLEANS 

78.7 

44,5 

61.6 

96 

31* 

36 

11 

141 

6 

0 

0 

0 

1.74 

-  .76 

,65 

U 

T 

0 

4 

1 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

77, It 

46,7 

62. 1 

2.6 

99 

31 

40 

7 

134 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .63 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

6^.5 

44,7 

54.6 

82 

31 

39 

10 

314 

0 

0 

0 

0 

.31 

.  19 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

82.5 

44,6 

63.6 

98 

31 

33 

12 

108 

10 

0 

0 

0 

.30 

-  1.37 

.13 

9 

,0 

0 

I 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7<..2 

45.5 

59.9 

96 

25 

36 

U  + 

174 

2 

0 

0 

0 

.64 

,49 

12 

.  0 

0 

3 

0 

SAINT  HELENA 

81.8 

47.3 

64.6 

2.8 

100 

31 

37 

12 

88 

10 

0 

0 

0 

.05 

-  ,91 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

79.3 

50.0 

64,7 

96 

3U 

42 

11 

92 

7 

0 

0 

0 

.06 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

81.2 

46.0 

63,6 

3.7 

99 

31 

38 

12  + 

109 

9 

0 

0 

0 

,00 

-  ,98 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

75.5 

39.5 

57.5 

94 

26  + 

26 

11 

244 

5 

0 

2 

0 

,79 

.26 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

SCOTIA 

62  .^i 

45.9 

54.2 

-  1.8 

76 

25 

40 

12  + 

328 

0 

0 

0 

0 

1,03 

,94 

.27 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

SHELTER  COVE 

65 .  3M 

49. 3M 

57. 3M 

66 

30 

42 

27 

247 

0 

0 

0 

0 

1,24 

.63 

U 

.0 

0 

2 

2 

0 

SONOMA 

8  2.6 

44.6 

63.7 

102 

31 

35 

7 

102 

11 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

74.7 

42.2 

58.5 

91 

26 

30 

15  + 

220 

1 

0 

5 

0 

,49 

,29 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

TULELAKE  //R 

72.0 

35.  3M 

53. 7M 

87 

17 

19 

12 

345 

0 

0 

9 

0 

,42 

-  ,78 

,24 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

UKIAH 

82.3 

47.0 

64.7 

2.7 

101 

31 

39 

11  + 

96 

10 

0 

0 

0 

.  16 

-  1,02 

.08 

9 

.  0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

78.3 

38 . 5 

58.4 

.5 

95 

26 

30 

11 

209 

8 

0 

2 

0 

,69 

-  ,92 

.34 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

.43 

WiLLITS   1  NE 

75.9 

42.0 

59.0 

93 

31 

32 

7 

200 

4 

0 

1 

0 

.13 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

WILLOW  CREEK   I  Nw 

79.3 

44.9 

62.1 

100 

25 

35 

11 

157 

10 

0 

0 

0 

1 .34 

.56 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

YREKA 

75.0 

41.1 

58.1 

1.5 

93 

26+ 

26 

12 

237 

2 

0 

4 

0 

.14 

,89 

.06 

12 

T 

0 

° 

° 

0 

DIVISION 

58.9 

1 . 1 

.  75 

-  .93 

T 

•       *  • 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

71.0 

34.4 

52.7 

86 

25 

16 

12 

375 

0 

0 

10 

0 

1.19 

.45 

7 

2,0 

T 

11+ 

5 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

70.2 

35.4 

52.6 

.5 

64 

26 

20 

12 

372 

0 

0 

10 

0 

.64 

-  ,67 

,43 

10 

2.5 

0 

2 

0 

0 

AUBURN 

79.iiM 

50. 2M 

64, 8M 

1 . 7 

96 

17 

41 

11  + 

105 

5 

0 

0 

0 

.02 

-  1.45 

,02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

80. 1 

51,7 

65,9 

97 

17 

41 

12 

73 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

12  + 

0 

0 

0 

BLUE   CANYON  WB  A1RP0RT//R 

6".. 7 

46.0 

55,4 

3.2 

61 

31 

29 

12 

303 

0 

0 

3 

0 

.76 

-  2.34 

,29 

8 

2.7 

T 

3 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

65.2 

42,5 

53,9 

2.2 

79 

15 

28 

12  + 

342 

0 

0 

4 

0 

1.10 

-  2.51 

,47 

10 

4.0 

0 

4 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

79.7 

51,9 

65.8 

99 

17 

41 

10 

83 

7 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

8'i.7M 

49, 3M 

67. OM 

1.7 

99 

17 

39 

12 

57 

11 

0 

0 

0 

T 

-  ,60 

T 

12+ 

.0 

0 

0 

0 

u 

BURNEY 

73.0 

36,4 

54.7 

88 

26+ 

24 

12 

315 

0 

0 

6 

0 

.35 

.24 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

CANYON  DAM 

69, 7M 

34, 4M 

52. IM 

.2 

83 

17+ 

23 

12 

393 

0 

0 

9 

0 

.67 

-  1,03 

,43 

10 

3.0 

0 

3 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

86,'.M 

48, 5M 

67. 5M 

2.5 

102 

31 

36 

12 

60 

16 

0 

0 

0 

.30 

-  1,46 

,22 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHESTER 

69.9 

34.3 

52.1 

83 

16 

23 

12 

391 

0 

0 

11 

0 

.74 

-  .96 

,44 

9 

1.0 

0 

3 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

86.0 

51.7 

68.9 

3.1 

99 

31 

42 

12 

37 

16 

0 

0 

0 

.09 

-  1,07 

,07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

80.9 

50.5 

65.7 

99 

17 

43 

12  + 

80 

9 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

80.7 

44.  3M 

62. 5M 

96 

17 

30 

12 

133 

7 

0 

1 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

36 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  2.20 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

52.9 

63.9 

2.3 

96 

31  + 

39 

12 

43 

12 

0 

0 

0 

.01 

-  ,64 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  W^W 

82.8 

50.7 

66.6 

2.1 

100 

17 

36 

19 

67 

6 

0 

0 

0 

.05 

-  ,52 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

OE  SABLA 

76.  IM 

45. 7M 

60. 9M 

2.8 

92 

31 

30 

12 

171 

2 

0 

1 

0 

,66 

-  2,09 

.52 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.07 

-  1,92 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DDWNIEVILLE  RANGER  STA 

73.4 

41.5 

57.5 

90 

16 

31 

12  + 

239 

1 

0 

2 

0 

.98 

.36 

12 

,0 

0 

4 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

79.8 

48.8 

64.3 

1.2 

95 

17 

35 

12 

100 

6 

0 

0 

0 

,02 

-  ,64 

.02 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

79.8 

50.5 

65.2 

99 

17 

35 

7 

98 

9 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  150 
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CALIFORNIA 
MAY  1970 


Continued 


SUdon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

o  1 

s  J 
*  J 

Average 

Deparhrre 
From  Normal 

UgbesI 

Date 

Lowest 

Data 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

r^ax.  Depth 

on  Ground 

Date 

c  More  ] 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

S  i 

.°l 

..  i 

FOLSDM  DAM 

8 1  •  5 

52.2 

66.9 

100 

17 

44 

12  + 

73 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

75  •  1 M 

48. 9M 

52  .  OM 

91 

17 

36 

13  + 

150 

1 

0 

0 

0 

.07 

.03 

13+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GRASS   VALLEV  NO  2 

74  •  3 

47 .  IM 

60 .  7M 

90 

17 

156 

1 

0 

0 

0 

.  10 

-  1 .06 

.06 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

76 . 5 

37.8 

57.2 

.2 

91 

26 

25 

12 

242 

2 

0 

.20 

.12 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

66,3 

34.7 

50.5 

80 

25  + 

19 

12 

441 

0 

0 

12 

0 

1.29 

-  .73 

.41 

B 

T 

0 

6 

0 

0 

LAKEPORT 

82.7 

44.0 

63.4 

96 

15 

31 

12 

102 

6 

0 

1 

0 

.07 

-  .81 

.07 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

lakeshore 

79 , 5 

48.9 

54.2 

98 

31 

32 

12 

111 

5 

0 

1 

0 

.36 

.18 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  SPAULOING 

66. 6M 

37. 6M 

52.  IM 

2.0 

84 

15 

26 

11 

396 

0 

0 

6 

0 

.78 

-  2.82 

.31 

10 

3.5 

T 

10 

4 

0 

0 

LAKE   SPAULOING  DAM 

M 

M 

M 

81 

16 

37 

20 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

manzanita  lake  // 

63.2 

37.  1 

50.2 

79 

17+ 

15 

12 

456 

0 

0 

7 

0 

1.75 

.62 

12 

8.0 

5 

12 

5 

1 

0 

MARKLEY  COVE 

79.8 

48.4 

54.1 

97 

17 

40 

12 

99 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HARYSVILLE 

85.  1 

55.2 

70.2 

3.4 

101 

17 

45 

12 

30 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HC  CLOUD 

73.1 

36.4 

54.8 

1.2 

90 

25 

27 

12 

315 

1 

0 

8 

0 

.67 

-  1.95 

.28 

9 

1.0 

0 

3 

0 

0 

MINERAL 

66.0 

35.1 

50.5 

1.9 

81 

26 

21 

12 

441 

0 

.98 

-  1.72 

.41 

10 

2.0 

1 

12  + 

3 

0 

0 

MOUNT   SHASTA   MB   CITY  //R 

70.9 

40.2 

55.6 

1.8 

88 

25 

23 

12 

288 

0 

0 

4 

0 

.14 

-  1.85 

.05 

10 

1.1 

T 

10 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

74.4 

41.0 

57.7 

1.5 

90 

17 

30 

11  + 

233 

1 

0 

2 

0 

.13 

-  2.32 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

84.  1 

54.2 

69.2 

1.8 

99 

25 

40 

12 

51 

13 

0 

0 

0 

.01 

-  .58 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

84.2 

56.6 

70.4 

100 

17 

44 

12 

35 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

76.6 

54.  1 

65.4 

93 

25 

39 

12 

115 

4 

0 

0 

T 

T 

13  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE 

77.3 

46.  1 

51.7 

2.5 

94 

17 

37 

11  + 

145 

3 

0 

0 

0 

T 

-  1.78 

T 

13  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IPG 

77.5 

53.8 

55.7 

93 

31 

38 

12 

100 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

80.  1 

43.5 

61.8 

92 

26  + 

26 

13 

128 

4 

0 

1 

0 

.50 

.32 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTOLA 

71.7 

31.5 

51.5 

1.4 

81 

28  + 

24 

12 

407 

0 

0 

18 

0 

.58 

-  .55 

.27 

12 

6.0 

0 

3 

0 

0 

QU I NC  Y 

76  .  3 

34.5 

55.4 

2.0 

92 

25 

27 

11 

257 

3 

0 

0 

.89 

-  1.12 

.60 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

84.9 

55.6 

70.3 

2.0 

101 

31 

35 

12 

52 

15 

0 

0 

0 

.06 

-  1.05 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

87.8 

57. 1 

72.5 

5.2 

101 

25 

35 

12 

49 

22 

0 

0 

0 

.26 

-  1.48 

.15 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKLIN 

83.6 

50.0 

66.8 

2.4 

103 

17 

41 

12  + 

55 

13 

0 

0 

0 

T 

-  .95 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  KB   AIRPORT  R 

82.5 

52.6 

67.6 

3.6 

100 

16 

45 

7 

56 

11 

0 

0 

0 

T 

-  .59 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

83.4 

55.9 

69.7 

5.5 

102 

15 

47 

11 

40 

1 3 

0 

0 

0 

.00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

79.2 

55.5 

57.4 

97 

26 

39 

12 

93 

5 

0 

0 

0 

.26 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SIERRA  CITY 

72 . 0 

39.5 

55.8 

85 

16  + 

25 

1 1 

284 

0 

0 

5 

0 

1  I  00 

.50 

12 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SIERRAVlLLE   RANGER  STA// 

67. 4M 

36 .  7m 

52. IM 

1.1 

82 

17 

25 

11 

396 

0 

0 

0 

.10 

-  1.15 

.05 

12 

T 

T 

10 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

57.2 

32.8 

45.0 

70 

16 

19 

10 

613 

0 

0 

12 

0 

.80 

.21 

10 

2.0 

33 

1 

4 

0 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

84.1 

50.1 

57.1 

2.4 

97 

25 

37 

12 

59 

11 

0 

0 

0 

T 

-  .69 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

72.5 

42.0 

57.3 

88 

31 

27 

11 

252 

0 

0 

2 

0 

•  38 

.  14 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  LAKES 

54.1 

32.7 

43.4 

2.6 

59 

15 

22 

7 

553 

0 

0 

13 

0 

.15 

-  2.15 

.08 

8 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

83.8 

50.6 

67.2 

2.6 

100 

15 

41 

7+ 

51 

11 

0 

0 

0 

.00 

.54 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA   POWER  HOUSE 

79.7 

50.7 

65.2 

92 

31 

31 

12 

102 

7 

0 

1 

0 

.43 

-  1.99 

.  14 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

79.1 

52.9 

65.0 

95 

26 

35 

12 

95 

4 

0 

0 

0 

.35 

.14 

9  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLIAMS 

84.7 

54.4 

69.6 

100 

17 

43 

12 

31 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

83.1 

53.7 

58.4 

1.9 

96 

25 

38 

12 

51 

11 

0 

0 

0 

T 

-  .55 

T 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS  USSR 

85.9 

55.7 

70.8 

99 

31 

39 

12 

34 

14 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LI  T  kl  T  C  □  C 

W I N T  tK  i 

85.1 

55.4 

70.3 

102 

17 

42 

12 

33 

1 4 

0 

0 

0 

.09 

.06 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   I  WNW 

84.2 

53.0 

68.6 

2.0 

102 

17 

43 

12 

45 

12 

0 

0 

0 

.05 

-  .53 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.7 

2.3 

.30 

-  1.39 

.5 

*       «  « 

BASINS  03 

BOCA 

58.2 

29.4 

48.8 

82 

17 

19 

11 

497 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOOIE 

BRIDGEPORT 

57.6 

24.5 

45.1 

80 

16 

11 

11  + 

578 

0 

0 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rCnAD\/Tl  1  C 
LCU'*KV  I  LLC 

57 . 8 

39.8 

53.8 

-  1.5 

83 

17 

25 

11 

343 

0 

0 

3 

0 

.75 

-  .28 

.25 

9 

4.0 

1 

12  + 

4 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

4.5 

30.5 

47.6 

78 

2  3 

1 0 

533 

0 

0 

18 

0 

.27 

.16 

1 0 

T 

° 

2 

c 

0 

DOYLE   5  SSE 

71  .7M 

39. 2M 

55. 5M 

86 

15 

25 

12  + 

294 

0 

0 

5 

0 

.68 

.51 

12 

5.1 

0 

1 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

73.5 

39 , 5 

56.5 

87 

16 

27 

12 

254 

0 

0 

3 

0 

.50 

.25 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

70.7 

36.9 

53.8 

-      .  1 

84 

16 

28 

12 

339 

0 

7 

Q 

.91 

-  .23 

.30 

9 

2.0 

T 

10 

4 

0 

0 

M  nun  1  A  If  c 

70.5 

36 . 7 

53.5 

82 

16 

24 

1 

347 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

64.  8 

31.2 

48.0 

81 

17 

24 

12  + 

518 

0 

0 

19 

0 

.27 

.22 

10 

2.0 

2 

10 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

72.4 

39  2 

55.8 

.8 

89 

17 

25 

11 

281 

0 

0 

5 

0 

.54 

-  .29 

.20 

10 

3 

0 

0 

TAHOE  CITY 

51.5 

34. 1 

47.8 

2 .  1 

75 

17 

24 

11 

525 

0 

0 

11 

0 

.24 

-  1.11 

.14 

10 

1.0 

1 

10 

1 

0 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

62.4 

31.1 

46.8 

74 

17+ 

25 

11  + 

562 

0 

0 

21 

0 

TERMO 

57.5 

34.9 

51.2 

83 

16 

12 

12 

424 

0 

0 

12 

0 

.49 

.  16 

u 

1.8 

2 

11 

3 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

64.2 

31. 4M 

47. 8M 

1.2 

77 

17 

25 

11  + 

523 

0 

0 

19 

0 

.19 

-  1.27 

.  19 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WOODFORDS 

69. 9M 

40. 7M 

55. 3M 

81 

15 

23 

11 

279 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

51.2 

.9 

.35 

-  .70 

1.3 

*       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

73.3 

48.4 

60.9 

101 

14 

41 

12 

153 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

79.0 

45.9 

62.5 

99 

16+ 

39 

21  + 

127 

9 

0 

0 

0 

.06 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

69.2 

51.9 

60.6 

2.3 

94 

15 

47 

11  + 

156 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .81 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

73.1 

50.4 

61.6 

90 

15 

42 

11 

140 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

72.7 

44.  5 

58.6 

95 

15 

35 

21  + 

225 

4 

0 

0 

0 

.08 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 
FORT  ORD 

76.3 

51.2 

63.6 

94 

15 

44 

12 

101 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OILROY 

79. 9M 

47.5 

53. 7M 

103 

15 

34 

6 

102 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

55.5 

45.4 

55.5 

90 

15 

40 

8 

290 

1 

0 

0 

0 

.27 

.15 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOLLISTER   1  SW 

77.7 

43.4 

60.6 

-  1.0 

99 

15 

35 

12 

157 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  146  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAY  1970 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

>  3 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

CI 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

Z  t 
S  < 

«| 

^  s 
— - 

KING  CITY 

82  .  3M 

63 ,  5M 

1 . 5 

102 

15 

35 

11 

97 

1 1 

0 

— - 

0 

0 

.00 

.23 

,  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

82.7 

^8.6 

65,7 

3 ,  8 

101 

16 

40 

7 

80 

1 3 

0 

0 

0 

.07 

•  42 

,  07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

80.3 

^7,8 

64.1 

2 , 5 

99 

1  5 

38 

7 

94 

9 

0 

0 

0 

.01 

.70 

,01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

80.3 

51.0 

65.7 

98 

17 

42 

6 

76 

9 

0 

0 

0 

•  00 

,  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

57.2 

^8,1 

57.7 

94 

15 

43 

1 1 

240 

1 

.05 

.03 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

6^.1 

47,5 

55.8 

85 

1 5 

42 

18 

286 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRD   BAY   FIRE  DtPT 

65.5 

48.0 

56,8 

96 

1 6 

40 

12  + 

261 

1 

.00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

75.7 

c^*  ^ 

53,0 

95 

1  7 

38 

y 

168 

3 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

69 .  1 M 

5  2  . 0  M 

6 

6  3 

31  + 

3  1 

11+ 

201 

0 

0 

2 

0 

.09 

•  83 

•  05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTD  DAM 

8*. 5 

44.2 

64,4 

iOl 

16 

34 

1 1 

82 

10 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

72.6 

54.  1 

63.4 

47 

19  + 

112 

° 

° 

.01 

•  0 1 

13 

.  0 

^ 

^ 

^ 

^ 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

67.7 

52.5 

50,1 

•  4 

8  7 

1 5 

48 

11 

173 

0 

T 

,65 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

77.6 

*  ^ 

63,6 

^1 

40 

115 

8 

0 

0 

0 

*  0  1 

1 1 

.  0 

PASO  ROBLES 

8  3.6 

4  3,4 

63,5 

102 

31 

33 

1 2 

9 1 

11 

0 

0 

0 

'oo 

.00 

.  0 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

S't.O 

4  5,5 

64,6 

103 

31 

36 

12  + 

79 

10 

0 

!oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

65.6 

43.8 

64.7 

102 

1 5 

35 

1 

9 1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

69.7 

47.7 

56.7 

^75 

1 5 

40 

20 

216 

2 

Q 

•  00 

,  0 

J: 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

6  I . 

47  5 

3  4.3 

1  5 

42 

^7* 

317 

0 

0 

0 

0 

'nn 

■  00 

.  0 

° 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

80.6 

64.1 

96 

1 6 

40 

85 

8 

0 

0 

0 

'  00 

.00 

,  0 

0 

PRIEST  VALLEY 

81.7 

• 

50.  1 

98 

31 

28 

1 1 

170 

" 

!oo 

-  .50 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

80.7 

48.2 

54 , 5 

3.2 

3  1 

39 

7 

8  6 

.48 

•  02 

12  + 

,  0 

^ 

0 

^ 

^ 

RICHMOND 

70.9 

51.3 

61.1 

95 

1 5 

46 

27 

153 

Q 

0 

Q 

■  0  1 

■  0 1 

13 

.  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

76.9 

46  B 

61.9 

96 

31  + 

38 

1 1 

132 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

71.5 

60.3 

1,6 

99 

15 

41 

1 2 

167 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

69.7 

i7  *  7 
47 , 

58.7 

97 

15 

40 

2 

204 

^ 

^ 

^ 

^ 

T 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

86.  I 

41.9 

54.0 

100 

31 

32 

lU 

96 

11 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

60.7 

48,5 

54.5 

7  5 

1  5 

42 

7 

314 

0 

0 

0 

0 

13 

.  0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

70.2 

50,7 

50.5 

2,2 

94 

15 

47 

z 

166 

2 

0 

0 

0 

!oi 

-  ,47 

.01 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

64.6 

50,5 

57.7 

.3 

91 

15 

47 

7  + 

237 

.03 

-  .60 

.03 

1 3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORID  2  SE 

66,0 

45.1 

55,5 

89 

1  5 

38 

11+ 

289 

0 

0 

0 

0 

•  3 1 

.13 

9 

,  0 

0 

1 

0 

SAN  JOSE 

R 

79 .  1 

52.5 

65,6 

4 , 0 

98 

3 1 

44 

7 

62 

5 

0 

0 

0 

•  02 

-  .41 

.02 

10 

,  0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

73.0 

48  ,  1 

60  , 6 

1,3 

99 

1  5 

36 

1 

163 

4 

0 

0 

0 

•  00 

•  40 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

75.6 

48.9 

52,3 

97 

15 

42 

27 

131 

6 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

79. 

65.7 

4.0 

98 

31 

43 

7 

69 

8 

0 

0 

.00 

-  ,44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

73.6 

45,0 

59.6 

1 .  5 

98 

1  5 

39 

7 

173 

2 

0 

0 

0 

.03 

.98 

.03 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPR   SAN   LEANDRD  FILTER 

67.5 

46.7 

57.  1 

90 

15 

39 

1 

253 

1 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

1 0 

.0 

0 

0 

Q 

0 

WALNUT  CREEK   ,2  E^E 

82.6 

47.9 

65,3 

98 

1 5 

4 1 

12  + 

76 

13 

0 

0 

0 

.03 

64 

•  0  3 

6 

.  0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69.3 

47.2 

56.3 

95 

15 

37 

1 2 

221 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DI V  I S I  ON 

61.2 

1.9 

•  03 

-  .56 

.0 

*       *  * 

San  joaouin 

DRAINAGE  05 

antioch  fibreboakd  ml 

80.* 

54,4 

67.4 

2 . 5 

97 

31  + 

44 

7 

57 

T 

-  .47 

T 

13 

.  0 

^ 

^ 

ANTIDCH  pumping   PL  3 

81.5 

52.2 

66 , 9 

96 

1  7 

44 

7 

50 

T 

13 

,  0 

ASH  MOUNTAIN 

82.3 

5  3.7 

66,0 

2 , 0 

99 

1 7 

39 

53 

8 

0 

0 

0 

7 

1.17 

,  0 

Q 

0 

Q 

AUBERRY   1  NW 

60.8 

54.4 

67.6 

95 

1 5 

4 1 

1 0 

7 1 

4 

0 

0 

0 

'oo 

'  00 

,  0 

Q 

0 

Q 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

R 

86.6 

59.4 

74.0 

3.6 

106 

31 

45 

1 1 

15 

1 5 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

balch  power  house 

81.9 

54.1 

68.0 

96 

16 

4  1 

7 

55 

5 

° 

.00 

.00 

.  0 

^ 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

85.7 

53.2 

59 . 5 

101 

16 

42 

13  + 

35 

Q 

Q 

*  00 

.00 

.  0 

Q 

BUTTONWiLLOW 

87.2 

52.3 

69.8 

103 

1 7 

44 

11  + 

26 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

CALAVERAS   BIG  TREES 

69 .  * 

38 . 3 

53,9 

,  5 

84 

1 8 

27 

12  + 

337 

0 

0 

7 

0 

-  2.41 

13+ 

.  0 

Q 

Q 

Q 

0 

CAMP  PARDEE 

83. i. 

50.7 

67.1 

2.3 

102 

17 

43 

20+ 

52 

1 0 

^ 

.00 

-  .91 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

61.2 

47,8 

64.5 

97 

17 

35 

7 

95 

•  00 

.00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

72  .  7M 

41, 3M 

5  7 .  OM 

88 

1 7 

29 

7 

251 

3 

Q 

,00 

.00 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

COAL  I NGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

89 .  5 

49.2 

59,4 

103 

16 

42 

10  + 

33 

16 

0 

0 

0 

00 

00 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

85.2 

48 . 2 

56.7 

.7 

103 

16 

37 

55 

1 1 

!oo 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

75.9 

36.6 

55,3 

,  9 

89 

31  + 

27 

11  + 

265 

Q 

•  00 

*?2 

,  0 

Q 

0 

Q 

Q 

ELECTRA  power  HOUSE 

8'>,9 

48.0 

66 , 5 

1 ,  7 

100 

16 

40 

7 

55 

j° 

Q 

Q 

0 

•  00 

-  1.31 

.00 

,  0 

FIVE   POINTS   5  SSW 

86 .  7M 

48  .  6M 

57 ,  8M 

102 

16 

37 

32 

14 

0 

0 

0 

•  00 

,  0 

Q 

Q 

Q 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

87.8 

53.6 

70 . 6 

2  , 6 

103 

16 

43 

7 

25 

15 

0 

0 

0 

•  00 

-  .30 

*00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

67.6 

47,8 

67.7 

104 

17 

37 

11  + 

59 

1 4 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

glennville 

78.0 

37.9 

58.0 

92 

31  + 

28 

12  + 

221 

3 

,  00 

,  00 

.  0 

GRANT  GROVE 

60.7 

38.5 

49.6 

73 

17 

25 

7 

470 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

87,9 

50.0 

59,0 

1.2 

103 

16 

39 

1 

35 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  hetchy 

72.9 

45.6 

59.3 

2 . 6 

86 

1  7 

34 

7 

200 

0 

0 

0 

0 

,10 

-  1.91 

.10 

_ 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

60.9 

34 . 3 

47.6 

2.9 

75 

31 

25 

7 

534 

0 

0 

1 2 

,0 

0 

IDRIA 

78. 4M 

52. BM 

55. 6M 

1.8 

93 

17 

38 

12  + 

94 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

88.9 

61.5 

75,2 

3.6 

104 

31  + 

46 

7 

12 

14 

0 

0 

0 

T 

-  .37 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

84. 

51.5 

66.0 

95 

31 

38 

11  + 

56 

6 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

87. 8M 

53.  IM 

70, 5M 

103 

17 

40 

6 

29 

14 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

kettleman  station 

88,2 

56.6 

73.4 

102 

17  + 

44 

11  + 

22 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

84. 6M 

48.6 

66. 7M 

102 

17 

37 

7 

63 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

B*  .9 

51.3 

68.1 

1.2 

100 

16 

40 

7 

40 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lemdn  cove 

87.3 

52.5 

70.0 

.6 

101 

15 

38 

11 

45 

13 

0 

0 

0 

,00 

-  .51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

68.0 

49.9 

69.0 

1.3 

103 

15 

38 

11 

42 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

82.6 

53,4 

58,1 

100 

17 

42 

12 

48 

7 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LDOGEPOLE 

61.2 

31.2 

46.2 

74 

17 

23 

12  + 

577 

0 

0 

17 

0 

.00 

.00 

.0 

T 

14  + 

0 

0 

0 

LODI 

64. A 

50,5 

57.5 

4.1 

101 

16 

42 

7 

57 

14 

0 

0 

0 

.01 

-  .60 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


C4L1FQRNIA 
M4Y  1970 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

'J 
ll 

Average 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

Highest 

« 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

H 

Max.  Depltj 
on  Ground 

o 
Q 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

sl 

a  J 

LOS  BANDS 

8't.9 

51.6 

68. 3 

1.5 

100 

17+ 

39 

12 

37 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

81.6 

54. * 

68.0 

100 

1  7 

36 

7 

56 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

87. OM 

52. 2M 

69. 6M 

2.0 

104 

17 

43 

11  + 

28 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECA 

83.3 

51,8 

67.6 

103 

17 

41 

7 

58 

1 0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

88.  IM 

55, IM 

71. 6M 

.0 

102 

17 

41 

6 

18 

u 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

87.5 

52.'! 

70.0 

3.3 

102 

17+ 

43 

8 

35 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  ,45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

Bit.S 

52.4 

68.5 

3.0 

103 

16 

43 

7 

45 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  Ni^ 

86.3 

49.6 

68.0 

.6 

102 

16 

41 

20  + 

46 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

77. 6M 

44. 3M 

61. OM 

89 

19  + 

33 

7 

155 

Q 

0 

Q 

.00 

-  1,42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

□RANGE  COVE 

86.2 

50.9 

68.6 

1.2 

104 

24 

39 

12  + 

46 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  ,39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

87.5 

54.0 

70.8 

2.8 

104 

24  + 

42 

11 

35 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

70.  1 

37.7 

53.9 

85 

31  + 

29 

11 

336 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

7*. 3 

48.4 

61.4 

87 

16 

35 

15  5 

0 

0 

0 

0 

.  06 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

80.  i 

53.2 

66.7 

98 

17 

36 

11 

74 

Q 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

80.3 

46.5 

63,4 

.5 

98 

16 

36 

7 

115 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  1.27 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

68.7 

38.5 

53,6 

83 

17 

26 

12  + 

346 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

8^t .  0 

53.2 

68.6 

2.4 

103 

1 6 

45 

7 

47 

12 

0 

0 

0 

T 

-  ,44 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  <i 

83.5 

48.9 

66.2 

2.1 

102 

17 

40 

7  1 

11 

0 

0 

0 

T 

—     ,  56 

1 3 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

75. 5M 

44.  IM 

59. 8M 

92 

16 

34 

12 

184 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

57.2 

71.0 

2.7 

102 

1 6 

41 

12 

46 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  ,56 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

inKtC    KVKi    CUiJ'-'rH    KM  c 

85. OM 

48. 3M 

66. 7M 

.5 

101 

17 

38 

12  + 

61 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .88 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

79.0 

'-7.1 

63.1 

3.7 

92 

31  + 

37 

11 

113 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  2.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

83.2 

54. 5M 

68. 9M 

101 

16 

46 

12 

52 

11 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

85.0 

54.0 

69.5 

.3 

101 

1 7 

42 

7 

36 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

88.3 

54.2 

71.3 

2.2 

104 

17 

43 

1 

21 

14 

D 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

DIVISION 

65.7 

2.3 

T 

-  .81 

.0 

•       *  « 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

79.1 

51.0 

65.1 

95 

17 

43 

21  + 

73 

6 

0 

0 

0 

.08 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

66.3 

50.9 

56.6 

-  2.0 

85 

2 

32 

12 

201 

0 

0 

1 

0 

T 

-  .19 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

79.0 

46.8 

62.9 

-  .3 

96 

18  + 

38 

1 

98 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCAllMnWT     DIIMOTMr     Di  aMT 

76.9 

45.9 

61.4 

96 

17 

36 

1 

160 

0 

Q 

.02 

-  .63 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

67, i, 

35.5 

51.5 

77 

17 

27 

7  + 

412 

0 

0 

8 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BDNITA 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

81.^ 

52.7 

67.1 

2.7 

100 

15  + 

46 

8  + 

32 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cachuma  dam 

79.5 

47.3 

63.4 

98 

17  + 

37 

12  + 

106 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

80.5 

39.9 

60.2 

98 

17 

26 

12 

168 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

63.5 

49.1 

66.3 

101 

17  + 

39 

7 

37 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

65.7 

55.9 

60.6 

.0 

84 

4 

47 

1 

128 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .17 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CORONA 

82.3 

51.5 

66.9 

2.6 

101 

15 

43 

6 

35 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

78. 3M 

41, 6M 

60. OM 

97 

17 

34 

20  + 

183 

4 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAHACA 

70.8 

42,3 

56.6 

•  .  1 

87 

18 

31 

1 

263 

0 

0 

1 

0 

.01 

-  1.07 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

80.1 

44,4 

62.3 

98 

1 7 

34 

1 

119 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  dam 

81. i, 

52,3 

66.9 

101 

18 

45 

13  + 

40 

7 

0 

0 

0 

,03 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

84. 3M 

48. 9H 

66. 6M 

1.5 

102 

16 

42 

3 

37 

g 

.00 

-      .  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

79.3 

50.5 

64.9 

1.7 

100 

15 

42 

1 

46 

5 

0 

0 

0 

.03 

-  .29 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

85.5 

57.0 

71.3 

106 

15 

48 

6 

13 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

78.3 

53.3 

65.8 

98 

1  5 

44 

1 

33 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

77.7 

41.0 

59.4 

97 

18 

32 

2  + 

191 

4 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

triviiyTin   ctde  hcdt 

73.5 

'11.2 

57.4 

85 

17  + 

26 

7 

235 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNQLA 

7'..  I 

40.6 

57.4 

93 

17 

30 

1 

245 

2 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

70.2 

50.9 

60.6 

-  1.3 

89 

3 

42 

1 

140 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

76.1 

54.2 

65.2 

95 

15 

48 

7  + 

53 

4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

70.7 

47.6 

59.2 

98 

15 

36 

12 

195 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

77. 9M 

54. 2M 

66.  IM 

96 

15 

46 

7 

33 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

76.6 

55.3 

66.0 

2.5 

98 

15 

49 

8  + 

32 

5 

0 

0 

0 

T 

-  .11 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  WB   AIRPORT  R 

69.9 

56.7 

63.3 

1.3 

94 

3 

51 

7 

71 

1 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  CIVIC   CTR  R 

76.3 

58.5 

67.4 

2.6 

101 

15 

52 

7 

27 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   BALOY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC   338   8  // 

70.2 

49.4 

59.8 

82 

31 

34 

7 

178 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

67.5 

53.1 

60.3 

-  1.4 

79 

3+ 

40 

9 

140 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

□CEANSIDE 

71. 

54.6 

63.0 

63 

4  + 

45 

1 

66 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

□  .lAI 

77.9 

48. 3M 

63. IM 

.5 

99 

1  5 

37 

8 

109 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

72.3 

50.4 

61.4 

2.0 

96 

16 

42 

7 

138 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

75. <, 

47.0 

61.2 

87 

18  + 

33 

7 

147 

Q 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

79.8 

53.0 

66.4 

2.9 

98 

15 

45 

8+ 

49 

7 

0 

0 

0 

T 

-  .30 

T 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

83.6 

'•7.9 

65.8 

102 

16 

35 

3 

47 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

77.6 

51.6 

64.6 

1.4 

100 

1 6 

43 

6  + 

79 

5 

0 

0 

0 

T 

-  .28 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

81,2 

46.3 

63.8 

100 

17 

36 

13 

79 

6 

0 

0 

0 

.04 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANOS 

82.3 

50.5 

66.4 

2.2 

103 

16 

44 

7  + 

49 

7 

0 

0 

0 

.02 

-  .30 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  #3 

82,8 

51.9 

67.4 

2.6 

102 

16 

44 

1 

26 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

80.5 

49.8 

65.2 

103 

16 

42 

1 

65 

6 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

83.3 

51.6 

67.5 

2.3 

103 

16 

44 

1 

33 

10 

0 

0 

0 

.07 

-  .36 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WB  //R 

70.0 

47.7 

58.9 

2.3 

85 

16 

33 

12  + 

223 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  .24 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAY  1970 

Continued    


StatloD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

.°| 

5  * 

..  i 

am 

SAN  DIEGD   WB  alRPORT 

R 

68.9 

58.2 

53,6 

-  ,4 

63 

3 

53 

1 

58 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .14 

,01 

27 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

81.6 

51.8 

56,7 

2,6 

101 

15  + 

40 

5 

45 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  .25 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

79.7 

52. 3M 

56, OM 

100 

15 

45 

1 

49 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

85.6 

47.3 

56,5 

1.9 

103 

15 

38 

1 

41 

10 

0 

0 

0 

.02 

-  .24 

,02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

76. 3M 

55.2 

65, 8M 

2.0 

95 

3 

47 

1 

31 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

70.2 

51.4 

50,8 

-  ,3 

99 

16 

44 

7 

153 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

,00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

70.6 

50.5 

60,6 

91 

15 

41 

7 

151 

2 

0 

0 

0 

.01 

,01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

R 

71.9 

46.9 

59,4 

1,8 

100 

15 

37 

12  + 

168 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .22 

T 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

63.6 

53.5 

58,6 

76 

3 

45 

3 

190 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

76.3 

48.1 

62,2 

100 

15 

39 

7 

123 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

74.0 

53.2 

53.6 

2.0 

93 

15 

45 

7 

73 

3 

0 

0 

0 

,00 

-  .12 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

79.1 

50.6 

64,9 

98 

15 

42 

8  + 

65 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

77.7 

52.7 

65.2 

1.5 

98 

3 

43 

1 

50 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

76. 3M 

47, 3M 

61  .  8M 

100 

15 

37 

11 

130 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

7'.. 3 

55.4 

64.9 

97 

15 

48 

8  + 

74 

3 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

80.6 

49.5 

55.1 

101 

16 

41 

8 

79 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

73. 9M 

51. 2M 

62, 6H 

93 

3 

43 

1 

104 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARNER  SPRINGS 

80.0 

41.6 

50,8 

2,2 

94 

17+ 

34 

21  + 

151 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .29 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

79.6 

52.4 

56,0 

2,0 

101 

15 

42 

U 

51 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63,2 

1,5 

.01 

-  ,31 

.0 

•       •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

9*1.5 

62.5 

78,6 

106 

17 

49 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARSTDW 

87.5 

52.5 

70,0 

99 

17 

41 

3+ 

15 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

81.2 

49.3 

65,3 

96 

15 

40 

1 

59 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

83.7 

44.6 

64,2 

1,6 

94 

17 

31 

12 

76 

5 

0 

1 

0 

T 

-  .20 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

97.6 

59.0 

78,3 

,7 

HI 

17 

46 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

-  .02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

97.2 

64.6 

80.9 

110 

18  + 

51 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO   desert  PARK 

9't.2 

62.9 

78,6 

109 

IB 

52 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

9'i.9 

57.0 

76,0 

-  2.6 

110 

19 

41 

7 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

ea  .0 

56.4 

72,2 

102 

17 

43 

3 

9 

15 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

89.7 

60. B 

75,3 

103 

17 

50 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

101.1 

73.5 

87.3 

2.2 

UO 

31  + 

61 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

77.8 

45.5 

51.7 

86 

17 

34 

7 

123 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

93.0 

69.  1 

81.1 

109 

18 

60 

7  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

96.4 

57.1 

75,8 

-  1.2 

109 

18  + 

45 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

75.3 

51.6 

63,5 

1,5 

92 

17 

41 

7  + 

124 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD   ROCK  RANCH 

95.4 

64.5 

80,0 

111 

17 

52 

5+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

81.0 

51.9 

65,5 

1,0 

92 

18 

40 

1 

57 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

91.0 

60.7 

75.9 

104 

18 

51 

7 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

95.4 

62.5 

79,0 

1,2 

109 

18 

53 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

96.7 

60,9 

78 , 8 

1 10 

17 

51 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

95.1 

63,8 

79,5 

,4 

no 

18 

52 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

inydkern 

IRON  MOUNTAIN 

94.0 

66.8 

80,4 

106 

18 

55 

4  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

72  .6M 

43.9m 

58 ,  3M 

84 

15 

30 

7 

211 

0 

0 

I 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

83.5 

49.  B 

66,7 

95 

17 

38 

1 

45 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

85.' 

51.0 

68.  1 

97 

17 

36 

6 

37 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

95.3 

51.2 

78,3 

106 

18 

36 

7 

2 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

80.6 

58.9 

69.9 

91 

17 

45 

1 

24 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDJAVE 

80.8 

53.4 

57.1 

96 

IB 

42 

3  + 

52 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

77.4 

50,7 

64.  1 

88 

18 

39 

1 

94 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

62.  1 

35.3 

49.2 

73 

17 

25 

8 

483 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

96.  1 

67 .  1 

81 . 6 

109 

17 

56 

1 

0 

2  8 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.  0 

palmdale 

83,3 

51,8 

67.6 

2.4 

95 

31  + 

40 

12 

46 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

84.3 

49,5 

66.9 

97 

17 

39 

3  + 

52 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

95.7 

51,0 

78.4 

2.6 

111 

17 

51 

7  + 

0 

2  8 

.00 

-  .02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

95.0 

59,  1 

82.  1 

110 

IB 

56 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

83. OM 

56,7m 

69. 9M 

94 

17+ 

41 

9 

23 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL    INN  ^ 

67.9 

44,2 

55.1 

2.5 

82 

16 

29 

1 

275 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  .83 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

95.9 

63,8 

79.9 

110 

17 

52 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

90.0 

58,5 

74.3 

.7 

101 

17 

41 

10 

1 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  ,07 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

91.9 

54,2 

73,  1 

104 

17 

41 

8 

4 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VAlYERMD  RANGER  STA 

S1.6M 

43,  IM 

62, 4M 

92 

17 

30 

11 

111 

3 

0 

2 

0 

.14 

-  .01 

,  14 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

84.0 

48  ,  1 

66,  1 

96 

18  + 

35 

1 

55 

9 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

51.6 

25,3 

38,5 

61 

18 

15 

3 

816 

0 

0 

31 

0 

T 

T 

25 

T 

T 

25  + 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

37.5 

21,5 

29,5 

51 

17 

9 

3  + 

1090 

0 

8 

31 

0 

T 

T 

27  + 

T 

3 

I 

0 

0 

0 

WiLDRDSE   RANGER  STA 

DIVISION 

70,4 

1,1 

T 

-  ,15 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     MAY  1970 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  in  May  were  above  normal  over 
most  of  the  State.  Of  19  first-order  stations, 
there  were  only  2,  Eureka  and  San  Diego,  that 
reported  monthly  means  below  normal.  The 
4-day  period  from  the  15th  through  the  18th 
was  particularly  warm;  daily  means  for  that 
period  averaged  14°  above  normal  at  Bakers- 
field,  13°  above  normal  at  Sandberg,  and  12° 
above  at  Blue  Canyon. 

Sacramento  reported  the  warmest  May  of  re- 
cord, with  new  maximum  records  for  the  date 
on  the  3d  and  16th,  and  new  high  minimum 
records  for  the  date  on  the  16th  and  17th. 
Their  mean  temperature  on  the  16th  was  the 
highest  ever  recorded  in  May.  San  Francisco 
set  a  new  maximum  temperature  record  for  the 
date  and  for  so  early  in  the  season  on  the  15th;  the 
day  was  the  warmest  since  August  1968.  At  Stock- 
ton this  May  was  the  warmest  since  1947,  and  the 
maximum  on  the  16th  set  a  new  record  for  the 
month.  Fresno  set  a  new  maximum  record  for 
the  date  on  the  17th,  and  for  so  early  in  the 
season  on  the  16th.  The  15th  was  also  the 
warmest  ever  recorded  in  May  at  Santa  Maria, 
and  on  the  same  day  a  new  record  for  the  date, 
and  for  so  early  in  the  season,  was  set  at  Los 
Angeles.  Their  high  on  the  3d  also  set  a  new 
record  for  the  date.  At  Long  Beach  the  mean 
maximum  for  the  month  was  the  highest  since 
1960,  and  that  station  experienced  the  greatest 
number  of  days  90°  or  higher  since  1941. 


At  the  cool  end  of  the  spectrum  Red  Bluff, 
on  the  12th,  set  new  low  records  for  the  date 
and  for  so  late  in  the  season.  A  freeze  on  the 
11th  and  12th  at  Mt.  Shasta  City  destroyed 
most  of  this  season's  fruit  crop  in  the  area. 
Eureka  had  only  6  days  during  the  entire  month 
with  temperatures  above  normal. 

Precipitation  was  below  normal  at  all  points 
in  the  State.  Most  of  the  low  elevation  stations 
south  of  Sacramento  had  no  measurable  moisture; 
elsewhere,  monthly  totals  were  generally  less 
than  25  percent  of  normal.  Only  on  the  extreme 
north  coast  were  totals  equal  to  50  percent  or 
more  of  the  monthly  normaL 

Stockton  reports  the  driest  May  since  1959,  while 
San  Francisco  has  had  the  driest  2-month  period, 
April  and  May,  since  1916.  This  is  only  the 
third  time  that  Sacramento  has  had  no  precipita- 
tion in  May.  At  Red  Bluff  the  79-day  period 
from  March  14  through  May  has  had  the  least 
precipitation  of  any  such  period  in  a  record 
going  back  to  1872.  Precipitation  at  Mt.  Shasta 
for  the  past  4  months  has  totaled  only  41  percent 
of  normal.  Forest  fire  danger  in  the  northern 
forests  has  become  critical  as  a  result  of  the 
warm,  dry  weather. 

No  storm  damage  was  reported  during  the  month. 


C.  R.  Elford 

ESSA- Weather  Bureau  State  Cllmatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  California  94102 


-  150  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


28     29  30 


ORAlNiGE  01 
iLDERPOINT 

iNCWlN  PiC   UNION  COL 
810  BAR  RANGER  STATION 
BOONvIlLE    MNTNC  STi 
BRANSCQHB   3  NNW 

BRIOGEVILLE  4  NNm 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

CECIlVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE   3  5SE 
COPCO  NO   1  DAM 
CQVElO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  M8   CITY  R 
PERNDALE    6  SSW 
FERNDALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGC 

FORT   BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERvULE 

GASQUET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEM 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEyOEH  2  MSM 
HOQPA 

IOLEwUO  HWY   MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAHATH  R 
KORBEL 

LAKE  PILLS8URY  NQ  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RiVER  RANGER  STA 

HARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  R$ 

MUIR  HOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  kNDLL  ranger  STA 

OAKVILLE    I  WNH 
OCCIDENTAL 

ORICK  prairie   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACGS   SPGS   LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANOISH  HICKEY  ST  Pk 

trinity  dam  vista  pt 
tulElake  //r 

UK  I  AH 

UKIAH  4  NSM 
UPPER  MATTOLE 
MEAVERvILLE  ranger  STA 
HEED  FIRE  DEPARTMENT 
HILLITS   I  NE 


.O'i  .13 
1.22 


.07 
.03 


.09      .01  .12 

.52      .30  .62 

.03      .14  .01 

.03  T 


.17     ,06  .45 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 

slue  canyon  hb  airport//r 
bqmhan  dam 
brannan  island 
brooks  farnham  ranch 
brush  creek 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

camptonville  rs 
canby  u  sh 

CANBy  ranger  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

chicq  experiment  sta 
citrus  heights 
clarksburg 

clarkS  valley  MUDD  rch 


.35 
.16 
.59 


.13 
.03 

.06 


See  Refereoc*  NoIcb  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


CLE»«L4KE  hichl»nds 
COHASSET   I  NNE 
CaLEnAN  FISHERIES  STi 
COLFAX 

COLGATE  PQMEft  HOUSE 

COLUSA   1  SSU 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 
DAVIS  2  HSn 

OAVIS  CREEK 
OE  SABlA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 
DOWNIEVILLE  RANGER  SIA 
DUNN  I  CAN 

DUNJHUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FOLSQH  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CEORGETOHN  RANGER  STA 
GIBSON  HHY  MNTNCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  R$ 
HARRY  ENCLEBRIOHT  OAH 

HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOSERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
lOHA  HILL 

JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC   POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LEESVULE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSw 

LQYAlTON 

madeline  mntnc  sta 
manzanita  lake  /, 
markley  cove 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIODLETOWN 

MINERAL 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOlAUS  2 
ONO 

ORLANO 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IPC 

PLATINa 

PORTOLA 

OUINCT 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  MB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
SODA  SPRINGS   1   E  I  If. 

STONyFORD  COOLEY  RANCH 
STONyFORD  ranger  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  T  M 
VACAVILLE 
VINTON 
VOLLMERS 

VOLTa  POWER  HOUSE 

whiskeytohn  res 
williams 

WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND  I  WNW 


03 

BOCA 
BODU 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

OONNER  HEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  5SE 

ellery  lake  / 
Fleming  fish  and  game 


.10 
1.06 
.33 


.00 

T 

.03 


.20 
.68 
.00 


.30     .0*  .38 


.17  .26 
.03  .20 


.45     .06  .62 


.01  T 
.41  T 


.06  .05 
.04  T 


.03     .17  .04 


.04     .06  T 


.10     .01  .14 

.05  .21  .01 
.07  .07 


S««  Releranc*  NoIm  Followiog  SlalloD  Iod»x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


25     26  27 


FORT  eiDWELL 
GEM  LAKE 

meyers  inspection  sta 
mono  lake 
sagehen  creek 

secret  valley 
s0u4w  valley 
standish  1  £ 
susanville  airport 
tahoe  city 

TERMO 

TRUCKEE   RANGER  STATION 
WENDEL   10  S£ 
WOOOFOROS 


ALAMO   1  N 
ftRflOYO  CRANOE 
SEN  lOHOND  no  3 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  e 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 

c8rber  ranch 
cilRoy 

CILROY  lit  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
H0LL1ST6R   1  5M 
K  INC  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONQA 

LIVBRMORE   COUNTY  F  D 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  A  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ   WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY   FIRE  OEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMlENTQ  DAM 
NEMARK 

oakland  mb  airport 
paicines  ohrhall  ranch 
palo  alto  c itv  hall 
palOma 
parkfielo 

paso  r08les 

paso  r08les  faa  ap 

pinnacles  nat  monument 

pisho  beach 

point  piedras  blancas 

port  chicago  naval  d£p 
priest  valley 
pedwgoo  city 
richmond 

saint  marys  college 

salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salInas  dam 
san  antonio  mission 

SAN  ARdO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  Z  SE 

SAN  jDse 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATED 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRuZ 

SANTA  MARGARITA  2  ?W 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
HALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK   U  E 
WATSONvlLLE  WATERWORKS 


wrichts 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBEPRy    1  NW 

BAKERSFI6LD  MB  AIRPORT 
BALCH  POmER  HOUSE 
BLACKHELLS  corner  2MNM 
BUTTONhIllQW 
CALAVERAS   BIG  TREES 


.19 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


.20     .13  ,03 


See  Relerence  Note*  Following  Slatioo  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13     14  15 


22    23  24 


26     29  30 


CAMP  PARDEE 

CASTlE  rock  RAO  LAB 

CATHtYS   W  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

COALINCA    14  MNM 
CORCORAN   IRRIC  OlST 
OELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMR 
DENAIR  3  NNE 

OUOLEYS 

electra  poner  house 

ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOMN  LYNCH  RiNCH 

FIVE  POINTS  5  SSk 
FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ClENNVILLE 

grant  crove 
crovelano  ranger  STA 

HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
lORlA 

lONE 

JOHNSDNDAIE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY 
KETTlEHAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 
LE  ORANO 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANDCHE  DET  DAM 
LOOCEPOLE 

LOOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS   DET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEAOOM  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 

PINE  Flat  dam 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONORA  R5 

SO  ENTRANCE  YOSEmITE 
SPRINGVILLE  7  EN£ 
STANISLAUS   PQMER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE    STA  NO  4 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJQN  RANCHO 

THRBF   RVRS   EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISAlIA 
WALLACE   1  SE 
WASCO 

westhaven 
west  point 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  HDFC2blD 

ALISO  CN  OAT   MT   FC  <*',b 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AIUSA  city  park  FCl*3B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL   AIR  FC    ID  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

BIG  DAlTON  DAM  FC2236E 

BIG  TUJUNCA  0AM  FC<>(>DE 
BONITA 

BOUOUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC226  B 

BURBANK  VALLEY  PmP  PlT 

CACHUHA  DAM 

CAHF  HI  HILL  OPIOS  57E 


.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
,00 


.13 
.00 
.00 


.00 
T 

.00 


S«e  Rofor«Dco  NoIm  Following  Stalioa  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


C&MPD 

CANDCft  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH   FC    Z<*  0 
CHULA  ViSTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 

COLByS   FC    53  D 
CORONA 

COVlNA  TEMPLE  193  B 

CRYSTAL   LAKE   FC  2a3C 
CULVER  CITY 

CUVAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

EL   CAPITAN  0AM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINQRE 

ESCQNDIOO 

FILLMORE    1  WNW 

FDNTANfl  5  N 

fontana  kaiser 
fullerton  hillcrest  rv 
gibraltar  dam  no  2 
gillespie  field 

GLENOAlE    STAPEN  FC295C 
CLENDDRA   WEST   FC  185 
HAINES  CYN   LOWER  FCSb*. 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
MEMET 

henshaw  dam 
hoecees  fc  60  a 
idyllwilo  fire  dept 
julian  wynola 
juncal  dam 

la  crescenta  fc  251  b 
laguna  beach 
lakeside  2  e 

LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC    560  B 


352B 


IECHu:A  PT  STA 
LOMPDC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVlC  CTR 
LDS  PRIETOS  RANGER  STA 
LVTLE  CPEEK  RANGEP  STA 
MDDRPARK 

MT  BALDV  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  wIlSON   FC   338   S  / 

newbuRy  park  h  SW 

NEWHALL  SOlEDAD  FC32CE 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PACOIMA   DAM  FC    33   A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES   EST  FC-JD 
PASAOENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  bTA 

PINE  Canyon  ps  fc321e 

PIRU  2  ESE 

pt  arguello  light  sta 
pomona  cal  poly 

poway  valley 
ramona  spaulding 

RANChITA 

redlands 

RIVERSIDE  FIRE   STfi  #3 

RIVERSIDE   EXP  STi 
SALSIPUEDES  GACINC  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERG   PTL  FC130B 
SANDBERC   W8  / 

SAN  DIEGD  WB  AIRpoaT 
SAN  OlMAS   FIRE   WQ  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  Ph 
SAN  GABRIEL   DM  FC<.25BE 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTi  aNa   FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  Fr(,32 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  aP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  MARIA  WB  AIRPQkT 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGuS  PWR  PL  NO  1 
SIGNAL   HILL   FC  4l5 
SOMIS   3  NW 


356 


SPADRA  PAC  ■ 

suEY  Ranch 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGa 

tustin  irvine  ranch 
twitchell  dam 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 


.02 
.00 
.00 


.00 
.03 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.02 
,00 
,00 


.00 
T 

.00 


See  Reiereoce  Noles  Followliig  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


VlNCtNT   FI«E   ST*  FCUO 
VIST*  2  NNE 
MALNUT  PTL  ST*  FC102B 
WARNER  SPRINGS 
HHITTIER  CTV  M  FC  l06C 

VORI*  LIND* 


.00 
.00 
.00 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


28     29  30 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAKER  9  NNH 
BARSrOW 
BEAUhONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  63B 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYThE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO  2 
BRAMlEy  2  Sri 

cabazon 

CAUExIcO  2  NE 
CANT  1 1. 

COYOTE  HELLS 
0ACC6TT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  RQCK  RANCH 

HAIHEE 

hayfielo  pumping  plant 

hesperia 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indio  u  s  date  garden 

INYOkERN 

INYOkERN  ARMITACe 

iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 

lake  arrowhead 
lancaster 
lucerne  valley 
mecca  fire  station 
mitchell  caverns 

MOJAVE 

MORONCO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEOlES  FAA  AIRPORT 

NILAND 

ocotillo  wells 
palmdale 

PALMOAlE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURC 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTVNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  $TA 
VICTORVlLLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  I 


.02 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
T 

.00 
.00 
.00 


Sm  R«l«r«ac«  NoIm  FoUowtng  Slstloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MAY  1.970 


Station 

Day  ol  Month 

age  ; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e 
> 
< 

»               )X  * 

NORTH  C04ST 

DRAIN/VGE  01 

ALDERPniNT 

MAX 
MIN 

71 
■.8 

86 
44 

SSI 
45 

90 
43 

78 
47 

65 
47 

62 
34 

69 
35 

62 
49 

65 
41 

59 
39 

58 
39 

62 
40 

75 
40 

84 
44 

94 
48 

87 
52 

81 
50 

72 
48 

62 
44 

72 
49 

79 

44 

78 
47 

85 
44 

92 
49 

96 
50 

79 
49 

72 
48 

72 
40 

80 
42 

88 
45 

76.3 
44.6 

AMOWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

75 
53 

80 
55 

83 
55 

66 
53 

78 
42 

66 
41 

63 
39 

69 
4  3 

64 
46 

65 
39 

67 
36 

55 
37 

61 
42 

73 
48 

85 
59 

91 
63 

94 

58 

80 
48 

76 
44 

69 
47 

74 
51 

83 
56 

86 

57 

90 

70 

90 
46 

73 
46 

66 
44 

71 
43 

64 
53 

65 
57 

90 
66 

76.5 
49.6 

BK-  PAR   RANGtR  STATION 

MAX 
MIN 

76 
•il 

93 
43 

85 
43 

73 
45 

61 
42 

67 
4  7 

59 
46 

62 
38 

57 
34 

50 
35 

60 
36 

72 
43 

87 
45 

98 
55 

95 
56 

91 
46 

63 
41 

66 
46 

76 
40 

85 
47 

82 
42 

92 
44 

96 
46 

99 
50 

89 
49 

80 
43 

81 
42 

80 
46 

92 
45 

78.9 
44.1 

CALLAHAN   RANDtR  5TA 

MAX 
MIN 

77 
29 

84 
35 

64 
39 

81 
42 

76 
36 

67 
45 

65 
32 

67 
46 

66 
36 

52 
32 

48 
24 

53 
28 

65 
37 

78 
32 

89 
36 

90 
40 

63 
41 

64 
41 

79 
38 

72 

45 

81 
33 

83 
44 

81 
38 

88 
39 

93 
4  1 

90 
45 

80 
44 

78 
37 

79 
40 

60 

43 

89 
42 

76.8 
38. 1 

CECIIUILLE  5  S6 

MAX 
MIN 

79 
29 

80 
37 

81 
38 

78 
38 

69 
32 

58 
37 

61 
33 

55 
4  1 

53 
37 

46 
30 

44 
23 

50 
27 

60 
30 

88 
38 

66 

42 

83 
40 

76 
39 

67 
29 

69 

40 

78 
34 

76 
37 

81 
34 

88 
41 

88 
45 

62 
44 

72 
40 

74 
36 

72 
32 

82 
30 

69 
4  1 

72.8 
35. S 

CLDVERD'.LE  3  SSE 

MAX 
MIN 

62 
.9 

89 
49 

90 
48 

89 
44 

80 
44 

70 
47 

66 
44 

70 
46 

67 
3  1 

67 
44 

65 
44 

58 
39 

63 

42 

80 
50 

95 
55 

103 
57 

97 
52 

84 
47 

61 
47 

69 
46 

79 
50 

89 
53 

94 
54 

96 
53 

81 
5  1 

75 
49 

73 
49 

79 
49 

83 
53 

90 
55 

100 
56 

80.8 
49.0 

COVELQ 

MAX 

MIN 

8" 
39 

88 
41 

87 
39 

82 
37 

72 
44 

62 
34 

71 
34 

62 
43 

61 
38 

60 
32 

53 
31 

58 
36 

74 
39 

88 
42 

95 
47 

93 
43 

88 
44 

82 
44 

65 
36 

74 
38 

84 
43 

80 
38 

91 
41 

95 
45 

95 
46 

85 

47 

90 
39 

76 
40 

81 
42 

91 
43 

78. B 
40.2 

CRESCENT  CITV   I  N 

MAX 
MIN 

S6 

74 
44 

6R 
47 

62 
50 

60 
50 

57 
45 

57 
46 

54 
4  1 

54 
49 

54 

40 

55 
43 

56 
43 

60 
40 

64 
41 

76 
46 

65 
49 

60 
52 

63 
50 

60 
40 

60 
40 

59 
42 

61 
42 

63 
44 

70 
42 

62 
46 

58 
50 

56 
49 

59 
40 

62 
43 

71 
45 

92 
54 

62.6 
45.  1 

DUTTONS  LANniNG 

MAX 
MIN 

77 
<8 

83 

50 

87 

50 

87 
46 

70 
47 

63 
47 

62 
40 

66 
4  3 

66 
49 

68 
44 

62 
42 

65 
43 

74 
48 

91 
57 

94 

55 

94 
54 

68 
48 

63 
48 

67 
43 

70 
47 

73 
49 

86 
52 

90 
57 

71 
51 

66 
53 

68 
49 

64 

47 

70 
47 

78 
52 

91 
56 

74.6 
48.7 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

78 
32 

S2 
32 

82 

40 

69 

40 

62 
45 

61 

32 

53 
52 

52 
40 

49 
32 

44 
30 

51 
31 

68 

35 

80 
33 

90 
47 

84 
43 

76 
41 

71 
37 

66 
35 

71 
36 

76 
34 

75 
43 

79 
33 

B6 
39 

92 
43 

79 
42 

71 
42 

75 
34 

72 
39 

79 
36 

91 
46 

72.3 
36 . 1 

EUREKA  va  CITY 

MAX 
MIN 

t5 
'.7 

60 
47 

54 
45 

58 
47 

53 
49 

53 
46 

55 
42 

56 
5  1 

56 
47 

54 
43 

53 
44 

59 
44 

58 
47 

58 
44 

60 
48 

58 
51 

56 
50 

54 
49 

55 
46 

56 
48 

57 
49 

56 
48 

56 
46 

61 
46 

56 
47 

55 
48 

55 
48 

55 
48 

59 
46 

61 
49 

81 

50 

57.3 
47.2 

FERNOALE   2  NU 

MAX 
MIN 

60 

62 
41 

62 
4 1 

61 
4  5 

57 
46 

57 
47 

58 
38 

62 
48 

61 
48 

57 
40 

56 
40 

60 
4  1 

60 
46 

62 
40 

64 
4  1 

62 
45 

60 
50 

58 
48 

58 
42 

59 
46 

60 
43 

61 
44 

62 
45 

65 
39 

63 
42 

61 
49 

59 
47 

59 

47 

63 
42 

63 
48 

86 
45 

61.2 
44.3 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

80 
35 

83 
36 

85 
39 

84 
37 

79 
36 

72 
39 

62 
30 

66 
40 

59 
42 

59 
34 

51 
30 

47 
31 

55 
36 

67 
37 

80 
39 

93 
45 

90 
42 

87 
40 

79 
34 

67 
39 

71 
35 

80 
41 

80 
34 

87 
39 

92 
42 

92 
43 

67 
42 

80 
37 

75 
35 

78 
36 

65 
42 

75.9 
37.6 

FORT  BRAGG 

MAX 

MIN 

59 

61 
46 

58 
42 

53 
43 

60 
46 

58 
48 

55 

59 
4  8 

60 
46 

59 

45 

57 
40 

55 
40 

58 
43 

61 
44 

64 
49 

63 
47 

60 
46 

60 
48 

56 
47 

57 
46 

59 
47 

58 
42 

59 
43 

61 
45 

64 
48 

61 
49 

56 
46 

57 
47 

56 
42 

60 
44 

69 

53 

59.3 
45.5 

FORT  8RAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

FORT  JONES  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

77 

30 

80 
42 

86 
46 

86 
35 

81 

36 

71 
46 

68 
30 

62 
46 

63 
4  I 

66 

30 

53 

22 

53 
28 

65 
37 

79 
33 

90 
36 

93 

41 

90 
40 

86 

40 

76 
37 

74 

40 

83 
32 

83 
42 

61 
36 

88 
36 

93 
39 

92 
43 

62 
43 

78 
35 

80 
42 

89 
36 

69 
35 

76.6 
37.3 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

63 
t2 

62 
42 

57 

42 

62 
44 

60 
41 

53 
41 

56 
40 

57 
4  6 

60 
40 

58 
40 

57 
40 

57 
41 

65 
51 

71 
44 

71 
49 

67 
45 

60 
45 

59 
43 

60 
42 

61 
42 

62 
41 

65 
43 

69 
43 

58 
44 

61 
50 

59 
50 

62 
47 

62 
4  1 

66 
45 

71 
46 

72 
46 

62.3 
43.9 

GRATON 

MAX 
MIN 

■.0 

86 

41 

90 
39 

87 
41 

74 
44 

66 

40 

73 
39 

76 

73 

75 
42 

71 
39 

66 
34 

66 
38 

77 
43 

95 
47 

97 
46 

96 
44 

75 
47 

75 
37 

75 

38 

79 
40 

90 
43 

92 
44 

94 

47 

79 
50 

72 
47 

70 
47 

74 
38 

81 
39 

89 
45 

96 
47 

80.5 
42.4 

HAPPY   CAMP    RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 
38 

86 
43 

91 
45 

90 
45 

83 
42 

73 
49 

69 
37 

70 

61 
47 

57 
38 

55 
33 

50 
35 

56 
38 

71 
40 

86 
44 

95 
49 

92 
45 

90 
49 

82 
45 

75 
39 

78 
40 

85 
48 

83 
42 

88 
45 

95 
49 

96 
50 

90 
47 

78 
42 

81 
43 

80 
44 

88 
46 

78.9 
43.5 

HEALDSPllRG 

MAX 
MIN 

30 
51 

91 
47 

92 
47 

79 
45 

70 
50 

70 
49 

75 

72 
5  3 

72 
46 

68 
47 

64 
45 

66 
39 

60 
52 

98 
53 

101 
57 

99 
55 

93 
54 

80 
51 

74 
44 

82 
51 

91 
46 

91 

50 

100 
54 

9! 

59 

75 
53 

74 
51 

78 
49 

65 

45 

90 
46 

101 
55 

104 
55 

63.9 
49.9 

HILTS 

MAX 
MIN 

59 
32 

77 
40 

83 
!8 

82 
43 

79 
46 

58 
41 

58 
3 1 

63 
39 

60 

4  1 

53 
32 

51 
27 

50 
29 

53 
33 

63 
33 

72 
42 

69 
36 

87 
45 

81 
47 

71 
43 

60 
36 

64 
33 

75 
45 

73 
34 

76 
38 

86 
46 

90 
53 

77 
47 

71 
35 

72 
36 

79 
38 

70.5 
38.6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

73 

87 
45 

89 
46 

89 
46 

74 
50 

65 
47 

59 

66 

60 
4  7 

57 
40 

56 
37 

49 
39 

61 
4  3 

74 
4  3 

87 
4  7 

95 

45 

90 
4  5 

66 
43 

74 
44 

60 
46 

72 
40 

80 
45 

77 
43 

90 
47 

94 
5  1 

95 

50 

60 
46 

70 
42 

75 
42 

75 
45 

89 
49 

75.9 
44.5 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

83 
,5 

85 
47 

85 
48 

84 
45 

69 
45 

65 
47 

71 
40 

70 
5  3 

70 

69 
47 

65 
45 

64 

42 

7  3 
51 

89 
50 

94 
55 

95 

56 

85 
50 

74 
45 

70 
46 

74 
44 

83 
44 

89 
46 

92 
48 

69 
53 

73 
49 

64 
49 

74 
46 

78 
44 

65 
45 

92 
49 

96 
55 

79.0 
47.8 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

63 

70 
45 

67 
46 

58 
48 

57 
46 

58 
43 

57 

56 

55 

54 
41 

54 
40 

59 
40 

63 
43 

66 
42 

73 
47 

61 
47 

64 
53 

59 
48 

60 
48 

63 
43 

62 
41 

66 
44 

7  2 
46 

72 
45 

60 
46 

63 
51 

63 
48 

60 
41 

63 
44 

78 
45 

91 
49 

63. S 
45.0 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIM 

LAVA  BEr.s  Nat  monument 

MAX 
MIN 

59 
30 

69 
39 

76 
44 

79 
52 

72 
43 

64 
39 

58 

61 

50 

52 
26 

46 
24 

48 
19 

49 

32 

56 
31 

69 
42 

82 

47 

83 
46 

78 
44 

76 
42 

68 
34 

65 
36 

73 
45 

73 
32 

70 
39 

79 
45 

84 
49 

73 
45 

73 
34 

66 
38 

66 
38 

70 
37 

67.5 
37.9 

MOUNT  HFBRON  RS 

MAX 
MIN 

65 
37 

45 

22 

50 
29 

70 
31 

63 
26 

71 
37 

74 
25 

72 
32 

76 
35 

83 
42 

76 
41 

64 
27 

67 
31 

68 
27 

70 
30 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

■.6 

90 
48 

90 
48 

89 
46 

69 
47 

65 
47 

69 
39 

70 

69 
4  7 

68 
46 

64 
43 

67 
41 

76 
47 

91 
44 

97 
56 

98 
55 

91 

50 

68 
48 

69 
47 

73 
41 

86 
46 

87 
47 

96 
50 

89 
54 

75 
50 

70 
50 

68 
49 

74 
49 

82 
47 

98 
48 

102 
54 

80.3 
47.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

71 
<.2 

75 
39 

72 
41 

61 
47 

55 
47 

56 
42 

58 

55 

56 

55 
39 

55 
38 

58 
38 

68 

69 
36 

72 
41 

66 
42 

62 
51 

59 
49 

61 
41 

63 
38 

62 
41 

64 
44 

78 
39 

63 
42 

63 
44 

60 
48 

59 
38 

62 
37 

76 
43 

93 

42 

64.3 
42.1 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

86 
".0 

90 
45 

90 
42 

89 
41 

73 
49 

59 
48 

70 

62 

60 

54 

40 

54 
36 

56 
38 

'  1 
44 

85 

93 
46 

91 

50 

86 
47 

77 
48 

70 
44 

74 
45 

82 
41 

79 
46 

88 
43 

94 
46 

96 
50 

91 
49 

79 
49 

76 
42 

76 
42 

86 
45 

96 
47 

76.7 
44.5 

PETALUM4   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

85 

89 
44 

84 
42 

71 
46 

64 
49 

65 
46 

66 

67 
5  2 

65 
49 

64 
47 

64 
43 

64 
42 

72 
42 

95 
52 

92 

50 

92 

50 

S3 
43 

70 
50 

65 
46 

72 
42 

80 
44 

85 
47 

89 
48 

92 

50 

74 
52 

74 
54 

66 
49 

76 
43 

82 
45 

93 
49 

99 

51 

77.4 
46.7 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

64 
".3 

60 
44 

61 
42 

62 
43 

63 
45 

64 

40 

60 

57 

60 
4  8 

57 
39 

59 
42 

60 
41 

64 
44 

65 
40 

68 
46 

70 
44 

69 
44 

66 
45 

7  1 
46 

70 
44 

63 
42 

62 
45 

65 
49 

68 
50 

66 
48 

62 
47 

63 
46 

65 
47 

66 
48 

67 
46 

82 
49 

64.9 
44.7 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

87 
<0 

88 
44 

90 
44 

83 
38 

83 
39 

64 

47 

69 

67 

64 
49 

64 
38 

62 
36 

64 
33 

77 
48 

93 
42 

96 
49 

96 
48 

90 
48 

69 
49 

79 
48 

76 
40 

88 
42 

67 
49 

95 
45 

97 
48 

94 

50 

79 
49 

78 
49 

82 
44 

65 
40 

94 
47 

96 
56 

82.5 
44.6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

70 
".5 

86 
45 

86 
45 

88 
46 

78 
46 

61 
47 

59 

68 

61 

61 
4  1 

57 
38 

54 

40 

61 
40 

73 
43 

62 
45 

94 
49 

85 
49 

79 
49 

71 
46 

63 
43 

69 
44 

78 
48 

77 
48 

62 
46 

96 
48 

81 
49 

76 
48 

68 
48 

74 
45 

77 
48 

65 
50 

74.2 
45.5 

SAINT  HtLENA 

MAX 

Mm 

S7 

89 
43 

90 
44 

82 
43 

73 
47 

65 
48 

74 

68 

74 

68 
45 

62 
44 

66 
37 

80 
51 

91 
50 

99 
56 

98 
51 

90 
48 

74 
47 

74 
44 

79 
40 

86 
44 

92 
47 

96 
47 

92 
54 

78 
51 

72 
52 

73 
49 

82 
50 

86 
45 

96 
48 

100 
58 

81.8 
47.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

86 
".9 

87 
51 

89 
52 

85 
47 

71 
50 

63 
48 

68 
45 

71 
43 

67 
51 

63 
48 

62 
42 

66 
45 

75 
53 

91 
51 

95 
58 

96 
59 

89 
52 

74 
48 

73 
47 

75 
46 

82 
46 

84 
49 

92 
52 

92 
56 

75 
52 

69 
52 

70 
49 

78 
48 

81 
51 

93 
51 

96 
58 

79.3 
50.0 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

87 
".5 

89 
45 

86 
44 

80 
44 

66 
38 

71 
42 

74 
40 

73 
40 

73 
49 

69 
45 

65 
42 

69 
36 

76 
■j2 

95 
47 

97 
53 

96 
52 

92 
49 

73 
48 

74 
44 

76 
43 

82 
44 

91 
47 

94 
49 

92 
52 

72 
50 

68 
52 

72 
47 

79 
43 

88 
44 

96 
49 

99 
48 

61.2 
46.0 

■■11 


S«e  Relarsnc*  Not«i  FoUowlag  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  cal>po«nu 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

S4UYERS  B4R  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

73 
34 

79 
34 

81 
35 

83 

35 

82 
38 

70 
10 

58 
36 

64 
39 

55 
43 

50 
34 

51 
26 

55 
34 

55 
32 

69 
36 

84 

41 

90 
41 

93 
42 

94 
43 

79 
38 

71 
42 

74 
39 

82 
41 

80 
40 

63 
44 

9? 
49 

94 
46 

66 
46 

77 
42 

60 
41 

77 
42 

78 
47 

75.5 
39.5 

SCDTU 

MAX 

MIN 

55 

69 
47 

75 
48 

70 
45 

62 
48 

52 
47 

54 
40 

61 
44 

60 
47 

58 
42 

56 
40 

54 
40 

62 
45 

64 
41 

68 
45 

72 
48 

66 
50 

60 
49 

56 
47 

56 
48 

60 
48 

64 
46 

63 
46 

66 
44 

78 
47 

65 
49 

60 
47 

58 
47 

68 
44 

62 
48 

69 
48 

62.4 
45.9 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

66 
50 

60 
48 

53 
43 

60 
45 

62 
40 

60 
48 

56 

46 

53 
48 

56 
46 

55 
44 

55 
47 

63 
49 

79 
51 

78 
59 

69 
52 

73 
55 

59 
59 

62 
46 

49 

70 
49 

73 
54 

81 
50 

59 

46 

55 
49 

67 
42 

65 
49 

67 
50 

86 
50 

84 
57 

65.3 
49.3 

SONOMA 

MAX 
MIN 

89 

91 
42 

92 
40 

84 
41 

70 
45 

67 
43 

71 
35 

69 
50 

70 
49 

68 
47 

64 
42 

68 
37 

77 
52 

96 
43 

99 
53 

101 
49 

92 
46 

76 
45 

70 
41 

76 
38 

87 
41 

92 
44 

96 
45 

93 
50 

80 
51 

73 
51 

74 
49 

81 
40 

69 
42 

99 
46 

102 
61 

62.6 
44  ,  8 

TRINITY  0AM  VISTA  "T 

MAX 
MIN 

32 

79 
44 

81 
44 

85 
48 

80 
42 

62 
41 

65 
35 

66 
39 

59 
41 

61 
32 

55 
32 

47 

30 

53 
34 

66 
39 

79 
30 

87 
48 

85 
49 

86 
48 

83 
42 

72 
40 

73 
43 

62 
48 

61 
43 

62 
48 

88 
5? 

91 

53 

86 
61 

78 
44 

80 
44 

79 
44 

60 
48 

74.7 
42.2 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

71 
27 

77 
3 1 

81 
34 

80 
44 

76 

68 
39 

60 
26 

58 
38 

55 
38 

50 
27 

49 
30 

50 
19 

58 
34 

71 
26 

84 
34 

86 
39 

87 
41 

81 
40 

74 
39 

67 
34 

75 
30 

76 
42 

76 
35 

81 
37 

85 
40 

84 
45 

76 
47 

71 
31 

69 
35 

75 
34 

80 
40 

72.0 
35.3 

UKIAH 

MAX 
MIN 

88 

89 
46 

90 
46 

84 
46 

77 
41 

65 
46 

69 
39 

65 
51 

66 
50 

63 
42 

56 
39 

63 
41 

77 
50 

94 
45 

99 
50 

99 
52 

94 
51 

67 
49 

73 
48 

75 
44 

88 
45 

86 
51 

96 
47 

99 
50 

90 
50 

61 
50 

77 
48 

79 
46 

64 
46 

97 
50 

101 
53 

62.3 
47.0 

WEAVERVILUE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
33 

87 
36 

90 
37 

90 
37 

84 
37 

72 
41 

62 
34 

67 
44 

60 
43 

62 
35 

61 
30 

49 
31 

56 
38 

69 
36 

85 
39 

90 
40 

91 
41 

92 
42 

83 
39 

71 
37 

75 
38 

83 
45 

86 
33 

90 
34 

92 
37 

95 
46 

86 
49 

77 
40 

79 
39 

77 
40 

87 
43 

78.3 
38.5 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

HILLITS   1  NE 

MAX 
MIN 

80 
40 

81 
42 

84 

42 

81 
40 

72 
43 

63 
42 

60 
32 

61 
44 

59 
46 

57 
39 

56 
33 

58 
34 

70 
44 

86 
39 

90 
43 

91 
47 

89 
45 

61 
46 

70 
,5 

67 
36 

77 
39 

79 
43 

89 
46 

91 
43 

87 
45 

73 
48 

70 
46 

72 
39 

77 
36 

69 

42 

93 
46 

75.9 
42.0 

WILLOW  CREEK  1  NW 

MAX 
MIN 

77 
43 

90 
48 

93 
48 

91 
48 

78 
49 

68 
i7 

60 
36 

71 
40 

60 
44 

60 
39 

62 
35 

48 
37 

62 
42 

74 
42 

87 
45 

99 
53 

94 
48 

91 
50 

78 
43 

60 
45 

75 
39 

83 
43 

83 
46 

94 
48 

100 
52 

98 
49 

67 
47 

76 
41 

63 
46 

82 
48 

95 
60 

79.3 
44.9 

YREKA 

•           *  * 

MAX 
MIN 

66 
33 

78 
37 

64 
45 

87 
48 

8b 
42 

72 
41 

61 
32 

66 
41 

61 
36 

55 
32 

53 
27 

46 
26 

53 
34 

66 
36 

78 
44 

89 
47 

93 
48 

88 
49 

82 
43 

71 

40 

70 
37 

61 
45 

61 
39 

82 
46 

89 
49 

93 
54 

65 
50 

74 
40 

76 
4  3 

77 
41 

61 
46 

75.0 
41.1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

70 
29 

77 
31 

80 
34 

77 
40 

76 
35 

63 
35 

62 
35 

62 
38 

54 
35 

47 
25 

49 

25 

48 
16 

52 
24 

72 
29 

81 
33 

82 

40 

80 
42 

76 
36 

73 
37 

67 
38 

77 
34 

77 
36 

75 
30 

80 
33 

66 
42 

62 

61 

76 

43 

75 
34 

73 

31 

73 

32 

80 
40 

71.0 
34.4 

ALTURAS  RANr.ER  STATION 

MAX 
MIN 

78 
28 

77 
30 

76 
31 

79 
42 

75 
35 

72 
38 

60 
34 

62 
40 

62 
30 

62 
29 

42 
27 

52 
20 

50 
27 

57 
29 

70 
31 

83 
36 

80 
38 

78 
39 

76 
45 

71 
39 

66 
36 

73 
37 

78 
36 

73 
36 

79 
38 

64 
46 

80 
50 

69 
35 

70 
34 

71 
34 

72 
42 

70.2 
35.4 

AUBURN 

MAX 

Mm 

77 
44 

85 
44 

84 
47 

87 
58 

85 
48 

74 
46 

60 
41 

71 
43 

61 
48 

66 
44 

65 
41 

62 
43 

65 
45 

75 
53 

91 
58 

92 
61 

96 
64 

95 
56 

81 
ii9 

71 
43 

76 
45 

86 
56 

88 
57 

88 
58 

95 
61 

86 
62 

78 
49 

74 
48 

81 
52 

65 
51 

79.4 
50.2 

BERRVESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

78 
49 

84 
50 

86 
51 

87 
52 

81 
46 

69 
43 

63 
44 

73 
48 

69 
50 

72 
46 

67 
47 

61 
41 

67 
46 

77 
55 

85 
63 

94 
56 

97 

56 

66 
51 

80 
51 

73 
47 

77 
52 

89 
55 

91 
56 

91 
61 

96 
54 

82 
63 

73 
50 

76 
50 

82 
54 

86 
57 

92 
62 

60.1 
51.7 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
43 

67 
48 

71 
53 

69 
50 

62 
44 

46 
35 

52 
34 

46 
39 

52 
35 

42 
30 

41 

30 

46 
29 

58 
35 

70 
47 

77 
55 

78 
58 

74 
54 

69 
50 

61 
43 

59 
41 

70 
47 

71 
53 

74 
53 

77 
53 

76 
56 

72 
54 

63 
46 

66 
46 

67 
50 

79 
64 

81 
56 

64.7 
46.0 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

67 
42 

70 
40 

72 
48 

69 
44 

67 
41 

55 
39 

52 
34 

49 
35 

50 

40 

48 
28 

43 
29 

4B 
26 

56 
32 

64 
47 

79 
52 

78 
46 

75 
47 

73 
42 

68 
43 

64 
36 

70 
44 

68 
46 

70 
47 

72 
54 

75 
52 

73 
48 

69 
47 

67 
42 

67 
45 

72 
48 

69 
49 

65.2 
42.5 

6RANNAN  ISLAND 

MAX 

Mm 

B2 
51 

85 
56 

89 
57 

91 
46 

63 
48 

73 
46 

72 
46 

71 
45 

70 
44 

69 
41 

67 
47 

65 
45 

67 
46 

82 

56 

67 
54 

95 
56 

99 
57 

94 
45 

75 
47 

70 
48 

77 
45 

35 
58 

90 
58 

90 
68 

71 
55 

72 
55 

69 
55 

72 
56 

60 
60 

87 
68 

91 
61 

79.7 
51.9 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

79 
50 

66 
44 

89 
46 

92 
47 

88 
45 

74 
46 

68 
43 

75 
47 

78 
45 

70 
44 

65 
39 

67 
52 

88 
51 

96 
50 

99 
55 

93 
51 

87 
44 

78 
46 

91 
48 

95 
51 

96 
53 

95 
54 

85 
51 

82 
46 

88 
52 

91 
68 

93 
72 

84.7 
49.3 

BURNEY 

MAX 

Mm 

66 
29 

76 
31 

80 
34 

81 
40 

78 
34 

70 
".2 

63 
33 

63 
44 

57 
45 

60 
34 

52 
30 

52 
24 

53 
34 

65 
29 

76 
34 

88 
38 

66 
41 

83 
37 

79 
42 

71 
39 

73 
31 

60 
39 

60 
35 

76 
33 

65 
38 

88 
46 

81 
50 

72 
37 

76 
35 

76 
34 

78 
35 

73.0 
36.4 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

66 
28 

71 
30 

77 
33 

78 
36 

74 
35 

69 
35 

57 
33 

6U 
3o 

52 
39 

50 
26 

50 
24 

49 
23 

47 
20 

66 
31 

76 
33 

83 
37 

63 
38 

79 
36 

73 
36 

66 
30 

72 
32 

77 
36 

78 
39 

77 
39 

80 
41 

81 
44 

79 
42 

72 
35 

72 
35 

78 
38 

69.7 
34.4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

67 
46 

87 
47 

90 
50 

90 
53 

89 
46 

75 
46 

73 
43 

73 
46 

70 
48 

71 
45 

70 
44 

67 

36 

75 
<.9 

93 

46 

97 

60 

98 
55 

98 
53 

94 
48 

86 
47 

79 
40 

90 
47 

91 
51 

91 
53 

90 
54 

99 
51 

95 
50 

87 
50 

88 
46 

98 

52 

102 
52 

86.4 
46.5 

CHESTER 

MAX 

Mm 

70 
30 

75 
29 

79 
32 

75 
34 

69 
32 

64 
36 

60 
35 

56 
40 

51 
34 

47 
31 

49 
26 

48 
23 

61 
32 

69 
32 

61 
42 

83 
36 

80 
37 

74 
35 

70 
35 

66 
28 

74 
31 

78 
36 

75 
35 

78 
37 

82 
38 

81 
42 

75 
43 

72 
35 

73 
35 

75 
36 

77 
35 

69.9 
34.3 

CHICO   EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

88 
44 

87 
50 

90 
52 

90 
58 

88 
51 

72 
50 

74 
47 

73 
52 

72 
53 

70 
49 

68 
46 

68 
42 

77 
52 

92 
46 

97 
51 

97 
56 

94 
59 

91 
54 

83 
53 

79 
46 

92 
50 

91 
56 

94 
51 

97 
53 

97 
57 

90 
56 

83 
53 

87 

50 

91 
56 

94 
51 

99 
59 

86.0 
51.7 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

60 
i.9 

84 
51 

88 
51 

91 
51 

80 
48 

70 
47 

64 
43 

72 
45 

71 
49 

73 
47 

70 
43 

66 
43 

66 
44 

76 
50 

90 
55 

95 
60 

99 
62 

68 
51 

78 
51 

70 
45 

76 
48 

90 
54 

93 
55 

92 
57 

96 
53 

60 
52 

72 
49 

74 
48 

81 
51 

88 
53 

92 

60 

80.9 
60.5 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

77 
37 

82 
38 

85 
39 

88 
40 

85 
35 

75 
46 

67 
37 

70 
46 

66 

50 

66 
44 

63 
42 

60 
30 

62 
44 

75 
40 

88 
49 

94 

45 

96 

91 
48 

86 

50 

71 
43 

79 
41 

87 
48 

87 
43 

91 
52 

95 
45 

93 
48 

85 
48 

61 
43 

83 
47 

85 
44 

90 
64 

80.7 
44.3 

COLFAX 

MAX 

Mm 

69 

41 

84 
52 

62 
52 

74 
42 

67 
40 

65 

42 

60 
40 

57 
38 

76 
41 

91 
40 

86 
58 

79 
52 

71 
49 

76 
46 

83 
46 

87 
57 

89 
69 

83 
56 

83 
51 

86 
53 

82 
50 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

Mm 

86 
55 

87 
50 

90 
51 

90 
49 

66 
48 

73 
49 

74 
46 

74 
50 

75 
61 

70 
50 

70 
46 

65 
39 

74 
52 

89 
5  7 

95 
61 

96 
55 

95 
61 

86 

50 

81 
50 

80 
46 

91 
55 

91 
56 

91 
64 

96 
59 

92 
55 

85 
53 

82 
51 

86 
48 

39 
54 

91 
69 

96 
67 

84.8 
52.9 

DAVIS   2  WSW 

MAX 

Mm 

79 
56 

85 
49 

89 
50 

92 
51 

86 
48 

74 
45 

65 
43 

74 
50 

71 
47 

77 
47 

70 
42 

67 
42 

67 
52 

75 
57 

68 
63 

96 

54 

100 
56 

69 
49 

64 
38 

73 
42 

80 
47 

91 
49 

93 
55 

90 
64 

96 
51 

88 
52 

63 
49 

78 
45 

35 
50 

89 
57 

92 
70 

62.8 
50.7 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

76 
43 

76 
43 

79 
45 

80 
53 

79 
48 

68 
39 

67 
37 

63 
43 

59 
42 

57 
37 

56 
35 

53 

30 

64 
36 

62 
42 

85 
56 

86 
53 

86 
58 

83 
49 

77 
48 

72 
37 

79 
43 

81 
47 

85 
52 

86 
53 

90 
55 

83 
52 

79 
46 

77 
44 

79 
47 

92 
52 

76.1 
45.7 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

MAX 

Mm 

81 
45 

85 
50 

88 
53 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

63 
35 

79 
37 

79 
41 

82 
42 

79 
42 

74 
43 

56 
35 

62 
37 

54 
43 

53 
36 

52 
31 

49 
31 

57 
33 

68 
39 

78 
44 

90 
45 

67 
45 

63 
44 

78 
40 

72 
37 

76 
39 

82 
44 

80 
44 

85 
48 

61 
45 

68 
48 

61 

61 

71 

46 

75 
46 

76 
44 

66 
48 

73.4 
41.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

75 
•.5 

81 
44 

85 
48 

85 
52 

86 
42 

71 
47 

61 
43 

69 
51 

70 
45 

69 
45 

63 
42 

60 
35 

62 
46 

72 
47 

85 
55 

92 
51 

95 
53 

90 
51 

82 
46 

75 
47 

76 
47 

87 
52 

87 
53 

89 
53 

93 
5? 

93 
55 

63 
54 

77 
50 

83 
51 

86 
51 

90 
61 

79.8 
46  .  8 

FAIRFIEIO  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

49 

53 

49 

51 

50 

67 
47 

64 

35 

70 
39 

68 
51 

70 
49 

71 
45 

63 
44 

66 
42 

79 
54 

90 
56 

95 
57 

99 

61 

61 
51 

74 
50 

73 
45 

77 
51 

64 
54 

90 
53 

96 
64 

93 
52 

71 
53 

71 
51 

71 

40 

79 
59 

86 
50 

98 
60 

79.8 
50.5 

FDLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

80 
50 

82 
56 

88 

59 

90 
57 

86 
45 

73 
47 

64 
44 

72 
46 

65 
51 

71 
45 

68 
45 

66 
44 

67 
49 

77 
53 

91 
57 

95 
65 

100 
64 

92 
51 

81 
49 

73 
45 

78 
49 

90 
55 

90 
62 

91 
63 

97 
52 

84 

50 

76 
50 

76 
47 

64 
46 

86 
57 

92 
62 

81.5 

62.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

72 
51 

74 
51 

78 

50 

82 
48 

79 
46 

72 
40 

54 
38 

63 
43 

53 
42 

61  57 
36  36 
Sm  Rslsronc*  ^ 

59     69  83 
36      46  61 
ot«B  Following  Stat 

67  91 
69  61 
on  Ind«x 

64 
54 

80 
47 

70 
41 

69 
46 

81 
55 

62 
55 

86 
58 

89 
55 

64 
56 

79 
49 

72 
48 

76 
52 

79 
50 

67 

42 

75.  1 
48.9 
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Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 

May  1970 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver, 

GRASS    VALLEY    ND  2 

MAX 

/  5 

82 

80 

53 

63 

54 

69 

8 1 

8  2 

85 

69 

85 

77 

68 

75 

79 

87 

74.3 

MIN 

•.0 

45 

47 

50 

47 

42 

37 

42 

47 

40 

35 

42 

43 

51 

55 

55 

53 

46 

37 

44 

50 

52 

52 

55 

54 

52 

43 

47 

50 

58 

47.1 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 

67 

68 

66 

90 

89 

72 

8 1 

84 

79 

6ft 

91 

86 

76 

78 

79 

64 

76.5 

MIN 

jl 

33 

36 

42 

36 

44 

37 

46 

39 

34 

31 

25 

36 

31 

34 

39 

42 

38 

43 

41 

34 

41 

37 

36 

40 

46 

49 

38 

36 

37 

39 

37.6 

JESS  VALLEY 

MAX 

65 

74 

72 

70 

58 

53 

4  8 

43 

80 

72 

65 

66 

70 

73 

66.3 

MIN 

^7 

32 

35 

39 

36 

34 

29 

39 

36 

25 

25 

19 

30 

38 

37 

42 

42 

39 

42 

32 

30 

36 

32 

35 

41 

45 

49 

31 

33 

30 

37 

34.7 

LAKEPORT 

MAX 

87 

88 

6  5 

82 

70 

71 

66 

68 

8  3 

84 

9  1 

95 

62.7 

MIN 

42 

43 

44 

38 

43 

35 

48 

43 

39 

39 

31 

49 

42 

47 

50 

47 

47 

45 

39 

42 

48 

45 

48 

49 

50 

49 

43 

43 

46 

50 

44.0 

LAKE5H0RE 

MAX 

69 

62 

67 

55 

8  8 

86 

69 

6  8 

94 

82 

75 

84 

65 

89 

98 

79.5 

MIN 

h8 

44 

45 

44 

45 

46 

42 

49 

44 

36 

38 

32 

45 

45 

59 

48 

53 

49 

49 

52 

49 

54 

56 

57 

54 

54 

57 

51 

53 

60 

59 

48.9 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

68 

52 

47 

80 

6 1 

72 

72 

73 

76 

76 

74 

71 

68 

66 

66.6 

MIN 

33 

35 

38 

38 

36 

38 

28 

30 

40 

29 

26 

29 

34 

43 

53 

43 

42 

40 

36 

31 

39 

40 

40 

53 

42 

38 

44 

34 

37 

37.6 

LAKE  SPAULDING  Oif 

MAX 

7  1 

67 

MIN 

48 

48 

47 

43 

37 

39 

45 

44 

54 

48 

48 

48 

40 

42 

HANZANITA  LAKE 

MAX 

70 

70 

69 

63 

53 

54 

45 

67 

76 

63 

7  0 

63.2 

MIN 

36 

35 

36 

44 

45 

36 

31 

35 

35 

25 

26 

15 

22 

32 

44 

41 

43 

39 

38 

32 

34 

42 

41 

41 

50 

44 

43 

36 

37 

43 

48 

37.1 

marklEy  cove 

MAX 

77 

83 

87 

88 

8  3 

68 

63 

71 

69 

66 

74 

74 

79.8 

MIN 

46 

46 

47 

42 

44 

44 

44 

48 

48 

44 

40 

41 

50 

57 

52 

53 

48 

49 

45 

50 

52 

54 

56 

50 

50 

49 

46 

47 

54 

61 

48.4 

MARYSVILLE 

MAX 

a  3 

f8 

93 

92 

79 

67 

71 

74 

101 

86 

82 

90 

85.1 

MIN 

55 

56 

58 

59 

49 

51 

48 

52 

56 

47 

46 

45 

52 

58 

59 

62 

68 

53 

52 

47 

56 

56 

64 

63 

57 

54 

52 

50 

55 

61 

67 

55.2 

HC  CLOUR 

MAX 

68 

84 

84 

79 

69 

62 

65 

48 

48 

8 1 

62 

72 

80 

73.  1 

MIN 

29 

30 

3^ 

40 

37 

39 

30 

35 

39 

32 

29 

27 

30 

33 

39 

40 

40 

43 

40 

35 

33 

43 

37 

38 

44 

46 

31 

36 

36 

40 

40 

36,4 

MINERAL 

MAX 

39 

74 

70 

54 

57 

60 

6  I 

7  I 

66 

70 

7  5 

66 .  0 

MIN 

30 

32 

35 

35 

34 

34 

33 

38 

39 

29 

28 

21 

26 

33 

39 

39 

38 

36 

37 

28 

31 

32 

36 

44 

43 

42 

43 

30 

35 

36 

47 

35.1 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

63 

52 

87 

84 

82 

76 

6  5 

75 

76 

7  5 

63 

88 

79 

66 

71 

7  3 

74 

86 

70.9 

MIN 

36 

39 

42 

45 

43 

4l 

35 

44 

35 

31 

25 

23 

28 

36 

41 

45 

46 

45 

45 

40 

35 

48 

43 

42 

46 

46 

48 

41 

45 

44 

42 

40.2 

NEVADA  CITY 

MAX 

6  1 

79 

81 

80 

56 

65 

55 

56 

73 

74.4 

MIN 

30 

37 

41 

43 

41 

43 

33 

36 

44 

40 

30 

34 

36 

33 

44 

47 

46 

45 

43 

36 

39 

43 

44 

42 

46 

47 

50 

37 

42 

43 

46 

41.0 

ORLAND 

MAX 

65 

74 

82 

78 

84  .  1 

MiN 

59 

50 

54 

54 

46 

49 

47 

53 

50 

46 

47 

40 

49 

50 

65 

56 

57 

53 

51 

48 

53 

56 

65 

70 

61 

55 

53 

52 

54 

64 

72 

54.2 

ORnvILLE 

MAX 

82 

90 

90 

65 

74 

84.2 

MIN 

52 

57 

63 

66 

52 

5  2 

50 

53 

53 

50 

49 

44 

56 

60 

57 

68 

66 

55 

54 

46 

58 

58 

60 

64 

62 

58 

55 

53 

58 

60 

65 

56.6 

PAPAnlSF 

MAX 

8  1 

82 

68 

58 

66 

5  5 

5  6 

70 

82 

90 

9  1 

87 

69 

73 

84 

92 

89 

9  3 

86 

79 

7  1 

80 

8  3 

8  8 

76.6 

MIN 

53 

55 

56 

62 

53 

44 

43 

4  7 

50 

43 

44 

39 

47 

52 

64 

67 

68 

57 

51 

44 

50 

52 

65 

56 

69 

57 

51 

51 

55 

62 

69 

54.  1 

placerville 

MAX 

7  3 

85 

59 

67 

59 

77.3 

MIN 

•.3 

46 

48 

48 

44 

44 

37 

41 

48 

43 

37 

40 

45 

45 

50 

53 

55 

49 

45 

38 

45 

49 

51 

52 

55 

50 

42 

41 

49 

48 

49 

46.1 

PLACEPVILLE  IPG 

MAX 

65 

65 

76 

77.6 

MIN 

52 

53 

55 

55 

54 

41 

"•l 

45 

50 

47 

40 

38 

47 

54 

65 

63 

66 

59 

51 

43 

53 

5H 

63 

65 

61 

58 

54 

52 

56 

59 

69 

53.6 

PLATINA 

MAX 

70 

70 

8  1 

80. 1 

MIN 

36 

39 

40 

40 

36 

41 

40 

44 

43 

44 

41 

40 

:f> 

35 

44 

46 

49 

44 

48 

45 

46 

47 

46 

48 

44 

<|7 

43 

50 

49 

51 

51 

43.5 

POBTHLA 

MAX 

68 

68 

62 

5 1 

8 1 

71.7 

MIN 

^5 

29 

31 

28 

32 

34 

27 

29 

30 

32 

29 

24 

33 

30 

26 

35 

30 

35 

35 

36 

31 

34 

26 

36 

30 

38 

35 

33 

34 

31 

37 

31.5 

i)UINCY 

MAX 

73 

66 

69 

54 

78.  3 

MIN 

28 

31 

34 

32 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

27 

32 

32 

31 

33 

35 

39 

39 

37 

30 

33 

33 

38 

37 

38 

40 

38 

35 

37 

36 

35 

34.5 

RED  BLUFF   WP  AIRPORT 

MAX 

87 

76 

67 

92 

95 

84.9 

MIN 

55 

53 

54 

55 

52 

49 

51 

54 

52 

49 

43 

35 

44 

57 

62 

59 

60 

59 

55 

51 

55 

63 

66 

63 

61 

60 

55 

55 

61 

67 

68 

55.6 

REDDING  FIRE  STa  NO  Z 

MAX 

75 

73 

67.8 

MIN 

56 

57 

59 

61 

55 

50 

50 

50 

46 

47 

46 

36 

47 

57 

62 

63 

62 

60 

54 

55 

59 

59 

65 

65 

68 

62 

57 

57 

65 

65 

74 

57.1 

ROCKL IN 

MAX 

67 

75 

66 

9 1 

93 

83.6 

MIN 

4'. 

53 

54 

50 

47 

49 

41 

49 

54 

45 

44 

41 

48 

51 

49 

62 

63 

53 

51 

43 

46 

51 

55 

56 

54 

53 

50 

^7 

53 

50 

43 

50.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

8  0 

6^ 

73 

70 

99 

62.5 

MIN 

50 

55 

55 

52 

49 

48 

45 

49 

50 

47 

46 

47 

56 

56 

53 

60 

54 

52 

51 

46 

51 

55 

60 

60 

52 

53 

52 

49 

53 

56 

66 

52.6 

SACRAMENTO   MB  CITY 

MAX 

68 

75 

70 

78 

92 

97 

90 

92 

99 

83.4 

MIN 

55 

60 

61 

53 

50 

50 

48 

50 

52 

50 

47 

50 

55 

61 

62 

^69 

67 

54 

53 

50 

56 

59 

62 

65 

55 

54 

52 

!I 

56 

61 

64 

55.9 

SHASTA  0AM 

MAX 

84 

85 

90 

8  5 

74 

62 

71 

56 

69 

5  1 

60 

90 

92 

79.2 

MIN 

-;o 

51 

55 

59 

55 

47 

48 

51 

50 

44 

46 

39 

4  1 

50 

61 

61 

67 

60 

56 

55 

56 

61 

64 

65 

67 

63 

55 

55 

58 

64 

65 

55.5 

SIFRRA  C ITY 

MAX 

77 

80 

77 

7  I 

65 

59 

54 

56 

52 

5  2 

67 

7  2 

86 

8  1 

72.0 

MIN 

36 

39 

40 

41 

36 

39 

30 

32 

30 

31 

26 

30 

34 

45 

45 

42 

47 

42 

38 

35 

42 

44 

45 

45 

46 

42 

43 

38 

40 

44 

54 

39.5 

sierbavillE  ranger  sta 

MAX 

67 

56 

58 

74 

79 

76 

69 

7  2 

72 

7  5 

67,4 

MIN 

28 

39 

33 

4l 

36 

34 

42 

31 

25 

27 

36 

33 

31 

37 

39 

44 

44 

33 

35 

38 

40 

35 

41 

47 

46 

33 

38 

40 

35 

36.7 

SODA    SPRINGS    1  E 

MAX 

62 

64 

4  2 

45 

37 

69 

55 

65 

67 

61 

67 

69 

57.2 

MIN 

29 

33 

33 

30 

32 

27 

26 

33 

25 

19 

25 

30 

35 

42 

35 

34 

3'. 

33 

i  8 

32 

34 

33 

37 

41 

36 

37 

30 

33 

36 

44 

39 

32.8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

86 

88 

6  8 

6  7 

70 

74 

72 

7  1 

67 

63 

9  2 

91 

84.1 

Mm 

','< 

48 

51 

52 

43 

49 

'<2 

54 

48 

42 

43 

37 

49 

48 

55 

52 

53 

52 

48 

47 

46 

57 

50 

53 

56 

55 

53 

51 

52 

53 

69 

50.  1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

75 

76 

75 

7 1 

69 

61 

61 

60 

56 

5  2 

83 

88 

72.5 

MIN 

Hi 

39 

41 

43 

42 

40 

33 

36 

34 

35 

27 

30 

39 

44 

53 

48 

48 

45 

41 

35 

40 

44 

45 

56 

49 

47 

48 

38 

41 

43 

57 

42.0 

TWIN  LAKES 

MAX 

5  7 

59 

60 

55 

5  I 

47 

39 

38 

42 

42 

34 

38 

50 

5  5 

69 

66 

61 

5  7 

5  4 

54.1 

MIN 

34 

26 

31 

34 

34 

28 

22 

26 

33 

32 

25 

26 

32 

36 

39 

34 

34 

42 

37 

30 

33 

34 

30 

39 

46 

34 

33 

28 

26 

33 

40 

32  .7 

VACAVILLE 

MAX 

8  5 

89 

9  1 

90 

8  1 

65 

72 

71 

69 

67 

66 

9  5 

97 

83.8 

MIN 

41 

49 

50 

46 

46 

41 

48 

47 

49 

43 

42 

52 

51 

59 

52 

62 

52 

50 

42 

47 

50 

52 

67 

52 

52 

50 

45 

51 

54 

74 

50.6 

V0LT4  POWER  HOUSE 

MAX 

62 

81 

84 

84 

84 

69 

68 

67 

63 

61 

5  8 

56 

9 1 

90 

92 

79.7 

MIN 

52 

53 

52 

57 

46 

42 

44 

48 

50 

39 

36 

31 

43 

48 

60 

59 

58 

52 

48 

44 

52 

60 

59 

55 

63 

55 

51 

49 

51 

59 

55 

50.7 

WHtSKEYTDWN  RES 

MAX 

76 

83 

86 

89 

84 

72 

65 

72 

57 

68 

60 

56 

59 

71 

64 

91 

92 

89 

62 

73 

76 

67 

65 

67 

93 

95 

65 

77 

84 

84 

87 

79.  1 

MIN 

50 

53 

55 

56 

50 

48 

46 

49 

47 

44 

43 

35 

38 

50 

52 

58 

60 

55 

56 

53 

55 

59 

56 

61 

63 

57 

54 

57 

60 

59 

62 

52.9 

WILLIAMS 

MAX 

80 

86 

89 

91 

91 

76 

66 

77 

75 

77 

68 

76 

64 

75 

90 

95 

100 

95 

85 

80 

85 

91 

94 

92 

98 

95 

66 

60 

87 

89 

93 

64.7 

MIN 

57 

53 

53 

59 

49 

49 

51 

51 

52 

50 

'|9 

43 

48 

55 

62 

60 

61 

53 

51 

49 

50 

59 

60 

62 

59 

55 

52 

52 

53 

59 

70 

54.4 

WILLOWS 

MAX 

81 

88 

87 

89 

89 

74 

63 

73 

71 

73 

67 

69 

65 

76 

90 

95 

96 

93 

83 

78 

81 

92 

91 

92 

96 

94 

84 

78 

81 

90 

94 

63.1 

MIN 

55 

50 

53 

53 

49 

50 

48 

52 

52 

46 

47 

38 

61 

55 

65 

55 

56 

53 

50 

46 

53 

56 

63 

63 

59 

54 

53 

51 

56 

63 

71 

53.7 

See  Beferenca  Nolea  FoUowtng  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  calipcrn.. 

ConUnued  tJAY  197C 


StiUon 

Day  ol  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

hlLLOWS  USBA 

MAX 
MIN 

87 
62 

86 
50 

88 
55 

90 
56 

89 
51 

7! 
52 

73 
44 

73 
53 

73 
53 

73 
48 

71 
47 

66 
39 

75 
52 

90 
62 

94 

70 

96 
58 

96 
59 

92 
55 

82 
51 

80 

50 

91 
55 

92 
57 

92 
63 

98 
67 

98 
61 

93 
55 

64 
53 

85 
53 

89 
57 

93 
66 

99 
74 

85.9 
55.7 

HINTERS 

MAX 
MIN 

82 

60 

87 
52 

91 
56 

92 
56 

90 
50 

76 
47 

68 

47 

76 
55 

74 
54 

77 
50 

72 
49 

66 
42 

69 

53 

78 
60 

91 
69 

97 

57 

102 
65 

93 
51 

88 
55 

78 
47 

81 
54 

93 
51 

95 
64 

95 

73 

93 
55 

92 
56 

62 
52 

61 
50 

88 
53 

91 
61 

96 

73 

8  5.1 
55.4 

HOOOLANT   1  HNh 

*          *  • 

MAX 
MIN 

eo 

:,7 

85 
50 

90 
53 

93 
56 

90 
48 

79 
46 

64 
46 

76 
49 

75 
50 

78 
49 

72 
46 

67 
43 

61 
51 

76 
57 

39 
66 

9! 
57 

102 
58 

93 
50 

65 
52 

77 
48 

60 
52 

92 
54 

94 
61 

93 
56 

97 
53 

69 
52 

86 
51 

81 
48 

88 
53 

90 
61 

94 
70 

84.2 
53.0 

NDRTHES5T  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

57 

^'> 

68 
23 

73 
31 

75 
33 

73 
27 

67 
33 

58 
37 

60 
28 

53 
31 

60 
30 

45 
19 

50 
20 

57 
31 

65 

29 

68 

24 

60 
30 

82 

32 

79 
34 

73 
37 

65 
25 

64 

29 

73 
31 

77 
30 

73 
30 

74 
26 

76 
36 

76 
34 

68 
23 

73 
29 

73 

32 

75 
32 

68.2 
29.4 

BODIE 

MAX 
MIN 

BRiOCEPORT 

MAX 

Mm 

6* 

13 

70 
12 

71 
11 

71 
26 

67 
23 

58 
35 

57 
15 

59 
18 

61 

22 

52 
38 

51 
11 

50 
34 

65 
25 

66 
21 

78 
18 

60 
20 

76 
27 

72 
32 

65 
45 

73 
24 

70 
22 

73 
24 

72 
36 

63 

22 

73 
26 

73 
26 

70 
34 

71 
20 

73 
26 

73 
29 

75 
24 

67.6 
24.6 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

iS 
33 

66 
37 

75 
38 

7B 
39 

76 
43 

74 
43 

61 
37 

61 
4? 

53 
40 

52 
27 

43 

26 

47 
28 

50 
33 

55 
34 

69 
39 

79 
44 

83 
52 

82 
46 

74 
49 

72 
42 

61 
34 

72 
43 

77 
40 

69 
41 

77 
47 

81 
50 

80 

54 

68 
38 

69 
40 

70 
36 

69 
38 

67.8 
39.8 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

Mm 

55 

65 
25 

70 
24 

73 
34 

70 
29 

63 
35 

53 
31 

54 
28 

48 
34 

56 
23 

41 
24 

48 
24 

52 
33 

60 
28 

68 
26 

76 
33 

78 
34 

74 
37 

70 
39 

62 
26 

60 
29 

69 
33 

70 
32 

72 
31 

71 
34 

75 
37 

74 
33 

67 
27 

66 
31 

68 
33 

72 
31 

64  .  6 
30.5 

OUYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

o9 
32 

76 
33 

60 
36 

77 
45 

73 
42 

63 
45 

64 
42 

59 
37 

60 
44 

56 
32 

53 
26 

55 
26 

60 
36 

69 
35 

31 
37 

86 
42 

83 
45 

76 
45 

73 
49 

65 
31 

74 
35 

74 

77 
37 

63 
43 

63 
51 

76 
52 

72 
37 

77 
40 

75 
44 

79 
39 

71.7 
39.2 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

70 
33 

76 
33 

31 

36 

81 
44 

75 
38 

67 
43 

65 

42 

63 
38 

60 
39 

56 
32 

55 
26 

55 
27 

62 
37 

69 
36 

80 
33 

87 
40 

86 
43 

80 
42 

76 
46 

70 
38 

75 
36 

30 
41 

79 
44 

77 
41 

62 
43 

83 
51 

80 
50 

76 
40 

76 
41 

77 
44 

79 
43 

73.5 
39.5 

FORT  BIOWELL 

MAX 

Mm 

69 
33 

78 
30 

78 
40 

79 
36 

73 
33 

65 
39 

65 
38 

63 
38 

54 
41 

50 
32 

50 
30 

52 
28 

55 
29 

75 
29 

81 
29 

84 
39 

83 
46 

76 
43 

73 
46 

62 

40 

65 
36 

79 
34 

76 
36 

60 
35 

83 
42 

82 
47 

72 
49 

72 
36 

71 
35 

70 
34 

77 
35 

70.7 
36.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

63 
^'| 

70 
30 

72 
3<i 

73 
37 

69 
35 

58 
43 

62 
29 

60 
31 

65 
34 

60 
42 

55 
26 

62 
34 

71 
34 

68 
35 

75 
34 

62 
37 

78 
40 

77 
41 

71 
46 

67 
35 

70 
36 

75 
33 

78 
40 

75 
43 

73 
40 

77 
41 

73 
40 

75 
37 

78 
40 

76 
41 

76 
40 

70.5 
36.7 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

5<. 

£5 

62 
25 

70 
29 

74 
34 

70 
30 

65 
32 

52 
29 

55 
26 

49 
32 

53 
30 

40 
24 

47 
24 

52 
32 

61 
29 

61 
29 

76 
34 

81 
34 

76 
33 

77 
36 

65 
27 

62 
29 

69 
34 

73 
33 

71 
35 

71 
35 

75 
37 

76 
39 

64 
26 

69 
31 

70 
32 

70 
37 

64,8 
31.2 

SUSANVULE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
Z9 

77 
30 

79 
36 

79 
46 

74 
42 

62 
43 

67 
41 

59 
41 

60 
35 

52 
32 

54 
26 

53 
27 

62 
36 

68 
36 

78 
34 

88 
39 

89 
40 

80 
46 

75 
46 

71 
38 

74 
35 

80 
39 

75 
42 

77 
38 

62 
41 

64 

50 

75 
57 

77 
33 

78 
37 

74 
44 

77 
49 

72.4 
39.2 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

49 

^8 

57 
29 

60 
31 

62 
36 

65 
33 

63 
38 

51 
29 

53 
30 

50 
33 

55 

28 

44 
24 

46 
29 

53 
34 

57 
33 

65 
31 

69 
36 

75 
37 

72 
39 

70 
40 

61 
32 

60 
33 

64 
36 

69 
36 

64 
39 

65 
39 

70 
40 

73 
41 

64 
31 

66 
35 

66 
38 

66 
38 

61.5 
34.1 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 

57 

Zi 

63 
25 

64 
28 

66 
34 

62 
30 

59 
33 

50 
27 

48 

27 

54 
34 

49 
29 

48 
25 

52 
32 

57 
36 

62 
30 

67 
27 

74 
27 

74 
34 

68 
42 

64 
37 

59 
29 

62 
28 

68 

32 

68 
31 

67 

31 

68 
34 

72 
36 

65 
36 

65 

27 

66 
29 

68 
32 

67 
31 

62  .4 
31.1 

TERHD 

MAX 

Mm 

66 
25 

73 
28 

75 
31 

74 
44 

70 
35 

58 
42 

58 
28 

52 
36 

54 
37 

46 
30 

49 
27 

47 
12 

54 
31 

65 
34 

76 
40 

83 
34 

79 
53 

73 
35 

70 
45 

63 
33 

72 
28 

77 
41 

70 
38 

76 
32 

79 
35 

79 
50 

69 
45 

70 
29 

70 
30 

72 
34 

73 
39 

67.5 
34.9 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

54 
25 

63 
26 

69 
29 

71 
33 

63 
29 

63 
36 

51 
34 

54 
23 

51 

34 

52 
28 

39 
25 

46 
27 

51 
32 

60 

66 
26 

75 
33 

77 
34 

74 
36 

69 
40 

62 
27 

61 
29 

69 
32 

72 
32 

72 
32 

73 
36 

76 
36 

75 
39 

64 
27 

69 
30 

69 
32 

74 
32 

31.4 

WOOOFDRDS 

•          •  • 

MAX 

Mm 

65 
33 

70 
37 

75 
41 

73 
49 

70 
43 

57 
37 

60 
34 

57 
36 

61 
38 

58 

23 

59 
30 

6? 
41 

65 
35 

75 
39 

81 
39 

79 
49 

75 
44 

75 
51 

65 
36 

71 
39 

76 
44 

71 
43 

71 
42 

77 
45 

79 
50 

68 
49 

73 
40 

74 
41 

76 
44 

77 
46 

69.9 
40.7 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0', 

AVILA  BEACH 

MAX 

Mm 

76 
44 

88 
45 

80 
47 

66 
49 

63 
49 

63 
49 

70 
44 

87 
45 

76 
49 

74 
45 

71 
44 

75 
41 

SO 
45 

101 
52 

96 
57 

86 
56 

81 
48 

66 
51 

67 
52 

70 
43 

80 
42 

62 
47 

6? 
42 

65 
52 

67 
54 

67 
55 

63 
55 

66 
52 

71 
52 

65 
47 

65 
47 

73.3 
48.4 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 

Mm 

84 

42 

90 
45 

92 
47 

85 
47 

72 
44 

56 
46 

70 
43 

70 
47 

66 
50 

66 
43 

65 
40 

69 
39 

80 
49 

91 
45 

99 

50 

99 
55 

94 
45 

74 
46 

71 
44 

73 
47 

80 
39 

92 
44 

88 
44 

78 
46 

61 
50 

71 
52 

72 
51 

73 
45 

81 
41 

97 
43 

91 
53 

79.0 
45.9 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

79 
50 

32 
52 

77 
51 

60 
48 

57 
49 

60 
51 

65 
47 

60 
51 

64 

52 

58 
49 

60 
47 

64 
46 

70 
52 

60 
58 

94 
63 

66 

65 

67 
52 

59 
50 

61 
49 

65 
48 

70 
51 

75 
52 

78 
53 

67 
52 

66 
53 

60 
53 

60 
50 

66 
50 

72 
53 

80 
52 

33 
58 

69.2 
51.9 

BURLINGAME 

MAX 

Mm 

79 
47 

77 
49 

80 
50 

73 
48 

62 
50 

56 
48 

62 
44 

68 
50 

65 
51 

60 
51 

60 
42 

63 
47 

69 
55 

85 
49 

90 
54 

39 
57 

85 
48 

67 
51 

o5 
50 

61 
52 

67 
47 

30 
48 

32 
48 

69 
57 

6^ 
59 

70 
59 

67 
50 

67 
47 

72 
47 

85 
50 

38 
56 

73.1 
50.4 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

74 
45 

87 
47 

90 
49 

65 
44 

63 
42 

56 

40 

60 
42 

70 
40 

65 
48 

63 

40 

63 
36 

69 
36 

73 
45 

68 
45 

95 
55 

90 
57 

73 
50 

63 
40 

62 
47 

61 
47 

70 
36 

32 
33 

77 
39 

77 
43 

76 
48 

73 
50 

63 
49 

62 
41 

69 
43 

92 
42 

84 
55 

72.7 
44.5 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

79 
48 

80 
50 

85 
52 

30 
48 

70 
49 

63 
49 

64 
45 

67 
51 

67 
52 

66 
51 

66 
48 

66 
44 

66 
50 

74 
49 

92 
56 

94 
56 

93 
56 

76 
50 

72 
49 

66 
48 

75 
52 

33 
52 

36 
52 

91 
56 

34 
53 

72 
53 

68 
50 

66 
49 

78 
54 

33 
56 

92 
58 

76.3 
51.2 

FORT  ORO 

MAX 

Mm 

OILROY 

MAX 

Mm 

80 
44 

87 
49 

94 
49 

94 
48 

77 
49 

70 
34 

61 
47 

71 
46 

74 

52 

72 
45 

68 
42 

67 
41 

74 
51 

78 
46 

91 
53 

103 
54 

101 
49 

89 

50 

77 
51 

71 
41 

72 
43 

84 
46 

90 
48 

94 
47 

79 

50 

76 
51 

75 

52 

71 

43 

73 
44 

34 
47 

54 

79.9 
47.5 

HALF  MOnN  BAY 

MAX 

Mm 

64 
47 

60 
50 

61 
51 

60 
50 

59 
50 

60 
49 

59 
46 

60 
40 

61 
45 

61 

44 

62 
43 

62 
45 

72 
45 

83 
44 

90 
46 

74 
45 

70 
43 

69 
42 

65 
44 

66 
45 

64 
46 

63 
44 

67 
43 

63 
45 

64 
46 

65 
44 

64 
45 

67 
43 

66 
44 

65 
46 

65 
47 

65.5 
45.4 

HOlLISTFR  1  5W 

MAX 

Mm 

83 
3  7 

90 
40 

92 
42 

82 
44 

66 
42 

64 
47 

64 
46 

71 
40 

70 
52 

67 
39 

67 
38 

72 
35 

76 
50 

91 
45 

99 
46 

96 
50 

87 
45 

71 
47 

67 
46 

68 
37 

77 
38 

86 
41 

39 
41 

66 
42 

70 
51 

68 
50 

66 
51 

66 
39 

77 
39 

91 

43 

91 
43 

77.7 
43.4 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

87 
39 

93 
40 

92 
44 

90 
44 

72 
45 

68 
47 

70 
47 

77 
40 

76 
57 

71 
44 

70 
35 

77 
37 

60 
44 

92 
46 

101 
50 

102 
49 

77 
44 

72 
45 

72 
45 

81 
37 

90 
41 

90 
43 

83 
45 

89 
51 

77 
53 

74 
5? 

71 
42 

80 
42 

96 
43 

98 
49 

82.3 
44.7 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 

Mm 

86 
42 

91 
45 

93 
45 

91 
47 

71 
53 

64 

47 

69 

40 

69 
50 

68 

52 

65 

47 

64 
44 

70 
41 

79 
42 

91 
44 

96 
56 

101 
53 

99 

62 

82 
49 

7  0 
57 

75 
46 

85 
42 

91 
46 

95 
43 

94 

50 

90 
55 

64 
57 

73 
51 

76 
44 

85 

46 

96 
51 

100 
55 

32.7 
48.6 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

85 
44 

91 
48 

90 
49 

77 
50 

73 
48 

62 
43 

70 
38 

73 
47 

69 
51 

67 
46 

65 
40 

73 
43 

75 
50 

90 
48 

98 
54 

99 

55 

90 
52 

73 
52 

67 
46 

74 
45 

83 
44 

87 
46 

92 
43 

88 
50 

77 
48 

78 
49 

75 
51 

75 
43 

SI 
45 

93 
48 

98 
55 

80.3 
47.8 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

■J5 
52 

90 
52 

92 
48 

73 
46 

63 
47 

64 
42 

73 
52 

71 
51 

71 
49 

70 
44 

66 
45 

68 
51 

70 
52 

79 
49 

92 
64 

95 
58 

98 
57 

89 
46 

80 
50 

70 
45 

78 
49 

38 
51 

91 
54 

95 

55 

90 
53 

75 
53 

70 
50 

75 
54 

81 
50 

87 
55 

96 
56 

60.3 
51.0 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

79 
45 

82 
45 

78 
46 

56 
46 

59 
48 

52 
48 

57 
45 

66 
48 

60 
49 

62 
46 

62 
43 

65 
44 

69 
50 

77 
47 

94 
56 

69 
55 

73 
47 

55 
46 

60 
49 

58 
49 

61 
46 

69 
47 

72 
46 

67 
47 

62 
52 

60 
53 

62 
49 

56 
47 

63 
49 

78 
48 

79 

53 

67.2 
46.  1 

MONTEREY  NALF 

MAX 

Mm 

70 
43 

75 
<i3 

68 
45 

57 
48 

57 
49 

53 
47 

58 
46 

66 
50 

59 
49 

58 
48 

59 
46 

63 
45 

66 
48 

68 
48 

86 
54 

30 
51 

61 
48 

54 
42 

59 
47 

55 

50 

58 
46 

68 
44 

69 
47 

68 
44 

67 
51 

58 

53 

60 
48 

56 
44 

61 
51 

72 
48 

78 
51 

64.  1 
47.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

MDPRO  asY   FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

70 
hi 

67 
45 

77 
47 

64 
48 

60 
50 

62 

50 

64 
40 

58 
45 

63 
47 

60 
43 

61 
48 

62 
40 

65 
45 

53 
47 

79 
49 

96 
55 

77 
49 

52 
50 

61 
51 

61 
44 

60 
44 

60 
46 

65 
49 

57 
52 

67 
53 

65 
55 

55 
54 

53 
52 

61 

52 

61 
47 

64 
49 

55.5 
48.0 

MOUNT   DU6L0  N  GITE 

MAX 
MIN 

75 
53 

80 
57 

85 
63 

86 
58 

75 
41 

63 

40 

63 
38 

66 

64 
42 

63 
39 

60 
41 

58 
40 

65 
45 

69 
49 

63 
58 

93 
69 

95 
66 

84 
51 

76 
40 

58 
42 

74 
44 

81 
58 

86 
59 

88 

56 

89 
48 

77 
46 

70 
44 

74 
43 

75 
43 

81 
58 

90 
66 

75.7 
50.3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

67 
50 

73 
56 

75 
68 

7? 
60 

64 
50 

55 
31 

52 
34 

50 
34 

48 
31 

55 
34 

63 
41 

71 
49 

62 
52 

83 
71 

60 
68 

72 
57 

65 
48 

51 
35 

71 
49 

78 
58 

77 
58 

77 
60 

72 
62 

73 
60 

67 
50 

65 
49 

73 
63 

78 
57 

83 
64 

59.1 
52.0 

NiCIMlENTO  D4h 

MAX 
MIN 

50 
kl 

83 
43 

90 
46 

90 
44 

85 
41 

78 
41 

66 

4  2 

74 
4  2 

76 

42 

79 
44 

73 
34 

73 
36 

76 
40 

62 
46 

92 
47 

101 
53 

99 
51 

94 
46 

89 
47 

79 
40 

78 
40 

88 
42 

95 
46 

95 
48 

85 
49 

85 
49 

84 

50 

82 
43 

84 
43 

90 
46 

95 
47 

84.6 
44.2 

NEWARK 

MAX 
MIN 

7". 
5". 

82 
58 

86 
57 

85 

50 

62 
52 

62 
51 

60 
47 

62 
49 

68 
53 

63 

52 

62 
50 

64 
49 

66 
54 

70 
53 

86 
50 

94 
57 

93 
57 

75 
54 

63 
47 

62 
51 

52 
51 

74 
53 

79 
54 

85 
60 

73 
56 

73 
55 

67 
54 

65 
57 

67 
57 

75 
55 

67 
60 

72.6 
54.1 

□  4KL4ND   ViB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
51 

81 
52 

74 
51 

59 
49 

57 
51 

58 
49 

60 
49 

62 
54 

61 
52 

59 

50 

60 
46 

62 
50 

67 
57 

77 
54 

87 
59 

86 
50 

65 
53 

57 
50 

59 
51 

63 
51 

57 
52 

70 
50 

79 
53 

70 
52 

70 
53 

63 
55 

59 
53 

63 
52 

68 
52 

79 
54 

82 
58 

67.7 
52.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

80 
".6 

83 
48 

93 
54 

65 
49 

67 
49 

67 

50 

60 
40 

67 
50 

68 
52 

65 
45 

66 
44 

66 
46 

65 
54 

75 
48 

90 
54 

97 

55 

95 

55 

93 
51 

69 
49 

o5 
49 

73 
46 

78 
48 

85 
50 

94 
53 

92 
52 

75 
54 

73 
51 

73 
41 

73 
47 

81 
61 

93 
56 

77.6 
49.6 

PASO  ROPLES 

MAX 
MIN 

3  8 

90 
39 

90 
41 

88 
41 

7B 
42 

71 
47 

75 
38 

78 

79 
52 

79 
44 

72 
34 

77 
33 

63 
39 

91 
49 

98 
45 

97 
44 

98 
44 

90 
44 

73 
46 

72 
36 

68 
39 

94 
44 

93 
49 

73 
47 

74 

53 

73 
48 

70 
45 

75 
45 

88 
42 

95 
46 

102 
46 

83.6 
43.4 

PASO  ROPLES   FAA  4P 

MAX 
MIN 

85 
*0 

91 
41 

92 
44 

85 
43 

75 
46 

66 
46 

72 
36 

79 
4  1 

78 
50 

73 
46 

71 
38 

77 
36 

81 
42 

94 
45 

102 
50 

102 
49 

98 
50 

85 
48 

75 
49 

76 
42 

68 

40 

96 
46 

95 
51 

62 
50 

74 

51 

74 
52 

72 
49 

77 
48 

89 
43 

97 
46 

103 
52 

84.0 
45.5 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

85 
55 

91 
45 

91 
47 

90 
45 

78 
38 

72 
44 

71 
44 

71 
38 

74 
38 

75 

40 

68 
37 

75 
37 

80 
45 

89 
44 

100 
60 

102 
52 

100 
49 

92 
41 

84 

75 
45 

65 
40 

94 
45 

95 
46 

94 
48 

90 
47 

87 
47 

60 
46 

80 
37 

90 
41 

96 
47 

100 

52 

85.6 
43.6 

PISHD  BEACH 

MAX 

MIN 

68 
-.3 

72 
44 

74 
43 

62 
48 

62 
47 

62 
49 

65 
42 

74 
46 

71 
49 

71 
44 

68 
43 

66 
41 

77 

47 

96 
50 

100 
55 

89 
56 

69 
47 

51 
49 

53 

52 

64 
40 

66 
41 

68 
43 

63 
48 

66 
47 

57 
55 

66 
55 

66 
54 

65 
51 

66 
52 

66 
47 

56 
50 

69.7 
47.7 

POINT   PIEORAS  BLINCAS 

MAX 
MIN 

<  3 
".6 

60 
45 

62 
47 

59 
48 

61 
50 

57 
49 

57 
42 

62 
47 

58 
49 

59 
42 

59 
44 

62 
42 

59 

49 

53 
44 

75 
50 

71 
51 

59 
47 

59 
49 

59 

50 

58 
45 

58 
45 

60 
45 

59 
45 

61 
49 

63 
55 

64 

52 

62 
52 

60 
49 

60 
43 

62 
48 

52 
49 

51.4 
47.5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

85 
<i2 

89 
44 

99 
44 

87 
48 

72 
48 

65 
46 

70 
40 

70 
50 

71 
5U 

6'! 
48 

65 
42 

66 
41 

84 
43 

90 
45 

95 

51 

94 

51 

95 
53 

80 
49 

/O 

48 

73 
45 

85 
45 

95 
47 

91 
46 

90 
49 

78 
51 

71 
52 

58 
50 

76 
46 

62 
50 

92 
51 

95 
53 

80.6 
47.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

81 

32 

85 
36 

82 
37 

82 
38 

70 
32 

63 

40 

71 
38 

70 
34 

73 
41 

69 
40 

69 

26 

72 
30 

79 
35 

66 
38 

95 
42 

96 
45 

92 
42 

66 
40 

78 
38 

73 
37 

83 
33 

90 
40 

91 
42 

87 
40 

86 
42 

61 
45 

73 

4; 

79 
35 

85 
39 

93 
44 

96 
46 

91.7 
38.5 

REOWUOD  CITY 

MAX 

B6 
1,5 

89 
47 

88 
48 

87 
48 

67 
42 

62 
43 

69 

72 

68 
50 

67 
48 

66 
45 

67 

46 

76 
54 

92 
47 

97 
54 

95 
55 

95 
52 

76 
50 

59 
49 

74 
47 

83 
45 

98 
47 

93 
48 

92 
50 

80 
51 

78 
49 

73 
47 

76 
44 

62 
45 

94 

50 

98 
54 

60.7 
46.2 

RICHMQNP 

MAX 

74 
51 

82 
51 

87 
50 

79 
48 

65 
51 

60 
48 

64 

6  7 

62 
52 

67 
51 

64 
48 

61 
47 

56 

50 

74 
54 

84 
58 

95 
58 

68 
52 

61 
51 

61 
51 

57 
49 

69 
52 

68 
52 

78 
52 

61 
54 

70 
50 

66 
48 

62 
46 

61 
51 

66 
52 

69 

55 

60 
59 

70.9 
51.3 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

83 
<.2 

88 
43 

88 
44 

65 
46 

69 
47 

67 
44 

64 

65 

65 
49 

64 
47 

56 
36 

65 
40 

75 
50 

89 
44 

94 
52 

96 

50 

65 
48 

76 
48 

60 
46 

70 
47 

81 
49 

67 
48 

93 
45 

63 
47 

72 
51 

55 

50 

51 
46 

70 
47 

82 
48 

92 
43 

96 

50 

76.9 
45.8 

SALINAS   2  E 

MAX 

80 

89 
47 

86 
45 

63 
49 

63 

51 

59 
49 

62 

70 

65 

52 

65 
47 

64 
46 

71 
41 

71 
53 

81 
47 

99 

55 

92 
54 

73 
50 

62 

50 

53 

50 

65 

50 

67 
47 

73 
46 

74 
49 

67 
49 

70 
49 

64 
55 

53 
53 

52 
52 

66 
50 

83 
49 

63 
43 

71.5 
49.0 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

80 
43 

88 
40 

86 
44 

62 
47 

61 
47 

54 
49 

00 
4  6 

69 
49 

63 
49 

63 
46 

63 
45 

69 
41 

70 
53 

81 
46 

97 
55 

91 
49 

57 
46 

61 
48 

62 
49 

62 
49 

65 
45 

72 
44 

72 
47 

66 
49 

68 
52 

63 
53 

62 
51 

60 
48 

65 
48 

82 
48 

76 
50 

69.7 
47.7 

San  ANTONIO  MISSION 

MAX 

8<( 
11 

88 
42 

89 
45 

88 
44 

84 

36 

76 
42 

72 

76 

77 
40 

75 
35 

72 
32 

75 
33 

eo 

42 

91 
43 

98 
49 

99 
50 

96 
46 

90 
42 

87 
41 

75 
34 

66 
39 

92 
45 

95 
49 

95 
46 

90 
46 

65 
47 

68 
46 

82 
39 

89 
40 

95 
45 

100 
51 

85.  1 
41.9 

S    F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 
45 

60 
47 

59 
45 

57 
46 

57 
48 

54 
48 

57 

56 

57 
49 

57 
48 

60 
47 

60 
45 

62 
52 

55 
47 

75 
50 

70 
50 

60 
51 

56 
49 

59 
49 

59 
48 

59 
49 

62 
50 

64 

50 

64 

50 

62 
52 

61 
52 

57 
48 

60 
49 

63 
46 

55 

49 

64 

50 

60.7 
48.5 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

MAX 

79 
49 

81 
50 

74 
48 

61 
49 

58 
51 

59 
48 

61 

67 
5  2 

60 
50 

60 
49 

62 
49 

53 
49 

59 
53 

65 
50 

94 
57 

87 
55 

71 
52 

57 
51 

60 
50 

63 
49 

68 
48 

72 
50 

82 
50 

75 
52 

71 
53 

67 
54 

60 
50 

67 
50 

56 
50 

84 
5  1 

90 
57 

70.2 
50.7 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

MAX 

76 
51 

77 
51 

72 
48 

57 
47 

55 
48 

55 
48 

58 

60 

56 
50 

54 
48 

56 
48 

63 

50 

64 
53 

79 
54 

91 
63 

79 

53 

56 
51 

55 
49 

56 
49 

62 
48 

64 
49 

67 

51 

72 
51 

59 
51 

64 
53 

59 
51 

55 
49 

61 
49 

53 

50 

77 
52 

83 
54 

54.8 
50.5 

SAN  GREGORIO  Z  SE 

MAX 

72 
38 

71 
38 

66 
38 

57 
46 

58 
49 

52 
47 

58 

64 

60 
47 

57 
41 

64 
38 

65 
42 

65 
52 

75 
40 

89 
48 

85 
45 

67 
44 

56 
46 

59 
49 

50 
48 

63 
47 

56 
39 

71 
39 

71 
39 

68 

50 

62 
53 

53 
50 

50 
47 

64 
48 

77 
45 

83 
46 

66.0 
45.  1 

SAN  jOSE 

MAX 

84 
50 

89 
54 

89 
55 

76 
52 

6^ 
5  3 

62 
51 

69 

72 

70 
54 

66 
51 

66 
47 

69 
49 

74 
56 

89 

50 

96 
56 

95 

60 

92 
56 

75 
53 

57 

51 

72 
51 

80 
49 

84 
51 

88 
52 

85 
55 

80 
54 

78 
54 

74 
55 

73 
49 

79 
50 

90 
53 

98 
59 

79.1 
52.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

70 
38 

76 
47 

90 
52 

69 
47 

67 
48 

65 
49 

60 

62 

69 
49 

69 
45 

67 
46 

65 
44 

67 
46 

66 
46 

94 
60 

99 
59 

93 
57 

85 
50 

75 
50 

66 
43 

62 
42 

70 
45 

60 
49 

70 
50 

71 
52 

69 
55 

67 
43 

51 
44 

65 
50 

69 
49 

79 
46 

73.0 
46.  1 

SAN  MATED 

MAX 

85 
47 

89 
47 

84 
50 

79 
48 

60 
50 

58 
49 

64 

66 

64 
51 

62 
50 

63 
47 

66 
47 

71 
55 

91 
49 

97 
52 

91 
48 

85 
52 

57 
54 

60 
50 

68 
47 

75 
48 

82 
47 

90 
49 

85 
49 

71 
48 

79 
52 

62 
42 

55 
46 

77 
43 

91 
49 

96 

56 

75.5 
48  .  9 

SA^'TA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

35 
49 

90 
53 

83 
54 

80 
52 

69 
51 

64 

50 

68 
43 

72 
50 

74 
52 

66 
50 

67 
45 

68 
48 

74 
56 

90 
50 

95 
58 

97 
62 

91 
57 

74 
53 

67 

50 

72 
50 

80 
49 

84 
50 

90 
51 

87 
55 

79 
54 

75 
54 

72 
54 

73 
48 

79 
49 

91 
52 

93 
59 

79.4 
51.9 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

78 
41 

88 
42 

89 
45 

66 
48 

69 
44 

65 
49 

70 
39 

70 
45 

71 
46 

71 
43 

67 
42 

66 
40 

77 
51 

80 
43 

98 
50 

96 
50 

76 
53 

68 
51 

71 
44 

67 
47 

71 
40 

78 
42 

75 

64 
44 

62 
54 

67 
54 

68 
52 

67 
49 

71 
41 

82 
45 

73 
46 

73.5 
45  .  0 

UPR    SAN    LEANORO  FILTER 

MAX 

70 
39 

81 
42 

85 
49 

79 
45 

58 
45 

54 

46 

55 

61 

58 
49 

60 
47 

58 
42 

57 
45 

60 
45 

67 
48 

65 
48 

90 
52 

87 
51 

56 
46 

56 
47 

57 
47 

54 
45 

70 
47 

70 
46 

78 
48 

67 
".9 

54 

50 

61 
49 

56 
47 

62 
47 

71 
47 

62 

60 

67.5 
46.7 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

65 
43 

91 
49 

90 
50 

85 
48 

69 

45 

63 
47 

74 

72 

71 
50 

76 
47 

69 
41 

70 
41 

76 
51 

92 
48 

97 

50 

96 
55 

94 
52 

90 
49' 

56 
48 

79 
46 

88 
43 

94 
47 

94 
46 

94 
48 

79 
51 

75 
50 

70 
49 

80 
44 

90 
49 

94 

50 

95 

56 

62.5 
47.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
*            «  • 

MAX 

67 
44 

75 
44 

87 
47 

86 
48 

61 
49 

62 

50 

56 

66 

65 
52 

66 
44 

65 
42 

60 
37 

66 
47 

71 
46 

80 
54 

95 
52 

86 
49 

65 
50 

04 
49 

66 
44 

62 
44 

65 
47 

74 
45 

71 
48 

63 
49 

65 
52 

65 
52 

61 
50 

52 
46 

67 
47 

61 
51 

69.3 
47.2 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

80 

'>4 

86 
52 

85 
54 

86 
54 

79 
45 

71 
50 

65 

44 

71 
54 

71 
53 

71 

50 

67 
46 

64 
48 

68 
55 

79 
60 

93 
54 

97 
58 

96 
62 

87 
52 

80 
53 

73 
48 

78 
59 

64 

56 

67 
61 

94 
61 

95 
65 

79 
55 

73 
51 

72 
48 

60 
53 

83 
60 

97 

70 

80.4 
64.4 

ANTICCH   PUMPING   PL  3 

MAX 

Mm 

84 
-.9 

85 
48 

89 
48 

91 
53 

81 
49 

75 
46 

64 
44 

73 
51 

74 
50 

73 
50 

69 
46 

65 
45 

58 
51 

77 
56 

69 
57 

92 
54 

98 
57 

91 
45 

83 

52 

70 
49 

77 
52 

87 

51 

90 
59 

93 
67 

93 
64 

81 
52 

75 
52 

76 
53 

81 
48 

87 
58 

95 
63 

81.5 
52.2 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

72 
48 

81 
57 

84 

52 

86 

52 

85 
52 

81 
47 

62 
39 

67 
47 

74 
50 

72 
45 

71 
43 

71 
40 

71 
47 

78 
51 

85 
52 

94 
67 

99 
51 

96 
62 

90 
56 

62 
46 

75 
50 

83 
57 

92 
63 

91 
63 

91 
65 

89 
60 

65 
59 

63 
53 

32 
57 

86 
60 

91 
63 

82.3 
53.7 

AUBERRY    1  Nh 

MAX 
MIN 

78 
^6 

82 
55 

84 
58 

84 
60 

81 
54 

67 
42 

67 
47 

72 
45 

72 
47 

66 
41 

67 
42 

69 
44 

7  5 
50 

82 
52 

92 
60 

95 
58 

92 
57 

87 
03 

82 
54 

71 
42 

61 

50 

89 
58 

69 
63 

87 
65 

87 
64 

85 
63 

62 
57 

78 
53 

79 
54 

88 
55 

94 
55 

80.8 
54.4 

BAKERSFIELD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
54 

90 
61 

90 
54 

93 
61 

68 
58 

73 
51 

7  3 
47 

78 
53 

78 
59 

75 

51 

77 
46 

77 
48 

81 
50 

88 
56 

102 
64 

105 
66 

103 
69 

97 
67 

88 
61 

79 
54 

85 
56 

94 
64 

95 
67 

97 

68 

95 
71 

92 
65 

63 
53 

66 
59 

90 
60 

94 
54 

106 
69 

68.6 
59.4 

S«e  Relorencs  NoldB  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Monlh 

rage 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BALCH  HOUSE 

MAX 

77 

ei 

83 

84 

95 

78 

62 

69 

74 

73 

69 

68 

74 

91 

90 

96 

95 

94 

67 

79 

80 

87 

88 

99 

88 

87 

93 

79 

31 

96 

94 

81.9 

MIN 

*»  2 

52 

55 

57 

54 

47 

41 

46 

57 

61 

58 

49 

52 

57 

6  1 

52 

54 

62 

59 

55 

57 

55 

54 

54.1 

BLirKWELLS   CORNfH  2UNU 

MAX 

R5 

87 

98 

88 

64 

92 

70 

78 

77 

78 

74 

74 

79 

84 

95 

101 

99 

93 

63 

75 

94 

92 

93 

93 

99 

87 

61 

84 

68 

94 

98 

95.7 

MIN 

52 

52 

54 

56 

5  Z 

4  8 

45 

42 

60 

47 

50 

58 

61 

ol 

56 

58 

54 

50 

55 

60 

59 

53.  2 

6UTTCINWUL0W 

MAX 

/e 

87 

90 

90 

93 

98 

74 

74 

80 

79 

75 

77 

77 

80 

89 

97 

103 

101 

95 

67 

79 

86 

93 

94 

97 

96 

91 

85 

85 

69 

94 

87.2 

MIN 

48 

49 

54 

47 

49 

5  3 

54 

55 

5  g 

59 

51 

45 

49 

53 

59 

60 

57 

58 

57 

50 

56 

50 

60 

52.3 

CAL4VER4S   BIC  TREES 

MAX 

02 

69 

72 

75 

73 

68 

50 

56 

52 

61 

54 

52 

58 

65 

80 

82 

91 

94 

rb 

66 

64 

72 

77 

79 

80 

79 

75 

70 

71 

73 

75 

69.4 

MIN 

^' 

3^ 

36 

35 

27 

27 

36 

45 

47 

44 

49 

39 

32 

39 

42 

42 

45 

47 

45 

42 

38 

36 

4  2 

43 

38.3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

80 

84 

98 

90 

96 

79 

66 

74 

69 

73 

69 

66 

71 

77 

93 

96 

102 

97 

66 

77 

79 

90 

92 

93 

97 

89 

81 

90 

84 

95 

94 

83.4 

MIN 

««. 

46 

52 

58 

46 

'.3 

5  5 

49 

4  3 

46 

5  I 

59 

50 

5  I 

49 

52 

57 

60 

50.7 

CATHEVS   V¥  BULL  PUN 

RH 

MAX 

73 

79 

85 

88 

98 

79 

64 

69 

72 

73 

66 

67 

71 

76 

83 

92 

97 

93 

69 

78 

73 

81 

90 

90 

91 

90 

85 

80 

80 

86 

99 

91.2 

MIN 

"'' 

4  5 

48 

47 

49 

44 

41 

50 

40 

54 

4  7 

49 

5  I 

CHERRY  VALLEV  0AM 

MAX 

(■Z 

70 

74 

77 

77 

70 

55 

59 

57 

65 

56 

57 

62 

70 

83 

86 

88 

92 

76 

70 

67 

76 

81 

83 

83 

91 

92 

72 

75 

63 

72.7 

MIN 

34 

37 

41 

47 

37 

46 

47 

45 

43 

COALtNCA 

MAX 

MIN 

CDRCDRAN  IRRIC  DIST 

MAX 

86 

90 

90 

93 

91 

36 

73 

79 

60 

77 

75 

75 

61 

68 

98 

103 

102 

101 

95 

85 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

90 

96 

91 

94 

101 

69.5 

MIN 

47 

4  7 

42 

4  3 

4  6 

50 

50 

50 

5 1 

59 

54 

46 

45 

5  5 

56 

59 

5  R 

56 

54 

4  8 

46 

49 

49.2 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

»5 

90 

92 

98 

60 

70 

74 

74 

75 

71 

70 

72 

78 

89 

95 

103 

99 

97 

84 

77 

87 

93 

93 

95 

92 

33 

90 

94 

66 

93 

99 

95.2 

MIN 

45 

37 

5 1 

47 

4  3 

46 

50 

4  8 

45 

5  2 

54 

52 

4  5 

40 

45 

52 

55 

56 

5  3 

53 

46 

46 

52 

55 

48.2 

DUDLEYS 

MAX 

72 

77 

79 

79 

72 

64 

63 

64 

65 

61 

59 

64 

70 

77 

95 

89 

86 

61 

74 

79 

77 

79 

94 

94 

94 

82 

75 

75 

60 

63 

89 

75.9 

MIN 

39 

2  7 

32 

35 

38 

27 

3  2 

37 

36 

38 

4 1 

40 

37 

3  I 

3  3 

40 

40 

43 

4  1 

42 

3  7 

35 

40 

45 

35.6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

82 

87 

99 

88 

64 

77 

71 

71 

72 

72 

67 

71 

77 

90 

95 

100 

99 

95 

64 

76 

85 

90 

92 

95 

94 

89 

80 

S3 

86 

94 

99 

94.9 

MIN 

4  2 

5  3 

5  J 

4  5 

48 

40 

4  3 

53 

50 

42 

44 

5  1 

46 

47 

54 

54 

50 

46 

4  1 

45 

52 

50 

49 

50 

50 

49 

4  3 

49 

50 

5 1 

48.0 

FIVE   POINTS   5  SSH 

MAX 

85 

87 

94 

85 

82 

79 

74 

76 

62 

79 

78 

85 

97 

102 

97 

92 

62 

85 

92 

94 

94 

87 

84 

69 

96.7 

MIN 

4  6 

3  7 

44 

48 

50 

53 

59 

59 

49 

43 

48 

5  5 

54 

56 

5  I 

49 

52 

4  8.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

92 

91 

92 

86 

70 

75 

79 

90 

74 

75 

75 

62 

88 

98 

103 

100 

94 

85 

78 

87 

94 

97 

95 

95 

91 

87 

85 

92 

95 

101 

97.8 

MIN 

49 

4  5 

47 

5  3 

5  3 

59 

59 

5  2 

49 

5  2 

57 

59 

5  7 

59 

54 

5  4 

5  7 

5  3.8 

FRIANT   OOVERNnENT  CAMP 

MAX 

79 

86 

91 

92 

93 

86 

70 

74 

80 

90 

73 

74 

76 

81 

89 

100 

104 

101 

v5 

85 

80 

88 

95 

97 

97 

96 

91 

87 

66 

91 

97 

87.5 

MIN 

47 

37 

37 

39 

47 

54 

49 

4  3 

53 

5  5 

5  3 

48 

49 

54 

47.6 

CLENNVILLE 

MAX 

75 

78 

80 

79 

79 

74 

59 

65 

64 

66 

63 

64 

69 

90 

99 

92 

91 

69 

82 

75 

77 

85 

84 

95 

95 

92 

78 

75 

79 

84 

92 

78.0 

MIN 

3  3 

37 

37 

34 

2  8 

34 

39 

3  5 

29 

28 

34 

38 

40 

38 

4  1 

39 

34 

34 

40 

43 

45 

55 

44 

4  3 

38 

39 

38 

45 

37.9 

GRANT  GROVE 

MAX 

49 

57 

60 

64 

61 

60 

42 

46 

49 

52 

49 

48 

52 

57 

67 

72 

73 

71 

57 

59 

55 

64 

69 

58 

69 

55 

67 

52 

61 

65 

71 

50.7 

MIN 

t9 

39 

3  5 

26 

33 

27 

2  8 

36 

46 

4  1 

34 

3  5 

4  3 

45 

45 

47 

42 

40 

43 

50 

36.5 

HANFORO 

MAX 

87 

98 

90 

92 

90 

83 

72 

72 

76 

78 

74 

74 

78 

86 

96 

103 

102 

101 

92 

64 

84 

93 

94 

95 

95 

92 

68 

84 

89 

92 

100 

87.9 

MIN 

49 

47 

39 

47 

44 

48 

4  6 

5  2 

52 

56 

5  I 

49 

49 

5  4 

5  7 

5  8 

56 

5  I 

5  I 

55 

5  9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

65 

70 

76 

78 

76 

71 

55 

60 

60 

66 

57 

57 

63 

69 

93 

65 

66 

62 

78 

70 

55 

79 

81 

82 

93 

91 

79 

72 

73 

77 

61 

72.9 

MIN 

37 

4  3 

4  5 

4  3 

34 

3  8 

4  2 

35 

3  5 

4  3 

49 

5  3 

55 

4  1 

5  5 

49 

5  5 

57 

5 1 

49 

55 

4  5.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

55 

59 

62 

62 

61 

53 

44 

47 

52 

53 

44 

49 

54 

54 

69 

73 

59 

72 

63 

55 

51 

59 

69 

68 

67 

65 

54 

58 

63 

69 

75 

50.9 

MIN 

2  S 

33 

34 

2  5 

3  I 

26 

3  7 

39 

3  5 

3  7 

39 

36 

IDRIA 

MAX 

70 

76 

92 

81 

82 

76 

56 

66 

73 

65 

66 

72 

60 

89 

93 

69 

66 

77 

70 

79 

88 

85 

85 

79 

78 

62 

67 

78.4 

MIN 

^0 

56 

56 

5  3 

39 

3  Q 

44 

39 

38 

4  5 

5  2 

59 

5  5 

5  5 

58 

KERN   RIVER    PH   NO  1 

MAX 

85 

90 

88 

93 

87 

83 

71 

78 

75 

74 

76 

77 

81 

87 

101 

104 

100 

102 

94 

94 

65 

96 

95 

97 

93 

89 

88 

99 

89 

93 

104 

86.9 

MIN 

5  1 

66 

6  8 

5  8 

50 

4  8 

5  3 

57 

50 

50 

49 

55 

59 

56 

70 

55 

5  5 

58 

7  2 

KERN  RIVER   PH  No  3 

MAX 

80 

84 

95 

65 

83 

80 

67 

72 

76 

76 

76 

77 

77 

90 

91 

94 

94 

92 

88 

79 

94 

90 

89 

89 

68 

88 

66 

83 

86 

92 

95 

84.4 

MIN 

47 

5  I 

53 

57 

5  3 

44 

39 

38 

39 

38 

38 

39 

4  5 

59 

59 

5  8 

5  8 

5  2 

5  4 

57 

KETTLEHAN  CITY 

MAX 

79 

86 

91 

99 

93 

86 

72 

74 

81 

81 

75 

75 

75 

91 

89 

99 

103 

102 

97 

87 

80 

68 

96 

96 

97 

95 

91 

87 

92 

99 

87.6 

MIN 

46 

50 

64 

52 

49 

45 

4  2 

40 

53 

48 

43 

45 

5  6 

5  3 

56 

5  \ 

49 

5  4 

59 

57 

56 

57 

5  3.1 

KETTLE1AN  STATION 

MAX 

85 

90 

87 

92 

96 

85 

74 

78 

80 

78 

74 

75 

80 

87 

96 

102 

102 

95 

69 

66 

86 

95 

94 

96 

95 

90 

35 

94 

90 

94 

101 

38.2 

MIN 

57 

6  1 

65 

68 

64 

60 

44 

46 

52 

47 

44 

4  5 

5  5 

57 

64 

67 

56 

5  3 

59 

52 

70 

5  8.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

84 

89 

9  I 

89 

90 

79 

74 

74 

74 

75 

69 

72 

7a 

90 

96 

102 

98 

89 

77 

76 

86 

91 

94 

93 

88 

92 

90 

83 

69 

94 

94.6 

MIN 

42 

52 

52 

53 

44 

42 

37 

4  1 

52 

52 

40 

45 

44 

44 

50 

5  8 

4  6 

5  5 

52 

5  7 

52 

49 

57 

LE  GRAND 

MAX 

82 

89 

91 

90 

98 

79 

71 

75 

74 

73 

69 

73 

77 

63 

94 

100 

98 

95 

89 

74 

63 

90 

91 

93 

90 

87 

93 

91 

87 

89 

95 

94.9 

MIN 

48 

5 1 

5  3 

4  8 

47 

40 

54 

4  8 

4  5 

46 

LEMON  COVE 

MAX 

65 

88 

90 

66 

67 

84 

72 

73 

72 

71 

74 

74 

t-o 

68 

97 

101 

100 

99 

93 

83 

86 

94 

94 

94 

94 

93 

89 

85 

99 

92 

99 

97.3 

MIN 

b2 

57 

56 

62 

48 

46 

47 

46 

45 

38 

4  5 

LINDSAY 

MAX 

86 

89 

92 

91 

98 

78 

V2 

78 

78 

76 

75 

75 

82 

68 

98 

103 

100 

95 

91 

81 

66 

94 

94 

96 

95 

92 

97 

95 

90 

94 

100 

98.0 

MIN 

45 

50 

5  1 

54 

5 1 

46 

39 

4  7 

38 

5  5 

LITTLE   PANOCHE  DET 

JAM 

MAX 

77 

81 

97 

69 

87 

79 

62 

72 

73 

77 

70 

69 

71 

76 

85 

94 

100 

97 

68 

75 

76 

65 

92 

92 

9? 

89 

69 

94 

62 

88 

9n 

82.8 

MIN 

48 

54 

57 

56 

48 

48 

46 

50 

48 

47 

45 

5  2 

5  8 

LODGEPULE 

MAX 

50 

57 

60 

63 

63 

60 

43 

45 

49 

52 

50 

49 

50 

56 

67 

72 

74 

72 

57 

59 

55 

54 

70 

70 

59 

66 

59 

71 

58 

66 

72 

61.2 

MIN 

24 

27 

28 

28 

2  8 

2  3 

27 

2  8 

36 

29 

3'. 

35 

LOOI 

MAX 

65 

90 

92 

92 

61 

70 

73 

70 

73 

69 

67 

69 

75 

91 

95 

101 

98 

66 

77 

79 

90 

92 

91 

96 

95 

83 

77 

82 

86 

92 

98 

84.4 

MIN 

-.5 

52 

53 

54 

46 

46 

49 

45 

LOS  BANOS 

MAX 

B2 

88 

90 

91 

94 

74 

74 

75 

76 

74 

71 

72 

76 

84 

94 

100 

100 

91 

64 

76 

65 

92 

92 

93 

92 

64 

83 

81 

98 

90 

96 

84.9 

MIN 

45 

5  1 

49 

53 

46 

49 

43 

50 

50 

59 

60 

55 

LOS  9A;jOS  DET  RESV 

MAX 

78 

92 

88 

99 

86 

79 

58 

71 

75 

73 

67 

66 

72 

77 

84 

95 

100 

94 

66 

73 

75 

65 

92 

92 

92 

97 

79 

77 

79 

68 

91 

81.5 

MIN 

l>4 

5  8 

59 

4  9 

46 

50 

57 

6  1 

57 

42 

4  7 

54 

53 

51 

52 

57 

55 

56 

55 

54 

50 

6  1 

54.4 

HAOERA 

MAX 

78 

87 

92 

94 

91 

85 

72 

76 

81 

79 

74 

74 

76 

91 

99 

99 

104 

100 

94 

95 

78 

99 

94 

94 

96 

93 

87 

85 

91 

92 

87.0 

MIN 

49 

54 

53 

55 

48 

49 

43 

46 

5  1 

49 

4  3 

55 

5  3 

MANTECA 

MAX 

62 

95 

91 

96 

87 

74 

64 

74 

72 

71 

70 

67 

69 

79 

91 

95 

103 

95 

63 

74 

78 

88 

92 

94 

96 

89 

81 

78 

83 

87 

94 

93.3 

MIN 

51 

50 

52 

57 

49 

46 

4  1 

46 

5 1 

42 

47 

48 

5  5 

MAR ICOPA 

MAX 

96 

89 

91 

93 

66 

83 

66 

77 

75 

75 

79 

86 

99 

102 

101 

66 

79 

79 

92 

97 

97 

95 

95 

67 

85 

88 

92 

68.  1 

5  4 

58 

5S 

53 

42 

42 

4  1 

45 

45 

51 

56 

63 

55 

73 

55 

52 

53 

59 

59 

51 

64 

59 

42 

53 

60 

65 

59 

55.1 

MERCED   FIRE  STATION 

2 

MAX 

65 

91 

92 

92 

69 

75 

74 

75 

77 

77 

72 

73 

79 

97 

95 

102 

102 

91 

69 

77 

98 

93 

93 

95 

94 

95 

91 

83 

89 

99 

1  00 

87.5 

MIN 

47 

51 

54 

54 

47 

47 

44 

43 

56 

48 

45 

45 

49 

53 

54 

63 

56 

56 

54 

45 

52 

50 

50 

59 

55 

55 

52 

48 

53 

57 

62 

52.4 

MODESTO 

MAX 

84 

90 

91 

97 

78 

66 

74 

73 

74 

70 

68 

72 

77 

90 

95 

103 

99 

66 

81 

78 

98 

93 

9? 

95 

90 

83 

81 

83 

87 

93 

99 

84.5 

MIN 

49 

52 

52 

55 

48 

46 

43 

46 

52 

49 

46 

49 

53 

58 

55 

59 

58 

54 

60 

44 

50 

55 

50 

59 

55 

53 

51 

49 

53 

57 

52 

52.4 

S«e  R«f»r«nc«  Nolca  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  

Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 
MIN 

85 
'.'I 

90 
50 

91 
48 

89 
52 

67 
45 

78 
45 

74 
42 

74 
44 

77 
44 

75 
43 

70 
41 

72 
44 

77 
52 

87 
62 

95 
51 

102 
59 

100 

60 

95 

50 

86 
48 

77 
4l 

67 
47 

93 
54 

92 
53 

94 
62 

94 

53 

90 
51 

S3 
48 

64 
45 

88 
49 

92 
53 

98 

57 

86.3 
49.6 

NORTH  FOPK   RIMGER  STS 

MAX 
MIN 

e>7 

38 

81 
43 

81 
42 

75 
42 

60 
33 

60 
39 

70 
36 

64 
35 

66 
4  1 

74 
44 

60 
48 

89 
55 

89 
51 

89 
44 

76 
38 

74 
41 

78 
49 

89 
50 

96 
48 

86 
50 

84 
49 

79 
44 

77 
46 

82 
49 

86 

55 

77.6 
44  .  3 

aRSMGE  COVE 

MAX 
MIN 

7  8 
47 

86 

50 

89 
52 

90 
51 

90 
49 

35 
49 

68 

39 

73 
45 

78 
50 

78 
45 

73 
40 

74 
39 

74 
45 

80 

50 

67 
55 

97 
60 

103 
59 

100 
56 

94 
52 

84 
45 

77 
48 

86 
54 

94 
56 

104 
57 

93 

60 

94 

57 

90 
53 

85 
49 

84 
51 

90 
55 

93 
62 

86.2 
50.9 

popterville 

MAX 
MIN 

76 
<.8 

87 
54 

90 
57 

90 
58 

92 
55 

86 
47 

70 
43 

71 
46 

79 
50 

79 
45 

75 
42 

75 
44 

76 
46 

82 
53 

89 

60 

98 
60 

104 
67 

102 
61 

96 
57 

67 
48 

79 
50 

88 
56 

9! 
60 

104 
55 

96 
65 

96 

60 

90 
56 

88 
53 

86 
54 

91 
61 

94 
62 

87.5 
54.0 

POSEV   3  E 

MAX 
MIN 

65 
32 

69 
37 

70 
36 

73 
38 

57 
39 

53 
36 

54 
37 

55 
39 

57 
40 

53 
34 

56 
29 

61 
35 

66 
'0 

70 
37 

80 
35 

82 
40 

85 
41 

63 
37 

73 
43 

74 
42 

74 
39 

75 
40 

76 
38 

74 
38 

72 
37 

73 
36 

74 
37 

76 
38 

76 
38 

80 
39 

85 
41 

70.1 
37.7 

SALT  SP'^INCS  PWP  HOUSE 

MAX 
MIN 

73 

77 
45 

78 
49 

77 
60 

75 
48 

69 
39 

60 
35 

58 
41 

65 
41 

62 
38 

57 
37 

61 
41 

69 
43 

74 
45 

85 
62 

87 

60 

66 
59 

81 
56 

77 
49 

66 
41 

76 
47 

80 
49 

91 
56 

79 

60 

80 
52 

79 
55 

76 
50 

73 
49 

76 
50 

61 
50 

95 
60 

74.3 
48.4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

79 
53 

84 
59 

89 
57 

89 
61 

84 
51 

71 
42 

57 
49 

70 
50 

74 
53 

70 
5? 

69 
36 

67 
45 

71 
50 

77 
5  7 

85 
59 

93 
62 

96 
62 

90 
60 

82 
46 

77 
48 

74 
50 

85 
61 

93 
64 

92 
63 

83 
48 

87 
48 

74 
43 

72 
45 

73 
50 

85 
56 

90 
65 

80.  1 
53.2 

SDNDRA  RS 

MAX 
MIN 

72 
39 

7R 
46 

84 
48 

85 

49 

83 
47 

77 
43 

61 
36 

68 
40 

66 
45 

71 
42 

64 
37 

64 
41 

68 
42 

76 
44 

84 
48 

91 
53 

96 
53 

98 
51 

86 
46 

77 
49 

75 
42 

64 
51 

69 
50 

90 
52 

90 
55 

87 
52 

86 
48 

90 
42 

82 
46 

65 

50 

93 
55 

80.3 
46.5 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

MAX 
MIN 

60 
}0 

66 
34 

72 
38 

74 
39 

70 
38 

65 
38 

49 
28 

53 

32 

55 
35 

64 
36 

56 
29 

52 
26 

59 
36 

65 
39 

74 
42 

61 
45 

83 
46 

78 
45 

73 
41 

66 
35 

67 
36 

71 
42 

78 
44 

78 
43 

78 
45 

74 
46 

77 
43 

69 
37 

69 
40 

75 
42 

78 
42 

68.7 
38.5 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

84 
'I? 

90 
51 

92 
51 

85 
54 

75 
48 

64 

48 

74 
45 

70 
51 

72 
52 

70 
48 

68 
47 

69 
49 

78 
55 

92 
53 

95 
55 

103 
60 

96 
62 

85 
54 

72 
51 

79 
48 

90 
52 

93 
58 

95 
59 

97 
58 

89 
57 

92 
54 

90 
54 

94 

52 

89 
54 

94 
60 

100 
60 

84.0 
53.2 

STOCKTON   FIRE   ST4  NO  4 

MAX 
MIN 

82 
•iO 

86 
53 

91 
54 

92 
53 

82 
43 

77 
46 

71 
40 

74 
45 

70 
47 

73 
45 

70 
41 

66 
43 

69 
51 

78 
49 

92 
50 

97 

58 

102 
56 

96 

52 

64 
42 

78 
43 

79 
46 

90 
51 

92 
54 

94 

56 

97 
52 

85 
52 

77 
50 

78 
46 

83 
49 

89 
55 

94 

55 

83.5 
48.9 

TEHACH4PI 

MAX 
MIN 

75 
35 

79 
39 

80 
41 

80 
40 

76 
38 

56 
38 

58 
35 

63 
43 

62 
47 

53 
38 

63 
35 

62 
34 

66 
43 

86 
43 

86 
50 

92 
44 

91 
46 

86 
48 

76 
47 

67 
41 

77 
44 

87 
42 

80 
55 

89 
49 

83 
56 

78 
54 

75 
53 

73 
48 

77 
49 

69 
49 

75.5 
44.1 

TEJON  'iANCHO 

MAX 
MIN 

95 
54 

87 
56 

88 

60 

86 
55 

84 
54 

80 
44 

67 
45 

72 
49 

72 
54 

66 

50 

71 
42 

71 
41 

74 
47 

84 
61 

94 
58 

102 
71 

100 
73 

97 
70 

B9 
55 

80 
48 

62 
56 

69 
64 

86 
67 

95 
65 

92 
67 

89 
62 

85 

60 

82 
54 

94 
59 

90 
63 

101 
69 

84.6 
57.2 

THREE   RVRS   fcDlSON  PH  2 

MAX 
MIN 

80 
42 

84 
46 

86 
48 

88 
48 

84 
47 

67 
38 

73 
44 

75 
47 

76 
43 

73 
40 

72 
38 

74 
42 

84 
46 

93 
45 

98 
54 

101 
54 

99 
55 

93 
50 

83 
45 

80 
46 

88 
50 

93 
54 

92 
55 

94 
59 

91 
43 

88 
55 

84 
54 

84 
50 

88 
54 

86 
56 

85.0 
48.3 

Tir.ER   CPEEK  PH 

MAX 
MIN 

75 

40 

79 
44 

82 
4  I 

80 
48 

78 
46 

72 

43 

71 
40 

69 
41 

54 

50 

6! 

42 

60 
37 

63 
40 

71 
44 

66 
46 

88 
51 

92 
54 

91 
56 

88 

50 

81 
48 

70 
42 

80 
42 

63 
49 

85 
50 

87 
54 

8P 

64 
52 

82 
49 

77 
44 

61 
46 

86 
50 

92 

60 

79.0 
47.1 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

TRACY    PUMPING  Pi,AnT 

MAX 
MIN 

35 

52 

90 
52 

91 
54 

88 
57 

79 
50 

70 
49 

73 
47 

70 
52 

68 
53 

67 
49 

65 
47 

?0 
46 

79 
54 

91 
60 

95 
59 

101 
56 

93 
67 

81 

52 

67 
49 

77 
51 

69 
55 

94 
61 

95 

62 

96 

83 

56 

85 
56 

74 
54 

91 
51 

89 
53 

95 
59 

98 

71 

83.2 
54.5 

VISALIA 

MAX 
MIN 

75 
50 

84 
55 

88 
55 

87 
59 

86 
52 

83 
49 

68 
*2 

72 
46 

77 
52 

77 
49 

73 
45 

74 
43 

74 
49 

80 
52 

86 
58 

96 
63 

101 
62 

99 
58 

94 
58 

64 

49 

77 
50 

90 
56 

92 
57 

93 
59 

93 
62 

93 
58 

68 
55 

88 
52 

84 
56 

68 
61 

92 
63 

65.0 
54,0 

wAScn 

MAX 
MIN 

/9 

87 
54 

91 
53 

93 
63 

93 
52 

86 
49 

74 
45 

74 
45 

79 
55 

80 
49 

75 
44 

78 
47 

77 
53 

81 
53 

89 
58 

98 
53 

104 
61 

103 
62 

98 
56 

68 
50 

80 
52 

88 
58 

95 
60 

96 
59 

98 
62 

95 
61 

91 
52 

89 
49 

89 
53 

91 
60 

95 
63 

88.3 
54.2 

YDSEHITE   PARK  HEADOTRS 
• 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

82 
48 

87 
54 

92 
45 

82 
57 

7'' 
51 

n 
45 

63 
46 

66 
4  I 

70 
49 

75 
50 

74 
47 

76 
43 

78 
46 

93 
54 

93 
65 

94 
65 

95 
64 

93 
62 

84 
44 

75 

51 

77 
43 

80 
46 

80 
49 

77 
53 

71 
54 

68 
51 

61 
52 

67 
52 

78 
51 

81 
47 

86 

50 

79.1 
51.0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

ro 

45 

85 
54 

82 
59 

73 
48 

63 
48 

52 
45 

64 
46 

64 
47 

65 
54 

66 
52 

66 
34 

64 

32 

62 
49 

65 
51 

71 
57 

7! 

51 

65 
49 

67 
54 

64 

54 

61 
52 

64 

53 

65 
54 

65 
54 

66 
54 

68 
56 

64 
58 

63 
58 

62 
53 

62 
53 

62 
52 

61 
51 

66.3 
50.9 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

71 
J8 

84 
45 

82 
45 

85 
45 

86 
46 

80 
45 

62 
'.S 

68 
45 

72 
44 

73 
44 

76 
41 

75 
42 

75 
42 

77 
46 

91 
49 

93 
49 

98 

52 

98 
52 

92 
47 

83 
^9 

74 
39 

79 
46 

80 
49 

82 
49 

79 
51 

73 
53 

64 
54 

66 
54 

69 
49 

80 
47 

83 
51 

79.0 
46.8 

BtAUMOriT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

70 
36 

78 
45 

79 
55 

84 
54 

85 
40 

78 
40 

6C 
41 

62 
41 

71 
39 

71 
47 

72 
40 

71 
40 

72 
41 

72 
41 

86 
45 

91 
59 

96 
60 

95 
62 

88 
49 

81 
39 

71 
42 

78 
42 

78 
41 

86 
47 

85 
44 

78 
49 

56 
48 

60 
48 

60 
49 

79 
45 

87 
53 

76.9 
45.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
27 

6? 
30 

67 
27 

66 
28 

64 

36 

61 
36 

57 
27 

64 

29 

63 

40 

64 
3H 

61 
31 

63 
34 

64 
38 

66 
36 

68 
37 

75 
35 

77 
42 

73 
35 

67 
46 

64 
37 

70 
30 

72 
33 

72 
39 

70 
38 

68 
42 

70 
36 

7! 
33 

72 
39 

73 
39 

75 
39 

75 
41 

67.4 
35.5 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURBANK   VALIEI    ff?  PLT 

MAX 
MIN 

86 
46 

89 
48 

95 
49 

90 
53 

64 
50 

73 
50 

70 
46 

73 
46 

76 
51 

74 
54 

73 
47 

77 
48 

tl 
47 

100 
54 

100 
60 

99 
59 

98 
55 

98 
57 

81 
55 

76 
54 

77 
52 

81 
51 

77 
56 

75 
56 

73 
58 

66 
58 

69 

57 

69 
57 

77 
52 

62 
51 

65 
58 

91.4 
52.7 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

70 
42 

84 
49 

90 
51 

89 
43 

82 
44 

75 
47 

65 
43 

69 
43 

77 
42 

75 
43 

73 
37 

71 
37 

74 
41 

78 
47 

94 

60 

98 
60 

96 
55 

96 
47 

83 
48 

74 
46 

66 
47 

79 
45 

87 
44 

80 
49 

79 
55 

77 
56 

69 
53 

73 
49 

73 

50 

78 
44 

86 
48 

79.5 
47.3 

CAMPQ 

MAX 
MIN 

74 

75 

81 

86 
36 

82 
39 

71 
32 

70 

74 

75 

77 

77 

76 

78 

90 

90 

97 

98 

92 

83 

73 

79 

89 

89 

61 

73 
3  8 

69 
50 

69 
50 

69 

81 
37 

89 
4  1 

90 
46 

80.5 
39.9 

CAKOGA    PARK    PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

87 
42 

91 
43 

100 
45 

88 
48 

85 
44 

78 
4? 

70 
39 

60 
42 

81 
46 

76 
50 

72 
43 

79 
42 

87 
44 

95 

52 

101 
58 

99 
52 

101 

50 

95 
54 

84 
49 

77 
49 

62 
47 

86 
49 

80 
54 

79 
55 

71 
56 

69 
58 

71 
58 

66 
57 

91 
49 

86 
48 

92 
54 

83.5 
49.1 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

62 
47 

73 
52 

70 
55 

64 
53 

63 
55 

61 
50 

61 
50 

62 
54 

62 
55 

63 
58 

64 
59 

63 
55 

64 
53 

65 
53 

68 
57 

66 
52 

65 
53 

70 
58 

65 
57 

64 
58 

65 
53 

64 

56 

65 
58 

64 
59 

66 
61 

65 
60 

65 
58 

63 
60 

64 
59 

66 
60 

66 
58 

65.7 
55.9 

CLAREHONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CDPQNA 

MAX 
MIN 

88 
44 

91 
50 

95 
53 

92 
49 

64 
45 

78 
47 

72 
46 

74 
43 

75 
48 

74 

52 

75 
47 

78 
45 

e  1 

V6 
48 

101 
69 

100 
58 

97 
53 

93 
54 

82 

50 

75 

52 

78 
50 

92 
49 

80 
54 

76 
56 

74 
58 

70 
58 

68 
56 

70 
55 

31 
55 

84 

50 

86 

56 

82.3 
51.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

71 

36 

80 
39 

83 
41 

86 
43 

84 
37 

82 
4l 

65 
39 

66 
40 

72 
50 

72 
40 

67 
36 

71 
34 

70 
35 

73 
43 

82 
46 

93 
48 

97 
46 

95 
49 

90 
40 

82 
34 

75 
39 

79 
46 

65 

43 

68 
44 

72 
36 

71 
41 

73 
48 

87 
51 

78.3 
41.6 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

54 
31 

65 
44 

64 
51 

71 
40 

86 
44 

70 
35 

53 
33 

58 
37 

71 
42 

63 
45 

65 
39 

66 
40 

65 
45 

70 

40 

79 
42 

79 
42 

86 
48 

87 
55 

/  8 
47 

73 
44 

64 
39 

74 
40 

79 
45 

79 
47 

75 

42 

73 
42 

66 
40 

64 
43 

66 
40 

74 
42 

77 
46 

70.8 
42.3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

7  6 
34 

81 
40 

84 
46 

90 
44 

85 
38 

79 
36 

64 

38 

70 
38 

80 
44 

82 
43 

77 
40 

71 
37 

79 
38 

84 
49 

90 
55 

94 
50 

98 
48 

96 
50 

87 
40 

79 
40 

73 
39 

80 
41 

91 
45 

81 
50 

77 
50 

74 
55 

64 
54 

64 
54 

65 
46 

80 
46 

89 
47 

80. 1 
44.4 

See  Reference  Notes  FoUowijig  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cuifprhu 

Conlinu.d  111" 


Slallon 

Day  of  Month 

I  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

7  1  8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

El    ClPITAN  04^ 

MAX 

76 

87 

90 

94 

66 

60 

65 

72 

76 

76 

78 

77 

79 

82 

96 

100 

99 

101 

91 

83 

75 

79 

ei 

61 

76 

73 

66 

65 

72 

60 

64 

81 

MiN 

".5 

48 

50 

56 

46 

50 

51 

49 

46 

52 

51 

47 

45 

47 

58 

59 

60 

61 

51 

55 

49 

46 

53 

56 

57 

55 

55 

56 

56 

53 

55 

52 

3 

ELSIN0B6 

MAX 

0  5 

92 

85 

85 

75 

80 

BO 

75 

75 

60 

102 

101 

101 

84 

94 

68 

87 

69 

69 

69 

84 

94 

64 

3 

MIN 

-3 

42 

45 

46 

47 

44 

46 

53 

48 

43 

49 

49 

50 

60 

49 

49 

49 

50 

54 

54 

55 

54 

52 

50 

48 

9 

ESCONOIOO 

MAX 

70 

73 

73 

74 

75 

78 

7  6 

89 

100 

96 

94 

88 

80 

74 

77 

79 

78 

77 

7  1 

66 

63 

69 

76 

79 

62 

79 

3 

MIN 

^2 

47 

47 

47 

50 

51 

44 

46 

48 

57 

53 

50 

45 

47 

47 

50 

53 

53 

53 

54 

53 

46 

46 

50 

61 

55 

55 

55 

53 

50 

53 

50 

5 

FONTHNA  K4ISFR 

MAX 

92 

97 

103 

102 

86 

8  1 

76 

76 

76 

76 

74 

78 

82 

1  00 

106 

104 

102 

100 

87 

62 

81 

85 

83 

60 

77 

68 

70 

69 

62 

83 

91 

85 

5 

MIN 

50 

62 

63 

62 

54 

50 

50 

48 

52 

54 

55 

50 

50 

57 

82 

67 

65 

65 

54 

55 

53 

54 

56 

58 

59 

56 

57 

56 

56 

56 

58 

57 

0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

86 

65 

76 

65 

69 

73 

72 

74 

74 

76 

78 

91 

96 

92 

97 

65 

79 

71 

75 

75 

75 

72 

69 

68 

63 

69 

75 

78 

61 

78 

3 

MIN 

4<> 

45 

46 

46 

62 

50 

49 

53 

52 

58 

55 

52 

48 

50 

53 

52 

54 

53 

55 

57 

53 

50 

57 

58 

60 

58 

58 

58 

57 

58 

59 

53 

3 

HENSHAW  0AM 

MAX 

67 

78 

75 

83 

86 

78 

59 

67 

73 

72 

72 

72 

74 

76 

94 

90 

96 

97 

68 

81 

71 

77 

89 

63 

76 

71 

65 

65 

65 

79 

86 

77 

7 

MIN 

32 

32 

48 

38 

38 

34 

39 

40 

38 

42 

36 

33 

37 

40 

44 

44 

44 

46 

38 

36 

36 

44 

46 

41 

48 

48 

49 

48 

36 

45 

50 

41 

0 

lOVLLWILO  FIRE  DEPT 

MAX 

66 

7  5 

7  1 

69 

60 

67 

69 

67 

65 

66 

7  1 

79 

83 

85 

85 

63 

74 

70 

73 

61 

78 

76 

75 

72 

70 

64 

74 

80 

84 

73 

5 

Mm 

30 

53 

59 

41 

40 

33 

26 

32 

38 

41 

36 

36 

36 

46 

50 

46 

46 

46 

38 

38 

34 

46 

43 

40 

48 

45 

41 

39 

40 

42 

45 

41 

2 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

67 

•J2 

74 

78 

72 

63 

63 

68 

65 

68 

70 

71 

75 

64 

64 

92 

93 

84 

77 

74 

71 

82 

80 

74 

70 

60 

60 

63 

74 

63 

66 

74 

1 

MIN 

30 

34 

45 

42 

44 

32 

38 

35 

33 

39 

33 

34 

37 

39 

48 

50 

51 

45 

41 

38 

35 

44 

39 

44 

44 

46 

45 

46 

37 

45 

46 

40 

6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

76 

83 

89 

83 

64 

64 

63 

65 

66 

67 

66 

67 

66 

72 

82 

82 

71 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

62 

65 

67 

68 

70 

73 

70 

70 

2 

MIN 

1.2 

49 

50 

46 

53 

53 

44 

46 

52 

57 

49 

45 

48 

52 

51 

53 

48 

47 

46 

56 

48 

50 

57 

58 

60 

58 

60 

46 

50 

52 

51 

50 

9 

LA  MESA 

MAX 

63 

9  1 

92 

85 

75 

65 

68 

70 

71 

70 

70 

74 

75 

86 

95 

86 

94 

87 

76 

66 

72 

73 

72 

69 

68 

66 

63 

67 

73 

75 

78 

76 

1 

MIN 

48 

53 

55 

55 

52 

52 

48 

52 

54 

56 

55 

52 

49 

52 

55 

54 

57 

56 

55 

56 

53 

54 

57 

54 

57 

56 

56 

55 

57 

58 

58 

54 

2 

LOHPOC 

MAX 

71 

88 

85 

83 

62 

61 

62 

68 

65 

66 

64 

68 

67 

82 

96 

91 

79 

70 

64 

63 

64 

69 

65 

69 

70 

68 

65 

62 

65 

67 

68 

70 

7 

MIN 

42 

48 

42 

44 

47 

48 

41 

4  7 

49 

45 

37 

36 

45 

49 

54 

56 

46 

50 

51 

44 

49 

48 

47 

52 

51 

57 

54 

51 

51 

47 

47 

47 

6 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

MAX 

87 

90 

95 

76 

72 

68 

71 

71 

72 

73 

75 

77 

90 

96 

95 

90 

88 

76 

75 

73 

74 

73 

72 

70 

69 

69 

71 

75 

76 

77 

77 

MIN 

<.9 

52 

53 

52 

53 

48 

50 

55 

56 

51 

49 

62 

54 

56 

53 

56 

54 

56 

57 

56 

57 

56 

57 

59 

49 

59 

55 

55 

55 

59 

54 

2 

LONG  BEACH  H9  AP 

MAX 

87 

92 

96 

79 

74 

68 

66 

70 

69 

71 

70 

75 

77 

93 

98 

82 

92 

78 

73 

73 

72 

72 

6B 

71 

66 

68 

70 

71 

75 

77 

80 

76 

■  6 

MIN 

49 

52 

56 

52 

52 

52 

50 

49 

54 

56 

51 

50 

51 

54 

54 

58 

55 

56 

56 

58 

57 

56 

59 

59 

61 

61 

56 

60 

58 

56 

61 

55 

3 

LOS  ANGELES  W6  AlRPOBT 

MAX 

75 

66 

94 

65 

64 

64 

64 

65 

67 

66 

69 

67 

68 

74 

68 

71 

71 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

66 

63 

68 

66 

70 

69 

67 

69 

.9 

MIN 

53 

57 

56 

52 

54 

54 

51 

52 

57 

56 

54 

53 

55 

56 

61 

59 

56 

58 

68 

58 

57 

57 

58 

60 

01 

61 

60 

60 

56 

58 

60 

56 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

84 

86 

94 

60 

72 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

77 

89 

101 

91 

92 

80 

76 

71 

74 

76 

75 

73 

67 

65 

63 

67 

72 

76 

76 

76 

MIN 

58 

60 

64 

55 

55 

54 

52 

53 

56 

58 

54 

54 

55 

59 

66 

64 

63 

59 

65 

58 

58 

58 

59 

59 

62 

61 

60 

61 

59 

58 

62 

58 

.5 

MT  6AL0Y  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

MAX 

65 

69 

72 

70 

66 

60 

56 

68 

67 

65 

62 

63 

69 

76 

79 

80 

78 

76 

68 

62 

70 

76 

74 

72 

74 

73 

69 

62 

73 

77 

62 

70 

•  2 

Mm 

44 

49 

53 

55 

49 

35 

34 

40 

43 

47 

41 

40 

45 

51 

56 

61 

58 

57 

47 

43 

45 

57 

59 

53 

53 

53 

52 

44 

50 

57 

61 

49 

.4 

NEWPORT  BEACH  HaRBOR 

MAX 

67 

79 

79 

75 

62 

64 

63 

64 

67 

64 

65 

65 

65 

70 

74 

78 

67 

67 

65 

66 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

64 

68 

66 

66 

66 

67 

.  5 

Mm 

48 

50 

51 

52 

50 

50 

52 

51 

40 

55 

54 

50 

50 

46 

59 

55 

51 

53 

53 

56 

56 

58 

58 

50 

56 

55 

55 

57 

56 

58 

60 

53 

.  1 

OCEANSlr>E 

MAX 

70 

83 

83 

83 

66 

67 

67 

69 

68 

71 

70 

71 

70 

73 

78 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

72 

69 

69 

68 

7^^ 

71 

72 

71 

71 

.  4 

MIN 

45 

52 

56 

50 

53 

55 

59 

50 

50 

57 

54 

51 

49 

52 

55 

54 

51 

57 

51 

56 

58 

53 

55 

57 

60 

58 

59 

58 

56 

59 

59 

54 

.6 

OJAI 

MAX 

84 

90 

89 

82 

79 

63 

66 

73 

79 

74 

70 

73 

84 

96 

99 

96 

93 

89 

78 

70 

73 

79 

79 

69 

68 

62 

62 

63 

74 

78 

82 

77 

Mm 

43 

48 

44 

49 

41 

49 

40 

37 

48 

48 

42 

42 

45 

53 

55 

53 

53 

49 

47 

45 

48 

48 

52 

54 

54 

57 

55 

47 

46 

54 

48 

.  3 

OXNARD 

MAX 

68 

76 

92 

88 

06 

66 

64 

65 

68 

69 

71 

68 

69 

70 

65 

98 

81 

77 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

65 

64 

70 

69 

70 

71 

72 

.  3 

MIN 

44 

52 

56 

50 

47 

50 

42 

45 

50 

46 

45 

44 

46 

50 

55 

54 

51 

52 

52 

46 

47 

50 

49 

54 

58 

58 

56 

55 

50 

50 

55 

50 

,  4 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 

67 

69 

73 

75 

76 

71 

69 

71 

67 

66 

66 

66 

7 1 

84 

62 

66 

67 

67 

79 

74 

76 

82 

79 

80 

75 

75 

73 

70 

77 

62 

83 

75 

.  4 

MIN 

J9 

45 

47 

47 

43 

38 

33 

4  1 

44 

46 

4  2 

43 

43 

49 

52 

55 

57 

55 

48 

43 

43 

51 

57 

50 

49 

49 

51 

44 

45 

50 

56 

47 

.0 

PASAOENA 

MAX 

85 

87 

92 

91 

84 

76 

69 

69 

75 

72 

72 

74 

78 

94 

98 

97 

96 

95 

80 

78 

76 

81 

75 

74 

73 

63 

64 

64 

76 

80 

83 

79 

•  6 

MIN 

48 

56 

58 

55 

50 

49 

45 

45 

49 

53 

49 

47 

47 

52 

61 

60 

59 

56 

53 

54 

54 

51 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

54 

51 

5b 

53 

.0 

PERRIS 

MAX 

83 

68 

93 

95 

64 

77 

81 

74 

75 

73 

77 

77 

62 

93 

96 

102 

101 

94 

64 

80 

82 

86 

85 

65 

78 

72 

66 

66 

8  1 

66 

92 

83 

.6 

Mm 

39 

45 

35 

40 

41 

43 

45 

43 

43 

53 

47 

43 

44 

42 

55 

54 

52 

50 

55 

49 

49 

44 

51 

54 

51 

51 

55 

54 

52 

49 

51 

47 

.9 

POMONA   CAL  POLY 

MAX 

72 

64 

88 

94 

62 

77 

64 

66 

72 

72 

70 

72 

73 

78 

95 

100 

96 

94 

85 

76 

73 

77 

81 

75 

73 

64 

64 

64 

64 

75 

81 

77 

.  6 

Mm 

48 

49 

52 

53 

46 

51 

43 

43 

48 

51 

45 

45 

46 

51 

55 

61 

58 

53 

52 

53 

46 

50 

55 

56 

57 

55 

56 

56 

57 

50 

56 

51 

.6 

RAHONA  SPAULOINC 

MAX 

82 

82 

90 

88 

80 

74 

69 

74 

75 

76 

76 

78 

eo 

95 

97 

99 

1  00 

92 

64 

76 

76 

83 

82 

79 

72 

70 

62 

69 

80 

85 

66 

81 

.2 

Mm 

45 

42 

49 

40 

39 

41 

45 

43 

39 

48 

50 

44 

36 

41 

52 

46 

48 

48 

46 

45 

49 

49 

46 

49 

54 

52 

53 

52 

45 

45 

51 

46 

.  3 

REDLANOS 

MAX 

56 

86 

91 

89 

83 

70 

70 

75 

75 

73 

75 

77 

84 

94 

99 

103 

1 00 

93 

85 

75 

60 

87 

83 

79 

76 

64 

65 

66 

61 

66 

96 

82 

.  3 

Mm 

44 

47 

46 

47 

49 

48 

44 

45 

48 

52 

48 

45 

47 

51 

55 

59 

56 

58 

49 

51 

49 

49 

52 

55 

55 

53 

54 

53 

53 

50 

52 

50 

.  5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «3 

MAX 

B6 

90 

93 

91 

81 

75 

72 

73 

76 

7! 

73 

75 

82 

95 

100 

102 

100 

95 

63 

77 

63 

86 

82 

78 

75 

68 

71 

70 

62 

87 

90 

82 

>  6 

MIN 

-.4 

49 

47 

50 

46 

50 

46 

46 

49 

54 

52 

46 

46 

50 

59 

55 

52 

55 

51 

54 

50 

50 

64 

57 

57 

56 

57 

56 

55 

51 

58 

51 

.9 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

75 

87 

91 

93 

85 

79 

68 

70 

73 

74 

72 

74 

76 

82 

96 

103 

100 

98 

69 

82 

75 

76 

82 

79 

75 

73 

65 

67 

66 

80 

67 

80 

.  5 

MIN 

42 

44 

51 

47 

48 

47 

45 

44 

48 

52 

50 

46 

44 

48 

52 

51 

50 

51 

49 

52 

46 

46 

54 

57 

57 

54 

55 

54 

53 

48 

55 

49 

.6 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 

84 

90 

94 

91 

83 

75 

71 

76 

77 

73 

76 

78 

83 

93 

97 

103 

100 

93 

86 

79 

81 

89 

86 

8 1 

75 

65 

67 

66 

62 

90 

99 

83 

.  3 

MIN 

44 

49 

48 

49 

50 

49 

47 

46 

50 

54 

49 

45 

46 

49 

64 

55 

54 

56 

48 

54 

50 

49 

54 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

51 

54 

51 

.6 

SANDBERG  MB 

MAX 

68 

71 

74 

73 

67 

50 

55 

58 

53 

52 

62 

60 

62 

75 

77 

8! 

83 

77 

68 

67 

77 

61 

79 

79 

75 

75 

60 

64 

73 

81 

84 

70 

.  0 

Mm 

4  6 

49 

55 

53 

46 

34 

33 

39 

42 

35 

35 

33 

40 

45 

55 

65 

61 

52 

46 

38 

44 

54 

57 

55 

55 

56 

44 

44 

50 

55 

64 

47 

.  7 

SAN  DIEGO  HB  AIRPORT 

MAX 

72 

86 

86 

67 

63 

62 

64 

67 

66 

66 

66 

66 

70 

75 

78 

72 

73 

69 

68 

66 

66 

68 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

69 

69 

66 

68 

MIN 

53 

58 

60 

57 

55 

56 

55 

56 

56 

58 

56 

58 

57 

57 

58 

58 

57 

56 

59 

59 

59 

59 

59 

56 

60 

60 

59 

60 

61 

62 

61 

58 

.  2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

88 

92 

92 

87 

78 

68 

72 

75 

77 

76 

7  3 

96 

101 

66 

81 

.6 

Mm 

44 

49 

68 

52 

40 

48 

46 

43 

51 

56 

52 

43 

42 

54 

53 

57 

57 

55 

50 

53 

47 

48 

55 

58 

58 

56 

57 

55 

49 

52 

56 

51 

.  8 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

86 

88 

94 

92 

83 

72 

69 

72 

73 

72 

73 

74 

78 

95 

100 

95 

95 

92 

79 

78 

7B 

60 

75 

75 

73 

63 

66 

65 

76 

80 

8 1 

79 

.7 

Mm 

45 

48 

50 

51 

50 

52 

46 

46 

50 

55 

46 

46 

46 

51 

55 

56 

55 

55 

56 

56 

50 

51 

51 

56 

58 

58 

58 

57 

57 

59 

52 

.  3 

SAN  JACINTO 

MAX 

86 

91 

95 

89 

84 

72 

75 

76 

79 

77 

78 

80 

86 

96 

103 

102 

102 

94 

85 

79 

66 

92 

87 

83 

79 

78 

69 

68 

66 

94 

100 

65 

.6 

Mm 

38 

51 

40 

42 

43 

46 

47 

4  1 

43 

51 

48 

40 

41 

45 

49 

51 

50 

52 

43 

48 

45 

45 

49 

53 

5? 

54 

55 

54 

53 

47 

50 

47 

3 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

Santa  ana  fire  station 

MAX 

82 

94 

95 

80 

73 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

72 

73 

65 

92 

90 

66 

65 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

67 

67 

69 

74 

75 

76 

76 

3 

Mm 

47 

53 

52 

51 

54 

54 

49 

49 

54 

57 

53 

49 

51 

53 

58 

58 

50 

58 

57 

57 

5fl 

57 

57 

58 

61 

63 

59 

59 

59 

55 

61 

55 

2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

62 

68 

87 

85 

67 

62 

66 

61 

62 

65 

66 

64 

66 

60 

93 

99 

73 

60 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

64 

63 

64 

66 

69 

72 

69 

70 

.2 

Mm 

47 

49 

48 

48 

49 

50 

44 

48 

52 

50 

48 

46 

49 

52 

55 

56 

55 

54 

54 

50 

49 

50 

54 

55 

57 

58 

57 

54 

50 

50 

54 

51 

4 

SANTA    BARBARA   FAA  AP 

MAX 

VO 

65 

84 
48 

66 

62 

67 

64 

66 

79 

71 

70 

73 

80 

90 

91 

60 

75 

63 

66 

68 

67 

65 

64 

63 

64 

63 

66 

67 

66 

68 

64 

70 

6 

MIN 

47 

48 

46 

49 

46 

41 

49 

56 

52 

46 

42 

52 

52 

50 

57 

54 

55 

52 

46 

46 

50 

55 

57 

53 

57 

56 

49 

48 

49 

55 

50 

.5 

5*«  Rclwtoc*  NoUa  Following  SUUon  Indsx 
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^   .    .  DAILY  TEMPERATURES  C4L1F0RNU 

Conlmued  ^  fl^y  1970 


Station 

Day  of  Month 

o 
01 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

S4NTa    M*RI4   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
i,  \ 

89 

83 

66 
49 

67 
48 

62 
46 

64 

38 

68 
46 

66 
48 

67 

40 

66 

68 

67 

91 

100 

88 

76 

69 

66 

64 

66 

75 
48 

70 
4  8 

70 
54 

71 
57 

66 
57 

65 

54 

67 
53 

68 

50 

73 
46 

73 
47 

71.9 
46.9 

SAKT«  MONICS  PIFR 

MAX 
MIN 

63 

74 

76 

7  3 
50 

60 
52 

59 
53 

58 
50 

59 
50 

60 
55 

60 
55 

61 

60 
5  0 

61 
50 

66 

70 

72 
49 

62 

56 

63 
57 

62 

5  7 

61 
57 

63 
54 

65 
54 

66 
54 

64 
59 

62 
59 

62 
59 

61 
59 

62 
5P 

62 
57 

63 
59 

63 
58 

63.6 
53.5 

SAMTi  PAULA 

MAX 
MIN 

83 

92 

91 

e6 

43 

71 
4  1 

67 

51 

66 
39 

69 
42 

72 
47 

72 
46 

69 

72 

60 

96 

100 

90 
53 

89 
50 

62 

72 

71 
45 

72 
4  5 

73 
4  5 

72 
5  5 

71 
57 

6P 
58 

65 
56 

65 
56 

67 
49 

73 
46 

73 
45 

73 
54 

76.3 
46.  1 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

80 

87 
5  3 

92 

88 
50 

66 
49 

67 
52 

66 
45 

72 
47 

71 
52 

69 
55 

70 

71 
48 

71 
50 

79 
52 

93 
56 

92 
52 

79 
54 

76 
53 

74 
53 

67 
55 

72 
5  1 

73 
56 

71 
55 

70 
58 

70 
59 

64 
59 

67 
59 

67 
56 

69 
54 

72 
54 

70 
58 

74.0 
53.2 

TUJUNCA 

MAX 

MIN 

63 

87 

91 

84 

55 

78 
47 

66 
47 

70 
42 

74 
42 

76 
46 

72 
49 

71 

77 

81 

94 

96 

98 
62 

96 
59 

86 

5  7 

79 

73 
47 

78 
45 

85 
48 

78 
50 

75 
54 

66 
55 

60 
54 

63 
54 

63 
53 

78 
48 

85 
49 

69 

52 

79.1 
50.6 

TUSTIN   IKVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

m 

97 

98 

96 
49 

76 
50 

71 
53 

69 
46 

71 
47 

72 
5  1 

72 
57 

72 

74 

74 

89 

94 
54 

94 
53 

89 
47 

66 
54 

72 
55 

71 
56 

72 
55 

77 
53 

73 
56 

73 
58 

65 
60 

65 
57 

66 

60 

66 
59 

76 
60 

77 
51 

77 
61 

77.7 
52.7 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

7  9 

91 

89 

82 
42 

67 
41 

65 
41 

75 
46 

76 
49 

77 
48 

76 
37 

71 
5  2 

P7 

4  3 

96 
4  8 

100 
63 

71 
47 

68 
50 

65 

40 

72 
43 

80 
44 

74 
47 

70 
49 

72 
54 

72 
55 

65 
5  1 

67 
50 

74 
48 

75 
49 

78 
48 

76.3 
47.3 

UCLA 

MAX 

Mm 

S2 
ij2 

BS 

94 

66 
50 

7  2 
49 

66 
51 

63 
48 

65 
48 

66 
54 

67 
53 

69 

69 

76 

85 

97 

92 
6  1 

86 
63 

74 
5  3 

71 
5  4 

68 
56 

71 
53 

71 
52 

71 
53 

71 
57 

66 

60 

68 
57 

70 
58 

70 
57 

71 
5  5 

71 
53 

71 
59 

74.3 
55.4 

UPLAND  ?  N 

Mm 

84 
43 

88 
54 

9? 
55 

88 
52 

78 
47 

75 
43 

44 

4  1 

74 
44 

72 
51 

76 
46 

75 
42 

79 
44 

95 
50 

100 
62 

101 
59 

97 
55 

92 
56 

84 
48 

78 
51 

77 
43 

63 
45 

79 
49 

76 
54 

72 
53 

64 
54 

63 
53 

63 
51 

76 
50 

83 
45 

91 
51 

80.6 
49.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

bl 
43 

93 
52 

90 

52 

73 
49 

66 

52 

66 
46 

67 
45 

66 

47 

69 
55 

69 
49 

73 
45 

72 
47 

79 
46 

92 
53 

86 
48 

67 
52 

81 
53 

71 
52 

69 
53 

70 
52 

72 
48 

70 
54 

69 
55 

66 
58 

65 
55 

64 

56 

68 
55 

71 
54 

74 
54 

75 
57 

73.9 
51.2 

WARNER  SPRINGS 

I«AX 
MIN 

/•6 

77 
42 

Bl 
46 

64 
40 

79 
40 

75 
37 

67 
37 

72 
38 

72 
40 

71 
40 

72 
36 

73 
36 

77 
37 

90 
41 

88 

5  1 

94 
45 

94 

45 

93 

47 

83 
41 

77 
37 

78 
34 

89 
42 

65 
45 

82 
43 

79 
42 

74 
49 

68 

50 

68 
48 

80 
35 

89 
43 

92 
46 

80.0 
41.6 

YORBA  LINDA 

If           *  It 

MAX 

MIN 

88 

92 

95 

95 
49 

80 
48 

71 
52 

70 
45 

71 
45 

69 
48 

73 

55 

73 

7  5 

76 

97 

101 

93 
5  9 

95 
58 

90 
5  5 

76 
54 

74 
5  5 

76 
53 

79 
54 

74 
52 

73 
56 

73 
58 

67 
56 

66 

57 

68 
57 

77 
57 

80 
5  1 

61 
59 

79.6 
52.4 

SnuTHE^ST  DESERT 
6ASINS  07 

BAKER    9  NNH 

MAX 

64 

87 
55 

94 
56 

96 

53 

95 
61 

82 
49 

84 

89 

90 
62 

67 
54 

89 

87 

60 

90 
65 

92 
65 

97 
61 

103 
62 

106 
70 

105 
66 

97 
o3 

91 
56 

95 

61 

101 
67 

103 
75 

95 

76 

97 
63 

96 
65 

100 
65 

95 

62 

96 
67 

102 
74 

100 
76 

94.5 
62.6 

BAR  STOW 

MAX 

Mm 

7  8 
4  1 

78 
48 

64 
41 

68 
45 

87 
50 

65 
48 

78 
43 

81 
47 

83 

56 

83 
52 

80 
48 

80 
47 

8  4 
46 

85 
51 

88 
55 

96 
55 

99 

56 

96 
64 

90 
52 

64 

52 

85 
47 

93 
51 

95 
60 

94 
59 

90 
67 

90 
56 

90 
59 

87 
57 

91 
55 

95 
58 

95 
61 

87.5 
52.5 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

/e 

78 
5  3 

83 
56 

88 
49 

82 
47 

78 
43 

68 
43 

74 
45 

73 
45 

72 
50 

73 

74 
4  3 

80 

88 
4  6 

90 

98 
56 

97 
53 

93 
54 

92 

60 
4  6 

81 

46 

87 
47 

85 
5  1 

82 
5 1 

79 
52 

75 
5 1 

63 
5 1 

62 
50 

81 
50 

68 
48 

95 
52 

81.2 
49.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 

82 

83 

80 
40 

83 
41 

69 

46 

75 
38 

75 
39 

80 
42 

78 
47 

71 

77 

85 

83 

69 

92 

94 

90 

84 

83 

63 

88 

69 

82 
5 1 

62 

91 
44 

69 

89 

5  1 

91 

92 

69 

63.7 
44.6 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

BLVTHE 

MAX 

Mm 

B3 
4  8 

8B 
57 

95 
49 

98 
64 

96 
60 

92 
59 

66 
49 

90 
53 

90 

57 

95 
57 

94 
56 

95 
5  1 

96 
55 

100 
57 

100 
65 

108 
57 

111 
64 

110 
67 

107 

70 

102 
59 

101 
55 

101 
62 

102 
62 

96 
65 

97 
62 

95 
62 

96 
65 

95 
61 

99 
66 

101 
62 

105 
64 

97.6 
59.0 

BLVThE   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
53 

89 
58 

95 

57 

99 
60 

96 
63 

91 
61 

87 
51 

91 
61 

92 
60 

96 
63 

94 
57 

91 
6  1 

=.6 
64 

99 
70 

102 
76 

109 
68 

110 
71 

110 
73 

102 
72 

96 
67 

96 
62 

100 
64 

100 

70 

96 

74 

95 

65 

94 
65 

97 
69 

100 
66 

96 

67 

101 

66 

105 
69 

97.2 
64.6 

BORRECO   DESERT  PARK 

MAX 

Mm 

B3 
^4 

86 
60 

87 

60 

92 
65 

96 
65 

93 
58 

60 
54 

86 
52 

89 
59 

96 
66 

87 
54 

90 
54 

90 
62 

96 
64 

101 
7  4 

100 
73 

106 
71 

109 
74 

105 

7  0 

96 
66 

91 

55 

95 
64 

97 
64 

98 
67 

98 
65 

93 
66 

94 
69 

97 
56 

96 
58 

94 
64 

98 
67 

94.2 
62.9 

BRAHLEV   I  %Y. 

MAX 

Mm 

<  3 
50 

86 
54 

90 
50 

95 
54 

95 
53 

91 
48 

87 
41 

86 
51 

68 
56 

91 
51 

97 
55 

94 
54 

92 
55 

95 
63 

99 
60 

100 
59 

106 
64 

108 
69 

110 

100 
6  1 

95 
55 

94 
56 

96 
58 

99 
60 

97 
58 

92 
6  1 

94 
61 

94 
57 

04 

56 

95 

6  1 

98 
63 

94.9 
57.0 

CANTIL 

MAX 

Mm 

B2 
44 

83 
45 

90 
43 

90 
50 

89 
46 

63 
57 

75 
52 

79 
57 

74 
61 

69 
51 

76 
54 

80 
5  1 

65 
60 

90 
55 

92 
45 

99 

53 

102 
55 

95 
58 

86 
63 

82 
56 

90 
52 

95 
55 

97 
66 

92 
68 

89 

70 

94 
55 

88 
70 

91 
66 

94 
61 

98 
66 

9B 

62 

86.0 
56.4 

DACGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 

82 
5 1 

87 

50 

91 
53 

90 
56 

75 
57 

60 
51 

64 
55 

86 
63 

78 
61 

84 

84 
57 

87 

88 
59 

92 
6 1 

101 
6  1 

103 
67 

99 
70 

91 

88 

90 
55 

96 
62 

99 

92 
66 

93 
72 

93 
66 

93 
66 

91 
64 

93 

97 

96 

89.7 
60.8 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

90 
68 

93 
62 

99 
61 

98 
62 

99 
73 

98 
76 

91 
64 

93 
68 

95 

73 

98 
7! 

94 
69 

94 
68 

96 
68 

98 
78 

102 
60 

107 
71 

110 
72 

110 
8 1 

105 

101 
7  8 

100 
69 

107 
7  5 

106 
74 

106 
8 1 

101 
75 

106 
74 

105 
79 

106 
76 

104 
8  1 

109 
82 

110 
86 

101.1 
73.5 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

70 
35 

73 
35 

76 
38 

74 
40 

77 
40 

75 
41 

77 
34 

72 
42 

77 
45 

74 
42 

69 
38 

69 
36 

73 
42 

74 
4  8 

81 

65 
43 

86 
47 

83 

82 

77 
5 1 

76 

82 
4  8 

83 
56 

76 
49 

77 
47 

83 

64 
52 

81 
53 

83 

83 

81 

77.8 
45.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

79 
62 

83 
65 

85 
60 

90 
63 

96 
68 

91 
65 

85 
60 

64 
64 

88 
67 

92 
66 

93 
65 

89 
64 

89 
68 

94 
73 

94 

76 

97 

72 

103 
77 

109 
78 

104 
73 

98 
68 

90 
7  1 

94 

7  1 

98 
74 

100 

74 

97 
71 

91 
69 

92 
7  1 

92 
69 

92 
69 

96 
72 

99 

93.0 
69.1 

EL   CENTPO  2  SSW 

MAX 

Mm 

85 

87 
45 

95 
51 

96 
52 

93 
56 

92 
54 

67 
47 

90 
50 

92 
56 

97 
57 

93 
5  4 

94 
54 

96 
56 

99 
56 

101 
5  6 

108 
60 

109 
65 

109 
68 

107 

92 

95 
52 

98 
60 

99 

97 
6  2 

96 
59 

94 

62 

95 

95 
58 

94 

100 
6  1 

102 

96.4 
57.1 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

69 

73 
47 

75 
51 

60 
54 

79 
52 

74 
41 

57 
41 

65 
45 

67 
51 

64 
44 

59 

66 
4  5 

66 

66 
5 1 

82 
5  3 

85 
57 

92 
64 

90 
62 

ei 

73 
5  1 

71 
52 

83 

87 
6 1 

82 
57 

85 
5  8 

81 
5  2 

74 
49 

68 
48 

65 

83 

91 

75.3 
51.6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

84 
5  2 

87 
59 

95 
68 

96 
64 

92 
67 

88 
52 

88 
58 

89 
58 

92 
59 

96 
60 

92 
6  1 

90 
57 

96 
63 

99 
69 

102 
70 

lOB 
73 

111 
7  1 

107 

100 

94 

96 
64 

98 
62 

97 

95 

72 

91 
6  5 

92 
6  1 

93 
65 

96 
66 

93 

97 

103 

95.4 
64.5 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

69 

74 
43 

78 
44 

79 
45 

79 
49 

BO 
48 

66 

42 

71 
46 

76 

50 

79 
52 

79 

75 
4  5 

74 

80 
5  2 

78 

87 
5  1 

90 
5  3 

92 

88 

83 

78 
56 

61 

67 

69 

81 
5  5 

81 

5  5 

67 

68 
56 

85 

86 

90 

61. n 
51.9 

HAYFIELD    PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

78 
53 

81 
53 

84 
55 

69 
53 

92 
57 

88 
60 

84 

51 

83 
55 

88 
59 

68 
59 

90 
59 

68 

57 

92 
55 

69 
61 

92 
76 

95 
65 

102 
65 

104 
66 

103 
67 

95 
65 

89 
63 

93 
59 

96 
63 

96 
66 

95 
64 

91 
64 

91 
66 

89 
59 

88 
59 

91 
62 

97 
65 

91.0 
60.7 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

85 
55 

89 
56 

96 
59 

96 

61 

96 
61 

93 

65 

85 
55 

88 
53 

90 
61 

98 
59 

94 

92 
6  2 

94 
59 

97 

99 
63 

105 
68 

108 
69 

109 

101 

93 
67 

94 
5  9 

96 
60 

99 
60 

96 
6  5 

91 
62 

93 
64 

93 

94 
64 

93 

98 

102 

95.4 
62.5 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

Mm 

88 
53 

90 
53 

96 
53 

97 
56 

94 
60 

87 
57 

86 
51 

89 
55 

93 
59 

100 
60 

96 
62 

93 
60 

95 
59 

100 
59 

101 
61 

107 
63 

110 
68 

109 
71 

102 
73 

96 
68 

95 
59 

99 
61 

100 
60 

98 
66 

93 
64 

95 
64 

94 
63 

96 
62 

95 
60 

100 
64 

103 
64 

96.7 
60.9 

INDEPENDENCE 

MAX 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

76 
59 

91 
53 

92 
52 

96 
62 

95 
65 

93 
62 

83 
58 

87 
60 

93 
65 

94 
65 

93 
64 

94 
63 

93 
68 

98 
08 

100 
65 

104 
61 

106 
76 

HO 
77 

108 

bl 

101 

66 

92 
65 

100 
02 

96 
58 

97 
55 

97 
68 

92 
65 

95 

66 

92 
65 

90 
65 

93 
68 

98 

70 

95.  1 
63.8 

INYOKERN 

MAX 

Mm 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

78 
56 

79 
57 

85 

60 

92 
56 

94 
65 

94 
63 

8B 
60 

90 
61 

90 
62 

92 
69 

94 
62 

91 
64 

ri9 
68 

92 
72 

91 
69 

98 

73 

106 
73 

108 
77 

106 

71 

99 
72 

93 

71 

95 

65 

101 

71 

101 

72 

98 
71 

94 
68 

93 

70 

96 
65 

92 
65 

96 

70 

100 
73 

94.0 
66.8 

See  Reference  Notes  FoUowLng  SlatioD  Index 


DAILY  TEMPERATURES  cal,fo«nu 


station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  j 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lAKE  ARROWHEAD 

MAX 

72 

74 

6 1 

59 

76 

60 

64 

82 

79 

7 1 

64 

76 

77 

83 

75 

70 

74 

79 

66 

75 

77 

82 

72.5 

MIN 

"il 

39 

40 

49 

35 

30 

39 

40 

39 

40 

33 

36 

39 

49 

46 

55 

54 

46 

43 

46 

47 

46 

49 

50 

45 

46 

42 

43 

47 

51 

43.9 

LANCASTER 

MAX 

79 

65 

7  5 

69 

95 

96 

89 

82 

76 

65 

9  1 

91 

89 

86 

69 

83 

6  1 

68 

92 

93 

83.5 

MIN 

38 

42 

39 

45 

45 

46 

40 

50 

54 

49 

47 

45 

53 

45 

45 

48 

52 

55 

54 

49 

45 

52 

61 

55 

60 

55 

54 

53 

49 

61 

56 

49.8 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

77 

64 

84 

8  0 

76 

83 

86 

95 

97 

94 

87 

79 

66 

92 

93 

87 

65 

66 

67 

69 

69 

94 

93 

65.2 

MIN 

J9 

40 

39 

42 

49 

36 

42 

51 

41 

60 

54 

47 

52 

50 

44 

46 

66 

79 

69 

55 

46 

47 

51 

55 

63 

52 

50 

53 

50 

55 

56 

51.0 

NECCl  FIRE  STATION 

MAX 

9  1 

94 

96 

92 

103 

107 

109 

100 

100 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

9  1 

96 

99 

95.3 

MIN 

55 

54 

52 

54 

60 

55 

38 

59 

67 

61 

56 

55 

tz 

68 

70 

^69 

72 

72 

53 

64 

59 

61 

58 

67 

64 

54 

63 

64 

61 

64 

66 

61.2 

hitcmell  caverns 

MAX 

(tb 

74 

77 

8  5 

78 

76 

88 

63 

67 

85 

81 

80.6 

MIN 

<.5 

49 

56 

58 

57 

56 

51 

5  1 

50 

53 

59 

48 

54 

64 

65 

67 

71 

75 

64 

47 

56 

63 

65 

64 

53 

51 

62 

55 

59 

52 

67 

56.9 

hojave 

MAX 

75 

65 

67 

96 

69 

83 

76 

63 

90 

6  8 

68 

6  3 

86 

6 1 

6  9 

92 

30.9 

MIN 

".2 

47 

42 

47 

49 

52 

45 

53 

54 

45 

49 

44 

49 

49 

50 

51 

60 

52 

52 

51 

55 

54 

65 

58 

64 

62 

65 

60 

56 

60 

62 

53.4 

mountain  pass 

MAX 

60 

65 

70 

68 

85 

67 

95 

63 

62 

60 

60 

82 

85 

77.4 

MIN 

39 

42 

44 

46 

47 

49 

42 

43 

45 

44 

43 

46 

49 

55 

53 

55 

57 

59 

57 

55 

52 

50 

53 

55 

57 

55 

51 

54 

55 

54 

55 

50.7 

«T    SAN    JACINTO  WSP 

MAX 

5  3 

62 

60 

60 

63 

6  2 

61 

65 

70 

73 

69 

55 

6  1 

6  1 

65 

69 

64 

6  1 

60 

6  5 

64 

5  2 

66 

67 

62.1 

MIN 

29 

2!> 

29 

30 

29 

30 

33 

25 

39 

44 

42 

42 

36 

39 

37 

35 

44 

49 

45 

43 

31 

34 

37 

35 

41 

37 

35 

35 

36 

35 

41 

35.3 

needles  faa  airport 

MAX 

67 

91 

93 

9  2 

91 

9  6 

105 

107 

101 

97 

99 

101 

102 

98 

95 

95 

99 

97 

100 

96.  1 

MIN 

56 

58 

57 

59 

67 

64 

58 

63 

67 

71 

50 

63 

64 

68 

72 

68 

70 

74 

7  3 

72 

65 

67 

72 

75 

72 

71 

70 

72 

70 

71 

'72 

67.  1 

PALMDALE 

MAX 

78 

7 1 

76 

76 

87 

90 

8  5 

7  7 

85 

92 

89 

90 

63 

79 

89 

93 

95 

83. 3 

MIN 

il 

43 

44 

48 

52 

47 

43 

45 

54 

47 

43 

40 

54 

48 

65 

54 

62 

66 

57 

50 

45 

53 

59 

57 

59 

55 

54 

53 

52 

55 

62 

51.9 

paCmoale  faa  airport 

MAX 

80 

t)6 

76 

92 

79 

92 

87 

84.3 

MIN 

39 

41 

39 

42 

46 

45 

40 

44 

54 

47 

43 

40 

46 

47 

54 

50 

58 

62 

56 

48 

44 

50 

56 

57 

59 

55 

53 

52 

50 

52 

58 

49.5 

PALM  springs 

MAX 

64 

91 

97 

106 

100 

98 

98 

90 

95 

99 

95.7 

MIN 

51 

59 

61 

58 

62 

60 

51 

53 

59 

61 

55 

55 

60 

63 

75 

'57 

67 

70 

52 

50 

57 

60 

65 

64 

64 

64 

60 

60 

58 

63 

66 

61.0 

PARKER  reservoir 

MAX 

88 

65 

90 

90 

9  3 

91 

92 

93 

90 

99 

109 

1 1 0 

107 

100 

9  3 

97 

100 

102 

98 

98 

96 

93 

99 

100 

95.0 

MIN 

56 

64 

64 

70 

70 

57 

57 

61 

63 

70 

66 

65 

55 

56 

73 

72 

76 

79 

76 

70 

67 

71 

72 

75 

74 

74 

59 

71 

69 

73 

75 

69.  1 

RANOSBURG 

MAX 

64 

7  5 

78 

7  3 

82 

6 1 

66 

94 

94 

89 

82 

8 1 

84 

90 

92 

87 

82 

89 

95 

8  9 

93 

83.0 

MIN 

50 

51 

59 

57 

49 

43 

49 

41 

49 

54 

65 

65 

64 

61 

62 

67 

54 

50 

58 

67 

64 

63 

62 

63 

51 

54 

59 

55.7 

souirrel  inn  2 

MAX 

60 

72 

69 

55 

50 

57 

6  3 

57 

52 

56 

6  1 

70 

74 

79 

6  2 

79 

79 

58 

60 

72 

74 

73 

72 

7  1 

69 

69 

67 

70 

74 

60 

57.9 

MIN 

29 

39 

40 

41 

45 

36 

33 

37 

43 

41 

42 

41 

35 

37 

44 

42 

51 

52 

41 

44 

43 

50 

55 

53 

52 

53 

52 

43 

47 

52 

56 

44.2 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

95 

99 

92 

85 

66 

90 

9  1 

93 

92 

93 

96 

101 

103 

109 

110 

10  8 

100 

93 

98 

99 

96 

9  8 

9  5 

93 

9  1 

94 

96 

10  2 

95.9 

MIN 

55 

57 

52 

55 

62 

62 

58 

61 

65 

66 

64 

50 

59 

65 

69 

63 

70 

77 

73 

59 

62 

62 

59 

66 

54 

65 

57 

64 

68 

55 

65 

63.8 

TRONA 

MAX 

76 

65 

69 

90 

76 

60 

80 

65 

69 

6  3 

8  3 

89 

89 

93 

100 

101 

97 

90 

89 

9  1 

92 

93 

99 

93 

95 

95 

95 

99 

97 

90.0 

MIN 

52 

50 

49 

50 

55 

59 

52 

54 

55 

41 

54 

55 

57 

54 

56 

54 

65 

65 

60 

53 

59 

53 

65 

69 

56 

65 

51 

50 

65 

68 

63 

58.5 

ThENTYNINE  PALMS 

MAX 

80 

97 

81 

88 

67 

99 

93 

99 

93 

97 

95 

93 

91.9 

MIN 

",8 

50 

52 

45 

47 

46 

44 

41 

42 

50 

47 

50 

48 

62 

66 

55 

57 

'55 

49 

57 

59 

56 

54 

67 

59 

63 

60 

55 

59 

62 

67 

54.2 

VALYERMO  RANGER  5TA 

MAX 

80 

74 

74 

89 

83 

79 

86 

69 

87 

83 

82 

87 

90 

61.5 

MIN 

42 

35 

46 

40 

38 

42 

41 

30 

32 

40 

40 

50 

49 

47 

50 

45 

39 

35 

43 

46 

47 

56 

45 

45 

50 

41 

43 

51 

43.1 

victorville  pump  plant 

MAX 

71 

77 

81 

85 

64 

81 

69 

76 

60 

81 

73 

75 

79 

62 

65 

90 

96 

96 

88 

82 

79 

87 

93 

92 

90 

88 

90 

83 

82 

92 

94 

64.0 

MIN 

i5 

44 

4  1 

45 

-  50 

47 

38 

4  1 

48 

49 

42 

45 

49 

45 

49 

46 

52 

60 

56 

47 

46 

49 

54 

53 

58 

49 

49 

49 

45 

52 

55 

48.1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

38 

44 

49 

51 

50 

50 

51 

44 

44 

47 

44 

40 

45 

52 

52 

60 

55 

51 

59 

53 

49 

52 

59 

59 

50 

53 

57 

57 

56 

59 

59 

51.6 

MIN 

17 

19 

16 

27 

27 

28 

23 

23 

28 

27 

21 

20 

32 

24 

24 

26 

32 

31 

30 

21 

25 

24 

28 

23 

27 

25 

29 

25 

27 

29 

25 

25.3 

white   MOUNTAIN  2 

MAX 

2'- 

38 

36 

36 

35 

33 

20 

26 

28 

26 

25 

22 

29 

35 

43 

46 

51 

49 

45 

35 

35 

41 

45 

46 

36 

41 

45 

44 

45 

47 

49 

37.5 

MIN 

10 

9 

9 

21 

20 

18 

12 

15 

19 

21 

18 

15 

?0 

25 

26 

31 

31 

32 

25 

19 

18 

18 

30 

20 

21 

22 

23 

25 

27 

30 

30 

21.5 

wilorose  ranger  sta 

MAX 
MIN 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  stations 

111 

DATE 

17 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

9 

DATE 

03+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KLAMATH  R 

4.60 

LEAST    TOTAL  PRECIPITATION 
263  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
KLAMATH  R 

2.10 

DATE 

06 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
HANZANITA   LAKE  // 

8.0 

GREATEST    DEPTH   OF  SNOW 
SODA   SPRINGS   1   E  //R 

33 

DATE 

01 

S««  R«fsr«[ic«  NoUb  Tollowlng  Station  Index 
-   166  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFUBNIA 
MAY  1970 


Day 

Of  Month 

Station 

.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      *  ♦ 

NORTH  COAST 

DRAINACt 

01 

duttons  landing 

EVAP 

.33 

.34 

.32 

.35 

.27 

.22 

.17 

.29 

.14 

ft 

.72 

.23 

.18 

.27 

.39 

.46 

.40 

.30 

.25 

.  27 

.26 

.32 

.33 

.37 

.35 

.28 

.24 

.27 

.31 

.32 

.34 

9.29 

WINU 

69 

67 

50 

80 

135 

148 

100 

161 

153 

ft 

380 

123 

58 

69 

78 

60 

68 

119 

144 

108 

74 

99 

73 

64 

146 

176 

193 

157 

96 

76 

55 

3383 

MAX 

83 

85 

90 

89 

79 

74 

65 

76 

69 

77 

7C 

70 

65 

90 

9  1 

92 

60 

76 

77 

82 

84 

85 

91 

63 

76 

76 

77 

80 

83 

9C 

80.9 

MIN 

53 

54 

55 

51 

50 

48 

45 

45 

51 

- 

45 

45 

47 

53 

53 

59 

59 

53 

50 

48 

48 

51 

53 

56 

53 

54 

51 

50 

50 

53 

57 

51.4 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

.12 

.  15 

.17 

.15 

.  14 

.  15 

.  14 

.06 

.09 

.  1 1 

.11 

•  1 1 

.  1  3 

.  1 5 

.  1 9 

.  15 

.11 

.12 

.15 

.18 

.17 

.13 

.17 

.  19 

.  2 1 

.17 

.15 

.17 

.  1  £ 

.  19 

.  2 1 

4.62 

WIND 

28 

21 

23 

29 

46 

66 

IB 

15 

40 

36 

32 

40 

25 

21 

19 

18 

27 

33 

54 

38 

23 

24 

25 

24 

30 

43 

41 

23 

32 

30 

29 

953 

MAX 

78 

80 

79 

76 

75 

74 

74 

70 

71 

74 

74 

66 

80 

80 

80 

82 

72 

70 

72 

76 

79 

77 

60 

6 1 

8  1 

7g 

76 

77 

79 

6 1 

69 

76.9 

MIN 

51 

51 

55 

52 

50 

48 

48 

53 

51 

46 

46 

45 

50 

49 

52 

56 

55 

52 

48 

51 

53 

53 

52 

50 

53 

54 

51 

53 

51 

54 

52 

51.2 

TRINITY  Dam  vista 

PT 

EVAP 

.25 

.24 

.25 

.26 

.25 

.  10 

.  19 

.15 

.04 

.17 

.19 

.06 

.07 

.19 

.26 

.29 

.29 

.30 

.37 

.23 

.24 

.27 

.28 

.35 

.37 

.37 

.35 

.27 

.29 

.27 

.40 

7.61 

HIND 

53 

30 

32 

27 

33 

25 

33 

25 

37 

45 

3, 

34 

26 

35 

45 

31 

31 

32 

31 

27 

35 

33 

35 

46 

45 

32 

33 

29 

30 

35 

65 

1089 

TULELAKE 

EVAP 

.25 

.24 

.30 

.34 

.36 

.26 

.  18 

.14 

.11 

.16 

.10 

.06 

.14 

.14 

.32 

.39 

.42 

.32 

.28 

.29 

.27 

.29 

.37 

.32 

.33 

.32 

.32 

.27 

.28 

.44 

■ 

6.288 

WILLOW  CREEK   1  NK 

EVAP 

ft 

ft 

.54 

.  19 

.15 

.01 

.10 

ft 

ft 

.03 

.06 

.13 

.17 

ft 

ft 

.62 

.20 

.07 

.  16 

.20 

ft 

ft 

.61 

.26 

.24 

.20 

- 

- 

4.73B 

WIND 

9 

ft 

ft 

19 

8 

8 

1  i 

1 1 

ft 

ft 

•\l 

I 

2 

ft 

* 

13 

12 

4 

9 

7 

ft 

ft 

17 

9 

3 

15 

203B 

MAX 

81 

- 

- 

87 

84 

76 

65 

73 

68 

52 

64 

81 

86 

- 

■ 

93 

85 

60 

82 

86 

94 

93 

89 

85 

- 

I 

HIN 

52 

■ 

53 

42 

53 

44 

40 

- 

- 

46 

44 

45 

52 

53 

57 

54 

51 

51 

52 

- 

- 

54 

60 

60 

53 

- 

- 

- 

- 

ft       •  # 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.30 

.25 

.  30 

.  30 

.36 

.  25 

.  09 

.  30 

.28 

.30 

.  30 

.  25 

.15 

.26 

.45 

.43 

.  30 

.43 

.32 

.  34 

.  30 

.  35 

.37 

.39 

.45 

.45 

.  37 

.29 

.30 

.  30 

.  50 

10.03 

WIND 

26 

20 

18 

22 

55 

64 

41 

50 

80 

90 

68 

84 

30 

26 

71 

20 

21 

52 

102 

84 

40 

41 

38 

32 

51 

78 

139 

54 

42 

46 

1622 

MAX 

85 

89 

90 

90 

83 

76 

66 

60 

73 

81 

78 

69 

72 

87 

66 

94 

94 

86 

84 

81 

67 

91 

89 

92 

95 

67 

62 

84 

69 

92 

92 

84.7 

M I N 

50 

55 

56 

56 

51 

50 

46 

48 

52 

4£ 

46 

44 

46 

54 

57 

60 

60 

56 

52 

51 

52 

56 

56 

59 

59 

55 

5 1 

5 1 

55 

56 

59 

53.3 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.32 

.34 

.34 

.36 

.31 

.34 

.23 

.22 

.23 

.32 

.38 

.23 

.22 

.34 

.36 

.40 

.36 

.32 

.30 

.35 

.38 

.22 

.44 

.46 

.47 

.42 

.35 

.34 

.33 

.32 

.45 

10.45 

WIND 

SO 

35 

40 

85 

250 

120 

95 

125 

200 

250 

118 

47 

105 

130 

65 

35 

95 

110 

145 

170 

110 

115 

150 

90 

305 

115 

235 

160 

110 

135 

85 

3900 

CHICO  EXPERIMENT  j 

TA(A) 

EVAP 

.26 

ft 

ft 

.82 

.  57 

•  16 

.  19 

66 

J  3 

16 

.  36 

ft 

1.13 

.34 

.26 

.29 

.26 

ft 

ft 

1 . 07 

ft 

.63 

.23 

.29 

.  36 

.38 

8.77 

WIND 

32 

* 

ft 

96 

ft 

186 

35 

57 

ft 

ft 

199 

'30 

'28 

35 

ft 

ft 

155 

96 

53 

30 

26 

ft 

ft 

103 

• 

156 

27 

27 

40 

22 

1470 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.  38 

.  40 

.  30 

.  39 

.  39 

.  34 

.  1  3 

.30 

.24 

.31 

.36 

.26 

.19 

.42 

.65 

.45 

.52 

.56 

.  36 

.49 

.  3U 

.43 

.48 

.68 

.52 

.  4£ 

.  40 

.33 

.35 

.41 

.  84 

12.66 

WIND 

159 

39 

30 

45 

164 

208 

76 

95 

145 

154 

100 

114 

67 

189 

233 

40 

70 

155 

189 

209 

45 

83 

90 

255 

94 

134 

172 

87 

69 

96 

230 

3840 

MAX 

78 

86 

90 

92 

65 

78 

66 

60 

72 

61 

81 

70 

72 

79 

60 

94 

95 

68 

62 

77 

85 

87 

90 

66 

89 

86 

84 

84 

86 

68 

85 

83.2 

M  I  N 

52 

56 

57 

56 

47 

46 

46 

50 

5 1 

47 

46 

54 

5  5 

56 

63 

63 

51 

49 

47 

55 

55 

59 

58 

56 

54 

51 

5 1 

54 

58 

59 

53.2 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.25 

.32 

.30 

.30 

.33 

.26 

.15 

.22 

.15 

.19 

.21 

.23 

.20 

.25 

.37 

.37 

.  38 

.40 

.30 

.27 

.20 

.30 

.30 

.45 

.36 

.35 

.26 

.26 

.30 

.30 

.35 

6.89 

WIND 

10 

20 

11 

3 

8 

36 

19 

11 

33 

45 

14 

31 

4 

2 

11 

18 

5 

14 

12 

23 

1 

2 

0 

15 

1 

17 

39 

10 

2 

1 

10 

428 

L  AK  E  SHOK  E 

EVAP 

•  2^ 

.  26 

•  28 

.26 

.19 

1 6 

.16 

.06 

.11 

.16 

24 

.28 

.30 

.25 

.  24 

.25 

.28 

.  29 

.  3 1 

.31 

.31 

.32 

.25 

.24 

.27 

.  34 

.35 

7.42 

WIND 

28 

24 

24 

28 

40 

22 

18 

'24 

'36 

'  14 

'20 

20 

26 

*30 

22 

28 

27 

33 

27 

29 

26 

33 

23 

34 

32 

34 

25 

25 

34 

31 

853 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

•  35 

•  30 

30 

32 

2 1 

12 

P5 

16 

.32 

29 

.  IS 

16 

.  3C 

.47 

.36 

.39 

.35 

.35 

.30 

.27 

.  34 

.  34 

.47 

.  44 

.  36 

.  30 

.28 

.32 

.  35 

.45 

9.72 

WIND 

73 

'41 

'44 

"65 

"91 

'67 

•\\ 

'94 

120 

'77 

'89 

■51 

62 

100 

32 

42 

68 

88 

97 

56 

52 

62 

63 

67 

76 

116 

69 

61 

59 

61 

2176 

MAX 

78 

84 

85 

85 

83 

72 

64 

76 

70 

82 

75 

67 

70 

83 

63 

91 

91 

85 

63 

77 

83 

69 

88 

86 

88 

86 

80 

80 

85 

89 

91 

81.6 

MIN 

•tb 

52 

50 

50 

46 

46 

44 

44 

52 

45 

43 

4  1 

4  1 

50 

50 

53 

55 

52 

50 

47 

48 

54 

52 

53 

53 

53 

50 

50 

49 

53 

54 

49.2 

placerville  ifg 

EVAP 

.20 

ft 

ft 

.75 

.21 

.12 

.16 

.08 

ft 

ft 

.36 

.15 

.15 

.15 

.33 

ft 

ft 

.85 

.23 

.22 

.23 

.24 

ft 

ft 

1.01 

.15 

.22 

.22 

ft 

ft 

1.05 

7.07 

WIND 

43 

ft 

ft 

71 

8 

10 

15 

16 

ft 

72 

14 

14 

70 

66 

ft 

ft 

104 

22 

25 

54 

49 

ft 

183 

21 

28 

31 

ft 

219 

1135 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.21 

.19 

.23 

.  19 

.22 

.18 

.13 

.14 

.00 

.23 

.16 

.17 

.04 

.20 

.30 

.30 

.  30 

.30 

.20 

.3C 

.26 

.  30 

.21 

.45 

.33 

.35 

.41 

.18 

.27 

.26 

.35 

7.38 

WIND 

95 

49 

57 

53 

54 

43 

47 

48 

22 

60 

40 

56 

37 

56 

78 

64 

56 

55 

50 

57 

61 

59 

50 

64 

52 

57 

63 

53 

61 

56 

64 

1719 

WHISKEYTDwN  RES 

EVAP 

.2* 

.29 

.30 

.32 

.28 

.21 

.16 

.17 

.01 

.12 

.19 

.03 

.08 

.20 

.34 

.33 

.32 

.33 

.31 

.26 

.27 

.32 

.30 

.37 

.37 

.37 

.30 

.27 

.35 

.31 

.37 

8.11 

WIND 

22 

33 

26 

26 

23 

25 

35 

20 

15 

26 

28 

20 

15 

19 

37 

22 

24 

25 

25 

33 

21 

24 

29 

36 

30 

24 

35 

25 

28 

23 

31 

606 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.30 

ft 

ft 

1.30 

.12 

.15 

.15 

.12 

• 

1.45 

.06 

.16 

.19 

.12 

ft 

ft 

1 .65 

.16 

.19 

.12 

.  2U 

ft 

ft 

1.65 

.30 

.13 

.59 

.18 

ft 

1.14 

10.43 

W I NC 

94 

ft 

ft 

175 

7 

72 

36 

54 

: 

ft 
• 

138 

112 

66 

125 

99 

ft 

ft 

139 

62 

47 

54 

31 

ft 

ft 

293 

59 

51 

36 

41 

ft 

194 

1987 

MAX 

86 

91 

85 

78 

84 

73 

72 

81 

83 

81 

81 

84 

86 

85 

85 

- 

99 

92 

90 

90 

90 

HIN 

53 

" 

~ 

58 

51 

53 

54 

51 

- 

- 

- 

46 

51 

55 

57 

- 

- 

55 

56 

54 

56 

56 

• 

58 

60 

58 

60 

63 

' 

" 

■ 

*       «  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 

PASINS 

03 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

EVAP 

.23 

.23 

.28 

.30 

.28 

.23 

.18 

.16 

.12 

.14 

.21 

.09 

.16 

.25 

.27 

.23 

.32 

.22 

.23 

.25 

.27 

.21 

.30 

.27 

.23 

.36 

.31 

.28 

.22 

.30 

.33 

7.46 

WIND 

36 

24 

27 

41 

40 

69 

69 

63 

58 

88 

60 

41 

31 

39 

28 

20 

31 

31 

40 

35 

27 

21 

47 

31 

16 

25 

32 

36 

17 

26 

43 

1192 

TAHOE  CITY 

EVAP 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

.21 

.19 

.15 

.21 

.36 

.11 

.24 

.34 

.12 

.28 

.13 

.22 

- 

WIND 

47 

39 

19 

30 

43 

30 

32 

30 

37 

31 

29 

28 

ft       ft  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

O't 

BURLlNGAME 

EVAP 

.20 

.24 

.30 

.27 

.45 

.20 

.21 

.13 

.12 

.18 

.25 

.15 

.17 

.60 

.30 

.30 

.30 

.30 

.15 

.13 

.17 

.36 

.26 

.30 

.15 

.30 

.17 

.26 

.16 

.40 

.30 

7.79 

WIND 

70 

49 

64 

131 

124 

204 

246 

28 

109 

132 

100 

231 

50 

90 

48 

68 

110 

68 

139 

4  1 

200 

70 

119 

30 

151 

106 

97 

99 

88 

97 

53 

3214 

MAX 

82 

81 

63 

80 

74 

67 

71 

76 

75 

72 

73 

70 

78 

66 

91 

90 

87 

86 

70 

68 

77 

"l 

65 

90 

76 

80 

79 

75 

76 

63 

86 

76.6 

MIN 

50 

53 

53 

49 

52 

48 

44 

56 

53 

51 

51 

47 

55 

51 

50 

58 

52 

50 

57 

46 

47 

46 

58 

57 

58 

59 

53 

50 

50 

53 

57 

52.2 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

.28 

ft 

ft 

1.07 

.28 

.32 

.12 

.28 

ft 

.57 

.38 

.29 

.15 

.28 

.40 

ft 

ft 

1.32 

.30 

.29 

.27 

.32 

ft 

1.10 

.31 

.29 

.26 

.26 

.40 

.41 

9.99 

WIND 

96 

302 

165 

181 

167 

376 

226 

114 

78 

146 

102 

ft 

ft 

350 

191 

189 

102 

92 

ft 

346 

101 

157 

133 

116 

116 

118 

4198 

ft       ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCM   PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.30 

.30 

.35 

.33 

.34 

.29 

.10 

.23 

.23 

.32 

.34 

.26 

.15 

.30 

.40 

.32 

.35 

.34 

.36 

.32 

.30 

.34 

.39 

.47 

.44 

.37 

.30 

.35 

.30 

.30 

.44 

9.93 

CAMP  PARDEE 

<B) 

EVAP 

.22 

24 

27 

25 

26 

.23 

16 

2  2 

.18 

.26 

.31 

.33 

.37 

.37 

.  29 

.26 

.  24 

.27 

.28 

.38 

.36 

.28 

.27 

.24 

.30 

.24 

.30 

8.05 

WIND 

18 

■l4 

'11 

e 

"13 

19 

■I7 

'16 

15 

IC 

'15 

'22 

12 

24 

19 

16 

16 

15 

15 

23 

14 

14 

13 

24 

16 

17 

19 

22 

16 

13 

17 

505 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

24 

34 

29 

25 

.25 

25 

2  5 

•  2  5 

.35 

.35 

.40 

.  36 

.  37 

.36 

.26 

.26 

.36 

.44 

.  39 

.37 

.40 

.35 

.32 

.35 

.31 

10.01 

(E) 

MIND 

'44 

'\'- 

'46 

'53 

'3S 

63 

'60 

'to 

'55 

69 

"79 

44 

74 

'56 

52 

44 

49 

43 

62 

45 

37 

46 

60 

56 

51 

59 

54 

46 

55 

38 

1619 

MAX 

78 

82 

85 

84 

85 

82 

73 

75 

7b 

80 

74 

72 

76 

79 

85 

91 

93 

86 

89 

66 

82 

86 

91 

91 

92 

92 

87 

86 

86 

86 

92 

84  .  1 

MIN 

46 

53 

58 

57 

57 

53 

47 

46 

52 

50 

46 

48 

51 

54 

54 

61 

63 

53 

52 

51 

51 

55 

46 

61 

61 

62 

59 

56 

55 

56 

60 

54.1 

KETTLEHAN  CITY 

EVAP 

.30 

.36 

.44 

.35 

.46 

.41 

.  34 

.26 

.30 

.43 

.35 

.40 

.26 

.38 

.36 

.43 

.62 

.63 

.60 

.37 

.30 

.36 

.51 

.55 

.46 

.43 

ft 

.82 

.42 

.43 

.41 

12.76 

WIND 

30 

30 

37 

33 

58 

46 

50 

27 

46 

45 

45 

63 

43 

58 

36 

33 

48 

69 

68 

35 

32 

27 

42 

43 

37 

46 

70 

28 

36 

33 

1295 

KNIGHTS    FtPRY    2  SE 

EVAP 

.23 

.26 

.24 

.29 

.40 

ft 

.15 

.13 

.25 

.25 

.38 

.28 

.22 

.30 

.31 

.38 

.32 

ft 

.26 

.23 

.28 

.31 

ft 

ft 

.87 

.27 

.23 

.30 

.30 

.35 

8.078 

WIND 

16 

8 

6 

19 

ft 

70 

23 

ft 

57 

20 

ft 

133 

ft 

33 

22 

28 

7 

ft 

ft 

86 

34 

26 

29 

29 

29 

7048 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Stalion 

Day 

Of  Month 

S  ^  P 

i2  "< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

San  JOAQUIN 

DRAtNACE 

OS 

LITTLE  P4N0CHE  06T 

0AM 

EVAP 

.<i<t 

.41 

.45 

.45 

.48 

.48 

.37 

.38 

.25 

.41 

.41 

.34 

.35 

.40 

.54 

.51 

.67 

.65 

.65 

.58 

.38 

.51 

.60 

.69 

.60 

.46 

.52 

.50 

.51 

.55 

.64 

15.20 

WIND 

128 

67 

92 

86 

Ul 

256 

225 

144 

103 

141 

109 

95 

97 

124 

120 

75 

1 30 

130 

160 

270 

106 

115 

117 

150 

134 

88 

125 

138 

117 

130 

109 

4015 

79 

82 

86 

64 

64 

61 

70 

77 

70 

62 

76 

74 

76 

81 

62 

90 

91 

85 

76 

81 

85 

87 

66 

86 

86 

84 

64 

63 

85 

86 

62.4 

MIN 

51 

54 

54 

54 

50 

44 

43 

46 

51 

47 

44 

44 

53 

51 

57 

6C 

52 

51 

45 

50 

55 

57 

57 

57 

57 

53 

50 

56 

57 

52.0 

LOOI 

EVAP 

.IS 

.21 

.06 

.30 

.37 

.23 

.25 

.11 

.22 

.20 

.16 

.07 

.25 

.43 

.20 

.41 

.36 

.25 

.33 

.23 

.31 

.45 

.41 

.33 

.31 

.42 

.20 

.27 

.29 

.54 

.26 

8.60 

WIND 

18 

29 

36 

69 

64 

61 

50 

71 

109 

60 

37 

62 

86 

26 

49 

74 

48 

51 

68 

66 

53 

85 

117 

60 

•  72 

36 

72 

35 

1787 

9; 

92 

8  ] 

66 

79 

75 

80 

74 

75 

77 

82 

86 

95 

8' 

76 

78 

62 

65 

66 

87 

84 

87 

62 

84 

86 

90 

90 

92 

83.9 

MIN 

51 

55 

53 

6C 

50 

4e 

47 

50 

49 

50 

50 

51 

53 

52 

57 

50 

50 

49 

53 

64 

63 

54 

52 

50 

50 

48 

52 

55 

58 

53.0 

LOS  9AN0S  DET  RESV 

EVAP 

.42 

.46 

.49 

.45 

.40 

.35 

.43 

.33 

.53 

.41 

.40 

.33 

.43 

.54 

.49 

.66 

.65 

.69 

.55 

.40 

.49 

.56 

.78 

.60 

.49 

.55 

.48 

.49 

.51 

.60 

15.43 

WIND 

205 

132 

154 

126 

163 

439 

506 

3O0 

312 

372 

253 

206 

177 

200 

175 

113 

214 

189 

363 

439 

224 

172 

167 

263 

232 

206 

265 

298 

226 

186 

167 

7466 

63 

86 

6! 

83 

76 

65 

8C 

8C 

78 

77 

71 

76 

81 

62 

90 

90 

89 

63 

73 

82 

87 

90 

86 

90 

88 

80 

79 

82 

86 

94 

82.4 

MIN 

53 

55 

56 

58 

52 

47 

46 

50 

53 

48 

45 

46 

52 

55 

57 

62 

59 

55 

52 

47 

53 

58 

59 

60 

58 

56 

53 

52 

55 

56 

60 

53.9 

MANTEC4 

EVAP 

.29 

.26 

.?1 

.33 

.35 

.29 

.22 

.25 

.17 

.34 

.28 

.29 

.19 

.30 

.35 

_ 

.30 

43 

.42 

.37 

.29 

.30 

.37 

.38 

.44 

.45 

.31 

.33 

.34 

.40 

.41 

.41 

10.17 

WIND 

52 

27 

28 

29 

65 

91 

56 

64 

72 

100 

73 

72 

35 

69 

37 

25 

'36 

46 

68 

71 

49 

51 

45 

59 

66 

49 

60 

84 

54 

55 

48 

1760 

MAX 

82 

66 

69 

68 

87 

79 

71 

79 

73 

78 

76 

75 

73 

83  86 

93 

96 

93 

83 

79 

84 

67 

86 

89 

92 

90 

66 

81 

88 

87 

90 

84.3 

MIN 

49 

55 

59 

59 

51 

49 

46 

48 

51 

47 

46 

46 

50 

55 

55 

57 

51 

49 

50 

55 

59 

56 

57 

57 

55 

51 

51 

56 

60 

53.6 

SALT  SPRINGS  PwR  H 

(0) 

EVAP 

.25 

.16 

.36 

.28 

.26 

.18 

.14 

.06 

.10 

.20 

.19 

.16 

.19 

.33 

.52 

.43 

3 1 

.37 

.27 

.13 

,32 

.29 

.32 

.56 

.26 

.27 

.29 

.31 

.31 

.37 

.30 

8.53 

SAN  LUIS  0AM 

(F) 

EVAP 

.39 

.44 

.50 

.51 

.49 

.45 

.30 

.40 

.28 

.45 

.41 

.40 

.37 

.40 

.43 

60 

.66 

.65 

.44 

.38 

.51 

.60 

.67 

.59 

.45 

.53 

.44 

.55 

.50 

.55 

15,04 

MIND 

128 

72 

100 

100 

316 

381 

302 

252 

202 

276 

166 

157 

125 

123 

77 

4« 

202 

234 

343 

338 

199 

142 

153 

173 

355 

343 

374 

347 

307 

186 

62 

6601 

MAX 

84 

68 

91 

90 

64 

75 

65 

79 

76 

79 

82 

74 

79 

84 

86 

93 

93 

86 

82 

75 

81 

90 

93 

68 

64 

81 

78 

77 

78 

65 

89 

82.9 

MIN 

50 

65 

57 

56 

50 

47 

47 

48 

57 

49 

46 

47 

46 

55 

57 

61 

60 

57 

50 

48 

49 

54 

61 

60 

54 

54 

51 

49 

50 

54 

60 

53.3 

TRACV  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.36 

.33 

.38 

.52 

.45 

.30 

.27 

.26 

.42 

.33 

.44 

.15 

.28 

.43 

.51 

.42 

.  66 

.45 

.51 

.35 

.50 

.46 

.52 

.66 

.54 

.46 

.45 

.4i 

.35 

.54 

.55 

13.26 

WIND 

91 

56 

59 

193 

315 

317 

199 

259 

295 

228 

245 

69 

71 

97 

76 

43 

140 

244 

390 

242 

164 

124 

133 

124 

240 

214 

314 

249 

171 

131 

77 

5570 

•       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.28 

.20 

.26 

.20 

.30 

.20 

.14 

.16 

.16 

.  16 

.16 

.20 

.20 

.24 

.25 

.30 

.33 

.30 

• 

.28 

.25 

.26 

.26 

.33 

.30 

.30 

.00 

.02 

.22 

.26 

.30 

6.88 

WIND 

24 

29 

40 

28 

24 

24 

42 

17 

45 

39 

20 

44 

31 

12 

51 

26 

23 

21 

27 

33 

21 

30 

19 

40 

24 

26 

16 

26 

19 

881 

MAX 

7fr 

70 

72 

62 

85 

82 

82 

82 

80 

81 

61 

76 

8  1 

81 

84 

HP 

91 

90 

66 

88 

86 

86 

89 

88 

62 

62 

62 

85 

89 

81.3 

MIN 

38 

38 

36 

38 

38 

40 

40 

40 

40 

36 

36 

41 

45 

45 

46 

4£ 

4T 

46 

54 

40 

41 

41 

41 

49 

- 

46 

51 

51 

51 

51 

51 

43.8 

CACHUM4  OAH 

EVAP 

.23 

.30 

.38 

.31 

.21 

.24 

.24 

•H 

.26 

.25 

.31 

.26 

.30 

.24 

.34 

.40 

.41 

.33 

.26 

.25 

.24 

.22 

.30 

.22 

.23 

.16 

.15 

.17 

.26 

.24 

.26 

8.23 

WIND 

50 

61 

74 

45 

38 

68 

107 

67 

113 

97 

82 

79 

67 

93 

64 

5f 

40 

49 

71 

67 

36 

41 

37 

35 

47 

45 

49 

55 

39 

36 

1893 

MAX 

77 

82 

84 

8  1 

82 

81 

72 

74 

78 

77 

77 

74 

75 

79 

87 

9C 

89 

86 

79 

76 

63 

86 

86 

85 

82 

72 

78 

79 

83 

87 

81.0 

MIN 

48 

52 

50 

52 

53 

50 

46 

46 

49 

48 

44 

44 

46 

49 

57 

5£ 

5C 

57 

55 

51 

52 

54 

56 

56 

59 

60 

57 

54 

54 

54 

58 

52.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.20 

* 

• 

1.01 

.20 

.21 

.20 

.24 

* 

# 

.70 

.25 

- 

.24 

.22 

« 

♦ 

.67 

.22 

.  26 

.27 

.27 

* 

• 

.65 

.18 

.16 

.10 

.20 

.20 

6.896 

WIND 

66 

* 

* 

199 

85 

101 

114 

75 

* 

* 

247 

85 

73 

80 

59 

* 

201 

72 

78 

74 

68 

« 

270 

84 

98 

95 

82 

* 

176 

2482 

MAX 

66 

77 

70 

77 

8  1 

80 

6 1 

60 

84 

65 

63 

82 

61 

81 

80 

75 

731  63 

77 

MIN 

46 

- 

- 

- 

- 

56 

50 

52 

- 

I 

55 

56 

53 

54 

58 

56 

59 

58 

55 

56 

- 

- 

58 

58 

56 

58 

56 

- 

I 

- 

RIVERSIDE  Exp  STA 

EVAP 

.25 

.41 

.41 

.43 

.36 

.26 

.27 

.23 

.24 

.22 

.18 

.30 

.30 

.30 

.68 

.46 

.44 

.34 

.28 

.36 

.28 

.22 

.24 

.22 

.01 

.15 

.11 

.28 

.28 

9.60 

WIND 

66 

89 

74 

67 

73 

94 

71 

56 

59 

56 

46 

64 

60 

55 

140 

'it 

'il 

54 

72 

72 

63 

49 

53 

61 

65 

80 

51 

71 

47 

52 

54 

2051 

MAX 

77 

82 

60 

79 

77 

71 

73 

76 

76 

75 

76 

76 

79 

81 

86 

63 

60 

79 

63 

81 

81 

79 

77 

63 

65 

65 

81 

63 

83 

78.2 

MIN 

47 

47 

49 

52 

52 

51 

48 

48 

51 

55 

54 

49 

49 

52 

55 

56 

56 

56 

54 

55 

51 

53 

57 

57 

57 

55 

55 

53 

55 

54 

59 

53.0 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.29 

.40 

.36 

.25 

.29 

.18 

* 

.50 

.23 

.24 

.26 

.23 

.30 

.50 

.50 

* 

1.06 

.28 

.25 

.25 

.32 

.28 

.25 

.17 

.16 

.20 

.23 

.24 

.25 

.30 

8.61 

WIND 

53 

43 

36 

49 

46 

54 

* 

151 

61 

54 

58 

56 

42 

104 

53 

136 

45 

50 

54 

41 

49 

40 

32 

43 

41 

40 

37 

53 

55 

1578 

MAX 

82 

66 

85 

79 

76 

76 

80 

80 

81 

81 

78 

63 

89 

91 

81 

79 

7E 

79 

65 

83 

62 

76 

79 

80 

80 

84 

65 

84 

61.8 

MIN 

41 

50 

51 

52 

50 

50 

- 

43 

43 

44 

43 

43 

45 

55 

59 

52 

" 

53 

45 

47 

50 

53 

54 

57 

57 

52 

53 

51 

52 

51 

49.9 

*       •  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.58 

.45 

.45 

.45 

.  58 

.86 

.53 

.49 

.56 

.62 

.66 

.65 

.39 

.75 

.79 

.50 

.66 

.86 

.86 

.60 

.55 

.55 

.60 

.95 

.62 

.58 

.74 

.74 

.61 

.62 

.86 

19.71 

WIND 

107 

32 

36 

27 

63 

171 

99 

57 

62 

104 

110 

123 

42 

160 

154 

52 

105 

136 

138 

46 

45 

46 

152 

77 

23 

113 

115 

77 

54 

107 

2669 

MAX 

89 

92 

89 

91 

92 

89 

91 

91 

94 

93 

92 

90 

95 

95 

96 

IOC 

99 

95 

91 

94 

97 

101 

102 

100 

9£ 

99 

98 

97 

96 

94.8 

MIN 

57 

60 

59 

62 

63 

62 

56 

61 

64 

65 

60 

56 

61 

64 

63 

bt 

66 

69 

65 

62 

64 

65 

69 

66 

66 

69 

70 

66 

66 

68 

68 

64.0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.41 

.32 

.30 

.  35 

.41 

.35 

.43 

.37 

.38 

.37 

.48 

.45 

.47 

.42 

.42 

.42 

.48 

.51 

.53 

.52 

.51 

.45 

.35 

.39 

.45 

.40 

.42 

.45 

.36 

.35 

.45 

12.99 

WIND 

51 

30 

16 

20 

29 

37 

97 

79 

61 

63 

66 

56 

66 

49 

31 

22 

35 

26 

38 

50 

74 

40 

19 

40 

48 

45 

59 

73 

70 

38 

35 

1465 

MAX 

89 

91 

94 

93 

92 

92 

86 

88 

93 

95 

92 

95 

92 

96 

97 

98 

100 

103 

102 

102 

93 

99 

97 

97 

96 

95 

93 

95 

93 

95 

98 

95.0 

MIN 

53 

57 

59 

60 

62 

59 

53 

53 

53 

61 

56 

56 

60 

72 

63 

64 

65 

67 

61 

59 

59 

63 

65 

66 

64 

64 

61 

62 

61 

65 

67 

61.1 

MOJAVE 

EVAP 

.39 

.45 

.60 

.42 

.27 

.65 

.75 

.60 

.45 

.  16 

.28 

.45 

.45 

.48 

.44 

.45 

.46 

.60 

.55 

.56 

.54 

.53 

.37 

.60 

.51 

.30 

.48 

.63 

.60 

.52 

.43 

14.97 

WIND 

77 

44 

73 

56 

71 

108 

205 

250 

189 

153 

136 

183 

212 

167 

71 

66 

46 

65 

112 

139 

166 

69 

113 

137 

94 

94 

167 

196 

174 

137 

72 

3904 

MAX 

79 

84 

79 

80 

81 

82 

73 

73 

76 

70 

62 

72 

71 

77 

84 

84 

92 

90 

66 

84 

78 

63 

91 

86 

91 

81 

88 

82 

82 

89 

93 

61.4 

MIN 

45 

45 

46 

46 

51 

46 

42 

42 

50 

48 

42 

42 

43 

46 

50 

51 

55 

56 

50 

48 

48 

48 

54 

56 

56 

57 

56 

52 

51 

52 

56 

49.4 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 

(G)  PAN  OF  GALVANIZED  STEEL. 


See  ReieroQce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFQRNI4 
H4V  1970 


Day  of  month 


siauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

NORTH  CCAST 

DRSINSGE  01 

Happy  Cahp  panceR  sta 

SNUWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

T 

»     •  * 

SACRAMENTO 

DPAINAGE  Oi 

alturas  ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.5 

T 

BLUE  CANYON  UB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

T 

2.0 

T 

.7 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

l.O 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
I 

.5 

T 

5.5 

5 

1.0 

z 

T 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.O 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

MOUNT  SHASTA  HB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  eouiv 

.6 

T 

.5 

sierravillE  ranger  sta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

SDDA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  gND 

33 

_ 

_ 

21 

IB 

17 

15 

. 

1.0 

11 

10 

1.0 

10 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

THIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  Dn  gNC 

*       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.1 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

T 

T 

SauAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

T 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

•       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  Z 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

See  Reterence  Notes  Following  Slalioa  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 
KAY  1970 


Time 

Day  of  month 

Average 

Station 

Depi 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

( 1") 

BRSaLEV   2  SW 

«. 

94M 

65 

68 

67 

68 

68 

66 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

73 

75 

75 

73 

72 

72 

74 

75 

74 

76 

75 

74 

74 

74 

74 

71,0 

MAX 
MIN 

72 
61 

72 
6<! 

74 
61 

75 
63 

75 
64 

72 

65 

74 
62 

76 
63 

78 
66 

79 
67 

78 
66 

77 
65 

79 
66 

78 
68 

83 
64 

85 
66 

83 
69 

82 

71 

80 
70 

80 
68 

81 
66 

62 
70 

62 
70 

83 
71 

80 
71 

83 
70 

82 
71 

82 
69 

82 
69 

84 
71 

85 
72 

79,3 
67,1 

8 

94f 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

71 

74 

76 

75 

75 

72 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

71.8 

MAX 
MIN 

69 
63 

71 
64 

71 

66 

73 
66 

73 
68 

72 
69 

73 
67 

73 
66 

75 
69 

75 

70 

75 

70 

75 
70 

76 
70 

76 
71 

78 
69 

80 
71 

BO 
74 

79 
75 

79 
75 

77 
74 

78 
72 

79 
73 

78 
74 

79 
74 

76 
74 

79 
74 

79 
75 

79 
74 

80 
74 

80 

75 

81 
75 

76.5 
71.  1 

12 

9»M 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

74 

76 

78 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

75 

72,4 

20 

9AM 

66 

66 

67 

67 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

71,0 

39 

9AM 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

66 

68 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

69.  1 

79 

9AM 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

69,4 

D4VIS  2  HSW 

MAX 
MIN 

7B 
6<, 

84 
67 

88 
70 

90 
72 

88 
68 

81 
64 

72 
62 

81 
65 

75 
64 

82 
64 

63 
64 

76 
62 

76 
64 

80 
67 

84 
70 

92 
73 

95 
76 

90 
71 

86 
69 

82 
66 

86 
69 

90 
72 

92 
74 

90 
75 

93 
74 

92 
74 

90 
72 

89 
70 

91 
73 

93 
76 

92 
78 

85,6 
69,3 

FRESNO  we  AIRPORT 

2 

MAX 

MIN 

102 
67 

106 
64 

102 

67 

102 
68 

106 
67 

93 
64 

98 
59 

99 

63 

101 
64 

96 
63 

98 
61 

99 
61 

101 
65 

107 
67 

116 
72 

lie 

75 

117 
77 

115 
76 

109 
72 

107 
66 

110 
69 

112 
73 

113 
74 

115 
75 

114 
77 

113 
75 

111 
73 

111 
69 

111 
73 

116 
74 

118 
79 

107,6 
69,3 

<i 

MAX 
MIN 

91 
66 

95 
63 

92 
72 

94 
72 

97 
72 

86 
70 

90 
64 

89 
67 

92 
68 

89 
68 

89 
66 

91 
66 

92 

70 

96 
72 

105 
75 

107 
79 

106 
81 

104 

81 

100 

77 

96 
73 

100 
74 

101 
77 

102 
79 

104 
79 

104 
81 

103 
80 

101 
77 

100 
75 

loo 

77 

105 
79 

108 
82 

97.8 
73.8 

8 

MAX 
MIN 

80 
69 

82 
72 

82 
75 

84 
75 

85 
75 

80 
76 

81 
71 

80 
72 

82 
73 

80 
73 

80 
71 

81 
71 

82 
73 

86 
75 

90 
79 

93 
82 

93 
84 

93 
84 

90 
82 

86 
79 

90 
79 

91 
81 

9  1 
82 

93 
83 

93 
64 

93 
84 

91 
82 

91 
82 

91 

82 

93 
83 

97 
86 

87.3 
78.0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

SUB-ST4  I 

12 

MAX 
MIN 

66 
63 

69 
65 

70 
67 

71 
69 

71 
69 

71 
69 

70 
68 

69 
67 

69 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
66 

71 
69 

73 
69 

75 
72 

77 
74 

78 
75 

78 
76 

78 
75 

77 
76 

76 
73 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

73 

71 

71 
69 

71 
69 

73 

70 

75 
72 

72,6 
70,4 

SU8-STA  2 

18 

MAX 
MIN 

64 
62 

66 
63 

68 
64 

72 
66 

72 

70 

72 
69 

69 

68 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

68 
67 

66 
66 

66 
65 

68 
65 

70 
67 

71 
70 

72 

70 

74 
72 

74 

71 

72 

70 

70 
69 

70 
69 

71 
69 

70 
69 

71 
70 

72 
71 

72 
69 

69 
69 

69 
68 

70 
69 

71 
70 

69,9 
66,0 

BRAWLEY  2  SW  :    HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN       GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9  A.   M.      READINGS  AT  9  A.M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS 

DAVIS  2  WSW  :    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24 

HOURS  ENDING  AT   B  A.M. 

FRESNO  WB  AP  ,    ATWATER  SANDY   LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE   TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER 

ONLY.      PALMER  THERMOMETERS   FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTHS.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,   4-,    AND  e-INCH  DEPTHS.     MAX   AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT 

RIVERSIDE   EXP  STA  :    STATION   1,      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,    WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN       MAx'aND  MIN 

FROM  THERMOGRAPH  FOR  2  4  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:  RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL  DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL^  MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT 
STATION  2   LOCATED   1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1970 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w' 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

c 

O-r. 

ion  of 
1  mile 

of  . 
t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o 

CS 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Fastei 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 

6 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

4.8 

7.9 

23++ 

31 

18 

48 

30 

19 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

BISHUP  WB  AIRPORT 

• 

" 

16 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

• 

3.4 

BLUE   CANYON  V(B  AIRPORT 

28  +  + 

20 

24 

40 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

5.1 

EUREKA  WB  CITY 

26 

N 

06 

0 

1 

4 

1 

0 

0 

6 

62 

6.2 

FRESNO  'jiB  AIRPORT 

31 

5.3 

8,0 

26 

NW 

19 

69 

38 

21 

46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

96 

2.6 

LONG  BEACP  WB  AIRPORT 

23 

3.1 

7.4 

18++ 

27 

02 

76 

56 

48 

71 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

24 

5.9 

8.8 

24  % 

W 

11  + 

82 

66 

65 

80 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

" 

■ 

15 

SW 

12  + 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

4.0 

MOUNT  SHASTA   wB  CITY 

33 

1.8 

5.8 

" 

- 

" 

66 

38 

30 

52 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

- 

OAKLAND  WR  AIRPORT 

28 

7.4 

8.9 

25  +  + 

28 

19 

84 

70 

63 

79 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

4.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

30 

1.1 

9.7 

30 

NW 

23 

50 

31 

22 

38 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

90 

4.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

23 

4.8 

9.3 

28 

W 

09 

Tt 

47 

31 

64 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

90 

4.0 

SANOBERG  WB 

35 

5.7 

13.5 

39  +  + 

31 

09  + 

34 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

27 

4.4 

7.8 

21 

NW 

02 

72 

61 

62 

72 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

68 

5,5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

28 

11.0 

13.3 

31+-* 

26 

19 

79 

58 

53 

73 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

4,5 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

33 

W 

19  + 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

77 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

54 

55 

■ 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.4 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

2"^ 

7.6 

9.3 

24+-* 

27 

09 

69 

42 

28 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

Z 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  J  { 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

i 

j  SPECIAL 

*CT0N-HUBS**0  ROPCJftlO 

0014 

LOS  ANGELES 

2» 

J*  }6 

lis  19 

3200 

MRS  SADIE  TAYLOR 

07 

SAN  beroinq 

15 

3*  J9 

PRANK  EBERT 

aoin  *anccr  station 

02 

MOOOC 

21 

«1  12 

120  57 

4195 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

006* 

17  92 

122  02 

410 

FRANK   J  CUZZILLO 

ALDEK^OINT 

OOSS 

MRS  BARBARA  UILLBURN 

ALDGK  S^KInGS 

0093 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

AlISO  CN  3AT  hT 

0U5 

06 

il 

1*  10 

GETTY  OIL  CO, 

06 

JJ 

9P 

ALPINE  FtRE  DEPT 

alTiocha 

OU* 

06 

LOS  AMgELES 

3*  11 

U27 

9P 

RUBIO  CANYON  ItX  ASN 

ALTuRAS  H*NC6*  STiTION 

0161 

02 

21 

U  S  FOREST  SERVICE 

A^aor 

0176 

01 

STATE  DIV  OF  HWYS 

AhClOLA 

TUL*«E 

ANCIOLA  ELEV  L  MHSE 

ASCMIN   »iZ    UNION  COL 

0212  01 

17 

36  3* 

122  26 

1319 

BA 

PACIFIC   UNION  COL 

A^TIOCh  FI3BESOAA0  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSIA 

27 

121  *6 

28 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

0232 

OS 

CONTRA  COSTA 

2' 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AKia 

02J5 

06 

PIvERSlOE 

11 

33  33 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

0239 

06 

VENTURA 

30 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

A»PL£  V4LL£Y 

02'<'> 

07 

SAN  BEROINQ 

19 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCKOS 

ARROYO  CRASOE 

0320 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

BA 

COUNTY  ROAD  OEPT 

ARROvO  S£CQ 

0122 

0* 

MONTEREY 

2* 

36  1* 

121  29 

MRS.  CHRISTY  OIACDMAIII 

ARROYO  SSCO  RS  FC  SOflO 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

1220 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  >l0utJT6IN 

DJ'.S 

09  TUL'RE 

36  29 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROaO  DUTRA 

0368 

01 

17 

36  26 

122  19 

1660 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

037* 

09 

TULARE 

36  28 

6480 

S 

CORPS  Of  ENGINEERS 

AUBEftRv  I  NX 

0379 

09  fRESNO 

2' 

AUfiURM 

036  3,  02 

PLACER 

RAYMOND  0,  MIlES 

D39J 

LOS  ANGELES 

BRJCE  PONCEL 

AVILA  BEACH 

0*03 

S  LUIS  oeisf 

3S  10 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CI^Y  *ARIC  FC1*38 

LOS  ANGELES 

BA 

AIUSA  CITY  PARK 

05 

TULARE 

MRS  LUCILLE  E  HEOCLE 

6A0GER  PASS  ^ 

05 

MARIPOSA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

07 

SAN  BERDIND 

L  e  METHENY 

BAKER   9  NNH 

07 

SAN  BEAOINO 

35  23 

116  07 

1049 

6A 

L    A  WTR  t  PHR  0£PT 

09 

10 

35  25 

119  03 

475 

MID 

J 

U  S  HEATHER  6JREAU 

09 

FRESNO 

U 

p  C  e  E  COMPANY 

02 

TEHAMA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BARRE'T  OnH 

OSl* 

SAN  DIEGO 

SAN  QIEGO  WATER  D£PT 

0519 

07 

SAN  BEROIND 

4P 

BARSTOH  FIRE  DISTRICT 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIOCE 

06 

SNTA  BARdARA 

U    S   'LEATHER  BUREAU 

05 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

06 

flIVEASIDE 

BEAUMONT   IRRIG  OIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

aivEHSIOE 

2* 

33  59 

116  91 

3049 

7A 

BEAUMONT  IRRIG  OIST 

0? 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  99 

260S 

*P 

U  S  MS  OBSERVER 

05 

TL'OLUMNE 

HETCH  hETCHy  hTR  sup 

LOS  ANGELES 

fli  S,  PORTER 

0677 

SANTA  CRUZ 

066* 

07'  MONO 

MID 

BUR ■ OF  PlTiQUARANTINE 

^2 

ALAMEDA 

1  .D 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HAR  VEY  0  FRYER 

SISKIYOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

02 

LASSEN 

CALlF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR   DANGER  STATION 

01 

TRINITY 

39 

*0  *9 

123  15 

1260 

SA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

07*1 

SAN  BERDINO 

28 

3*  15 

Ue  59 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

07i,2 

06 

SAN  BERDlND 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

07*7 

02 

PLACER 

LI  S  FOREST  SERVICE 

0756 

LOS  ANGELES 

3*  ID 

GERAlD  M  THRASHER 

0767 

07 

INYO 

DEPT  HATFR  resources 

077? 

07 

LOS  ANGELES 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0790 

MONTEREY 

STATE  PAPK  SERVICE 

0798 

LOS  ANCElES 

UOS  ANCElES  CO  FCO 

BIRMINGHAI   GEN  HOSP 

0B19 

LOS  ANGELES 

13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CHEEK  INTAxE  i  R 

07 

INYO 

19 

37  19 

116  35 

6i9* 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

0822 

07 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4106 

HID 

:  Hj 

u  s  meather  bureau 

092* 

07 

INYO 

09S0 

SANTA  CLARA 

0867 

02'  LASSEN 

U  S  HEATHER  BUREAU 

05 

KER" 

9P 

SERRENDA  MESA  HATER  D. 

0B97 

02 

Placer 

MIO 

09OO 

01 

DEL  NORTE 

U  S  HEATHER  BUREAU 

092* 

07 

RIVERSIDE 

BLYTME  7  M 

092S 

f)^ 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTfiy 

BlyThE  paa  airport 

0927 

07 

RIVERSIDE 

i 

33  37 

114  43 

395 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

0929 

01 

HUMBOLDT 

29 

*0  *2 

123  42 

*9DD 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

0931 

03 

NEVADA 

09*.  3 

03 

MONO 

BODlE   HISTORICAL  ST  PK 

096  6 

SAN  DIEGO 

105 

ERIC   H ,  LOOS 

0973 

CI 

MENDOCINO 

1" 

123  22 

342 

BA 

0979 

37 

KERN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

BORRECO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  dieco 

CAL  OIV  8£ACH  £  PkS 

lOOS 

SANTA  CRUZ 

VINCENT  0  LQCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07  SAN  DIE&Q 

meyeris  trailer  ranch 

BOUQUET  CANVO^' 

lOU 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3*  39 

lie  22 

3095 

L   A  HTR  £  PWR  OEPT 

i018 

NEVADA 

39 

39  2? 

120  39 

9347 

4P 

103* 

MONTEREY 

02 

SflCRAMEMTO 

30 

10*6 

01 

MENDOCINO 

10*8 

IMPERIAL 

9A 

1050 

01 

SISKIYOU 

12 

1056 

ORANGE 

i057 

ORANGE 

SRENTWOOO  6  Sw 

1060 

CONTRA  COSTA 

121  46 

329 

VERNON  R  CAkEBREAO 

BRIOCEPOHT 

1072 

03 

MONO 

38 

38  19 

119  i* 

6*70 

5P 

ROBERT  H.  SANDY 

BRIDGEPORT  Ra'^GER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38  17 

119  17 

6960 

U  S  FOREST  SERVICE 

1080 

01 

HUMBOLDT 

1096 

03 

PLACER 

UU.  02i  YDlO 

20* 

UA 

1130,  02 

BUTTE 

^eA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

PLACER 

lU2j  0* 

MONTEREY 

2* 

121  06 

925 

11*9 

02 

SHASTA 

21 

AO  52 

121  Si 

3800 

BL>CKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

39  99 

121  20 

1760 

P  C  t  £  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

( 

39  9* 

121  12 

Ui  S.  HEATHER  BUREAU 

BUENA  vISTa 

1170 

SAN  BENITO 

it 

121  U 

1640 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

P 

3*  11 

ue  IB 

119* 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  21 

659 

5P 

BURL  JNGaHE 

1206 

0* 

SAN  MATED 

122  21 

*p 

BURNEY 

121* 

02 

SHASTA 

*0  53 

121  40 

3127 

8A 

efl 

1215 

01 

TRINITY 

39 

123  26 

2150 

BA 

PAUL  F  KAUT 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

560 

MRS  MAR  STIRTON 

1237 

02 

LASSEN 

23 

*0  3* 

121  U 

4D60 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONMlLLOW 

12** 

09 

KERN 

10 

35  2* 

119  26 

269 

8A 

8UENA  VISTA  H  S  OIST 

CABAION 

1250 

07 

RIVERSIDE 

33  99 

116  47 

9P 

WiLLARO  HACER 

CACHU'^A  OAM 

1253 

06 

S\TA  BARBARA 

3*  39 

119  99 

781 

9A 

9A 

: 

1272 

07 

SAN  BEROINQ 

3*  23 

in  34 

4780 

SAN  BEROINC  CO  FCD 

1277 

05 

calavera<, 

2 

36  17 

120  19 

4696 

eA 

CAL  DlV  9£ACH  C  PKS 

1280<  09 

CALAVERAS 

3* 

36  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

1201!  0* 

ALAMEDA 

1! 

37  29 

121  49 

SOS 

7A 

S  F  WATER  OEPT 

I2ee 

07 

IMPERIAL 

32  41 

119  29 

12 

it 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

1  CAlISTQCA 

1912 

01 

NAPA 

36  39 

122  3* 

364 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHA'I   RAN(;fR  JTA 

1316 

0 

SISKIYOU 

1: 

*1  18 

122  *9 

3i36 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

C*MEL  PSA" 

13*8 

02 

Plumas 

39  43 

121  D6 

9960 

s 

CALiF  DEPT  HATER  HESR 

'  CAMP  ANCELUS 

01 

SAN  BERDIND 

21 

3*  09 

116  99 

S770 

STATE   DIV  OF  HHYS 

1  CAMP  HI  HIlL  (IPtOS  ^If 

1*0* 

LOS  ANGELES 

3*  19 

ue  06 

4250 

LiBi   UNIFIED  SCH  OIST. 

SAN  QIEGg 

3: 

116  28 

2630 

9( 

AHCHI E  C  LE AC  M 

CAMP  PaPDEE 

0; 

CALAVERAS 

38  H 

120  91 

69E 

6t 

: 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

CAMP  PIONEER  Ski  ShlTR 

1*3' 

SIERRA 

39 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  CAMP  Six  LOOKOUT 

DEL  NORTE 

n 

*l  50 

123  52 

3701 

! 

STATE  OF  CALIFORNIA 

1  CAMPTONVILLE  RS 

1*6 

TUBA 

39 

19  27 

121  03 

2799 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  C  ANSY   1 1  Sx 

1*7 

i" 

MOOOC 

z 

*1  22 

121  03 

*5O0 

ELMER  J.  EBERSOLE 

.  CA'tRY  RANGER  STATION 

1*76)  Oil  MODOC 

41  27 

120  92 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOfil   PARK   PIERCE  COl 

i*e*  ot 

<  LOS  ANGELES 

I 

3*  11 

ua  34 

790 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

1  CANTIl 

0 

KERN 

■ 

39  IB 

117  58 

2010 

61 

6P 

POSTMASTER 

1  CANYON  DAM 

1*9 

1  0 

Plumas 

!  *0  10 

121  05 

4999 

9P 

9P 

P  G  t  £  COMPANY 

,  CARBON  CANvON  GILMAN 

m 

Ot\  ORANGE 

it 

33  59 

117  47 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAR«0>«  CANTON  WORKMAN 

H2 

06|  San  BERDIno 

1  2( 

3>  98 

117  47 

1160 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  p3>iCR  house 

0 

1  Plumas 

40  09 

121  09 

2966 

P    C    t   E  COMPANY 

Carkel  vallCy 

1*3 

MONTEREY 

36  29 

121  ** 

429 

9P 

9! 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTHRlA  ReSERVOIR 

19* 

ot 

SANTA  BARBAR 

3 

3*  2* 

119  29 

3B9 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTlG  ROCK  RAD  lAB 

19B 

0 

SAN  JOAOUiN 

2 

37  it 

121  30 

913 

eA 

LAWRENCE  RAD  LAB 

STATION 

INDEX  NO. 

Z 

Q 

COUNTY 

AGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

■  \IN, 

j  TEMP. 

ei 

i 

EVAP. 

SPECIAL  1 

(ATHE'^S  VY  BULL  RLtK  RH 

MAftI POS A 

CAZADERO 

01 

Sonoma 

MISS  rIAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILlE  9  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

2960 

6P 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

C  EDARV 1 1 L  E 

1614 

18 

41  32 

12D  10 

4670 

9A 

U  S  SQlL  CON  SERVICE 

C ENTERV I LLE  PH 

P  C  C  E  COMPANY 

£  HAGQOPA 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

CHALLENGE  Ranger  sta 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  Flat  west  mow 

□HR~NORTHERN  OIST 

CHATSHQRTH  FC  24  0 

LOS  ANGElES 

VAR 

LONNIE  BATwAV 

chatsmorth  reservoir 

LOS  ANGElES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALlEY  dam 

TUOLUMNE 

hETCH  hETCM  hTR  SUP 

CHESTER 

02 

PLUMAS 

NED  EARL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1719 

02 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

!P 

5P 

U  S  PLANT   INTRO  CRDN 

CHIOUlTD  CREEK 

1737 

27 

37  30 

119  23 

7290 

S 

OEPT  OF  uTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  Pass 

SAN  BENITO 

chuChupate  ranger  sta 

VENTURA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTa 

SAN  DIEGO 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

C  1 TRUS  HE  I CHTS 

SACRAMENTO 

9P 

JAMES  D  GOOORIDCE 

CLAREMQNT  POhONA  COL 

LOS  ANGElES 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  peak   1  NE 

CAlIF  DEPT  OF  HATER  RES 

CLARKSBURG 

02 

YOLO 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1765 

02 

Glenn 

23 

39  33 

122  24 

410 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

SISKIYOU 

12 

»1  43 

123  27 

979 

JOHN  R  JAROlNf 

CLE AR LAKE  Hi &H LAN OS 

C   IVAN  GLENQINNING 

CLOVERDAlE  3  SSE 

SONOMA 

C loverqale  U  W 

SONOMA 

ELHDOD  Ri  ZIMMERMAN 

CLOVER  mEAQOHS  CS 

MADERA 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOVER  VALlEv 

02 

s 

CALIF  DEPT  QF   MATER  RES 

COAL  I NGA 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

COALlNGA    14  HNH 

05 

FRESNO 

BILL  HOhELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

TRINITY 

39 

*1  09 

122  42 

250C 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET    1  NNE 

1891 

02 

23 

39  57 

121  *3 

31S0 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC   53  0 

LOS  ANGELES 

ELMERTA  B.  BENNETT 

coleman  fisheries  sta 

U  S  F  t  W  L  SERVICE 

Placer 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

COLGATE  POhER  HOUSE 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSA   1  SSH 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

EL  DORADO 

I 

H  B  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

01 

SISKIYOU 

13 

PAC   POWER  t  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIO  DIST 

2012 

0: 

KINGS 

36  06 

119  34 

2ac 

9P 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54 

122  21 

487 

TROY  Duncan 

CORONA 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

'  CORONA  FIRE  DEPT 

CORHALITQS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

:           STATE   DIv  OF  FSTRY 

cottdnhooo  creek 

19 

36  29 

S:  DEPT  HATER  RESOURCES 

MENDOC INO 

39  47 

BA 

H     '  GRANT   H  HANCOCK 

covelo  eel  PIVER  RS 

MENDOC INQ 

39  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA   TEMPLE   FC    193  B 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

■P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  hELLS 

07 

Imperial 

32  44 

COYOTE   HELLS  SVC  STA 

CRABTREE  M£AD0H 

05 

TULARE 

It 

36  34 

S 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEV 

CRAWFORD  RANQW 

2139 

07 

SAN  OIE^O 

32  53 

ue  IT 

15CC 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

21*7 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

40 

4P 

PAC  pQmER  C  light  CO 

CRESCENT  CITY  7  EN£ 

Del  NORTE 

17 

41  46 

OEPT  OF  PARKS  t  RECREAT 

CRESCENT  City  MNTC  STA 

DEL  NORTe 

17 

41  46 

STATE  DIV  OF  HHYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

SAN  8ER0IN0 

15 

3*  15 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

36  D2 

CCH  SUGAR  REFINING  CO 

CROHOEK  FLAT 

12 

*l  53 

S 

CALIFORNIA  OHH 

CRYSTAL  LAkE  FC  2830 

LOS  ANGElES 

2* 

3*  19 

U  5  FOREST  SERVICE 

•  C'JLVER  CITY 

LOS  ANGElES 

33|  3*  01 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINgS 

oj 

MENDOCINO 

39  30 

'  MRS    MARY    S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  96 

119  37 

225: 

9A 

.  JOHN   S  ROhELL 

CUY AMAC A 

2239 

06 

San  OlECQ 

29 

32  59 

116  39 

4650 

BA 

hElIx  irrigation  DIST 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  Q3P0 

30 

3*  59 

:         '  COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

DAGGETT  1  ENE 

0: 

San  behDINq 

34  52 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAa  AIRPORT 

SAN  BERD[NO 

34  52 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

21 

41  06 

DALE  S.  80SE 

DAVE  NPOP  T 

SANTA  CRuZ 

37  01 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  i  HSh 

23 

36  32 

Vt 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

21 

RICHARD  F  HUGHES 

OAY 

oi 

MOOOC 

21 

41  13 

HERMAN  L  LORENZEN 

OEAD  HORSE  RES  2  S£ 

2311 

02 

MODOC 

21 

120  33 

s 

CALIFORNIA  OWR 

OEflTH  VALLEY 

2319 

07 

36  28 

U6  92 

.  194 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  Canyon  LABoRATOftY 

RIVERSIDE 

33  39 

PHILIP  60YD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

37  22 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEx  Flat 

23 

40  01 

s 

CALIFORNIA  DHR 

DEER  CRfrEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

39 

39  IB 

3P 

CLOSED  10/31/49 

DELANO 

35  47 

gA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

05 

STANISLAUS 

27 

37  29 

STANISLAUS  CO.  PARK  D. 

DENAIR   1  NNE 

05 

STANISLAUS 

37 

37  3* 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABlA 

2*02 

02 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

271; 

4P 

P  C  E  E  COMPANY 

DEscANso  Ranger  sta 

2*06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

lie  37 

3500 

2P 

1  U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  bar  horse  CAMP 

LOS  ANCELES 

26 

3*  00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

3'» 

39  20 

YUBA  CO.   HATER  AGENCY 

DDNNER  MEMORIAL  ST  PK 

NE  VADA 

36 

39  19 

CALIF  DIV  BEACH  C  PKS 

DOUBLE  BUNK  MEADOW 

oi 

10 

35  97 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOWNfiV  FO  FC107C 

LOS  ANCELES 

33 

33  96 

5P 

OOHNEV  FIRE  DEPT 

QOWNIEVlLLE  RANGER  STA 

S  IERRa 

39 

39  34 

U  S  FOREST  SERVICE 

40  02 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

0; 

LASSEN 

l' 

39  97 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CAN>'ON  RESERVOIR 

2916 

06 

LOS  ANGELES 

2'' 

3*  29 

ua  32 

191! 

TA 

L  A  HTR  e  PHR  OEPT 

DUOL  EVS 

2539 

MAR  1  POSA 

37  49 

120  06 

3DO0 

6P 

W  0  MC  LEAN 

DUNN  I '"■AN 

23 

36  93 

MRS.   MARY  A,  HUNT 

SAN  BERDIND 

15 

35  03 

EARL  K  HOBSER 

ouNSfluis  Ranger  sta 

S I  SKI  YOU 

23 

41  13 

WALLACE  E.  MARSHALL 

U 

37  06 

STATE  OF  CALIF-SNQW  SUR 

OUTTONS  LANDING 

17 

33  12 

6A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

10 

35  99 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIDE 

33  49 

METRO  HATER  OISTRKT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0; 

COLUSA 

23 

39  22 

ORlano  unit  wu  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

lie  49 

60( 

61 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  C£NT«0  2  SSH 

2713 

0' 

IMPER I AL 

115  34 

30 

9P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

Amador 

16 

36  20 

P  C  C  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC12e8 

LOS  ANCELES 

29 

34  36 

ARTHUR  I.  STEWART 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

CALIF  OEPT  OF  ACR 

36 

37  56 

MIO 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

SAN  <J0AQUIN 

16 

36  1* 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MQDENA 

ORANGE 

28 

33  46 

HOMER  F  WANNAMAKER 

El  S  INORE 

R I  VERS lOE 

23 

33  40 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

ESCONOIDO 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

266: 

06 

SAN  DIECO 

33 

33  07 

117  09 

60C 

ESCONOIDO  FIRE  OEPT 

ET  I  HANDA 

269S 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

U7  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S I  SKI  YOLi 

li 

41  26 

lawRe.sce  e  buchner 

•EUREKA  hB  C I TY  f 

huhbqldt 

40  49 

EUREKA  HBO  MIRANDA 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

0! 

MARl POSA 

I' 

37  39 

MERCEO  IRRIG  DIST 

EXETER  FaUVER  RANCH 

36  21 

:          CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOL ANO 

23 

36  19 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

293* 

23 

36  16 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRMONT 

2'»*1 

07 

LOS  ANCElES 

H 

3*  42 

L  A  HTR  C  PHR  OEPT 

fallbrook 

2958 

SAN  OIECO 

33 

33  21 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FALL  RIVER  MILL  INTAKF 

2964 

Oi 

*l  01 

121  26 

334( 

P  C  r.  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994 

euTTE* 

39  36 

121  16 

2969 

A  S  MENDICHl 

FEHGuSQN  Ranch 

3020 

23 

40  21 

122  27 

BOO 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNQAlE   8  SSH 

3029 

HUMBOLDT 

I' 

AO  30 

124  20 

1445 

CONNICK  LIVESTOCK  CO 

FERNDALE   2  NW 

HUMBOL  OT 

40  36 

124  17 

10 

9P 

9P 

ROLLIN  I  BOYTON 

fiddletohn  lynch  ranch 

3038 

0! 

amaoor 

16 

36  32 

120  42 

2140 

9A 

HENThORTH  LYNCH 

FIGUERDA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3200 

V  S  FOREST  SERVICE 

F  I  LLMORE    I  HNH 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34  24 

UB  96 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  Points  9  ssh 

3083 

05 

U 

36  21 

120  09 

295 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

3087 

03 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  19 

4000 

91 

9P 

5P 

CAL  OEPT  FISH  C  CAME 

FLORENCE  LAKE  R 

3093 

0: 

FRESNO 

27 

I 

37  16 

US  56 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

folsqm  OAM 

3113 

SACltAMENTO 

3B  42 

121  10 

390 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  9  N 

3U8|  06 

SAN  BEROINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  M  CETCHELL 

FUNTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINQ 

26 

3*  09 

in  30 

1090 

41 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  ClEN 

3130 

0: 

TRINITY 

39 

*0  23 

123  20 

2340 

MRS  e  E  ESLICK 

fohesthul  Ranger  sta 

3134 

02 

PLACER 

1 

39  01 

120  51 

3015 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  Salmon 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  l' 

1240 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MOOOC 

19 

*I  51 

120  06 

4498 

9P 

9P 

L  J  FEE 

—  -  17a  - 


STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

s 

Ej 

SPECIAL 

9161 

0 

MENDOCINO 

F08T  BRiCC  AVIATION 

31&<> 

0 

MENOOCINQ 

UP 

U  S  we  OBSERVER 

FORT  OICK 

3173 

0 

oel  norte 

n 

41  52 

12*  09 

41 

BENNY  L.  BEASLEY 

FCRT  JONES  6  ESE 

3176!  0 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  *3 

332- 

31B2 

0 

SISKIYOU 

31B6| 

MONTEREY 

3191 

0 

SONOMA 

3232 

0* 

SANTA  C"U2 

3242 

021  SHASTA 

8A 

3257 

03 

FRESNO 

3261 

05i  FRESNO 

FULLEBTON  Oah 

32951  06 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FUlLEBTON  HiLlCREST  RV 

3286 

06 

ORANGE 

2< 

33  S3 

117  S5 

330 

FULLER10N  MUN  UTlL  OEPT 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

340 

3338'  02 

EL  DORADO 

gasquet  rancer  station 

3357 

01 

OEL  NORTE 

3369 

03 

MONO 

GE0RCETC1NN  RANGER  STA 

33«'> 

021  EL  DORADO 

BJ 

CERBER  RANCH 

33871  0*1 

SANTA  CLARA 

8A 

CERLE  CEEk  camp 

3338!  02'  EL  DORADO 

3<-02 

Snta  BARBARA 

ClBSQN  nut  MNTNCE  STA 

3*0! 

o; 

SHASTA 

BYRON  F.  CLARKE 

GILLESPIE  FIELD 

i'<lO 

06<  SAN  DIEGO 

3! 

32  49 

116  58 

36: 

5P 

SAN  OIEGO  COUNTY 

3*171  0* 

Santa  clara 

20 

37  00 

121  3* 

19* 

9A 

3*19 

SanTa  claha 

GlL^OV  14  iHB 

3*22 

SANTA  CLARA 

CLENOAlE  STAPFN  FC293C 

3*50 

06l  LOS  ANGELES 

3*52,  06 

LOS  ANGELES 

9P 

GLENNV I L  LE 

3*63  0? 

KERN 

BA 

CLENNVIllE  FijlTON  fiS 

3*6! 

OS 

3*89 

07 

IMPERIAL 

GOLD  Run 

3*91 

^2 

Placer 

JOHN  F  MALL 

colostome  echo 

3*93 

07!  San  BEHDINO 

35  IB 

116  4B 

322( 

s 

ALBERT  0.  NURTON 

GONZALES  9  ENF 

3502 

0* 

SAN  BENlTD 

2* 

36  32 

121  17 

2350 

GRACE  liEAOOw 

3529 

05 

Tuolumne 

GRANITE  SPRINGS 

35*9 

02 

PLUMAS 

GRANT  GROVE 

35SI 

OS 

TULARE 

GRASS  VALLEV  NO.  2 

3573 

52 

NEVADA 

81 

gratqn 

3578 

01 

SONOMA 

7A 

CREENV I E  M 

361* 

01 

SISKIYOU 

GREENVILLE  RANKER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

CnOVELAND  Z 

3669 

35 

Tuolumne 

FREO  H.  OSBORNE 

CROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

31 

37  <,9 

120  06 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV 1 LLE 

36B3 

01 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

1*5 

HAINES  CYN  LQMER  FC364 

3703 

06 

LOS  ANCGLES 

HAINES  CVN  UPPER  FC367 

370* 

06 

LOS  ANGELES 

3710 

07 

InyO 

371* 

San  matgO 

9P 

3725 

Oi 

Plumas 

ALBION  A  SARGENT 

HANFD" 0 

37*7 

OS 

KINGS 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

MiPPV   CAMF    RlN&ER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON   CULCI^  "S 

319l!  02;  SHASTA 

23 

40  22 

122  53 

2750 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRV  ENGLEPRIGHT  QAM 

38001  02''  NEVADA 

39 

39  14 

121  U 

5BD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

382* 

02 

SHASTA 

P  G  t  t  COMPANY 

HAYFIElO  PU'^PINC  PLANT 

3eS5 

07 

RIVERSIDE 

HAYFORK  RANGE"  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

BA 

HAYHAHD  b  E5E 

0* 

ALAMEDA 

HE  ALDSBURC 

3875 

SONOMA 

HEALOSBURC  NO  2 

01 

SONOMA 

hEll  hole 

3891 

PLACER 

PLACER  COUNTY  WTH  ACCY 

HEHET 

3896 

oe 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1695 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  OAr^ 

39U 

San  DIEGQ 

33 

33  1* 

116  46 

27D0 

BA 

HERNANOE!  2  nm 

3925 

San  BENITO 

HERNANOEI  7  SE 

3928 

0* 

SAN  BENITO 

3935:  07 

San  berdino 

hetch  hetchy 

3939 

05 

Tuolumne 

BA 

BA 

HlOOfiN  VALLEv  ranch 

39i.6 

02 

NEVADA 

8A 

HIGHLAND  LAKES 

395* 

35 

ALPINE 

3987 

Jl 

SISKIYO'J 

HOBERCS 

*OiO 

02 

LAKE 

GEORGE  0  HOBERC 

hdckett  MEAODWS 

*012 

05 

TULARE 

9 

36  22 

lie  39 

8900 

s 

CORPS  Of  ENGINEERS 

HOECEES  FC  60  A 

*017 

lOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  0? 

2630 

HOGBACK  R^AD 

*019 

Oi 

TEHAMA 

HOLLIStER  1  Sw 

SAN  BENITO 

HOLLlSTEH  Z 

*02S 

04 

SAN  SENITO 

HCllISTER   10  6NE 

*035 

SAN  eENlTO 

HONEVOEM  i  WSW 

*07* 

01 

HUM3DLDT 

BA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

NORLAND  9  NE 

*097 

02 

LAKE 

hossack 

*120 

OS 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

huasna 

*!** 

06 

SN  LUIS  UBPO 

30 

35  06 

120  23 

715 

MRS   LURLINE  H  6R0WN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*1*8 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  43 

7800 

s 

HUNTER  OIST  craves  RCH 

4166 

02 

TEMAMA 

HUNTERS  QAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

37  14 

HURKEV  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIOg 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HV AMPOn 

4191 

01 

TRINITY 

126D 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

tOLEMlLO  HmV  MNTNC  STA 

4202 

OEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

420* 

05 

SAN  BEMTO 

NEW  IDRIA  MINE   L  CH£M 

idyllwilo  fire  oept 

42U 

07 

RIvERSlOE 

lOYLLWlLD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

IMPERI AL 

32  51 

115  3* 

6P 

IMPERIAL    IRRIC  DtST 

jrtPERIAL   FaA  IP 

07 

IMPERIAL 

32  SO 

115  3* 

56 

HID 

INQEpENriENC  F 

4232 

07 

INYO 

L  A  wTR   C   PmR  oept 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

9175 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

*259 

07 

RIVERSIDE 

U 

BA 

aGR  RESEARCH  SERVICE 

INVOKERN 

4278 

07 

9P 

invokern  ari^itage 

4280 

07 

MID 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

ioha  hill 

42S8 

02 

PLACER 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

922 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEy 

437* 

02 

MODOC 

21 

*1  16 

120  18 

9300 

SP 

WALTER  CaNTRalL 

JOHN  Bull  flat 

4368 

07 

SAN  BEROINQ 

3*  20 

116  53 

6060 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

johnsondale 

4389 

05 

TULARE 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

**05 

o7|  San  berdiho 

116  19 

JOSHUA  6SN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  HYNOLA 

**18 

06 

SAN  OlECO 

3650 

SS 

JUNCAL  OAH 

**22 

SNTA  SARBARA 

2075 

6P 

KAISER  MEADOWS 

***2 

05j  FRESNO 

KEE  RANCH 

4*67 

07 

SAN  BERDINO 

*325 

kellocg 

**80 

01 

SONOMA 

kelseyville 

02 

LAKE 

CO  fark  c  home  ADV 

KENTFIELO 

4S00 

01 

MARiN 

n 

37  57 

122  33 

120 

5P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERLINGER 

*508 

05 

SAN  JOAOL'IN 

27 

37  41 

121  26 

177 

4520 

05 

KERN 

T70 

5P 

SO  LALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  ND  3 

4S23 

05 

SO  CALlF  EDISON  CO 

KETTL EmaN  C I TY 

453* 

05 

KINGS 

250 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTlEMAN  STATION 

4536 

03 

KINGS 

6P 

P  0  C  E  COMPANY 

KiLARC   POWER  kOuSE 

454* 

02 

SHASTA 

121  52 

16*8 

llA 

P  C  E  E  COMPANY 

KING  CITl 

4555 

0* 

MONTEREY 

KLAMATH  R 

4577 

01 

OtL  NORTE 

12 

*l  31 

124  C2 

23 

KNEElAND  10  SSE 

45B7 

01 

HUMBOLDT 

40  3B 

123  9* 

2396 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

3I 

37  48 

8A 

RAYMOND  WllLMS 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

145 

KYBURI  STRAWBERRY 

02 

El  DORADO 

I 

3B  48 

120  09 

970D 

LA  CRESCENT!  pc  J'l  6 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

Ue  14 

1569 

CReSCENTA  VLY  CO  H  D 

LAFAYETTE   Z  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  C6 

539 

ILAGUNA  BEACH 

4647 
4650 

06 

ORANGE 

33 

33  35 

117  47 

39 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEAC^  ? 

ORANGE 

'I 

33  33 

117  48 

210 

LA  HONQA 

San  MATEO 

37  19 

122  16 

7B0 

6P 

MRSi   GERTRUDE  REEDY 

LAKE  Alpine 

05 

ALPINE 

34 

38  29 

120  01 

7300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  SERDINO 

15 

34  15 

117  11 

9209 

9P 

LAKE    AAHOMHEAU    F  D 

LAKE  Eleanor 

4679 

OS 

Tuolumne 

37 

37  SB 

119  53 

*662 

s 

HETCh  METCHY  wTR  sup 

LAKE  PIllSBURY  no  2 

01 

LAKE 

39  25 

122  59 

1792 

5P 

5P 

JAMES  H,  MORGAN 

LAKEPORT 

*701 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SaBRINA 

4705!  071  INYO 

19 

37  13 

IIB  37 

9069 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

lakeshore 

4709 

02 

SHASTA 

23 

*0  53 

122  23 

1075 

BP 

8P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKEStOE   2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGQ 

25 

32  51 

116  93 

690 

HELJX   IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

3B  30 

122  00 

IBO 

BUREAU  OF  RECLAHATION 

LAKE  SPAULDINC 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39  ;« 

120  3B 

5196 

9P 

5P 

P  G  t  e  COMPANY 

INDEX  CALIFORNIA 
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STATION 

INDEX  NO. 

vrsiON 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

nEVATlON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

PRECIP. 

SPECIAt 

OBSERVER 

LAKE   SPAULDING  0AM 

NEVADA 

3^ 

39  20 

120  3£ 

5120 

4P 

P   C   £    E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGQ 

1900 

ESCQNOIOO  MTL  WTR  CD 

473! 

0 

SAN  OIECQ 

3^ 

32  46 

117  01 

535 

5F 

LA  MESA  tJBE  OEPT 

LANCASTER 

47*1 

0 

LOS  ANCEtES 

li 

34  41 

lie  07 

2393 

6P 

6 

M4RV I N  FOSTER 

LA  PAN2A  Ranch 

120  10 

159C 

MRS.   MAE   E.  MARTENS 

Lfl  PQRTE 

0 

MICHAEL  C  LiBBEY 

LASSEN  CREEK  UPPER 

0 

'  MODOC 

DEPT  OF  wATE"  RESOURCE! 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

0 

S I SK I  YOU 

121  31 

4770 

9J 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

LA  VEPNE   HTS  FC   560  8 

at 

123! 

3* 

WATER  ASSOC  Personnel 

LAYTONvILLE 

0 

MENDOC 1  NO 

16*0 

LEBEC 

0! 

lie  52 

3565 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECMLilA  PT  STA  FC  3528 

06 

LOS  ANGELES 

16O0 

*i 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

leesvIlle  keegan  ranch 

48ec 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

MATTHEW  j  KEEGAN 

1  le  grand 

4884 

05 

27 

37  14 

120  13 

255 

31 

MERCED  £0  FIRE  DEPT 

1  LEHMAN  RANCH 

05 

EL  DCRADO 

IVAN  ft  LEHMAN 

lEmon  cove 

OS 

TULARE 

5P 

KAWtin  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

02 

PLUMAS 

S 

CALlF  DEPT  OF  WATER  RE! 

LINDSAY 

OS 

TULARE 

395 

7P 

LITTLE  LAST  CHANCE  ^Y 

02 

PLUMAS 

39  50 

5730 

OEPT  QF  mT"  resources 

LITTLE  PANDCHE  OE T  DAM 

05 

FRESNO 

IDA 

lot 

lOA 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  COLD  CR 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

02i  LASSEN 

40  53 

121  11 

*170 

8A 

MRS.  CLOVERINE  COROER 

LlVERMQRE  COUNTY  F  0 

*9r 

ALAMEDA 

121  46 

490 

5P 

9P 

LIVERMORE   ALMOA  CTV  F  D 

LOCKwOOD  2  N 

5017 

montere'' 

Z' 

35  58 

121  05 

1104 

lodgepole 

BA 
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San  joaOuIn 

121  17 

40 

9P 

SP 

9P 

CITY  OF   LOO  I 

LOG  SPRING 

?090 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SNTA  BARBARA 

12D  27 

99 

5P 

LQMPOC   water  TREAT,  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

19 

116  03 

379C 

LONG  SEACH  Pub  SVC 
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5502 

RIVERSIDE 

33  34 

U6  04 

■  180 

!P 

3P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
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SISKIYOU 

12 

*l  39 

121  37 

6726 

s 

MENDQTa  QAm 

05 

FRESNO 

27 

120  22 

05 
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MASONUe  CORPORATION 

6115 

07 

SAN  BEROINO 
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LOS  ANGELES 

6 

38 

lie  05 

2517 

MID 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  *9 

116  32 

*11 

5P 

66'ib 

0* 
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MIO 

MIO 

J 

SAN   OtMAS    FtRf    MO  Fe99 

77*9 

06l  LOS  ANCElCS 

26 

3*  06 

117  *8 

953 

8A 

Ot>ftS    TANBAPK  FLAT 

77S0 

06 

LOS  ANCKES 

3*  12 

2720 

SAN   PfLiPE    HICNitAY  STAR 

77J) 

0* 

SANTa  CLARA 

20 

57  01 

121  20 

363 

SAH  PtRNANgO 

7759!  06 

LOS  ANCElES 

13 

3*  17 

lie  28 

963 

5P 

3P 

SAN   PlRNANOO   PH  | 

7762 

06 

LOS  ANGI LEJ 

13 

3*  19 

US  30 

USD 

I  P  RICHhONS  fUNSET  A 

7767 

0* 

sn  FRANCiscn 

37  *6 

122  30 

32 

SP 

HTD 

IHPtRlAL    IRRIC  OIST 
ANDREW  MEHLSCMAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
0  S  FOREST  SERVICE 
MARlN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
V  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  OEL  8DNDIQ 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW   J  BLANEY 


oceansioe  fire  OEP' 
oceanstoe  water  dei 
eabl  c.  cartier 
pacific  telctel  co 
ventura  co  fire  dei 

OEPT  UF  WTR  RESOUfli 
J.   T.  SAILORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  AS' 
CAL  OIV  e£ACH  t  PAI 


ORLAND  UNIT  HU  ASSN 

E   J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

OMR  C  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FLDYO  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHHWALL 
PALMOALC   IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SP&S  FIRE  OEPT 
ENCINEERINO  OEPT 
JAMtS   A  BELL 
PALOmAR  observathhy 
SUPT.   on   STREETS  £,  PKS. 
C.   T.  SNYDER 
MISS   LILY  P>EfiO 

PARAOISE  FIRE  DEPT. 
HETCh  HETCHY  wTB  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
ROBERT  H.  DURHAM 
PASADENA  WATER  DEPT  | 
U  S  FOBtST  SERVICE 
CITY  OF  PASU  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CALIF  06PT  WATER  RES 
STATE  DIV  np  FSTRY 
PETALUMA  FIRE   STA  •  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
USPS,    DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULQS  RANCH 
POLICE  UEPARTMENT 


P  G  C  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  P   St  CAL  DEPT  WTR 
PLATINA  HWY  MTC  STn 
PLUMAS   EUREKA  ST.  PK. 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
WEATHER  auBEAU  OFFICE 
U  S  NAVAL  MACAIINE 
JOHN  H  OAYSELL 
F,   W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LDDCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

P  C  C  E  COMPANY 
PDWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPflULOINC 
8.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY    QF  S600INC 
REDOING  FIRE  OEPT 
BEOLflNDS  DAILY  FACTS 
CITY  PIRE   OfcPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSQM  STATE  PRISON 
CALIF    DlV    BEACH   £  PKS 
CITY  QF  RICHMOND 
U  S   ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE   FIBE  OEPT 
CITRUS  RES  C  AC  EXP  STA 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
OEPT  OF   HATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND   H  JOHNSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EOJSON  CO 
CALlF  STATE  ENC 
MRS  MARIAN 


STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY    WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIP 
EOWlN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
PARISH  RANCH 
BRaTHEH  U  BENEDICT 

SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CASRAL  JR 
P  C  t  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ftNTONJO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 
S  e  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR   E  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS    FIRE  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  CROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 


j  OBSERVATION 
1     TIME  AND 
I  TABLES 

I  g 


SAN  PRANCISCO   MB   AP  I 

S  F  FEDERAL  BUIlOINC  I 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  CAeRIEL  DM  FC*25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGQRIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  jOAQUlN   EXP  RANGE 

SAN  JOSE  I 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION  I 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 

»SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

ilSAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVfR  PH  3 


SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 

SANTA 


ANITA  FERN  FC*32 
SARBARA 

BARBARA  Faa  AP 
BARBARA  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 
CRUZ 

FE  Dam  I 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOST 
MARIA  WB  AIRPQRTR  ' 


SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR   PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  HANGER  STA 
SCOTIA 

SEARSVULE  LAKE 


SSE 


sebastqpol 
secret  vallev 
sepulveoa  dam 

SHELTER  CDvE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETOWN  2  E 
SIERRA  C ITy 

s:erraville  ranger  sta 
signal  hill  fc  *15 

silverado  ranger  sta 
skaggs  spgs  las  l'jmas 
slack  canyon 
snow  creek  upper 
SNOW  Flat 

SODA  SPRINGS  1  E  R 
SOLEOAO 

SOMERSET  5  ESE 
SOMIS  3  NW 
5CN0MA 

sonora  rs 

shnora  junction 

s  e  faralldn 

so  entrance  yosemlte 

south  lake 

spaora  pac  fc  356  c 

sprechels  hwy  bridge 

SPRiNOvlLLE  7  ENE 
SPRINCVILLE  RANKER  STA 
SPRINGvlLLE  TULE  HDWKS 

SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  2 
STANOISH   I  E 
STANDISH  HICkEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
iSTDCKTQN  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

STONYFOBD  COOLEY  RANCH 
STONYFOBD  ranger  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  HEAQOw 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 

SUSANVULE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNH 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TALBOT  CAMP 

TEHACHflPI 

tehachapi  airport 

TEJON  RANCHO 
TERMO 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MILE  VALLEY 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  flVRS  EDISON  PH 
THREE  RVRS  EOISnN  PH 


801*  ( 

8025  ( 

eo*5  ' 

B06S  ( 

8072  ( 

B07*  ( 

6092  ( 

ei35  ( 

ei62  ( 

8173  ( 

8175  ( 

8207  ( 

8219  ( 

8230  ( 

82*3  ( 

8272  ' 

8276  ! 

8317  ( 

8318  t 
8332  ( 
8338  ( 


8353  ( 
8355  ( 
B376  ' 
8380  ( 
6*06  ( 
8*36  < 
8**6  ' 
8*5?  ' 
8*60  t 
e*63  ' 

8*7*  ( 
8*79  t 
8*87  C 
8*90  t 
8*99  ( 
8510  ' 
65**  ( 
655*  I 
8558  ' 
6560  ' 

8578  1 
8580  < 
8587  I 
6591  ( 
8606  ( 
8627  I 
86*8  < 


TIGER  CREEK  Pm 
TOPANCA  PATRQl   STA  FC6 
TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBQNA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRDNA 

TROUGH  SPRING 

TRUCREE  RANGER  STATION 
TUJUNGA 

tujunca  mill  CR  FC  *70 
TULEFIELO 

TULELAkE  R 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURlOCK 

tustin  irvine  ranch 
twenty  mile  hollow 

twentynine  Palms 
twin  lakes 
twitchell  dam 
uhl  ranger  station 

•UKIAH 

URIAH  *  WSw 
"UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  MATTOLE 


8661  ( 

8869  I 

8892  I 

6905  ( 

8912  ! 

691*  ( 

8917  ( 

8928  : 

8967  ■ 

8973  1 

8992  I 

6997  ( 

8999  t 

9001  ( 

902*  ! 

9035  < 

9037  I 

90*3  1 

90*7  ( 

90*9  t 

9052  ( 

9053  ( 
9061  ( 
9063  t 
9073  ( 
9087  ( 
9097  ( 


San  MATEO 

SN    FRttNCISCO  I 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
I  RIVERSIDE 

■  RIVERSIDE 
i  MAOERA 

<  SANTA  CLARA 

SAN  SENlTO 
)  ORANGE 

>  MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
.  MARIN 

■  ORANGE 

SAN  BERDINO 

LOS  ANCElES 
SNTA  8ARBARA 
SNTA  BARBARA  ! 

A  BARBARA 
SAnTa  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
9NTA  BARBARA 

>  LOS  ANGELES 
LOS  ANCELES 
VENTURA 
SONUMA  I 

A  8AR8ARA  I 
I  URANGE 

LOS  ANGELES 
SISl^IYQU 
,  HUMBOLOT 
SAN  MATED 

SONOMA 
LASSEN 
LOS  ANGELES 
SHASTA 
,  HUM60LQT  I 
EL  OQRAOO 
SHASTA 
SIERRA 
SIERRA 

ANGELES 

ORANGE 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA  ' 

NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCI5C 

MARIPOSA 

INyO  1 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE  ' 
TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOC INO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOACUiN 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 


FRESNO 

SANTA  cRu: 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LASSEN 
LASSEN 
amaOor 
Plumas 

■  KERN 

Placer 
El  uoraod 
Placer 

I  KERN 
<  KERN 

I  KEPN 
LASSEN 

Placer 

SONOMA 
'  RIVERSIDE 
VENTURA 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

San  JOAOuIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

BEROINQ 
COLUSA 

I  NEVADA 
I  LOS  ANGELES 
I  LOS  ANGELES 
I  KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

Tuolumne 

■  stanislaus 

.  ORANGE 
I  TEHAMA 

SAN  BERDINO 

:  ALPINE 

I  SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOCINO 

■  LOS  ANGELES 
>  SAN  BEROIND 
:  LAKE 

HUMBOLDT 


33  3*  01 
ly  3*  00 
29i  3*  21  I 


30  36 
36  10 
36  08 


39  53 

38  08 
36  56 

39  5* 


35  00 
37  05 

36  5* 


38  23 
*0  27 
35  09 


22  23 

22  23 

17  5* 

17  52 


120  ' 

119  • 

122  16 

19  27 

22  32 

17  52 

.17  06 


I  01 

19  *1 

.19  50 

.19  57 

121  56 

122  01 
'  58 


1535 
1560 
1050 


'  38 


120  05 

117  *3 

118  27 
123  OS 


120  16 
116  26 
122  25 


19*0 
8700 
6835 


119  27 

123  00 

119  3a 

lie  3*  I 


120  1* 
117  1* 
120  2* 


121  2C 

121  15 

121  19 

122 

122  33 
122  32 
121  36 
121  D6 

120  23 
119  : 

121  50 


2*70 
1050 
4070 

6235 
5630 
*030 
950 
1060 
103'>0 
3518 


*1*8  I 

*555 

15C6 

6160 

1023 

azio 

6Z5* 
6000 
3975 
3960 

1*25 
5300 
5900 
1663 


121  35 

22  *6 

17  23 

22  39 


2(300 
1693 
*000 


*035 
8950 
8600 


20  19 

18  39 

23  12 

23  16 

IB  27 


I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 

PASADENA  HATER  OEPT 

ORBlN  R.  MATKINS 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

GARY  J.  ARATA 

BYRON  JOHANSEN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CITY  QF  SAN  JOSE 

,   SANDRA  J.  KNOLL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OEPT  HATER  RESOU«ceS 
CAL  STATE  PJLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARA 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  INOIPENOENT  JOURNAL 
SANTA    ANA    FIRE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CD 

LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA   SwG,  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
B09ERT  E  BURTQN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KuSlCK 
RICHARD  S  PILECKI 
I  5  WEATHER  9UREAU 

CITY    SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SEP 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINCTDN 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  ClAPP 


A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  H  RUMBQ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  BUB  bEClAMATIOI 
MRS  MARILYN  F  MACH 
THEODORE  B  HEUSN' 
MRS  JANICE   M  SUT' 
IRS,    JEANNE  W,  M< 
I  S  FOREST  SEflVIi 
GEORGE    1  DS80RN 


ER 


PS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOlD 
STATE  Olv  OP  FSTRY 
DESERT  HATER  AGENCY 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUCHAN 
JOHN  N  FRANCtONI 

K  A.  HASELEY 
BERYLW0Q5   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 

STATE  OIV, OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

E.  STJLL 
U  5  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 
;  FOREST  SERVICE 
,  c  E  CLIMPANY 

SQUAw  VALLEY  STATE  PK 
LERUY  KEMP 

C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  C  PKS 
t  E  COMPANY 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  Dlv  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  * 

FRED  H  COOLEY 
'  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 

.    LILLIAN   MACBUDER  i 
SUEY   RANCH  [ 
DEPT  OF  WTB  BEEOUftCES 
CAL  DIV  BEACH  t  PARK 

AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 

DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
;  CALiF  DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRV  6  FO 
.  ESTHER  BEATTY 

FED   AVIATION  AGENCY 
CLOSED  10/6/66  \ 
I  harRy  m.  COhas 

.  TEHACHAPI  CUMNlNGS 

TEJON  RANCH  COMPANY 
SULD  E  LAKSO 

.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAyE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  0£PT 

.  CALIF   DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO  I 
SO  CALif  EDISON  CO 

P  C  C  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AACE  R  TuGEl 

BANTA    CAReONA    IR  CO 

u  5  BUR  RECLAMATION 
U  S  eUR  RECLAMATION 
AMERICAN  PLC  CORP 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0.  PARHA 
I  LOS  ANCELES  CO  FCD 
I  KERN  COUNTY  LfcND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 

I  S  WEATHER  BUREAU 

lEPT  WATER  RESOURCES 

ARL  A  PEARSON 
THE  IRVINE  COMPANY 

lEPT  OF  WATER  RESOURCES 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 
■  C  C  E  COMPANY 
.ANTA  MARIA  VLY  WCD 
I  S  FOREST  SERVICE 
ITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 

I   C    L  A 

IBERTY  GROVES  CORP 
EOGAR  J  SCHUETTE 
'ESIEY  C  ROSCOE 
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STATION  INDEX 


UPft  S4N  LEANORO  FIlTEB 
UPPER  T«ES  PINOS 

VALLETON 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VALVEBHO  ftANceH  STft 
VAN  NUVS  FC  ISB 
VENADO 

VENTUCOPA  ft  S 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VI06TTE  MEAOQH 
VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VINTON 
VISALlA 

VISTA  i  me 

VOLLMERS 

vclta  power  house 
wallace  i  se 

MALMftR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   1  ESE 
WALNUT  CHEEK   2  ENE 
WALNUT  CREEK  6  E 
WALNUT  PTL  STl  FC102B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PHOENtX  RANCH 
WATSONVILLE  W4TE8:^QRKS 
WAW0N4  RANGER  STATION 

HEAVEnvltLE  RANGER  ST4 

WEED  FfE  DEPiaTMENT 

WElOON  1  WSi< 

WENDEL    10  SE 

WEST  91C  PINE  LOQ!(OUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT 

WESTVlLLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  I  NE 


91S9  I 
91B9  I 
9200  ' 
9221  I 
9232  I 
9251  I 
9260  I 
9273  ( 
92S3  I 
92eS  I 

9301  I 
932S  I 
9328  < 
93<i5  ; 
9351  I 
9367  ' 
9378  : 
9366  I 
9390  ( 
9'>ie  I 

9'i;o  ( 
9423  I 
9*26  I 
9'.27  I 
9431  < 
94*7  1 
9*52  I 
96  58  ( 
9473  I 
9482!  I 

9490  < 
9499  ' 
9512  < 
9526  < 
9fiZ  ( 
9560  I 

9597  ( 
9602  I 
9605  ( 


ALAHEOA 
San  BENlTO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  onoa 

SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 

CONTRA  COSTA 
CONTHi  CQSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGU 

SNTA  BARBARA 
S-NTA  C«UI 
MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 
'  KERN 
I  LASSEN 
.  bNTA  BARBARA 

■  FRESNO 

■  CALAVERAS 
:  PLACER 

■  TULARE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


e  bav  hun  utl  djst 
eldOn  fancier 
vacav:lle  fire  oist 
miss  juoy  a.  wolf 
vallev  cnt  mun  water 
u  s  forest  service 

VAN  NUVS  PUBLISH  Cn 
SONOMA  CF.C   AND  WT«  CO 
U  S  FUREST  SERVICE 
CD.    FLOOD  CONTROL  DIST 

SO  CALIF   EOISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L   A  CO  FIRE  0£PT 
FRANK  OOTTA 

VISALlA  FIRE  OEPARTmEnT 
VISTA  FJ«E  OEPT 
W.    FRED  BORING 
P  G  C  E  COMPANY 
CLARION  e  VAN  SCHAICK 

MRS.   JOAN  THOMAS 

JOHN  F.  TERRV 

TOMAS   S  VANASEK 

MRS,  BETTY  FAIPCLOUGH 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNERS  RESORT  CO 

KERN   CO   FSTRY    C    F  0 

PHOENIX  RANCH 

CITY  OF  WATSDNVILLF 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLQUNT 
ED  FILtPELLl 

u  s  weathep  bureau 

BOSTON  RANCH  CO 
STATE   OIV  OF  FORESTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF   SAMUEL  DAMON 


whiskeytown  res 
white  mountain  1 
white  mountain  2 
white  mtn  storage 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
LOROSE  RANGER  STA 
LL  |AMS 
LLITS    1  NE 
LLITS  HOWARD  FQH  RS 
LLOW  CREEK   I  NW 

LLOWS 

llows  usbr 
:nchester 

NT6HS 
WDFFQRD  HEIGHTS 
WOOOFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
VORBA  LINDA 

VDRKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEAOftTRS 
YREKA 

lENU-KETTENpOM  STORE 

CLOSED  STATIONS 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 
DEER  CREEK  POWER  MOUSE 
GRACE  MEADOW 
TALBOT  CAMP 


COUNTY 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


9621  t 

9632  t 

9633  ( 
9635  [ 
9660  ( 
9671  ( 
9677  1 
9&B4  ( 
9635  I 
9694  t 

9699  ( 

9700  ' 
9722  : 
9742  1 
975*  ( 
9775  ; 
97BI  ( 
9814  < 
9816  < 
9847  ( 

9B51  I 
9B55  ( 
9B66  < 
9953  i 

0619 
2334  02 
352^1  05 
6771'.  02 


SHASTA 

MONO 

MONO 

SAN  BEROINQ 

LOS  ANGELES 

INYO 

COLlJSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

TR  [NITY 

GLENN 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOlO 

Santa  clara 
El  dorado 

ORANGE 

mendocino 
mariposa 
siskiyou 
trinty 

inyo 
NEVADA 
TUOLUMNE 


1295 
10150 
i24T0 

T260 


B194 

3700  3P 

evoo 

6000 


BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
STATE  Of  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  BAILEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
HENRY  C.  WAOE 
STATE  Dlv  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

lOWARD  R  ALLARD 
iSBft  MATERIAL  CONTl  OIV 
IM  M  8LACKM0HE 
I  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JJBGENSEN 
WiLMA  C  BARR 
AOR  EXTEN  SERV 
MAPVIN  E  WARE 

>  wEAThED  bureau 
vorba  linda  water  co 

.  V.   SYLVIA  HULBERT 
NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
NE  KING 


CLOSED  5/6/70 

CLOSED  10/31/69 

CLOSED  10/1/68 

CLOSED  10/S/6S 


I    DRAINAGE  CODE: 


1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER   9-KAWEAH    10-KERN  11-KlNGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES   14-MERCED   15-MOJAVE   16-MOKELUMNE   17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACR AM ENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  36-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA   32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST    34-STANlSLAUS  aS-TRINlTY   3B-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  rogardlOK  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 
557  Fodlral  Off™"BSlldlSg,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  In  "nOUIU-Y  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 

DIUENSIOHAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
.Ind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  85  F.     In    'Supplemental  Data 
table  direcuons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIHE:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time      During  the  summ^  ^Sj^"''" 


EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
In  the  Evapo^lon  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  ■'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  talten  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  '■Cllmatologlcal  Data"  table,   the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•+  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
♦    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G     "Soil  Temperature"  table. 

0     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     emission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 


SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 


General  weather  conditions  In  the  U,  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ar  lual ;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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ENVIRONMENTAL  D.ATA  SERVICE  V, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IFORNIA 


NE  1970 
Volui#  74  No.  6 


Temperature 


Precipitation 


NORTH  COAST 
DR4IN4GE 


01 


SLDERPDINT 
4NGHIN   P4C   UNION  COI 
BIG  B4R  RANGER  STATION 
CALLAHAN   RANGER  STA 
CECILVILLE  5  SE 

CLDVERDALE  3  SSE 
COVEI 0 

CRESCENT  CITY   1  N 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

FERNDALE  2  Nw 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVIATION 

FORT   JONES   RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON 

HAPPY  CAMP  Ranger  sta 

HEALOSeURG 

HUTS 
HOOPA 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 
LAKE   PILLSBURY  NO  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  I IV. 

UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WULITS   1  NE 
WILLOW  CREEK   1  Nw 
YREKA 

DIVISION 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN   RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSa  LAKE 

blue  canyon  w6  airport//r 

bowman  dam 
brannan  island 
brooks  farnham  ranch 

BURNEY 
CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS  2  WSW 
DEER  CREEK  FOREBAY 
DE  SABLA 

DOBBINS   1  S 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 


86. 0 
79.9 
90.0 
9<t.5 
81. 3M 

e<>.8 
85.5 
b^.^ 
73.1 
81.<,M 

56.3 
63.  1 
86. 5M 
60.9 
60. 8M 

87.2 
63.2 
76.8 
89.6 
83.3 

81. OH 
82. 
78.8 
63.* 


75. 6M 
75.2 
76.4 
65.9 
90. OM 

76.6 


60. S 
83.0 

78.5 
79.3 
85.5 


83.2 


ST. 5 
86.2 


81.3 
89. 1 
8".. 6 


76.  1 
76.9 
85.5 
85.1 
70.1 

74. OM 
83 
92. IM 

80 

77.  IM 

92.'.M 

77.3 

91.3 

83.9 

86.8 

86. OM 
89.5 
88. 1 
76.6 
82. <. 

83.9 
80.3 
67.* 


50.4 
52.1 
51.6 
46.9 
44.7m 

50.8 
48.4 
50.2 
50.4 
47. 3M 

50.2 
48.8 
44. 6M 
49.  1 
48. 2M 

45.0 
46.9 
46.2 
52.3 
52.0 

49.6m 
51.5 
50.7 
50.1 


47. 2M 
41.7 
51.2 
47. 1 
51. IM 

51.0 
46.5 
51  .OM 
52.0 
50.9 

52. OM 
49.3 
49.7 
50.2 
50. 5M 

48.6 
51.5 
45.7 
51.8 
48.4 


47.3 
49.7 
51.7 


43.2 
44.8 
57.3 
57.5 
53.5 

49. 2M 
52.2 
55. 6M 
43.0 
42. IM 

54. 8M 

42.9 

58.1 

53.8 

49.6 

56. SM 

56.7 

54,1 

50.9 

51.6 

54.  1 
50.7 
56.8 


68.2 
55.0 
70.8 
55.7 
53. OM 

67.8 
67.0 
55.8 
61.8 
54. 4M 

54.3 
56.0 
55. 6M 
55.0 
54. 5H 

56.1 
55.1 
52.5 
71.1 
67.7 

55. 3M 
57.0 
64.6 
56.8 


51 .4M 
58.5 
54.8 
56.5 
70. 5M 

63.6 
52. 8M 
59. 5M 
66.4 
67.0 

65. 3M 
64.3 
57.6 
58.1 
57. 3M 

55.9 
57.0 
52.7 
69.7 
67.3 


60.7 
60.9 
71.4 
71.3 
61.8 

51 .6M 
67.6 
73. 9M 
51 
59. 6M 

73. 6M 
60. 1 
74.7 
56.9 
66.2 

71  .4M 

73.1 

71.1 

63.6 

67.0 

69.0 
65.5 
72.1 


79 
54 
87 
140 


247 
106 
113 

313 

266 
116 
295 
310 

92 
291 
79 
49 


130 
75 
34 

239 


193 
230 
41 
254 


95 
215 
222 


147. 
27 


193 
182 
30 
15 
197 

179 
33 
10 
159 
189 

20 
177 
5 


160 
90 


.41 
1.47 
.72 

.44 
.22 
1.17 
.55 
.53 

.29 
.21 
.39 
.37 
.45 


.32 
.45 

1.48 
.26 
.45 
.80 


2.66 
1.45 
.46 
.52 
.58 

.48 
.43 
.52 
.25 
.35 


.09 
.63 


1.05 
.58 
.52 

1 .09 


.37 
.27 
1.10 


2.66 
2.61 
1.11 
.13 
1 .46 

1.73 
.16 
.21 
2.88 
1.31 

1 .30 
2.20 
1.45 
.18 
.40 

1.05 
.34 
.42 
1.43 
1.91 

1.47 


.53 

.50 

.01 

.51 

.70 
1.26 
1.01 


.17 
.29 


.00 
.44 
.16 
1.13 
.24 

.44 


1.49 
.35 
.43 
.25 
.40 

.38 
.34 
.35 
.22 
.19 

.25 
.27 
.2! 


.25 
.35 
.48 


.81 
1.16 


.12 
.55 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgkesl 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

°  1 
%  < 

5  » 

«n 

.°l 

»  k 

OB 

FAIRFIELD  FIRE  ST4TI0N 

83.2 

53.8 

68.5 

98 

1 

40 

5 

24 

7 

0 

0 

0 

.39 

.39 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

fOlsom  dam 

86.7 

55,7 

71.2 

105 

4 

50 

29  + 

21 

11 

0 

0 

0 

,82 

.37 

9 

,0 

0 

3 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

BO. 4 

54,6 

67.5 

96 

4 

40 

1 

98 

9 

0 

0 

0 

1,14 

,83 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

GRASS  VALLEV  NO.  2 

80.7 

53. B 

67,3 

97 

23  + 

42 

29 

68 

9 

0 

0 

0 

1.35 

.47 

9 

.C 

0 

3 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

82.3 

4  5  2 

63.6 

100 

2 1 

34 

29  + 

13^ 

14 

0 

0 

0 

3 , 38 

2.61 

,87 

2  6 

-^ 

Q 

JESS  VALLEY 

74.2 

43.0 

58.6 

92 

24 

30 

10 

226 

4 

0 

2 

0 

2.38 

.76 

,73 

10 

T 

0 

6 

1 

0 

LAKEPORT 

90.1 

50.8 

70.5 

104 

21 

41 

12 

25 

17 

0 

0 

0 

,35 

-  .10 

.20 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKESHORE 

87.5 

54,8 

71.2 

105 

22 

45 

29 

29 

15 

0 

0 

0 

1.55 

1.06 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAKE  SPAULDING 

72.6 

44,5 

56.6 

1.7 

87 

22 

32 

29 

221 

0 

0 

1 

0 

1,42 

.25 

.63 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

73.4 

49,3 

61,4 

68 

25  + 

37 

29 

181 

0 

0 

0 

0 

1 . 33 

.  74 

9 

0 

3 

] 

0 

MANZANITA  LAKE 

II 

70.2 

44.3 

57,3 

68 

23 

32 

10 

265 

0 

0 

1 

0 

3.42 

.83 

10 

T 

0 

7 

3 

0 

markley  cove 

85.8 

54,1 

70,0 

101 

23 

46 

6 

21 

12 

0 

0 

0 

.14 

.  14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARYSVILLE 

90.8 

58,4 

74,6 

.9 

106 

23 

52 

29+ 

8 

15 

0 

0 

0 

.37 

.15 

.25 

9 

.n 

0 

1 

0 

0 

uf   r  1  ni  1  Pi 

80.8 

46.  1 

63.5 

3.6 

97 

23+ 

31 

29 

155 

13 

0 

2 

0 

.63 

-  1.01 

,24 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

MINERAL 

73  •  1 

43.2 

58.2 

2 . 5 

89 

23+ 

31 

29  + 

234 

0 

0 

3 

0 

2.78 

1.29 

.71 

29 

T 

0 

5 

3 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

1 19. 

77.7 

49.0 

63.4 

3.1 

96 

22 

40 

12 

153 

9 

0 

0 

0 

.57 

-  .66 

.25 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEVADA  CITY 

81.5 

49.2 

65.4 

2.5 

95 

23 

38 

29 

91 

11 

0 

0 

0 

1,06 

.51 

,44 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

□rland 

89,9 

60.  1 

75.0 

.2 

108 

20 

51 

29 

17 

15 

0 

0 

0 

1,00 

.63 

.57 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORQVILLE 

90.3 

61,5 

75.9 

105 

23  + 

52 

29 

9 

16 

0 

0 

0 

.33 

.24 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

PARADISE 

84.3 

59 . 7 

72  . 0 

100 

20 

46 

29 

3  5 

10 

0 

0 

0 

1,60 

•  61 

29 

^ 

] 

PLACERVILLE 

83.2 

53,5 

68.4 

2.1 

97 

23  + 

45 

29  + 

56 

10 

0 

0 

0 

1,09 

.54 

.66 

9 

,0 

0 

2 

1 

0 

PLACERVlLLE  IFG 

81.5 

59. 1 

70.3 

97 

22  + 

45 

29  + 

70 

10 

0 

0 

0 

1.20 

1.03 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

PLATINA 

67.0 

52,7 

69.9 

101 

3 

43 

13 

47 

13 

0 

0 

0 

1  ,44 

,65 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORTOLA 

80.4 

37.7 

59.1 

Z.3 

94 

24  + 

30 

15 

184 

8 

0 

3 

0 

,94 

.37 

.47 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

OUINCY 

64.8 

44,0 

64.4 

3,4 

102 

2  1 

36 

1 1 

107 

13 

0 

0 

0 

,75 

,02 

.  2C 

10 

(; 

^ 

( 

Q 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

R 

91.4 

62,6 

77.0 

,8 

111 

22 

54 

29  + 

6 

16 

0 

0 

0 

1.25 

,80 

.47 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

REDDING  FIRE   SIS  NO  2 

93.8 

64.1 

79.0 

3.9 

109 

22 

50 

9 

7 

19 

0 

0 

0 

1.20 

,07 

,49 

9 

,0 

0 

3 

0 

0 

ROCKLIN 

89.5 

55.5 

72.5 

.9 

105 

23 

46 

13 

16 

14 

0 

0 

0 

.55 

.33 

,40 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

87.0 

56,0 

71.5 

1.0 

102 

22  + 

51 

29 

9 

11 

0 

0 

0 

.16 

.06 

,12 

8 

.0 

0 

1 

( 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

86.7 

57 . 7 

72 . 2 

2,2 

104 

34. 

53 

17  + 

12 

0 

0 

0 

,24 

•  1 2 

.  1 ' 

g 

] 

SHASTA  DAM 

86.3 

63.4 

75,1 

107 

23 

48 

9 

23 

16 

0 

0 

0 

2.01 

1.49 

9 

,0 

0 

2 

1 

1 

SIERRA  CITY 

78.6 

47,5 

63.1 

94 

20 

37 

15  + 

146 

7 

0 

0 

0 

1.51 

,50 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

76.5 

44.4 

60.5 

3,0 

91 

23 

34 

17  + 

177 

2 

0 

0 

0 

1.30 

.76 

.47 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

SODA   SPRINGS   1  E 

//R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

91,0 

58,0 

74.5 

2.0 

106 

22 

47 

29 

5 

17 

0 

0 

0 

.41 

,02 

,25 

2  8 

] 

( 

Q 

STRAWBERRY  VALLEY 

77.3 

48.4 

62.9 

91 

22  + 

37 

29 

143 

4 

0 

0 

0 

2.29 

.74 

14+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

TWIN  LAKES 

60.5 

36,0 

49.3 

1,1 

76 

22 

29 

15  + 

463 

0 

0 

8 

0 

5.22 

4.11 

2.76 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

VACAVILLE 

89,7 

54.3 

72.0 

1 , 1 

105 

3 

46 

7 

3 

15 

0 

0 

0 

.24 

.12 

.21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA   power  HOUSE 

85,7 

57,5 

71.6 

101 

23 

42 

29 

55 

15 

0 

0 

0 

1.77 

.70 

,50 

28 

.C 

0 

7 

1 

0 

WHISKEYTDWN  RES 

87,3 

60,9 

74.  1 

104 

23 

46 

10+ 

25 

15 

0 

0 

0 

2 .  36 

1,13 

9 

c 

2 

1 

WILLIAMS 

90,0 

58.6 

74.3 

106 

23  + 

52 

11 

5 

16 

0 

0 

0 

.37 

,15 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLOWS 

88.6 

58,4 

73.5 

-  ,1 

106 

20 

46 

29 

16 

14 

0 

0 

0 

.40 

.09 

.17 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLOWS  USBR 

92,4 

56  .  6 

75.6 

106 

23  + 

45 

19 

2 

17 

0 

0 

0 

.33 

,17 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTERS 

90,5 

57.6 

74.  1 

105 

23  + 

51 

29  + 

6 

15 

0 

0 

0 

.39 

,37 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

90,4 

56. 1 

73.3 

,6 

106 

4 

49 

7 

3 

15 

0 

0 

0 

.47 

•  35 

.  45 

9 

0 

1 

0 

DIVISION 

68. 1 

1,8 

1.23 

.55 

T 

•       *  t 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

76 . 3 

37.8 

57.1 

94 

23 

29 

1 1 

4 

0 

3 

0 

.  C 

BODIE 

68,3 

29,2 

48.8 

61 

22 

15 

7 

476 

0 

0 

21 

0 

^!59 

.34 

27 

.0 

C 

2 

c 

0 

BRIDGEPORT 

74.8 

32.7 

53.8 

66 

20 

20 

1 1 

332 

0 

0 

15 

0 

#55 

.33 

2  7 

CEDARVI LLE 

77.4 

49.5 

63.5 

1.0 

95 

22 

35 

29 

156 

7 

0 

0 

0 

2.31 

1 , 37 

.84 

7 

0 

5 

] 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

70.9 

39.2 

55,1 

88 

21 

30 

11 

299 

Q 

0 

2 

2.96 

1.35 

27 

.  0 

C 

E 

2 

DOYLE   5  SSE 

79,4 

46 ,  7M 

63  •  1 M 

94 

23  + 

33 

1 1 

144 

9 

0 

0 

0 

2  ,60 

1.12 

27 

.0 

0 

7 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

80.6 

47,6 

64.1 

95 

22 

35 

11 

112 

11 

0 

0 

0 

1.50 

.54 

27 

.0 

0 

6 

1 

\ 

FORT  BIOWELL 

78.6 

45,6 

62.1 

1.9 

93 

24  + 

35 

30  + 

144 

6 

0 

0 

0 

2.06 

1.10 

.65 

26 

.0 

0 

5 

1 

MONO  LAKE 

77,0 

43,5 

60.3 

87 

21 

33 

13  + 

156 

0 

0 

0 

0 

.42 

.18 

12 

.0 

0 

2 

0 

SOUAW  VALLEY 

71.9 

36,7 

55.3 

87 

23 

29 

11 

292 

0 

0 

5 

0 

2.12 

1.06 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

80.1 

47,5 

63.8 

1  . 6 

129 

11 

0 

0 

0 

1,15 

,61 

26 

,  0 

2 

TAHOE  CITY 

66,5 

41,3 

53,9 

.9 

81 

25 

32 

11 

324 

0 

0 

1 

0 

2!  17 

1.61 

1.09 

27 

T 

c 

4 

1 

\ 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

67. OM 

37, 6M 

52. 3M 

29 

15 

379 

0 

3 

0 

TERMO 

74,4 

41,3 

57.9 

91 

23 

29 

a 

6 

239 

2 

0 

4 

0 

2.49 

,52 

10 

.0 

0 

7 

2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

71,4 

37,7 

54.6 

.5 

86 

23 

25 

312 

0 

0 

4 

0 

2.47 

1.94 

1,22 

27 

.0 

0 

5 

1 

WOOOFORDS 

75,5 

47.2 

61.4 

88 

24  + 

35 

14 

155 

0 

0 

0 

0 

1.26 

.38 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

57.9 

.5 

1.83 

1  .16 

T 

*       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 

AVILA  BEACH 

69,7 

50.7 

60.2 

100 

30 

45 

16  + 

149 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

79,5 

49,4 

64.5 

91 

30+ 

40 

IB 

59 

2 

0 

0 

0 

.47 

.47 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

67,2 

52,9 

60.1 

-  ,9 

78 

30 

50 

7+ 

145 

0 

0 

0 

0 

.56 

.36 

.46 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURLINGAME 

70.0 

52.1 

61.1 

84 

1 

46 

IB 

119 

0 

0 

0 

0 

.17 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

73.3 

44,9 

59.1 

91 

30 

38 

16  + 

170 

1 

0 

0 

0 

.05 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

77.8 

53,3 

65.6 

91 

1 

45 

17 

42 

1 

0 

0 

0 

.67 

.53 

.57 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

GUROY 

01.9 

50,7 

66.3 

100 

1 

44 

16 

45 

7 

0 

0 

0 

.17 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 
HOlLISTER   1  SM 

62.1 

46,8 

54.5 

70 

30 

42 

26 

310 

0 

0 

0 

0 

.21 

.  16 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  ujn 

Average 

Minimum  . 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

s 

1.00  or  More 

Sf 

si 

a  i 

0  i 

sE 

KING  CITY 

83. 5M 

47, 8M 

65. 7M 

.3 

98 

1 

41 

25 

29 

5 

0 

0 

0 

,00 

-  .06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTV   F  D 

83,9 

52.7 

68.3 

1.3 

98 

21-f 

43 

18 

15 

10 

0 

0 

0 

.32 

.22 

.32 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATDS 

80.3 

51.1 

65.7 

-  .3 

92 

19 

45 

18  + 

35 

,01 

-  .10 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

84. 9 

52,7 

68.8 

95 

20  + 

40 

7  + 

20 

12 

0 

0 

0 

.07 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

65.7 

57.8 

46 

30  + 

207 

0 

0 

0 

0 

•  30 

.  1 7 

9 

.0 

c 

1 

0 

0 

MONTEREV  NALF 

63.4 

49,9 

56.7 

75 

1 

44 

12 

243 

0 

0 

0 

0 

.15 

.09 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MDRRO   BAY  FIRE  DEPT 

63.0 

50.2 

56.6 

66 

25  + 

44 

18  + 

244 

0 

0 

0 

0 

,08 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

80.6 

53.7 

67.2 

96 

22 

41 

12 

88 

,51 

.49 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

72,9 

56.2 

64.6 

3,6 

89 

1 

39 

9 

146 

0 

0 

0 

0 

,34 

.11 

.30 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

47  7 

69 .  0 

106 

4  1 

2  8 

15 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

c 

0 

0 

NEWARK 

72.3 

55.5 

63.9 

93 

1 

51 

18  + 

56 

1 

0 

0 

0 

.20 

.20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

65.7 

54.9 

60.3 

-  2,5 

76 

30 

52 

7 

135 

0 

0 

0 

0 

.73 

.61 

.67 

e 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALO   ALTO   JR.  f.USEUM 

76.  1 

52.6 

64.4 

97 

1 

46 

18 

50 

.10 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  RDBLES 

86.8 

47.0 

66.9 

107 

21 

38 

10 

38 

11 

0 

0 

0 

.04 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  RDBLES   FAA  AP 

88.1 

50.7 

108 

43 

29 

24 

11 

0 

0 

0 

T 

26+ 

.0 

0 

c 

c 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMFNT 

90,0 

48.9 

69.5 

104 

21  + 

41 

29 

29 

17 

0 

0 

0 

.03 

.02 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

67,9 

50.7 

59.3 

90 

30 

46 

18  + 

169 

1 

0 

0 

0 

,04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

80,2 

52.3 

66.3 

95 

1 

48 

18 

25 

3 

0 

0 

0 

.55 

.52 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

88.0 

^6  5 

67.3 

101 

38 

30  + 

49 

14 

0 

0 

0 

.09 

26+ 

.0 

0 

c 

c 

0 

REDWOOD  CITY 

78,7 

51.0 

64,9 

-  ,4 

94 

1 

44 

18 

37 

2 

0 

0 

0 

.06 

-  .05 

.06 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

67,4 

53.7 

60,6 

84 

1 

52 

20  + 

135 

0 

0 

0 

0 

.44 

.42 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT   MARYS  CHLLEGE 

75,4 

4  5 

30  + 

96 

2 

Q 

*  27 

.0 

0 

SALINAS   2  E 

70,3 

5l!5 

60.9 

,2 

80 

1 

44 

18 

117 

0 

0 

0 

0 

.47 

.39 

.29 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

68,2 

50.3 

59.3 

80 

1 

42 

18 

165 

0 

0 

0 

0 

,22 

,15 

8 

.0 

0 

1 

c 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

90,5 

47.6 

69.1 

104 

21 

39 

29 

29 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

60,6 

50.6 

55.6 

65 

27  + 

48 

29  + 

275 

0 

0 

0 

0 

.80 

.48 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

53.1 

60.5 

8  2 

30 

5  1 

19  + 

133 

0 

0 

0 

0 

•  2  5 

.35 

8 

.0 

c 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

61,7 

51.8 

56.8 

-  2.3 

77 

30 

49 

7  + 

242 

0 

0 

0 

0 

!57 

,43 

.48 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

66,7 

48.2 

57.5 

77 

30 

38 

18 

217 

0 

0 

0 

0 

.3* 

.18 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

78,3 

54.4 

66.4 

.B 

95 

1 

47 

18 

17 

1 

.10 

,04 

,10 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

70,9 

50,0 

60.5 

-  1.6 

78 

3 

45 

13  + 

127 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  ,09 

,07 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72,6 

50.7 

61,7 

8  7 

1 

4  1 

2  + 

110 

0 

0 

0 

0 

.20 

,20 

9 

,0 

c 

1 

c 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

78,1 

54.1 

66,1 

.8 

90 

1 

48 

18 

15 

1 

0 

0 

0 

.02 

-  .04 

.02 

9 

,n 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

73,2 

48.6 

60,9 

-  .4 

91 

30 

42 

18 

117 

1 

0 

0 

0 

.53 

,32 

.52 

9 

,  0 

0 

1 

1 

0 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

67,3 

49.2 

58,3 

93 

1 

43 

1 

198 

1 

.81 

.68 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

84.7 

51,2 

68,0 

100 

19  + 

45 

29 

21 

10 

0 

0 

0 

.43 

.31 

.38 

9 

.0 

c 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

67.7 

50.6 

5v ,  2 

1 

4^ 

1 8 

170 

0 

0 

0 

0 

2  6 

.27 

.0 

° 

DIVISION 

62.9 

.0 

.27 

.14 

.  c 

♦       *  « 

San  jdaouin 

DRAINAGE  05 

antidch  fibreboard  ml 

81.5 

57.3 

69.4 

-  1.3 

100 

I 

50 

7 

12 

3 

0 

0 

0 

.17 

.08 

.17 

9 

0 

1 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

85,4 

56.3 

70.9 

98 

4  + 

45 

7 

11 

9 

0 

0 

0 

.17 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

89,9 

62.2 

76.1 

1.5 

103 

22 

50 

29  + 

11 

Q 

0 

Q 

,27 

,03 

.27 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUBERRY   1  NW 

87,9 

60.8 

74.4 

101 

22 

47 

29  + 

22 

14 

0 

0 

0 

.81 

.53 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

93.9 

66.6 

80.3 

3.2 

110 

1 

56 

2  9 

° 

18 

0 

0 

0 

.09 

12  + 

.0 

^ 

Q 

BALCH   POWER  HOUSE 

88,3 

62.9 

75.6 

101 

22 

52 

13  + 

10 

14 

0 

0 

0 

.64 

.56 

9 

0 

1 

1 

0 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

90.4 

60.3 

75.4 

104 

22  + 

51 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWlLLQW 

93,4 

60.5 

77.0 

107 

23 

49 

14 

0 

1 8 

Q 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

74,6 

45. B 

60.2 

-  .6 

90 

23 

33 

29  + 

195 

1 

0 

0 

0 

2.28 

1,68 

1.84 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMP  PARDEE 

88,5 

56,7 

72  .6 

.  7 

105 

23 

5  1 

29  + 

14 

13 

0 

0 

0 

•  3  2 

,12 

•  3  1 

9 

.0 

Q 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

87.0 

56.7 

71.9 

101 

23 

47 

29+ 

22 

13 

0 

0 

0 

1.91 

1.59 

9 

0 

2 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

77.0 

48.4 

62.7 

91 

23+ 

36 

29+ 

156 

4 

0 

0 

0 

1.90 

1.74 

9 

,0 

0 

2 

1 

1 

COALINGA 

92.9 

58.2 

75.6 

.9 

106 

3 

49 

29 

0 

T 

-     .  10 

T 

25  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

94  .9 

56.3 

75.6 

108 

3 

50 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

88.4 

54 .  1 

71.3 

.  6 

102 

2  + 

47 

18  + 

4 

11 

0 

0 

0 

.10 

,05 

•  10 

9 

,0 

DUDLEYS 

80.9 

45.7 

63.3 

1.9 

95 

22 

36 

29+ 

116 

9 

0 

0 

0 

2.52 

2,16 

1.21 

9 

.  0 

0 

5 

1 

1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

89.6 

54.4 

72,0 

.6 

103 

22 

48 

29  + 

7 

15 

0 

0 

0 

1.26 

.94 

.90 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

92, 2M 

57. 4M 

74. 8M 

105 

3  + 

49 

15 

I 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

92.5 

50.5 

76.5 

1.8 

106 

22 

52 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

.08 

.01 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

94,3 

56.3 

75 . 3 

108 

23 

47 

30  + 

1 

17 

0 

0 

0 

•  53 

.40 

9 

.0 

° 

^ 

GLENNVILLE 

'. 

84,9 

46.3 

65.6 

97 

22  + 

36 

29  + 

93 

13 

0 

0 

0 

.1* 

.  10 

13 

,  0 

0 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

68,2 

46,2 

57.2 

84 

23  + 

32 

13 

256 

0 

0 

1 

0 

.75 

.58 

9 

,0 

0 

2 

1 

0 

HANFORD 

91.7 

57,3 

74.5 

.3 

104 

2  + 

50 

30  + 

0 

1 8 

T 

-  .07 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

76,6 

51,8 

64.2 

1.1 

91 

23 

40 

13 

126 

1 

0 

0 

0 

2.13 

1  .38 

1.15 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

67,1 

AKS 

54.2 

1.5 

80 

22  + 

30 

13 

320 

0 

0 

5 

0 

lORIA 

83, 4M 

58, 6M 

71, OM 

-  ,B 

98 

23  + 

44 

10 

35 

0 

0 

0 

.02 

-  ,04 

.02 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

93,8 

68,8 

81,3 

2,5 

107 

2  + 

56 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .11 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

91.2 

61,0 

76,1 

104 

21 

50 

13 

3 

18 

0 

0 

0 

.12 

.12 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

92.6 

62,1 

77.4 

107 

23  + 

52 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

93,5 

64,2 

78.9 

107 

22  + 

54 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

88. 0 

55,3 

71.7 

103 

1 

47 

29  + 

9 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

88.9 

57,3 

73.1 

-  ,5 

101 

2 

50 

30 

1 

13 

0 

0 

0 

.02 

-  .04 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

lEmon  cove 

93,1 

58.6 

75.9 

.  1 

105 

2 

47 

29 

1 

19 

0 

0 

0 

.10 

-  .05 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

92,4 

56,8 

74,6 

,6 

107 

2 

48 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

9  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

88,3 

60, 1 

74.2 

103 

4 

52 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LDDCEPOLE 

69,6 

37.5 

53.6 

85 

23  + 

26 

29 

338 

0 

0 

9 

0 

.58 

.53 

9 

T 

0 

1 

1 

0 

LOOI 

87,2 

54. 1 

70.7 

1,9 

100 

3+ 

39 

9 

11 

10 

0 

0 

0 

.20 

.08 

.19 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
JUNE  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

e 

tji 

o 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

s 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

'  1 
S< 

.°l 

Tolal 

LOS  BANDS 

89.3 

56.5 

73 . 0 

.2 

103 

4 

46 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

-  ,03 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   BANDS   DET  RESV 

87.1 

60.5 

73.6 

102 

22 

48 

15 

7 

13 

0 

0 

0 

.02 

.02 

26 

.0 

0 

G 

0 

0 

MADERA 

91.5 

58.2 

74.9 

1.0 

105 

23  + 

51 

29+ 

3 

17 

0 

0 

0 

.19 

.11 

.10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANTECA 

87.4 

55.7 

71.5 

102 

3  + 

50 

16 

10 

12 

0 

0 

0 

.04 

,02 

10+ 

.( 

0 

0 

0 

0 

MARICDPA 

94 .  0^ 

64  ,  6M 

79. 3M 

,  £ 

107 

23 

4  ] 

29 

0 

0 

0 

0 

.00 

,10 

•  00 

c 

( 

( 

MERCED  FIRE   STATION  2 

91  .OM 

57. 7M 

74  .  4M 

1.5 

104 

22* 

50 

11 

1 

17 

0 

0 

0 

.07 

-  .01 

.07 

9 

.n 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

87,9 

56.7 

72.3 

1.1 

102 

2* 

52 

29  + 

6 

12 

0 

0 

0 

.05 

-  .02 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NM 

90.2 

55.2 

72.7 

-  1.0 

103 

3  + 

47 

10 

2 

15 

0 

0 

0 

,06 

.01 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

85.0 

51.7 

68.4 

99 

23 

40 

29  + 

67 

14 

0 

0 

0 

1.11 

.91 

.94 

9 

.( 

0 

2 

1 

0 

ORANGE  COVE 

90. 9M 

58.0 

74. 5M 

.8 

105 

3 

47 

29 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.  00 

0 

( 

( 

0 

PDRTERVlLLE 

93.6 

50.6 

77.2 

2.8 

107 

3 

49 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

,06 

-  ,01 

.03 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

77.8 

54.0 

55  .9 

90 

23  + 

40 

13 

108 

2 

0 

0 

0 

2.77 

1.12 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAN  LUIS  OAM 

84.7 

57.5 

71.2 

103 

4 

42 

14 

32 

11 

0 

0 

0 

.08 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

85.5 

53.8 

70.2 

.3 

101 

23+ 

43 

29+ 

47 

15 

0 

0 

0 

1.52 

1.25 

1.40 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITF 

73.9 

45.0 

60,0 

88 

23 

33 

29  + 

194 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.94 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

STOCKTON  WBAP 

88.2 

57.  B 

73.0 

.  2 

102 

22  + 

52 

29  + 

5 

12 

0 

0 

0 

.07 

9 

.  c 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 

66.6 

53.6 

70.  1 

.  1 

101 

3  + 

47 

29 

18 

10 

0 

0 

0 

.13 

.0' 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEHACHAPI 

83.5 

50,9M 

67, 2M 

99 

22 

42 

30  + 

73 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEjDN  RANCHO 

90.4 

62.6 

76.5 

1.2 

106 

22 

47 

14 

6 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

92.0 

57.5 

74.6 

1.8 

106 

23 

45 

14 

11 

17 

0 

0 

0 

.17 

-  .04 

.17 

a 

.0 

0 

1 

0 

0 

TIGER   CREEK  PH 

83.8 

52.7 

68.3 

2  .  2 

97 

23  + 

42 

13 

62 

12 

0 

0 

0 

2.12 

1.49 

9 

.  0 

1 

1 

TRACY  CARBONA 

89,6 

54.5 

72.1 

105 

4 

40 

1 

5 

14 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

85.9 

57.1 

71.5 

101 

2 

53 

16  + 

8 

1 1 

0 

0 

0 

.19 

.14 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISALIA 

91,0 

60.2 

75.5 

-  .2 

104 

3 

51 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

94,5 

52.4 

78  .5 

2.3 

107 

23  + 

53 

30  + 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

DI V  I S I  ON 

71 .8 

1,5 

.45 

.25 

T 

*       »  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

83, 4M 

54. 5M 

69 .  OM 

102 

2 

45 

17  + 

20 

0 

0 

0 

.09 

,09 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALDN   PLEASURE  PIER 

58,5 

51.9 

60.2 

-  2.4 

80 

11 

36 

6 

145 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,05 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

85,5 

52.9 

69.2 

.8 

103 

25  + 

43 

14 

26 

12 

0 

0 

0 

,06 

.01 

,05 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

84,7 

53.6 

59.3 

102 

26 

41 

17  + 

70 

12 

0 

0 

0 

.33 

.19 

.23 

11 

.c 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

75.  1 

41.4 

58.3 

86 

25 

30 

15+ 

214 

0 

0 

3 

0 

.19 

.  19 

7 

1 

^ 

BON I TA 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

84,3 

57 . 2 

70.6 

2.8 

104 

25  + 

48 

14 

8 

7 

0 

0 

0 

T 

-  .05 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

82,2 

48.5 

55.4 

101 

3 

42 

29 

43 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

87,9 

46.8 

67.4 

105 

24 

33 

14 

49 

15 

0 

0 

0 

.03 

.03 

10 

.c 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

88.0 

54.6 

71.4 

106 

25 

45 

14 

9 

14 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

Q 

rutii  A  \/TCTA 

67,1 

59.4 

63.3 

.  2 

74 

26 

51 

15  + 

52 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .04 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

80,2 

55,5 

67.9 

.  3 

99 

26  + 

47 

14 

35 

5 

0 

0 

0 

,00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

85,9 

55.  1 

71.0 

2.3 

106 

2 

46 

14 

2 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

74 ,  BM 

58  ,  4M 

66. 6M 

88 

25 

56 

16  + 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

C  U Y AMA 

88,3 

49.  1 

68.7 

104 

23 

35 

13 

50 

16 

0 

0 

0 

.00 

■  G 

C  U YA  M AC  A 

78,2 

48.4 

63.3 

.4 

92 

25 

38 

11 

124 

5 

0 

0 

0 

.06 

-  .12 

.05 

1 0 

.n 

0 

0 

0 

0 

85,6 

48.5 

57.5 

106 

25 

35 

13 

55 

15 

0 

0 

0 

.07 

.02 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  capitan  Dam 

85.4 

54.2 

69.8 

106 

25 

49 

18  + 

10 

9 

0 

0 

0 

.04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINDRE 

91  .  IM 

54. 6M 

72 .  9M 

1.8 

109 

25 

45 

14 

3 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cc/"nMrii  nn 
c^LUrNUlUU 

81.4 

55.6 

58.5 

1.2 

97 

25 

45 

14 

I  2 

4 

0 

0 

0 

*  04 

10 

.  0 

FDNTANA  KAISER 

88.5 

59,5 

74.  1 

108 

2 

53 

14 

4 

14 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1 2 

,0 

0 

0 

0 

0 

gillespie  field 

79 . 8 

58.0 

68.9 

98 

25 

47 

14 

7 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

henShaw  dam 

85.9 

46,5 

67.2 

105 

22 

36 

15 

65 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ioyllwild  fire  dept 

81. 2 

45.2 

63.2 

94 

25  + 

31 

15 

119 

5 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAH  WYNULA 

82.3 

48,7 

65.5 

98 

25  + 

35 

15 

101 

10 

0 

0 

0 

.  15 

.15 

10 

Q 

1 

LAGUNA  BEACH 

70. 9M 

57, IM 

64. OM 

-  .5 

BO 

25 

49 

14 

48 

0 

0 

0 

0 

.38 

.30 

.36 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

77.0 

57, 6M 

67. 4M 

91 

25 

50 

14 

18 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

lompoc 

66.8 

50.5 

56.7 

76 

30 

45 

30  + 

181 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG   BEACH  PUB  SVC 

78. OM 

58. 2M 

66 .  IM 

88 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG   BEACH  WB  AP 

77,5 

60 . 5 

59.0 

1.5 

90 

25 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

16+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WR   AIRPORT  R 

71.2 

50.2 

55.7 

.9 

88 

25 

57 

27  + 

10 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  ,04 

.01 

g 

.0 

0 

0 

0 

0 

LU5    flr*0CLt3    LIVIL    CTR  R 
MT  BALDY  NOTCH 

77.9 

52.0 

70.0 

2.0 

95 

25 

55 

14 

1 

1 

0 

0 

0 

.04 

-  .02 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   WILSON  FC   33B   B  // 

75,5 

55.7 

55.7 

90 

22  + 

35 

13 

121 

3 

0 

0 

0 

.25 

.22 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

68.9 

58.4 

63.7 

.7 

75 

25 

54 

2 

42 

0 

0 

0 

0 

.10 

13 

.  0 

OCEANSIDE 
OJAI 

72.2 

59.0 

55  , 6 

78 

26 

53 

14 

10 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.5 

52.2 

55.9 

.2 

99 

25 

42 

13 

45 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

PAlOHAR   MT  OBSERVATORY 

71.6 
82,6 

53.1 
53.6 

52.4 
58.2 

.9 

85 
95 

26 
25  + 

48 
35 

16 
13 

81 
78 

0 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.01 
.00 

-  .04 

.01 
.00 

23 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

PASADENA 

83,0 

56.6 

69.8 

2.3 

98 

25 

49 

14 

11 

5 

0 

0 

0 

.05 

-  .05 

.05 

13 

.n 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

POMONA  CAL  poly 
RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  »3 

88,5 
81,4 
86.2 
87.  1 
88.1 

52.9 
54.8 
49.1 
55.3 
55.9 

70.6 
58. 1 
67.7 
71.2 
72.5 

,3 

1.5 
2,9 

105 
98 
105 
105 
106 

25  + 
3 
2 

2 
2 

40 
45 
36 
46 
49 

15 
14 
14 
14 
14 

24 
28 
27 
20 
1 

13 
5 
12 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 

T 

.09 
.02 
.00 

-  .07 

-  ,08 

-  .04 

.00 
T 

.07 
.02 
.00 

15+ 

10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 
SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 
SAND6ERG  WB  //R 

84.6 
89.3 
77.7 

53.5 
55.6 
54.7 

69.1 
73.1 
56.2 

2.6 
1,4 

105 
107 
95 

2 
25  + 

21 

45 
48 
40 

14 
14 
29  + 

27 
9 

133 

9 
14 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.00 
.10 
,01 

.01 
-  .02 

.00 
.  10 
.01 

10 
10 

.0 
.0 

0 

• 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SlaUoD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow 

Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deptli 

1 

6 
° 

Date 

a> 
0 

.50  or  More  j 

1.00  or  More 

St 

s  < 

0  i 

hi 

Si. 

si 

SAN  DIEGD  WB  AIRPORT 

R 

69.6 

51.6 

65.6 

-  .5 

82 

25 

57 

14 

12 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

•  05 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

85.1 

57.0 

71.1 

2  . 9 

107 

25 

48 

18 

13 

9 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

31,7 

57.5 

59.6 

97 

25 

49 

14 

5 

6 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

92.6 

52.3 

72.5 

2  .  1 

109 

24  + 

42 

14 

10 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

68.2 

54.7 

61.5 

82 

25 

50 

19 

105 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

77.4 

59.5 

68.5 

1.3 

92 

25 

53 

14 

3 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72.0 

55.3 

63.7 

.4 

84 

28 

51 

14 

50 

0 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  4P 

71.9 

S5  .0 

53,5 

87 

29 

50 

18  + 

59 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

R 

68.3 

50.1 

59,2 

-  .4 

87 

30 

43 

12 

167 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

.08 

.04 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

M 

51.8 

M 

44 

12 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

73. B 

57.9 

55,9 

1 , 5 

85 

25  + 

54 

16  + 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

84.0 

54. 6 

59,3 

103 

25 

45 

14 

30 

9 

0 

0 

0 

.I'l 

.13 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

78.4 

57.2 

57,8 

,  8 

95 

25 

48 

I'l 

5 

1 

0 

0 

0 

,00 

- 

•  05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

75. 8M 

48. 5M 

62 ,  2M 

94 

30 

44 

15 

95 

1 

0 

0 

0 

.  10 

.10 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

UCLA 

74.3 

57.5 

65.9 

92 

25 

51 

14 

21 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

S 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

84.  1 

52.5 

58.4 

104 

2 

43 

15 

36 

10 

0 

0 

0 

.31 

.19 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

VISTA   Z  NNE 

WARNER  SPRINGS 

67.7 

47.9 

57,8 

2.7 

104 

25 

35 

15  + 

60 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  05 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YDRBA  LINDA 

81. 1 

55.6 

68,9 

1 . 2 

99 

25 

49 

14 

9 

4 

0 

0 

0 

.01 

•  03 

,01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67,2 

1.3 

.04 

- 

•  04 

.0 

4         *  4t 
SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

103.7 

70.2 

87.0 

118 

26+ 

57 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTDW 

95  .9 

60.2 

78.1 

108 

27  + 

51 

30  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

88.1 

54 . 1 

71.1 

103 

24 

45 

l* 

28 

14 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   WB  AIRPORT 

R 

89.9 

51.2 

70.6 

.8 

101 

25  + 

41 

14  + 

27 

17 

0 

0 

0 

.04 

■ 

•  05 

.  04 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLVTHE 

105.6 

68 . 5 

87.  1 

2.0 

121 

25 

59 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

•  03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

104.7 

73.7 

89.2 

122 

25 

52 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BDRREGO   DESERT  PARK 

102.  1 

68.9 

85,5 

120 

25 

52 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

102.7 

65 . 7 

84.2 

-  1.8 

120 

25 

52 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.  00 

■ 

.01 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

96.2 

63.3 

79.8 

1  1  1 

25  + 

49 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DAGGFTT   FAA  AIRPORT 

98.0 

68 . 1 

83.1 

113 

25 

55 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

109.8 

81.9 

95.9 

2.0 

123 

26 

64 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

86. 4M 

51  .9m 

69. 2M 

100 

25 

38 

29 

37 

1  3 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

100.8 

77.0 

88.9 

120 

25 

61 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

104.4 

66.0 

85,2 

.  2 

120 

25 

54 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.01 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

84.0 

60. 1 

72,1 

1.9 

104 

22  + 

47 

14  + 

58 

14 

0 

0 

0 

•  06 

.01 

,05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

102.9 

72.4 

87.7 

118 

24 

58 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

89.5 

59.9 

74.7 

.8 

103 

21 

46 

13 

10 

15 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

98.3 

69,3 

83.8 

118 

25 

57 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

102.8 

70.8 

86.8 

1.7 

119 

25 

58 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

T 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

104.5 

59,5 

87.0 

120 

25 

57 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

102.4 

71,3 

86.9 

.5 

123 

26 

56 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

inyokern 

97.0 

60.2 

78.5 

110 

21 

40 

10 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

103.0 

75.3 

89.2 

120 

27  + 

63 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

77.9 

48.9 

53.4 

98 

26 

33 

7 

133 

5 

0 

0 

0 

.  IB 

.  18 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY 

93.4 

55.7 

75. 1 

106 

21 

45 

14 

4 

19 

0 

0 

0 

.04 

.  04 

7 

•  0 

^ 

^ 

0 

0 

MECCA  FIRE  Station 

MITCHELL  CAVERNS 

89.2 

64.2 

76.7 

105 

25 

47 

29  + 

11 

16 

0 

0 

0 

.  3  1 

,31 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE 

90.3 

51.5 

75.0 

106 

22 

40 

14 

22 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

86.7 

60.2 

73.5 

102 

25 

44 

15 

21 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

70.4 

41.0 

55.7 

82 

26  + 

27 

14 

275 

0 

0 

4 

0 

.06 

.08 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

104.6 

76,0 

90.3 

121 

26  + 

63 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDAlE 

90.5 

59.6 

75.1 

2,2 

107 

21 

47 

11 

13 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

57.2 

74 . 5 

109 

2  1 

45 

1 1 

g 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

104. DM 

68. OM 

86. OM 

3,1 

120 

25 

55 

14  + 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

103.8 

77.1 

90.5 

122 

25 

54 

14  + 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

92.2 

63.7 

78.0 

107 

25 

42 

9 

12 

18 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,n 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL    INN  2 

73.4 

54.7 

64.1 

2.9 

88 

25 

35 

13 

131 

0 

0 

0 

0 

•  34 

.20 

.22 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

102.2 

70.3 

86.3 

122 

25 

53 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

trona 

99.5 

66.3 

82.9 

1.3 

112 

21 

46 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

100.5 

61.3 

81.0 

116 

28 

43 

9  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

c 

0 

valyermo  ranger  STA 

87. 7M 

48. 7M 

68  .  2M 

103 

21 

22 

12 

57 

14 

0 

1 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

91.9 

55.9 

73.9 

108 

25  + 

45 

14 

9 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

13 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

58,8 

30.9 

44.9 

70 

27  + 

16 

12 

597 

0 

0 

19 

0 

.15 

.15 

13 

2,0 

2 

1 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

45.9 

27.6 

36.8 

60 

27 

5 

13 

840 

0 

4 

21 

0 

.45 

.40 

13 

4,5 

4 

13 

1 

0 

0 

WiLOROSE   RANGER  STA 

88.1 

59,1 

73.6 

100 

25 

46 

14 

15 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

DIVISION 

77.9 

.8 

.04 

.03 

,1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA      -      JUNE  1970 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  during  June  was  above  normal 
throughout  most  of  the  Central  Valley,  over  the 
Northeastern  Interior,  and  in  the  San  Francisco 
Bay  area.  Elsewhere  in  the  State,  monthly 
totals  were  below  normal. 

North  of  the  Tehachapi  Mountains  the  5-month 
period  from  February  through  June  has  been 
dry.  The  coastal  area  and  the  Central  Valley 
experienced  only  40  to  55  percent  of  normal 
precipitation  for  this  period;  in  the  North- 
eastern Interior  the  figure  is  around  75  percent 
of  normal.  At  Sacramento  the  precipitation  that 
fell  on  the  13th  broke  the  second  longest  spring 
dry  spell  of  record.  South  of  the  Tehachapi 
Mountains  the  dry  spell  has  been  m.ore  pro- 
longed. During  the  7  months,  December  through 
June,  the  South  Coast  and  the  Southeastern  Desert 
have  had  only  50  to  55  percent  of  normal  pre- 
cipitation. March  was  the  only  month  that 
received  more  precipitation  than  normal  in  this 
area. 


Temperatures  for  the  month  were  below  normal 
along  the  coast  and  over  the  Northeastern  Interior; 
elsewhere,  they  were  above  normal.  Monthly 
averages  were  more  than  2°  below  normal  in  the 
San  Francisco  Bay  area  and  from  2°  to  3°  above 
normal  in  the  Central  Valley.  At  Eureka  there 
were  only  2  days  during  the  month  with  mean 
temperatures  above  normal;  at  Oakland  3  days; 
and  at  San  Francisco  4  days.  San  Francisco 
reported  the  fourth  coolest  June  in  the  last  40 
years.  On  the  warm  side,  Red  Bluff  set  new 
maximum  records  for  the  dates  on  the  2d,  4th, 
19th,  20th,  and  22d,  and  Sacramento  did  the  same 
on  the  1st.  A  reading  of  110°  at  Bakersfield  on 
the  1st  was  the  highest  ever  observed  so  early 
in  the  season.  Long  Beach  reported  the  highest 
average   minimum   for  the  month  since  1959. 

Locally  strong  winds  in  the  vicinity  of  the  El 
Mirage  Glider  Port  resulted  in  approximately 
$35,000  damage  on  the  4th  of  the  month. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


drainage  01 
aldgrpoint 

anghin  pac  union  col 
bio  bar  ranger  station 
boomvllle  mntnc  sta 
branscomb  3  nnh 

BRiOCEVlLLE   A  NNw 
BURNT   RANCH   1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN   RANGER  STA 
C4ZADER0 

c6cilville  5  se 
clear  creek 
cloverdale  3  sse 
copcq  no  i  dam 
covelo 

crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
cumhings 
duttons  landing 
elk  valley 

eureka  mb  city 

FERNOAlE   8  SSH 
FERNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FDRT  BRAGG  AVIATION 

FDRT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASQU6T  RANGER  STATION 

GRATQN 

GREENVIEW 

GUERNEvlLLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  HANGER  STATION 
HEAlDSfiURG 
HEALOSBURG  NQ  2 
HILTS 

honeyoew  2  WSW 

HOOPA 

lOLtwlLD  HwY  MNTnC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 
KORBEL 

LAKE   PILLSBURY  NQ  2 
LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 
MAD  RlVER   RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK   KNOLL   RANGER  STA 

OAKVILlE   1  MNH 
OCCIDENTAL 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAHVERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACGS    SPGS   LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANDISH  HICkEY  ST  Pk 
TRINITY  DAM  VI$Ta  PT 

tulElake  //R 

UK  I  AH 

UKIAH  <•  WSW 
UPPER  MATTDLE 
WEAVERVlLLE    RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS    I  N£ 


1.17 
U35 
.37 
.55 


.37 
1.66 


.68 
2.66 


.6A 
1.45 
.95 


.43 
.52 
.25 
.35 


.12 
.10 


.Z*  .02 
.10 


.26     T  .46 


.02  .02 


.05  .03 


.21  .20  T 
.01  .04 


.26  .06 


.02 
.  10 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

big  beno  ranger  sta 

BLUE  Canyon  hb  airport//r 

BOWMAN  DAM 
8RANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBV    11  SW 

CAN8Y  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CAHlBOu  POWER  HOuSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE    RANGER  STA 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
citrus  heights 
clarksburg 

clarks  valley  muod  rch 


2.66 
2.61 
1.11 


.06 
.13 
,07 
.32 
.36 


.64 

.32 
.32  .87 


1.25  .04 
.06  .32 
.07  .29 
.60  .06 
.37 

.45  .37 


Ss9  Reierence  NoIm  Following  Slallon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14  15 


28     29     30  31 


CtEAIlLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEHAN  FISH6HIES  SrA 
COLFAX 

COLGATE  POKER  HOUSE 

COLUSA  1  SSM 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
OAVIS  2  MSH 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  FORERAV 

DE  SaBlA 

DOBBINS   1  S 

dohnieville  ranger  STA 

OUNNIGaN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FOLSOM  OAH 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOMN  RANGER  STA 

GIBSON  HMY  MNTNCE  STA 
COLD  RUN 

CRASS  VALLEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAH 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDINC 

LAKE  SPAULOING  0AM 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSW 
LOYAlTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA   LAKE  /. 
MARKLEY  COVE 

MARYSVILLE 
MC  ClOLJO 
MIOOlETOWN 
MINERAL 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVAOA  CITY 

NICQlAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTDLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESa 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

round  mountain  i  nne 
sacramento  wb  airport 
sacramento  mb  city 

shasta  dam 
shingle  springs 
shingletqwn  2  e 
sierra  city 

sierraville  ranger  sta// 

soda  springs  1  e  //r 
stqnyfdrd  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

twin  lakes 

UPPER  LAKE  7  w 

VACAVlLLE 

VINTON 

vollmers 

volTa  power  house 
whiSkeytown  res 
williams 

WILLOWS 
WILLOWS  US8R 


03 

BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 


DOYLE 

doyle  3  sse 
ellSrv  lake 


.*0 
I.«2 
1.20 


1 .66 
1.28 
1.35 


.57 

1.32 
2.38 

.36 
2.70 

.3! 

1.56 
l.«2 
1.3B 


3.07 
3.04 


i.oe 

.33 
2.62 
1.00 


1.30 
1 .09 
1.20 


.76 
1.25 
1.20 


.55 
1.54 
.16 


1.47 
2.60 
1.16 


.25  .01 
.10  .37 


.07  .65 
.09 


.30  .83 
.31  1.22 


.01  .20 

.06     .59  ,03 


.66     .60  T 


,03  T 
,37  .71 


,45  T 
,0 

,05 


,47 
,49 
,12 


,04     ,12  .19 


,03  T 
,50  2,76 


,05 
,37 


,09     .04  .04 


.05  .17 
,50  ,16 


S««  RelersQca  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


FLEMING   FISH   &N0  CAME 
FORT  BIOWELL 
G6M  LiKE 

MErERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SACEH6N  CREEK 
SECRET  VALLEy 
SQUAM  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUS4NVILLE  AIRPORT 

TAH06  CITY 
TERMO 

TRUCKEE   RANGER  STATION 
HENOEL   10  SE 
MOODPORDS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDg 
BEN  lDmONO  NO  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  a  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 
GERBER  RANCH 
CILROY 

CILROY  1^.  £NE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NM 
HOLLISTER    I  SH 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE   COUNTY  F  D 

LDCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *.  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ    WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILl  2  E 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMlENTO  0AM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  AlTD  jr.  MUSEUM 

paloha 
parkfield 

paso  r0ble5 

paso  robles  faa  ap 

pinnacles  nat  monument 

pismo  beach 

point  pledras  blancas 

port  chicago  naval  oep 
priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 

salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salinas  dam 
san  antdnio  mission 

SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SQLEOAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN   LEaNDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
KALNuT  CREEK    2  ESE 
WALNUT  CREEK   t,  E 
WATSONvILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANCIOLA 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRy    1  NW 

BAKERSFIELO  WB  AjRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  corner  2WNW 
BUTTONwiLLOW 
CALAVERAS   BIG  TREES 


.42 

2.55 
1.49 
2.12 
1.27 
1.82 

2.17 
2.49 
2.47 
1.21 
1.28 


.30 
.04 


.34 
.32 


.49 
.35 
.48 


.09  ,53 

T  T 

.56 


13     14  15 


.01     .09  .02 


T         .05  T 


.06     .03  .03 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


19     20  21 


26  I 


•li  .OS 

.0*1  ,01 


T  1 .09 
.20 
.02  1.22 
.35  .25 


T         T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CAHP  PARDEE 

CASTlE  rock  RAO  LAB 

CATHEYS  VV   BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  OAH 

COALINGA 

COALINCA   li-  WNH 
CORCORAN   IRRIC  OlST 
DELANO 

DEL  PUERTO  RQAD  CAMP 
DENAIR  a  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOuSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiodletohn  lynch  ranch 

Five   POINTS   5  S$W 

fresno  hb  airport 
friant  government  camp 
clennvule 
grant  grove 

croveland  ranger  sta 

HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
tORU 

lONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 


Day  of  Month 


SE 


KETTlEMAN  CITV 
KETTlEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 
LE  GRAND 


lehman  ranch 
lemQn  cove 

LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LOOGEPOLE 

LODI 

LOS  BANGS 

LQS  BANOS  ARBURUA  RCh 
LOS  BANDS  DET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEMNAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIHAY 
PINE   FLAT  OAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PmR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN   LUIS  OAM 

SONORA  RS 

SO  Entrance  yosemite 
springville  7  ene 
stanislaus  power  house 
stockton  wbap 

stockton  fire  sta  no  4 

sutter  hell  ranger  sta 

tehachapi 

tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 

TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALlA 
WALLACE   I  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  RDFC261D 
ALlSO  CN  OAT   MT  FC 
ALPINE 

altadena 

ANZA 

ARROYO  SecO  RS  FC  SOSD 

AVALON  Pleasure  pier 

AZUSa  city  park  FC1<>3B 

barrett  dam 
beauhOnt 

beaumont  pumping  plant 

bel  air  fc  10  b 

bio  bear  lake 

big  bear  lake  dam  / 

BIG  OAlTON  dam  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAH  FC460E 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BURBANK  FO  FC226  B 
BURBANK   VALLEY  PmP  PlT 

CACHUHA  OAM 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  97E 
CAHPO 


.00 
1.48 
.07 


.95 

T 

.00 
.17 

2.12 

.19 


.07 


13     14  15 


1.15 
1.41 
.02 


.53 
.01  .19 


.36 
.32 

.03 


.20  .14 
.15     .02  .01 


.06     .23  .02 


16     17     18     19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


28     29     30  31 


»  NolM  FoUowtng  Slatloa  Indox 

-  190  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


CANQCA  PARK   PIERCE  COL 
CHATSWDRTH  FC2<tF 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLBvS   FC    53  D 

CORONA 

COVINA   TEMPLE    FC    193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

descansd  ranger  STA 
downey  fd  fc107c 
dry  canyon  reservoir 
EL  Capitan  Dam 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSlNOftE 

ESCONDtOO 

FILLMORE    1  MNM 

FQNTaNa   5  N 

fontana  kaiser 

FUlLERTON  HlLLCREST  RV 
GIBRALTAR    DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLENDAlE   STAPEN  FC295G 

CLENDDRA   WEST   FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FCSft* 
HAINES   CYN  UPPER  FC3b7 
HEMET 

kenShah  dam 

HOEGEES  FC  bQ  A 
lOYLLWILD  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC    251  B 

LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA   PT   STA   Fc  352B 

LDMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  we  &P 
LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES   WB   AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  CIViC  CTr  R 

LOS   PRIETDS   RANGER  Sta 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT   BALOY  FC  85C 

MT   BaLOY  notch 
MOUNT  WILSON  FC    338   B  // 
NEWBURY   PARK  SW 
NEWHALL    SOLEDAO  FC32CE 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NIPOhG  2  NW 
□CEANSIDE 
□  JAI 
□XNARD 

P&COIHA  DAM  FC  33  A  E 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC'-30 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDrA  BlANCA  GRD  STa 

PINE  Canyon  ps  fc321e 

PIRU  2  ESE 

PT  ARCUELLD  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 

RAHONA  SPAULDING 

RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE    FIRE    STA.  m 
RIVERSIDE   EXP    STA  R 

SALSIPuEDES  GAGING  STA 
SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 
5ANDBERC   PTL  FCUOB 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIECO  Wfi  AIRPORT 

SAN  DiMAS   FIRE   WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   DM  FC*t25BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTfl  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUCUS  PWR   PL   NO  I 
SIGNAL   HILL    FC  'tis 
SQHIS   3  NW 
SPAORA   PAC    FC    356  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGfi   PATROL    STA  FC6 

TORRaNCE 

TUJUNGa 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
THITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS   FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 


.00 
.07 


See  Reference  Notes  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  '  16  I  17  I  18     19  |  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  j  27     28  I  29  I  30  31 


VIST*  2  NNe 
MALNuT  PTL   ST&  *C102B 
WARNER  SPRINGS 
KMITTIER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  lINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNM 
eARSTOM 
BEAUMONT    1  e 

BENTON   INSPECTION  STft 
BIG  PINES  PARK  FC  a^B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //ft 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BIYThE 

blyThe  faa  airport 
borrego  desert  park 
boulevard  no.  2 
bramley  2  sm 

CA8AZ0N 

CALExICO  2  NE 
CANTU 

COYOTE  HELLS 
DACCETT  FAA  AIRPQRT 

death  valley 

deep  canyon  laboratory 
deep  springs  college 
dunn  sioing 
eagle  mountain 

EL  CENTRO  Z  SSh 

FAIRMONT 

COLO  ROCK  RANCH 

HAIMEE 

hayfielo  Pumping  plant 
hesperia 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indid  u  s  date  garden 

INYOkERN 

INYOkERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE   RANCH  / 
LAKE  ARROMHEAO 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

HORQNCQ  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

HT  San  JACINTO  HSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NILANO 

ocqtillo  hells 
palhdalE 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

rand5burg 
snoh  creek  upper 
squirrel  inn  2 
thermal  faa  airport 

TRONa 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERMO   RANGER  STA 
VICTaRvlLLE   PUMP  PLANT 
HHITE   MOUNTAIN  I 
HHITE   MOUNTAIN  2 

HILDRQSE  RANGER  STA 


.00 
.00 
.00 


Sm  n*l«r«ac*  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CILIFORNU 
JUNE 


Day  oi  Month 


Station 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 ^ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•         •  « 

NORTH  CDflST 

DP4INAGE  01 

alderpoint 

MAX 

103 

102 

103 

84 

84 

92 

84 

80 

59 

72 

73 

70 

74 

75 

78 

80 

76 

88 

91 

104 

106 

99 

105 

97 

94 

102 

90 

75 

66 

75 

66,0 

Mm 

54 

50 

52 

53 

38 

34 

5  2 

45 

50 

52 

47 

48 

53 

56 

56 

57 

56 

55 

58 

65 

56 

45 

47 

60.4 

ANGWiN  P4C   UNION  COL 

MAX 

93 

95 

95 

95 

91 

73 

77 

75 

53 

61 

63 

76 

75 

72 

72 

78 

75 

77 

83 

93 

92 

92 

94 

79 

82 

86 

80 

72 

71 

77 

79.9 

Mm 

65 

64 

64 

48 

46 

45 

47 

44 

54 

58 

47 

48 

49 

45 

50 

54 

53 

57 

67 

49 

52 

54 

63 

48 

48 

48 

5  3 

52.1 

BIG  BAR   RANGER  STATIG^ 

MAX 

98 

103 

107 

96 

102 

103 

96 

86 

69 

67 

73 

71 

76 

76 

80 

81 

85 

90 

97 

105 

106 

101 

107 

109 

100 

104 

97 

83 

68 

76 

90.0 

Mm 

h  8 

54 

5? 

47 

54 

65 

50 

49 

45 

40 

5  1 

49 

42 

56 

45 

47 

53 

58 

60 

59 

62 

60 

56 

60 

54 

55 

43 

45 

61.6 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

95 

95 

96 

93 

94 

83 

83 

77 

70 

69 

70 

64 

63 

68 

78 

81 

83 

93 

97 

98 

97 

100 

98 

94 

96 

91 

86 

69 

70 

79 

64.5 

Mm 

^  2 

46 

51 

51 

4  8 

41 

42 

38 

46 

44 

44 

45 

6  4 

54 

5  5 

55 

46 

54 

5  1 

49 

42 

42 

46.9 

CECRVILLE   5  SE 

MAX 

91 

92 

88 

90 

92 

88 

80 

52 

66 

66 

66 

67 

75 

76 

80 

86 

93 

95 

95 

96 

93 

86 

93 

87 

74 

62 

68 

76 

81.3 

Mm 

43 

60 

56 

41 

33 

38 

2  6 

46 

39 

42 

4  9 

53 

54 

55 

45 

52 

47 

60 

47 

44 

32 

38 

44.7 

CLOVERDALE  3  sse 

MAX 

100 

94 

98 

99 

92 

90 

81 

81 

69 

67 

78 

77 

80 

79 

79 

84 

61 

79 

91 

95 

90 

91 

95 

87 

80 

67 

61 

78 

77 

94 

64.8 

Mm 

5  5 

50 

49 

50 

51 

^' 

50 

5  1 

46 

46 

5  3 

60 

62 

50 

53 

51 

53 

53 

56 

51 

51 

49 

50,3 

cdveld 

MAX 

97 

96 

96 

94 

96 

98 

91 

81 

61 

68 

73 

72 

75 

77 

78 

81 

84 

84 

92 

100 

100 

99 

99 

92 

88 

89 

89 

77 

64 

75 

85.6 

Mm 

49 

47 

44 

49 

50 

48 

51 

48 

42 

43 

42 

44 

40 

46 

45 

43 

5 1 

55 

58 

69 

56 

55 

54 

54 

50 

53 

39 

44 

48,4 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

93 

74 

62 

62 

64 

56 

60 

59 

52 

60 

60 

62 

60 

62 

64 

61 

62 

68 

64 

67 

67 

71 

62 

62 

58 

59 

67 

62 

63 

68 

63,4 

Mm 

51 

48 

49 

50 

50 

50 

46 

50 

50 

50 

49 

46 

1 2 

52 

54 

64 

63 

51 

62 

53 

52 

54 

48 

47 

50,2 

OUTTONS  LANDING 

MAX 

94 

81 

82 

71 

67 

67 

71 

72 

60 

67 

75 

77 

62 

68 

67 

71 

6! 

70 

75 

76 

73 

70 

73 

72 

30 

78 

72 

70 

71 

76 

73, 1 

Mm 

49 

51 

60 

48 

52 

36 

47 

5  2 

49 

49 

52 

48 

46 

50 

5 1 

52 

53 

52 

54 

54 

53 

64 

53 

48 

5  2 

60.4 

Elk  valley 

MAX 

9". 

95 

83 

81 

95 

82 

54 

79 

57 

6! 

67 

71 

69 

73 

79 

80 

89 

97 

98 

96 

99 

90 

92 

99 

92 

77 

62 

70 

75 

81,4 

Mm 

47 

51 

45 

50 

43 

39 

39 

49 

41 

47 

46 

4  1 

62 

38 

40 

49 

53 

65 

5  3 

66 

53 

51 

51 

68 

47 

38 

48 

47,3 

Eureka  wb  ci ty 

MAX 

72 

56 

59 

57 

55 

55 

57 

56 

59 

57 

57 

56 

57 

58 

59 

57 

67 

60 

58 

60 

58 

60 

58 

58 

59 

59 

59 

57 

58 

61 

58,3 

Mm 

49 

50 

48 

61 

61 

50 

^' 

49 

60 

4  8 

47 

5  1 

52 

5 1 

50 

5 1 

5 ) 

52 

54 

52 

50 

60.2 

FERNDALE   2  NW 

79 

68 

63 

62 

62 

60 

62 

60 

64 

62 

61 

61 

57 

63 

63 

61 

61 

66 

60 

61 

59 

62 

63 

68 

65 

66 

64 

62 

62 

66 

63.1 

Mm 

47 

49 

50 

48 

50 

48 

53 

47 

46 

46 

49 

50 

45 

5  1 

4  1 

4  1 

50 

47 

60 

50 

50 

5  1 

5  1 

50 

58 

52 

47 

48,8 

POREST  GLEN 

MAX 

92 

92 

96 

90 

94 

95 

88 

85 

54 

60 

66 

65 

67 

82 

95 

103 

102 

101 

102 

96 

95 

97 

98 

99 

62 

73 

86,6 

Mm 

47 

46 

41 

47 

49 

4  3 

4  3 

47 

44 

39 

33 

32 

34 

37 

39 

55 

55 

57 

56 

50 

49 

49 

49 

35 

40 

44,6 

FORT  BRAGG 

MAX 

83 

61 

56 

61 

60 

59 

57 

61 

56 

62 

60 

58 

63 

60 

61 

61 

59 

61 

61 

56 

66 

59 

60 

63 

61 

60 

62 

65 

60 

62 

60,9 

Mm 

46 

47 

49 

48 

49 

48 

50 

51 

48 

50 

50 

49 

49 

46 

49 

44 

46 

4  8 

48 

49 

49 

5 1 

52 

5  1 

61 

64 

53 

49 

47 

49,  1 

FORT   BRAGG  AVIATION 

59 

57 

64 

58 

58 

60 

56 

63 

61 

64 

61 

62 

60 

60 

58 

61 

66 

58 

64 

6! 

60 

67 

63 

63 

64 

60,6 

Mm 

46 

47 

48 

46 

50 

5 1 

48 

56 

48 

4  8 

49 

4  3 

45 

40 

44 

46 

47 

48 

50 

5  1 

61 

53 

51 

49 

46,2 

FDRT   JONES   RANGER  STA 

MAX 

97 

100 

97 

93 

97 

94 

85 

85 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

77 

82 

86 

93 

96 

102 

101 

100 

102 

94 

97 

93 

87 

86 

71 

31 

67,2 

Mm 

3  9 

45 

47 

44 

47 

50 

48 

4  7 

43 

36 

35 

32 

50 

4  1 

34 

42 

40 

44 

4  8 

5  1 

54 

53 

54 

54 

46 

52 

49 

49 

38 

37 

45,0 

FORT  ROSS 

59 

60 

67 

62 

57 

60 

65 

56 

61 

65 

65 

68 

67 

62 

64 

63 

65 

64 

d2 

63 

65 

69 

62 

65 

65 

62 

65 

64 

66 

68 

63,2 

Mm 

46 

46 

4  8 

42 

48 

52 

49 

4  9 

50 

46 

45 

46 

45 

49 

42 

45 

41 

42 

4  5 

4  8 

49 

50 

62 

48 

47 

49 

50 

48 

46 

46.9 

OR  ATON 

MAX 

96 

86 

82 

85 

78 

66 

72 

74 

60 

73 

80 

65 

83 

75 

74 

64 

77 

75 

85 

65 

80 

60 

31 

74 

76 

84 

78 

74 

79 

64 

76.8 

Mm 

4  7 

44 

44 

49 

52 

45 

51 

47 

42 

45 

46 

50 

42 

44 

40 

40 

45 

47 

47 

49 

5  3 

50 

47 

48 

48 

45 

4  1 

46.2 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

9! 

101 

102 

98 

97 

102 

97 

88 

62 

67 

73 

71 

72 

78 

78 

60 

66 

90 

99 

105 

106 

104 

104 

102 

102 

103 

96 

60 

80 

75 

69.8 

Mm 

50 

65 

53 

52 

44 

45 

50 

40 

49 

46 

46 

56 

60 

60 

63 

63 

60 

50 

59 

56 

56 

42 

62,3 

HE  ALDSBURC 

MAX 

95 

94 

92 

88 

72 

77 

78 

68 

72 

82 

81 

84 

81 

79 

85 

81 

78 

92 

97 

8B 

90 

90 

82 

83 

80 

79 

77 

75 

84 

94 

83.3 

Mm 

51 

51 

54 

52 

53 

35 

54 

5  I 

47 

50 

47 

47 

5  1 

5 1 

53 

52 

56 

55 

53 

33 

53 

54 

55 

55 

52.0 

HI  lTS 

85 

92 

95 

68 

84 

93 

88 

78 

60 

62 

60 

58 

63 

66 

66 

74 

63 

91 

95 

99 

105 

97 

95 

92 

95 

90 

74 

60 

62 

81,0 

Mm 

50 

54 

52 

52 

52 

5  3 

60 

46 

43 

39 

4  3 

49 

40 

4  1 

42 

49 

5  5 

62 

59 

55 

60 

55 

52 

57 

56 

46 

43 

38 

49,6 

HODPl 

99 

97 

100 

61 

91 

97 

81 

76 

58 

63 

69 

68 

75 

79 

73 

76 

77 

83 

89 

96 

101 

101 

105 

93 

97 

68 

62 

74 

71 

73 

62,4 

Mm 

5  1 

54 

54 

48 

53 

54 

47 

47 

52 

48 

45 

43 

42 

43 

46 

55 

53 

45 

53 

60 

60 

63 

65 

57 

56 

61 

55 

55 

43 

51,5 

K  E  NTF I E  L  D 

89 

85 

82 

80 

74 

77 

75 

73 

72 

76 

80 

82 

75 

73 

79 

74 

76 

63 

88 

84 

77 

83 

77 

78 

81 

77 

71 

74 

81 

87 

78,6 

MOI 

50 

49 

50 

45 

47 

47 

50 

51 

53 

53 

58 

50 

46 

50 

47 

45 

'° 

50 

62 

5  3 

54 

52 

^' 

53 

58 

6  0 

50,7 

K  L  A  M  A  T  H 

78 

68 

63 

67 

62 

57 

61 

56 

58 

62 

64 

70 

(•7 

61 

63 

61 

61 

64 

63 

68 

66 

65 

61 

60 

62 

60 

68 

66 

65 

65 

63,4 

Mm 

52 

5 1 

50 

48 

49 

51 

5 1 

5  1 

51 

48 

45 

44 

49 

53 

4  9 

5  1 

50 

4  5 

54 

5  1 

64 

63 

52 

63 

52 

53 

53 

53 

4  3 

50,1 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

Mm 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

76 

87 

89 

87 

85 

84 

82 

78 

57 

60 

60 

68 

57 

56 

59 

68 

70 

76 

84 

89 

92 

91 

68 

90 

69 

95 

73 

51 

60 

75,6 

Mm 

46 

54 

55 

50 

52 

55 

4  7 

46 

38 

35 

36 

36 

39 

42 

39 

45 

43 

48 

5  5 

56 

60 

50 

58 

58 

56 

55 

44 

36 

47,2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

80 

87 

89 

88 

85 

83 

78 

76 

66 

65 

57 

55 

57 

57 

60 

68 

71 

75 

83 

88 

91 

68 

91 

90 

67 

91 

65 

73 

54 

58 

75,2 

Mm 

35 

4  1 

4  1 

39 

44 

51 

43 

4  1 

38 

35 

3 1 

33 

4  3 

4  1 

33 

37 

38 

39 

45 

4  6 

5 1 

46 

5  1 

49 

4  5 

54 

5  5 

43 

32 

41,7 

NfiPA  STATE  HOSPITAL 

90 

87 

85 

76 

70 

74 

71 

74 

70 

76 

79 

84 

80 

70 

78 

75 

72 

60 

84 

31 

79 

81 

78 

63 

84 

79 

72 

73 

79 

88 

76,4 

Mm 

5  5 

52 

49 

53 

49 

49 

49 

5 1 

52 

52 

46 

49 

5  5 

5  3 

49 

63 

49 

44 

54 

5  2 

52 

54 

5  3 

53 

54 

53 

65 

47 

47 

5  I 

51,2 

MAX 

89 

75 

63 

67 

67 

82 

60 

56 

60 

61 

61 

66 

67 

65 

64 

61 

62 

66 

66 

76 

66 

70 

65 

61 

64 

63 

56 

63 

66 

68 

65,9 

Mm 

48 

48 

49 

47 

44 

52 

49 

60 

50 

46 

47 

37 

39 

45 

45 

60 

46 

40 

6  2 

42 

43 

49 

5 1 

5 1 

50 

52 

52 

52 

39 

4  7 

47,1 

OR  LEANS 

MAX 

98 

99 

95 

93 

99 

90 

87 

73 

65 

77 

72 

77 

80 

78 

81 

82 

87 

92 

103 

105 

100 

107 

100 

96 

1  02 

103 

92 

64 

90.0 

Mm 

50 

47 

56 

50 

47 

47 

63 

47 

41 

52 

45 

58 

51.1 

MAX 

88 

82 

82 

84 

70 

68 

72 

70 

69 

74 

75 

79 

77 

73 

77 

75 

70 

84 

86 

82 

80 

82 

78 

74 

74 

69 

69 

63 

78 

88 

76.6 

Mm 

50 

49 

50 

49 

51 

53 

52 

5  1 

52 

50 

50 

62 

49 

48 

46 

49 

49 

56 

56 

53 

56 

5  1 

5  1 

51,0 

PnfUT  ADTUA 

MAX 

80 

62 

58 

59 

55 

55 

56 

46 

55 

59 

57 

59 

t5 

60 

67 

66 

59 

59 

58 

57 

57 

55 

64 

62 

65 

62 

60 

60 

59,1 

Mm 

4  6 

38 

42 

48 

44 

45 

45 

34 

44 

47 

48 

47 

4  7 

49 

47 

47 

4  5 

46 

47 

4  6 

47 

4  6 

47 

51 

50 

50 

53 

62 

48 

48 

46,5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

99 

102 

99 

100 

90 

90 

66 

81 

67 

75 

77 

78 

80 

78 

62 

63 

67 

93 

102 

103 

103 

101 

85 

83 

96 

96 

65 

77 

77 

90 

86,2 

Mm 

54 

54 

5 1 

54 

53 

50 

48 

48 

51 

45 

43 

43 

50 

55 

46 

34 

50 

48 

5  5 

56 

59 

56 

56 

55 

5  3 

55 

48 

54 

51.0 

-XICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

99 

96 

100 

80 

81 

81 

60 

76 

56 

64 

70 

68 

71 

71 

77 

76 

62 

73 

83 

102 

100 

95 

102 

80 

80 

92 

86 

68 

65 

70 

60,8 

Mm 

52 

52 

53 

62 

51 

6  1 

62 

56 

52 

52.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

95 

99 

99 

85 

77 

80 

74 

62 

68 

79 

62 

80 

73 

76 

83 

79 

79 

91 

95 

89 

89 

92 

65 

84 

87 

32 

73 

76 

82 

94 

83.0 

Mm 

52 

51 

49 

49 

61 

51 

48 

47 

52 

52 

49 

51 

57 

53 

45 

50 

48 

44 

52 

52 

50 

57 

64 

64 

52 

60 

54 

52 

49 

51 

50.9 

SAN  RAPAEL 

MAX 

94 

86 

63 

81 

72 

73 

74 

72 

69 

76 

76 

76 

75 

73 

79 

77 

74 

60 

66 

84 

78 

82 

83 

79 

81 

64 

70 

69 

79 

89 

78.5 

Mm 

56 

52 

51 

52 

50 

52 

50 

52 

53 

59 

51 

51 

51 

51 

49 

51 

49 

48 

51 

62 

53 

54 

55 

53 

55 

5t 

46 

52 

64 

52,0 

SANTA  ROSA 

MAX 

88 

86 

65 

83 

72 

70 

72 

71 

70 

79 

82 

83 

86 

73 

76 

77 

73 

84 

69 

64 

87 

83 

76 

77 

77 

75 

72 

76 

81 

89 

79,3 

Mm 

51 

48 

49 

49 

49 

52 

50 

47 

52 

47 

46 

48 

62 

61 

46 

48 

45 

45 

49 

50 

60 

60 

54 

61 

51 

51 

48 

47 

49 

49,3 
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DAILY  TEMPERATURES  caufornu 


Slallon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Ave 

S4HYER5   BAR  R4NCER  ST4 

MAX 
MIM 

98 

96 
49 

100 
52 

93 

95 

97 

92 

64 

62 

60 

70 

70 

71 

71 

73 

79 

81 

85 
47 

93 
5  3 

101 
56 

102 
58 

98 
58 

103 
63 

98 
57 

100 
57 

100 
57 

96 
3  5 

77 
49 

65 
36 

73 
44 

B5.5 
49.7 

SCTU 

MAX 
MIN 

9B 
56 

86 
48 

69 
49 

65 

50 

63 

65 
50 

58 

63 

58 

65 

61 

60 

62 

56 

60 

63 

60 

65 

69 

70 

71 

64 

75 
50 

63 

69 

67 

66 

64 

60 
49 

62 
50 

65.9 

50.2 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

73 
52 

58 
46 

78 
49 

69 

62 

55 

61 

58 

60 

65 

66 

67 

72 

65 

66 
47 

66 

61 

60 
47 

64 

5  I 

56 
49 

61 
50 

63 
5 1 

62 
5 1 

59 
5 1 

63 
5 1 

61 
53 

67 

68 
53 

69 
52 

64.0 
50.5 

SONDHA 

MAX 
MIN 

97 

94 
47 

89 

85 

80 

77 

77 

73 

70 

78 

86 

84 

79 
5  5 

76 
5  J 

83 

79 

74 

90 

97 
48 

94 
48 

86 
49 

92 
5 1 

83 
5  5 

64 
53 

66 

5 1 

BO 
50 

72 
55 

74 
49 

82 
44 

93 
45 

83.2 
48,6 

TRINITY   D4H   VISTA  PT 

MAX 

86 

92 

95 

94 

94 

95 

59 

90 
54 

62 
52 

58 

62 

69 
4 1 

69 

66 
46 

69 
45 

69 
43 

77 
47 

78 
50 

60 
51 

90 
55 

96 
59 

99 
61 

93 
60 

96 
63 

91 
61 

92 
57 

94 
60 

86 
55 

67 
5  I 

67 
40 

71 
45 

62.4 
51.5 

tuCelake 

MAX 

MIN 

89 
40 

92 
45 

89 
47 

90 
45 

89 
49 

86 
53 

80 
47 

79 
44 

61 
40 

62 
38 

61 
37 

61 
36 

61 
45 

64 
38 

69 

43 

73 
41 

78 
42 

86 
45 

91 
51 

95 
51 

94 
53 

94 
49 

93 
52 

94 
55 

93 
52 

88 
60 

75 
58 

69 
46 

62 
38 

74 
32 

79.7 
45.7 

UKIAH 

MAX 

MIN 

100 

104 

99 

101 

94 

87 
49 

81 

72 

67 

7S 

74 
47 

77 
47 

PO 

79 
50 

81 
45 

80 
4  5 

87 
46 

93 
49 

104 

56 

103 
59 

102 
59 

104 
64 

99 
54 

69 
55 

93 
57 

85 
55 

76 
5  5 

71 
5  3 

78 
48 

91 
48 

87.5 
51.8 

weavervillE  ranger  sta 

MAX 
MIN 

92 

96 

100 

96 

97 

100 

93 

85 
49 

62 
47 

68 

71 
39 

69 
35 

72 

73 
50 

73 
40 

60 

82 

84 
46 

9't 
49 

100 
53 

102 
56 

98 
56 

102 
58 

100 
57 

95 
50 

97 
53 

92 
53 

74 

53 

65 
36 

74 
42 

66.2 
46.4 

WEEO  PIPE  Department 

MIN 

WIClITS   1  NE 

MAX 
MIN 

93 
".3 

96 
48 

92 
47 

91 
44 

89 
46 

76 
45 

76 
49 

72 
45 

63 
49 

68 
43 

66 
38 

73 
42 

76 
44 

72 
49 

75 
44 

73 
49 

78 
42 

65 
43 

97 
48 

95 
53 

94 
54 

98 
59 

96 
58 

82 
53 

87 
50 

80 
46 

71 

50 

66 
51 

70 
42 

84 
42 

81.3 
47.3 

WIUOW  CREEK   1  NH 

MAX 
MIN 

103 
52 

101 

103 

89 
45 

97 
50 

103 
5  3 

89 
4  5 

82 

60 
5  1 

65 
45 

74 
43 

71 
40 

65 
45 

84 
49 

80 
42 

62 
50 

63 

69 
45 

94 
50 

106 
57 

107 
60 

102 
61 

105 
62 

97 
57 

99 
55 

103 
57 

93 
51 

78 
52 

72 
39 

77 
43 

89. 1 
49.7 

YRrKA 

.          .  . 

MAX 
MIN 

9  0 

95 

97 

94 

93 

95 

90 
5  5 

63 
5  3 

62 
45 

66 

67 

4  2 

64 
39 

69 

50 

68 

73 
4  1 

75 

45 

61 
47 

86 

5 1 

92 
57 

96 
60 

101 
57 

98 
60 

99 

60 

99 
60 

96 
55 

98 
60 

95 
58 

61 
53 

65 
44 

68 
42 

64.6 
51.7 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADtN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

86 

90 

91 

91 

89 

86 

78 

73 

58 
38 

60 
37 

61 
30 

62 

59 
39 

62 
36 

69 
36 

72 

77 

87 
48 

86 

49 

94 
45 

90 
52 

92 
5 1 

69 
55 

92 

94 

90 
56 

69 

56 

63 
34 

72 
32 

78.1 
43.2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

SO 

88 

91 

90 

89 

87 

83 

79 

60 

58 

60 
37 

63 
39 

56 
39 

58 

60 
45 

69 

70 

77 

85 
46 

88 
48 

93 

50 

94 
50 

94 

52 

93 

92 
49 

95 

56 

75 
53 

64 
47 

54 
36 

60 
35 

76.9 
44.8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

97 

99 

101 

101 

99 

85 
57 

88 
55 

82 

68 

59 

73 
50 

79 

71 

76 

76 
46 

81 

82 

63 

5 1 

89 

96 

95 

99 

100 

87 

92 

90 

80 
5  2 

82 

77 
47 

77 
51 

85.5 
57.3 

BERRYES5A  LAKE 

MAX 
MIN 

95 
■-,0 

98 

99 

99 

62 

95 
5  5 

81 
5 1 

83 
5 1 

77 
53 

58 
52 

68 
52 

77 
53 

62 
6  1 

79 
65 

77 
54 

76 
53 

84 
56 

79 
5  I 

82 
54 

90 
59 

99 
64 

96 
6 1 

97 
65 

99 

56 

86 
6 1 

89 
63 

91 
63 

85 
55 

73 
5  7 

76 
53 

82 
57 

85.1 
57.5 

SLUE  CANYON  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

".2 
62 

83 

83 
63 

83 

63 

79 
63 

76 
59 

70 
53 

54 
38 

46 

40 

56 
36 

60 
45 

58 
43 

54 
43 

53 
4  2 

62 
45 

64 
49 

67 
49 

76 
56 

85 
64 

84 
67 

82 
66 

84 
66 

79 
65 

80 
64 

64 
67 

73 
59 

60 
46 

55 
39 

61 
38 

70 
49 

70.1 
53.5 

BOWMAN  UAH 

MAX 
MIN 

63 
52 

85 

83 
5  3 

85 
54 

83 
56 

76 
5  2 

72 
50 

66 
40 

48 
36 

68 
38 

69 
40 

66 

56 
46 

53 

62 
42 

65 
4  5 

69 

80 
53 

76 
0  1 

86 
62 

87 

87 
58 

SO 
57 

86 
61 

86 
59 

74 
46 

48 

64 

35 

74.0 
49.2 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

95 
64 

97 
68 

96 
67 

89 
59 

86 
37 

85 
55 

75 
46 

77 

77 
4  3 

71 
5  I 

77 
54 

81 
5 1 

80 
50 

80 
5  ^ 

76 
53 

83 

75 

75 
5  2 

89 
57 

97 
57 

90 
55 

89 
54 

93 
4  1 

60 
46 

82 
5  1 

85 
54 

77 
39 

74 
57 

74 
53 

82 
56 

83,0 
52.2 

BROOKS    fARNHAH  RANCH 

MAX 
MIN 

97 
55 

103 
59 

106 
59 

105 
57 

105 
5  5 

95 
49 

92 
49 

68 
56 

64 
53 

73 
52 

60 
49 

65 
48 

83 
5  J 

87 
54 

88 
5 1 

89 
50 

97 
59 

105 
62 

103 
59 

103 
65 

105 
6 1 

93 
6 1 

97 
63 

96 
64 

95 
56 

60 
58 

80 
47 

85 
54 

92.1 
55.6 

BURNFY 

MAX 
MIN 

85 
37 

91 

94 

91 
4  5 

92 
48 

90 
49 

86 
4  2 

80 

59 

60 
38 

67 
32 

69 

64 
3  5 

66 
34 

67 
42 

7! 

76 

77 
39 

90 

96 
48 

97 
49 

94 
49 

96 
49 

85 

57 

91 
49 

94 
55 

85 

66 

54 
32 

69 
36 

80.2 
43.0 

CANYON  PAM 

MAX 
MIN 

83 
39 

87 

88 
45 

88 

66 
47 

64 
44 

64 
4 1 

77 

57 
35 

58 
35 

64 
32 

65 
35 

62 
36 

61 
39 

66 
40 

71 

72 
39 

82 

87 

40 

86 

91 
47 

92 
5  2 

91 

68 
49 

67 
53 

75 
48 

64 

64 
36 

72 
35 

77.1 
42.  1 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

MIN 

103 
56 

107 

106 

106 

106 

96 
5  2 

68 

60 

68 

82 

84 

82 

85 

86 

87 

94 

106 
59 

108 

105 

104 

106 

97 

97 

95 

87 

52 

60 
45 

65 
47 

92.4 
54.8 

CHESTER 

MAX 
MIN 

66 
37 

90 

87 

88 

86 

83 
4  5 

78 

69 

59 
39 

64 

67 

63 

63 
39 

59 

69 
37 

71 

75 

86 

87 
4  5 

92 

85 

91 

91 

89 

90 

79 

71 

59 

66 

75 
35 

77.3 
42,9 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

101 
59 

106 

105 

106 

106 

90 

89 

80 

68 

79 

85 

85 

82 

79 

86 

66 

86 

93 

106 

108 

100 

103 

101 

94 

93 

89 

86 

73 

61 
46 

91 
51 

91.3 
58.1 

CLARKSBURG 

MAX 

MIN 

97 
59 

101 
5  6 

96 

5  5 

96 
5  3 

95 
5  \ 

77 
5  1 

79 
50 

75 
5  3 

59 
54 

71 
5 1 

78 
49 

63 

60 
55 

79 

79 

84 

78 

79 

90 
57 

96 
59 

93 

93 

97 
57 

83 

87 

85 
5  7 

77 

73 

73 
46 

83 
49 

83.9 
53.6 

clearlake  highlands 

MAX 
MIN 

93 
4  5 

98 

96 
49 

98 
4  8 

96 
4  7 

93 
4  3 

94 

82 
52 

58 

72 

75 
48 

76 

75 

77 

73 

83 

83 

85 

92 

100 

101 

100 

101 

94 

93 

9! 

93 

76 

71 

76 
46 

86.6 
49.6 

COLFAX 

MAX 

Mm 

97 

5  6 

102 

101 

98 

96 

79 

54 

69 

77 

74 

73 

79 

83 

86 

96 

97 

97 

94 

92 

87 

7'; 

83 
53 

86.0 
56.8 

COLUSA   !  SSW 

MAX 
MIN 

101 
58 

103 
59 

105 

102 

96 

90 

90 
5  J 

72 

75 

78 

83 

80 

79 

79 

86 

B! 

B6 

5C 

92 

103 

101 

96 

105 

98 

92 

90 

67 

85 

77 
57 

79 

69 
55 

89.5 

56.7 

UAVIS   2  WSW 

MAX 
MIN 

98 
5  6 

102 

103 

105 

101 

88 

89 

83 

62 

71 

77 

64 

79 

81 

80 

85 
54 

62 
50 

83 

92 

100 
57 

96 
5  5 

96 

5  8 

101 
57 

92 
58 

91 
5  5 

69 
57 

66 
54 

79 
54 

81 

83 

54 

88,1 
54.1 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

87 
50 

Be 

90 
6 1 

90 

85 

66 

63 

78 

57 

51 

63 

68 

65 

62 

60 

7C 

71 
42 

75 

62 

92 

90 

89 

9C 

65 

60 

81 

85 

71 

64 
44 

6C 

66 
45 

76.6 
50.9 

DE  SABLA 

MAX 

MIN 

■(3 
6  I 

96 

96 
59 

94 
5  7 

94 

86 

85 

76 

55 

67 

73 

72 

69 

64 

73 

76 
4  9 

76 
49 

86 
50 

96 
54 

96 
58 

94 
60 

95 
58 

95 
65 

88 
59 

89 
5G 

87 
61 

80 
47 

70 
47 

70 
39 

80 
45 

82.4 
51.6 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

97 
56 

97 

97 

60 

96 
56 

91 
5  I 

87 
55 

83 
52 

7t 

58 

69 

75 

75 

75 

71 

78 

60 
52 

60 
5C 

85 

95 

96 

95 

99 

91 
65 

90 

60 

92 

83 
66 

79 
5  3 

72 
51 

73 

83 
49 

83,9 
54,1 

doknievillE  ranger  sta 

MAX 
MIN 

90 
53 

93 
56 

92 
56 

93 
54 

95 
53 

68 
51 

84 
52 

81 
53 

69 
45 

56 
47 

68 
44 

71 
47 

69 
43 

66 
48 

63 
42 

71 
45 

74 
43 

77 
48 

85 

52 

92 
56 

94 
57 

92 
55 

95 

57 

89 
60 

90 
54 

93 
56 

72 
54 

71 
50 

67 
43 

68 
44 

80,3 
50.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

93 
54 

96 
60 

101 
61 

100 
59 

101 
59 

97 
55 

90 
64 

83 
56 

63 
52 

69 
49 

76 
49 

60 
59 

75 
60 

78 
56 

7* 
48 

63 
52 

83 
52 

85 

53 

94 
59 

103 
60 

102 
65 

99 
65 

104 
66 

91 
65 

93 
61 

95 
65 

86 
56 

76 
56 

69 
46 

78 
51 

67.4 
56.8 

FAIRFIFLD   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

96 
62 

95 
59 

97 
55 

96 
59 

87 
40 

83 
41 

76 
51 

73 
52 

60 
53 

69 
52 

76 
52 

60 
53 

88 
55 

62 
54 

75 
53 

63 
54 

74 
52 

75 
53 

69 
56 

95 

55 

94 
53 

89 
59 

92 
56 

83 

55 

66 
59 

99 
54 

77 
54 

74 

55 

75 
50 

62 
56 

83,2 
53.8 

fol'soh  oah 

MAX 
MIN 

96 
66 

102 
63 

102 
62 

105 
61 

101 
55 

84 
51 

68 
50 

82 
52 

59 
51 

64     75  62 
52     52  54 
S««  RoUrsnc*  N 

80     79  77 
51     52  51 
ot*i  Following  SuU 

84  81 
53  50 
oa  Indox 

83 
53 

91 
56 

98 
65 

99 
61 

99 
62 

102 
57 

68 
56 

91 
57 

88 
62 

85 
55 

77 
S4 

76 
50 

81 
55 

86.7 
55,7 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


C4I.IFDRNU 
JUNE 


1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GEORGETOWN  RANGER  ST4 

MAX 

92 
iiO 

94 
66 

94 
67 

96 

65 

94 
65 

88 
58 

88 
56 

82 

52 

56 
44 

53 
45 

66 
46 

71 
49 

67 
45 

69 
46 

68 

45 

74 
52 

75 
49 

77 
54 

33 
59 

91 

65 

93 
68 

92 
66 

95 
66 

68 
59 

69 
66 

69 
61 

78 
46 

72 
46 

66 
41 

71 
49 

60.4 
54.6 

GR4SS  V4LLEY  NO.  2 

MAX 

92 
58 

94 
59 

94 
63 

97 

58 

95 
59 

87 
55 

87 
53 

78 
53 

60 
45 

54 
47 

67 

45 

73 
48 

73 
45 

68 
50 

67 
47 

76 
50 

76 
50 

78 
52 

63 
57 

93 
63 

94 

66 

91 
61 

97 
61 

87 
56 

88 
60 

89 
64 

79 
48 

70 
48 

65 
42 

69 

80.7 

H4T  CREEK   PH  NO  1 

MAX 

86 
38 

94 
43 

98 
46 

95 
46 

95 
48 

94 
48 

90 
44 

64 
43 

61 
44 

62 
43 

68 
34 

71 
39 

64 

40 

67 
46 

68 
39 

75 
42 

78 
44 

80 
42 

91 
46 

97 
48 

100 
54 

94 
48 

99 
56 

93 
57 

95 
49 

95 
59 

83 
52 

65 
46 

53 
34 

69 

82.3 
4  5.2 

JESS  VALLEY 

MAX 

S'l 
46 

87 
47 

86 
46 

83 
42 

82 
47 

79 
46 

78 
42 

63 
41 

54 
38 

56 
30 

56 
36 

55 
34 

55 
35 

57 
40 

64 
41 

67 
40 

74 
40 

61 
41 

85 
42 

86 
51 

91 

51 

90 
48 

91 
53 

92 
52 

69 
53 

81 
51 

67 
49 

63 
43 

56 
34 

70 

74.2 

LAKEPORT 

MAX 

99 
51 

102 
53 

102 
55 

100 
50 

98 
53 

92 
50 

90 
48 

80 
49 

68 
49 

77 
46 

78 
43 

80 
41 

78 
47 

75 
49 

65 
44 

86 
49 

87 
48 

94 
47 

102 
55 

103 
58 

104 
59 

102 
62 

iOO 
58 

92 
59 

95 

55 

94 

55 

86 
50 

80 
52 

81 
42 

92 

90.  1 

LAKESHCIRE 

MAX 

97 
53 

103 
48 

100 
52 

102 
53 

97 
51 

90 
51 

84 

56 

62 
49 

61 
49 

75 

46 

76 
52 

60 
52 

80 
52 

73 
52 

62 
49 

63 
59 

84 
55 

97 
53 

104 
57 

103 
60 

97 
62 

105 
65 

91 
64 

92 

61 

96 
59 

90 
63 

82 
59 

71 
56 

79 
45 

66 

87.5 

LAKE  SPAULOINC 

MAX 

3« 
49 

85 
47 

83 
45 

85 
46 

82 
54 

78 
46 

76 
43 

67 
38 

47 
39 

60 
38 

59 
35 

58 
41 

65 
42 

54 
40 

65 
35 

66 
38 

69 
38 

80 
42 

86 
44 

66 

56 

64 
56 

87 
53 

84 
53 

82 
51 

86 
53 

74 
55 

62 
48 

60 

42 

63 
32 

72 

72.6 

LAKE  SPAULDINC  OAM 

MAX 

85 
59 

87 
54 

82 
54 

85 
53 

83 
57 

77 
52 

76 
50 

68 
39 

49 
39 

58 
39 

60 
40 

61 
43 

57 
44 

55 
42 

65 
40 

6! 
44 

69 
44 

79 
47 

86 
52 

88 
59 

86 
60 

67 
59 

84 
59 

83 
58 

06 
60 

77 
59 

64 
48 

65 
48 

60 
37 

72 

73.4 

MANZANITS  LAKE 

MAX 

80 
47 

84 
51 

82 
51 

85 
49 

81 

50 

78 
48 

80 
44 

75 
39 

55 
35 

47 
32 

53 
33 

59 
33 

49 
35 

54 
39 

53 
35 

59 
37 

64 
38 

69 
42 

80 
50 

83 
51 

67 
53 

66 
52 

88 
56 

83 
54 

82 
54 

83 
58 

73 
50 

51 

44 

46 
33 

57 

70.2 

marklEy  cove 

MAX 

95 
55 

99 
58 

100 
58 

100 
58 

97 
51 

82 
46 

85 
48 

80 
52 

58 
52 

63 
51 

79 
51 

61 
54 

77 

57 

76 
52 

75 
51 

82 
54 

79 
48 

83 
50 

91 
53 

98 
60 

100 
58 

100 
62 

101 
54 

67 

56 

91 
60 

91 
59 

65 
54 

75 
56 

77 
50 

82 

85.8 

MARYSVILLE 

MAX 

99 
03 

104 
67 

105 
63 

105 
63 

105 
68 

90 
54 

93 
53 

88 
54 

63 
53 

74 
53 

79 
54 

64 
58 

62 
58 

85 
54 

82 
55 

68 
57 

68 
52 

88 

55 

94 
66 

102 
67 

103 
62 

102 
65 

106 
60 

94 

60 

95 
63 

91 
64 

91 
56 

61 
57 

82 
52 

82 

5  5 

90.8 

NC  CLOUO 

MAX 

87 
37 

91 
46 

97 
49 

93 
50 

92 
53 

94 

52 

86 
48 

80 
46 

57 
41 

52 
38 

65 
32 

66 
34 

65 

45 

64 
43 

69 
38 

76 
42 

77 
49 

80 
43 

91 
51 

96 
52 

97 
54 

95 

54 

97 
55 

93 

54 

92 
49 

95 
57 

68 
55 

59 
50 

62 
31 

69 

80.8 

MINERAL 

MAX 

75 
44 

86 
45 

87 
48 

85 
46 

86 
48 

84 
46 

80 
41 

75 
39 

56 
31 

51 
38 

59 
31 

63 
34 

57 
34 

56 
42 

53 
35 

65 
38 

67 
39 

71 
40 

61 
48 

65 
49 

89 
53 

85 
50 

69 
56 

84 
51 

84 

50 

88 
56 

76 
52 

62 
48 

54 
31 

61 
34 

73.1 

MOUNT    SHASTA   MB  CITY 

MAX 

90 
50 

93 
51 

90 
55 

87 
54 

91 
54 

83 
53 

78 
48 

59 
41 

55 
42 

61 
42 

60 
41 

57 
40 

59 

46 

65 
46 

70 
41 

75 
44 

78 
44 

88 
47 

9? 
58 

95 
56 

92 
58 

96 
56 

87 
58 

89 
56 

91 
53 

86 
58 

66 
51 

5" 
45 

63 
41 

76 

77.7 

NEVADA  C ITY 

MAX 

90 
49 

93 

51 

93 
55 

93 
50 

93 
52 

89 
49 

85 
46 

83 
53 

60 
46 

59 
50 

68 
41 

73 
44 

73 
42 

71 
47 

67 
43 

75 
46 

78 
45 

78 
46 

65 
51 

93 
56 

92 
60 

92 
54 

95 
59 

90 
54 

89 
54 

90 
54 

77 
49 

79 
48 

69 
38 

72 

81.5 

ORLAND 

MAX 

100 
60 

102 
63 

107 
68 

104 
65 

105 
61 

94 
55 

91 
53 

84 
56 

60 
52 

69 
54 

80 
54 

84 
61 

80 
63 

83 

57 

76 
55 

87 

60 

68 
56 

88 
56 

96 
63 

108 
67 

103 
66 

101 
66 

107 
65 

91 
65 

94 
65 

92 
66 

90 
56 

79 

60 

69 
61 

63 

89.9 

□ROVILLE 

MAX 

100 
68 

103 
71 

105 
71 

105 
68 

105 
63 

94 
58 

93 
57 

B7 
57 

62 
53 

68 
57 

79 
55 

84 
58 

63 
55 

62 
56 

79 
57 

66 
60 

86 
55 

86 
59 

95 
69 

104 
71 

102 
66 

102 
70 

105 
65 

92 
63 

96 
67 

94 
68 

90 
58 

79 
60 

77 
52 

83 

90.3 

PARADISE 

MAX 

95 
72 

96 
73 

99 

66 

97 
68 

98 
68 

88 
61 

65 
58 

86 
53 

58 

47 

62 
52 

72 
51 

78 
54 

77 
62 

77 
52 

72 
53 

79 
57 

78 
56 

81 
59 

69 
04 

100 
70 

95 

70 

94 
70 

97 
66 

67 
66 

90 
66 

89 
67 

89 
51 

73 
57 

69 
46 

76 
47 

84.3 
5  9.7 

PLACERVILLE 

MAX 

94 
49 

96 
59 

97 
64 

96 
60 

96 
58 

88 
52 

67 
52 

84 
53 

61 
48 

58 
49 

69 
46 

75 
47 

70 
45 

75 
50 

73 
47 

78 
51 

79 
49 

79 
53 

86 
56 

95 
61 

97 
61 

95 
61 

97 
61 

89 
58 

90 
57 

69 
62 

61 
50 

77 
53 

72 
45 

75 
46 

83.2 
5  3.5 

PLACERVILlE  IPG 

MAX 

95 

70 

96 
68 

97 

70 

94 

71 

93 
67 

87 

61 

81 
60 

60 
49 

53 
45 

66 
46 

73 
50 

73 
50 

68 
46 

68 
48 

76 
50 

76 
56 

78 
59 

64 
57 

93 
63 

93 
69 

93 

72 

97 

70 

88 

71 

89 
64 

89 

71 

91 
64 

74 
46 

67 
57 

72 
45 

60 
55 

81.5 
59.  1 

PLATINA 

MAX 

98 
52 

100 
54 

101 
54 

96 

53 

86 
45 

85 
46 

87 
46 

82 
48 

61 

45 

70 
46 

72 
48 

71 
44 

70 
43 

71 
45 

64 

65 

81 
52 

87 
52 

89 
63 

90 
63 

93 
64 

99 

64 

99 
56 

95 
58 

88 
57 

95 
55 

97 
58 

98 
62 

96 
55 

84 
45 

84 
44 

67.0 
52.7 

PORTOLA 

MAX 

88 
35 

87 

35 

90 
37 

92 
38 

91 

40 

86 
44 

81 
36 

75 
37 

64 
34 

76 
37 

71 
35 

68 
34 

65 
31 

61 
42 

73 
30 

76 
34 

76 
34 

87 
37 

68 
38 

91 
40 

92 
40 

94 
42 

90 
43 

94 
44 

88 

41 

84 
36 

73 
42 

66 
45 

72 
36 

74 
3 1 

80.4 
37.  7 

QUINCY 

MAX 

89 
37 

96 
43 

99 
43 

94 
42 

97 
49 

93 
44 

69 
39 

83 
43 

65 
42 

66 

42 

69 

36 

74 
38 

72 
40 

70 
46 

67 
42 

80 
46 

78 
40 

84 
40 

97 
45 

98 
45 

102 
54 

98 
48 

101 
51 

93 

5  1 

97 
45 

94 

53 

78 
52 

75 
45 

70 
42 

76 
37 

84.8 
44 . 0 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

MAX 

106 
63 

108 
65 

106 
69 

107 
68 

96 
65 

93 

60 

67 
60 

70 
54 

69 
54 

79 
54 

84 
57 

80 
61 

84 

62 

78 
60 

86 

58 

87 

62 

69 
60 

100 
59 

110 
66 

110 
70 

106 
72 

111 
72 

93 
69 

95 

69 

95 
67 

92 

70 

76 
59 

72 
58 

82 
54 

92 
60 

91.4 
62.6 

REDDING  FIRE  STa  NO  2 

MAX 

103 
68 

108 
72 

107 
71 

106 
74 

106 
71 

98 
64 

91 
61 

84 
55 

66 
50 

60 
53 

82 
53 

82 
58 

62 
56 

79 
55 

87 
55 

88 
64 

90 
62 

101 
63 

107 
64 

108 
73 

105 
74 

109 
75 

108 
73 

96 
71 

100 
71 

95 

70 

94 

60 

76 
66 

85 
58 

92 
59 

93.6 
64.1 

ROCKLIN 

MAX 

100 
59 

104 
62 

103 
60 

104 
57 

104 
57 

88 
53 

91 
52 

65 
53 

61 

53 

67 

53 

78 
50 

83 
51 

82 
46 

83 
53 

81 
53 

67 
54 

65 
51 

87 
53 

9! 

59 

102 
65 

103 
62 

103 
61 

105 
58 

90 
57 

95 
62 

92 
62 

87 
55 

80 
55 

60 
47 

81 
5  1 

89.5 
55.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

102 
61 

101 
61 

101 
57 

102 
57 

82 
54 

83 
52 

79 
52 

60 
54 

73 
55 

78 
5? 

83 
52 

64 

62 

82 
55 

81 
55 

87 
53 

82 
54 

64 
52 

93 
53 

98 
61 

97 
ol 

97 
57 

102 
59 

88 
58 

90 
56 

89 
61 

83 
57 

77 
57 

79 
55 

63 
51 

90 
54 

87.0 
56.0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

104 
66 

102 
64 

104 
60 

99 
62 

82 
55 

84 

54 

77 
53 

61 
54 

70 
55 

78 
53 

84 
55 

81 
61 

81 
56 

80 
56 

87 
55 

81 
55 

83 
53 

94 
55 

99 
63 

98 
62 

97 
59 

100 
61 

87 
58 

91 
58 

90 
62 

82 
58 

77 
57 

77 
57 

81 
55 

90 
59 

86.7 
57.7 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

95 
68 

96 
69 

105 
71 

100 
72 

96 
71 

96 
65 

90 
65 

84 
59 

60 
48 

60 
51 

75 
52 

78 
57 

75 
60 

75 
56 

74 
57 

64 
60 

71 
61 

87 
62 

95 
65 

104 
71 

99 
72 

98 
75 

107 

73 

93 
70 

95 

71 

97 

72 

91 
56 

71 
56 

72 
55 

78 
59 

66.8 
63.4 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

89 

50 

92 
51 

89 
51 

90 
50 

87 
54 

83 
50 

82 
44 

71 
40 

54 
40 

67 
41 

67 

37 

64 
41 

62 
41 

60 
43 

72 
37 

73 
43 

76 
41 

89 
50 

92 

56 

94 
57 

90 
58 

92 
59 

89 
55 

86 
56 

91 
51 

75 
52 

68 

50 

63 
44 

70 
39 

78 
43 

78.6 
47.5 

SIERRAVILLE   ranger  STA 

MAX 
MIN 

80 
38 

87 
47 

88 
45 

89 
43 

88 
47 

81 
43 

80 
40 

75 
50 

60 
41 

56 
39 

62 
34 

65 
41 

50 
40 

55 
41 

60 
37 

70 
43 

71 
34 

76 
43 

85 
47 

86 
46 

90 
52 

86 
49 

91 
49 

87 
51 

88 
48 

89 
55 

74 
48 

69 
47 

89 
55 

67 
38 

76.5 
44.4 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

101 
57 

105 
60 

103 
64 

103 
60 

101 
59 

91 
58 

89 
51 

61 
55 

69 
52 

77 
54 

83 
50 

82 
60 

80 
60 

75 
57 

65 
51 

86 
55 

86 
55 

95 
54 

105 
64 

105 
63 

101 
66 

106 
67 

100 
68 

94 

67 

97 
64 

92 
66 

90 
56 

78 
57 

80 
47 

91 
54 

91.0 
58.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

89 

50 

91 
52 

89 
55 

89 
54 

85 
55 

83 
51 

76 
47 

70 
40 

51 
40 

63 
44 

67 
39 

67 
44 

64 
42 

64 
50 

70 
41 

71 
45 

75 
43 

82 
47 

91 
53 

90 
53 

68 
56 

91 
54 

86 
57 

85 
54 

88 
56 

80 
60 

71 
45 

60 
43 

66 
37 

76 
43 

77.3 
48.4 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

68 
42 

71 
39 

70 
38 

68 
39 

66 
40 

63 
37 

62 
37 

56 
34 

43 
34 

50 
32 

48 
29 

47 
31 

42 
30 

42 
31 

50 
29 

54 
34 

58 
33 

69 
44 

72 
49 

73 
46 

72 
45 

76 
47 

70 
47 

70 
48 

70 
47 

69 
44 

54 
39 

49 
34 

50 
31 

60 
31 

60.5 
38.0 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

100 
54 

102 
57 

105 
56 

104 
61 

99 
54 

89 
47 

86 

46 

76 
52 

73 
53 

61 
54 

62 
49 

61 
60 

60 
65 

79 
54 

65 
50 

64 

55 

64 
52 

93 
49 

98 
50 

101 
58 

100 
55 

102 
58 

97 
57 

92 
58 

91 
59 

92 
57 

63 
55 

78 
57 

83 

91 
50 

89.7 
54.3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

97 
66 

99 
67 

99 
67 

97 
68 

97 
63 

94 
62 

88 
60 

61 
47 

56 
46 

69 
46 

72 
46 

74 
51 

74 
50 

67 
50 

78 
50 

79 
56 

82 
54 

91 
54 

100 
60 

100 
65 

100 
67 

100 
67 

101 
68 

90 
65 

94 
63 

90 
66 

84 
55 

66 
51 

70 
42 

82 
54 

85.7 
57.5 

WHiSKEVTOWN  RES 

MAX 

Mm 

95 
64 

97 
67 

102 
69 

100 
68 

99 
66 

97 
62 

92 
60 

82 
57 

60 
48 

60 
48 

74 
55 

79 
53 

74 
53 

75 
54 

74 
55 

83 
59 

84 

57 

86 
59 

96 
59 

102 
66 

101 
69 

98 

70 

104 
68 

93 

72 

95 

72 

99 
72 

91 
58 

71 
!5 

76 
54 

79 
57 

87.3 
60.9 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

98 
64 

102 
56 

106 
64 

106 
67 

104 
59 

94 
55 

93 
54 

64 
55 

65 
54 

7! 
54 

79 
52 

64 
59 

80 
59 

84 
56 

78 
56 

87 
56 

67 
53 

87 
54 

94 
57 

101 
66 

100 
61 

99 
63 

106 
60 

93 
62 

95 
62 

92 
65 

90 
56 

80 
58 

76 
53 

82 
55 

90.0 
58.6 

S««  Il«I«r*Qc*  Nolai  Following  Sution  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES  "^"e"^" 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

wiClows 

MAX 
MIN 

99 
60 

99 
63 

104 
66 

102 
63 

1U5 
60 

91 
55 

89 

53 

63 
54 

60 
62 

72 
53 

80 
52 

85 
61 

PI 
M 

80 
65 

77 
54 

6! 
58 

85 
53 

66 
55 

92 
63 

108 
67 

100 
63 

96 
67 

104 
61 

90 
63 

94 
64 

90 
64 

87 
54 

78 
59 

71 
48 

63 
52 

88,6 
58.4 

WlLinHS  USBR 

MAX 
MIN 

03 

103 
65 

103 
66 

105 
65 

62 

56 

55 

56 

48 

5! 

54 

53 

62 

89 

56 

65 

57 

66 
64 

54 

92 
51 

108 
46 

1 06 
69 

100 
65 

102 
70 

108 
63 

93 
65 

94 
62 

91 
66 

87 
55 

77 
60 

82 
50 

91 
52 

92.4 
56.8 

WINTERS 

MAX 

MIN 

99 

tl 

104 
62 

105 
59 

105 
63 

104 
56 

92 
53 

91 
51 

85 
56 

62 
63 

72 
55 

81 
55 

84 
62 

83 
64 

81 
56 

60 
64 

67 
55 

67 
53 

88 
62 

95 
60 

101 
61 

102 
58 

101 
63 

105 
60 

93 

60 

96 

62 

94 
63 

93 
57 

80 
57 

81 
51 

65 
57 

90.5 
57.6 

WOODLAMP   1  WNW 

*           •  * 

MAX 
MIN 

98 
58 

104 
61 

105 
59 

106 
60 

104 
55 

92 
50 

91 
49 

86 
65 

63 
54 

74 
52 

79 
52 

85 
61 

82 
60 

83 
55 

60 
53 

87 
55 

66 
50 

86 
52 

95 
59 

102 
60 

102 
56 

102 
60 

103 
58 

96 
59 

95 
60 

90 
60 

88 
56 

62 
56 

82 
51 

83 
56 

90.4 
56.1 

NORTHEAST  INTERIOH 
BASINS  03 

BUCA 

MAX 
MIH 

78 

30 

85 
37 

87 
34 

85 
34 

87 
38 

83 
39 

82 

34 

76 
39 

60 
39 

59 
35 

63 
29 

67 
36 

57 
36 

57 
33 

63 

34 

67 
37 

71 
31 

78 
38 

84 
37 

68 
38 

92 
42 

92 
43 

94 

42 

88 
47 

89 
41 

90 
49 

66 
47 

69 

40 

64 

39 

67 

35 

76.3 
37.8 

BOnlE 

MAX 

MIN 

l"^ 

77 
28 

76 
23 

76 
27 

72 
27 

73 
28 

68 
15 

59 
23 

59 
30 

57 
30 

52 
18 

59 
29 

51 
24 

47 
24 

55 
22 

60 
28 

70 
24 

75 
34 

79 
46 

79 
46 

60 
37 

81 
36 

78 
33 

77 
32 

78 
39 

76 
45 

70 
35 

65 
25 

57 

25 

70 
19 

66.3 
29.2 

6RI0OEPORT 

MAX 
MIN 

b2 
28 

82 
31 

83 
33 

79 
33 

80 
30 

78 
32 

73 
30 

64 

40 

63 
35 

59 
39 

65 

20 

69 
32 

58 
28 

60 
27 

67 
25 

70 
34 

76 
32 

81 
31 

84 
35 

86 
36 

65 
40 

85 
36 

81 
37 

82 
37 

80 
40 

61 
32 

82 
40 

79 
33 

65 
29 

76 
26 

74.8 
32.7 

CEnsBVILLE 

MAX 
MIN 

77 
^5 

87 
59 

91 
54 

88 
50 

88 

50 

86 
55 

84 

53 

80 
53 

61 
42 

61 
39 

59 
41 

61 
37 

65 
40 

59 

45 

64 
48 

71 
47 

73 
45 

77 
49 

85 
52 

89 
56 

93 
56 

95 
57 

94 
61 

94 
57 

93 
58 

94 
60 

78 
52 

67 
49 

54 
35 

63 
41 

77.4 
49.5 

CONNER   MEMORIAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

75 
35 

83 
41 

83 
39 

83 
38 

84 
42 

77 
38 

78 
38 

72 
41 

52 
38 

48 
37 

57 
30 

61 
35 

52 
35 

60 
36 

55 
34 

65 
35 

65 

31 

71 

40 

75 
40 

63 
43 

68 
48 

86 
45 

87 
45 

80 
46 

65 
44 

63 
51 

65 
46 

61 
35 

61 
35 

62 
35 

70.9 

39.2 

UOVlE  5  SSE 

MAX 
MIN 

69 
41 

92 

90 
51 

88 
48 

85 
50 

86 
49 

81 
44 

75 
47 

65 
44 

60 
40 

66 
33 

62 
40 

62 
43 

63 
45 

71 
39 

70 
48 

78 
40 

85 
47 

vO 
50 

94 
49 

94 
68 

93 
53 

94 
55 

93 
53 

92 
54 

68 
58 

69 

50 

68 
48 

65 
37 

75 
39 

79.4 
46.7 

fleminc  fish  and  game 

MAX 
MIN 

88 
'.3 

92 
49 

91 
49 

90 
48 

90 
49 

86 
50 

83 
46 

76 
50 

65 
39 

65 

41 

67 
35 

68 
43 

64 
44 

67 
46 

72 
42 

74 
45 

78 
43 

86 
47 

90 
50 

94 
50 

92 
55 

95 
53 

94 
54 

93 
60 

92 
54 

61 
60 

71 
53 

70 
48 

67 
42 

76 
39 

80,6 
47.6 

FORT  8I0WELL 

MAX 
MIN 

86 
40 

91 
47 

68 
49 

89 
49 

84 
47 

83 
49 

79 
47 

75 
45 

65 
42 

64 
38 

59 
38 

57 
38 

61 
38 

65 

45 

72 
47 

76 
41 

78 
41 

85 
44 

91 
49 

93 
50 

93 
52 

92 
50 

91 
63 

93 
51 

92 
54 

60 
55 

69 
53 

66 
47 

67 
35 

74 
35 

78,6 
45,6 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

82 
39 

85 
43 

84 
45 

81 
43 

82 
43 

80 
43 

76 
43 

71 
54 

68 
42 

67 
41 

69 
33 

64 
40 

61 
33 

63 
36 

66 
37 

72 
40 

76 
41 

82 
42 

84 
46 

85 
49 

87 
53 

86 
52 

85 
46 

85 
48 

81 
50 

83 
57 

77 
47 

74 
45 

75 
36 

78 
37 

77,0 
43,5 

sauAfc  vallev 

MAX 
MIN 

70 
36 

85 
40 

82 

38 

85 
38 

85 
40 

84 
38 

80 
35 

78 
38 

65 
38 

54 
36 

57 
29 

63 

32 

60 
32 

50 
39 

54 
30 

65 
35 

68 
32 

74 
40 

81 
41 

84 
44 

86 
46 

85 
48 

87 
45 

82 
43 

64 
45 

64 
48 

62 
46 

61 
37 

59 
33 

/ 

62 
38 

71.9 
38,7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

92 
49 

94 
48 

92 
48 

88 
51 

87 
49 

83 
45 

61 
47 

65 
41 

62 
40 

66 
35 

60 
41 

62 
47 

65 
46 

74 
44 

75 
48 

82 
45 

66 
41 

91 
49 

95 

50 

92 
54 

98 
48 

95 
62 

96 
62 

95 
53 

82 
58 

72 
55 

60 
44 

66 
42 

76 
36 

60,  1 
47.5 

TAHOE  CITY 

MAX 

MIN 

o8 
39 

72 
42 

77 
42 

77 
42 

71 
43 

69 
41 

76 
42 

73 
46 

56 
38 

43 
37 

51 
32 

60 
35 

47 

33 

50 
36 

54 
33 

56 
37 

66 
37 

65 
43 

77 
45 

76 
47 

79 
50 

73 
49 

60 
47 

60 
47 

81 
48 

74 
51 

62 
46 

61 
40 

58 

35 

60 
37 

66.5 
41.3 

TAHOE    VALLEY   FA4  AP 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
38 

78 
37 

77 
37 

74 
37 

74 
36 

71 
36 

64 
46 

51 
40 

52 
38 

69 

32 

55 
35 

52 
32 

52 
34 

58 
29 

65 
37 

66 
33 

74 
39 

77 
41 

79 
40 

80 
46 

45 

66 
40 

67.0 
37.6 

TERMD 

MAX 
MIN 

38 

39 

38 

38 

45 

45 

39 

42 

37 

32 

29 

37 

38 

41 

39 

36 

32 

40 

42 

43 

48 

47 

53 

49 

58 

57 

49 

62 
44 

35 

72 
30 

74.4 
41.3 

TRUCKEE   BANGER  STATION 

MAX 
MIN 

75 
5  4 

83 
40 

83 
37 

81 
37 

83 
41 

79 
37 

77 
36 

72 
25 

55 
38 

51 
37 

57 
28 

61 
36 

55 
36 

52 
35 

55 
31 

64 
36 

66 
30 

72 
38 

81 
40 

84 
42 

87 
41 

87 
47 

68 
45 

82 
45 

63 
43 

84 
50 

65 
41 

60 
37 

57 
36 

62 
33 

71.4 
37.7 

WDOOFQRDS 

•           *  * 

MAX 
MIN 

81 
-.9 

86 
51 

83 
52 

82 
52 

79 
51 

BO 
50 

79 
50 

69 
50 

59 
41 

58 
42 

66 
37 

55 
36 

65 
36 

63 
35 

67 
39 

71 
41 

73 
44 

81 
50 

87 
53 

88 
62 

86 
58 

88 
57 

88 
56 

88 
55 

86 
63 

78 
49 

68 
45 

69 
50 

68 
41 

73 
42 

75.5 
47.2 

CENTRAL  COAST 
DIAINACE  O'l 

AVILA  BFACH 

MAX 
MIN 

68 
5  0 

71 
49 

68 
52 

63 
50 

65 
50 

64 
54 

64 
49 

62 
51 

71 
52 

75 
48 

74 
48 

65 
45 

64 
62 

66 
54 

70 
52 

66 

50 

65 

52 

66 
45 

66 
49 

71 
51 

69 
51 

66 
51 

64 
53 

72 
52 

67 
50 

70 
51 

74 
65 

77 
48 

87 
48 

100 
50 

69.7 
50.7 

9EN  LOMOND  NO  3 

MAX 
MIN 

69 
50 

91 
50 

87 
49 

80 
47 

71 
51 

75 
49 

74 

62 

69 
46 

70 
49 

75 
47 

79 
42 

78 
42 

70 
46 

68 
49 

78 
45 

72 
50 

75 
49 

87 
40 

89 
49 

88 
49 

89 
48 

79 
54 

78 
58 

84 
54 

80 
50 

82 
58 

81 
57 

74 
57 

83 
43 

91 
43 

79.5 
49.4 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

72 
55 

71 
51 

68 
51 

60 
50 

65 
52 

63 
53 

62 
50 

61 
51 

62 
53 

69 

54 

71 
53 

74 
54 

70 
52 

58 
52 

66 
53 

67 
52 

62 
52 

69 
51 

7  2 
52 

70 
51 

66 
52 

69 
53 

66 
63 

68 
56 

68 
56 

67 
54 

64 

56 

68 
56 

71 
53 

78 
56 

67.2 
52.9 

BURLINCAH6 

MAX 
MIN 

84 
53 

75 
51 

69 
51 

69 
51 

66 
51 

67 
53 

68 
51 

68 
52 

69 
53 

67 
55 

69 
51 

69 
51 

69 
55 

69 
51 

72 
51 

65 
51 

63 

52 

70 
46 

71 
50 

69 
51 

69 
63 

71 
63 

75 
55 

78 
55 

69 
55 

67 
55 

67 
55 

69 
54 

69 
48 

77 
50 

70.0 
52.1 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
44 

80 
47 

79 
47 

66 
43 

71 
47 

69 
44 

69 
46 

66 
45 

72 
50 

70 
46 

68 
39 

68 
39 

7  7 
38 

67 
48 

70 
47 

66 
47 

64 
46 

76 
38 

79 
44 

7  9 
42 

61 
46 

75 
45 

73 
47 

76 
49 

78 
47 

71 
45 

73 
52 

69 
44 

77 
40 

91 
45 

73.3 
44.9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

91 
58 

88 
54 

87 
53 

84 
58 

81 
52 

69 
53 

72 
54 

72 
54 

67 
53 

70 
52 

75 
50 

77 
49 

70 
55 

70 
55 

80 
47 

80 
46 

71 
45 

71 
5  1 

85 
52 

88 
52 

84 
53 

84 
54 

65 
55 

77 
57 

79 
57 

79 
56 

73 
58 

73 
55 

72 
54 

60 
56 

77.8 
53.3 

CILRHY 

MAX 
MB) 

100 
51 

95 
54 

96 
54 

90 
52 

85 
51 

73 
50 

81 
61 

74 
51 

64 
51 

72 
48 

78 
45 

82 
45 

80 
48 

70 
53 

65 
50 

82 
52 

66 
52 

77 
44 

87 

50 

94 
48 

92 
50 

94 
60 

64 
52 

64 
54 

85 
54 

85 
56 

61 
57 

80 
53 

79 
45 

83 
49 

81.9 
50.7 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

Mm 

63 
47 

62 
48 

61 
46 

62 
45 

60 
47 

61 
48 

62 
48 

61 
49 

60 
53 

61 
51 

60 
52 

61 
51 

63 
50 

61 
49 

60 
48 

61 
49 

62 
47 

63 
46 

62 
44 

61 
45 

62 
43 

63 
46 

63 
47 

62 
45 

63 
44 

62 
43 

63 
43 

63 
42 

64 
43 

70 
44 

62.1 
46.8 

HOLLISTER   1  SH 

MAX 

MIN 

KINO  CITY 

MAX 
MIN 

98 
48 

94 
52 

86 

50 

80 
46 

80 
50 

79 
49 

78 
50 

72 
50 

78 
50 

80 
52 

78 
42 

80 
43 

80 
46 

80 
50 

7! 

60 

85 
42 

94 

45 

89 
49 

89 
49 

91 
49 

61 
53 

64 
52 

84 
41 

83 
49 

80 
50 

83 
42 

93 
42 

63.5 
47.8 

LIVERMORt  COUNTY  F  0 

MAX 

MIN 

98 
55 

97 
50 

96 

50 

90 
50 

85 
58 

78 
50 

78 
51 

74 
49 

68 
60 

75 
65 

79 
47 

78 
48 

78 
53 

77 
52 

82 
46 

78 
54 

70 
53 

69 
43 

97 
62 

94 
54 

98 
55 

96 
52 

95 
59 

63 
54 

85 
55 

80 
55 

75 
54 

72 
62 

80 
45 

92 
49 

63.9 
52.7 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

91 
56 

90 
55 

84 
54 

83 
51 

74 
50 

77 
48 

79 
62 

64 
52 

74 
52 

76 
47 

73 
45 

79 
45 

77 
48 

78 
52 

79 
48 

76 
53 

71 
50 

84 
45 

92 
50 

88 
53 

85 
54 

90 
56 

62 
52 

80 
55 

84 
55 

77 
53 

76 
55 

70 
54 

80 
46 

90 
48 

80.3 
51.1 

■1ARTINEZ   HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

V5 
58 

95 
55 

93 
51 

91 
57 

87 
51 

83 
40 

78 
40 

67 
52 

70 
53 

87 
54 

93 
61 

83 
56 

82 
56 

76 
53 

68 
50 

83 
52 

74 
49 

90 
48 

93 
54 

95 

54 

90 
53 

92 
54 

92 
54 

83 

56 

84 
57 

77 
55 

77 
56 

75 
55 

83 
52 

91 
56 

84.9 
52.7 

MONTEREY 

MAX 

MIN 

77 
50 

70 
49 

65 

49 

57 
50 

62 
49 

64 

51 

62 
50 

61 
51 

69 
51 

65 

52 

63 
48 

61 
46 

64 
47 

57 
51 

63 
50 

59 

50 

62 
50 

68 
47 

69 
50 

68 
49 

70 
50 

62 
50 

66 
50 

71 
52 

71 
51 

65 
52 

68 
54 

65 
53 

71 
49 

77 
46 

65.7 
49.9 

MONTEREY  NAlF 

MAX 
MIN 

75 
50 

68 
48 

61 
49 

56 
52 

62 
46 

64 
48 

61 
52 

61 
51 

67 
53 

61 
52 

61 
51 

63 
44 

65 
47 

58 
47 

64 
50 

56 
51 

59 

50 

61 
46 

,■>! 
50 

65 
48 

61 
51 

65 

50 

68 
60 

68 
52 

63 
51 

65 
52 

65 
55 

62 
54 

62 
51 

70 
47 

63.4 
49.9 

S««  R«l«r«Dc«  Nol«t  Followliig  Stallon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average  ! 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MDBOn    DAV    EtOP  nCDT 
nUKKU    DAT    ril^c  L/Crl 

MAX 

63 

62 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

65 

64 

62 

64 

66 

64 

62 

62 

63 

64 

62 

52 

61 

62 

53 

66 

63 

64 

55 

64 

52 

63*0 

Mm 

5 1 

50 

50 

45 

50 

54 

44 

52 

52 

44 

50 

51 

50 

5 1 

5 1 

52 

52 

52 

52 

49 

49 

47 

50.2 

MHlIUT    ntARI  n    N  rATP 

MAX 

93 

94 

95 

94 

92 

78 

76 

75 

54 

59 

74 

76 

75 

73 

72 

79 

68 

78 

85 

95 

95 

95 

63 

83 

64 

68 

65 

70 

66 

78 

80.6 

Mm 

74 

48 

5  J 

46 

44 

45 

'"' 

70 

74 

54 

56 

5  6 

50 

49 

50 

47 

56 

53.7 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

89 

87 

88 

64 

77 

78 

72 

62 

46 

60 

65 

62 

60 

61 

66 

75 

73 

73 

82 

86 

84 

85 

80 

76 

77 

75 

65 

65 

65 

66 

72.9 

Mm 

70 

61 

39 

40 

45 

45 

46 

45 

45 

04 

70 

69 

73 

64 

62 

06 

5 1 

42 

43 

4  1 

55 

55.2 

KIA^TMlCMTn  HAM 

MAX 

102 

104 

104 

103 

100 

80 

90 

90 

72 

80 

81 

87 

60 

70 

80 

85 

81 

85 

95 

102 

105 

106 

103 

91 

98 

89 

90 

88 

60 

86 

90  *  2 

Mm 

52 

49 

4  7 

4  6 

49 

45 

44 

44 

49 

50 

50 

49 

5 1 

5 1 

54 

49 

48 

4  2 

44 

47.7 

NEWARK 

93 

81 

81 

69 

68 

72 

68 

69 

65 

67 

71 

71 

75 

76 

66 

72 

65 

64 

74 

82 

77 

74 

75 

72 

73 

71 

56 

70 

66 

73 

72.3 

Mm 

55 

55 

54 

54 

56 

55 

56 

58 

53 

5  4 

53 

5 1 

54 

56 

56 

56 

56 

56 

58 

56 

60 

59 

54 

55.5 

MAX 

72 

70 

64 

62 

67 

63 

62 

62 

64 

66 

67 

68 

66 

61 

67 

59 

60 

68 

69 

66 

54 

56 

66 

68 

66 

64 

67 

62 

69 

76 

55.7 

Mm 

54 

53 

5  3 

54 

54 

54 

54 

57 

58 

5  6 

56 

58 

56 

56 

54 

54.9 

DAl'n     Al  Tfl      10  MllCCIIM 

97 

83 

80 

72 

71 

75 

66 

68 

66 

71 

77 

77 

60 

86 

73 

78 

69 

70 

77 

62 

72 

71 

79 

74 

75 

74 

74 

71 

74 

60 

76. 1 

Mm 

5  5 

54 

47 

52 

48 

^' 

48 

46 

51 

54 

59 

5  7 

5  5 

55 

58 

52 

48 

50 

52,5 

PASO  R08LES 

MAX 

103 

104 

103 

95 

82 

83 

79 

74 

74 

61 

83 

79 

70 

73 

83 

79 

75 

93 

99 

103 

107 

100 

63 

91 

85 

60 

65 

81 

63 

94 

85.8 

47 

46 

4  1 

49 

49 

5  3 

4  8 

47 

4  8 

50 

46 

51 

44 

47.0 

Paso  robles  faa  ap 

MAX 

107 

108 

104 

100 

74 

88 

69 

66 

75 

81 

85 

76 

70 

76 

85 

76 

60 

95 

103 

105 

107 

93 

68 

97 

83 

62 

67 

61 

85 

95 

Mm 

53 

52 

55 

52 

50 

49 

49 

46 

55 

52 

46 

47 

45 

52 

52 

50 

50 

45 

52 

54 

52 

56 

50 

53 

55 

54 

51 

53 

43 

5o!7 

PINNACLES   NaT  monument 

MAX 

102 

102 

102 

102 

97 

90 

90 

84 

73 

77 

62 

79 

78 

75 

82 

60 

62 

90 

99 

104 

104 

102 

98 

95 

94 

93 

64 

84 

63 

93 

Mm 

42 

44 

44 

49 

43 

^' 

56 

49 

49 

54 

54 

5 1 

49 

4  1 

46.9 

p I smo  beach 

61 

65 

65 

64 

64 

66 

66 

63 

66 

71 

75 

68 

65 

65 

66 

66 

64 

55 

67 

69 

56 

57 

65 

66 

56 

68 

71 

78 

74 

90 

Mm 

46 

49 

59 

5  2 

50 

50 

5  3 

49 

49 

50 

50 

^' 

52 

^' 

50 

50 

50 

49 

50.7 

Point  pieoRas  blancas 

MAX 

Mm 

rUK  1     LfllLAWU    m  M  V  »*  L     U  C  r 

95 

92 

85 

85 

80 

71 

75 

72 

77 

74 

77 

79 

79 

73 

79 

77 

72 

85 

91 

89 

84 

87 

83 

79 

79 

79 

73 

70 

76 

87 

Mm 

49 

53 

50 

65 

50 

48 

49 

53 

54 

5  5 

56 

54 

5  5 

54 

49 

52!3 

PBTCCT  V/AIIPV 

99 

100 

101 

95 

86 

90 

87 

76 

77 

82 

82 

77 

73 

76 

76 

82 

91 

99 

100 

99 

96 

95 

95 

94 

89 

67 

64 

76 

80 

90 

Mm 

50 

43 

36 

38 

43 

42 

47 

50 

50 

50 

49 

54 

56 

49 

45 

39 

46,5 

Dcnunnn  riTv 
KcDWUUU    I.  i  ■  Y 

9'i 

89 

85 

82 

78 

75 

77 

70 

70 

77 

78 

79 

77 

73 

60 

73 

69 

62 

84 

BO 

78 

82 

61 

79 

78 

76 

73 

70 

60 

90 

Mm 

55 

56 

50 

48 

50 

^' 

56 

^' 

54 

52 

46 

5l!o 

R I c  hmond 

MAX 

84 

71 

69 

64 

60 

63 

65 

64 

60 

66 

72 

75 

78 

61 

64 

68 

62 

66 

70 

68 

63 

51 

66 

56 

71 

68 

70 

66 

67 

74 

57  4 

Mm 

5  5 

54 

56 

56 

53.7 

^ATMT    MADV^    mi  1  PTP 
^Airil     riAKT^  LULLCuc 

91 

93 

89 

74 

69 

72 

66 

60 

64 

74 

74 

75 

72 

67 

77 

67 

54 

64 

85 

83 

81 

65 

76 

79 

78 

57 

57 

67 

75 

87 

Mm 

5  3 

50 

50 

50 

46 

46 

47 

61 

49 

54 

^' 

54 

5 1 

50.6 

Caitmac    ?  P 

0ALilNA3     C  C 

80 

73 

71 

63 

66 

67 

65 

64 

68 

69 

67 

67 

69 

68 

67 

62 

65 

72 

77 

71 

75 

72 

69 

76 

76 

76 

72 

68 

74 

76 

Mm 

51 

52 

52 

54 

54 

54 

46 

47 

47 

52 

5  3 

44 

5 1 

54 

54 

54 

54 

5 1 

5 1 

55 

55 

50 

47 

sl'.l 

^aTtua^  paa  ad 

JALilNAJ     "A**     M  C 

80 

72 

70 

62 

65 

67 

63 

62 

68 

68 

66 

63 

67 

60 

66 

58 

63 

70 

74 

70 

74 

67 

67 

72 

75 

68 

71 

66 

72 

79 

Mm 

50 

5 1 

5 1 

49 

42 

50 

^' 

53 

50 

5  3 

56 

53 

5o!3 

Cam    AKlTHMtn  MfCcTnM 

89 

90 

100 

100 

99 

91 

90 

39 

74 

77 

64 

85 

79 

78 

63 

84 

84 

93 

101 

103 

104 

103 

100 

95 

95 

94 

69 

86 

83 

94 

t^IN 

54 

54 

43 

44 

47 

^' 

54 

41 

41 

40 

41 

47 

42 

42 

40 

43 

50 

53 

52 

54 

54 

46 

52 

56 

47 

46 

39 

47!! 

S   P  RICHMOND  SUNSET 

58 

58 

60 

59 

61 

61 

58 

60 

59 

62 

60 

61 

62 

58 

60 

56 

59 

61 

60 

61 

58 

57 

50 

65 

63 

63 

55 

54 

63 

64 

60  5 

Mm 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

5 1 

50 

50 

54 

53 

55 

53 

50.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

72 

71 

65 

64 

69 

65 

66 

65 

67 

66 

67 

68 

69 

64 

69 

61 

61 

69 

70 

70 

66 

70 

73 

70 

66 

57 

69 

64 

70 

62 

57  6 

Mm 

5  3 

^' 

52 

53 

55 

53 

53!l 

S   F   FEDERAL  BUIlDING 

65 

62 

60 

55 

62 

59 

57 

60 

60 

64 

65 

65 

62 

56 

63 

57 

57 

54 

67 

59 

57 

51 

51 

65 

61 

61 

63 

58 

67 

77 

61.7 

Mm 

50 

50 

49 

5 1 

54 

^' 

50 

50 

5 1 

50 

50 

50 

56 

54 

53 

54 

55 

51.8 

SAN  GREGQRiO  Z  5E 

T> 

71 

63 

58 

67 

66 

65 

64 

67 

64 

66 

64 

56 

60 

67 

56 

61 

65 

70 

70 

65 

71 

72 

71 

67 

56 

70 

65 

67 

77 

66.7 

Mm 

49 

49 

42 

49 

50 

^' 

54 

40 

43 

50 

50 

36 

50 

50 

54 

54 

54 

39 

46.2 

^  AM   1  P 

95 

87 

84 

77 

79 

75 

72 

71 

72 

74 

76 

77 

76 

72 

78 

73 

70 

81 

86 

86 

60 

64 

60 

79 

78 

74 

73 

72 

79 

86 

78.3 

Mm 

59 

58 

5  3 

54 

53 

56 

50 

50 

56 

54 

56 

58 

58 

52 

54.4 

76 

77 

78 

75 

73 

70 

69 

68 

63 

66 

70 

67 

70 

66 

64 

70 

66 

66 

75 

75 

77 

75 

73 

71 

72 

72 

68 

70 

70 

74 

70,9 

HON 

-.S 

49 

5 1 

49 

49 

5  3 

52 

50 

49 

45 

45 

48 

5 1 

50 

47 

50 

50 

50 

51 

52 

^' 

5 1 

5  1 

90,0 

CAM  MATcn 
9 Ar<   n A  1  c  u 

87 

82 

74 

72 

66 

68 

66 

65 

66 

72 

73 

72 

68 

63 

74 

65 

65 

80 

81 

79 

74 

78 

73 

73 

74 

70 

71 

64 

77 

85 

72,6 

Mm 

<.l 

4  1 

50 

5  2 

5 1 

5  2 

50 

5 1 

5 1 

5 1 

49 

48 

5 1 

49 

52 

50 

49 

48 

53 

49 

50.7 

CAklTA     ri   AOA  IIMliiCfiCTTv 

90 

87 

79 

77 

79 

74 

77 

72 

74 

75 

76 

78 

78 

73 

77 

72 

69 

81 

87 

83 

81 

84 

79 

76 

79 

73 

74 

72 

79 

67 

78,1 

Mm 

59 

57 

55 

54 

56 

54 

52 

54 

54 

49 

50 

5  2 

54 

50 

5  5 

53 

48 

54 

55 

57 

54 

58 

56 

56 

56 

52 

54,1 

Santa  cruz 

MAX 

75 

75 

75 

72 

63 

68 

66 

67 

71 

76 

77 

78 

72 

66 

70 

73 

70 

76 

75 

73 

74 

59 

56 

75 

77 

77 

75 

72 

81 

91 

73,2 

Mm 

50 

48 

49 

47 

50 

52 

43 

47 

51 

45 

43 

43 

45 

51 

47 

53 

51 

42 

46 

53 

49 

52 

53 

53 

49 

51 

55 

51 

44 

44 

46,5 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 

93 

77 

76 

67 

63 

62 

62 

60 

58 

62 

67 

66 

71 

66 

59 

67 

59 

59 

72 

77 

73 

58 

70 

64 

68 

69 

64 

67 

53 

69 

67.3 

Mm 

'.3 

49 

48 

48 

50 

50 

48 

49 

49 

51 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

49 

48 

49 

49 

50 

52 

53 

53 

52 

52 

47 

46 

49.2 

WALNUT  CREcK   Z  ESE 

MAX 

97 

100 

94 

88 

81 

76 

76 

67 

70 

82 

82 

62 

79 

75 

84 

73 

72 

92 

100 

94 

94 

90 

85 

84 

87 

76 

98 

85 

85 

91 

84.7 

Mm 

5  3 

53 

54 

50 

5 1 

5 1 

56 

5  1 

5  2 

49 

49 

46 

49 

5  2 

48 

5 1 

49 

47 

^' 

57 

^' 

^' 

53 

^' 

47 

51.2 

MAX 

77 

73 

70 

69 

65 

63 

65 

66 

66 

64 

73 

73 

69 

63 

60 

65 

63 

63 

68 

70 

56 

68 

53 

65 

69 

70 

70 

69 

72 

75 

67.7 

•       *  • 

Nim 

5  0 

5 1 

50 

46 

50 

5 1 

51 

52 

5 1 

52 

49 

47 

50 

52 

52 

53 

52 

44 

50 

53 

52 

54 

52 

47 

50.5 

San  joaouIn 

DRAINAGE  05 

AMTiULn    rloKtotJAKD  ML 

100 

89 

89 

92 

86 

77 

76 

79 

64 

70 

76 

79 

84 

82 

76 

60 

77 

75 

as 

90 

65 

66 

67 

84 

81 

82 

80 

73 

80 

80 

81,5 

Mm 

64 

61 

5  8 

63 

54 

50 

54 

53 

58 

59 

64 

56 

^' 

^' 

58 

56 

59 

57 

52 

57.3 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

98 

95 

97 

96 

94 

62 

82 

83 

65 

72 

78 

81 

83 

62 

78 

83 

80 

80 

89 

97 

95 

96 

95 

86 

85 

65 

63 

77 

78 

64 

85.4 

Mm 

69 

60 

58 

65 

62 

58 

45 

54 

54 

52 

56 

50 

56 

51 

5  5 

57 

55.3 

ASH  MOUNTAIN 

IitAX 

97 

100 

102 

102 

98 

92 

91 

93 

79 

68 

67 

82 

78 

79 

79 

83 

85 

64 

90 

98 

101 

103 

102 

99 

99 

101 

95 

65 

84 

79 

89.9 

Mm 

70 

72 

72 

73 

72 

67 

65 

62 

54 

51 

53 

55 

50 

50 

55 

58 

54 

59 

64 

70 

73 

72 

59 

67 

63 

72 

57 

60 

50 

56 

52.2 

AUSERRY  1  Nw 

MAX 

97 

100 

100 

95 

92 

86 

89 

83 

67 

72 

79 

75 

73 

75 

80 

86 

81 

69 

95 

96 

99 

101 

98 

97 

98 

92 

62 

91 

77 

86 

67.9 

74 

75 

75 

73 

71 

64 

66 

54 

50 

48 

52 

52 

47 

50 

54 

57 

55 

55 

05 

71 

74 

73 

68 

65 

54 

71 

53 

55 

47 

56 

60.8 

bakerspield  wb  airport 

MAX 

110 

109 

101 

104 

101 

95 

99 

64 

62 

79 

65 

84 

64 

62 

86 

90 

86 

93 

99 

106 

105 

109 

103 

99 

98 

96 

85 

88 

81 

92 

93.9 

Mm 

75 

74 

78 

76 

74 

66 

70 

64 

61 

59 

60 

61 

60 

57 

59 

53 

59 

63 

69 

74 

74 

77 

76 

69 

71 

70 

59 

52 

56 

51 

56.6 

S»«  RsfMenc*  Not«a  FoUowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  "iiS^"" 


Slalion 

Day  oi  Month 

o 
Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BALCH  pnwER  HOUSE 

MAX 
MIN 

96 
t>6 

100 
68 

98 
69 

96 
69 

97 
69 

92 
67 

89 
65 

87 
63 

70 
54 

67 

52 

76 
53 

77 
55 

74 
52 

75 
54 

79 
55 

82 
56 

82 
59 

67 
60 

95 
63 

97 
69 

100 
71 

101 
72 

100 
72 

97 
69 

97 

72 

99 

79 

88 
60 

82 
60 

60 
53 

67 
58 

68.3 
62.9 

BCACKWELLS  COBNER  2HNH 

MAX 
MIN 

103 
67 

104 
70 

101 
74 

101 
51 

96 
62 

91 
58 

95 
62 

87 
61 

78 
58 

78 
53 

83 
55 

82 
55 

79 
52 

79 
52 

83 
55 

84 
61 

85 
52 

69 
58 

96 
63 

101 
67 

103 
70 

104 
63 

96 
65 

97 
66 

69 
68 

89 
67 

84 
56 

67 
57 

79 
56 

86 
55 

90.4 
60.3 

buttonhillOw 

MAX 
MIN 

101 
62 

105 
69 

106 
69 

102 
67 

102 
67 

98 
62 

95 
63 

98 
64 

82 
56 

83 
55 

81 
53 

87 
55 

83 
52 

85 
49 

83 
56 

85 
57 

91 
53 

86 
59 

92 
63 

99 
63 

102 
67 

103 
67 

107 
65 

101 
66 

98 
69 

95 
69 

94 
54 

87 
59 

86 
50 

81 
52 

93.4 
60.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

85 
AB 

87 
52 

89 
52 

86 
49 

86 
54 

63 
49 

61 
47 

77 
47 

57 
41 

5S 
39 

59 
35 

65 
37 

54 
33 

59 
39 

59 
36 

69 
41 

70 
42 

72 
45 

79 
48 

85 
51 

88 
55 

88 
55 

90 
55 

84 
50 

86 
55 

80 
56 

66 
47 

70 
45 

60 
33 

66 
37 

74.6 
45.8 

CAHP  PARDEE 

MAX 

MIN 

102 
65 

103 
65 

104 
64 

103 
63 

101 
56 

87 
52 

86 
52 

88 
53 

63 
51 

66 
54 

77 
51 

83 
51 

76 
53 

80 
54 

79 
52 

86 
54 

86 
56 

84 
53 

94 
56 

99 
68 

98 
65 

101 
64 

105 
62 

92 
57 

94 
59 

93 
63 

80 
54 

82 
5 1 

78 
51 

62 
53 

68.5 
56.7 

CATHEYS  VV  BULL  RUN 

RH 

MAX 
MIN 

96 
61 

99 
63 

100 
64 

100 
62 

98 
64 

92 
58 

89 
56 

90 
58 

68 
52 

68 
52 

73 
49 

79 
49 

75 
47 

79 
50 

77 
50 

61 
53 

62 
51 

83 
55 

69 
59 

97 
64 

100 
65 

99 
64 

101 
64 

95 

60 

97 
62 

84 
65 

81 
53 

81 
53 

76 
47 

79 
50 

87.0 
56.7 

CHERPY  VALLEY  Dam 

MAX 
MIN 

e6 

52 

88 
55 

89 
53 

90 
52 

91 
54 

86 
52 

86 

50 

60 
52 

63 
43 

53 
43 

60 
39 

66 
39 

62 
36 

60 
42 

60 
38 

69 
43 

72 
44 

75 
46 

81 
52 

89 
54 

89 
57 

89 
56 

91 
56 

86 
53 

90 
58 

83 

59 

69 
46 

70 
48 

67 
36 

66 
44 

77.0 
46.4 

CDALINGA 

MAX 
MIN 

63 

104 
65 

106 
67 

103 
64 

98 
52 

92 
57 

95 
60 

90 
56 

78 
56 

82 
52 

85 
57 

87 
59 

83 
52 

81 
54 

85 
53 

86 
62 

87 
61 

92 
57 

101 
64 

104 
62 

105 
62 

105 
62 

104 
65 

99 
63 

95 
52 

84 
53 

82 
52 

95 
59 

84 
49 

90 
54 

92.9 
58.2 

CORCORAN  IRRIO  DIST 

MAX 
MIN 

106 
50 

107 
51 

108 
51 

105 
52 

103 
52 

100 
53 

96 
53 

96 
54 

80 
56 

80 
54 

86 
51 

85 
52 

82 
65 

84 
52 

87 
52 

90 
55 

90 
54 

91 
55 

101 
61 

105 
68 

106 
68 

107 
66 

105 
65 

101 
65 

100 
65 

95 
66 

87 
56 

67 
56 

84 

50 

92 
50 

94.9 
56.3 

OENAIR   3  NNE 

MAX 
MIN 

102 
62 

102 
61 

101 
61 

99 
59 

89 
64 

67 
51 

68 
52 

85 

52 

73 
52 

77 
49 

82 
50 

81 
56 

83 
47 

80 
49 

89 
50 

85 

52 

94 
48 

90 
47 

98 
55 

98 
56 

99 
56 

100 
56 

91 
58 

90 
57 

67 
59 

84 
62 

60 
53 

79 
53 

60 
49 

68 
50 

88.4 
54.1 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

92 
'.6 

93 
52 

93 
53 

92 
48 

68 
49 

86 
45 

84 
44 

73 
47 

60 
47 

67 
45 

74 
39 

72 
37 

69 
36 

66 
42 

75 
37 

76 
41 

76 
42 

84 
43 

90 
48 

93 
52 

93 
52 

95 

52 

89 
51 

90 
49 

64 
50 

72 
54 

75 
46 

71 
45 

72 
36 

92 
40 

80.9 
45.7 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

101 
52 

101 
56 

102 
60 

101 

57 

100 
56 

90 
51 

68 
55 

85 
56 

65 
53 

74 
55 

81 
49 

81 
48 

79 
49 

79 
51 

83 
50 

83 

52 

84 

52 

91 
52 

98 
58 

100 
51 

100 
60 

103 
60 

102 
59 

94 
56 

95 
59 

94 
59 

82 
55 

82 
53 

81 
46 

89 
49 

89.6 
54.4 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 
MIN 

10<i 
56 

105 
66 

105 
65 

101 
62 

101 

62 

99 
56 

94 
54 

93 
53 

77 
58 

78 
50 

64 
51 

83 
55 

79 
54 

81 
53 

84 
49 

88 
55 

86 
53 

84 
51 

99 
54 

101 
67 

102 
65 

103 
65 

101 
65 

99 
62 

98 
64 

87 
64 

64 
55 

85 
5  1 

86 
51 

92.2 
57.4 

FRESNO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

10* 

6'! 

105 
69 

105 
66 

104 
69 

98 
65 

94 
59 

96 
61 

74 
58 

77 
59 

80 
55 

87 
54 

83 
58 

83 
53 

82 
55 

86 
64 

88 
59 

88 
53 

93 
58 

101 
63 

105 
68 

104 
67 

106 
66 

101 
67 

100 
65 

96 
67 

87 
63 

86 
57 

93 
57 

84 

52 

94 
53 

92.5 
60.5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

103 
62 

105 
63 

107 
62 

107 
62 

104 
63 

99 
55 

95 

57 

97 
56 

77 
56 

7! 

52 

79 
50 

86 
50 

62 
50 

84 
50 

83 

50 

88 
50 

89 
50 

89 
51 

95 
55 

103 
63 

107 
65 

107 
66 

108 
63 

102 
61 

103 
61 

105 
62 

92 
56 

68 
54 

85 
47 

85 
47 

94.3 
56.3 

CLENNVILLE 

MAX 
MIN 

95 
47 

96 
46 

95 
48 

92 
50 

91 
50 

88 
49 

87 
47 

34 
52 

69 

47 

66 
44 

73 
36 

72 
37 

70 
41 

70 
37 

74 
37 

78 
41 

79 
40 

84 
44 

93 
48 

95 
52 

97 
53 

97 
54 

96 
63 

95 
49 

95 
53 

94 
58 

66 
44 

77 
45 

75 
36 

84 
40 

84.9 
46.3 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

75 

52 

75 
53 

78 
53 

78 
53 

75 
52 

74 
50 

73 
48 

72 
48 

58 
41 

47 
33 

49 
37 

56 
36 

51 
32 

49 
34 

51 
36 

60 
39 

58 
43 

66 
43 

72 
50 

79 
55 

80 
55 

84 
57 

84 
54 

78 
56 

62 
59 

61 
59 

77 
40 

68 
43 

59 
34 

56 
40 

68.2 
46.2 

HANFDRO 

MAX 
MIN 

lO* 
61 

104 
63 

102 
63 

102 
66 

100 
61 

94 

55 

94 
56 

93 
57 

78 
57 

77 
52 

83 

50 

61 
54 

64 
54 

82 
51 

83 
54 

90 
54 

86 
51 

91 
54 

99 
59 

102 
63 

101 
64 

101 
64 

99 
62 

97 

60 

95 
62 

90 
64 

83 
54 

64 
54 

81 
50 

88 
50 

91.7 
57.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

85 
59 

89 
59 

87 
67 

68 
58 

67 
58 

85 
59 

83 
54 

79 
55 

61 
49 

65 
46 

63 
43 

68 
43 

60 
40 

62 
45 

64 
42 

70 
41 

73 
47 

74 
50 

60 
53 

62 
55 

68 
58 

89 
61 

91 
58 

85 
54 

88 
62 

84 
60 

72 
50 

73 
5 1 

66 
41 

68 
45 

76.6 
51.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

75 
46 

76 
46 

76 
46 

73 
45 

72 
45 

70 
43 

70 
42 

65 
43 

49 
39 

49 
33 

53 

32 

53 
33 

49 
30 

49 
31 

56 
32 

59 
36 

62 
36 

69 
41 

76 
45 

77 
47 

80 
48 

80 
51 

76 
47 

78 
49 

79 
50 

78 
55 

73 
41 

60 
39 

59 
3 1 

71 
37 

67.1 
41.3 

IDRIA 

KAX 
MIN 

95 
65 

86 
69 

96 
73 

84 
68 

92 
65 

69 
63 

67 
58 

71 
50 

68 
44 

72 
50 

77 
50 

75 
53 

72 
45 

72 
50 

78 
55 

79 
53 

79 
57 

86 
63 

98 
70 

96 
70 

92 
65 

91 
66 

86 
66 

83 
47 

80 
50 

83.4 
58.6 

KEBN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

107 
79 

107 
78 

100 
79 

102 

75 

101 
77 

95 

70 

97 
71 

96 
71 

79 
58 

78 
58 

84 
60 

63 
63 

60 
60 

81 
58 

64 
63 

89 
63 

87 
65 

90 
69 

98 
65 

103 
76 

104 
76 

106 
80 

105 

77 

102 
72 

97 
77 

97 

76 

96 
61 

87 
66 

68 
56 

91 
65 

93.8 
68  .  9 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

MAX 
MIN 

96 
67 

99 
67 

99 
70 

97 
69 

95 

70 

93 
66 

94 
64 

89 
64 

78 
54 

71 
59 

79 
51 

77 

52 

74 

50 

76 
53 

81 
54 

84 
52 

88 
53 

96 
54 

100 
59 

102 
61 

104 
62 

102 
72 

100 
71 

103 
70 

102 
72 

102 
69 

97 

61 

85 
57 

80 
54 

94 
54 

91.2 
61.0 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

102 

!0 

107 
75 

93 

73 

91 
67 

90 
66 

102 
61 

94 
62 

97 
60 

78 
59 

60 
55 

81 
53 

87 
60 

84 
56 

83 
52 

83 
54 

87 

57 

92 
53 

69 
59 

95 
64 

104 
70 

106 
73 

106 
65 

107 
68 

103 
68 

100 
69 

92 
69 

86 
55 

87 
60 

86 
54 

84 

55 

92.6 
62.1 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

105 
TB 

107 
74 

106 
74 

104 
72 

99 
72 

93 
60 

96 

61 

89 
63 

79 
60 

60 
54 

85 
56 

84 
59 

85 
58 

85 
56 

86 
57 

90 
61 

88 
57 

92 
59 

101 
65 

104 
76 

104 
76 

i07 
70 

103 
71 

100 
69 

97 

70 

90 
69 

86 
57 

85 
59 

83 
5E 

91 
55 

93.5 
64.2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

103 
64 

101 
64 

100 
62 

98 
60 

86 
55 

86 
52 

90 
50 

63 
55 

72 
54 

79 
52 

83 
46 

81 
51 

61 
47 

80 
52 

85 
51 

83 

52 

85 
51 

91 
51 

96 
57 

99 
66 

99 
63 

100 
57 

93 
56 

94 
56 

97 

60 

86 
64 

82 
56 

77 
53 

83 
47 

86 

50 

86.0 
55.3 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

99 
61 

101 
65 

99 
62 

99 
65 

97 
60 

89 
55 

90 
55 

88 
57 

73 
55 

76 
54 

82 
51 

82 
53 

81 
51 

80 
54 

82 
52 

63 
53 

83 

52 

89 
56 

96 
53 

99 
64 

98 
63 

100 
65 

99 
62 

94 
62 

93 
64 

84 
65 

81 
55 

81 

80 
5 1 

88 
50 

66.9 
57.3 

LEKON  COVE 

MAX 
MIN 

102 
7  5 

105 
63 

104 
65 

104 
65 

100 
64 

96 
60 

94 
60 

91 
53 

74 
55 

76 
50 

83 
52 

83 
50 

82 
55 

82 
50 

85 
51 

68 
55 

67 
51 

92 
57 

96 
01 

101 
67 

103 
66 

104 
65 

104 
63 

99 
63 

100 
63 

100 
69 

94 
57 

86 
52 

84 
47 

91 
53 

93.  1 
58.6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

105 
60 

107 
61 

104 
60 

100 
65 

96 
62 

91 
56 

95 

56 

86 
60 

76 
54 

77 
52 

84 
49 

83 
51 

63 
52 

80 
50 

65 
51 

69 

52 

87 
50 

92 
54 

99 
57 

103 
62 

103 
63 

105 
64 

101 
62 

99 
61 

100 
62 

95 
66 

65 
58 

67 

81 
46 

91 
50 

92.4 
56.6 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

96 
68 

101 
65 

100 
70 

103 
69 

100 
60 

90 
52 

86 
57 

91 
60 

72 

59 

76 
54 

76 
55 

82 
61 

79 
59 

79 
55 

79 
55 

64 
57 

83 
57 

82 
55 

89 
62 

96 
64 

101 
61 

102 
69 

101 
62 

94 
59 

93 
66 

67 
66 

83 
54 

62 

78 
54 

80 
58 

88.3 
60.  I 

LOOGEPDlB 

MAX 
MIN 

77 
42 

79 
39 

79 
39 

79 
40 

76 
41 

75 
39 

75 
39 

74 
44 

60 
39 

47 
31 

49 
32 

55 
30 

53 

30 

49 
29 

56 
37 

59 
32 

62 
32 

69 
34 

73 
36 

60 
42 

62 
42 

85 
45 

85 
42 

80 
41 

82 
43 

82 
53 

78 
38 

70 
37 

60 
26 

56 
32 

69.6 
37.5 

LODI 

MAX 

Mm 

100 
61 

100 
60 

100 
57 

96 
58 

95 
52 

82 
50 

82 

50 

62 
53 

69 
39 

77 
52 

62 
50 

62 
58 

81 
49 

80 
53 

83 
51 

84 
53 

82 
49 

89 
52 

98 
60 

96 
61 

95 
66 

99 
57 

95 
55 

68 
55 

67 
60 

85 
61 

83 
53 

75 

80 
5 1 

69 
52 

87.2 
54.1 

LOS  BANDS 

MAX 

Mm 

100 
59 

100 
60 

101 
64 

103 
60 

97 
55 

88 
57 

68 
54 

83 
55 

75 
57 

76 
54 

84 
54 

83 
52 

79 
55 

76 
54 

63 
54 

65 
54 

83 
53 

89 
46 

96 
55 

99 
62 

100 
59 

101 
62 

99 
61 

92 
56 

92 
61 

89 
64 

64 
55 

63 

81 

67 

50 

99.3 
56.6 

LOS  BANDS  DET  RESv 

MAX 

Mm 

97 
70 

100 
68 

101 
68 

101 
70 

98 
59 

85 
52 

87 
50 

89 
60 

67 
56 

70 
57 

78 
56 

83 
62 

79 
68 

76 
55 

73 
54 

63 
48 

78 
56 

81 
56 

90 
65 

100 
69 

101 
67 

102 

70 

100 
62 

92 
59 

92 
64 

91 
66 

65 
54 

62 

7: 

61 
59 

87.1 
60.5 

NADERA 

MAX 

Mm 

101 
64 

104 
65 

105 
64 

103 
63 

102 
61 

96 
56 

92 

58 

94 

57 

69 
54 

77 
52 

80 
53 

85 
54 

[<2 
1.4 

83 
53 

81 
53 

88 
54 

90 
51 

88 
53 

93 
62 

100 
67 

104 
66 

103 
66 

105 
64 

103 
61 

100 
63 

90 
64 

78 
55 

85 
54 

82 

83 
53 

91.5 
59.2 

MANTECA 

MAX 

Mm 

100 
60 

102 
62 

102 
60 

100 

60 

96 
55 

86 
51 

66 
51 

60 
53 

63 
55 

73 
5? 

79 
52 

84 
53 

60 
54 

82 
54 

77 
51 

85 
54 

80 
53 

82 
50 

92 
58 

100 
66 

100 
59 

96 
58 

101 
57 

91 
57 

90 
59 

67 
61 

86 
52 

81 
57 

74 

83 
53 

87.4 
55.7 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

104 
64 

106 
71 

106 
71 

103 
71 

96 
65 

93 
66 

96 
62 

83 
61 

79 
57 

83 
59 

84 
57 

81 
54 

64 
64 

90 
55 

66 
62 

96 
68 

103 
77 

105 
76 

107 
76 

101 
67 

97 

73 

96 

73 

96 
41 

80 
58 

94.0 
64.6 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

102 
62 

103 
63 

104 
65 

101 
65 

100 
60 

91 
54 

74 
5t. 

75 
52 

79 
53 

98 
50 

64 
56 

85 

52 

80 
51 

65 
55 

es 

55 

66 
52 

92 
52 

99 

62 

101 
66 

101 
64 

104 
65 

100 
61 

95 
62 

90 
61 

84 
63 

83 
56 

84 
55 

84 
51 

90 
55 

91.0 
57.7 

MOOESTO 

MAX 

Mm 

102 
61 

102 
64 

100 
62 

99 
61 

89 
55 

67 
52 

87 
54 

65 
55 

73 
55 

78     83  82 
53     54  58 
S««  R«{«r«DC«  f 

82     80  85 
52     54  53 
ol«B  ToUowlng  Stall 

83  84 
54  52 
on  Ind«x 

91 
52 

98 
60 

99 
65 

99 
62 

101 
60 

91 
59 

91 
59 

66 
61 

88 
60 

81 
55 

78 
55 

62 
52 

90 
53 

87.9 
56.7 

-  198  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  oi  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

Aver^ 

NEHM4N  2  NH 

MAX 

Mm 

103 
60 

102 

103 
6 1 

101 
5  g 

98 
5  5 

91 
5  2 

90 
55 

82 
55 

76 
5  3 

78 
4  7 

64 
49 

83 

84 

81 

65 

84 

84 

92 

98 

100 

99 

102 

100 

91 
57 

91 
59 

87 
6 1 

87 
53 

82 
53 

61 
50 

66 

50 

90.2 

NORTH  FORK  RANGER  ST4 

MAX 

MIN 

93 

94 
5  5 

97 
55 

97 

94 

92 
54 

66 

86 
52 

70 

61 
44 

72 

76 
4  5 

71 
4  0 

71 

40 

63 
44 

78 
47 

80 
49 

81 
53 

87 
55 

94 
61 

96 
62 

97 
62 

99 
59 

93 
54 

97 
54 

96 
63 

90 
53 

79 
49 

78 
40 

76 
47 

35.0 
51.7 

□RtNGE  COVE 

MAX 
MIN 

100 
63 

103 

105 
63 

103 

101 
59 

97 
59 

93 
5  g 

94 
5  8 

77 
5  5 

7* 

78 
54 

85 

81 

83 

80 

81 

68 
5 1 

87 

93 

99 

100 

66 

101 
68 

101 
64 

99 

62 

94 
67 

88 
57 

82 
55 

65 
47 

82 
53 

90.9 
58.0 

PORTERVI LIE 

MAX 
MIN 

102 
65 

105 
68 

107 
70 

106 
70 

103 
69 

99 
6  1 

95 
61 

98 
63 

60 
54 

60 
5  3 

79 
53 

65 

84 

84 

61 

86 

69 

86 

93 

99 

104 

104 

105 

101 
65 

99 

100 
69 

96 
5  5 

86 
55 

87 
49 

62 
56 

93.6 
60.8 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

MIN 

ee 

62 

87 

89 
64 

88 
55 

85 
6 1 

85 
58 

82 
56 

79 
47 

53 
47 

6? 

68 
4  2 

67 

62 

61 

69 

72 

74 

81 

88 

89 

88 

90 

90 

68 
6 1 

88 
7  1 

81 
6 1 

69 

52 

68 
49 

68 
44 

76 
46 

77.8 
54 . 0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

MIN 

95 

72 

100 

101 

103 
7  J 

93 
49 

74 

47 

86 

79 

63 

71 

77 

62 

76 

72 

68 

62 

67 
49 

77 

90 

99 
66 

99 
66 

100 
7 1 

96 
62 

85 
57 

93 
63 

89 
64 

81 
63 

81 
59 

61 
49 

60 
54 

84.7 
57,6 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

96 
57 

99 
60 

99 
59 

lOO 
57 

101 
59 

93 
55 

91 
53 

90 
54 

64 
49 

63 
50 

72 
47 

78 
4  5 

71 
4  3 

74 
50 

77 

82 

63 

83 

90 

96 

100 

99 

101 

96 

96 

92 

77 

61 
52 

73 

79 

86,5 
53.3 

SO  ENTRSNCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

82 
46 

84 
52 

85 
5 1 

87 
50 

63 
57 

81 
49 

80 
47 

77 
49 

61 
45 

54 
38 

56 
38 

62 
3  5 

57 

56 

57 
37 

67 

68 

71 

78 

84 

67 

36 

88 

82 

86 

81 
57 

78 

70 
45 

64 
33 

66 
4  1 

73.9 
46.0 

STOCKTON  HBaP 

MAX 
MIN 

102 
66 

102 
64 

102 
62 

99 
62 

85 
56 

66 
55 

86 
54 

63 
56 

75 
56 

79 
56 

85 
54 

63 

84 
5  5 

80 

66 

82 

84 

92 

100 

100 

100 

102 

91 

90 
58 

68 

88 
59 

62 
5  8 

76 

56 

83 

91 

88.2 
57.8 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MAX 

MIN 

100 
58 

101 

101 
57 

97 
59 

96 
5  3 

81 
52 

62 

50 

82 
52 

64 
5  3 

71 
49 

79 
49 

83 

64 
49 

32 

78 

84 

63 

61 

91 

98 

97 

97 

100 

86 

5  5 

88 
59 

86 
60 

86 

5  3 

60 
52 

75 

64 
52 

86.6 
53.6 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

91 
49 

96 
50 

89 
58 

90 
62 

90 
57 

67 

54 

87 
53 

73 
5  I 

64 
46 

60 
4  3 

72 
44 

69 
47 

70 
45 

70 

73 
49 

79 

81 

69 

96 
59 

93 

97 

99 

95 

97 

93 

94 

78 

74 
53 

69 

89 

83.5 
50.9 

TEJON  R4NCH0 

MAX 

Mm 

103 
77 

105 
70 

102 
77 

100 
69 

96 
74 

95 
64 

92 
61 

89 
65 

77 
55 

72 
53 

80 
55 

78 
52 

78 
56 

75 
4  7 

80 
5  C) 

85 

83 

88 
55 

9! 
68 

loo 

101 

106 

102 

99 

96 

94 

91 

82 
5  8 

80 

87 

90.4 
62.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

100 
60 

103 
60 

104 
60 

103 
62 

102 
64 

99 
61 

93 
60 

95 
63 

78 
56 

70 
52 

60 
46 

83 
46 

63 
47 

78 
45 

60 
46 

62 

86 

86 
57 

92 
60 

102 

102 

102 
67 

106 

101 

98 

104 

94 

84 

84 

86 

92.0 
57.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

9<. 
56 

96 
58 

96 
58 

95 

56 

94 
57 

89 
56 

66 
54 

62 
50 

60 
48 

67 
48 

73 
45 

73 

68 

69 

76 

77 

78 

65 

92 

94 

95 

97 

97 

92 

92 

68 

75 

76 
5  2 

73 

82 

83.8 
52.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 

MIN 

98 
40 

101 
5  1 

103 
60 

105 
62 

102 
54 

89 

52 

89 
52 

90 
50 

66 
54 

76 
54 

79 
53 

86 

83 

84 

80 

67 

62 

82 

93 

100 

'°9 

102 

103 

93 

91 

89 

90 

82 
56 

77 

84 

89,6 
54,5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

100 
61 

101 
64 

96 
61 

93 
67 

82 
55 

81 
55 

78 
53 

66 
53 

70 
54 

76 
55 

64 

54 

63 
55 

79 
59 

78 
55 

64 
53 

73 
56 

76 
53 

91 
53 

99 
58 

98 
63 

98 
60 

100 
56 

87 
59 

89 
58 

38 
62 

80 
58 

96 
57 

74 
56 

33 
54 

91 
57 

85.9 
57.1 

VISALIA 

MAX 
MIN 

98 
61 

103 
60 

104 
67 

102 
65 

101 
67 

100 
58 

92 
61 

94 

62 

76 
58 

76 
53 

75 
64 

63 
56 

61 
56 

62 
55 

79 
56 

84 
59 

68 
53 

86 
59 

91 
61 

97 
66 

102 
67 

103 
66 

102 
66 

98 

66 

98 
65 

96 
68 

90 
57 

84 
58 

84 
51 

81 
55 

91.0 
60.2 

WASCO 

MAX 

Mm 

102 
62 

107 

107 

103 

103 

98 

98 

97 

82 

61 

60 

86 

65 

67 

63 

87 

91 

38 

93 

100 

105 

105 

107 

102 

100 

99 

96 

88 
60 

88 

38 

94.5 
62  ,4 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 
•          •  * 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

92 
53 

102 
65 

95 
57 

79 
54 

77 
53 

63 
5  2 

60 
57 

75 
55 

75 
53 

71 
54 

79 
53 

72 
5  5 

69 
47 

75 

72 
5 1 

79 

62 

82 
50 

92 
5  8 

89 
57 

81 

5  4 

67 

90 
56 

101 
5  6 

96 
69 

88 

84 

87 
5  5 

83.4 
54.5 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

61 

50 

58 

62 
57 

70 
5  3 

70 
5  2 

70 

70 
5  2 

68 
5  7 

68 
5  g 

66 

80 
49 

73 
5  7 

70 
5  8 

62 

62 

69 

67 

67 

66 

67 
4  3 

69 

72 

75 

68 

74 

74 

68 

68 

68 

72 
54 

68.  5 
51.9 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

94 

97 

103 

95 

83 

80 

63 

80 

73 

72 

64 

81 

70 

69 

75 

76 

80 

83 

68 

92 

93 

89 

90 

94 

100 

103 

99 

91 
50 

68 

81 

85.5 
52.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

94 

95 

100 

93 

85 

88 

91 

88 

67 

69 

60 

78 

61 

66 

72 

72 

73 

80 

86 

89 

98 

99 

95 

95 

101 

102 

98 

88 
5  3 

85 

78 

64.7 
53.8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

75 
36 

80 
39 

60 

79 

75 

75 

76 

69 

63 
5  g 

63 

67 
35 

67 

55 

63 

67 

69 

74 

78 

61 

84 

65 

83 
37 

79 

84 

88 

87 

87 

73 

71 
38 

78 
35 

75.1 
41.4 

BONITA 

MAX 

Mm 

BUR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 

Mm 

99 
56 

104 
55 

92 
56 

65 
60 

77 
58 

81 
58 

79 
58 

74 
59 

75 
59 

75 
57 

79 
58 

76 
5  g 

71 
55 

72 
4  8 

75 
52 

74 
5  5 

60 
55 

65 
50 

87 
55 

86 
56 

87 
59 

84 
62 

69 
62 

94 
57 

104 
64 

99 
67 

89 
57 

84 
58 

31 
56 

91 
54 

64.3 
57.2 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

90 

97 

101 

91 

64 

79 

80 

60 

72 

75 

78 

75 

74 

72 

73 

76 

69 

77 

36 

39 

93 

92 

66 

83 

69 

84 

64 

78 

78 

61 

62.2 
46.6 

caMpd 

MAX 

Mm 

93 

99 

98 

83 

63 

91 

66 

76 

74 

67 

61 

79 

71 

76 

76 

79 

64 

91 

94 

93 
49 

102 

100 

98 

105 

103 

97 

92 

88 

82 

93 

87.9 
46.8 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

101 

105 

98 

91 

60 

90 

86 

80 

71 

80 

64 

61 

69 

77 

77 

76 

81 

90 

92 

92 

69 

86 

90 

99 

106 

100 

96 

88 

86 
53 

97 
50 

38.0 
54.8 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

65 

64 

67 

66 

67 

66 
57 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

67 
6 1 

68 

68 

67 

67 

69 

74 

71 

69 

67 
6  1 

68 
57 

67.  1 
59.4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

84 

96 

99 

86 

76 

76 

60 

78 

67 

69 

63 

77 

62 

65 

73 

74 

72 

78 

81 

66 

66 

85 

83 

82 

91 

99 

94 

85 

82 
5  6 

78 
54 

80.2 
55.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

99 

106 
5  5 

93 

84 

78 

84 
5T 

82 

78 

74 

74 

61 

79 

82 

78 

78 

77 

60 

85 

88 

89 

86 

86 

89 

93 

103 

96 

94 

86 

81 

93 

85.9 
56.1 

-CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

72 
5  7 

72 

74 

74 

74 

74 

70 

70 

70 
59 

69 

70 

71 

71 

75 

73 

75 
57 

74 
59 

75 
5  7 

76 

77 

81 

68 

63 

77 
5  7 

77 

78 
59 

60 
58 

74.8 
58.4 

CUVAMA 

MAX 

Mm 

97 
54 

99 
53 

100 
57 

94 
53 

96 
48 

92 
48 

91 
51 

93 
52 

77 
49 

73 
52 

71 
43 

80 
43 

77 
35 

73 
42 

77 
43 

79 
45 

84 
37 

62 
47 

66 

52 

97 

55 

98 
58 

100 
57 

104 
54 

99 
49 

95 

59 

94 
59 

97 
42 

63 
52 

84 
41 

75 
44 

88.3 
49.1 

CUVAMACA 

MAX 

Mm 

79 
47 

83 
43 

87 
51 

62 
55 

65 
43 

79 
50 

82 
51 

81 
51 

74 
45 

61 
45 

62 
38 

72 
41 

62 
39 

57 
40 

64 
41 

67 
42 

69 
43 

79 
41 

79 
40 

86 
59 

91 
58 

90 
50 

67 
52 

66 
52 

9? 
59 

91 
69 

90 
60 

78 
54 

79 
48 

71 
45 

78.2 
48.4 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

98 
49 

102 
51 

103 
54 

94 
50 

83 
48 

83 
46 

90 
48 

85 
50 

65 
56 

68 
49 

79 
45 

81 
48 

70 
36 

64 
39 

75 
43 

78 
46 

74 
44 

61 

-44 

90 
47 

94 
51 

97 
55 

96 
52 

91 

50 

90 
50 

99 
51 

106 
62 

100 

47 

91 
48 

64 
46 

87 
47 

86,6 
48.5 

S««  Hef«r«Qc«  NoIm  FoUowliig  Station  Index 


-  199  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

U 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

El    C4PITAN  DAH 

MAX 

MIM 

B8 
55 

97 
51 

102 
58 

88 
59 

60 
55 

79 
53 

85 
55 

62 
58 

71 
57 

77 
57 

66 

57 

63 
56 

72 
52 

74 
50 

79 
5 1 

76 
56 

60 

64 

67 

93 

90 
57 

89 
33 

67 
5  2 

90 

98 
55 

106 
6  1 

99 
58 

90 
50 

65 
51 

82 
52 

65.4 
54.2 

ElSINOItE 

MAX 

MIN 

105 
59 

105 
54 

99 

60 

85 

66 
55 

94 
48 

94 
58 

77 
56 

76 
56 

71 
56 

65 

86 
5 1 

81 

80 

80 

65 

65 

94 

99 

96 
57 

99 
56 

98 
50 

109 
65 

104 
73 

96 
50 

92 

50 

66 
50 

100 
56 

91.1 
54.6 

E5CDN0I0O 

MAX 

MIN 

91 

t>^ 

96 
5! 

81 
58 

76 
58 

76 
57 

79 
57 

77 
58 

66 
55 

74 
56 

70 
55 

79 

75 
56 

73 
54 

75 

77 

78 
5  5 

60 

62 

66 

85 

64 
59 

61 

64 
57 

69 
58 

97 
58 

95 
6 1 

88 
57 

81 
51 

79 
56 

84 
52 

81.4 
55.6 

MONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

107 
57 

108 
65 

105 
63 

89 
60 

62 
57 

86 
56 

84 

56 

62 

6  1 

70 
58 

69 
58 

62 

61 

68 

78 

79 

79 

64 

87 

91 

93 
5  8 

93 
59 

91 
63 

94 

60 

99 
62 

105 
68 

100 
72 

97 
60 

91 
60 

85 
56 

98 
60 

88.6 
59.5 

CILLESPIE  PIElO 

MAX 

Mm 

90 
61 

94 
57 

79 
60 

73 
59 

74 
59 

79 
60 

76 
60 

67 
59 

75 
58 

70 
58 

79 
59 

71 
58 

72 
56 

76 

75 

76 
59 

79 
54 

82 

87 

83 

80 

79 

62 

90 

96 
62 

92 

65 

76 
56 

75 
60 

79 
54 

79,6 
58.0 

HENSMAU  OAM 

MAX 
MIN 

95 
^i7 

100 
52 

96 
49 

83 
49 

68 
49 

86 
50 

86 
51 

66 
50 

75 
50 

69 
5 1 

65 

80 
50 

65 

66 

72 

75 

72 

61 

86 

92 

96 

105 

97 

98 

104 
52 

100 

100 

90 
48 

88 
43 

80 
47 

85,9 
48.9 

lOVLLNUD  FI9E  OEPT 

MAX 

Mm 

82 
50 

88 
48 

86 
51 

86 
48 

62 
50 

81 
5 1 

66 

78 
4  7 

70 

72 
50 

72 
36 

70 
36 

58 
32 

66 

68 

69 
35 

75 

84 

89 

93 

94 

90 

67 

91 

94 
54 

93 

68 

62 
43 

76 
41 

85 
40 

81,2 
45.2 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 

Mm 

89 

5  0 

96 
55 

93 
54 

82 
52 

84 

50 

87 

64 

74 

60 

52 

75 

64 

61 

70 

71 

73 

76 

65 

90 
47 

93 

97 

91 
5  8 

93 

55 

98 

98 
62 

95 

86 
5 1 

63 
46 

76 
41 

89 
45 

82,3 
46.7 

LACU^'A  BEACH 

MAX 

Mm 

69 

70 
57 

69 
58 

66 

59 

70 

69 
56 

69 

68 

70 

72 

71 

67 

69 

70 

69 

71 

70 
5 1 

70 
53 

70 
57 

71 
6 1 

70 
6 1 

71 
6 1 

75 
60 

60 
74 

79 
59 

76 
^3 

73 
53 

70.9 
57.1 

LA  MESA 

MAX 

Mm 

63 
59 

89 
57 

79 
58 

71 

71 

77 
69 

69 

67 

74 

67 

76 

67 

70 

72 

74 

73 

74 

86 

85 
56 

82 
59 

74 
59 

75 

77 
59 

86 

91 
62 

90 
59 

63 

79 
58 

72 
58 

74 
55 

77.0 
57.8 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

68 

70 
50 

72 
5 1 

63 

64 

65 

65 

64 

6b 

70 

70 
47 

64 

74 

72 

62 

56 

63 

65 

65 

65 

63 
50 

69 
5 1 

66 
5  \ 

66 

65 
50 

65 

69 
50 

69 
52 

66 
48 

76 
45 

66.6 
50.5 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

MAX 

78 

87 
58 

78 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

77 
56 

76 

75 
55 

74 

76 

79 
56 

60 
57 

78 
59 

79 
59 

77 
59 

79 
6 1 

60 
59 

67 
62 

86 
6 1 

83 
57 

79 
55 

79 
59 

76 
59 

76.0 
56.2 

LONG  BEACH  WB  Ap 

MAX 

Mm 

61 

88 
61 

78 
62 

70 
61 

72 
61 

75 
62 

73 
61 

73 
62 

76 
60 

73 
61 

77 
59 

69 
60 

72 
59 

74 
54 

75 
58 

74 
60 

78 
60 

82 
57 

80 
60 

80 
61 

77 
63 

73 
64 

81 
63 

80 
61 

90 
63 

68 
64 

60 
59 

78 
58 

75 
62 

79 
59 

77.5 
60.5 

LOS  ANGELES  WB  AlRPDBT 

MAX 
MIN 

67 

68 
59 

70 

73 

71 

69 

69 

68 

71 

70 

72 

67 

68 

68 

69 

68 

71 

70 
56 

71 

71 

71 

73 

73 
59 

70 
59 

68 
63 

78 

72 
57 

73 
60 

72 
62 

75 
61 

71.2 
60.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

Mm 

85 
60 

81 
6 1 

77 

75 

73 
62 

73 

71 

72 

72 

75 

70 

70 

71 

73 

71 

77 

76 

82 

80 

60 

81 

S3 

79 

96 
68 

67 

60 

81 
63 

76 
65 

63 
63 

77.9 
62.0 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

Mm 

MOUNT  wILSOm  FC  338  8 

MAX 

Mm 

83 

64 

83 

84 

79 

76 

76 

76 

61 

62 

69 

64 

51 

57 

62 

66 

67 

76 

83 

90 

90 

90 

79 

86 

69 

71 

85 

76 

71 
56 

70 
46 

78 

52 

75,6 
55.7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

66 

67 

70 

68 

68 

6" 

68 

65 

68 

70 

69 

67 

68 

67 

68 

66 

69 

69 

70 

68 

68 

71 

71 
59 

69 

75 
62 

72 

70 

70 
57 

70 
60 

72 
59 

66.9 
56.4 

OCEANSIOE 

MAX 

Mm 

76 

68 
59 

68 

70 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

77 
60 

76 

76 

73 
56 

74 
56 

73 
59 

72.2 
59.0 

□  JAI 

MAX 

Mm 

92 

98 

94 

86 

75 

79 

79 
53 

72 

71 

79 

75 
50 

75 

66 

71 

69 
47 

65 

73 

82 

85 

85 

82 

80 

63 

93 

99 
59 

95 

90 

60 
53 

82 
51 

90 
50 

61.5 
52.2 

OXNARD 

MAX 

Mm 

69 

68 

70 

75 

68 

72 

69 

68 

65 

71 

75 

74 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

69 
55 

85 

74 

72 
51 

73 
51 

75 
51 

71.6 
53.1 

PALDMAR  MT  OBSERVATORy 

MAX 

Mm 

85 

5  7 

89 

89 

88 

88 

64 

79 

78 

78 

75 

77 

78 

59 

62 

68 

68 

72 

82 

86 

91 

94 

94 

94 

9! 

95 
68 

92 

91 

80 
55 

80 
47 

86 
52 

82.6 
53. B 

PASADENA 

MAX 

Mm 

96 

96 

96 

84 

76 

80 

78 

78 

71 

74 

76 

76 

67 

73 

75 

74 

79 
5  2 

63 

66 

86 

66 
5  8 

65 

86 

89 
57 

98 
65 

92 

68 

65 
56 

62 
57 

90 
55 

83.0 
56.6 

PERRIS 

MAX 

Mm 

103 
52 

105 

104 

86 

64 

89 

86 
55 

76 

70 
56 

67 

60 
54 

70 

69 

78 

79 

79 

83 

89 

96 

95 

97 

99 

96 

101 

105 

60 

101 

94 

69 
93 

82 
45 

96 
43 

88.6 
52.9 

POMONA   CAL  POLY 

MAX 

Mm 

84 
54 

94 

98 

86 

95 

75 
5  7 

80 

78 

68 

71 

67 

79 

62 

67 

74 

76 

74 

60 

83 

87 

87 

66 

63 

67 

86 
58 

97 

92 

66 
53 

82 
55 

77 
54 

61.4 
54.6 

RAHONA  SPAULOING 

MAX 

Mm 

102 
*f  7 

105 

94 

81 

60 

84 

81 

75 

75 

69 

81 

75 

70 
5  1 

7a 

78 

77 
47 

83 
42 

67 
41 

93 

91 
48 

91 
49 

69 
47 

93 
49 

99 
47 

104 
59 

100 
59 

90 
5 1 

68 
42 

62 
46 

90 
44 

86.2 
49.1 

REOLANOS 

MAX 

Mm 

10". 
3  3 

106 

96 

65 

83 

86 

64 

69 

65 

63 

62 

68 

71 

79 

77 

77 
54 

64 
54 

89 
50 

94 

94 

56 

96 
57 

93 
57 

96 
56 

101 
57 

105 
62 

101 
67 

92 
58 

69 
54 

83 
53 

99 
53 

87.1 
55.3 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  113 

MAX 

Mm 

104 
5  2 

106 

101 

66 

61 

66 

64 

60 

72 

72 

82 

79 

74 

86 

79 

78 
56 

64 
56 

68 
54 

94 

92 
5  7 

91 
59 

90 
62 

94 
59 

96 
58 

105 
62 

98 
65 

92 
58 

67 
95 

62 
56 

95 

54 

88. 1 
56.9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

Be 
5  1 

106 

105 

89 
5  5 

81 

79 
58 

63 
58 

81 

69 

67 

67 

81 

68 

70 

77 

77 

76 
5  1 

62 

86 

93 

92 
54 

91 
58 

89 
53 

92 
54 

99 
51 

105 
6 1 

95 

5 1 

87 
48 

63 
53 

61 
51 

84.6 
53.5 

San  BERNARDINO  CO  hOSP 

MAX 

Mm 

105 
^5 

107 

98 

66 

85 

69 

66 

81 

69 

65 

83 

78 
59 

71 

78 

79 
53 

78 
56 

66 
55 

90 
52 

95 

56 

96 

57 

96 
58 

95 

59 

96 
58 

104 
59 

107 

63 

102 
64 

96 
58 

89 
55 

63 
56 

101 
54 

89.3 
56.8 

SANOBEPC  WB 

MAX 

Mm 

87 
68 

69 
67 

86 
69 

67 
59 

79 

83 

62 

62 

61 

56 

66 

63 

55 

63 

66 

69 
50 

72 
45 

66 

90 

93 

95 
68 

68 
69 

64 
63 

90 
64 

92 
73 

90 
59 

75 
48 

69 
47 

65 
40 

63 
50 

77.7 
54.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
6  1 

70 

69 

66 

68 

69 

66 

64 

70 

66 

70 

66 
59 

67 

60 

69 

66 
6 1 

66 
61 

70 
60 

72 
62 

71 
62 

70 
o2 

66 
6  1 

67 
62 

71 
62 

72 
66 

82 
65 

79 
66 

74 
64 

68 
63 

70 
61 

70 
64 

69.6 
61.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

102 
54 

105 

96 

84 

79 

85 

62 

72 

69 

76 
56 

80 

73 
56 

65 

54 

73 
49 

76 
49 

74 
54 

80 
52 

87 
48 

86 
50 

90 
55 

86 
58 

85 
62 

91 
60 

98 
59 

107 
62 

97 
64 

88 
53 

65 
76 

84 
65 

95 

50 

85.1 
57.0 

SAN  GABRIEL  FIRE  D6PT 

MAX 

Mm 

94 
57 

95 

91 
59 

61 

78 

77 

77 

70 

73 

72 

78 

71 
59 

68 
56 

75 
49 

75 
56 

74 
56 

80 
53 

82 
50 

86 
54 

84 

56 

65 
60 

63 
63 

86 
61 

87 
57 

97 
62 

91 
63 

86 
56 

83 
55 

78 
60 

90 
55 

81.7 
57.5 

SAN  JACINTO 

MAX 
MW 

106 
50 

109 
59 

102 
56 

89 
54 

68 
49 

95 

91 
5  J 

95 

71 

69 

86 

74 
56 

74 
5  2 

82 
42 

81 

50 

81 
5 1 

90 
47 

95 
47 

101 
53 

100 
52 

102 
44 

96 
43 

101 
59 

109 
54 

108 
61 

105 
62 

98 
55 

91 
50 

88 
53 

102 
49 

92.6 
52.3 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

72 
53 

76 
53 

69 
52 

63 
54 

66 
58 

68 
57 

66 
55 

63 
i5 

71 
56 

66 

68 

68 

68 

63 

62 

62 
53 

66 
53 

67 

69 

67 
54 

66 
53 

65 
55 

68 
54 

70 
53 

62 
60 

74 
56 

69 
57 

65 
55 

69 
54 

77 
56 

66.2 
54.7 

SANTA   ANA    PIRE  STATION 

MAX 

Mm 

ao 

59 

81 
60 

63 
60 

72 
60 

72 
61 

74 
61 

74 
60 

73 
60 

74 
60 

73 
61 

77 
59 

74 
61 

71 
57 

72 
53 

75 
59 

74 
60 

76 
61 

77 
55 

78 
55 

77 
60 

77 
61 

75 
63 

78 
62 

65 
61 

9? 
63 

88 
63 

64 
56 

61 
56 

75 
59 

80 
57 

77.4 
59.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

68 
54 

70 
55 

74 
56 

72 
56 

67 
58 

70 
58 

70 
57 

69 

56 

68 
54 

74 
54 

80 
55 

72 
54 

69 

56 

71 
51 

73 
54 

70 
54 

70 
54 

70 
53 

75 
56 

73 
56 

69 
56 

69 
55 

70 
57 

70 
56 

78 
58 

81 
60 

73 
53 

64 
55 

70 
55 

72 
53 

72.0 
55.3 

SANTA    BARBARA    FAA  AP 

MAX 

Mm 

66 
55 

70 
56 

69 
57 

67 

57 

69 
56 

66 
56 

67 
58 

67 
57 

72 
56 

60 
53 

72 
54 

69 
54 

68 
53 

72 
50 

68 
52 

68 
53 

69 
52 

71 
50 

72 
58 

70 
57 

66 
55 

71 
56 

66 
57 

71 
57 

62 
55 

79 
59 

80 
55 

82 
53 

67 
52 

75 
53 

71,9 
55.0 

S*«  R«l»r*Qc«  Note!  Following  StaUoa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Conlmued  June  1970 


Station 

Day  of  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANT4   M/1RI4  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
52 

73 
52 

73 
53 

72 

68 

66 

67 

66 

70 

70 
51 

64 

45 

68 
43 

66 

52 

64 

52 

64 
50 

58 

50 

66 
50 

68 
46 

71 
49 

70 
49 

66 
49 

69 

50 

66 
52 

67 

52 

65 
48 

67 

5  1 

67 

52 

67 
50 

68 
47 

87 
44 

68.3 
50.1 

S4NT1  HDNIC4  PIER 

MAX 

MIN 

SANT4  PAULA 

MAX 
MIN 

75 
5« 

62 
51 

78 
55 

72 

74 

72 

65 

72 

78 
49 

74 
47 

71 
44 

71 
54 

70 
67 

75 
48 

48 

46 

45 

50 

52 

5 1 

53 

58 

55 

5  5 

64 
55 

78 
48 

77 
49 

78 
49 

47 

51.8 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

71 
57 

78 
57 

73 
58 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

70 
58 

74 
58 

71 
56 

69 
58 

68 
54 

70 
55 

70 
57 

72 
56 

72 
54 

73 
55 

72 
57 

76 
60 

73 
61 

75 
62 

75 
58 

86 
61 

86 
62 

76 
57 

78 
56 

76 
59 

80 
56 

73.8 
57.9 

TUJUNGA 

MAX 

MIN 

100 
55 

101 
62 

96 
62 

80 

78 

86 

5  3 

81 

70 

66 

76 

55 

79 
49 

71 
55 

64 
51 

73 
45 

75 
46 

71 
52 

79 
49 

87 
48 

88 

55 

91 
56 

69 

55 

85 
58 

90 
53 

96 
57 

103 
66 

96 
69 

87 
54 

S3 
56 

62 

50 

94 
53 

84.0 
54.6 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

S". 
59 

85 
58 

81 

60 

75 

74 

77 

74 

70 

73 

72 
58 

78 
55 

73 
59 

70 
56 

74 
48 

75 
56 

76 
59 

78 
61 

79 
51 

83 
53 

78 
56 

60 
60 

76 
6  1 

78 
61 

65 

60 

96 
59 

88 
60 

84 
54 

80 
52 

75 
54 

80 
52 

78.4 
57.2 

TWITCHELL  DAI 

MAX 
MIN 

82 
^9 

67 

78 
48 

79 

70 

70 
54 

65 

72 

74 
45 

72 

73 

70 

73 

74 

75 

76 

78 

61 

77 

76 

73 

74 

75 

74 

78 
4  8 

94 

50 

75.9 
48.5 

UCLA 

MAX 

Mm 

75 
56 

80 
53 

77 
57 

72 
60 

71 
61 

70 
59 

70 
57 

70 
57 

69 
60 

71 
5! 

73 
58 

68 
57 

67 

56 

67 
5  1 

70 
55 

71 
56 

73 
56 

73 
54 

77 
56 

71 
55 

73 
59 

77 
6  1 

78 
61 

79 
56 

92 
64 

87 
66 

80 
57 

78 
57 

72 
57 

79 
57 

74.3 
57.5 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

100 
49 

104 
61 

98 
63 

32 

78 

84 

50 

77 

68 

69 

64 
54 

79 
47 

75 
54 

65 

52 

74 
46 

75 
43 

74 
49 

84 
46 

85 
47 

88 

52 

89 
53 

90 
54 

90 
56 

90 
53 

95 
56 

102 
63 

95 
66 

88 
52 

85 
51 

79 
50 

96 
51 

84. 1 
52.6 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

93 
46 

9'3 
46 

96 
55 

90 
52 

89 
48 

90 
49 

66 
51 

87 
47 

76 
49 

61 
50 

61 
45 

77 
50 

66 
44 

73 
35 

75 
35 

77 
38 

82 
38 

88 
43 

y4 
49 

98 
51 

102 
54 

101 
52 

95 
53 

101 
53 

104 
59 

99 
61 

94 

51 

86 
45 

81 
43 

92 
43 

87.7 
47.9 

YORBA  LINDA 

•           •  • 

MAX 

MIN 

86 
56 

93 
56 

91 
59 

75 

74 

75 

79 

70 

74 

71 
58 

79 
55 

76 
58 

71 
55 

70 
49 

77 
53 

76 
53 

79 
57 

62 

5  1 

84 
54 

83 

57 

83 
59 

60 
62 

84 
61 

86 
57 

99 
60 

91 
60 

89 
54 

85 
59 

79 
53 

87 
54 

81.1 
56.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

Mm 

105 
70 

108 
72 

110 
72 

110 
79 

104 

103 

105 
76 

100 

93 

91 
66 

92 
66 

90 
59 

86 
57 

90 
62 

94 

67 

97 
66 

100 
65 

106 
68 

114 
74 

116 
78 

117 
76 

113 
73 

110 
73 

113 
77 

118 
79 

118 
79 

104 
74 

105 
65 

95 
64 

103 
67 

103.7 
70.2 

BABSTOW 

MAX 

Mm 

95 
55 

99 
55 

99 
66 

102 

98 

97 

96 

93 

84 

76 
57 

87 
51 

87 
59 

86 
53 

82 
52 

86 
52 

87 
57 

91 
57 

96 
55 

101 
60 

105 
64 

106 
65 

106 
66 

103 
62 

105 
62 

107 
68 

108 
68 

108 
68 

99 
64 

92 
56 

93 
51 

95.9 
60.2 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

Mm 

95 
58 

102 
60 

99 
61 

90 

87 

69 

86 

85 

68 

64 
52 

60 
52 

80 
52 

68 
46 

74 
45 

76 
49 

76 
51 

82 
49 

86 
46 

95 
53 

96 
58 

101 
59 

95 
56 

96 
57 

103 
59 

102 
63 

101 
61 

94 
58 

89 
56 

84 
52 

95 
50 

88,1 
54,1 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
46 

95 

50 

97 
92 

96 

95 

94 
51 

92 
53 

79 

64 

75 
51 

62 
42 

71 
45 

73 
41 

76 
41 

84 
43 

88 
48 

68 
49 

93 
49 

97 
56 

100 
60 

101 
62 

99 
56 

97 
53 

98 
54 

100 
57 

101 
63 

86 
59 

92 
50 

82 
48 

86 
46 

89.9 
51,2 

BLYTHE 

r>iAX 
Mm 

108 
67 

110 
63 

111 
65 

108 
67 

108 
69 

104 
71 

102 
73 

100 
65 

96 

95 
69 

95 
67 

97 
67 

95 

60 

93 
60 

96 
59 

97 
62 

102 
66 

105 
62 

111 
64 

112 
74 

HI 
71 

110 
72 

112 
71 

H5 
73 

121 
75 

118 
82 

111 
83 

109 
76 

107 
66 

106 
62 

109,6 
68.5 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

106 
77 

109 
74 

111 
71 

106 

72 

103 
74 

lO* 
75 

103 
75 

100 

95 

72 

99 
67 

95 
69 

95 

70 

89 
63 

93 
62 

96 
63 

97 
65 

101 
66 

lOS 
66 

110 
71 

112 
80 

112 
80 

111 
80 

113 
76 

116 
79 

122 
88 

ll« 
87 

113 
85 

110 
80 

100 
76 

104 
72 

104.7 
73.7 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

101 
75 

103 
77 

109 
77 

111 

106 
7 1 

102 
71 

100 
70 

100 

96 
67 

B7 
60 

85 
58 

95 
56 

69 
58 

83 
52 

90 
55 

96 
58 

98 
60 

99 
68 

105 
71 

108 
72 

112 
71 

108 
72 

103 
75 

110 
78 

116 
83 

120 
88 

115 
83 

;o7 

68 

104 
65 

98 
66 

102.1 
68.9 

BRAHLEV  2  Sw 

MAX 

Mm 

102 
63 

106 
63 

107 
70 

106 
68 

100 
67 

101 
66 

99 

99 

94 
65 

92 
59 

95 
58 

92 
52 

68 
56 

91 
58 

94 
61 

96 
59 

98 
68 

103 
68 

110 
69 

110 
69 

107 
66 

107 
68 

109 
70 

115 
75 

120 
74 

112 
60 

HI 
69 

108 
63 

100 
63 

102.7 
65.7 

CANTIL 

MAX 

Mm 

99 
61 

103 
55 

103 
62 

105 
74 

102 
66 

101 
64 

100 
70 

91 
69 

79 
60 

79 
62 

85 
60 

80 
59 

85 
49 

85 
60 

88 
60 

91 
67 

93 
55 

100 
57 

106 
62 

110 
76 

111 
80 

107 
70 

104 
64 

107 
62 

111 
65 

108 
68 

97 
65 

66 
60 

83 
62 

87 
53 

96.2 
63.3 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 
61 

103 
67 

103 
73 

107 
73 

102 
73 

101 

70 

102 
74 

94 
69 

82 
64 

76 
64 

91 
56 

82 
63 

78 
59 

86 

57 

89 
60 

91 
63 

94 
63 

100 
65 

105 
69 

109 
74 

111 
78 

107 
75 

107 
74 

106 
72 

113 
78 

112 
79 

99 
75 

98 
69 

91 
64 

97 
61 

98.0 
68.1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

108 
80 

113 
79 

115 
78 

116 
62 

115 

112 

110 
86 

108 

99 

99 
76 

98 
75 

97 
76 

97 
64 

93 
70 

99 
70 

103 
81 

104 
81 

112 
79 

116 
79 

119 
36 

120 
67 

120 
93 

118 
91 

118 
90 

121 
65 

123 
91 

121 
88 

109 
89 

107 
81 

106 
78 

109.8 
81.9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

85 
45 

69 
46 

91 
49 

90 
58 

88 
5  5 

87 
52 

88 
50 

84 

79 

79 
48 

73 
40 

72 
44 

63 
42 

75 
40 

80 
50 

79 
51 

86 
49 

92 
59 

95 
62 

96 
64 

95 
63 

92 
59 

94 
58 

100 
56 

96 
69 

91 
59 

92 
46 

93 
38 

81 
49 

86.4 
51.9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

101 
79 

104 
74 

100 
80 

103 
84 

107 
78 

91 
77 

92 
81 

98 
78 

96 
76 

91 
70 

93 
70 

92 
73 

86 
61 

85 
66 

69 
71 

92 
72 

93 
74 

96 
75 

102 
79 

110 
81 

111 
64 

109 
60 

110 
80 

110 
82 

115 

81 

120 
92 

116 
88 

109 
79 

104 
72 

97 

74 

100.8 
77.0 

EL  CENTRD  2  SSW 

MAX 

Mm 

107 
62 

111 
62 

111 
70 

107 
66 

104 
69 

102 
68 

100 

101 
62 

98 
69 

91 
65 

96 
59 

95 
57 

92 
60 

92 
54 

95 

55 

96 
64 

100 
60 

104 
65 

111 
68 

111 
68 

109 
68 

107 
67 

109 
70 

115 
69 

120 
76 

117 

76 

110 
77 

106 
75 

108 
66 

104 
65 

104.4 
66,0 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

90 
65 

92 
66 

96 
71 

95 
73 

92 
64 

86 
61 

88 
63 

88 
58 

67 
50 

65 
49 

63 
47 

74 
53 

66 
47 

60 
47 

68 
49 

77 
53 

70 
53 

79 
55 

91 
61 

96 

70 

104 
77 

104 
74 

94 

70 

90 
68 

96 
71 

102 
74 

94 
58 

61 
58 

79 
49 

72 
50 

84,0 
60,  1 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

108 
87 

110 
75 

108 
73 

104 
77 

103 
76 

102 
74 

98 

73 

97 
74 

94 
73 

92 
65 

96 
65 

92 
64 

85 
58 

90 
60 

93 
60 

94 
62 

99 
67 

105 
67 

109 
74 

108 
78 

109 
75 

109 
75 

116 
77 

118 
85 

112 
63 

112 
61 

112 
62 

106 
75 

103 
69 

102 
68 

102.9 
72.4 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

88 
56 

93 
56 

94 
60 

97 
65 

96 
64 

93 
61 

88 
62 

91 

63 
60 

62 
58 

79 
S2 

80 
55 

76 
46 

71 
48 

76 
52 

80 
54 

83 
54 

65 
56 

'J3 
61 

99 
66 

103 
67 

101 
68 

98 
65 

95 
64 

97 
68 

102 
70 

100 
66 

89 
63 

92 
55 

62 
57 

89,5 
59.9 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

98 
74 

104 

105 

106 

104 
7  1 

95 
69 

98 

72 

96 

93 

89 

87 

72 

77 
63 

66 
59 

78 
57 

80 
64 

81 
62 

91 
60 

95 
62 

102 
66 

107 
69 

109 
74 

105 
68 

104 
73 

107 
70 

113 
90 

118 
90 

116 
84 

106 
69 

102 
67 

96 
68 

98.3 
69.3 

IMPERIAL 

MAX 

106 
65 

109 
7 1 

110 
79 

107 
72 

99 
70 

101 
70 

99 
69 

99 
66 

94 

72 

90 
68 

94 
65 

94 
65 

87 
60 

91 
58 

95 
68 

94 
71 

98 
66 

104 
70 

109 
75 

108 
76 

108 
72 

107 
70 

109 
72 

113 
75 

119 
84 

117 
78 

111 
82 

106 
75 

103 
71 

102 
68 

102.8 
70.8 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

Mm 

107 
64 

110 
66 

113 
77 

108 
7 1 

102 
71 

102 
71 

101 
69 

101 
65 

96 
70 

93 
68 

96 
63 

95 
63 

90 
59 

93 
57 

96 
61 

98 
67 

100 
66 

105 
68 

HI 

72 

HI 
75 

109 
72 

109 
70 

111 
71 

116 
72 

120 
61 

114 
79 

112 
82 

109 
75 

103 
70 

104 
67 

104.5 
69.5 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

1NDI0  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

106 

107 
69 

111 

109 
81 

105 
71 

99 
71 

103 
69 

99 
69 

98 
69 

69 

S3 

94 

88 

88 

93 
65 

96 

97 

98 
72 

104 

111 
8  1 

108 
67 

104 

105 
69 

108 
79 

117 
88 

123 
89 

112 
60 

111 
75 

107 
72 

100 
69 

102.4 
71.3 

INYOKERN 

MAX 

Mm 

97 
56 

100 
56 

103 
62 

104 
65 

100 
65 

96 
67 

98 
63 

98 
71 

96 
68 

90 
40 

86 
54 

67 
47 

78 
50 

83 
50 

85 
53 

91 
56 

93 
55 

94 
57 

93 
62 

108 
67 

110 
69 

107 
71 

105 
65 

105 
63 

109 
70 

107 
65 

104 
66 

95 
59 

90 
59 

95 
53 

97.0 
60.2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

99 
79 

104 
74 

108 

75 

107 
78 

108 
77 

101 
76 

102 
78 

102 
75 

96 
71 

95 

72 

90 
67 

94 
68 

91 
63 

88 
65 

90 
6* 

95 
70 

96 
69 

99 
69 

104 
72 

111 
78 

114 
83 

112 
79 

108 
80 

111 
80 

115 

88 

120 
94 

120 
92 

106 
77 

106 
75 

96 
70 

103.0 
75.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

Mm 

67 

51 

89 
54 

84 
52 

77 
54 

86 
53 

78 
57 

79 
33 

72 
53 

60 
45 

59 
40 

69 
44 

64 

42 

52 
40 

60 
37 

65 
38 

68 
42 

69 
44 

81 
42 

86 
5  2 

90 
54 

90 
51 

86 
49 

82 
64 

90 
59 

92 
60 

98 
61 

86 
54 

78 
54 

74 
43 

85 
45 

77.9 
48.9 

S«e  Beferencs  Notes  Following  Slatlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

L4NC4STER 

MAX 

MIN 

LUCERNfc  VALLEY 

MAX 
MIN 

9<. 
53 

96 
56 

96 
56 

97 
55 

97 
57 

95 
56 

92 
57 

87 
56 

88 
56 

74 
54 

95 
63 

82 
62 

62 
51 

78 
45 

63 
62 

86 
56 

90 
55 

96 
56 

103 
58 

101 
58 

106 
59 

101 
60 

100 
56 

105 
57 

104 
57 

104 
69 

100 
68 

97 
61 

89 
46 

46 

56.7 

lECCl  fI«E  STATION 

MAX 
MIN 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

90 

71 

93 
68 

96 
56 

94 
54 

90 
51 

38 
65 

84 
64 

84 
65 

90 
57 

76 
47 

78 
54 

76 
50 

72 
50 

75 
51 

80 
56 

80 
56 

64 

60 

91 
66 

97 
74 

100 
90 

99 

80 

96 

:5 

95 

71 

100 
76 

106 
85 

105 
84 

100 
76 

90 
67 

89 
47 

65 

89,2 
64.2 

HOjAVe 

MAX 
MIN 

91 
ST 

93 
60 

97 
70 

96 
74 

99 

73 

95 
64 

95 
69 

96 
69 

95 
54 

72 
54 

72 
51 

77 
56 

74 
41 

72 
40 

76 
56 

63 
63 

96 
59 

89 
57 

V. 

100 
74 

105 
80 

106 
71 

104 
65 

99 
63 

101 
67 

104 
66 

100 
59 

88 
62 

81 
52 

52 

61.6 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

86 
53 

89 
54 

93 
67 

90 
67 

89 
66 

88 
6S 

67 
64 

86 

62 

79 
51 

73 
49 

73 
49 

73 
52 

75 
50 

76 
48 

74 
44 

79 
57 

84 
58 

87 
59 

90 
61 

95 
64 

96 
66 

95 
69 

95 

66 

95 

71 

101 
71 

102 
79 

100 
70 

65 
65 

60 
52 

57 

60.2 

MT    SAN    JACINTO  WSP 

MAX 
MIN 

69 
39 

73 
37 

73 
43 

73 
41 

68 
41 

67 
39 

67 
41 

65 
39 

62 
43 

66 
47 

64 
34 

65 
45 

60 
33 

56 
27 

59 
29 

62 
32 

66 
31 

69 
36 

74 
38 

79 
44 

79 
45 

78 
47 

76 
49 

79 
47 

82 
48 

82 
52 

79 
53 

78 
48 

75 
46 

37 

70.4 
41.0 

NEEDLES  FAS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
79 

108 
70 

110 
74 

110 
77 

101 
78 

103 
78 

104 
77 

97 
79 

94 
78 

92 
70 

96 

70 

93 
73 

68 
65 

92 
63 

96 
65 

96 
71 

99 
71 

107 
70 

113 
76 

115 
76 

114 
81 

111 
82 

113 
81 

115 
81 

121 
96 

121 
99 

113 
90 

109 
79 

100 
76 

71. 

76.0 

PALHOALE 

MAX 

Mm 

98 
58 

100 
59 

99 
70 

101 
66 

91 
62 

92 
62 

92 
65 

84 
59 

69 
53 

72 
52 

63 
47 

60 
55 

67 
52 

72 
56 

91 
50 

76 
55 

85 

54 

95 
53 

101 
57 

105 
64 

107 
67 

101 
66 

96 
61 

102 
61 

106 
69 

101 
72 

94 
63 

98 
69 

93 
61 

50 

90.5 
59.6 

PALHOALE    FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
52 

101 
57 

103 
67 

103 
65 

96 
63 

97 
61 

96 
62 

82 
57 

73 
54 

70 
53 

86 
45 

76 
53 

73 
50 

77 
50 

94 
51 

82 
55 

87 
52 

95 
52 

100 
56 

105 

61 

109 
65 

102 
63 

100 
60 

104 
60 

105 
66 

103 
69 

92 
62 

87 
59 

82 
50 

93 
46 

92*0 
57.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

108 
73 

111 
71 

112 
74 

103 
70 

104 
68 

103 
68 

67 

93 
68 

91 
6! 

96 
62 

97 
64 

64 
56 

90 
56 

93 
59 

93 
62 

99 
61 

107 
65 

113 
66 

1  10 
70 

108 
73 

107 
70 

110 
71 

117 
70 

120 
79 

118 
80 

113 
79 

107 
70 

102 
66 

104 
67 

104,0 
68.0 

PARKER  RESERVUIR 

MAX 

Mm 

100 
78 

105 
76 

108 
71 

112 
79 

107 
81 

101 
79 

104 
82 

101 
77 

100 
78 

94 

70 

93 
71 

94 
74 

91 
64 

96 
64 

90 
67 

94 
69 

96 

72 

101 
74 

107 
76 

112 
81 

113 
60 

112 
92 

112 
84 

110 
82 

115 
99 

122 
90 

116 
99 

112 
84 

107 
78 

74 

103,6 
77.1 

KANDSBURO 

MAX 

Mm 

9'> 

70 

98 
66 

99 
69 

101 
70 

97 

70 

94 
66 

95 
65 

98 
70 

75 
42 

74 
63 

92 
56 

76 
61 

74 
46 

79 
46 

84 
52 

86 
59 

89 
55 

96 
59 

100 
64 

104 
72 

105 
78 

103 

72 

100 
67 

102 
69 

107 
75 

104 
77 

95 
64 

87 
66 

94 
64 

55 

92.2 
63.7 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

82 
57 

84 
60 

80 
64 

83 
61 

74 
63 

73 
60 

58 

56 

67 
44 

56 
44 

65 
42 

60 
43 

46 
35 

58 
40 

62 
41 

63 
45 

65 
46 

76 
56 

61 
60 

87 
61 

96 
64 

81 
65 

78 
64 

64 
64 

89 
68 

85 
70 

79 
55 

70 
58 

69 
47 

50 

54!7 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

107 
66 

111 
66 

109 
73 

107 
77 

102 
69 

104 
66 

68 

69 

89 

70 

85 

70 

96 
65 

99 
66 

87 
63 

91 
65 

95 
65 

95 

68 

98 
68 

105 
70 

111 

79 

109 
73 

106 
69 

107 
65 

107 
66 

107 
76 

122 
85 

111 
93 

110 
91 

106 
69 

100 
73 

64 

TRONA 

MAX 

Mm 

96 
60 

104 
66 

104 
69 

103 
71 

103 
72 

103 
72 

101 
75 

62 

89 
59 

87 
60 

90 
63 

106 
46 

82 
55 

86 
56 

90 
64 

92 
63 

95 
64 

102 
68 

107 
72 

110 
74 

112 
78 

106 
71 

105 
71 

109 
75 

111 
79 

111 
73 

98 
66 

95 

57 

92 
60 

64 

66.3 

TWFNTYNJNE  PALMS 

Mm 

98 
62 

103 
60 

102 
68 

105 
65 

99 
56 

99 
63 

48 

43 

89 
43 

89 
46 

90 
59 

91 
56 

84 
59 

86 
56 

90 
61 

93 
60 

96 
61 

100 
62 

105 
62 

110 
72 

110 
72 

109 
67 

106 
67 

109 
67 

114 
78 

108 
79 

111 
90 

116 
55 

110 
69 

50 

61,3 

VALYEftMO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

93 
50 

95 
52 

92 
56 

93 
53 

89 
53 

69 
54 

99 
53 

6  8 
54 

79 
53 

72 

56 

91 
40 

90 
22 

69 
36 

76 
39 

77 
42 

78 
43 

83 
44 

90 
38 

94 
49 

99 
55 

103 
56 

52 

95 
56 

100 
63 

99 
63 

94 
52 

99 
49 

85 
39 

87 
40 

87.7 
46,7 

VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

94 

53 

97 
55 

100 
62 

96 
62 

92 
56 

84 
58 

66 
57 

86 
5o 

86 
54 

80 
54 

78 
47 

97 
53 

79 
49 

73 
45 

84 
49 

83 

51 

86 
50 

90 
52 

97 
56 

101 
60 

105 
64 

106 
61 

101 
62 

97 
60 

103 
63 

108 
66 

105 
66 

95 
59 

89 
50 

84 
47 

91,9 
55,9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

59 
29 

63 

30 

64 
32 

65 
34 

62 
31 

59 
30 

61 
29 

60 
38 

50 
29 

53 

30 

44 
23 

52 
18 

41 
21 

40 
23 

42 

22 

51 

26 

56 
26 

59 
29 

65 
39 

66 
43 

68 

39 

69 
36 

70 
33 

68 
39 

69 
36 

68 
45 

70 
25 

59 
36 

61 
25 

51 
25 

56,6 
30,9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

50 
31 

51 

32 

52 
33 

52 
36 

45 
32 

45 
32 

42 
30 

37 
32 

37 

22 

39 
22 

32 
13 

33 
17 

26 
5 

27 
11 

32 
20 

39 
26 

40 
27 

47 
30 

52 
35 

53 
36 

56 
36 

56 
36 

56 
38 

58 
38 

56 
36 

59 
30 

60 
24 

49 
22 

50 
15 

43 
20 

45,9 
27,6 

WILOROSE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
57 

92 

59 

93 
62 

94 
64 

93 
64 

87 
64 

98 
66 

82 
65 

79 
50 

76 
50 

76 
50 

74 
54 

73 
50 

72 
46 

79 
49 

90 
56 

83 
53 

91 

60 

96 
62 

99 
66 

98 
68 

96 
68 

97 
64 

96 
64 

100 
66 

99 

70 

98 
64 

86 
56 

97 
50 

89 
53 

68,  1 
59.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

123 

DATE 

26 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MOUNTAIN  2 

5 

DATE 

13 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
TWIN  LAKES 

5.22 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
120  STATIONS 

,00 

GREATEST  1   Day  PRECIPITATION 
TWIN  LAKES 

2,76 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE   MOUNTAIN  2 

4,5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WHITE   MOUNTAIN  2 

4 

DATE 

13 

S««  R«l«r«Dc«  NotM  Following  St«Uoo  ladax 
-  202  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

JUNE  1970 


Station 

Day 

Of  Month 

Tolal 

or 
Ayg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  « 

DRAINAGE  01 

duttdns  landing 

EVAP 
WIND 

MIN 

.111 

74 

59 

.34 

77 
90 
55 

.33 

98 
90 
53 

.30 

100 

53 

.30 

139 
8  1 
53 

.26 

165 
77 

53 

.31 

160 

53 

.20 

125 

53 

.04 

81 

53 

.18 

167 

52 

.34 

99 

52 

.36 

110 

52 

.46 

125 

52 

.35 

173 
80 
52 

.20 

110 
79 
54 

.31 

105 
82 
53 

.23 

123 
77 
52 

.29 

107 

50 

.29 

79 

50 

.30 

97 

55 

107 
55 

.25 

85 

57 

.32 

161 

57 

.30 

175 
82 
56 

.31 

103 
86 
56 

.31 

125 
84 
55 

.37 

239 
83 
56 

.27 

180 
76 
55 

.38 

220 
78 
53 

.36 

8 

84 
53 

8.978 
3717 
61.6 
53.7 

FERNDALE  2  NH 

WIND 
MIN 

'it 

5S 

*25 

84 
56 

*41 

74 
53 

'39 

75 

55 

'44 

78 
55 

"36 

76 
54 

'30 

5? 

.06 

12 

56 

'24 

55 

.15 

30 

55 

.22 

33 

54 

.25 

47 

54 

.13 

27 

53 

.07 

15 
72 
54 

.  14 

22 
78 
54 

.15 

29 
76 
55 

.17 

25 
80 
50 

1 8 
'19 

84 
52 

29 
57 

J  5 
31 

55 

22 
56 

22 
55 

'38 

55 

26 
57 

30 
80 
57 

26 
56 

.14 

16 
78 
59 

.13 

27 

53 

28 
8 1 
53 

.16 

19 
82 
54 

4.43 
630 
76.5 
54.6 

TRINITY  Dam  vista  PT 

EVAP 
WIND 

.41 

55 

.32 

33 

.36 

35 

.38 

35 

.34 

32 

.39 

38 

.38 

38 

.30 

33 

.02 

31 

.11 

34 

.23 

40 

.27 

69 

.31 

88 

.11 

30 

.  16 
29 

.21 

28 

.23 

34 

.29 

41 

.30 

34 

.36 

34 

.34 

29 

.25 

30 

.40 

38 

.36 

43 

.29 

33 

.27 

33 

.32 

40 

.22 

59 

.21 

52 

.21 

36 

8.35 

1186 

tulelake 

EVAP 

.30 

.30 

.35 

.40 

.37 

.25 

.19 

.07 

.13 

.18 

.29 

.16 

.07 

.17 

.20 

.27 

.28 

.40 

.41 

.22 

.35 

.29 

.31 

.29 

.15 

.22 

.21 

.24 

7.588 

willow  creek   1  NW 

EVAP 

MAX 
MIN 

.24 

99 
52 

.25 

95 
60 

.29 

96 
64 

.28 

91 
45 

.22 

94 
58 

.26 

97 
64 

.26 

93 
58 

.27 

87 
57 

.02 

64 
56 

.06 

1 2 
70 
55 

.19 

1 1 
81 
55 

.14 

14 
74 
51 

.20 

13 
83 
51 

.22 

13 
85 
58 

.19 

12 
83 
55 

.24 

17 
87 
56 

.24 

14 
90 
55 

.27 
14 
86 
55 

.27 

92 
57 

.28 

7 

99 
63 

.26 

100 
67 

.31 

100 
71 

.30 

101 
72 

.32 

98 
68 

.25 

94 
68 

.31 

1 0 
96 

67 

.26 

15 
95 
62 

.11 

79 

60 

.10 

70 
52 

.23 
14 
85 
52 

6.90 
311 
88.9 
58.8 

*       *  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

WIND 
MAX 

37 
94 

'29 

97 

'41 

95 

*52 

93 

'51 

92 

74 
87 

53 
87 

'96 

82 

64 
58 
5 1 

104 
72 
51 

'47 

87 
52 

65 
89 
55 

97 
85 

.38 

82 
80 
56 

.25 

«9 
B3 
56 

.33 

37 
90 
57 

.40 

67 
86 
56 

34 
59 
88 

'43 

93 

47 
46 
96 

52 
94 

38 

95 

72 
95 

69 
88 

46 
92 
62 

47 
88 
63 

114 
89 
54 

93 
82 

73 
83 
55 

.33 

48 
88 
56 

11.14 
1645 
87.6 
57.9 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 
WIND 

.47 

90 

.5B 

130 

.49 
1*0 

.53 

170 

.45 

200 

.39 

240 

.35 

155 

.37 

255 

.07 

55 

.27 

145 

.22 

130 

.39 

120 

.43 

120 

.38 

150 

.34 

190 

.37 
65 

.41 

135 

.41 

220 

.38 

70 

.43 

115 

.45 

130 

.48 

190 

.50 

225 

.45 

220 

.41 

190 

.34 

190 

.37 

240 

.37 

195 

.39 

155 

.40 

100 

11.89 

4730 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

WIND 

'22 

'28 

*23 

'15 

'35 

* 

* 

212 

52 

.  2 1 

64 

.26 

24 

.35 

51 

* 

.68 

80 

* 
* 

.56 

86 

*25 

.  30 

27 

* 

* 

.91 

78 

'63 

.  30 

42 

.  3 1 

29 

.28 

45 

.64 

155 

.25 

20 

8.878 

1176 

DAVIS  2  WSW 

WIND 
MAX 

'70 

90 
59 

'45 

97 
63 

'58 

95 
60 

'47 

97 
60 

138 
94 
54 

134 
87 
52 

110 
88 
5 1 

197 
84 
52 

'97 

61 
52 

.17 

138 
74 
52 

.44 

102 
82 
54 

165 
89 
53 

275 
76 
54 

.43 

160 
82 
53 

.29 

53 
86 
54 

.36 

80 
90 
55 

.43 

168 
86 
50 

*85 

88 
5 1 

.38 

51 
93 
5  8 

'58 
96 
62 

.46 

76 
96 
56 

.40 

55 
97 
62 

.52 

118 
95 
57 

il9 
90 
56 

.  4  1 

72 
93 
60 

.  36 

115 
85 
56 

.44 

202 
86 
52 

.40 

135 
32 
55 

.37 

98 

80 
52 

.41 

76 
84 

57 

12.26 
3299 
87.4 
55.6 

FDLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.45 

7 

.36 

2 

.41 

2 

.40 

1 

.42 
6 

.35 

19 

.36 

9 

.34 

24 

.00 

10 

.00 
6 

.22 
1 

.28 

2 

.25 

9 

.30 

16 

.25 
3 

.26 

0 

.32 
6 

.30 

3 

.30 

1 

.33 

1 

.41 

1 

.33 

1 

.40 

6 

.30 

14 

.30 

5 

.24 
4 

.16 

43 

.30 

22 

.27 

33 

.27 

2 

8.90 

261 

lakeshore 

EVAP 
WIND 

.31 

25 

.31 

24 

.30 

27 

.33 

31 

.34 

29 

.34 

35 

.33 

26 

.12 

51 

.13 

33 

.26 

25 

.25 

56 

.26 

37 

.21 
58 

.15 

IB 

.24 

26 

.32 
36 

.26 

33 

.24 
22 

.31 

23 

.35 
25 

.25 

25 

.37 

25 

.33 

37 

.27 

26 

.25 

26 

.35 

36 

.16 

26 

.10 

16 

.26 

28 

.29 

32 

8.01 
925 

LAKE  SPAULDING  DAM 

■  48 

.41 

.  55 

.  44 

.35 

.26 

.  05 

.  12 

.21 

.30 

.  14 

,06 

13 

.  20 

.20 

.31 

.  43 

.51 

.38 

.41 

.  47 

.41 

.41 

.22 

9.09 

MARKLEY  COVE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  42 

41 
91 
54 

.41 

50 
92 
58 

.42 

53 
93 
56 

.45 

52 
94 
58 

'63 

93 
54 

.37 

76 
86 

50 

.  35 

67 
86 
50 

.36 

104 
82 
51 

.01 

59 
58 

51 

.16 

83 
72 
50 

.29 

67 
84 
50 

.43 

76 
87 
51 

.  53 

160 
76 
52 

.35 

95 
79 
52 

.21 

63 
77 
52 

.35 

59 
87 
53 

.34 

84 
84 
51 

33 
'73 

86 
5  ^ 

*56 

90 

'61 
93 
56 

'63 

94 

.36 
'53 

95 

49 
'68 

96 
57 

39 
'76 

87 

'58 

92 

52 

87 

42 
"99 

87 

'96 

BO 

''e 

83 
90 

.36 

62 
85 
51 

10.66 
2147 
85.9 
53.9 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.35 

72 

.35 

.45 

83 

.45 

.26 

• 

* 

.76 

82 

.14 

37 

.06 

26 

.15 

36 

.21 

68 

* 

* 

« 

.53 

146 

.21 

36 

.27 

21 

.25 

43 

.24 

3^ 

• 

iji 

* 

41 

.83 

77 

.33 

27 

.25 

17 

.25 

24 

.15 
19 

* 

* 

.54 

106 

.23 

57 

7.26 
1186 

SHASTA  DAN 

EVAP 
WIND 

.36 

62 

.32 

57 

.38 

51 

.30 

63 

.36 

60 

.47 

55 

.32 

45 

.31 

65 

.03 

65 

.10 
32 

.26 

48 

.28 

77 

.27 

62 

.09 

33 

.27 
45 

.26 

.28 

.24 
48 

.28 

39 

.35 

52 

.38 

48 

.30 

41 

.34 

38 

.30 

55 

.26 

51 

.27 

47 

.37 

74 

.11 

34 

.16 

40 

.21 

8,27 
1590 

WHISKEYTOwN  RES 

EVAP 
WIND 

.37 

31 

.38 

25 

.37 

19 

.42 

30 

.36 

20 

.34 

28 

.41 

25 

.36 

31 

.02 

29 

.03 

32 

.24 

32 

.25 

23 

.32 

40 

.13 

12 

.25 

22 

.25 

21 

.29 

19 

.27 
23 

.30 

19 

.39 

16 

.36 

19 

.30 
19 

.36 

15 

.34 

27 

.30 

22 

.29 

22 

.36 

32 

.15 

32 

.20 

20 

.27 
24 

8.66 

729 

WILLOWS  USBR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.58 

96 
96 
60 

.40 

31 
97 
69 

.41 

39 
98 
69 

.37 

46 

99 
65 

.32 

44 
98 
67 

» 
• 

* 
* 

.79 

157 
94 
64 

.08 
66 
75 
55 

.31 

61 
85 
61 

.33 

64 
85 
56 

.56 

212 
84 
54 

* 
* 

* 

.90 

235 
90 
55 

.39 

44 
85 
64 

.33 

54 
84 
60 

.39 

37 
92 
63 

.36 

35 
97 
69 

* 
* 

* 
* 

L.06 
132 
95 
69 

.36 

67 
98 
67 

.32 

50 
91 
68 

.32 

31 
92 

70 

.33 

51 
90 
66 

* 
* 

« 
* 

.80 

198 
90 
54 

.31 

54 
87 
60 

10,03 
1606 
91.0 
63.1 

•       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

Fleming  fish  and  game 
tahoe  city 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.27 

B 

.22 

30 

34 

.30 

3 

.33 

27 

31 

.29 

5 

.20 

26 

.22 

27 

.30 

12 

.14 

31 

.27 

34 

.36 

35 

.20 

27 

.14 

31 

.26 

19 

.28 

25 

.33 

41 

.28 

26 

.14 

27 

.34 

64 

.21 

31 

.27 

36 

.19 
62 

.12 
34 

* 

32 

.17 

60 

.16 

43 

* 

25 

.20 

41 

.21 

17 

.11 

33 

.17 

62 

.26 

71 

.14 

33 

.23 

es 

.14 

34 

21 

.07 

40 

.13 

23 

.02 

21 

.14 

44 

.23 

27 

.17 

19 

.13 

32 

.17 

24 

.10 

13 

.20 

41 

.19 

9 

.19 

24 

.25 

29 

.22 

10 

.19 

15 

.33 

35 

.32 

17 

.16 

21 

.38 

48 

.31 

12 

.24 

14 

.27 

21 

.33 

19 

.19 

13 

.33 

28 

.24 

16 

.14 

15 

.33 

32 

.30 

29 

.04 

15 

.32 

42 

.36 

17 

.26 

14 

.41 

39 

.30 

16 

.35 

16 

.20 

20 

.16 

12 

.03 

11 

* 

38 

.13 

44 

.07 

21 

.21 

49 

.16 

18 

.04 

6 

.25 

65 

.19 

68 

.22 

27 

.23 

12 

7.00B 
1247B 

7.17 

711 

4.71B 
6576 

»       •  * 

CENTRAL  COAST 
drainage  O"! 

BURLINGAME 

NACIMIENTQ  OAM 

NEWARK  (C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 

.55 

83 
87 
70 

.44 

67 

.45 

96 
82 
54 

.40 

110 

.40 

118 
80 
69 

.31 

125 

.10 

98 
76 
70 

.27 

106 

.32 

131 
79 
71 

.31 

169 

.30 

118 
78 
68 

* 
* 

.26 

113 
76 
69 

* 

.21 

115 
76 
58 

l.ll 
421 

.03 

85 
75 
68 

140 

.18 

126 
75 
69 

.27 

169 

.16 

195 
76 
68 

.38 

165 

.22 

145 

68 
.35 

.35 

151 

.42 

102 
73 
66 

.26 

* 

.29 

70 
73 
65 

.27 

* 

.30 

144 
79 
71 

.24 

1. 00 
436 

.17 

133 
78 
62 

.29 

.31 

152 

.45 

104 
71 
64 

.23 

.31 

191 

.27 

92 
83 
70 

.26 

,26 

131 

.30 

88 
79 
72 

.28 

.28 

95 

.27 
39 
79 
72 

.36 
• 

.28 

109 
79 
71 

.35 

* 
* 

.17 

83 
81 
73 

.39 

1.02 
319 

.30 

75 
33 
75 

.34 

.30 

120 

.15 

90 
79 
61 

.29 

.32 

128 

.26 

101 
80 
55 

.35 

.26 

104 

.26 

140 
78 
56 

.16 

.25 

146 

.35 

75 
77 
54 

.19 

* 
* 

.40 

185 
76 
55 

.36 

* 
* 

.34 

180 
78 
49 

.32 

.93 

554 

.27 

92 
82 
52 

.32 

.26 

122 

8,45 

3375 
78,0 
64.9 

9.668 

4121 

•       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CAMP  PARDEE  (B 

FRIANT   GOVERNMENT   C  <E 

KETTLEMAN  CITY 
KNIGHTS   FERRY   2  SE 

EVAP 

EVAP 
WINC 

EVAf 
WINC 
MAX 
MIN 

EVA 
WIN 

EVA 
WIN 

.4C 

IC 

.3. 

)  3 
9< 
6 

>  .4 

)  3 

'  .3 

) 

.36 

.3e 

13 

.4 

.  4! 
i  9- 
>  6i 

1  .5< 
i  4 

1  .3 

9  1 

.3E 
.it 

i: 

.4< 
4 
9 

6 

)  .5 

r  4 

'  .3 
<  1 

.45 
.35 

le 

.5! 

5! 
i  9: 
)  6< 

i  .6 

)  4( 

i  - 
i  3 

.36 

.3S 

1! 

.4< 
4( 
91 

6 

.5 

i  2 

3  - 

.36 

.3C 

2C 

.44 

5C 
9< 
61 

.5 

>  4 

.36 
.3C 

r 
.3: 

4i 
9 
6. 

.3 

)  4 

.36 

.3C 

16 

.46 

6 
9 

6; 

r  .5 

J  4- 

.n 

.0: 

li 

.r 

61 
7C 
5' 

.2 

r  4 

.21 

'  .06 

IC 

.1- 

4E 
8C 
5' 

)  .3 

>  6 

.3! 

.26 

2? 

.3< 

s: 

8i 
5" 

.3' 
)  5 

.38 

.3C 

21 

.3! 

6 

5 

.  .5. 

i  5i 

.40 

27 

.4C 

7S 
8 

.4" 
.  5" 

.3« 

.2A 

26 

.32 

66 
S 
5( 

.5 

7 

.30 

'  .26 
19 

!  .29 
51 
BS 

>  57 

•  .36 

)  3- 

.33 

.27 

22 

.3*1 
51 

81 
&C 

.3! 

2< 

.36 

.30 

16 

.35 

9C 
5? 

.42 

4: 

.32 

.26 

29 

.3^ 

54 

ee 

6C 

.4' 
4: 

.32 

.31 

20 

.35 

51 
91 
6! 

.4 

2. 

.36 
.35 

n 

.4C 

46 
96 
66 

.4i 
2< 

.39 

.42 

20 

.45 

45 
96 
7C 

.54 

34 

.34 

.36 

15 

.45 

52 
95 
65 

.54 

34 

.37 

.38 

19 

.50 

51 
96 
7C 

.51 

2! 

.40 

.34 

9 

.45 

5C 
96 
61 

.46 

3: 

.36 

.32 

26 

.36 

4C 
96 
6" 

.5! 

3 

.3 

3 

.27 

.22 

13 

.21 

44 
BE 
65 

.2" 

i  2! 

.2: 

J  3( 

.36 

.141 

n 

.2! 

5- 
8! 
6C 

.2: 

3 

.1 

)  3 

.32 

.24 

21 

.35 

61 
86 
61 

.35 

3' 

.3C 

>  2" 

.36 

.30 

23 

.44 

8- 
36 
5: 

.4, 

4( 

.3 

4 

.39 

.29 

22 

.32 

5" 

85 
54 

.4] 

4C 

.3! 

25 

10.51 

8.72 
557 

11.14 
1643 
89.9 
62.4 

13.44 

1224 

See  Reference  Notes  Following  Stdtion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  "hr""-^" 


Sutton 

Day 

Of  Month 

"3  01 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

28 

30 

31 

*      «  • 

San  JOAQUIN 

DRAINAGE  O: 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

EVAP 

.48 

.64 

.65 

.74 

.75 

.55 

.45 

.51 

.30 

.49 

.45 

.60 

.49 

.39 

.43 

.48 

.58 

.44 

.54 

.58 

.  69 

.  68 

.71 

.  54 

.48 

.28 

.45 

.45 

.60 

.55 

15.97 

WIND 

81 

88 

106 

126 

122 

67 

85 

127 

98 

109 

130 

130 

147 

175 

122 

145 

l96 

88 

97 

63 

116 

106 

136 

96 

87 

62 

179 

111 

196 

3561 

92 

86 

68 

67 

6 1 

8 1 

64 

79 

76 

64 

85 

85 

84 

68 

92 

93 

94 

93 

91 

92 

62 

63 

86 

80 

63 

86.1 

HIN 

61 

63 

63 

61 

59 

56 

59 

52 

55 

53 

53 

54 

53 

52 

54 

52 

56 

60 

62 

63 

62 

60 

61 

64 

64 

52 

57 

57.3 

LDDl 

EVAP 

• 

.78 

.63 

.26 

.49 

.24 

.29 

.21 

.03 

.30 

.31 

.39 

.27 

.39 

.30 

.30 

.35 

.34 

.51 

.29 

.37 

.40 

.28 

.  36 

.29 

.27 

.39 

.39 

.45 

.23 

10.11 

HIND 

38 

47 

84 

44 

95 

92 

61 

52 

58 

68 

62 

100 

24 

64 

52 

45 

51 

61 

54 

39 

56 

51 

60 

79 

48 

64 

92 

81 

61 

43 

1846 

94 

82 

69 

84 

67 

63 

87 

68 

66 

88 

77 

95 

95 

97 

88 

90 

90 

82 

63 

62 

82 

85 

66.6 

MIN 

6'! 

60 

58 

60 

54 

50 

50 

53 

54 

50 

51 

50 

50 

55 

55 

56 

54 

52 

60 

62 

59 

59 

50 

56 

58 

60 

56 

55 

54 

55 

55.3 

LOS  BANGS  OET  RESV 

EVAP 

.53 

.64 

.60 

.73 

.74 

.53 

.45 

.59 

.20 

.45 

.45 

.58 

.49 

.54 

.48 

.51 

v56 

.49 

.51 

.6C 

.73 

.70 

.75 

.  56 

.45 

.30 

.46 

.46 

.47 

.51 

16.06 

MIND 

131 

l50 

131 

215 

229 

192 

131 

327 

123 

382 

258 

274 

273 

360 

329 

304 

445 

181 

151 

146 

199 

155 

240 

179 

108 

142 

326 

193 

512 

192 

6976 

93 

95 

94 

93 

65 

89 

66 

65 

77 

83 

67 

63 

81 

80 

67 

81 

65 

90 

94 

95 

97 

94 

91 

92 

64 

82 

87 

75 

63 

86.6 

MIN 

61 

65 

64 

63 

58 

55 

56 

56 

57 

53 

55 

55 

55 

53 

54 

56 

53 

55 

61 

64 

65 

63 

61 

61 

64 

63 

55 

57 

53 

56 

58.3 

MANTECA 

EVAP 

.<>2 

.43 

.43 

.58 

.45 

.39 

.40 

.42 

.04 

.22 

.25 

.26 

.36 

.  35 

•  34 

32 

37 

.33 

.37 

.39 

.41 

.39 

.42 

.35 

.36 

.25 

.34 

.33 

10.71 

WIND 

27 

40 

44 

58 

58 

47 

50 

100 

51 

80 

65 

60 

68 

62 

66 

'57 

'86 

59 

41 

31 

51 

37 

55 

48 

46 

46 

92 

61 

'97 

'53 

1756 

MAX 

95 

95 

96 

93 

93 

69 

88 

64 

64 

75 

64 

87 

83 

84 

86 

69 

86 

86 

90 

96 

96 

96 

97 

92 

93 

61 

67 

87 

80 

86 

67.9 

MIN 

61 

63 

62 

61 

59 

58 

58 

54 

55 

54 

54 

56 

58 

54 

53 

53 

56 

62 

66 

62 

60 

60 

61 

61 

55 

56 

54 

57.6 

Salt  sprincs  pwR  h  (O) 

EVAP 

.3* 

.32 

.32 

.22 

.31 

.35 

.34 

.19 

.00 

.10 

.17 

.21 

.07 

.  19 

.  19 

.22 

.29 

.26 

.36 

.36 

.34 

.31 

.35 

.14 

.12 

.18 

.14 

.20 

6.73 

San  LUIS  DAM  <F) 

EVAP 

.83 

.45 

.73 

.78 

.57 

.49 

.57 

.14 

.35 

.45 

.52 

.45 

.  46 

.45 

.40 

.51 

.60 

.55 

.69 

.80 

.64 

.51 

.44 

.53 

.51 

.46 

.51 

15.62 

WIND 

73 

122 

131 

210 

328 

501 

147 

334 

105 

202 

198 

200 

227 

366 

309 

259 

425 

273 

111 

184 

221 

105 

389 

309 

166 

197 

341 

242 

277 

133 

7065 

MAX 

95 

97 

98 

93 

89 

76 

85 

83 

65 

80 

85 

90 

79 

78 

75 

67 

73 

81 

93 

96 

92 

96 

90 

85 

95 

84 

78 

65 

79 

86 

66.6 

MIN 

64 

64 

62 

62 

53 

52 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

52 

53 

53 

52 

53 

55 

62 

64 

65 

58 

57 

56 

61 

55 

57 

54 

56.5 

tracv  pumping  plant 

EVAP 

.57 

.60 

.62 

.73 

.52 

.45 

.49 

.13 

.26 

.35 

.45 

.46 

.56 

.41 

41 

36 

.56 

.52 

.76 

.60 

.60 

.60 

.51 

.39 

.56 

.41 

.60 

40 

38 

14.62 

HIND 

S3 

128 

216 

216 

234 

242 

223 

222 

109 

167 

184 

157 

171 

221 

208 

276 

332 

169 

103 

183 

165 

128 

237 

207 

181 

285 

289 

359 

148 

'96 

5959 

•      *  * 

SOUTH  COAST 

drainage  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.46 

.42 

.44 

.30 

.27 

.30 

.32 

.30 

.08 

- 

.03 

.12 

.04 

.14 

.12 

.18 

.14 

.26 

.30 

.36 

.33 

.36 

.39 

.40 

.32 

.38 

.40 

•  40 

.30 

.20 

8.368 

WIND 

28 

29 

24 

23 

25 

24 

33 

16 

33 

40 

28 

34 

25 

3 1 

26 

24 

29 

22 

24 

19 

21 

19 

17 

22 

24 

27 

775B 

MAX 

89 

91 

94 

89 

B8 

90 

91 

69 

79 

79 

78 

87 

70 

75 

ft? 

85 

83 

88 

90 

93 

92 

95 

92 

94 

95 

95 

96 

90 

67.7 

MIN 

50 

56 

55 

55 

57 

57 

57 

56 

58 

56 

55 

55 

48 

48 

50 

5^ 

54 

53 

53 

54 

55 

60 

59 

62 

56 

58 

60 

54 

54 

53 

65.2 

CACHUMA  Dam 

EVAP 

.27 

.32 

.31 

.23 

.24 

.24 

.30 

.22 

.  17 

.22 

.33 

.25 

.25 

.25 

.23 

.22 

.30 

.23 

.25 

.24 

.26 

.33 

.26 

.23 

.30 

.18 

.26 

.29 

.33 

.31 

7.81 

HIND 

33 

44 

39 

36 

34 

35 

42 

45 

35 

106 

97 

50 

56 

a? 

66 

49 

56 

40 

44 

38 

41 

36 

41 

42 

36 

31 

51 

66 

1527 

MAX 

89 

92 

92 

86 

88 

65 

86 

64 

74 

81 

81 

62 

63 

62 

8C 

83 

86 

85 

90 

90 

69 

88 

69 

79 

85 

82 

fl  1 

64.6 

MIN 

60 

60 

SB 

56 

58 

58 

56 

56 

57 

54 

50 

54 

53 

55 

55 

53 

56 

57 

57 

59 

59 

59 

59 

58 

54 

56 

5 1 

55.9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.49 

.22 

.24 

.13 

.21 

* 

.39 

.13 

.13 

.27 

.13 

.29 

* 

• 

.78 

.29 

.25 

.26 

.26 

« 

• 

.71 

.22 

.23 

.25 

.27 

* 

* 

.86 

.26 

7.27 

MIND 

88 

97 

84 

73 

104 

* 

186 

88 

80 

141 

75 

111 

* 

* 

95 

70 

69 

109 

• 

* 

265 

80 

75 

108 

84 

* 

* 

2879 

MAX 

82 

81 

84 

74 

78 

79 

72 

69 

62 

71 

82 

82 

82 

82 

84 

82 

83 

83 

87 

60.5 

MIN 

60 

62 

62 

60 

59 

- 

59 

60 

58 

59 

,\ 

59 

- 

52 

59 

60 

59 

60 

- 

- 

61 

62 

62 

62 

63 

- 

- 

60 

60 

59.9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.34 

.56 

.34 

.31 

.30 

.27 

.25 

.15 

.12 

.11 

.24 

.02 

.29 

.36 

.23 

.33 

.31 

.36 

.38 

.39 

.47 

.56 

.43 

.29 

6.66 

HIND 

46 

45 

60 

61 

60 

64 

59 

56 

51 

64 

50 

76 

107 

'60 

'63 

*57 

*42 

49 

49 

46 

46 

54 

56 

56 

53 

47 

69 

56 

*81 

56 

1740 

MAX 

79 

78 

83 

ei 

81 

63 

81 

69 

65 

67 

82 

69 

75 

60 

60 

8 1 

83 

85 

87 

85 

66 

87 

89 

91 

69 

65 

83 

60.9 

MIN 

58 

59 

61 

•59 

57 

58 

57 

58 

56 

57 

55 

57 

52 

51 

54 

56 

55 

54 

57 

58 

59 

61 

60 

59 

61 

63 

57 

56 

55 

56 

57.1 

tkitchell  dam 

EVAP 

.30 

.35 

.26 

.25 

.23 

.24 

* 

* 

.71 

.21 

.26 

.27 

.28 

* 

•  27 

29 

.28 

.29 

.29 

.36 

.37 

.36 

.34 

.29 

.20 

.30 

.32 

* 

.  7C 

6.50 

WIND 

42 

51 

42 

62 

39 

54 

* 

111 

170 

61 

59 

57 

63 

1  na 

26 

83 

65 

40 

53 

46 

56 

69 

48 

51 

49 

72 

59 

1661 

MAX 

84 

87 

84 

SI 

82 

81 

72 

83 

64 

82 

83 

83 

8 1 

62 

82 

63 

83 

86 

83 

82 

81 

82 

83 

84 

85 

^88 

82.8 

MIN 

55 

55 

54 

53 

56 

57 

- 

" 

55 

51 

50 

51 

50 

_ 

51 

51 

52 

51 

52 

53 

51 

55 

55 

54 

54 

53 

55 

54 

52 

53.1 

*        •  0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.75 

.57 

.60 

.64 

.81 

.72 

.73 

.91 

.75 

.85 

.90 

.30 

.66 

.60 

.62 

.6A 

.65 

.76 

.45 

.90 

.93 

.91 

.90 

.69 

.66 

.67 

.86 

.94 

.89 

.73 

22.01 

WIND 

68 

40 

42 

41 

79 

87 

96 

123 

150 

110 

119 

79 

110 

q\ 

59 

96 

42 

35 

43 

44 

77 

95 

61 

42 

58 

142 

105 

2419 

MAX 

103 

104 

104 

104 

102 

100 

101 

99 

95 

96 

96 

95 

94 

QB 

96 

99 

103 

104 

104 

106 

106 

104 

106 

108 

104 

98 

99 

9fi 

100.6 

MIN 

80 

69 

69 

73 

74 

73 

74 

72 

66 

66 

62 

66 

62 

63 

68 

69 

67 

69 

71 

73 

75 

76 

73 

72 

75 

81 

69 

66 

63 

63 

70.0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.30 

.55 

.45 

.45 

.46 

.45 

.41 

.45 

.45 

.45 

.45 

.42 

.38 

.43 

.50 

.45 

.41 

.44 

.60 

.40 

.42 

.48 

.43 

.60 

.64 

.68 

.58 

.62 

.40 

.50 

14.05 

HIND 

10 

17 

22 

66 

22 

48 

31 

44 

54 

103 

107 

51 

64 

72 

60 

63 

57 

38 

46 

40 

20 

18 

24 

41 

42 

57 

38 

56 

49 

57 

1419 

MAX 

102 

102 

103 

98 

101 

98 

100 

98 

99 

86 

69 

96 

93 

93 

97 

97 

96 

98 

101 

104 

103 

100 

103 

105 

107 

111 

107 

105 

104 

100 

100.0 

MIN 

68 

67 

68 

68 

68 

67 

70 

67 

64 

61 

60 

62 

58 

61 

60 

62 

64 

66 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

74 

70 

75 

65 

65 

66.6 

HDJAVE 

EVAP 

.51 

.49 

.48 

.56 

.60 

.60 

.60 

.58 

.45 

.45 

.32 

.44 

.45 

.33 

.42 

.55 

.45 

.45 

.47 

.59 

.65 

.66 

.67 

.44 

.46 

.47 

.71 

.60 

.60 

.47 

15.53 

HIND 

56 

50 

68 

115 

114 

64 

117 

103 

160 

199 

196 

126 

150 

112 

143 

133 

128 

58 

96 

119 

153 

101 

72 

57 

44 

54 

121 

207 

205 

157 

3499 

MAX 

89 

89 

94 

90 

92 

90 

91 

92 

81 

76 

77 

62 

79 

72 

64 

90 

66 

91 

93 

94 

99 

97 

94 

93 

92 

91 

93 

63 

62 

63 

1  68.0 

MIN 

58 

61 

58 

61 

61 

61 

60 

58 

51 

51 

50 

52 

48 

46 

49 

53 

54 

65 

58 

61 

64 

63 

61 

58 

57 

57 

58 

56 

52 

51 

i    56. 1 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUND  PAN. 
<G)  PAN  OF  GALVANIZED  STEEL. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

JUNE  1970 


1. 

(U 

Day  of  month 

4> 

Station 

w 
Q 

<  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

9AM 

77 

75 

77 

78 

77 

78 

78 

78 

77 

76 

75 

75 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

80 

61 

82 

81 

79 

78 

77 

77.2 

MAX 

85 
72 

85 
70 

94 
72 

87 
74 

82 
74 

85 
73 

84 
74 

85 
73 

82 
75 

81 
73 

82 
71 

80 
71 

60 
70 

81 
70 

81 
69 

82 

70 

63 

70 

64 
72 

86 
73 

68 
74 

85 
76 

85 
75 

86 
75 

68 
76 

89 
78 

87 
79 

85 
78 

86 
75 

85 
74 

86 
73 

84.6 
73.3 

s 

9AM 

77 

77 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

78 

77 

79 

79 

79 

81 

82 

82 

82 

80 

79 

79 

78.2 

MAX 
MIN 

B2 
75 

82 
76 

90 
76 

84 
79 

82 
78 

82 
78 

83 
79 

82 
78 

80 
77 

80 
77 

80 
76 

80 
76 

79 

75 

79 
75 

79 
75 

78 
74 

81 
76 

81 
76 

82 

77 

83 
76 

83 
79 

83 

78 

84 
79 

85 

60 

85 
81 

85 
82 

84 

81 

84 

80 

84 
79 

83 
78 

82.3 
77.5 

- 

12 

94M 

77 

77 

78 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

79 

79 

60 

80 

81 

62 

62 

82 

60 

80 

78.6 

20 

9AM 

75 

75 

76 

79 

78 

78 

76 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

78 

80 

79 

79 

79 

77.3 

39 

9AM 

72 

72 

72 

77 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

78 

76 

76 

76 

74.7 

79 

9AH 

71 

71 

71 

78 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73.1 

DAVIS  2  WSW 

MAX 
MIN 

78 

99 
80 

100 
80 

101 
80 

100 
78 

94 

75 

95 
74 

91 
74 

75 

67 

77 
64 

69 

89 

- 

88 
72 

90 
74 

93 
85 

90 
73 

92 
73 

95 
76 

98 

80 

99 
79 

100 
82 

101 
80 

96 

80 

98 
60 

92 
79 

94 
76 

90 
76 

92 
74 

92 
76 

93.5 
76.3 

FRESNO  WB  AIRPaRT 

2 

MAX 
MIN 

120 
81 

123 
82 

123 
83 

124 
84 

121 
83 

116 
79 

118 
79 

88 
76 

99 
71 

101 
66 

109 
70 

106 
7 1 

107 
70 

106 
70 

109 
70 

112 
72 

111 
70 

113 
73 

118 
77 

122 
82 

120 
82 

126 
82 

124 
62 

124 
82 

111 
82 

108 
82 

111 
70 

109 
7  3 

109 
70 

114 
72 

113.5 
76.3 

MAX 
MIN 

109 
84 

111 
86 

111 
87 

112 
8b 

110 
88 

108 
84 

106 
84 

88 
83 

91 
74 

94 
73 

100 
74 

96 
76 

98 
75 

99 
75 

100 
74 

102 
77 

100 
75 

102 
77 

106 
81 

110 
85 

110 
66 

113 
87 

113 
86 

111 
87 

102 
68 

99 
65 

102 
76 

100 
79 

100 
75 

103 
77 

103.7 
80.9 

9 

MAX 
MIN 

98 
88 

100 
90 

100 
91 

100 
91 

100 
91 

98 
89 

97 
86 

88 
86 

86 

80 

87 
79 

90 
81 

89 
82 

89 
61 

89 
81 

90 
80 

91 
81 

91 
81 

92 
82 

95 
84 

99 
68 

99 
90 

100 
91 

100 
91 

100 
91 

95 
91 

91 
86 

93 
82 

91 
84 

91 
82 

92 
62 

94.0 
65.5 

20 

SAM 

83 

85 

36 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

64 

82 

82 

82 

62 

82 

B2 

82 

83 

83 

85 

85 

66 

86 

88 

89 

68 

67 

66 

65 

85 

85.0 

40 

aAM 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

75.6 

RIVERSIOE  Exp  ST4 

SU8-STA  I 

12 

MAX 
MIN 

77 
73 

79 
75 

79 
77 

78 
77 

78 
76 

76 
76 

78 
75 

77 
75 

75 
73 

73 
72 

73 
71 

73 
72 

73 
71 

73 
71 

74 
72 

74 

72 

74 
72 

75 
73 

77 
74 

76 
75 

79 
76 

79 

77 

80 
77 

61 
78 

82 
79 

83 
81 

83 
81 

83 

80 

82 
79 

81 
79 

77.6 
75.3 

SUB-STA  2 

18 

MAX 
MIN 

71 
69 

72 
69 

71 
70 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

71 
68 

70 
69 

71 
70 

73 
71 

73 
72 

72 
70 

71 
69 

71 

69 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

74 
73 

73 
72 

74 
73 

75 
73 

7S 
73 

75 
73 

75 
72 

75 
72 

72.4 
71.0 

BRAWLEY  2  SW  ,   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN. 

GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READ- 
INGS FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  9  A.M.  ARE  FROM  MERCURY-IN- 
GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  :    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMO- 

GRAPH FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.M. 

FRESNO  WB  AP  i    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON 

SHADE  IN  SUMMER  ONLY.  PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-lNCH  DEPTHS.  LAM- 
BRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  2-,  4-,  AND  8-INCH  DEPTHS.  MAX  AND  MIN 
READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STATION  ,    STATION   1:      RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL   DRAINED,   UNDER  FULL  SUN. 

MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2,  RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL  DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA 
ORANGE  TREE  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH 
FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.     STATION  2  LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  205  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 

CALIFORNIA 

  JUNE  1970 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

)shine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

a 
o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
PACIFIC 

.50-.99 

&■ 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 

Q 

6 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

6.0 

8.6 

29++ 

34 

28 

49 

34 

22 

32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

23++ 

19 

08 

45 

0 

s 

2 

1 

0 

0 

8 

4.3 

EUREKA  WB  CITY 

36 

N 

12 

- 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

49 

7.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

5.5 

7.3 

27 

NW 

28 

66 

41 

26 

47 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

89 

2.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

21 

3.2 

7,0 

14++ 

18 

29^ 

80 

63 

55 

75 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

24 

6.4 

9.1 

28  % 

SW 

26+ 

86 

72 

70 

82 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

5.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

14 

sw 

25 

- 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

70 

4.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CiTY 

34 

1.5 

6.2 

• 

72 

46 

36 

61 

0 

6 

2 

0 

0 

0 

8 

- 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

7.7 

9.6 

30++ 

29 

28 

86 

75 

70 

83 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

4 

4.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

12 

0.8 

9.1 

32 

N 

12 

54 

36 

25 

46 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

5 

87 

3.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

6.5 

9.3 

28 

N 

12 

79 

50 

34 

65 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

92 

2.9 

SANDBERG  WB 

37++ 

34 

29+ 

55 

36 

35 

49 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

4.8 

8.8 

21 

sw 

12 

78 

69 

68 

77 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

57 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

28 

11.9 

14.0 

41++ 

28 

28 

83 

64 

59 

78 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

4.3 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

34 

W 

28 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

65 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

69 

66 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

4.6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

8.3 

10.3 

31++ 

26 

28 

66 

43 

30 

55 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

2.9 

%  PEAK  GUST 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

S4CR4MENT0 

DRAINAGE  02 
JESS  VALLEY 

MANZANITA  LAKE 

MINEBAL 

A        «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BRIDGEPORT 
TAHOE  CITY 

*  *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  On  GNO 

SNOWFALL 

SN  On  gnd 

SNOWFALL 
SN  On  GN[ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

<i.O 

1^ 

T 

.5 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


SUHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HIghesI 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•I's 

Tolal 

•       *  * 

NOVEMBER  1969 

C  OVE 1  0 

63 .  2^ 

32  •  Of 

47  6M 

76 

'l- 

0 

0 

0 

1  3S 

1.1^ 

5 

•  0 

c 

S 

] 

1 

□RANGE  CaVE 

70.1 

38.8 

54.5 

.7 

88 

3 

31 

30 

306 

c 

■J 

,'26 

-  ,83 

.28 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

ViSTa  2  NNE 

75.  IM 

49. OM 

62. IM 

86 

1 

40 

22  + 

106 

.92 

.51 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

*       •  * 

DECEMBER  1969 

CAM    KlTrFll  AC    I^t  AKin 

61.7 

48.5 

55.1 

78 

3 

38 

30 

299 

0 

0 

0 

0 

.23 

.07 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

\;1CTA    7  NNC 
V  1  d  1  Iiitc 

66.6 

^3,6 

55  •  I 

79 

32 

30 

303 

0 

0 

1 

0 

,  44 

.  3C 

9 

.  0 

c 

1 

0 

0 

♦      »  * 

JINUARY  1970 

ALDERPQINT 

40  6 

47  •  7 

529 

Q 

9 

Q 

23,23 

3 .  4C 

24 

T 

c 

20 

14 

8 

ALPINE 

6'..  7 

'>2!5 

53!6 

7B 

23 

30 

5  + 

344 

^ 

,89 

.27 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

AV4L0N  PLEASURE  PIER 

62.2 

51.2 

56.7 

3.0 

68 

21  + 

40 

6 

248 

0 

0 

0 

0 

2.57 

,15 

1.36 

10 

■  0 

0 

5 

2 

1 

FOREST  GLEN 

<f6.6M 

34. 4M 

40. 5M 

5.0 

57 

23 

16 

6+ 

753 

0 

0 

12 

0 

31  ,76 

19,79 

4.18 

24 

.0 

0 

20 

15 

11 

MAD  TrnpA 

61. 9M 

40. 3M 

51. IM 

3.4 

74 

24 

24 

6 

424 

,95 

-     ,  16 

.60 

16 

.0 

0 

3 

I 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

58.3 

43.6 

51.0 

68 

23 

28 

5 

429 

0 

0 

3 

0 

8,82 

1.B7 

21 

.0 

0 

12 

7 

2 

•       •  t 

FEBRUARY  1970 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64.0 

53.1 

58.6 

4.0 

70 

25  + 

45 

28  + 

176 

0 

0 

0 

0 

.91 

-  2,22 

.53 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

63*6 

38.3 

51.1 

76 

B 

31 

1 8 

383 

0 

0 

Z 

0 

1,08 

-  2.91 

.  54 

11  + 

.0 

0 

2 

2 

0 

FDRT   BRAGG  AVIATION 

6  1 .  3M 

40 .  4M 

50 .  9M 

75 

24 

31 

20 

382 

0 

0 

3 

0 

3,82 

1.21 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

MARKLEY  COVE 

61.8 

38.7 

50.3 

69 

28  + 

32 

24  + 

408 

0 

0 

3 

0 

2 , 30 

.76 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

ORANGE  COVE 

6't.'i 

40.0 

52.2 

2.4 

76 

25 

32 

3 

352 

0 

0 

1 

0 

,92 

-  1.59 

.35 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

6'.. 3 

'-I. 8 

53.1 

74 

25 

34 

16 

328 

0 

0 

0 

0 

1,38 

.40 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

U  T  C  T  A    ?  MWC 

70.6 

45.3 

58.0 

85 

B 

38 

IB 

194 

0 

0 

0 

0 

1.89 

.95 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

•     •  • 

MARCH  1970 

AVALON  PLEASURE  PIER 

63. I> 

41.7 

52.6 

-  3.3 

72 

28+ 

37 

18  + 

375 

0 

0 

0 

0 

1,05 

-  ,84 

.47 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLAREMDNT   POMONA  COL 

68.3 

45.3 

56.8 

1.5 

82 

23  + 

38 

5 

247 

0 

0 

0 

0 

6,25 

3.42 

3.10 

2 

.0 

0 

3 

3 

3 

LONG   BEACH  PUB  SVC 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

HOJAVE 

64.1 

40.5 

52.3 

79 

25 

32 

19 

384 

0 

0 

1 

0 

1,65 

1.04 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

POSEY  3  E 

54 .  8M 

29, 3M 

42 ,  IM 

6  5 

16+ 

24 

3 

707 

0 

0 

0 

3,78 

1.23 

2 

11.0 

8 

5 

5 

3 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

64  2 

49  5 

56,9 

1 3 

45 

5  + 

244 

0 

0 

0 

0 

,  64 

.  46 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

67.3 

39  6 

53.5 

78 

2  6 

32 

350 

0 

0 

1 

0 

3,31 

-  .01 

.  94 

2 

.0 

0 

4 

4 

0 

TRONA 

72. 8M 

43!3M 

58.  IM 

.7 

86 

24 

27 

10 

211 

0 

0 

1 

0 

,77 

.27 

.36 

5  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

YDSEMITE   PARK  HEAOOTRS 

64.9 

29.6 

47.3 

2.1 

79 

25 

25 

5 

543 

0 

0 

26 

0 

4.03 

-  1,04 

2.19 

1 

8.2 

7 

5 

4 

3 

1 

*       *  * 

APRIL  1970 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

63,4 

48.5 

56.0 

78 

5 

45 

23 

266 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

70.2 

48.1 

59.2 

.4 

83 

5  + 

40 

29 

170 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       *  * 

MAY  1970 

BQDIE 

51.5 

19.6 

40.6 

76 

16 

13 

10 

749 

0 

0 

30 

2 

T 

T 

8  + 

T 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

74.0 

54.9 

64.5 

94 

3 

50 

e+ 

55 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  FQREBAY 

68. 7M 

45. 8M 

57. 3M 

84 

?5  + 

32 

12  + 

251 

0 

0 

2 

0 

.45 

.20 

9 

T 

999 

10 

2 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

93 

18 

40 

11  + 

0 

0 

0 

.03 

-  ,08 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

INyDKERN 

88.9 

54. 6 

71. B 

98 

17 

39 

7 

14 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

69.3 

52.8 

61.1 

100 

16 

45 

4 

157 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILOROSE   RANGER  STA 

79.8 

53.5 

66.7 

89 

30 

44 

12  + 

46 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Helerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


Day  ot  Month 


JUNE  1969 
SNOW  CREEK  UPPER 


JULY  1969 
LEESvULE  KEEGAN  RANCH 


OCTOBER  1969 


NOVEMBER 

BRUSH  CREEK 
COvEuD 

okance  cove 
snow  creek  upper 
vista  2  nne 


DECEHBER  1969 

ALISD  CN  DAT  MT  FC  '»<.6 
ARROYO  5EC0  RS  FC  SOBD 
AZUSA  CITY  PARK  FCUSB 
BRuSh  CREEK 
Li  VERNE  HTS  PC   560  B 

NEhBURY  PARK  <*  Sw 
PAlDS  VERDES  EST  FC43D 
SAN  GABRIEL  0"  FCiZSBE 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 

VISTA  2  NNE 


JANUARY  1970 
ALDERPQINT 

ALISO  CN  OAT  NT  FC  446 
ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AZUSA  CITY  PARK  FCU3B 

BIG  DAlTON  dam  FC2236E 

BRUSH  CREEK 

CRYSTAL   LAKE  FC  2fl3C 

FOREST  CLEN 

LA  CRESCENTA  PC  251  t 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
MARICOPA 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MEADOW  LAKE 
MORGAN  HILL  2  E 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
SUSANA  KNOLLS 


FEBRUARY 


1970 


ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BRUSH  CREEK 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

CLARkS  VALLEY  MUDD  RCH 
FORT  BRAGG  AVIATION 
HOECEES  FC  60  A 
LA  VERNE  HTS  PC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

MARKLEY  COVE 

NEWHALL   SOlEDAD  FC32CE 

orange  cove 

palo  alto  jr.  museum 

SAN  GABRIEL   DM  FC<>2;bE 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
VISTA  2  NNE 


MARCH 


1970 


ALISO  CN  OAT  MT  FC  4A6 
ARROYO  SECO  RS  FC  SOBD 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC143B 
BEL  AIR  FC    10  B 

BIG  BEAR  LAKE  OAH  / 
BRUSH  CREEK 
CLAREMONT  POMONA  COL 
DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DUNN  SIDING 

FILLMORE   1  WNW 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
HOEGEES  FC  60  A 
LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LA  VERNE   HTS  Fc   560  B 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

LOyAlTON 

MOJAVE 

MT  BALDY  FC  fl9G 
NEWHALL   SOlEDAO  FC32CE 

PAlOmA 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

POSEY  3  E 

RANCHITA 

SANDBERG  PTL  FC130B 


.16 
.It 
.11 


.89 
2.57 
1.68 


1.5- 
.9! 
8.82 
B.K 


3.85 
.91 
1 .08 


2.24 
3.82 
8. SB 
3.7B 


3.23 

i.o: 

5.54  ; 


8.05 

en. 76 

6.25 


4.15  2.0J 
5,56 

1.92  3.10 


.20  1.15 
.38  .47 
1.17 
.25  1.53 

1.62 
.33 
1.23 


.56 

3.84 
1.80 
7.29 
2.46 
5.4S 


2. BO  2.03 
1.00 

3.09  .80 


1.65 
11.31 
3.69 


1.04  .17 
5.91  2.69 
1.40  .96 


2.49 

.80  1.23 
1.37  1.43 
1.88  .10 


.04  1.30 
1.3B 

1 .06 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.94  2.41  2.49 


1.03 
.03 


2.09 
2.96 


1.16 

1.27 


.85  1.34  .25 


.34 
1.39 
.89 


1.12  .45 


.66  .28 
.04  .22 


2.11  1.0 
1.31 
,12  .2 


3,32 

2.58  2.46 


2.50  .33 


3.49  3.36  3.62 


.04     ,02  ,03 


.63     .57  2.71 


2.10  1.69  4.12 
.92     .62  2.56 


.03   1.11  5.37 


3.29     .75  3.90 
T 

2.20  2.80  4.18 


.54     .42  3.34 


.11  2.99 
.40     .61  2.55 


.04  T 

.05 


.10     .04  .23 


.29 
4.23 
1 .49 


S««  R«ler«QC»  NotM  Following  SUUon  Index 


-  209  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


SAN  NICOLAS  ISLAND 
SIGNAL  HILL  fC  »I5 


€nite  Park  meadotbs 


AP»IL 


1910 


ALISO  CN  OAT  MT  FC  **6 

BIC  SU«  STATE  PARK 

enuSH  CREEK 

LA  VERNE  MTS  FC  5*0  B 

lOYAlTON 

□cotillo  hells 

PAlOS  VERDES  est  FCA3D 
PAYNES  CREEK 
PT  ARCirELLO  LIGHT  STA 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

SOmIS  3  NW 

TOPANCA  PATROL  STA  FC6 
TORRANCE 


MAY  1970 

BOOIE 

CHITTENDEN  PASS 
CULVER  CITY 
DEER  CPEEK  FOREBAY 
HARRY  ENCLEBRICHT  DAM 

INDEPENDENCE 

INYDkERN 

RANCHITA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SDnIS  3  NH 

hIlorose  Ranger  sta 


1.67 
3.31 

.77 


.00 
.00 
.00 


Day  oi  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20  21 


.22 
.10  .03 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CORRECTIONS 


DATE 

0CT08ER  1969 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


STATION 
RIO  VISTA 


CORRECTION 

TOTAL  PRECIPITATION  1,06,    14TH  .02,    15TH  1.02,    16TH  .02 


ALL  TABLES 


CRAMENTO  DRAINAGE  02 


DEER  CREEK  POWER  HOUSE       NAME  SHOULD  READ  DEER  CREEK  FOREBA 


NOVEMBER  1969 
DECEMBER  1969 
ANNUAL  1969 

JANUARY  6  FEB- 
RUARY 1970 

JANUARY  THROUGH 
MARCH  1970 

JANUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 
FEBRUARY  1970 


FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 
FEBRUARY  1970 
FEBRUARY  1970 
FEBRUARY  1970 
MARCH  1970 
MARCH  1970 

MARCH  1970 

APRIL  1970 

APRIL  1970 

APRIL  1970 

APRIL  1970 

APRIL  1970 

APRIL  1970 


APRIL  1970 
MAY  1970 

MAY  1970 
MAY  1970 
MAY  1970 


STATION  INDEX 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


EVAPORATION  f.  WIND 

EVAPORATION  (,  WIND 
EVAPORATION  t,  WIND 
CLIMATOLOGICAL  DATA 
STATION  INDEX 
STATION  INDEX 
STATION  INDEX 
STATION  INDEX 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 
STATION  INDEX 
STATION  INDEX 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  0  WIND 
ALL  TABLES 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 
EVAPORATION  &  WIND 

STATION  INDEX 
STATION  INDEX 
STATION  INDEX 


NORTHEAST    INTERIOR  BASINS  03  BOOIE 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  O^i 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  0* 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  Qt* 


PALOS  VERDES  EST  FC43D 
VAN  MUYS 


WILLOW  CREEK  1  NW 

NEWARK 

MANTECA 

SANTA  ROSA 

PARKFIELO  7  NNW 

OSPITAL  RANCH 

RAILROAD  FLAT 

SMEEPRANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FIVE  POINTS  5  SSW 
ACTON-HUBBARO  RDFC261D 


NORTH  COAST  DRAINAGE  0! 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


CRYSTAL  LAKE  FC283C 

ELIZABETH  LAKE  FC!2eB 

SAUGUS  POWER  PLANT 
LOS  ALAMOS 
MORONGO  VALLEY 
SANTA  ROSA 

ACTON-HUBBARD  RDFC2610 
SANTA  ANITA  FERN  FC't32 

DUNN  I G AN 
DEER  CREEK  P.  H. 
BREA  CITY 
BREA  CITY 
NACIMIENTO  DAM 
FORT  ORO 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ARROWHEAD 
WILLOW  CREEK  1  NW 

DEER  CREEK  FQREBAY 
GRACE  MEADOW 
TALBOT  CAMP 


TIME  OF  OBSERVATION  SHOULD  READ  6  A.  M. 

TOTAL  PRECIPITATION  1.41,    6TH  .O^^,   7TH   1.05,    lOTH  .16 

TOTAL  PRECIPITATION  .02i  9TH  .02 

TOTAL  PRECIPITATION  OCTOBER  1.06,    ANNUAL  TOTAL  22.'t4E 

WIND  READINGS  JANUARY   1  THROUGH  FEBRUARY  2B  MISSING 

DELETE  WIND  MOVEMENT  READINGS 

EVAPORATION  18TH  .0*,    19TH  .04,    TOTAL  1.54 

TOTAL  PRECIPITATION  3.17,  Dl 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  1 
STATION  CLOSED  JUNE    1,  1969 
STATION  CLOSED  NOVEMBER  1,  1969 
STATION  CLOSED  NOVEMBER  1,  1969 
STATION  CLOSED  NOVEMBER  1.  1969 


AMOUNT  ON  lOTH  ,56 


AMOUNT  ON  13TH  .01,  14TH 


41,  UT 


TOTAL  PRECIPITATION  1,94,   AMOUNT  ON  lOTH  1.13,    IITH  .80 
TOTAL  PRECIPITATION  1.35,    AMOUNT  ON  2eTH  .75 
TOTAL  PRECIPITATION  .76,   AMOUNT  ON  2eTH  ZERO 
TOTAL  PRECIPITATION  3.17,   AMOUNT  ON  2aTH  .28 
TOTAL  PRECIPITATION  2.75,    AMOUNT  ON  1ST  .88,    lOTH  .02 

,   30TH  .25 

TOTAL  PRECIPITATION  MISSING,    1ST  THROUGH  12TH  MISSING 
STATION  CLOSED  OCTOBER  31,  1969 
STATION  CLOSED  APRIL   1,  1970 
DELETE  PRECIPITATION  DATA 

EVAPORATION  1ST  THROUGH  30TH  MISSING,    TOTAL  MISSING 
DELETE  ALL  DATA,   STATION  CLOSED  APRIL   1.  1970 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  30,8,  AVERAGE  43.9,  LOWEST  19 
^VJ,J.l°l  ^^^''^  627,   NUMBER  OF  DAYS  WITH 

MINIMUM  32"  OR  UNDER  20 

MINIMUM  ON  lOTH  40,    AVERAGE  MINIMUM  43.9 


WIND  MOVEMENT  ON  29TH  7,  30TH 
EVAPORATION  ON  29TH   ,25,  30TH 


31ST   e,    TOTAL  205, 
5r   31ST  .25,    TOTAL  5.02 


STATION  ESTABLISHED  NOVEMBER  12,  1969 
STATION  CLOSED  OCTOBER  1,  1968 
STATION  CLOSED  OCTOBER  8.  1968 


Sm  R*I*r«nc«  NotM  Following  Slatlon  Indea 
-  210  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

»         •  • 

MDVEM6ER  1969 

COVELO 

MAX 

74 

75 

75 

76 

57 

58 

61 

62 

65 

72 

70 

71 

68 

63 

53 

53 

56 

56 

62 

61 

5! 

60 

63.2 

MIN 

33 

35 

37 

39 

43 

43 

39 

43 

30 

30 

32 

34 

33 

34 

37 

39 

21 

2  3 

2  3 

27 

32.0 

□RANGE  COVE 

MAX 

B2 

B2 

88 

82 

84 

72 

59 

67 

69 

64 

68 

74 

76 

76 

62 

64 

69 

69 

67 

65 

68 

67 

64 

67 

63 

65 

66 

70.  1 

MIN 

43 

43 

43 

46 

43 

51 

40 

47 

36 

39 

40 

43 

43 

44 

49 

49 

40 

33 

33 

34 

34 

32 

35 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

31 

38.8 

VISTA   Z  NNE 

MAX 

ib 

85 

80 

75 

70 

66 

66 

66 

70 

73 

63 

63 

74 

63 

66 

69 

72 

79 

78 

72 

72 

78 

80 

62 

80 

63 

79 

77 

71 

75.  1 

«           #  * 

MIN 

50 

44 

47 

5? 

5  4 

51 

45 

48 

49 

5  4 

57 

5  3 

57 

53 

45 

46 

54 

49 

50 

46 

49.0 

DECEMBER  1969 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

73 

77 

78 

67 

69 

60 

59 

58 

58 

59 

59 

61 

64 

63 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

60 

56 

54 

57 

56 

57 

64 

61.7 

MIN 

".9 

55 

52 

52 

49 

47 

50 

50 

51 

47 

47 

51 

45 

48 

45 

46 

47 

50 

53 

55 

52 

50 

49 

52 

51 

50 

44 

43 

43 

36 

43 

46.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

76 

79 

74 

69 

68 

69 

66 

62 

63 

64 

61 

73 

75 

72 

69 

68 

66 

62 

64 

69 

64 

66 

64 

64 

65 

62 

60 

56 

62 

63 

67 

66.6 

•           *  • 

MIN 

46 

5 1 

54 

47 

50 

4  1 

.  41 

42 

46 

42 

39 

40 

42 

50 

46 

44 

45 

45 

34 

36 

42 

32 

33 

43.6 

jAr'UABV  1970 

ALDERPDINT 

MAX 

54 

54 

56 

54 

47 

53 

39 

57 

56 

56 

53 

52 

56 

59 

56 

53 

59 

57 

61 

58 

56 

58 

59 

58 

54 

53 

54 

50 

53 

53 

56 

54.7 

MIN 

31 

27 

25 

25 

26 

24 

24 

36 

48 

47 

43 

4  4 

4  5 

49 

46 

45 

50 

49 

49 

46 

47 

5  5 

5  4 

36 

40.6 

ALPINE 

MAX 

64 

58 

60 

56 

61 

70 

69 

69 

68 

59 

57 

62 

59 

60 

61 

61 

59 

65 

65 

67 

70 

69 

76 

65 

64 

69 

63 

70 

73 

70 

67 

64.7 

MIN 

J5 

46 

30 

34 

30 

33 

40 

4  1 

4  1 

44 

4  5 

51 

51 

51 

41 

39 

41 

42.5 

AV4L0N  PLEASURE  PIER 

MAX 

58 

56 

49 

55 

56 

54 

55 

58 

56 

68 

65 

66 

64 

65 

63 

63 

64 

66 

67 

67 

66 

65 

65 

64 

63 

65 

64 

66 

65 

64 

64 

62.2 

MIN 

46 

42 

45 

54 

56 

54 

52 

55 

51.2 

FDREST  GLEN 

MAX 

40 

40 

36 

38 

41 

44 

45 

47 

48 

52 

49 

47 

50 

52 

55 

52 

52 

53 

57 

53 

47 

48 

49 

43 

44 

42 

46 

46.6 

MIN 

?2 

16 

17 

1  6 

22 

32 

35 

36 

37 

35 

1, ) 

40 

41 

43 

44 

37 

36 

4  8 

39 

34  .4 

MAR ICQPA 

MAX 

53 

53 

59 

52 

54 

46 

62 

67 

70 

63 

55 

64 

63 

67 

62 

68 

66 

71 

74 

66 

63 

63 

62 

55 

62 

61.9 

MIN 

29 

29 

29 

29 

29 

24 

35 

45 

48 

46 

43 

44 

48 

43 

49 

45 

47 

51 

49 

52 

47 

39 

42 

41 

36 

33 

35 

40.3 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MAX 

56 

57 

51 

51 

51 

51 

47 

48 

52 

59 

61 

53 

62 

62 

63 

62 

65 

63 

61 

60 

62 

63 

68 

64 

60 

61 

64 

59 

57 

56 

57 

58.3 

t           t  • 

MIN 

34 

3  B 

30 

3 1 

2  8 

34 

37 

40 

46 

49 

47 

48 

54 

42 

41 

43 

45 

35 

36 

40 

39 

43.6 

FEBRUARY  1970 

AVALJN   PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

67 

69 

69 

58 

67 

68 

67 

65 

65 

61 

65 

62 

63 

63 

63 

63 

65 

70 

63 

57 

52 

64 

64 

70 

68 

58 

59 

64.0 

MIN 

55 

56 

58 

53 

54 

55 

54 

57 

60 

5  8 

58 

58 

5  3 

53 

47 

55 

57 

47 

45 

53.1 

BEAUHQNT    PUMPING  PLANT 

MAX 

6! 

65 

64 

69 

70 

65 

70 

76 

75 

68 

55 

58 

57 

55 

66 

67 

42 

57 

65 

56 

62 

60 

64 

66 

67 

66 

66 

67 

63.8 

MIN 

34 

37 

3  8 

36 

36 

35 

45 

39 

39 

3  7 

38 

39 

33 

3  5 

33 

36 

43 

36.3 

PORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

54 

57 

60 

58 

58 

63 

65 

65 

59 

60 

60 

64 

5! 

60 

60 

62 

59 

60 

60 

56 

75 

69 

66 

63 

63 

61.3 

MIN 

34 

4  2 

4  5 

4  8 

45 

44 

42 

34 

45 

40.4 

markley  cove 

MAX 

59 

62 

64 

59 

64 

57 

60 

65 

67 

66 

60 

61 

58 

56 

57 

56 

57 

55 

59 

62 

66 

66 

65 

60 

62 

68 

69 

69 

61.8 

MIN 

39 

39 

39 

41 

44 

40 

39 

38.7 

GRANGE  CDVE 

MAX 

57 

55 

64 

60 

62 

65 

64 

64 

66 

68 

65 

56 

62 

69 

74 

60 

55 

60 

63 

65 

63 

66 

76 

71 

74 

70 

MIN 

37 

39 

39 

37 

36 

52 

37 

39 

43 

40,0 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUf 

MAX 

59 

62 

64 

62 

62 

58 

63 

65 

69 

69 

65 

68 

65 

62 

60 

61 

63 

65 

66 

63 

65 

74 

70 

72 

67 

64.3 

MIN 

45 

37 

38 

40 

42 

45 

40 

41 

47 

49 

49 

52 

49 

47 

41 

34 

42 

39 

4  1 

35 

40 

37 

37 

36 

40 

41 

39 

48 

41.8 

VISTA  2  NNE 

MAX 

66 

72 

76 

68 

67 

70 

82 

85 

75 

67 

65 

63 

62 

63 

74 

73 

67 

71 

71 

72 

66 

67 

73 

74 

62 

73 

69 

61 

70.6 

•          •  • 

MIN 

40 

4  8 

46 

47 

54 

47 

47 

42 

43 

45 

36 

46 

39 

4  5 

50 

45.3 

MARCH  1970 

AVALPN  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

63 

59 

61) 

59 

55 

55 

55 

60 

64 

60 

61 

58 

65 

69 

68 

65 

65 

67 

64 

66 

66 

65 

66 

57 

62 

72 

72 

69 

68 

68 

63,4 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

36 

39 

40 

41 

39 

38 

50 

49 

5  2 

5  3 

41.7 

CLAREHONT   POMONA  COL 

MAX 

55 

53 

57 

59 

55 

62 

72 

71 

63 

62 

60 

63 

69 

77 

62 

79 

77 

66 

66 

69 

72 

74 

82 

80 

74 

74 

72 

73 

70 

64 

61 

66.3 

49 

47 

40 

46 

42 

48 

50 

46 

47 

4  1 

40 

49 

50 

4  8 

46 

4  5 

49 

4  1 

45,3 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

MAX 

76 

74 

71 

79 

72 

69 

68 

75 

73 

66 

68 

70 

47 

49 

48 

S  5 

3  ^ 

49 

52 

55 

49 

MOJAVE 

MAX 

52 

59 

52 

55 

51 

59 

63 

69 

60 

60 

49 

61 

66 

72 

75 

70 

70 

60 

57 

58 

65 

72 

75 

76 

79 

76 

71 

67 

68 

63 

56 

64,1 

MIN 

4  1 

39 

36 

36 

33 

34 

38 

46 

39 

40 

43 

4  1 

50 

49 

39 

47 

34 

32 

33 

38 

37 

39 

49 

47 

50 

42 

37 

40 

47 

40 

40,5 

POSEY  3  E 

MAX 

38 

40 

38 

41 

39 

50 

49 

45 

46 

52 

63 

64 

65 

65 

63 

62 

58 

53 

55 

56 

57 

59 

61 

60 

59 

61 

63 

63 

64 

54, a 

30 

29 

31 

30 

25 

26 

2  8 

34 

34 

35 

33 

30 

27 

26 

25 

26 

26 

28 

29 

3 1 

30 

3 1 

29 

32 

3 1 

33 

29,3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

61 

58 

60 

56 

57 

66 

66 

60 

58 

60 

59 

64 

75 

69 

70 

73 

62 

65 

65 

71 

66 

66 

66 

67 

62 

61 

73 

65 

63 

60 

64 

64,2 

49 

49 

53 

53 

52 

49 

5  \ 

47 

4  7 

5  2 

50 

49 

49.5 

THREE   RVRS   EOISON   PH  2 

MAX 

57 

57 

56 

57 

51 

67 

66 

68 

62 

61 

60 

66 

66 

76 

73 

73 

73 

62 

66 

67 

70 

70 

75 

76 

77 

78 

76 

72 

73 

66 

66 

67.3 

MIN 

45 

43 

41 

39 

35 

32 

36 

40 

42 

42 

35 

37 

42 

43 

43 

42 

42 

40 

36 

35 

35 

39 

40 

42 

46 

46 

40 

40 

40 

38 

33 

39.6 

TRDNA 

MAX 

60 

67 

69 

58 

63 

69 

72 

70 

75 

64 

65 

70 

78 

79 

60 

81 

77 

73 

72 

75 

76 

82 

86 

78 

78 

64 

71 

76 

74 

62 

72.6 

MIN 

52 

44 

40 

37 

44 

44 

44 

48 

46 

27 

37 

40 

44 

•.6 

46 

44 

46 

39 

41 

40 

41 

42 

43 

49 

47 

48 

42 

47 

47 

43 

43.3 

YOSEHITE  PARK  HEAOQTRS 

MAX 

52 

48 

47 

54 

40 

54 

66 

67 

59 

56 

53 

59 

f  7 

75 

75 

72 

71 

70 

64 

65 

66 

72 

75 

78 

79 

78 

74 

72 

76 

66 

57 

64,9 

Mm 

32 

31 

28 

26 

25 

26 

26 

28 

27 

27 

26 

29 

30 

34 

29 

29 

30 

32 

30 

26 

26 

28 

32 

38 

40 

36 

33 

31 

26 

26 

26 

29.6 

S«»  R«far«Qcs  Not*i  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 

DAILY  TEMPERATURES  .^l^^^^  llll 


Day  of  Month 

frage 

StaUon 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•         •  • 

»PSU  1'70 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

MIN 

il 

66 
<iS 

70 
46 

74 
49 

78 
53 

67 
43 

60 
49 

63 
47 

71 
49 

72 
52 

63 
51 

71 
50 

57 
48 

57 
48 

56 
48 

60 
48 

58 
46 

59 
50 

60 
50 

61 
48 

58 
48 

59 
47 

65 

45 

63 
49 

68 
49 

60 
49 

55 
47 

56 
46 

62 
47 

65 
46 

63.4 
48.5 

TORRANCE 

•          •  * 

Mm 

72 
<•!> 

74 
45 

70 
46 

83 
48 

83 
50 

79 
50 

66 
51 

70 
49 

71 
50 

79 
51 

77 
53 

74 
50 

(7 
55 

60 
49 

68 
42 

61 
48 

63 
48 

67 

67 

70 

67 

65 

67 

72 

75 
49 

74 

64 
52 

62 

67 
40 

71 
46 

70.2 
46.1 

HAV  1970 

BOOIE 

MAX 

Mm 

58 

?A 

64 

15 

65 
13 

60 
12 

63 
12 

46 
16 

50 
10 

53 

12 

53 
- 1 1 

45 
-13 

45 

10 

53 

22 

58 

28 

59 
28 

74 
17 

76 
2 1 

71 
31 

67 
2  5 

57 

58 
2 1 

66 

66 

66 

61 

67 
23 

70 

63 

66 

67 
2  3 

66 
32 

73 
32 

61.5 
19.6 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

ei 

50 

86 
56 

94 
60 

86 
50 

75 
58 

65 
53 

65 

51 

68 
50 

70 
55 

63 
55 

68 
51 

68 
51 

72 
52 

79 
55 

93 
59 

86 
56 

78 
54 

77 
52 

74 

72 
54 

70 

72 

70 

71 

69 

60 

65 

70 

71 
59 

70 

71 
55 

70 
54 

74.0 
54.9 

DESK  CREEK  FOREbAY 

MAX 

Mm 

b'' 
<.2 

72 
57 

75 
47 

76 
50 

75 
48 

67 
37 

54 
33 

60 
39 

49 
43 

50 
32 

44 
34 

52 
32 

53 
36 

60 
43 

75 
53 

84 
55 

84 
54 

74 

75 

68 

66 

76 

77 

64 

64 
54 

82 

80 

69 

73 
45 

60 
50 

66.7 
45.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

71 
41 

81 
41 

80 
45 

31 
52 

72 
40 

72 
44 

82 
40 

78 
42 

75 

82 

85 
5 1 

93 

90 

65 

60 

84 

92 

51 

83 

88 

86 

INYOKERN 

MAX 

Mm 

80 
<.5 

82 
41 

87 
45 

88 
47 

87 
50 

83 
51 

78 
39 

32 
43 

85 

57 

83 
56 

79 
48 

80 
49 

84 

53 

88 
57 

91 
67 

97 
60 

98 
57 

97 
59 

93 
68 

86 
59 

89 
51 

94 
54 

96 
57 

94 
61 

88 
62 

94 
57 

93 
56 

91 
57 

94 
57 

97 
58 

97 

88,9 
54.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

78 
47 

84 
58 

84 
47 

72 
45 

62 
49 

62 
52 

60 
50 

64 
53 

62 

53 

63 

52 

62 
51 

65 

52 

64 
55 

82 
54 

95 
63 

100 
62 

85 

52 

72 
50 

66 
52 

62 
52 

64 
52 

65 
52 

64 
53 

63 
55 

63 
55 

62 
56 

61 
55 

63 
54 

65 
52 

67 
50 

68 
55 

69.3 
52.6 

WILOROSE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

68 

74 
46 

76 
44 

76 
52 

76 
49 

74 
50 

67 
46 

70 
49 

72 
51 

76 
55 

78 
55 

77 
44 

78 
54 

76 
56 

82 
60 

88 
51 

88 
57 

36 
67 

85 
58 

76 
49 

80 
62 

36 
55 

86 
56 

86 
60 

78 
52 

85 
56 

64 
56 

84 
56 

84 
54 

69 
56 

88 
67 

79. R 
53.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"3  J,  d) 

31 

H  < 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

•      •  * 

FEBRUARY  1970 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.06 

.06 

.08 

.12 

.14 

.12 

.14 

.12 

.14 

.10 

.00 

.00 

.06 

.06 

.12 

.12 

.10 

.08 

.15 

.12 

.14 

.14 

.14 

.10 

.16 

.16 

.14 

.14 

3,03 

WIND 

18 

29 

24 

29 

13 

23 

46 

7 

37 

14 

32 

10 

26 

10 

* 

« 

93 

41 

7 

17 

15 

15 

17 

15 

21 

25 

629B 

MAX 

63 

59 

59 

60 

60 

69 

68 

67 

65 

59 

54 

59 

60 

58 

65 

65 

67 

60 

62 

59 

61 

64 

63 

65 

67 

67 

67 

67 

62.6 

MIN 

35 

38 

38 

36 

38 

38 

36 

38 

44 

47 

46 

43 

42 

40 

36 

38 

38 

37 

35 

3S 

38 

36 

38 

38 

36 

38 

38 

38 

38.6 

harkley  cove 

EVAP 

.04 

.06 

.07 

.04 

.05 

.04 

.04 

.06 

.04 

.05 

.02 

.03 

.00 

.04 

.05 

.05 

.00 

.16 

.15 

.10 

.10 

.09 

.08 

.09 

.06 

.11 

.04 

1.75 

HIND 

34 

36 

36 

27 

27 

22 

24 

23 

15 

31 

14 

23 

59 

34 

22 

32 

79 

51 

81 

66 

36 

43 

37 

41 

42 

30 

38 

27 

1032 

MAX 

53 

60 

59 

57 

51 

58 

60 

61 

60 

57 

56 

61 

63 

5! 

60 

56 

53 

52 

59 

62 

63 

61 

62 

60 

64 

65 

66 

65 

59.7 

MIN 

37 

37 

37 

37 

41 

43 

43 

40 

40 

45 

46 

48 

46 

44 

43 

43 

40 

37 

36 

36 

36 

44 

36 

35 

41 

41 

42 

42 

40.6 

•      •  • 

MARCH  1970 

MOJAVE 

EVAP 

.25 

.30 

.27 

.27 

.26 

.39 

.30 

.49 

.39 

.42 

.31 

.30 

MIND 

72 

151 

109 

108 

64 

26 

69t  151 

147 

183 

149 

29 

22 

146 

63 

136 

144 

111 

68 

* 

* 

183 

62 

102 

81 

182 

67 

114 

100 

90 

3049B 

MAX 

70 

70 

78 

77 

77 

79 

74 

71 

72 

70 

69 

MIN 

41 

42 

42 

48 

47 

49 

39 

42 

43 

43j  39 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

MARCH  1970 
BIS  BEAR  LAKE   DAM  // 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 
2 

10 

1 

12 

7.0 

7 

1 

1.2 

1 

S««  R»(waDc»  Nol*B  Followlsg  SUUob  Ind*x 
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STATION 


INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

5ION  1 

COUNTY 

AGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

O 

\  DRAIN 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ACTDN~HUB9AHD  RDFC261D 

0014 

29 

34  30 

118  15 

3200 

SP 

AOIN  RANliEFt  STATION 

F  RANK    J  CUiilLLU 

ALDcRPDINT 

01 

02 

SLJSu  CN  PAT  mT  FC  '•ho 

ALTUftAS  hANCER  STATION 

61 

KODOC 

BA 

U  S  FOREST  SERVKE 

0176 

34  34 

115  45 

635 

A^CI UL A 

05 

CONTRA  COSTA 

06 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

6  4 

800 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZil 

0327 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

05 

02 

BAOGER  R 

TULARE 

36  39 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE   E  MEDDLE 

6A0CER  PASS  R 

14 

37  40 

119  40 

7300 

S 

L   E  H6THENY 

8ALCH  POWER  HOOSE 

05 

BALL  HQUNTaIN  LOOKOUT 

SAHSTUW 

SATES  RIOCE 

SNTA  BARBARA 

30 

4  55 

11  5 

165 

U  S  WEATHfcR  BUREAU 

SEARTRAP  HEAQOW 

0596 

36  4  1 

lie  52 

6800 

s 

8E AUMONT 

05 

oil.  AIR  FC    10  9 

06 

UNIVERSITY  uF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA 

4 

HARVEY  0  FRYER 

0715 

12 

41  52 

122  14 

6140 

s 

06 

02 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUH   STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

'' 

6  15 

1  1  47 

235 

8A 

STATE   PARK  SERVICE 

0798 

13 

34  IB 

118  11 

2317 

5P 

SO.   CALlF.    EDISON  CO 

07 

04 

BLJE  CkEEK  MTN  10 

0900 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123  46 

4808 

U    S    WEATHEP  BUREAU 

0924 

5 

33  37 

114  36 

268 

4P 

BA 

R I VcR  S 1 Dt 

33  37 

390 

03 

03 

38 

9370 

8A 

105 

BORON 

BORRECu  DESERT  PARK 

09e3 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

765 

8A 

9A 

CAL   DIV  BEACH  C  PKS 

SOULOER  •'.   LOCATELLI  R 

10U5 

Santa  cRUZ 

4 

37  09 

122  12 

2175 

BOULEVARD  iiO,  1 

bOjquEt  canyon 

L3S  ANGElES 

29 

39 

120  39 

5347 

4P 

BRADLEY 

103*. 

04 

MONTEREY 

24 

35  52 

bRanman  island 

02 

30 

BBAHLEY  2  SH 

BPEA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  56 

117  4 

383 

aA 

CLOSED  4/1/70 

1057 

26 

33  53 

117  56 

2T5 

OF 

01 

03 

MRS   JOYCE  A  FARNKAM 

9RYS0N 

1U2 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  06 

925 

ERNEST  A  HEFERLING 

11'.9 

21 

40  52 

121  51 

3800 

3P 

20 

121  11 

1192 

06 

13 

34  11 

llfl  18 

680 

06 

655 

1206 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

12  U 

121  40 

3127 

1215 

35 

123  28 

2  150 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTQN 

1237 

23 

40  34 

121  IB 

6060 

S 

NAT 

BUTTONw 1 lLOH 

12<>A 

10 

35  24 

26S 

8A 

C AsaZCN 

1250 

R I  VERS  I OE 

5P 

CACHU*1A  0AM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

9A 

1272 

07 

San  BERDINO 

34  23 

117  34 

CALiVERfiS  BIG  TREES 

12  77 

05 

CALAVERAS 

2 

36  17 

120  19 

4696 

C'LAUERAS  RANGER  STA 

12B0 

CALAVERAS 

3't 

3343 

calaveras  reservoir 

AL  AHEOA 

3  !  29 

121  49 

805 

CAlEXICO  z  ne 

12B8 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

CALISTOCA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTDGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

S  I  SK I  YOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

CAMEL  PEAK 

02 

i 

39  43 

121  06 

5560 

s 

CAMP  ANCELUS 

1369 

34  09 

Uc  59 

5770 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

LOS  ANGELES 

l'-2'. 

SAN  DIEOQ 

3; 

32  37 

116  28 

2a3{ 

5P 

5P 

o: 

Calaveras 

33  15 

120  51 

658 

BA 

8A 

SA 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1-3; 

39 

39  38 

12U  34 

5565 

s 

CAMP  SIX  LODkUJT 

o; 

DEL  NORTE 

17 

41  50 

123  52 

3700 

CAMPTONVILlE  RS 

39  27 

121  03 

2755 

CANBY   11  Sw 

i'.7; 

02 

MOOOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

ELMER  J.  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

l'.76 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COl 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

UB  34 

79C 

4P 

I   A  PISRCE  COLLEGE 

CANTIL 

UbB 

07 

35  la 

117  58 

2010 

6( 

6P 

POSTMASTER 

1'.97 

02 

PLUMAS 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  £   E  COMPANY 

CAftBJN  CAHYON  GILKAN 

1513 

06 

□RANGE 

33  55 

117  47 

CORKS  OF  £Nt.IN£ERS 

CfiRBQN   CANYON  WORKMAN 

SAN  BEROINQ 

ll 

33  59 

use 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBDU  POrtEH  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

40  OS 

121  09 

2986 

4P 

P  C  C  £  COMPANY 

carmel  vallEy 

04 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTEKlA  RESERVOIR 

1540 

SANTA  BARBAR 

33 

34  24 

119  29 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

CASTLE  RUCK  RAD  LAB 

1563 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  38 

121  30 

515 

LAWRENCE  RAO  lA8 

STATION 

1     INDEX  NO. 
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COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

CATHEVS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

OS 

MAR  I POSA 

27 

37 

24 

120  03 

142S 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

22 

32 

123  08 

1040 

5P 

Miss  HAZEL  L  BOROTRA 

CtClLVlLLE   5  S£ 

01 

S I SK  J  YOU 

12 

41 

123  03 

2980 

6P 

6P 

MAS.   RU8Y  L.  ROSE 

1614 

03 

18 

32 

120  10 

4670 

BA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVlLLE  PH 

1624 

23 

39 

121  40 

522 

4P 

P  C  6  E  COMPANY 

C  HAGOOP A 

1647 

05 

10 

36 

30 

118  27 

10340 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

1653 

02 

39 

39 

29 

121  13 

2560 

U  S  FOREST  SERVICE 

02 

120  58 

5590 

s 

OWR-NORTHERN  OIST 

LOS  ANGELES 

13 

3i 

15 

118  36 

948 

5P 

MRS .   PAUL  NEWTON 

CMATSrfORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118  37 

906 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1697 

05 

37 

37 

58 

119  55 

4765 

BA 

BA 

hetch  hetch  htr  sup 

1700 

02 

8 

40 

18 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

C^ICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

23 

39 

42 

121  47 

205 

5P 

5P 

U  S  PLANT    INTRO  GRON 

1737 

madera 

27 

30 

119  23 

7290 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  Pass 

1739 

SAN  BENITO 

20 

3o 

54 

121  36 

125 

VICTOR  1.  HASKIN 

CHOLAME  ALlEY  ranch 

17>.3 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

43 

120  15 

1753 

WILLIAM  S.  ALLEY 

1754 

VENTURA 

10 

1  19  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHUL A  V  I STa 

1756 

06 

33 

32 

36 

117  06 

8A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

3d 

42 

121  18 

138 

9P 

JAMES  0  COnon 1 OGE 

CLAHEMDNI  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117  43 

1201 

5P 

5P 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

17B3 

02 

B 

40 

13 

120  30 

5910 

s 

CAlIF  DEPT  OF   HATER  RES 

C  L  ARKSBURG 

02 

23 

38 

25 

121  32 

BA 

AMER  CRYSTAL   SUG  CD 

1765 

02 

23 

39 

33 

122  24 

410 

DICK  MUOD 

01 

S  I  SK  I  YOU 

12 

43 

123  27 

975 

JOHN  R  JAROINE 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

1506 

02 

23 

38 

58 

122  38 

BA 

C    IVAN  GLENDINNJNC 

CLOVEHDAlE  3  SSE 

1839 

01 

SONOMA 

38 

122  59 

320 

9A 

ELMER  H  OLSON 

CLOVEROALE   ll  H 

IB'.O 

01 

SONOMA 

38 

123  13 

1820 

ELWDOD  R.  ZIMMERMAN 

ClOVER  MEAoOwS  GS 

05 

27 

37 

32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOVER  VALLEY 

1845 

39 

57 

120  27 

5500 

s 

CALiF  DEPT  OF  WATER  RES 

CDALINGA 

1B64 

OS 

fbesno 

27 

36 

09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

1867 

05 

27 

36 

OB 

120  21 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

CGAL INGA   14  MNW 

05 

27 

3t 

120  34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CHEEK  RS 

1886 

35 

05 

122  42 

2500 

U  S  FOREST  SERVICE 

C0HASS£T   1  NN2 

1991 

02 

23 

39 

57 

121  43 

3180 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC    53  0 

lB'y6 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

IB 

118  07 

3675 

4P 

ELMERTA  B.  BENNETT 

COlEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

24 

122  08 

420 

U  S  F  £  W  L  StRVICE 

1912 

39 

39 

120  58 

2418 

6P 

6P 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

COLGATE   PQhcR  HOUSE 

1916 

39 

39 

20 

595 

YUBA  COl  WATER  AGENCY 

COLUSA   1  SSW 

19^8 

02 

23 

39 

12 

122  01 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

1965 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121  01 

1480 

BA 

W  8  THRElKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

41 

59 

122  20 

2703 

4P 

PAC   POWER  £   LIGHT  CO 

2012 

05 

36 

119  34 

200 

5P 

5P 

CORCORAN  IPRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

23 

54 

122  21 

487 

9A 

C  ORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

2B 

33 

52 

117  3', 

710 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

ClJfiR  AL  1  TuS 

2048 

04 

Santa  cruz 

20 

36 

59 

121  48 

STATE   QIV  OF  FSTRY 

COrTONHOOD  CREEK 

2069 

07 

19 

36 

29 

118  11 

10600 

OEPT  WATER  RESOURCES 

2091 

HENDOC INO 

3^ 

47 

123  15 

1385 

GRANT  W  IIANC  OC  K 

covelo  Ecl  river  RS 

2084 

01 

MENOOC INO 

39 

50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

CDVINA  TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  WELlS 

2111 

or 

Imperial 

32 

44 

115  58 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

10 

36 

34 

118  21 

10700 

s 

ST  OF  CALlF   SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  Ranch 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

211.7 

01 

OEl  NORTE 

17 

4P 

PAC   POWER   t  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY   7  £NE 

2148 

01 

17 

124  05 

120 

DEPT  OF  PARKS  t  RECREAl 

CRESCENT    CITY    MNTC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

STATE  OlV  OF  HWYS 

CRESTLINE   FIRE   STA  2 

2164 

07 

San  beroino 

15 

34 

15 

117  15 

4900 

CRESTLINE   fire   STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

CDNTRA  COSTA 

38 

02 

U2  13 

CtH  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

i: 

41 

120  44 

5175 

s 

CALIFORNIA  DWR 

CRYSTAL   LAKE  FC  2B3C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117  51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KCULVER  C 1 Ty 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118  24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

CUMM INCS 

22ia 

01 

MENOOC I  NO 

39 

50 

123  38 

1295 

5P 

MRS  MARY  S.  Ingram 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119  37 

2255 

JOHN  S  ROWELL 

CUyamac  a 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116  35 

4650 

8A 

HELlX   IRRIGATION  DIST 

2248 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34 

59 

2170 

CLOSED  5/18/70 

DAGGETT   I  £NE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

52 

116  52 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  l^Ai  AIRPORT 

2257 

07 

San  berdino 

6 

3h 

52 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

21 

06 

121  31 

3320 

DALE   S.  ROSE 

cavenpqrt 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

01 

122  12 

273 

9A 

PAC  cement  aggregate 

DAVIS  Z  MSH 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121  46 

60 

8A 

9A 

8A 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

O'lViS  CREEK 

2296 

02 

21 

41 

44 

120  22 

475D 

8A 

R ICHARO  F  HUGHES 

2306 

21 

13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES   2  S£ 

2311 

02 

MODOC 

21 

42 

120  33 

5057 

s 

CAL 1 FORN I A  DWR 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

36 

28 

116  52 

-  194 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

□££P  CANyON  LABORATORY 

2327 

07 

RI  VERS  IDE 

33 

39 

116  23 

PHILIP  BOYO  DESERT  RH 

DEEP   SPRIN&S  college 

2331 

07 

37 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

OE£R   CREEK  FLAT 

23  33 

02 

23 

40 

01 

121  50 

1910 

s 

C  AL 1 FURN 1  A  DWR 

DEER  Creek  FOPEeAY 

2338 

02 

NF  vADA 

39 

39 

18 

120  50 

4455 

PACIFIC   GAS  C  ElEC.  CO. 

DEL  ANO 

2346 

05 

35 

119  IS 

323 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

36 

36 

121  52 

45 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUEPTO  RDfiO  CAMP 

2369 

05 

STAN  I  SL'iUS 

27 

37 

25 

121  23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  Oi 

DENAJR  3  NNE 

2389 

05 

STANI SLAUS 

37 

37 

34 

120  47 

137 

5P 

KEN  C.  6RATTDN 

uE  sabla 

2402 

0  2 

23 

39 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

DEsCANso  Ranger  sta 

2'<&6 

San  DIEGO 

51 

116  37 

3500 

2P 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117  49 

880 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBtllNS   1  S 

2456 

02 

39 

22 

121  U 

1640 

6P 

GREGORY  Ll  ROYAT 

DOBBINS  COLGATE  FGREBY 

2'.5b 

39 

39 

20 

121  U 

1550 

4P 

CLOSED  5/27/70 

OOnNER  nekdRjal  ST  PR 

2'.67 

NEVADA 

39 

19 

120  14 

5937 

BA 

CALIF  DIV  ftcACH  C  PKS 

D0U8LEBUNK  MEADOW 

2492 

05 

10 

57 

118  36 

6200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

116  OB 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  OEPT 

OOWNIEVlLLc  kANGER  STA 

2500 

02 

39 

39 

34 

120  50 

2895 

8A 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

03 

18 

40 

02 

120  06 

4240 

JUNIUS  M  DIXON 

OOYLE  5  SSE 

03 

18 

57 

120  05 

4385 

6P 

6P 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

06 

LOS  ANGElES 

29 

3^. 

29 

118  32 

1515 

7A 

L  A  WTR  C  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

05 

MAR  I POSA 

37 

45 

120  06 

3000 

6P 

DUNN  i  Can 

2568 

02 

23 

38 

53 

121  58 

7A 

2570 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

35 

03 

116  26 

1610 

4P 

EARL  K  WOBSER 

OUNSMUIR  RANCFR  STA 

2572 

02 

S I SK I  YOU 

23 

13 

122  16 

2420 

WALLACE  E>  MARSHALL 

DUSY  BENCH 

US 

11 

37 

118  35 

9',70 

s 

STATE  OF  CALIF-SNDW  SUR 

OUTTONS  LANDING 

2590 

01 

napa"° 

17 

36 

12 

122  18 

20 

8A 

9A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

10 

35 

39 

118  39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

25va 

07 

RI VERSI DE 

33 

48 

115  27 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  Park  reservoir 

2640 

02 

23 

22 

122  3  1 

1205 

8A 

EL  CAPITAN  dam 

2709 

06 

San  Diegq 

25 

32 

53 

116  49 

600 

BA 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

TL  CENTRQ  2  SSW 

2713 

07 

IMPEfll AL 

6 

32 

46 

115  3'. 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

cLECTRA  power  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

39 

20 

120  40 

715 

5P 

5P 

ELIZABETH  LAKE  FCIZBB 

2735 

LOS  ANGElES 

29 

3'. 

36 

US  34 

2075 

5P 

CLK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123  43 

1705 

5P 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

38 

37 

56 

119  14 

9645 

MID 

SO.   CALlF,    EDISON  CO. 

2760 

05 

San  joaQuin 

16 

38 

14 

121  12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117  47 

464 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2905 

RIVERSIDE 

2B 

33 

117  20 

1285 

MID 

6P 

STATE  DIV  Of  FSTRY 

ESCONDinO 

2B62 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

eScondido  no  Z 

06 

San  DIEGO 

33 

33 

07 

117  05 

600 

ESCONDIDO  FIRE  OEPT 

ET  IWANDA 

2evS 

SAN  BERDINO 

28 

3i 

08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

01 

S  I  SM  YOU 

12 

tl 

28 

122  54 

2912 

LAWRENCE   E  6UCHNER 

»eureka  we  c ity  r 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

12t  10 

43 

MID 

MID 

EUREKA  WBO  MIRANDA 

gXCHFQUEP  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POS A 

37 

35 

120  16 

442 

MERCeO  IRRIG  DIST 

EXCTEH  FaUVER  rtANCH 

36 

21 

119  04 

439 

CHARlES  0  COUlTeR 

FAIRF I ElO 

2933 

02 

solano 

39 

15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

solano 

23 

38 

122  02 

38 

b; 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRMONT 

291.1 

01 

LOS  ANGElES 

15 

34 

42 

US  26 

306C 

71 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33 

117  15 

DEPI    SPECIAL  OlST  SERVS 

FALL  River  mill  intake 

P  G  E  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994 

Oi 

8 

39 

36 

121  16 

296! 

A  S  mENDICHI 

FERGUSON  Ranch 

?0?p 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122  27 

600 

BUREAU  OF  PfcCLAMATION 

fERNDALE   8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

17 

30 

124  20 

1445 

CQNNICK  LIVESTOCK  CO 

FERNOALE  2  Nw 

3030 

01 

HUMBOLDT 

1Z4  17 

10 

5P 

5F 

5P 

flOLLIN  Z  BOYTON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

32 

120  42 

2140 

wEnTworth  lynch 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3049 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3Z00 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  HNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118  56 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

U5 

FRESNO 

11 

36 

21 

120  09 

285 

6P 

6F 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

3087 

03 

18 

22 

120  19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  E  CAME 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

UB  58 

7344 

<!□  CALIF  EDISON  CO 

folsoh  dam 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121  10 

350 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3UB 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

117  27 

1972 

bf 

ROLAND  W  GETCHELL 

fcntana  kaiser 

3i;o 

SAN  BEROINQ 

28 

05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

forest  GlEN 

01 

TRINITY 

35 

23 

123  20 

BA 

MRS  8  E  ESLICK 

FORESTHlLL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

39 

01 

120  51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  Salmon 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

123  19 

1240 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


CONTINUCO 


STATION 

INDEX  NO. 

o 

COUNTY 

DRAINAGE  ll 

LAtmroE 

LONGITUDE 

o 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSLRVbn 

1  ™- ! 

S 

;  SPECIAL 

iiy. 

03 

nnocc 

*l  91 

120  OB 

4496 

91 

. 

L  J  PEE 

01 

HINOOCtNO 

ji 

60 

CALIF  C  WESTERN  R  R 

'OUT  flntOC  IVtkTION 

IT 

39  I* 

123  49 

IIP 

U  S  wB  OeSERVER 

JtTJ 

17 

*1  92 

124  09 

BENNY  L.  BEASLEY 

12 

*l  35 

122  43 

CARL  c  Cramer 

119! 

tl  36 

122  91 

U  S  FOREST  SERVICE 

31«6 

36  <•! 

121  96 

HID 

ARMY  AIR  FORCE 

IT 

34  31 

123  19 

6P 

bP 

ym 

20 

37  01 

121  49 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

rN(NC>*  CUICM 

23 

122  38 

MRS  C  LARA  JUNES 

JiST 

03 

presno 

2T 

119  43 

326 

Hl( 

u  s  mgather  bureau 

rnUNI  CDVf ll^iXENT  CAHP 

o: 

FRESNO 

36  99 

410 

6A 

0  S  BUR  RECLAMATION 

26 

33  9* 

IIT  93 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33  93 

117  93 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

ma 

*0  06 

123  48 

MRS  N  E  PANCOAST 

C*I10E*>  vittlY  2  S 

an 

38  90 

120  91 

GAJOuFt  NiNCE*  STATtO** 

3JST 

\' 

*1  92 

123  98 

n 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  49 

119  08 

MID 

S0>  CALIF,   EOISDN  CO. 

CfOHCtTnitN  RAN&ER  S~* 

])B« 

1 

38  S5 

120  47 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JIM? 

3'  22 

121  29 

MRS  HILDA  DRACHI 

Ct«ti  Ctt^  CJ''P 

not 

02 

el  ooraoo 

I 

3s  59 

120  23 

9400 

OEPT  MATER  RESOURCES 

GIIHilTAA    Oltl  NO  2 

06 

:>NTA  BARBARA 

159C 

SANTA  6APBA«A  WTR  OEP 

3»oi 

23 

•  1  01 

122  24 

BYRON  F,  Clarke 

33 

116  56 

9P 

SAN  OIEOO  COUNTY 

j»n 

20 

ClLHOY  FIRE  DISTRICT 

20 

37  02 

121  27 

HENRY  MANTELLI 

i-il 

20 

6A 

SETH  E  AUSER 

13 

3<.  09 

9P 

RALPH  STAPENHDRST 

LOS  AHGElES 

26 

3<.  08 

117  52 

MRS  L  M  WEST 

10 

35  *3 

116  42 

5P 

KERN  CO  FSTRV  C  F  D 

3*0) 

OS 

KERN 

10 

116  40 

3900 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  aOCK  HdriCH 

07 

IMPERIAL 

32  93 

114  92 

469 

5P 

COLO  ROCK  RANCH 

3*91 

39 

39  10 

120  92 

San  beroinq 

39  IB 

ALBERT  0.  NURTON 

3502 

2'- 

36  32 

121  17 

E>   F.  CHITTENDEN 

3529 

37 

38  09 

CLOSED  10/1/68 

33'.« 

CALlF  0£PT  OF  WATER  RES 

3551 

11 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

3573 

39 

39  13 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

3578 

2Z 

3S  26 

122  92 

7A 

MiSS  LOUIiE  HALLBERC 

3611. 

01 

SISKIYOU 

12 

to  08 

122  54 

2816 

MRS  EMMA  R  PFREIRA 

cae^nvule  rangeh  sta 

02 

PLUMAS 

120  56 

3960 

U  S  FOREST  SERVICE 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  30 

120  U 

ROBERT  A.  SKELTQN 

3672 

U  S  FOREST  SERVICE 

3603 

22 

36  30 

123  00 

JOStPH  E  BUTTNER 

HAINES  CVN  lO^ER  FC36« 

3703 

LOS  ANCElES 

13 

IIS  16 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  C'*'*  UPPEP 

370* 

LOS  ANCElES 

13 

lie  19 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

19 

36  OS 

117  97 

7A 

7A 

L   A  wTR  L  PMR  DEPT 

37U 

37  28 

122  26 

SP 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

3725 

B 

121  05 

ALBION  A  SARGENT 

hanford 

05 

KI'iCS 

119  40 

242 

5P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  OAH 

3751 

06 

LOS  ANCELES 

J* 

3*  16 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3761 

12 

*1  48 

123  22 

8A 

;  H 

U  S  FOSEST  SERVICE 

23 

iO  22 

122  98 

3600 

39 

39  1* 

121  It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3821 

21 

<<a 

121  30 

362* 

21 

*0  96 

121  33 

BA 

3959 

RI VERS  I OE 

6 

33  42 

115  38 

9A 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

35 

40  33 

123  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

3863 

37  39 

121  99 

EUGENE  Ot  B6TTENC0UHT 

HE  ALOSBliRC 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  92 

102 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  0£PT 

HEAlOSBUNC  Z 

sonuha 

102 

ROY  t..  LONE 

3891 

02 

1 

39  04 

120  2S 

PLACER  COUNTY  WTR  AGC Y 

3896 

33 

33  49 

LAKE  HEMET  MUN  HATER 

33 

33  14 

8A 

V  I STA   IRR 1 C  DIST 

3925 

36  29 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

MRS  CLORENE  AKEftS 

HE  SPE<t  1 A 

3935 

SAN  BEROINO 

13 

34  25 

SS 

ROY  E  HALTERS 

39»9 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

SA 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

NEVADA 

39 

121  06 

CLARENCE  E  GASSQWAY 

hichlano  lakes 

OS 

ALPINE 

38  30 

8630 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HUTS 

39U7 

01 

SISKIYOD 

U 

122  38 

2900 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

hcbercs 

4010 

23 

38  51 

122  43 

CEORGE  G  HOBERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOECEE  S  PC  60  A 

••017 

LOS  ANCGLES 

13 

116  02 

LOU  Is  LUEBK  ERT 

"•019 

23 

40  13 

122  00 

C AL 1 FURNI A  DWR 

HCi,I.ISTER  1 

4022 

San  senITO 

20 

36  90 

121  25 

5P 

RADIO  STATION  KhPG 

M&tl I ST£  B  ; 

*025 

20 

36  51 

121  24 

CITY  OF  HDLLlSTER 

KOllISTER   11  ENE 

*035 

SAN  BENlTQ 

36  55 

121  14 

HONEyOEM  2  HSw 

humbolot 

MRS  ANN£  M  ADAMS 

moopa 

*ce2 

01 

humBOlot 

35 

41  03 

123  40 

349 

8A 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HO»LANu  e  NE 

*09T 

02 

LAKE 

23 

123  00 

2510 

WAYNE  TOBIN 

iWO 

37 

36  11 

118  37 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  06 

120  23 

HUCK  lEBEHJ)  T  LAKE 

•■1*8 

Tuolumne 

37 

1  19  45 

S 

HETCH  HtTCHY  wTR  SUP 

HUNTEA  DIST  craves  RCH 

23 

122  33 

*  1  70 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

4P 

*!  76 

27 

37  14 

119  13 

5P 

HURNEY   CSEEK  PARK 

RIVERSIDE 

33 

RIVERSIDE   CO  PK  DEPT 

HV«MP0H 

*191 

39 

40  37 

123  27 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEtflir  '*«Y  HNTNC  STA 

*202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41  94 

123  46 

1290 

STATE   DIV  CIF  HWYS 

IDRIA 

OS 

SAN  BENlTO 

2650 

BA 

NEW   IDRlA  MINE  C  CHEM 

lOVLLHliO  FIRE  PEPT 

*2U 

R I  VERS  t  DE 

33 

33  49 

116  43 

4P 

H 

'■223 

Imperial 

32  91 

119  34 

6P 

fPERlAl   Faa  AP 

IHPER [ AL 

32  90 

119  34 

HID 

INDEPENDENCE 

'•232 

19 

36  49 

lie  12 

7A 

INQEpENni^NCE  ONION  VLY 

■•23) 

19 

lie  20 

INOlO  U  S  DATE  CAROEN 

".as? 

RI VERS  IDE 

lib  15 

BA 

8A 

8A 

INyOkEHN 

*2T8 

35  39 

117  49 

3P 

invokern  armitace 

117  41 

lOME 

*2B3 

05 

AMAOQR 

16 

36  21 

120  96 

284 

STATE  DlV  OF  HWYS 

](Jma  hill 

02 

Placer 

3036 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  HQUNTaIN 

6 

3'.  08 

115  08 

7A 

JESS  VallEy 

21 

41  16 

120  18 

'•SBB 

6 

116  53 

s 

jOhnjonoal  t 

'■389 

10 

35  5B 

118  32 

j0SH\JA  TktE 

**09 

SAN  SEROIHQ 

34  OB 

116  19 

5P 

'•'■18 

San  ulECO 

25 

33  06 

116  39 

SS 

SS 

'■'■22 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  30 

hONTECITO  COUNTY  WTR  OP 

MAIStR  M£AQO,(S 

'.'.'.2 

27 

37  18 

119  06 

s 

KtE  RANCH 

07 

SAN  BERDINO 

34  to 

116  32 

4325 

KEE  RANCH 

KFlLOCC 

**0O 

01 

SONOMA 

^2 

1800 

MRS  RUTH  F  RUBtNOW 

Ktl,StYVlLl.E 

'■'•Ha 

23 

38  99 

122  90 

KtNTFltLD 

17 

37  97 

122  33 

5P 

9P 

kE  RL (NOEM 

*508 

27 

37  41 

121  26 

PAC  C MN T SAG GRE GATE 

•  I'ERN  RIVER  PH  NO  1 

*520 

10 

35  26 

116  47 

9P 

9P 

KERN  RIVER  Ph  NO  3 

*523 

10 

39  47 

9P 

Kt  TTlENI'i  city 

*53»i 

11 

36  00 

119  98 

SA 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KfTT|,FMAr<  ST  AT  IPN 

11 

36  04 

120  09 

6P 

6P 

P  G  t  E  COMPANY 

NiLARC   POMER  HOUSE 

23 

40  4l 

121  92 

llA 

P  C  C  E  COMPANY 

».  iNC  CiTi 

O". 

MONTEREY 

2* 

121  08 

320 

4P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

*5TT 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

5P 

MID 

HARUlO  OEL  ponte 

KNEfLAND   10  JSC 

*5eT 

HUMBOLDT 

40  3B 

123  94 

1' 

K'<1CmTS  ferry  2  SE 

STAN  1  SL AUS 

120  39 

6A 

BA 

kORSEL 

*6o; 

HUHBOlOT 

t" 

40  92 

123  97 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

«Y|URI  srlAHIERRY 

El  dorado 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRISCENTl  PC  231  1 

LOS  ANQElES 

i: 

S".  13 

lie  14 

5P 

CRESCENTA  VLY  CD  W  D 

LAFAYriTE   i  NNE 

LDNTRa  COSTA 

37  95 

122  06 

PLACUNA  BEACH 

01 

3: 

33  33 

1  17  47 

4P 

4P 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

LACUHA   PEACH  J 

»M0 

OR anol 

33  33 

117  46 

l  b  water  district 

LA  HQNOA 

iIkU  MATCO 

37  19 

122  16 

760 

6P 

MRS.  GERTRUDE  REEDY 

LAKE  ALPINE 

o: 

ALPINE 

38  29 

120  01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ANPUHHEAO 

*6n 

07 

SAN  SEROINO 

I! 

34  19 

117  11 

9209 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  Eleanor 

4.679 

03 

TUdlUMNE 

37 

37  96 

119  93 

4662 

S 

HETCH  HETCHY  «TR  SUP 

LAKE  PUlSBURV  no  1 

01 

LAKE 

122  99 

1732 

5P 

9P 

9P 

JAMES  H,  MORGAN 

LAKEPORt 

*Tol 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  95 

1347 

9P 

3P 

GEORGE  R  ruHNBULL 

LAKE  lAARlN* 

*T0!1 

07 

INYO 

19 

lie  37 

9069 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

lAKlSHOPt 

*709 

SHASTA 

23 

40  93 

1Z2  23 

1079 

ep 

61 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

lAKfttOE    i  1 

".TlO 

0« 

SAN  DIECO 

25 

32  91 

116  93 

690 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LARl  SCtLANQ 

•Tli 

02 

SCL*N3 

23 

38  )0 

122  00 

160 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


^1 


LAKE  SPAULDINC 
LAKE    SPAULOINC  0AM 
LAKE  WUMlFORO 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PiNZA  RANCH 
LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  HONUHfNT 
LA  VERHE  HTS  FC  960  6 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

lEcHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVlLLE  KEECAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  PflNUCME  DET  0AM 

little  tujunca  cold  cr 
lIitlE  valley 
llvermore  county  f  d 

LOCKWOOO  2  N 

loocepole 

LOOI 

LOG  SPRING 
LOHPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LOrjG  BEACH  WB  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 

los  alamos 

los  angeles  h6  airportr 

los  angeles  civic  ctr  r 

los  banos 

los  bands  arburua  rch 

los  banos  det  rgsv 

lOS  GATOS 

los  catos  4  sw 

los  prietos  ranger  sta 

lost  hills 

lower  kibbey  ridge 

lOwer  meadow 

lower  otay  reservoir 

LOYALTDN 
LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LUMBERYflPO  RS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MAOELtNE    MNTNC  STA 

MAD  RIVER  HANGER  STA 
MAHNkE 

MAMMOTH  pass 
MAMMOTH  POOL 


MANTECA 

MANZANA  SCHOOL 
MANZANITA  LAKE 
HARE  ISLAND 
MARICOPA 
MAhlPGSA 
MARKLEEVILLE 
MARKLEY  COVE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    WATER  PLANT 

HARYSVUlE 

MATHER 

HATILiJA  DAM 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLDUO 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  EIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MICHIGAN  Bluff 

MIDDLETDWN 
HILFORO  LAUFmAN  PS 
MILL  CREEK  INTAKE 
MIlO  5  Nt 
MINERAL 

SE 


4864  I 
4BB6  I 
4690  I 


5032  < 
5043  ( 
5064  I 
5067  ( 


5093  < 
5098  ( 
S107  I 


5125  ( 

6147  ( 

5151  ( 

5160  i 


52  18  I 
5231  I 

524'.  ( 
9256  I 
5284  I 


5333  I 
5338  I 
5346  ( 
5356  I 
5360  < 

5371  ' 

5372  < 


5400  ( 

5417  • 

5444  I 

5449  ' 

5496  I 

5502  < 

5505  < 

5528  I 


5535  I 
5972  I 
5586  • 
5598  I 
5623  > 
5632  I 
9669  I 
5679  I 
9711  ( 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  Caverns 

MITCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  £ 

MONACHE  MEADOWS 


5723  ( 

9738  I 

5741  ( 

5756  I 

5777  ( 

5779  ( 

5785  > 


M0NTEB£¥  NalF 

moorpark 
moraine  creek 
morena  dam 
morgan  hill  2  e 
morgan  hill  6  hsm 
morgan  hill  scs 

MORONCO  VALLEY 
MORho  bay  fire  DEPT 
HORRO  bay  3  N 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  Pass 
mt  baldy  FC  esG 

MT  flALDV  NOTCH 
MOUNT  OANAhER 
MOUNT  DlftSLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MT  HJUGH  SNOw  course 
MOUNT  MADONNA 

MT  SAN    lAC  INTO  WSP 
MOUNT   SHASTA  SLOPE  I 
MOUNT    SHASTA   WB   CITY  f 

mOuNT  TAmAlPaIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  336  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 

MUSICK  CREEK   GUARD  STA 
NACIHIENIO  Dam 
•NAPA  STATE  HOSPITAL 

NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

newbuRy  park  4  SH 
NEWHALL   SOlEDAD  FC32CE 
NEWMAN  Z  Nw 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NEW  YORK  MTNS 


3799  ( 
5823  ( 
5832  ( 
5840  < 
5644  ( 
9846  { 
9653  ! 
5863  ( 
5B06  i 
5869  ! 

SBBT  ( 
5890  ; 
5900  t 
5V01  ! 


5978  ( 
5982  i 
'  5983  ( 
5996  ( 
'  6006  1 
6027  t 
6032  1 
6048  I 
6056  ( 
6074  1 


NEVADA 
NEV'DA 
SAN  OIECO 
SAN  OIECO 
LOS  A>4CElES 

LUIS  OBPO 
PLUMAS 
MGOOC 

siskiyou 
lcs  anceles 

menoocind 

KERN 

LOS  ANCELES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DORADO 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

PLUIAS 

FRESNO 

LOS  ANCELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 

SAN  JOAQUIN 

TEHAMA 

SNTA  8ARBA!!A 
INYO 

LOS  ANCELES 
LOS  ANGELES 
MCOCC 
MOOOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LCS  ANGELES 
LOS  ANCELES 
MERCED 
MERCEO 

MERCED 

Santa  clara 
santa  cruz 
snta  barbara 

Tuolumne 

sierra 

San  dieco 

SIERRA 

San  berDino 

montehev 
El  dorado 
San  berdino 
san  berdino 

LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MC'iJO 

MADERb 

SAN  JOAQUIN 
SANTA  BARBAR 
SHASTA 
SAlANO 


contra  costa 
Tuolumne 

VENTURA 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCEO 

MERCED 

El  00»<ADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

San  berdino 

TULARE 
TEHAMA 
HUM80LDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 


VENTURA 
TULARE 
SAN  DIECD 
SANTA  CLARA 
SAMTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  oepo 

TULARE 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
.  BERDINO 

El  dorado 
contra  costa 
santa  clara 
siskiyou 

PLUMAS 

Santa  cRuz 

riverside 
siskiyou 
siskiyou 

MARIN 

LOS  ANGELES 

fllN 
TRINITY 
FRESNO 

San  LUIS  OBP 


MENDOC IND 

'  SAN  BERDINO 

'  SAN  BEROINO 

;  NEVADA 

,  ALAMEDA 

■  VENTURA 

I  LOS  ANGELES 

■  STANISLAUS 
I  ORANGE 

'  SAN  BEROINO 


34  07 

39  42 

34  50 

34  05 

39  09 

37  14 

38  36 
36  23 

14 

36 


36  36 
3a  07 
39  90 


36  01 
39  31 
32  37 


41  04 

36  96 

40  27 

38  91 


36  42 

38  30 

37  58 
37  58 

36  01 

39  09 

37  53 


117  00 
117  01 

lie  07 


3196 
9120 
1500 
930 
2395 
1590 

4975 
6775 
4770 
1235 

1640 
3569 
1600 
1330 


4379 
•ISO 

2720 


6473 
1160 
2730 
5300 


122  07 

121  35 

119  51 

119  18 

121  41 

122  08 
119  26 


120  29 
120  29 
120  01 


115  32 

116  43 
121  00 
121  00 


121  39 

116  34 

120  51 

120  51 


3S00 
3300 
4480 


6342 
365D 
1122 
4S&0 
4949 
3400 
49U 


2739 
7900 
6450 
2980 


3360 
4750 
4275 
7735 
3408 
2100 
4206 
4250 
6760 
1800 

6417 
7500 
3344  I 
1475 
3709 


C  e  E  COMPANY 
G  t  E  COMPANY 

SCOnDIDO  mtl  WTR  CO 

A  MESA  FIRE  DEPT 

lARVIN  FOSTER 

iRS.   MAE  E.  MARTENS 

iICHAEL   C  LIBBET 

lEPT  OF  WATER  RESOUHCES 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 

lATER  ASSOC  PERSONNEL 

'ERNON  M.  8K0WN 
ERN  CO  FlPe  OEPT 

A  CO  FIRE  DEPT 
IATIhEW   J  KEEGAN 
lERCEO  CO  FIRE  OEPT 
IVAr^   R  LEHMAN 

.AwEah  lemon  CO 

ALlF  OEPT  QF  WATER  RgS 

BANK  D£  CMAINE 

lEPT  OF  MTR  RESOURCES 

DEPT.   HATER  RESOURCES 
CLOSEO  5/18/70 
IRS.  ClOvERINE  COROER 
IV6RM0RE   ALM04  CTY  F  I 
i  WEFERLINC 
PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODl 

□F  ENGINEERS 
WATER  TREAT,  PL. 
PWR  OEPT 

public  service  oept. 

eather  bureau 
dept  of  hater  resources 
shepherd 
REEO 

LAuHE'i  Payne 

S  weather  BUREAU 
A  CO  AIR  POL  CON  OIST 
ROGER  C  RICt 
ARBURUA  RANCH 

DEPT.   WATER  RESOURCES 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ALLEN  HElENIUS 

S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  C  F  D 
;   HETCH   HETCHY    WTR  SUP 
INTEBMOUNTAIN  F  £  RES 
SAN  DIECO  WTR  DEPT 

I  LARSEn 
CAlIF  DIV  OF  FERESTRY 

STATE   DlV  OF  HWYS 

DEPT  HATER  RES 
SAN  BERNAROINO  F:D 
S  FOREST  SERVICE 
STATE   OIV  Of  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
RS  M  E  MAHNKE 
:  DEPT  WATER  RESOURCES 
CALlF.    EDISON  CO. 

spreckels  sugar  CO. 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

S  NAT  PARK  SERVICE 
SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYO 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE   e  FAIRBANKS 

□F  RECLAMATION 
MARGARET  S  PLUMHER 
CIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILLE   FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
VENTuRA  C .    FLOOD  CONT, 

'  S  WEATHER  BUREAU 
CINO  L.  ZANNI 
RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 

CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
STATE  OF  CALIFORNIA 

POWELL 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

iRK  SERVICE 
EUREKA  weO 

ROBERT  CPERAR 

DIV  6EA[H  C  PKS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIC  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARD 


VENTURA  COUNTY   FIRE  DEP 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  DIEGO  MATER  CO 
MRS  THElma  F  OQWNER 
BUL  R.  BRUNER 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  bay  F  P  OIST 
STANDARD  on  OF  CALIF 

ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
S.   FOREST  SERVICE 
BALDY  SKI    LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL   DIV  BEACH  C  PARK 
LICK  OBSERVATORY 
'  S  FOREST  SERVICE 
;  CALIF.   OEPT.  OF  HATER 
,CK    I  SCHELL 

San  JACINTO  wSP 
;  OEPT  WATER  RESOURCES 
'  S  WEATHER  BUREAU 
AlIF  OIV  BEACH  t  PKS 

S  we  OBSERVER 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RICGS 
HONreftET  CTY  PARKS  OEPT 
A  ST  HOSP,F IRE  OEPT 

MASOnITE  CORPORATION 
C  ITY  OF  NEEDLES 
FED    AVIATION  AGENCY 
Y  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANChO  SIERRA  VISTA 
LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 
RICHARD  A  SMITH 
ORANGE  CO.  HARBOR  OIST 
T.  SNYDER 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

DIVISION  J 

COUNTY 

W 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

NiCOLAUS  Z 

619<t 

02 

SUTTER 

39 

38 

S5 

121  33 

43 

NILANO 

6157 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115  31 

55 

NiPOMO  !  NlB 

6207 

06 

SN  LUIS  OSPO 

35 

IZO  30 

360 

OAK  KMOL L  RANGER  STA 

OAKVILLE  4  SW  H  2 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

17 

OCEANS  I  RE 

6371 

06 

SAN  OIECO 

33 

33 

12 

117  23 

84 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

33 

13 

117  21 

30 

0<"0T  I  LlO  ><£lL  ^ 

750 

OkANCE  county  (lESVR 

431 

GDICK  PRAlalE  CREEK  PK 

HUMBOlOT 

17 

URL  AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

11 

122  12 

254 

6506 

01 

<.! 

18 

123  32 

403 

6525 

31 

121  34 

165 

32 

121  34 

300 

12 

119  11 

PACHECO  PASS 

121  11 

680 

PACOIMA  0AM  PC    33  A  E 

IDS  ANGELES 

13 

20 

1500 

PAICINeS  aHAWALL  ftANCh 

6610 

O't 

SAN  BENITO 

iO 

36 

121  22 

P ALMOALE 

662^ 

07 

LOS  ANGELES 

34 

35 

118  06 

2596 

palmdai,f  paa  airport 

LOS  ANGELES 

PALM  SpR I NCS 

6635 

RIVERSIDE 

33 

49 

116  32 

411 

PALO  AlTu  jR,  museum 

2S 

21 

121  30 

PALOMAR  MT  OBSEPVATflPY 

SAN  OIEGO 

2  1 

5545 

216 

P ANAMiNT  C I  TV 

36 

117  06 

6240 

PANOCHt 

SAN  BENlTD 

27 

1265 

PARAQtSE 

6685 

02 

BUTTt 

23 

39 

45 

121  37 

1750 

6&ee 

05 

33 

03 

119  40 

7700 

PARKER  hESERVOIR 

PARKF  I  EL  LI 

PASKtNTA  RANCcH  STA 

PASO  "OBLES  5  NH 

PATTERSON  MEADOW 

MCJOOC 

21 

PATTIHAV 

675^ 

05 

T^A 

10 

3'. 

56 

119  23 

3868 

40 

20 

121  51 

1840 

pepperqines  camp 

3065 

610 

Plm  MOUNTAIN  INN 

VENTURA 

29 

4200 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121  11 

1307 

69*0 

06 

34 

24 

118  45 

730 

VENTURA 

80 

PIT  RiVeR  POwER  HOUSt 

40 

59 

1458 

PlACERVlLLE 

EL  DORADO 

38 

2755 

PLACESVILLE  DISP  PLANT 

El  OuRAOO 

120  51 

1546 

122  51 

6580 

TLATINA 

Shasta 

23 

22 

122  53 

2260 

PLUMAS  EuR£KA  State  px 

6998 

02 

Plumas 

39 

45 

7009 

01 

38 

123  42 

210 

34 

76 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

121  17 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

34 

117  49 

740 

122  01 

50 

PuRTERVI LLE 

7077 

05 

36 

04 

119  01 

393 

7085 

di 

48 

120  28 

7000 

POSEY  3  E 

TULARE 

10 

4960 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123  04 

/109 

01 

22 

123  08 

lois 

06 

San  DlE&o 

32 

57 

117  04 

500 

PRADO  DAM 

RIVERSIDE 

PRIEST  UALlE Y 

monterev 

11 

120  42 

2300 

QUAKING  ASPEN 

7200 

56 

120  56 

3409 

SAN  DIEGO 

116  51 

RANCHI TA 

San  DIEGO 

14 

RANDSBURC 

7253 

KERN 

IS 

22 

1  17  39 

3570 

RATTLESNAKE  CREEK 

7ZS9 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

KEO  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

7292 

oa 

'.0 

09 

122  15 

342 

425 

31 

REDWQOO  VAlLEY 

16 

718 

121  10 

295 

500 

URICHflONO 

CONTRA  COSTA 

122  21 

55 

RiO  ViSTA 

741.6 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121  42 

40 

RIVERSlOt   Clue   STA.  (O 

7h70 

06 

RIVERSIDE 

33 

57 

117  23 

840 

RIVERSIDE 

H0B93  PEAC  PH 

El  iJORADO 

54 

120  22 

5120 

39 

09 

120  30 

6740 

7510 

37 

27 

967D 

ROCKL I N 

7516 

38 

48 

121  14 

7533 

6240 

7560 

05 

37 

19 

lie  52 

10000 

rOunq  meadow 

Tulare 

10 

58 

9000 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

7580 

02 

SHASTA 

23 

11 

121  56 

7600 

07 

34 

1^ 

117  05 

5965 

S ACHE  S  SPR I NCS 

76^3 

05 

Tuolumne 

38 

06 

119  51 

7900 

SACRAMENTO  H[>  AIRPQRT  R 

7630 

02 

SAC  RAMENTO 

38 

121  30 

7633 

02 

36 

35 

121  30 

19 

7637 

J2 

10 

122  48 

3850 

SAGEHEri  CR££k 

76*i 

NE  VAOA 

120  14 

6337 

SAINT  HELENA 

76'i3 

01 

38 

30 

122  28 

225 

SAINT  HEiENA  6  wSW 

76^-6 

01 

30 

122  32 

1780 

SAINT  HELENA  7  NE 

761.9 

02 

NAPA 

23 

38 

34 

122  23 

870 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  CDSTA 

37 

50 

122  06 

623 

SALINAS  Z  E 

OA 

MONTERE"' 

36 

121  37 

80 

7669 

MONTER Y 

36 

121  36 

75 

SALINAS  DA-1 

76TZ 

SN  LUIS  OBPO 

35 

20 

120  30 

1375 

SALSIPuEDES  caging  STA 

SNTA  BARBARA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

766-; 

05 

AMADOR 

38 

30 

120  13 

3700 

7702 

05 

CALAVERAS 

38 

10 

120  40 

B30 

SAN  ANTONIO  KISSION 

7714 

MONTEREY 

01 

121  15 

1060 

7716 

O-V 

MONTEREY 

36 

02 

120  54 

450 

SAN  BENITO 

;7l9 

0-. 

SAN  BENITO 

31 

121  05 

1355 

SAN  BEBNAROINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINQ 

26 

34 

08 

117  16 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

o*. 

MONTEREY 

36 

26 

121  42 

600 

SANDBERG  PTL  FC130B 

773<, 

LOS  ANGELES 

15 

45 

118  43 

4025 

SANDBERC  M6  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

45 

118  44 

4517 

*SAN  DlECO  >i6  AIRPORT  R 

77<n3 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117  10 

13 

SAN  QlHAS  F IRE  MO  FC^5 

7749 

06 

LPS  ANGELES 

26 

34 

06 

955 

SAN  DIMAS  TANSARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

2720 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121  20 

365 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

17 

118  26 

965 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERlAt   IHRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  HEATHER  BUREAU 
MRS   LILLIAN  DEL  BONDIO 
KLAUS  HUCKFELOT 

ANDREW  J  BLANEY 
OCEAnSIDE   fire  OEPT 

oceanside  water  DEPT 
earl  g.  cartier 
pacific  telltel  co 
ventura  co  fire  oept 
dept  of  wtr  resources 
j.  t.  sailors 
corps  of  engineers 
orange  cove  cit  assn 

CAL   DiV  BEACH  £  PARKS 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
JACK    G.  CLARK 
CIT*  QF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
OMR  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  R  POOLE 

F  K  BARR 
JOHN  P  DHHWALL 
PALMOALE    IRRIC  DIST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
JAMES  A  8ELL 
PALOmAR  OeSERVATDRY 

supt.  of  streets  c  pks.i 
c.  t.  snyoeh 

miss  lily  berg 
paradise  fjre  dept. 
hetCh  hetchy  wtr  sup 
metro  water  district 
robert  m.  durham 
pasadena  water  dept 
u  s  forest  service 
city  of  paso  r06les 
francis  f  nelson 
fed  aviation  agency 

dept  of  water  resources 
hudson  ranch 
nellie  thompson 
calif  oept  water  res 
state  div  of  fstry 

PETALUHA  f IRE   STA  «  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L   A  CO  FIRE  0£PT 
uSfS,   DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VENTURA  CTV  FLD  CONTROL 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMUlQS  RANCH 

V.  CO.  FLOOD  CONTROL  0 

POLICE  DEPARTMENT 

P  C  t  E  COMPANY 

P  G  C  E  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 

CITY  QF  PLACERVILLE 

U  S  F  SC  CAL  OEPT  WTR 

PLATINA  HWY  MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF  DlV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
U   S   NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.   W.  COLE 
CORPS  OF  ENilNEEBS 


HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  0  e  £  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
B.   W.  PATTERSON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRt  OEPT 
REDLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV 


PKS 


CITY  QF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE   FIRE  DEPT 
C  ITRUS  RES  fi  AG  EXP  STA 
SAC   MUNIC  UTL  DIST 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 

CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  t  BERTACNA 
STATE   Olv  OF  HWYS 
HETCH   HETCHY    WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWlN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 

YVONNE  L.  WHITE 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL   F  D 
FEO  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  C  C   E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS   JEAN  BRINAN 

JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  wTfi   £  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 


SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET  1 

SAN  FRANC ISCO  WB  AP  I 

s  F  feoem^l  building  I 

SAN  GABR 1£l  canyon  PH 

SAN  GABR  lEL  Qt\  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GRECORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JQAOUIN  EXP  RANGE 

SAN  jOSE  I 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

KSAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA   R I  VSR    PH  3 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FaA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE   DAM  ( 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORTR 
SANTA  MONICA 
ISANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  Dam 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  HANGER  STA 


•SCQTIA 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  0AM 
SHASTA  Dam 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 


S5£ 


SIERRAVILLE  RANCtR  STA 

SIGNAL  HILL  FC  415 

SILVERADO  RANGER  STA 

SKAGCS  5PCS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAO 

SOMERSET  5  ESE 

SDMIS  3  NW 
SONOMA 
SO NOR A  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  £  FARAlLQN 

so  entrance  yosehite 
south  lake 
spadra  pac  fc  356  c 
spreckels  hw"  bridge 
sprincville  7  £ne 

sprinoville  ranger  sta 
sprincville  tule  hdwks 
souaw  valley 
squirrel  inn  2 
standish  1  e 

STANOISH  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 

itSTOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
STONYFDRD  COOLEV  RANCH 
STONYFORD  RANCEP  STA 
STONY  GORGE  RFSERVDIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SU£Y  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUNSET  8LACH  STATE  PK 

SURF   2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVRLE    1  WNW 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 

TAHOE  CITY 

TAHOE    VALLEY    FAA  Ap 

TEHACHaP I 

TEHACHAPl  AIRPORT 

TEjON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEOAkS 

THE  GEYSERS 

THERMAL  FAA  AIRPQRT 

THOUSAND  OAKS 

THREE  MILE  VALLEY 

THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RVfiS  EotSON  PH  2 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

TIGER  CREEK  PH 

TDPANCA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TfiABUCO  CANYON 

TRACY  2  SS£ 

TRACY  CAR8DNA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TBUNA 

TROUGH  SPRING 

TRUCkEE   ranger  STATION 

TUJUNCA 

TUjUNGA  MIlL  CR  FC  470 
TULEFIELD 

tulelake  f 

TUNNEL  HANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

tustin  irvine  ranch 

twenty  mile  hollow 
twentynine  palms 
twin  lakes 
twitchell  OAM 
uhl  ranger  station 

IIUKI  AH 

URIAH  4  hSw 
*U  C   L  A 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


.OS  anceles 
N  FRANCISCO 
AN  MATEO 
M  FRANCISCO 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
OS  ANGElES 
AN  MATEO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

MAOERA 

SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 

ORANGE 

MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  BARBARA 

San  MATEO 

VENTURA 

MARIN 

ORANGE 
San  SERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  8ARBARA 
SMA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUI 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  06PO 
SKTA  BARdARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOlOT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUhBOlDT 

El  dorado 

SHASTA 
SIERRA 

SIERRA 

los  angeles 
orange 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MUNU 

SAN  FRANCISC 

MARIPOSA 

INYD 

LOS  ANCELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINQ 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

San  joaQuin 

San  joaQuIn 
San  joaQuin 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

sn  luis  obpo 
Fresno 
santa  cruz 

snta  barbara 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 

El  OORAOO 


KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

PLUMAS 

tulare 

TULARE 

TULARE 

AMAODR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

URANGE 

San  jOAOuiN 

SAN  JOAOUIN 
ALAMEDA 
TRINITY 
SAN  6ERDIN0 

COLUSA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

ORANGE 

TEHAMA 

SAN  BEROINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOC INO 
LOS  ANCELES 
SAN  BEROINQ 
LAKE 


34  09 

34  12 

34  06 

37  18 

33  47 

33  47 

37  05 

37  21 

36  48 

33  36 

37  03 

34  31 
34  32 
37  32 
33  14 
37  58 

33  45 

34  06 
34  13 
34  25 
34  2b 
34  32 

37  21 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
0R8I N  R,   WATk ins 
CITY  FIRE  OtPARTMtNT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

S  FOREST  SERVICE 
ITY  OF  SAN  JOSE 
RS.   SANDRA  J,  KNOLL 
CLOSED  5/18/70 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CAL   STATE   POLY  COL 
CTY  OF   SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

I  CALIF  601SON  CO 
LOUlS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SwG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 

'  STATION  kEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 

RICHARD  S  PUECKl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
C ITY    SANTA  MONICA 
S       LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
SANTa  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
1  WTR  t  PWR  DEPT 
;  FOREST  SERVICE 

PACIFIC   LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  BUR  RECLAMATION 
MRS  HARUYN  F  MACHl 
THEODORE  &  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
iRS.    JEANNE  W.  MCMAHAN 

I  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  0S60RN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
DESERT   WATER  AGENCY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
JOHN  N  FRANCIDNI 
JACK  A.  HASELEY 

BERYlwOQO  INVEST  CO 
LAURENCE  W  OIC«EY 
STATE  DIV.OF  FORESTRY 
STATE   DIV  Of  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 

E.  STUIL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 

I  S  FOREST  SERVICE 
'  G  C  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE  PK 
LEROV  KEMP 

C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  C  PKS 
'GEE  COMPANY 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

I  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
FREO  H  COOLEY 

FOREST  SERVICE 
AND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 

.    LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
AL  DIV  BEACH  C  PARK 

S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
.  CALIF   DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  £  FD 
.  ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARRY  M,  COWAN 

TEHACHAPl  CUMMlNGS 

TEJON  ranch  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

OEPT  QF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAYE  DEWEY 

FEO  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 
.  t  E  COMPANY 
.  CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUCEL 
BANTa  CARBONfl    Ifl  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  L  Z  CORP 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0.  PARRA 
LOS  ANGElES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TUlElAkE  IRRIG  OlST 

S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

IRVINE  COMPANY 

□£PT  OF  WATER  RESOURCES 
NAT  PARK  SERVICE 
E  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 

S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 
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CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 
SO  CALIF  EOISON 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENCINEESS 

CO  FIRE  OEPT 
FRANK   DOTTA  | 
VISALIA  FIRE  0EP4RTMENTI 
VISTA  FIRE  OEPT 
FRED  BQAINO 
&  C  £  COMPANY 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

.    JOAN  THOMAS 
JOHN  F.  TERRY 
TOMAS  S  VANASEK 

.   6ETTV  FAIRCLQU&H 
CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  C  F  0 
PHOENIX  RANCH 
CITY  OF  WATSONVULE 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  OEPAHTMENT 
VERNDN  J  BLOUNT 
EO  FILIPELLl 
I  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE   DIV  OF  FORESTRY 
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ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  BAILEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
HENRv  C.  WAOE 
STlTE   OlV  OF  FSTRY 

FOREST  iERVICE 
HOWARD  fl  ALLARD 
USSR  MATERIAL  CONTL  DIV 
IH  H  BLACKMORE 
NEwTON  WALLACE 
JAMES  H  JQRGENSEN 
MRS  WlLMA  C  BARR 
I  C   AGfl  EXTEN  SERV 
lARVIN  E  WARE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

YORBA  LINDA  WATER  CO 
IRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 

WAYNE  KING 


CLOSED  5/6/70 
CLOSED  */l/70 
CLOSED  5/18/70 
CLOSED  5/27/70 

CLOSED  10/1/68 
CLOSED  9/16/70 
CLOSED  5/16/70 
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T    DRAINAGE  CODE:     l-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  3-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  e-FEATHER   9-KAWEAH    10-KERN  11-KINGS 
12-KLAMATH   1 3-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E,  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT   22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  SB-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS  35-TRINITY  36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 
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CALIFORNIA 
JUNE  1970 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"   and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  tht 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMP  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ariual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  Of 
Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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NQRTH  CD45T 
0R» INAOE 


01 


4L0ERPOINT 

4NGHIN   PAC    UNION  CDL 
BIO  BAR  RANGER  STATIQN 
BUTLER   VALLEY  RANCH 
CALLAHAN  RANOER  STA 

CeclLVILLE  3  SE 
CLOVERDALE   3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
BUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY  R 
FERNDALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATDN 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HEALDSBURG 
HILTS 
HOOPA 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT   HEBRON  RS 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 
WILLOW  CREEK   1  NW 
YREKA 

DIVISION 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  0AM 

CENTERVILLE  PH 
CHESTER 

CHICD  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

COLFAX 

COLUSA  1  SSH 
DAVIS  2  WSW 
DEER  CREEK  F0RE8AY 
DE  5A8LA 

DOBBINS   I  S 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.00 

.c 

0 

0 

0 

0 

92,2 

66.4 

79.3 

101 

5 

54 

16 

0 

23 

c 

c 

0 

,00 

.00 

.c 

0 

0 

0 

0 

93,6 

58.2 

75.9 

2 . 2 

101 

20+ 

50 

31 

0 

26 

c 

c 

c 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

93,6 

67.5 

80.6 

102 

19 

60 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

96,9 

55.7 

76.3 

102 

15  + 

46 

10 

0 

30 

0 

c 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88,9 

39.0 

6^.0 

1.1 

94 

18  + 

33 

30  + 

41 

11 

0 

0 

0 

,  00 

,37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

94,2 

^1,2 

67.7 

1.6 

104 

15 

35 

31 

16 

23 

0 

0 

0 

,00 

-  ,12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

100,9 

66.5 

83  •  7 

.  1 

112 

4 

56 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

102,1 

69,1 

85.6 

2.9 

110 

4 

56 

1 

0 

3  1 

c 

c 

c 

,  00 

.11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

99,7 

60*1 

79  •  9 

1.9 

110 

5 

52 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

95,3 

56.3 

76 .  8 

1.4 

106 

4+ 

53 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

,  00 

T 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

95.7 

60.5 

76.1 

4.1 

107 

4  + 

54 

31 

0 

2  7 

0 

c 

c 

.00 

•  00 

.00 

0 

0 

0 

96,9 

69,4 

63.2 

105 

20+ 

61 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  c 

0 

Q 

0 

87,9 

51.6 

69.9 

96 

14 

43 

31 

3 

1 3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85,2 

46.  1 

65.7 

1.6 

93 

15 

39 

31  + 

40 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  ^29 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

99,  1 

62.2 

60.7 

1.3 

106 

14  + 

56 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

86,1 

51.4 

66.6 

93 

19 

44 

31 

6 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

76.4 

.  7 

107 

4+ 

50 

25  + 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

95  7 

6?  '  8 

7Q  Zl 

103 

1  5 

56 

29  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.  00 

,07 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

9  7  5 

66  7 

fl  ?  1 

105 

15  + 

58 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

97!8 

6l!l 

79.5 

107 

5 

55 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  Q 

0 

0 

0 

0 

96.0 

60.6 

76.3 

-  .4 

105 

14  + 

53 

30  + 

0 

28 

^ 

^ 

^ 

.00 

-  ,01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

97,5 

62.1 

79.8 

105 

5  1 

31  + 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

99,  1 

59,4 

79.3 

109 

5 

53 

31  + 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

,  00 

.  c 

0 

Q 

0 

Q 

97.9 

57.6 

77.6 

.7 

109 

5 

50 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.4 

1.4 

T 

-  ,10 

.0 

86.0 

41.3 

63.7 

93 

16  + 

34 

30  + 

73 

6 

0 

0 

0 

,35 

.25 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

76.9 

37.0 

57.0 

82 

19  + 

21 

28 

246 

0 

0 

8 

0 

1 .39 

.49 

10 

.  0 

0 

^ 

0 

0 

82,7 

40.2 

61.5 

89 

19  + 

31 

1 

117 

0 

0 

1 

0 

.66 

.33 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

88  ,  7M 

54. 2M 

71. 5M 

-  1.5 

96 

16 

45 

14  + 

7 

16 

0 

0 

0 

,13 

-  .20 

.13 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

81. 3 

43,3 

62.3 

89 

15 

35 

17  + 

100 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

91. 2M 

52, 4M 

71. 8M 

99 

15  + 

43 

30 

1 

0 

0 

0 

,09 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

90,3 

50,7 

70.5 

96 

15 

44 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

,06 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

B<t ,  7 

51.0 

67.9 

92 

19 

43 

1 

7 

4 

0 

0 

0 

1,03 

,48 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

91.7 

50.7 

7  1  5 

1.2 

99 

1  5 

42 

31 

1 

24 

0 

0 

0 

,00 

-  ,16 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

79,0 

47.4 

63.2 

2.3 

86 

20 

41 

17+ 

66 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .26 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

79,5 

62.3 

86 

19 

37 

1 

90 

0 

0 

0 

0 

43!3 

65,4 

94 

15 

36 

30 

30 

10 

0 

0 

0 

,10 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

81,7 

43.3 

62,5 

.6 

90 

15 

33 

17 

96 

1 

0 

0 

0 

,00 

-  ,35 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.4 

57.4 

71,9 

92 

19  + 

48 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

,13 

3 

.  0 

1 

c 

0 

65,9 

,3 

,30 

-  .07 

.0 

68,9 

52.3 

60.6 

68 

16 

46 

16 

131 

0 

0 

0 

0 

85,6 

52.3 

69,0 

104 

3  + 

42 

13 

7 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

69.5 

54  .4 

62.0 

,5 

96 

2 

51 

6 

122 

1 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.0 

53.6 

63.6 

91 

2 

49 

13  + 

67 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

75,8 

46.6 

61.2 

96 

2 

39 

30 

147 

3 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

87,6 

53.3  1 

70.5 

106 

4  + 

47 

13 

0 

10 

o| 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

E»ST  PIRK  RESERVOIR 
F4IRFIELD   FIRE  STATION 
FOlSOM  D4M 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GRASS   VALLEY  NO  2 

HAT  CREEK   PH  NO  1 
JESS  VALLEY 
LAKEPORT 
LAKE5H0RE 

lake  spaulding 

lake  spauloing  dam 
man2anita  lake  // 
marklEy  cove 
marysville 

MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

DRLAND 

QROVILLE 

PARADISE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 
PLATINA 
PORTOLA 

OUINCY 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  HANGER  STA// 
SODA   SPRINGS    1    E  //R 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 

VAQAVILLE 

volta  power  HDUSE 

whiskEytuwn  res 

WILL lAMS 
WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 
DIVISION 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DDNNER   MEMORIAL   ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  BIDWELL 

MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TAHDE   VALLEY  FAA  AP 

TERMO 

TRUCKEE   ranger  STATION 


WOODFORDS 

DIVISION 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 
CILROY 


See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 


-  222  - 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1970 


Temperature 


y  Station 

Average 
Maxim  um 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

» 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh  ] 

on  Ground  j 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

S  % 
\< 

s  s 
si 

J  5 

*sS 

HALF   HDON  BAY 

63,7 

47,  1 

55,4 

Bl 

2 

44 

5 

291 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

hollister  1  SW 

KING  CITY 

85. 7M 

50, 3M 

68, OM 

.0 

104 

2 

42 

30 

7 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTY   F  0 

92.8 

53,8 

73,3 

1,6 

107 

3 

46 

13 

0 

.00 

_ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATDS 

87.5 

54.5 

71,0 

1.4 

103 

2 

48 

30 

1 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

91.5 

54,5 

73,0 

107 

3 

49 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68.0 

51,2 

59.6 

93 

2 

48 

7 

177 

1 

0 

0 

0 

.03 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NALF 

65.3 

50.8 

58.1 

77 

1 

45 

24 

205 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRD   BAY   FIRE  DEPT 

65.6 

51.8 

58.7 

89 

1 

45 

25 

193 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

91.3 

65,0 

78.2 

104 

4 

46 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

81.5 

67,5 

74.5 

3,2 

92 

19 

57 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

100.4 

51,2 

75.8 

111 

5 

46 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

77.0 

56,2 

66.6 

98 

3 

49 

27+ 

35 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

68.9 

56,0 

62.5 

-  1.8 

95 

2 

52 

14 

100 

T 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO   ALTO   JR  MUSEUM 

79.4 

55.5 

67.0 

101 

3 

50 

21 

15 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

95.7 

49,7 

72.7 

108 

3 

42 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

98.4 

54,2 

76.3 

112 

4 

46 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

99.6 

51.8 

75.7 

109 

4 

43 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMD  BEACH 

68.0 

52.2 

60. 1 

80 

1 

46 

16 

145 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

63.0 

50,8 

55.9 

68 

2 

47 

22 

244 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

90.  1 

53,5 

71.8 

105 

3 

48 

7 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

97.0 

52,0 

74.5 

105 

19  + 

42 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

68.9 

54.3 

61.5 

98 

3 

51 

9 

137 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

83.4 

53.9 

58,7 

102 

3 

49 

6 

14 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

M 

M 

M 

95 

2 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

70.1 

52.6 

61,4 

95 

2 

49 

7  + 

123 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

100. 8M 

52. 5M 

76, 7M 

109 

20  + 

44 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

72.0 

53.7 

52.9 

,2 

97 

2 

51 

7  + 

92 

I 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

63.1 

52,5 

57.6 

-  1,0 

92 

2 

50 

7  + 

231 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.01 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO   2  SE 

69.5 

49,0 

59,3 

92 

2 

41 

13 

175 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3  ^ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

83.8 

55,6 

70.2 

2.0 

102 

2 

52 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

80.5 

52,5 

56.5 

1.5 

93 

1 

48 

15 

22 

3 

Q 

Q 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATED 

77.5 

51.2 

64.4 

101 

2 

46 

1 

63 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

83.7 

56.3 

70.0 

2.1 

102 

2 

52 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

_ 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

74.4 

52.0 

63.2 

.2 

99 

1 

45 

30 

80 

3 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR   SAN   LEANDRQ  FILTER 

74.5 

51.1 

52.8 

97 

3 

47 

14  + 

101 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

92.4 

52,0 

72.2 

106 

19 

46 

13 

1 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69.6 

52.0 

60.8 

93 

2 

49 

30  + 

147 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.6 

1.0 

T 

- 

.02 

.0 

*       ♦  t 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  FIBREBQARD  ML 

86. 5M 

58, 5M 

72. 5M 

-  1.5 

103 

3 

49 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING   PL  3 

91.0 

56,4 

73.7 

103 

4 

51 

30  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

u 

ASH  MOUNTAIN 

98.6 

71,3 

85.0 

1.6 

106 

21 

63 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

- 

.03 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY   1  NW 

96.0 

71,0 

83.5 

102 

20  + 

62 

30 

0 

Q 

T 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

102.3 

74,2 

88.3 

4.0 

110 

20  + 

65 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH   power  HOUSE 

97,4 

71.6 

84,5 

104 

20 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

,15 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

98.5 

66,7 

82,6 

106 

20  + 

55 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

100,8 

65,9 

83,4 

110 

21 

59 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

86.1 

52,0 

69,1 

.4 

93 

20 

44 

1 

6 

Q 

Q 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

98.9 

62.3 

80.6 

1,8 

109 

4 

53 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

catheys  vy  bull  run  RH 

97.6 

64,5 

81,1 

105 

21  + 

54 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

88. 6M 

55, 6M 

72,  IM 

97 

20 

47 

1 

4 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

COALINGA 

102.2 

64,8 

83.5 

1,6 

109 

20 

57 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

103.0 

61,0 

82.0 

110 

20 

51 

1 

0 

3 1 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

94.7 

57,0 

75.9 

-  1.1 

104 

4 

48 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

91.5 

49.  1 

70,3 

1.2 

100 

19 

37 

31 

6 

21 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

99,6 

58.1 

78.9 

1.0 

107 

20  + 

50 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE   POINTS   5  SSW 

99,9 

62.7 

81.3 

106 

21 

52 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

100,4 

66.2 

S3. 3 

2.0 

108 

20  + 

59 

31  + 

0 

3  0 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

9  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

103.5 

62.3 

82.9 

111 

21 

52 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

95. 3M 

53. IM 

74, 2M 

100 

20+ 

40 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

77.9 

54.3 

66.1 

85 

21  + 

45 

31 

39 

0 

0 

0 

0 

.61 

.41 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

HANFORD 

99.  1 

60.7 

79.9 

-  .6 

105 

20 

53 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

86.7 

58.5 

72,6 

1.0 

93 

20  + 

49 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

.00 

.11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

77.3 

48.9 

53.1 

2.1 

83 

20+ 

41 

31 

77 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRIA 

94,  3M 

67. 4M 

80. 9M 

.9 

103 

20  + 

52 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

102,2 

75.4 

89.3 

2.0 

108 

20  + 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

99,9 

69.3 

84.6 

106 

20+ 

60 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

102.1 

68.4 

85.3 

110 

21  + 

57 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

97,1 

60,3 

76.7 

107 

3 

51 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

97.5 

52,7 

80.1 

.6 

105 

20 

54 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

100,3 

53.4 

81.9 

1.3 

107 

5 

54 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

96.9 

65,7 

81.3 

107 

6 

52 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULV  1970 


SiaUoo 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

> 
< 

Departure 
From  NonnaJ 

e 
M 

S 

• 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

13 

|0 

Max.  Depth 

-d 
c 
3 

(5 

0 

s 

0 
2 

e 

i 

0 

0 

0 

s 

0 

°. 

S  1 
"  ■» 

s » 

°l 

LODCEPQLE 

76.3 

44.7 

61.5 

67 

21* 

34 

3 1 

12: 

c 

C 

c 

c 

.  1  i 

.0- 

10 

.1 

c 

( 

1 

0 

lodi 

9^  •  I 

57.1 

75,6 

2.9 

104 

5-t 

5C 

31 

26 

c 

c 

c 

.oc 

7 

.  oc 

LOS  BANDS 

97  7 

61.0 

79,4 

105 

20* 

51 

1 

3; 

c 

c 

c 

.oc 

_  7 

0 

LOS  BANDS  OET  RESV 

97  »  0 

66 . 3 

81,7 

107 

5 

54 

16 

( 

30 

C 

C 

c 

.  oc 

.  oc 

( 

MADERA 

101.^ 

63.8 

62,6 

2 . 5 

110 

56 

17  + 

31 

c 

C 

c 

•  oc 

,02 

.  oc 

M4NTECA 

95.6 

58.9 

77.3 

106 

5 

5: 

31  + 

C 

29 

c 

C 

c 

.  oc 

.oc 

.C 

C 

c 

c 

0 

MARICOPA 

loo  «  8f* 

72  .  9M 

86. 9M 

.  6 

109 

21  + 

62 

1 

29 

c 

C 

0 

T 

,  oc 

7 

10 

MERCED   FIRE   STATION  2 

100.0 

63 ,  0 

81.5 

2 . 9 

107 

4 

54 

31 

( 

3  J 

0 

C 

c 

•  oc 

_  7 

.  OC 

0 

MODESTO 

96 .  1 

60 . 6 

78.4 

2 .  1 

106 

4 

55 

31  + 

29 

0 

C 

c 

,  oc 

"  ,02 

.  C 

0 

NEWMAN  2  NH 

96,9 

56,0 

77.5 

_  1,5 

10! 

4 

5( 

31  + 

{ 

31 

0 

c 

c 

,  oc 

,  OC 

.  OC 

{ 

° 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

95.3 

59.6 

77.5 

102 

21* 

5  ] 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

,  00 

-  .04 

.00 

.c 

C 

c 

c 

0 

□RANGE  COVE 

96 ,  7M 

64 .  IN 

80. 4M 

.  1 

104 

21  + 

57 

30  + 

29 

0 

0 

0 

,00 

,  0  ] 

.  oc 

0 

PORTERVILLE 

100. <• 

66,6 

83.5 

2.4 

109 

5 

56 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.oc 

Q 

( 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

86.9 

63,2 

76.  1 

95 

20  + 

55 

31  + 

0 

11 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

Q 

{ 

° 

SAN  LUIS  DAM 

94.1 

65.3 

79.7 

106 

5 

56 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

,  0( 

.00 

.c 

C 

c 

c 

0 

SONORA  RS 

98.4 

59.1 

78.8 

1  . 0 

107 

20 

51 

31 

3  1 

0 

0 

0 

,00 

.  C 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

85,5 

52.7 

69.1 

93 

20+ 

44 

1 

7 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.  ( 

( 

STOCKTON  HBAP 

95.8 

61.5 

78.7 

107 

4 

54 

16 

28 

0 

0 

0 

,  oc 

-     ,  0  ] 

,  oc 

.  c 

c 

c 

0 

STOCKTON   FIRE   STi  NO  A 

94,  1 

56.4 

75.3 

.8 

106 

5 

46 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

,  00 

-  .01 

.00 

.C 

c 

0 

c 

0 

TEHACHAP I 

92  ,4M 

59. OM 

75. 7M 

100 

20 

47 

1 

( 

25 

0 

0 

0 

,00 

.0 

0 

c 

c 

0 

TEJON  RANCHO 

98 , 9 

71.3 

85.1 

2  . 4 

106 

20  + 

60 

31  + 

3  1 

( 

T 

J 

7 

9 

.  c 

c 

c 

c 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

101.5 

66.  1 

83.8 

3.6 

108 

21  + 

58 

31  + 

31 

0 

0 

0 

,00 

_  ,02 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

94.7 

56.4 

76.6 

2 . 6 

101 

19 

5 1 

1 

28 

0 

0 

0 

,  oc 

-  .03 

*oc 

.  0 

c 

c 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

97.3 

57.4 

77.4 

107 

5 

51 

31 

c 

30 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

94  5 

60.3 

77.4 

105 

4 

55 

31  + 

c 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  c 

c 

c 

0 

VI  SAL  I A 

97,7 

65,5 

81.6 

-  .5 

105 

21  + 

59 

31 

30 

0 

0 

0 

.01 

-      •  0  ] 

.  0 1 

10 

.  c 

J 

c 

c 

0 

WASCO 

10 1 , 8M 

67.8 

64 .  8M 

1 .4 

110 

21  + 

59 

3 1 

30 

0 

0 

0 

,02 

.03 

1 0 

.  c 

c 

c 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADQTR5 

DIVISION 

78.9 

1.7 

,02 

-  ,02 

.0 

*       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

94,3 

61 .8 

78.  1 

107 

2 

5  1 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

01 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

71.4 

56.7 

64.  1 

-  1,9 

80 

6 

50 

31 

57 

0 

0 

0 

0 

,00 

•  OC 

.  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

95,4 

60.0 

77.7 

1 . 3 

102 

5 

53 

13  + 

29 

0 

0 

0 

,11 

.03 

.  IC 

5 

.0 

c 

1 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

96,4 

63.0 

79.7 

103 

^ 

5  7 

1 4 

31 

0 

0 

0 

T 

.21 

2 1 

8 

.  0 

c 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

81,2 

50,4 

65  . 6 

88 

40 

31  + 

26 

0 

0 

0 

0 

•  26 

.10 

.  0 

c 

1 

c 

0 

BONITA 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

92  ,4M 

60,9m 

76. 7M 

2.9 

104 

4 

56 

27+ 

24 

0 

0 

0 

T 

9 

,c 

c 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

92,4 

51,5 

72.0 

106 

3 

46 

30+ 

20 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

,  C 

c 

c 

c 

0 

CAMPO 

95  ,9 

56,2 

76,1 

101 

17+ 

47 

31 

31 

0 

0 

0 

•  03 

.02 

20 

,  c 

c 

c 

0 

tANUuA   KAKK   y[t<^Lt  CUL 

96.4 

58.6 

77,6 

107 

2 

52 

3 1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

c 

c 

c 

0 

CHULA  VISTA 

70,6 

63.2 

67,0 

.  1 

77 

5 

57 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

■  00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

90,  1 

60.3 

75.2 

.6 

101 

5  + 

55 

14  + 

0 

16 

0 

0 

0 

,00 

_  ,02 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

94.0 

60,7 

77.4 

2.8 

107 

2 

53 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

79.3 

61,4 

70 . 4 

69 

3  1 

57 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  UY  AM  A 

97,7 

55,7 

76.7 

106 

2  1 

46 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

87,3 

58.2 

72.8 

2.1 

94 

17+ 

46 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

,09 

-  .49 

,04 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

96,7 

56.8 

77,6 

105 

6  + 

50 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

94.4 

58.4 

76.4 

108 

5 

51 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

,02 

,02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

101, 1 M 

83. OM 

4 . 5 

109 

4 

56 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C3CUNU1UU 

89.2 

6o!l 

74,7 

1.6 

102 

4 

52 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

96,6 

66.6 

81,6 

107 

4 

60 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

,01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIlLESPIE  FIELD 

89,0 

63,0 

76.0 

102 

4 

55 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

96,5 

57. 6M 

77. 2M 

106 

5 

49 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 
liii  Tan  LfvKini  a 

67,0 

M 

52.4 

M 

69,7 

M 

95 
101 

16 
4 

42 
48 

1 
31 

2 

11 
29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

,69 
,00 

.50 
.00 

9 

.0 
.0 

0 
0 

2 
0 

1 
0 

0 
0 

LAGUNA  BEACH 

74, 5M 

57. 6M 

66,  IM 

-  1.9 

65 

3 

52 

31  + 

19 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  7 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 
LOMPOC 

LONG   BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  WB  AP 

85,9 
69,3 
83,5 
84,5 

61  ,6 
51.5 
60.3 
63.0 

73,8 
60.4 
71.9 
73,8 

2.2 

97 
87 
95 
98 

4 
2 
4 
4 

56 
48 
56 
59 

1 

1 
31 
31  + 

0 

142 

0 
0 

7 
0 
3 

7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 

.00 
•  00 

T 

T 

T 

.00 
.00 
T 

S 
2 

■  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

LOS  ANGELES  WB   AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 
MT   BALDY  NOTCH 

74,6 
85,3 

62.7 
65.3 

68.7 
75,3 

-  .4 
2.3 

85 
96 

3 

4  + 

60 
60 

30  + 
27  + 

0 
0 

0 
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

T 

,00 

-  .01 
.00 

T 

.00 

29+ 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

MOUNT   WILSON  FC   338   B  // 
ncw'^U'^  1    stA^n  MARBOK 

82,3 
72.1 

65. 1 
61.2 

73,7 
66.7 

-  .7 

88 
79 

18  + 
21 

57 
56 

31  + 
31  + 

0 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

T 
T 

-  ,01 

T 
T 

28 
2 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARO 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PASADENA 

76, 3M 

62. 4M 

69. 4M 

81 

4+ 

56 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

90,0 
74.9 
92. OM 
91.0 

56.4 
55.9 
63. OM 
60.  B 

73.2 
65.4 
77. 5M 
75.9 

.0 
.6 

2.3 

103 
85 
99 

101 

2 
4 
15  + 
4 

50 
50 
52 
56 

29 
31 
1 

27  + 

0 
26 
0 
0 

17 
0 
21 
17 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 

.01 
.00 
,00 

-  .02 
.01 

-  ,01 

T 

.01 
.00 
.00 

9 

10 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

PERRIS 

pomona  cal  poly 
Ramona  spauldinc 
redlanos 

riverside  fire  sta  »3 

89. 9M 
95.2 
98.2 
95.9 

59.1 
55.5 
61.5 
61  .6 

74. 5M 
75.4 
79.9 
78.9 

.3 

3.2 
3.0 

100 
106 
108 
105 

3 
4 
4 

4+ 

52 
46 
55 
56 

27 
13 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

17 
29 
31 
30 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 

,02 
,00 
,00 

-  ,01 

-  ,06 

-  ,06 

T 

,02 
.00 
.00 

28 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

95.2 

57.4 

76.3 

105 

5 

50 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•1 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  224 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1970 


Temperature 


ll 

<z 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 

■a 
0 

0 

0) 

0 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

1    1.00  or  More 

8  S 
S< 

5  i 

hi 

S  i 

hi 

•11 

99. <t 

62.7 

Bl.l 

3.5 

108 

4 

56 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,02 

-  ,02 

,02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

65.5 

76.7 

2.3 

96 

4 

57 

31 

0 

11 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

65.4 

70.4 

.3 

85 

3 

62 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

56.0 

76.3 

2,0 

106 

2 

40 

IX 

0 

3 1 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

89,7 

61,1 

75,4 

101 

4 

51 

31 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

102.1 

59,2 

80.7 

3.2 

109 

17 

50 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

82. 9M 

62 .  5M 

72 .  7M 

,  8 

95 

4 

58 

27 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.8 

56.2 

64.5 

-  2,6 

86 

4 

53 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  .01 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.3 

55.5 

63.4 

80 

3 

50 

31 

57 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.0 

52.3 

62  .2 

,  0 

87 

3 

48 

17 

99 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

80. OM 

54.3 

67. 2M 

92 

2 

46 

31 

5 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.5 

60. BM 

69. 7M 

1,5 

90 

3 

56 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.6 

60.9 

77.3 

103 

4 

54 

25  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.4 

71.9 

.5 

98 

2 

53 

31 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

79.  IM 

50. 4M 

64. eM 

94 

2 

43 

30 

51 

3 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

59,8 

70.4 

92 

3 

54 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

9  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

93)2 

59.5 

76.4 

104 

2 

52 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

96.1 

56,5 

76.3 

3.3 

103 

17 

47 

31  + 

0 

3 1 

0 

0 

.08 

-  .40 

,08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

89.5 

60.0 

74.8 

1.8 

102 

5  + 

54 

27 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

73.3 

1.7 

.02 

-  .05 

.0 

110.5 

78,8 

94.7 

117 

19+ 

69 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.13 

.09 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

102.9 

68.7 

85,8 

111 

19 

60 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.11 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

97.', 

64,3 

80.9 

104 

17 

55 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

97.8 

57,8 

77.8 

1.2 

105 

19  + 

49 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.03 

-  ,09 

.02 

10 

,0 

Q 

0 

0 

0 

110.  1 

79.3 

94.7 

2.6 

115 

13 

71 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

-  ,15 

.06 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

110.0 

84.6 

97.3 

115 

31  + 

78 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

107.8 

76,8 

92.3 

114 

14 

70 

13  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.31 

,15 

,0 

0 

1 

0 

0 

107.3 

76,4 

91.9 

-  1 . 0 

112 

16  + 

68 

27  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

,  00 

,  0 

0 

c 

105.4 

71,9 

88,7 

114 

20 

56 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

,24 

,24 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

105.8 

77.5 

91,7 

112 

19  + 

69 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.67 

,46 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

116.7 

90,2 

103,5 

1.9 

124 

19+ 

74 

1 

0 

3 1 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

92, OM 

60. 6M 

76, 3M 

99 

18  + 

50 

1 

0 

0 

0 

c 

.35 

.29 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

107.4 

85,5 

96,5 

114 

10 

77 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

109.3 

76.6 

93,0 

.6 

113 

16+ 

70 

12  + 

0 

3 1 

0 

T 

-     ,  10 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.5 

70,2 

81.9 

2,7 

104 

5 

58 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

,03 

.01 

,03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

107.5 

82.4 

95,0 

113 

14+ 

75 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.7 

67.7 

82,2 

1.1 

104 

21  + 

58 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

,09 

-  ,02 

,05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

104.9 

77.9 

91,4 

111 

15 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

107.9 

78,8 

93.4 

1,6 

113 

14 

71 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

109.9 

79,0 

94,5 

115 

15 

72 

27  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

107.5 

77,5 

92.5 

.4 

113 

7 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.75 

.63 

.73 

.0 

0 

1 

1 

0 

108.7 

79,7 

94.2 

115 

16 

70 

17  + 

0 

3  1 

.40 

.16 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

85,5 

60.0 

72,8 

98 

16 

50 

1 

0 

4 

0 

0 

c 

.11 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

101.4 

66.0 

83,7 

107 

19 

54 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

108 

14  + 

31 

0 

0 

0 

.30 

.18 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

106.2 

76.3 

91.3 

110 

31  + 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

0 

Q 

Q 

0 

95. 7M 

73, 4M 

84. 6M 

101 

19  + 

65 

9 

0 

29 

G 

.03 

!o3 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

99.9 

71,5 

85.7 

107 

21  + 

59 

3  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.35 

,30 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

92.4 

67.3 

79.9 

99 

14 

61 

1 

0 

2  3 

1.76 

,95 

25 

,0 

0 

1 

0 

74.0 

47.8 

60,9 

80 

14 

36 

9 

126 

0 

c 

c 

c 

1.10 

,38 

9 

,0 

0 

3 

0 

0 

110.1 

84 . 5 

97,3 

117 

15 

72 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

•  2  2 

26 

0 

2 

0 

0 

98.9 

68.2 

83.6 

2.1 

106 

17 

57 

31  + 

0 

31 

c 

c 

c 

!o3 

,00 

!o3 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

102,4 

66.6 

84,5 

109 

19 

54 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

,03 

9 

,  0 

0 

109,8 

76.9 

93,4 

2.8 

116 

15 

57 

1 

0 

3 1 

.00 

-  .28 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

109,0 

86.0 

97,5 

115 

16  + 

78 

1 

0 

31 

c 

c 

c 

.03 

,03 

2  ^ 

.0 

0 

0 

0 

0 

100.0 

72. 4M 

86. 2M 

107 

20 

61 

31 

0 

30 

c 

0 

c 

.13 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

80,6 

65,3 

73.0 

3.9 

88 

20 

56 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

.20 

.11 

.20 

9 

,0 

0 

1 
1 

0 

0 

108,1 

78,7 

93.4 

112 

30+ 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

.56 

,0 

0 

1 

0 

107,0 

76, 5M 

91. 8M 

2.4 

114 

19 

68 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.50 

,47 

,50 

9 

,0 

0 

1 

1 

0 

106.2 

71.5 

88.9 

112 

18+ 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

1,18 

,95 

8 

,0 

0 

2 

1 

0 

100.0 

64.6 

82.3 

105 

21  + 

55 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

66.4 

38.4 

52.4 

75 

20 

30 

31  + 

383 

0 

0 

3 

0 

1.36 

.50 

9 

,0 

0 

5 

1 

0 

50.9 

32.7 

41,8 

58 

4 

12 

15 

712 

0 

0 

12 

0 

3.64 

2.00 

9 

2,0 

2 

10 

5 

4 

1 

95. OM 

67. 6M 

81, 3M 

102 

19 

56 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

86.0 

1.4 

.34 

.14 

T 

Precipitation 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  KB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   MARIA  WB   AIRPORT  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 

WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER   9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  e 
BISHOP   WB  AIRPORT 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGD   DESERT  PARK 
BRAWLEY   2  SW 
CANTIL 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDID   U  S   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA   FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN   JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SOUIRREL    INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMD  RANGER  STA 
VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JULY  1970 


Day  of  Monlh 


13 


14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


IL06ROOINT 

ANCMl^  PAC   JHlQH  COL 
ftIC  BAR  RASCER  STATION 
BOQNVlLLE   MNTNC  STA 
BRANSCQHe   i  NNm 

BRIDCEVlLLE  4  NNn 
BURNT  RANCH   I  S 
BUTLER  VALLIY  RANCH 
CALlSTQCA 

CALLAHAN  RASGER  STA 


CAZADERO 
CEClLVULf 
CLEAR  CREEK 
ClOVEROAlE  3  S 
COPCO  NO  1  0AM 


SE 


COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHHINCS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  we   C ITY 

fernoale  fl  SSW 

FERNDAlE   2  NM 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  flftACG 
PORT   BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  RQSS 
CAR&ERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

CRATON 

CREENVIEM 

GUERNEVIL1.E 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 

HILTS 

HONEYDEM  Z  MSM 
HOOPA 

IOLEhIlO  HwY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELO 

KLAHATH 

KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  HONUNENT 

MAO  RIvER  RANGER  STA 

MARE  ISLANO 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAHYEns  BAR  RANGER  STA 

SCOTU 

SMELTER  COVE 

SKAGGS  SPCS  LAS  '.OMAS 
SONOMA 

STANOISH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  0AM  VtjTA  PT 
TuLELAKE  /, 

UK  I  AH 

UKIAH  4  HSm 
UPPER  MATTOLE 
HBfiVERVlLLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

HILLITS   i  NE 
WILLOW  CREEK  1  Nw 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

B6RRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE   CANYON  MB  AIRPQftT//R 
BOWMAN  OAH 
BRANNAN  ISlANO 

brookS  farnham  Ranch 
brush  creek 

bu:khorn 
bucks  creek  ph 

BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY   U  Sh 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOuSE 
CENTERVlLLE  PH 
CHALLENGE   RANGER  STA 

CHESTER 

chico  experiment  5ta 
citrus  heights 
Clarksburg 


.00 
.00 

.00 


S««  H«l«[«oce  Nolos  Following  SUUon  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  U 


15 


25     26  27 


clarks  valley  MUUO  ftCM 

CLEARLAKE  HIOHLANPS 
C0H4SSET    1  NNE 
COLEhAN  FiSHtRIES  S^A 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  I  S5M 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  MSm 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  FUREBay 

DE  5ABLA 

DOBBINS    1  S 

DOHNievULE   B4NCEP  STA 

dunnican 

dunsmuir  ranger  sta 
east  park  reservciir 
fairfield  f ire  stition 

fall  river  mill  intake 
folsom  dam 

FORESTHILL   PANCER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  Z  S 

GEORGETOWN  HANGER  STa 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY   NO  ^ 
GREENVILLE   RANgER  STa 

HARRISON  Gulch  rs 

HARRY   ENCLEBPIGHT  DAM 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

hunter  pist  graves  rch 
iowa  hill 
jess  valley 
kelSeyville 
kilarc  power  house 

lakeport 

lakeshore 

lake  spaulding 

lake  spaulding  dam 

leesville  keegan  panch 

little  valley 
lookout  3  wsw 
lovalton 

madeline  mntnc  sta 
manzanita  lake  // 

markley  cove 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIDOLETOHN 
MINERAL 

MOUNT  OANAHEK 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

oroville 

ORDVUlE  BRILIGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  Ranger  sta 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFO 

PLATINA 
PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

POUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  MB   AIRPORT  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETOWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVlLLE   PANfiefi  STA// 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 
STONYFORD  COQLEY  RANCH 
STQNYFOBO  RANGER  STA 
STQNV  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER   LAKE    7  H 
VACAVlLLE 
VINTQN 

vollmers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

WILLOWS 

WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


03 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS 

BOCA 
BODIE 

bridgeport 
cedarville 

dqnner  memorial  st  pk 


See  Relerence  Noles  Following  Stalioa  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


EllErv  lake  / 

flEHINQ  FISH  AriO  &A>^E 
FORT  IIOhEll 
OEM  LAKE 

hevers  inspection  STA 

HONO  LA'E 

sacehen  C^EEK 
secret  valley 
squam  vallfy 

ST&NDISH  ll  E 

SUSANVILLE  AIAPOflT 

TAHOE  CITV 

TERHO 

TftUCKEE  "ANCEft  STATION 
HENDEL   10  SE 

kOODFlKDS 


ALAMU   1  N 
ARROYO  GRANGE 
6EN  lOmONO  no  3 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INCAHE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORO 
CER8ER  RANCH 
t-RROY 

r.lLROV  1*  £NE 
HALF   HQON  BAY 

HERNANDEZ  2  Nw 
HQlLISTER   1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMQRE  CauNTY  F  0 

LOCKWOOn  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  «.  SH 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  Z  E 
MQRRO  BAY  FIRE  DEFT 

MORRQ  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAH II TON 
NACIMIENTO  DAM 
NEMARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 
PAICINES   OhRMALL  ranch 

PALO  altq  jr  museu^i 

paldma 

parkfield 

paso  rorlfs 
paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 

POINT  PlEDRAi  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  D£P 
PRIEST  VALLEY 
PEOWOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MB  Ap 
S  f  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIQ  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

iANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTfl  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  Z  Sfl 

santa  margarita  boost 
searsville  lake 
soledao 

spreckels  mwy  bridge 

UPR   SAN  LEANDRO  filter 
MALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  E 
MATSONVILLE  WATERWORKS 


.00 
.00 


.00 


WRIGHTS 


DRAINAGE  OS 
ANCIOL* 

ANTIOCH  FtBREBOARO  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASM  MOUNTAIij 
AUBERDY   1  NW 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
SLACKWELlS  corner  2WNW 
PUTTDNkI LLDW 


.00 
.00 
.00 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


9      10     U     12     13     M     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CALAVERAS   B IC  TREES 
CAMP  PARDEE 
CASTLE   ROCK    RAD  LAB 
CATHEVS   VY   BULL   RUN  RH 
CHERRV  VALLEV  DAM 

COALINCfl 
COALINGA    U  WNM 
CORCORAN   IRRJG  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

elECtra  power  house 

ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FIDDLETOHN  LYNCH  RANCH 
FIVE    POINTS  3  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
CLENNVULE 

GRANT  GROVE 
GROVELAND  RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  0AM 

IDRIA 
IDNE 

JOHNSONOALE 

KERLINCER 

KERN  RIVER  PH  NO  I 


KERN  RIVER  PH  NO 
KETTlEmAN  CITY 
KETTL6MAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 


SE 


LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

LODGEPDLE 
LOOl 

LOS  BANOS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  RESV 

MADERA 

HANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEAODM  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEMMAN  2  NM 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE    FLAT  DAM 
PORTERVI LLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   1  S 

SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YDSEMlTE 
SPRlNGVlLLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON  MBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO 
SUTTER  HILL  RANGER  Sta 

tehachapi 
tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 
tiger  creek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLQCK 
VISALl A 
WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 

WEST  POINT 
WOFFOrD  HEIGHTS 

yosemite  park  HEAOQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTDN-HUBBARD  RDFC2610 

ALISO  CN  Oat  MT   FC  't'tft 

ALPINE 

ALTADEN& 

ANZA 

arroyo  seco  rs  fc  sosd 
avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  FC1*3B 
barrett  qam 
beaumont 


PLANT 


BEAUMONT  PUMPING 
BEL   AIR  FC    10  6 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE   DAM  / 
BIG  DALTON  DAN  FCaZSBE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC^6DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BURBANK  FD  FC226  B 
BURBANK   VALLEY  PmP  PLT 


.03 
.05 


Sm  R«l«T«nc*  NolM  FoUowlag  SUUon  Iiuiax 
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DAILY  PRECIPITATION 


C&LIPORNU 
JU^,Y  1970 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


25     26     27     28     29     30  31 


CAHPO 

CANOcA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWO'tTM  FC2*P 
CHULA  VISTA 
CLAREHONT  PONONA  COl 

COLBVS  FC   *S  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 
CRYSTAL  LAKE  ft  2620 
CULVER  CITr 

CUYAHA 
CUVAHACA 

DESCANSO  RANGER  ST* 
OQWNEV  FQ  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  0AM 
ELIZABETH  LAKE  FCUBb 

elsinore 
escondioo 

FULMOrE   1  WNW 

FONTaNA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HiLLCREST  RV 
CIBRALTAft  DAM  NO  2 
CUI.ESPI6  FIELD 

CLENDAlE   STAPEN  FC295C 
CLENOORA  WEST  FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENShAM  OAH 
HOEGEES  FC   60  A 
lOVLLWUO  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLi 
JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC    560  8 

LECHUZA  PT   STA  FC  352B 
LOMPDC 

LONG  BEACH  PUB  SvC 
LONG  BEACH  •JB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANCElES   MB   AIRPORT  ft 
LOS  ANGElES  CIVtC  CTR  fi 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
HOORPARK 

MT  BALOY   FC  flSG 

HT  BALOY  NOTCH 

MOUNT   wIlSON  FC    338  B  // 

NEWBURY  PARK  *>  Sw 

NEWMALL  SOlEOAO  FC32CE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOHO  2  NH 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PACDIHA  DAM  FC   33  A  E 
PALOmaR  mT  OBSERVATORY 

palds  verdes  est  FC*3D 
pasadena 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  CRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDINC 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA 


113 


RIVERSIDE   EXP  STA  ft 
SALSIPuEDES  CAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAND6ERG  PTL  FCUOB 
SANDBERC  MB  / /k 

SAN  DIECQ  MB   AIRPORT  R 
SAN  DIMAS   FIRB  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   DM  FC'.ZSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DE^T 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

Santa  ANA  Fiae  station 

SANTA  ANITA  FERN  FC'>32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  HARIA  WB  AlflPQRT  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SIGNAL  MILL  FC  ^IJ 
SOMIS  3  NW 

SCAORA  PAC    FC    396  C 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOllS 
THOUSAND  OAKS 
.    TOPANCA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCMELL  DAM 
UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

VAN  NUyS   FC  15a 

VENTURA 


.00 
.00 


.00 
.00 


S—  R*Ur«DC*  NolM  Following  Station  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


VINCENT  FIRE   STA  FC12D 
VISTA  2  NNE 
W4LNUT  PTL  STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

V0R6A  LINDA 


aoelanto 
apple  valley 
baker  9  nnw 

BARSTOW 
BEAUMONT    I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PASK  FC  833 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP   WB   AIRPORT  R 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PAPK 
BOULEVARD  NO  Z 
BRAWLEY   2  SW 
C ABAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPQRT 
DEATH  VALLEY 

DEEP   CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  SIDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S    DATE  GARDEN 

INYOkERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 
LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJ AVE 

MDRONGD  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN  JAC INTO  WSP 

NEEDLES   FAA  AlRPORT 

NILAND 

ocdtillo  wells 

PALMDALE 

PALMDAlE    FaA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL    INN  2 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

TRDNA 

TWENTYNIN6  PALMS 
VALYERMO  RANGER  ST4 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

WIlDROSE   RANGER  STA 


.00 
.03 
.35 

.02 
1.76 
I.IO 


1       2      3       4       5       6  7 


.01     T  ,26 
.13  .38 
.02      .10  ,22 


T  T 
.20 


T         .10  .02 


10  I  11  I  12     13  I  14  I  15~   16  I  17  I  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24~  25  |  26  28  |  29  |  30  31 


.06  .05 
.06  .06 
.06 


.O^t  .04 
.10 


.16      .06  .U 


.95 

T  .23 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1969  -   1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

*        *  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  57.08 

ANGWIN  PAG   UNION  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

51.98 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

45.28 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

50.66 

BRANSCOMB   3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

87.27 

BRIOGEVILLE  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

67.30 

BURNT  RANCH   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

I 

l.O 

47.89 

CALISTOGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.79 

CALLAHAN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

1.5 

T 

4.0 

6.0 

23.91 

CAZADERO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

93.23 

CECILVILLE   5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3 

1.8 

4.6 

1 

T 

I 

3.4 

T 

12.8 

44.21 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

67.77 

CLOVERDALE   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

57.32 

COPCO  NO   1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

1.5 

T 

T 

2.0 

2 

22.80 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

CRESCENT  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

66.23 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  nN  GD 

87.90 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

81.97 

DUTTONS  LANDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.25 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

_ 

_ 

EUREKA  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38.22 

FERNDALE   8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

39.97 

FERNDALE   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.76 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

77.96 

FORKS   OF  SALMON 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

FURT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

41.78 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


r.AI  IFDRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

IVIAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

FORT  BRAGG  AVIATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

77.26 

FORT  JONES  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.9 

1 

T 

.5 

2.0 

T 

3.4 

1 

27.30 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

42.  16 

GARBERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

64.30 

GASQUET  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

93.46 

GRATON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

52.14 

GREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

21 .46 

GUERNEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

63.52 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

58.98 

HAYFORK  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

T 

- 

E  41.71 

HEALDSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

56.52 

HEALDSBURG  NO  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

53.17 

HILTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

T 

.5 

1 

2.0 

2 

1.0 

4.5 

3 

E  24.18 

HONEYDEW  2  WSw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

114.18 

HOOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

57.77 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

82.80 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

66.54 

KENTFIELD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

62. 14 

KLAMATH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

83.04 

KORBEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

46.74 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

E  55.32 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

•  1 

1.8 

I 

7.3 

9 

5.9 

20 

2.1 

2 

21.7 

13 

6.6 

4 

1.0 

2 

46.5 

51 

16.53 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

6.0 

2 

T 

1.0 

1.0 

1 

T 

T 

S.O 

3 

70.61 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

23.28 

MOUNT  HEBRON  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5 

T 

T 

13.0 

6 

.5 

T 

11 

14.09 

MUIR  WOODS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.86 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


IFHRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECrP 
TTATION 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

I 

27  .  33 

DAKVlLLE    1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

39.48 

OCC IDENTAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

71 .49 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

66.  10 

ORLEANS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

55.90 

PtTALUMA  FIRE   STA  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  29.88 

POINT  ARENA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

46.30 

POTTER  VALLEY  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

52.75 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

77.42 

SAINT  HELENA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

44.26 

SAN  RAFAEL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

46.48 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38.44 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

T 

T 

T 

T 

.8 

46.42 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.62 

SHELTER  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

52.30 

SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

78.12 

SONOMA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

33.23 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

77.48 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

42.89 

TULELAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

T 

16.0 

6 

- 

- 

12.25 

UK  I  AH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

48.71 

URIAH  4  WSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

55  .93 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

80.50 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

45.25 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

~ 

7.0 

1 

T 

25.41 

WILLITS   1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

56.55 

WILLOW  CREEK   1  NW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

51.57 

YREKA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.2 

1 

T 

T 

3.3 

1 

1.0 

T 

6.5 

2 

22  .09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OP   1969  -  1970 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
nATION 

*        *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

9.0 

12 

1.5 

10 

1.5 

6.5 

1 

6.0 

1 

2.0 

26.5 

24 

22.29 

ALTURAS   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

9.0 

.5 

1 

1.0 

1 

10.0 

10.0 

2.5 

33.3 

15.20 

AUBURN 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

36.60 

BERRYESSA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.38 

BIG  BEND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6.0 

3 

16.0 

9 

28.0 

2  1 

32.0 
31 

25.0 

28 

39.0 
31 

29.0 
9 

T 

1 

175.0 

133 

82.72 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

19.4 
6 

31.5 

16 

14.6 

11 

15.6 

16 

34.9 

18 

28.4 

11 

2.7 

151.4 

78 

79.42 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.0 

1 

18.0 

5 

35.0 

14 

22.0 
14 

21.0 
23 

35.0 

16 

32.0 
11 

4.0 

170.0 
84 

84.48 

BRANNAN  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.84 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

21.47 

BRUSH  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2.0 

6.0 

4.0 

17.0 

89.95 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

4.0 

1 

16.5 

14 

7.2 

13 

6.0 

3 

13.5 

10 

2.0 

2.0 

51.2 
4i 

E  80.46 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

76.48 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

5 

8.5 
6 

.5 

7.0 

2 

6.5 

2 

29.5 

15 

35.66 

CAMPTONVILLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

1.5 

2.0 

- 

68.63 

CANBY   11  SW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

- 

1 

T 

1.0 

- 

1 

2.0 

- 

15.51 

CANBY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

6.0 

.3 

2.0 

- 

- 

3.8 

1 

- 

19.38 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.0 

3 

14.5 

12 

8.0 

27 

16.0 

19 

20.5 

13 

6.5 

1 

3.0 

73.5 

75 

45.86 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1 

2.5 

2 

T 

3.5 

3 

47.92 

CENTERVILLE  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

51.28 

CHALLENGE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

80.60 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

20.0 

12 

21,0 

28 

10.0 

10 

18.0 

9 

7.0 

1 

i  .0 

79.0 
61 

40.11 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

31.41 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

20.76 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

16.92 

CLAKKj    VALLc'    nUDU  KLH 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

20.43 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.30 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
riATION 

COHASSET    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2.0 

5.0 

3 

.5 

I 

7.5 

4 

73.26 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

30. 'tS 

CDLFAX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

50.13 

COLGATE   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

'.6.70 

COLUSA   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.27 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.52 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.51 

DANA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 

6 

1.8 

3 

T 

5.0 

2 

1.5 

2 

13.8 

13 

41.19 

OAVIS   2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.04 

DAVIS  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEER  CREEK   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEER  CREEK  FOREBAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

12.8 

7 

T 

10.0 
9 

9.0 

6 

17.0 

10 

T 

- 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

78.36 

DOBBINS   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DOBBINS  COLGATE  FDREBY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

2.0 

1 

<t.O 

2 

71.26 

OUNNIGAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

~ 

- 

~ 

OUNSMUIR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

T 

T 

T 

3.0 

2 

67.99 

EAST  PARK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

23.76 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

24.26 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

3 

1 

1 

- 

5 

24.45 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.64 

FDRESTHILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

2 

3.0 

3 

6.0 

5 

55.95 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

39.64 

GARDEN  VALLEY   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

39.01 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

6.0 

2 

6.0 

12.0 

62.89 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

1    IN  ON  GO 

75.95 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

63.51 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

55.86 

GREENVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 

i     i  IN     Ul'i  \jU 

4.0 

5 

9.5 

■a 

3.0 

2 

6.0 

7 

22.5 

1 7 

47.57 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWFALL 

3.0 

1 

.5 

1 

41  .28 

HARRY  ENGlEBRIGHT  DAM 

SNOWFALL 
i    1  IN    UN  GD 

35.47 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

2.0 

2 

4.0 

1 

,5 

1 

9.0 

6 

23.80 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

35.80 

HOSERGS 

SNOWFALL 

1     T  Ki   n  Kl   r  n 
i    1  IN   UN   u  U 

T 

T 

4,0 

1 

4.0 

1 

E 

68.43 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.51 

IOWA  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2,2 

3.5 

3 

5.7 

3 

56,36 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

20.5 

1 1 

8,5 

1 7 

T 

5 

6.5 

7 

21.5 

6 

T 

T 

57,0 

^  6 

17,95 

KELSEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33,15 

KILARC   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 

1      T  M    n  Ki    f  n 

i    IN   UN   Ci  D 

.5 

1 

3.0 

2 

2.5 

1 
I 

6.0 

53,28 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38,94 

LAKESHORE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

76,54 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 

3.0 

15.0 

35.5 

16,5 

22.5 

33.0 

30.5 

3.5 

159,5 

77,84 

1    IN  ON  GO 

1 

6 

1 9 

1 3 

2  1 

19 

1 1 

90 

LAKE   SPAULDING  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

27,98 

LITTLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.8 

1 1 

.5 

12 

.3 

9.0 

7 

20.0 
5 

4.0 

2 

41.6 

3  7 

22,08 

LOOKOUT   3  WSW 

SNOWFALL 

1      T  KI    n  KI    f  n 
1    I  IN   HN  GD 

T 

1.2 

11.0 

.3 

2.0 

1 

L 

7,0 

6.0 

1.6 

29.  1 

30.41 

LDYALTON 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

- 

E 

21.01 

MADELINE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

8.0 

11.2 

7.0 

12,0 

12.0 

6.0 

61.2 

E 

12.39 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

8.0 

Ak 

V 

28.5 

1 9 

14.5 

2  8 

18.0 

1 8 

35.0 

2  3 

15.0 

1 2 

8.0 

3 

T 

129.0 
111 

54.51 

MARKLEY  COVE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

_ 

- 

MARYSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

22.18 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

10.0 

5 

2.0 

2 

2.0 

1 

5.0 

2 

2.0 

1 

1.0 

22.0 

11 

57.18 

MIODLETOWN 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

58.42 

MINERAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1.0 

1 

1.3 

1 

20.5 

15 

3.5 

13 

11.0 
12 

28.5 

12 

u.o 

7 

2.0 

2 

T 

78.8 

63 

71.25 

MDNTICELLD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued   SEASON  DF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

MOUNT  OANAHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

^  1 

1 

3.C 

2 

7.2 

10.6 

6 

48.40 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

9.« 

1 

9.C 

U.l 

i.e 

9.6 

1.1 

45.2 

10 

35.53 

NEVADA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

58.46 

NICOLAUS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.30 

ONO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E  46.02 

ORLANO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

22.31 

DROVlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

33.76 

ORDVILLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.51 

PACIFIC  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

T 

1.0 

1 

5.0 

2 

7.0 

2 

14.0 

7 

49.80 

PARADISE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

67.30 

PASKENTA  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.36 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

E  35.31 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

.5 

.5 

93.01 

PLACERVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

42.35 

PLACERVILLE  IFG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

3.0 

43.93 

PLATINA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

2 

1 

3 

40.  19 

PDRTOLA 
QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

6.0 

11 

3.7 

3 

5.0 

9.0 

u 

2.0 

6.0 

\ 

9.5 
4.5 

6.0 

39.5 

22 

14.2 

23.96 
51.72 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.17 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

55.51 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  18.76 

RIO  VISTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

17.77 

RQCKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.87 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

2.0 

c 

- 

76.73 
17.17 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17.71 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

70.58 

SHINGLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38.86 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1969  -1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAl 
PBECIP 
nATION 

SHINGLETOWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

12.0 
5 

.5 

I 

T 

13.5 

1 0 

52.02 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

8.5 

3 

.5 

1 

3 

5 

3 

1 5 

78.21 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

.4 

6.7 

4 

11.3 
3 

13.0 
4 

T 

32.4 

1 2 

31 .46 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

26.5 

52.0 

24 

94.0 

31 

29.5 

28 

47.4 

3  1 

45.5 

30 

2.0 

15 

306.9 

E 

63.92 

STDNYFORD  CQOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.3 

.3 

3.0 

3.6 

65.58 

STONYFORD   RANGER  STA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

25.06 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.15 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.5 

2 

1.0 

11.5 

6 

12.0 
4 

15.0 

3 

53.0 

15 

95.41 

TURNTABLE  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54.44 

UPPER  LAKE  7  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

50.24 

VACAVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  GN  GD 

27.62 

VINTON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

T 

9.0 

- 

1 

2.0 

7.5 

4.0 

- 

17.22 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

79.99 

VDLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.48 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

70.95 

WILLIAMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.86 

WILLOWS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.59 

S  Nn WP  A  L 1 
1    IN  ON  GD 

18.85 

U  T  NTFR  ^ 

C  M  n  U  C  A  1  1 

I   IN  ON  GD 

25.81 

wnnni  anh  i  wnw 

s  Nnw  P  A 1 1 
1    IN  ON  GD 

19.73 

4             4  4t 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
1   T  N  riN  n 

1       ill      LP  11      \t  U 

- 

- 

5.5 

1  3 

6.5 

26 

8.0 

9 

11.5 

9 

17.  j 

7 

- 

26.58 

BODIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.2 
4 

1.3 

1 

13.5 

9 

23.8 

31 

5.5 

28 

10.5 

31 

13.3 

5 

T 

79. i 

i09 

E 

8.62 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.1 

.5 

1.5 

5 

10.5 
8 

4.0 

3 

2.5 

4.5 

1 

T 

24.6 

17 

7.48 

CEDARVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.8 

3 

T 

7.7 

9 

1.7 

9 

.8 

1 

3.6 

2 

9.  1 

5 

4.0 

2 

30.7 

31 

18.01 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

6 

22 

25.5 
31 

26 

35.0 

25 

29.5 
8 

T 

120 

E 

38.11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHECIP- 
riATION 

DOYLE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

3.E 

1 

.  1 

^  1 

.5 

1 

4.9 

14.52 

DOYLE   5  SSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4.« 

t 

1.5 

l.S 

2.1 

i.e 

6.1 

17.8 

6 

24.71 

ELLERY  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22.62 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

T 

- 

11.23 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

11. C 

I 

T 

13. C 

U 

6.C 

9 

3.0 

1 

6.C 

7.0 

1 

2.0 

48.0 

24 

18.76 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13.70 

MEYERS   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4 

2 

2.0 

T 

6 

10.60 

SAGEHEN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.2 

3 

3 

21.3 

20 

34.6 

31 

24.8 

28 

31.5 

31 

13.0 
13 

132.8 

129 

40.63 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

11.06 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

1 

5.5 

4 

30.5 

22 

36.5 

29 

26.0 

26 

40.0 

15 

24.0 

9 

2.0 

2 

166.5 
108 

57.13 

STANDISH   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.3 

.8 

1 

.5 

.5 

3.3 

1 

1.5 

10.9 

12.08 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9 

3 

1.5 

1 

20.37 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 

2 

1.0 

2 

14,5 

17 

28.0 

31 

20.5 
28 

18.0 

24 

22.0 

7 

1.0 

1 

T 

107.3 
112 

36.73 

TERMO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.2 

9 

6.0 

20 

3.0 

2 

5.7 

3 

9.5 

1.8 

1 

13.75 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL    10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

1 .  I 

18.0 

14 

26.0 

31 

15.5 
28 

25.0 

13 

2  6  •  0 
8 

- 

116.6 

96 

35 .58 
9.49 

WQODFORDS 

•         *  * 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 

4 

3.5 

4 

7.5 

4 

11.5 

4 

7,5 

3 

36.0 

19 

t  5  .  *t  / 

CENTRAL  CDAST 
DRAINAGE  O^t 

ALAMO   1  N 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

24.53 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.75 

BEN  LOMOND  NO  3 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

41.05 

BERKELEY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

27.28 

BIG  SUR  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.00 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.73 

BRADLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BURL INGAME 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

19.13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conlinued   SEASON  OF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

26.20 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

19.71 

CARMEL  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.52 

CHITTENDEN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

20.92 

CONCORD   3  E 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

E  16.01 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

21.98 

DAVENPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

26.11 

FORT  ORD 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY   11  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER  1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LDCKWDOD  2  N 

LOS  GATDS 

LOS  GATQS  1  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

12.92 
18.51 

22.13 

22.18 

20.89 

12.26 

E  12.68 

7.93 

28.03 

E  26.85 

12.70 

11.23 

16.79 

17.66 

22.25 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL   2  E 
MORRD  BAY   FIRE  DEPT 
MORRD  BAY  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CC 

• 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

16.08 
11.68 
18.32 
10.51 
13.01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
nATION 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

6.: 

10.5 

E  17.69 

NACIMIENTO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.62 

NEUARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.32 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.56 

PAICINES   DHRWALL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.48 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.07 

PALOMA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

17.97 

PARKFIELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  10.20 

PASO  ROBLES 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

9,22 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.21 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.75 

PISMO  BEACH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.25 

POINT  PIEDRA5  BLANCAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.40 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

15.47 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.93 

REDWOOD  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.83 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

25.84 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.34 

SALINAS   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.97 

SALINAS   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.00 

SALINAS  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

12.83 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.50 

SAN  ARDO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

8.18 

SAN  ClEMENTE  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

18.28 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 

22.54 

San  FRANCISCO  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19.58 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

20.80 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SEASON  OF   1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 


AUG 


SAN  CREGORIQ  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN   LUIS   OBISPO  PDLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SDLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   Z  ESE 
WALNUT  CREEK  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


05 


ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  1  Nw 
BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2WNW 
BUTTDNWILLOW 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.. 

)  4.( 

3  2.C 

i  I 

)     11. C 

)  23.; 
< 

28.; 

>  1< 

72.5 

62.24 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.07 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

21.62 

CHERRY  VALLEY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

l.C 

1 

3.! 

2 

l.C 

1 

11. C 

e 

23. C 

e 

31. J 

6 

71.0 

26 

51.95 

COALINGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.77 

COALINGA   14  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.80 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.55 

DELANO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.28 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

OENAIR  3  NNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

10.72 

DUDLEYS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

1 

9.0 

2 

3 

39.53 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

33.21 

ELLIOTT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

E  18.20 

EXCHEOUER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

18.51 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

39.66 

FIVE   POINTS   5  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.66 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.12 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.69 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

1.0 

3.5 

4.5 

13.75 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

9.0 

9 

3.0 

6 

15.0 

27 

8.0 

20 

39.0 

28 

29.5 

14 

106.5 

106 

33.08 

GRDVELAND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

1 

3.0 

1 

6.5 

10.0 

37.56 

HANFORD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.99 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

4.5 

2 

7.3 

3 

20.5 

32.3 

35.07 

HUNTERS  DAM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

2.5 

14.5 
4 

18.0 
4 

56.32 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

13.0 

3.0 

22 

41,0 

31 

25.0 

42.0 

54.0 

180.0 

IDRIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

11.51 

I  ONE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

21.13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP. 
rTATlON 

JOHNSDNDALE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

E  19.88 

KERLINGER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.91 

KERN  RIVER  PH  NQ  1 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

7.00 

KERN  RIVER  pH  NO  3 

SNOWFALL 
1   IN  nn  GD 

8.66 

KETTLEMAN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.96 

KETTLEMAN  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

E  4.15 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.15 

LEBEC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

8.0 

1 

8.0 

1 

12.22 

LE  GRAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.86 

LEHMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.10 

LEMON  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.61 

LINDSAY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9.52 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.59 

LODGEPOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

10.0 

20 

3.0 

13 

26.5 

24 

13.5 

28 

59.5 

31 

33.0 

13 

T 

146.5 

129 

34.41 

LODI 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

16.83 

LOS  BANOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.20 

LOS   BANOS   ARBURUA  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.10 

LOS  BANDS  DET  RESV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.11 

MADERA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.93 

MANTECA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

11.12 

MARICOPA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

3.56 

MARIPOSA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

30.61 

MATHER 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

T 

7.8 

6 

15.4 

6 

28.0 

7 

53.2 

20 

35.41 

MEADOW  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

4.0 

2 

1 

4 

23.38 

MENDOTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.28 

MERCED  FIRE  STATION  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.59 

MODESTO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

10.82 

NEWMAN  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   ^  ,  ,  ^   CALIFORNIA 


Stfition 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
HATION 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

E  30.24 

ORANGF  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.51 

PACHECO  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.65 

PANOCHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.71 

PATHWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.5 

1 

4.5 

2 

6.50 

PINE   FLAT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

14.76 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.59 

POSEY   3  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

l.O 

1 

T 

11.0 

17.0 

29.0 

23.71 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

5.0 

1.0 

10.0 

16.0 

2 

27.0 

2 

59.0 
4 

52.85 

SAN  ANDREAS   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

31.96 

SAN  LUIS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.51 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.43 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

4.0 

1 

.5 

2 

1.0 

1 

7 

33.0 

14 

17.5 

6 

31 

42.52 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

25.39 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

42.32 

STOCKTON  WBAP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

16.38 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

14.93 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.75 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.5 

1 

- 

T 

1 

8.26 

TEJON  RANCHO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.84 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

17.84 

TIGER  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  on 

T 

T 

1.0 

12.5 

2 

13.5 

2 

53.49 

TRACY  CARBONA 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

E  7.33 

TRACY  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

11.99 

TULEFIELD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TURLOCK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9.58 

V  I  SAL  I  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.97 

WALLACE    1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  21.25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

WASCO 

SNOWFALL 

1     T  w   n  M    r  r\ 
i    I  IN   DIN  \ju 

4.39 

WESTHAVEN 

SNOWFALL 

1     T  M   nM    r  n 
1     i  IN    UIN  \ju 

4.55 

WEST  POINT 

SNDWF AL  L 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

T 

5  •  7 
3 

unccnon  hptt. ht^ 
wurruKu  nciuni j 

1    IN  ON  GD 

8.79 

YDbcnlTt    HARK  MbAUWIKi 

c  u  n  u  c  A  1  1 
3INUWPALL 

1    IN  ON  GD 

T 

- 

8  .  2 

1 1  .  U 

3 

- 

36.96 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTQN-HUBBARD  RDFC261D 

SNOWFALL 

7.17 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

SNOWFALL 

i     IN    UlN    b  □ 

13.54 

ALP INE 

SNOWFALL 

1     IN    QN  GD 

T 

T 

E  9.U 

ALTADENA 

SNOWFALL 

L     IN    UN    G □ 

13.01 

ANZA 

SNOWFALL 

i     I N    ON    G  U 

.5 

.i 

1.0 

E  8.41 

ARROYO  SECD  RS  FC  508D 

SNOWFALL 
i    IN    DN  GU 

12.72 

AVALON  PLEASURE  PIER 

SNOWFALL 
i    IN   ON  GD 

E  6.55 

AZUSA  CITY   PARK  FC143B 

SNOWFALL 

i     i  IN    DIN  \tU 

13.17 

BARRETT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

9.91 

BEAUMONT 

SNOWFALL 
1    T  M   n  w   r  r\ 

1     1  IN    U  IN  \jU 

7.76 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.82 

BEL   AIR   FC    10  B 

SNOWFALL 

1     T  M    n  w   r  n 
i     1  IN    U  IN  \jU 

9.95 

BIG  BEAR  LAKE 

SNOWFALL 

i     1  IN    u  IN  vU 

8.5 

3 

4.0 

- 

- 

- 

14.87 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

SNOWFALL 
I    IN   ON  CD 

- 

- 

- 

- 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

SNOWFALL 

I     IN    UN  uLJ 

16.61 

BIG  TUJUNCA  DAM  FCtbDi 

SNOWFALL 

i    IN    UN  GO 

16.11 

BDNITA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOUQUET  CANYON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.66 

BREA  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

BURBANK   FD  FC226  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.88 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.86 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECtP 
rtATION 

CACHUMA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.86 

CAMP  HI   HILL  OPIOS  57E 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

- 

1.3 

- 

- 

CAMPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9.31 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.69 

CHATSWORTH  FC2''F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.42 

CHULA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.71 

CLAREMONT   POMONA  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.11 

COLBYS  FC  53  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.15 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

8. A3 

C0VIN4  TEMPLE   FC    193  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11. 'il 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

3.5 

3 

- 

22.63 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

E 

6.6'> 

CUYAMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.23 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.3 

1 

3.5 

5.8 

1 

20.10 

DESCANSO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

11.65 

DOWNEY   FD  FC107C 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

7.55 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

9.02 

El   CAPITAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.90 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

10. BO 

elsinore 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.08 

ESCONDIDD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.96 

FILLMORE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

12. AS 

FONTANA  5  H 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

16.59 

FONTANA  KAISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.00 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

E 

8.83 

GIBRALTAR   0AM  NO  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

17.4(9 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.99 

GLENDALE   STaPEN  FC295G 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.85 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECIP 
HATION 

GLENDORA  WEST   FC  185 

SNOWFALL 

15.01 

HAINES  CYN  LOWER  FC36i. 

SNOWFALL 
1   T  N  n  N  r»  n 

14.36 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

SNOWFALL 
1    T  Ni  n  N  r.  n 

15.42 

HEMET 

SNOWFALL 

1  T  N  DM  r. n 

8.33 

HENSHAW  DAM 

SNOWFALL 
1    T  N  n  NI  r.  n 

I      1  IN     U  IN  ijU 

E  14.32 

HQEGEES   FC   60  A 

SNOWFALL 

1     T  M    n M  CD 

X       11'      I  UN      V  U 

23.24 

IDYLLWILD   FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    T  N  n  N  r.  n 

X      i  IN     U  IN     U  U 

T 

- 

2 

- 

15.87 

JULIAN  WYNOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

14.18 

JUNCAL  DAM 

SNOWFALL 

1     T  N    n N  CD 

X       1  'N      U  IN  \3U 

T 

T 

E  18.33 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

SNOWFALL 
1   TN  nN  an 

1       111      U  IN      w  U 

12.49 

LACUNA  BEACH 

SNOWFALL 
1    T  M   n  M   r  n 

1     1  IN    U  In  \jU 

8.12 

LAKESIDE  2  E 

SNOWFALL 
1    T  N  n  N  r.  n 

1      i  IN     UlN  \JU 

8.44 

LA  MESA 

SNOWFALL 

1     T  M    HN  CD 

4       ill      U  IN      U  U 

7.40 

LA  VERNE  HTS   FC   560  B 

SNOWFALL 

X       i  IN      U  It  \JU 

13.44 

LECHUZA  PT   STA   FC  352B 

SNOWFALL 
1    T NI  nN  fin 

X      i  IN     U  IN     U  U 

14.92 

LDMPOC 

SNOWFALL 

1     T  N    n N  CD 

i      1  IN     U  IN  \tU 

10.24 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

SNOWFALL 
1    I N  nN  fin 

1      1  IN     U  IN     U  U 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LONG  BEACH 

SNOWFALL 

1    T  M   nN   r n 

i      1  IN     UlN     u  u 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LONG  BEACH  WB  AP 

SNOWFALL 

I     1  IN    LIIn    u  U 

6.45 

LOS  ALAMOS 

SNOWFALL 
1    T  N  HN  r  n 

1     1  IN     UlN  \jV 

10.16 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1     T  N    n N  CD 

i      1  IN     UlN  lJU 

5.67 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWFALL 

1     T  M    n M  CD 
X     1  'N    UlN  \j\J 

7.77 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    T  N   n N  CD 

^         i               U  Pi        U  I-' 

T 

T 

15.98 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    T  w  n w  fin 

i     1  IN    UIn  \j\J 

- 

- 

- 

18.65 

MODRPARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

11.19 

MT  BALDY  FC  85G 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

23.20 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

20.36 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Conlinued   SEASON  OF    1969  -   1970  CAL  IFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP 
ITATION 

NEWBURY  PARK  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

NEWHALL   SQLEOAD  FC32CE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.31 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.08 

NIPQMO  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.87 

OCEANSIDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.2't 

OJAI 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

16.45 

QPIDS  CAMP  FC   57  BE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OXNARD 

SNOWFALL 
I    IN  m  GD 

11.76 

PACOIMA   DAM  FC   33   A  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

l't.71 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

13.5 

5 

10.0 

2 

23.5 

7 

17.34 

PALOS   VERDES   EST  FCiO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.90 

PASADENA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

11.43 

PfRRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.32 

PIEDRA  BLANCA   GRD  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.94 

PINE   CANYON  PS  FC321E 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

9.31 

PIRU  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

10.39 

PT  ARGUELLO   LIGHT  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.21 

POMONA  CAL  POLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.83 

PDWAY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

E 

8.55 

RAMONa  SPAJLDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.24 

RANCHITA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9.05 

REDLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.91 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  «3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.23 

RIVERSIDE   EXP  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.88 

SALSIPUEDES   GAGING  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E 

10.44 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.6^ 

SANDBERG  PTl  FCi30B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 .  5 

1 

5.0 

T 

6.5 

12.09 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.8 

it 

T 

.2 

6.6 

2 

2.0 

1 

12.6 

7 

10.32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASQN  DP   1969  -  1970   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
HATION 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIMAS   fire   WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC4258E 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS   PWR  PL   NO  1 

SIGNAL   HILL   FC  415 

SOMIS   3  NW 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TDPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
i    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

6.34 
11.71 

11.44 
16.69 
20.41 
12.29 
7.91 
6.58 
8.66 
20.14 
11.88 
12.19 
16.88 
8.39 
7.78 
6.37 

14.16 
11.18 

6.74 
12.88 
11.61 

9.77 
E  10.81 
13.32 
12.86 

7.56 
12.48 

8.49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  251  - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAt 

PRECIP- 
ITATION 

TWITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

10.17 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

UCLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.28 

UPLAND  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.71 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  10.24 

VAN  NUYS   FC  15A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.15 

VENTURA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.25 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.30 

VISTA  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  6.66 

WALNUT  PTL   STA  FC102B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.70 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

9.20 

WHITTIER  CTY  H  FC  105C 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

8.61 

YORBA  LINDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.91 

*         *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.66 

APPLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.32 

BAKER  9  NNW 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.04 

BARSTOW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.00 

BEAUMONT   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.11 

BENTON   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

T 

- 

T 

T 

2.0 

1 

T 

- 

2.54 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

2.5 

- 

- 

- 

17.15 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.22 

BISHOP   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

4.0 

1 

.1 

T 

4.1 

1 

2.51 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLYTHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.66 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

BORREGD  DESERT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.96 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 
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Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAK 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP. 
ITATION 

BOULEVARD  NQ.  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

T 

T 

- 

BRAWLEY  2  Sw 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.26 

CABAZON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

E 

8.84 

CALEXICD  2  NF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.59 

CANTIL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.32 

COYOTE  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

DAGGETT   FA4  AIRPDRT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.55 

DEATH  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.23 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.25 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

E 

3.67 

DUNN  SIDING 

SNOWFALL 
1.    IN  ON  GD 

1 .66 

EAGLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.65 

EL  CENTRO  2  SSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

3.36 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

6.  16 

GOLD  ROCK  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

3.59 

HAIWEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.11 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.44 

HESPERIA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

1 

- 

1 

3.47 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

3.99 

IMPERIAL   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.06 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.32 

INDID  U  S   DATE  GARDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.39 

INYOKERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.54 

INYOKERN  ARMITAGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.83 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.30 

JOSHUA  TREE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

4.13 

KEE  RANCH 
LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

1.0 

3.6 

10.0 

5 

14.6 

5 

21.40 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1969  -  1970 


CALlFGRNIfl 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAfl 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECrP- 
ITATION 

LANCASTER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

2.58 

LUCERNE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

E 

2.99 

MECCA  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.59 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.0 

1 

1 

6.95 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E 

3.41 

MORONGO  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.60 

MOUNTAIN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

5.83 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.5 

1 

7.7 
5 

2.1 

14 

3.5 
4 

9.1 

3 

34.  1 

29 

9.0 

6 

57.0 
62 

16.71 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.69 

NI  LAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.32 

OCOTILLO  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.19 

PALMDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.59 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.59 

PALM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.05 

PARKER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.10 

RANDSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

.5 

3.00 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.25 

SOUIRREL   INN  2 
THERMAL   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.3 

2 

.3 

20.8 

15 

a. 5 

2 

31.9 

19 

E 

20.41 
2.36 

TRDNA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.84 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E 

2.20 

VALYERMD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

6.06 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.13 

WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

1 

10.8 

10 

4.0 

7.0 

8 

13.0 

12.5 

11 

T 

18.0 

11.1 

19 

21.5 

26 

30.0 

22 

10.5 

30 

14.3 

24 

19.5 

22 

T 
T 

3 

2.0 

1 

4.5 

2 

105.9 

127 

T 

E 

7.99 
3.69 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

NORTH  COAST 

DR4INSGE  01 

ILOERPOINT 

MAX 
MIN 

85 
i,B 

92 

50 

100 
55 

105 
58 

97 
55 

89 
53 

91 
51 

103 
53 

102 
54 

100 
53 

95 
52 

99 
49 

94 
46 

102 
53 

109 
56 

100 
53 

90 
52 

93 
51 

97 

51 

100 
50 

92 
52 

89 
46 

91 
46 

99 

50 

96 
50 

95 
53 

95 

57 

90 
56 

65 
55 

90 
50 

91 
48 

95  1 3 
51.9 

4N0WIN  P4C   UNION  COL 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
67 

98 
69 

99 
71 

59 

8  8 
49 

84 
54 

90 
52 

86 
50 

80 
49 

63 
46 

67 
59 

90 
58 

95 
61 

91 
50 

61 
49 

63 

50 

92 
63 

96 
63 

96 
69 

92 
54 

87 
62 

69 

50 

89 
49 

86 
48 

87 
55 

89 
49 

86 
52 

66 
46 

85 
46 

82 
44 

8  6  1 9 
54.6 

BIG  BSR   R4NCER  STATION 

MAX 
MIN 

85 
49 

91 
54 

104 
57 

106 
60 

1  04 
61 

102 
57 

105 

57 

105 
53 

101 
53 

100 
54 

96 
53 

96 
53 

96 
52 

102 
53 

106 
56 

104 
65 

92 
62 

99 
55 

103 
57 

105 
57 

99 
66 

91 
51 

96 
63 

103 
57 

102 
57 

99 

57 

93 
58 

97 
56 

85 
47 

90 
49 

96 
51 

98.8 
54.6 

SUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
41 

80 
47 

85 
51 

87 
52 

79 
53 

72 
52 

74 
45 

87 
46 

82 
41 

75 

50 

79 
49 

61 
44 

78 
45 

67 
43 

66 
49 

76 
55 

74 
47 

76 
53 

01 
49 

64 
47 

60 
52 

76 
45 

60 
43 

79 
47 

80 
48 

81 
SO 

83 
53 

66 
45 

74 

40 

77 
47 

78 
62 

79 .  2 
47.6 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

8  7 
45 

94 
49 

99 
52 

100 
55 

105 
59 

97 
52 

96 
54 

94 
45 

93 
49 

91 
46 

91 
49 

94 
51 

92 

47 

99 
45 

98 
56 

93 
52 

99 
45 

98 
50 

99 
51 

100 
62 

92 
51 

89 
45 

95 
45 

95 
50 

96 
51 

94 
49 

90 
61 

90 
48 

89 
43 

89 
43 

90 
45 

94.5 
49.3 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

83 
41 

92 
47 

95 
52 

95 
54 

94 
52 

93 
52 

92 
53 

92 
47 

90 
49 

87 
49 

83 
46 

88 
46 

91 
45 

96 

50 

93 
55 

84 
49 

90 
43 

94 

49 

96 
51 

89 

50 

83 
48 

65 
44 

90 
47 

90 
51 

90 
61 

88 
48 

87 
49 

82 
36 

85 
42 

84 
39 

47.9 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

94 
59 

97 
66 

105 
67 

107 
66 

105 
59 

95 
49 

67 
49 

89 
50 

64 
49 

79 
49 

81 

50 

86 
49 

90 
50 

97 
52 

90 
53 

82 
51 

90 
63 

96 
61 

98 
50 

97 

51 

96 

50 

90 
53 

93 
54 

86 
49 

83 
49 

87 
50 

84 
50 

87 
SO 

91 
49 

90 
46 

84 
49 

91.1 
62.4 

COVELO 

MAX 
MIN 

65 
49 

90 
49 

98 
57 

98 
56 

102 
55 

96 
51 

97 
50 

94 
50 

96 
49 

90 
46 

91 
48 

94 
49 

96 
50 

97 
52 

101 
54 

93 
46 

89 
49 

95 
61 

99 
53 

102 
54 

95 
53 

88 
48 

93 
60 

98 
53 

98 
54 

98 
64 

99 
56 

94 

56 

90 
46 

90 
47 

51.2 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 
MIN 

72 
49 

69 
52 

67 
52 

65 
55 

58 
53 

59 
53 

66 
47 

66 
52 

66 
51 

56 
51 

57 

50 

63 

50 

70 
45 

69 
47 

66 

50 

65 

56 

64 
52 

61 
63 

59 
53 

54 

52 

64 
54 

64 
47 

63 
45 

58 
49 

66 
46 

68 
55 

68 
56 

67 
48 

65 
60 

63 
63 

57 
64 

63.7 
50.9 

0UTT0N5  LANDING 

MAX 
MIN 

86 
55 

94 
59 

1 00 
64 

97 
61 

83 
55 

68 

50 

07 

51 

72 
51 

72 
50 

68 
50 

68 

50 

70 
50 

73 
60 

78 
52 

73 
53 

75 
55 

78 
52 

60 
54 

74 
52 

32 
54 

72 
55 

67 
55 

72 
65 

68 

60 

69 
49 

72 
49 

71 
52 

72 
52 

80 
50 

79 
50 

69 
51 

75 . 8 
62.8 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 

40 

99 

46 

96 
53 

98 
53 

92 
54 

91 
45 

97 
47 

95 

51 

93 
46 

89 
48 

89 
46 

90 
42 

100 
48 

93 
53 

68 
52 

91 
41 

92 
46 

95 

42 

91 
40 

87 
45 

86 
44 

91 
40 

90 
44 

90 
44 

90 
50 

65 
53 

76 
49 

84 
38 

87 
40 

85 
41 

90 .  2 
46.1 

EUREKA  WP  CITY 

ii 

65 

50 

60 
53 

60 
53 

57 
52 

56 
50 

57 
50 

58 
60 

55 
49 

55 
46 

55 
49 

56 
48 

56 
49 

60 
49 

60 
50 

61 
49 

63 
54 

57 
52 

60 
52 

58 
52 

57 
52 

59 
53 

60 
49 

57 
49 

57 
51 

61 
49 

60 
53 

62 
53 

60 
51 

60 
63 

68 
54 

57 
53 

58,7 
50.9 

FERNOALE  2  NW 

MIN 

70 
46 

67 
56 

66 

54 

60 
52 

57 
50 

60 
50 

60 
44 

59 
48 

61 
47 

60 
49 

61 
48 

62 
44 

63 
45 

65 
42 

71 
49 

69 

55 

66 
52 

64 

52 

60 
51 

60 
51 

63 
51 

64 
46 

61 
44 

60 
50 

67 
41 

67 
53 

66 
54 

67 
46 

63 
49 

63 
49 

62 
49 

63.4 
48.9 

FOREST  GLEN 

MIN 

8  1 
43 

88 
47 

95 

50 

101 
52 

100 
52 

1 00 
51 

100 
49 

100 
50 

100 
49 

100 
46 

92 
48 

93 
46 

95 
46 

97 
47 

104 
52 

96 
45 

88 
44 

96 
49 

99 

50 

101 
49 

96 
48 

86 
44 

96 
48 

99 

60 

99 
50 

96 
50 

96 
50 

92 
54 

89 
40 

90 
42 

91 
45 

95,  5 
49.0 

FORT  BRAGG 

MIN 

62 
49 

65 
51 

bfl 
52 

61 
51 

61 

50 

57 
49 

60 
49 

61 
48 

57 
47 

60 
49 

60 
47 

58 
46 

61 
46 

60 
49 

63 

52 

63 
53 

64 
51 

61 
60 

59 

47 

60 
50 

60 
49 

61 
48 

62 
46 

53 
48 

59 
46 

SO 
47 

61 
47 

04 
48 

64 
46 

61 
46 

60 
51 

60,6 
46.6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MIN 

67 
44 

65 
46 

60 
49 

61 
47 

56 
48 

59 
48 

66 
45 

60 
47 

63 
47 

63 
41 

65 
46 

64 
51 

66 

53 

61 
52 

59 

50 

58 

45 

58 
48 

62 
46 

61 
49 

59 
43 

61 
45 

61 
45 

64 
43 

65 
43 

65 
43 

63 

40 

60 
41 

61.9 
46.  1 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MIN 

88 
42 

96 
47 

100 
49 

101 
49 

100 
56 

97 
57 

97 
63 

97 
41 

98 
46 

96 
46 

95 
47 

93 
43 

92 
43 

101 
41 

101 
52 

98 
60 

93 
42 

98 
46 

100 
49 

99 
49 

95 
48 

88 
41 

95 
41 

95 
47 

96 
45 

96 
48 

94 

50 

92 
48 

88 

39 

90 
41 

91 
43 

95.5 
46.8 

FORT  ROSS 

MIN 

7 1 
49 

70 
48 

69 

50 

65 
47 

63 
44 

62 
42 

57 
47 

58 
46 

59 
47 

61 
48 

60 
48 

62 
48 

62 
46 

62 
48 

66 

50 

66 
55 

66 
47 

65 
45 

62 
46 

65 
46 

66 
45 

64 
44 

60 
45 

60 
47 

63 
47 

69 
48 

62 
48 

67 

51 

64 
45 

64 
44 

63,4 
47.2 

GRATON 

MAX 
IHIN 

89 
48 

100 
54 

104 
55 

105 
52 

95 
46 

82 
44 

80 
44 

60 
44 

76 
47 

73 
47 

74 
47 

73 
48 

79 
42 

87 
43 

78 
46 

76 
44 

86 
45 

88 

88 
42 

86 
47 

83 
47 

77 
43 

87 
44 

77 
47 

76 
48 

77 
46 

77 
49 

78 
51 

91 
40 

82 
42 

78 
46 

83.4 
46.3 

HAPPY   CAMP    RANGER  STA 

MAX 
MIN 

8 1 
48 

90 
53 

101 
58 

105 
59 

105 
63 

102 
58 

101 
55 

105 
56 

101 
54 

101 
53 

97 
52 

95 

50 

95 
50 

98 
50 

107 
56 

103 
53 

91 
49 

100 
54 

102 
56 

103 
64 

96 
55 

90 
50 

93 
50 

100 
52 

99 
52 

96 
56 

96 

56 

90 
50 

87 
44 

91 
49 

95 

50 

97,4 

53.1 

healdsburg 

MAX 
MIN 

101 
5B 

105 
58 

108 
62 

105 
66 

88 
51 

85 

50 

88 
49 

66 

52 

80 
50 

60 
50 

82 
53 

90 
51 

93 
50 

89 
51 

60 
55 

89 
49 

97 

52 

96 

50 

96 
48 

93 
48 

86 
52 

95 
51 

85 
53 

82 
61 

84 

51 

86 
52 

85 
53 

91 
55 

89 
49 

85 
49 

82 
53 

69.8 
52.3 

HUTS 

MAX 

MIN 

73 
45 

84 
52 

93 
56 

97 
62 

95 
62 

91 
53 

87 

54 

96 
53 

95 
57 

94 
52 

90 
55 

90 
51 

65 
47 

90 
48 

99 
56 

98 
52 

95 
49 

89 
62 

94 
57 

95 
58 

89 
45 

60 
47 

93 
48 

91 
53 

39 
49 

96 
53 

89 

51 

79 
45 

80 
46 

64 
49 

89,7 
51.9 

HODPA 

MAX 
MIN 

83 
49 

89 
50 

99 
58 

101 
61 

100 
56 

91 
53 

95 
58 

101 
54 

100 
55 

98 
56 

93 
54 

94 
52 

92 
50 

101 
55 

105 
59 

98 
55 

84 
52 

93 
54 

95 

55 

96 
65 

94 
55 

67 
51 

91 
54 

97 
57 

95 
65 

93 
68 

94 

60 

83 
57 

61 
47 

86 
48 

90 
51 

93.5 
54.1 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

95 
50 

101 
60 

99 
63 

96 
57 

85 
52 

77 
47 

85 
47 

76 
50 

75 
49 

76 
46 

75 
52 

81 
49 

86 
53 

61 
47 

78 
61 

80 
65 

87 
50 

63 
46 

90 
50 

63 
54 

62 
50 

84 
48 

77 
62 

76 
48 

80 
49 

79 
49 

82 
54 

35 

52 

83 
49 

60 
47 

77 
60 

83.1 
51,0 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

69 
46 

65 
53 

64 
55 

64 
54 

61 
52 

64 

51 

68 
49 

61 
51 

63 
51 

60 
50 

60 
51 

63 
47 

74 
47 

60 
50 

64 
57 

62 
53 

62 
53 

63 
53 

63 
52 

68 
54 

72 
49 

67 
47 

66 
50 

65 
47 

67 
56 

65 
56 

66 
49 

64 
51 

63 
63 

60 
52 

64,4 
51.3 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

LAVA   BEOS   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

69 
43 

79 
50 

86 
54 

93 
55 

93 
59 

91 
57 

69 
55 

91 
55 

90 
54 

68 
54 

64 

52 

66 

50 

85 
44 

81 
47 

93 

57 

94 
53 

85 
47 

65 

65 

91 
56 

93 
55 

90 
55 

83 
45 

79 
45 

66 
58 

68 
51 

86 
53 

64 
53 

94 
52 

80 
44 

81 
45 

82 
47 

86. 1 
51,6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

76 
38 

80 
43 

87 
47 

94 

50 

93 
53 

90 
46 

68 
45 

92 

92 
42 

90 
43 

65 
42 

65 
41 

85 
37 

81 
39 

91 
49 

92 
42 

83 
39 

85 
43 

91 
45 

92 
47 

69 
45 

79 
37 

78 
38 

65 
41 

86 
42 

86 
46 

85 
45 

94 
43 

79 
39 

79 
36 

8  1 
39 

85,9 
42.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

97 
55 

102 
60 

104 
61 

100 
61 

86 
54 

72 
51 

76 
52 

77 
51 

77 
49 

73 
51 

76 
52 

79 
51 

86 
50 

84 
52 

77 
54 

80 
57 

89 
55 

87 
54 

91 
52 

89 
58 

78 
53 

78 
64 

77 
52 

74 

50 

77 
51 

76 
52 

78 
54 

60 
55 

60 
51 

79 
51 

75 
52 

82.9 
53.4 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

73 
42 

72 
47 

70 
53 

65 
53 

62 
51 

63 
50 

70 
45 

70 
47 

66 
47 

67 
49 

65 
48 

66 
42 

76 
40 

75 
43 

73 
45 

64 
45 

64 
51 

67 
52 

66 

51 

66 

51 

66 
52 

70 
41 

67 
41 

66 
42 

72 
54 

69 
52 

70 
55 

67 
53 

67 
43 

65 

5! 

64 
52 

67,9 
48.0 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

90 
50 

100 
54 

104 
59 

103 
60 

96 
68 

96 
53 

104 

60 

102 
54 

100 
55 

96 
54 

97 
53 

95 
51 

101 
52 

107 
53 

105 
58 

94 
53 

96 
61 

98 
55 

100 
55 

96 
55 

91 
55 

95 

60 

102 
64 

100 
56 

97 
55 

96 
58 

69 
58 

65 
57 

89 
46 

95 
48 

94 
51 

97.4 
54.5 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

96 
55 

102 
55 

102 
57 

96 
53 

64 
52 

79 
49 

84 
49 

79 
49 

76 
49 

77 
49 

74 
50 

81 
50 

84 
47 

62 
52 

78 
60 

77 
63 

68 
51 

91 
48 

92 
47 

85 
53 

60 
51 

87 
60 

80 
51 

75 
50 

79 
51 

83 
61 

60 
53 

61 
52 

85 
47 

76 
51 

72 
52 

83.5 
50.9 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

72 
47 

67 

50 

61 

50 

58 
49 

60 
49 

57 
46 

56 
47 

59 
46 

60 
48 

60 
48 

63 
47 

61 
47 

60 
46 

70 
55 

62 
51 

58 

50 

60 
48 

61 
46 

65 
47 

60 
46 

59 
47 

60 
47 

60 
47 

67 
47 

65 
48 

63 
47 

64 
49 

67 
47 

62,0 
48.0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

95 
42 

101 
42 

105 
59 

107 
59 

105 
58 

97 
55 

97 
53 

98 
55 

92 
54 

95 
50 

97 
52 

99 
53 

103 
55 

104 
56 

95 
55 

9! 
51 

99 
62 

103 
66 

107 
55 

100 
57 

100 
56 

96 
53 

100 
59 

96 
59 

98 
58 

100 
68 

94 

58 

90 
49 

100 
46 

92 
49 

93 

51 

96.5 
53.8 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

62 
50 

90 
52 

96 
59 

103 
62 

95 
54 

85 

52 

87 
53 

97 
54 

96 
55 

92 

50 

91 
51 

95 
52 

92 
51 

102 
52 

100 
54 

80 
54 

85 
53 

67 
64 

93 
53 

96 
55 

91 
53 

87 
52 

83 
50 

95 
52 

87 
54 

92 
59 

91 

60 

89 

55 

81 
50 

6! 

50 

90 
60 

90.8 
53.4 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

98 
53 

104 

60 

106 
59 

107 
59 

85 
55 

81 
52 

86 
54 

89 
51 

60 
49 

64 
49 

86 
51 

91 
49 

95 
52 

92 
51 

85 
54 

90 
55 

97 
49 

95 

50 

102 
55 

91 
60 

85 
55 

89 
50 

85 

50 

84 

51 

88 
47 

87 
48 

87 
58 

90 
53 

90 
46 

84 
47 

82 
49 

90.2 
52.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

95 
58 

101 
62 

99 
66 

92 
61 

83 
53 

73 
50 

77 
50 

76 
53 

76 
51 

76 
51 

77 
52 

78 
51 

86 
49 

85 
53 

79 
54 

76 
56 

83 
54 

64 

50 

68 
51 

84 
55 

83 
52 

79 
51 

79 
55 

76 
51 

76 
52 

79 
52 

63 
54 

61 
53 

82 
50 

82 
49 

77 
52 

82,2 
53.3 

S«e  Relerence  NotsB  Followliig  SUtion  Index 
-  255  - 


DAILY  TEMPERATURES  "ii^r^" 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

g 

g 

10  j 

J 1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SINTA  ROSA 

MAX 
MIN 

96 
>•> 

103 
56 

102 
60 

96 
56 

86 
50 

60 
47 

82 
46 

79 
49 

75 
48 

75 

50 

75 
49 

82 
50 

65 
46 

84 
50 

75 
53 

82 
54 

90 
50 

90 
49 

91 
■.6 

85 

51 

80 
50 

67 
49 

64 
49 

76 
50 

77 
49 

61 
60 

79 
61 

65 
53 

83 
46 

76 
50 

75 
50 

83.9 

SAHV6RS  BAR  RAN&6R  STA 

MAX 
MIN 

61 
*7 

67 
51 

97 
55 

101 
59 

101 
57 

96 
56 

98 
59 

102 
52 

96 
54 

97 
53 

93 
52 

92 
50 

97 
50 

100 
52 

104 
58 

101 
54 

86 
49 

96 
54 

98 
55 

100 
55 

95 
54 

89 
49 

91 
51 

97 
55 

96 

55 

95 
64 

95 
55 

93 
51 

84 
43 

86 
47 

90 
50 

94.9 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

66 
1.7 

75 
54 

75 
55 

74 
54 

62 
51 

58 
49 

64 

47 

69 
49 

69 
48 

66 
49 

66 
48 

68 
46 

67 
46 

72 
50 

75 
48 

71 
51 

70 
52 

67 
52 

n 

52 

70 
51 

65 
51 

66 
49 

69 
48 

65 
51 

64 
46 

71 
56 

73 
57 

66 
52 

67 
50 

67 
53 

67 
52 

68.3 

SHELTER  COVE 

MAX 

67 
51 

79 
54 

74 
55 

65 
53 

62 
52 

62 
52 

57 
51 

54 
47 

58 
47 

56 
48 

55 
48 

74 
46 

66 

50 

6? 
54 

64 

50 

65 

50 

63 
49 

76 
51 

73 
53 

62 
51 

57 
50 

55 
48 

65 
50 

70 
46 

66 

50 

64.2 

50.3 

SONOMA 

MAX 
MIN 

9B 
51 

105 
55 

105 
57 

102 
57 

96 
49 

78 
45 

85 
52 

90 
51 

67 
46 

86 
49 

66 
46 

92 
49 

96 
45 

94 
47 

81 
54 

81 
57 

98 
46 

94 
45 

102 
47 

98 
55 

94 
49 

91 
47 

86 
50 

87 
46 

90 
45 

83 
46 

89 
50 

86 
49 

87 
43 

85 
41 

81 
46 

90.8 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

BO 
*9 

86 
54 

93 
56 

93 
60 

99 
61 

97 
59 

95 
57 

96 

56 

93 
56 

92 
56 

67 

56 

90 
54 

93 
54 

92 
54 

99 
63 

94 
60 

69 
53 

93 
57 

96 

58 

98 
58 

95 
57 

90 
52 

91 
55 

95 
56 

94 
59 

94 
58 

92 
58 

90 
55 

86 

50 

66 
52 

65 
53 

92.1 
56. 1 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

62 
<>2 

47 

93 
50 

94 
55 

92 
53 

92 
50 

94 
50 

94 
49 

91 
48 

68 
46 

67 
45 

87 
44 

87 
43 

91 
41 

97 
50 

47 

88 
43 

92 
47 

92 
50 

92 
48 

89 
53 

82 
42 

88 
43 

89 
46 

66 
47 

87 
49 

88 
49 

87 
50 

81 
43 

82 

41 

84 

40 

68.9 
46 .  6 

UKIAH 

MAX 

Mm 

92 
56 

104 
58 

104 
60 

106 
61 

98 
61 

97 
50 

98 
56 

94 
52 

89 
52 

89 
50 

95 
50 

99 
54 

104 
56 

101 
57 

97 
53 

87 
52 

99 
54 

103 
56 

105 
57 

101 
60 

91 
58 

97 
56 

100 
58 

95 
52 

98 
54 

98 
55 

94 
56 

67 
57 

92 
50 

92 
50 

96 
51 

96.9 
54.9 

HEAVERVILLE  RANCER  STA 

MAX 
MIN 

S 1 

89 
50 

96 
51 

100 
57 

1 02 
57 

100 
55 

98 
50 

98 
45 

96 
47 

94 
47 

91 
49 

93 
48 

95 
47 

97 
47 

102 
55 

96 
51 

90 
47 

97 
49 

96 
53 

102 
53 

96 
52 

69 
47 

93 
48 

98 
53 

97 
53 

97 
53 

96 
54 

90 
54 

87 
44 

89 
45 

89 
44 

94.6 
50.0 

HEEO  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

85 
«7 

96 

50 

98 
53 

99 
53 

96 
52 

87 
46 

94 
49 

90 
49 

87 
46 

64 
45 

89 
45 

92 
46 

95 
49 

97 
46 

93 
50 

81 
51 

91 
45 

93 
49 

99 
51 

96 
50 

65 
50 

69 
46 

90 
50 

69 
50 

90 
51 

92 
52 

90 
53 

83 

50 

83 
42 

62 
43 

84 
44 

90.4 

HIUOH  CREEK   1  NH 

MAX 
MIN 

85 
46 

92 
51 

102 
55 

105 
56 

104 
57 

96 
50 

99 
54 

104 

50 

102 
51 

101 
53 

96 
50 

96 
46 

97 
48 

103 
50 

109 
54 

102 
50 

90 
47 

98 
50 

100 
51 

103 
50 

99 
51 

92 
46 

96 
46 

102 
52 

102 
51 

98 
63 

98 
53 

91 
50 

87 
41 

91 
42 

95 
45 

97.9 
50.2 

YREKA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

79 

50 

87 
56 

96 
59 

99 
63 

101 
64 

92 
57 

93 
58 

98 
55 

97 
58 

96 
55 

93 
58 

91 
53 

68 
52 

92 
53 

99 
61 

101 

57 

92 
53 

94 
57 

99 
60 

99 

60 

96 
56 

87 
50 

87 
51 

94 
56 

93 
55 

95 
56 

92 
69 

93 
54 

87 
50 

86 
51 

89 
53 

93.1 
55.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AoiN  Ranger  station 

MAX 
MIN 

SO 
42 

69 
45 

92 
50 

93 
54 

91 
54 

90 
50 

93 
50 

89 
50 

88 
46 

64 
49 

63 
45 

84 
42 

85 
40 

95 
49 

95 
54 

68 
56 

69 
39 

89 
56 

VO 
46 

90 
45 

67 

41 

82 
42 

69 
41 

69 
42 

66 
46 

66 
51 

85 
48 

61 
46 

80 
40 

61 
40 

82 
40 

87.3 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
43 

60 
47 

90 
51 

94 
55 

90 
52 

87 
50 

90 
49 

92 
52 

93 
47 

90 
47 

65 
44 

67 
42 

67 
45 

85 
40 

94 
51 

96 
46 

85 
42 

90 
43 

93 
43 

93 
44 

67 
45 

63 
44 

81 
38 

90 
45 

90 
45 

87 
46 

85 
45 

85 
45 

61 
40 

81 
37 

63 
37 

67.3 
45,2 

AUBURN 

MAX 

Mm 

89 
52 

94 
63 

99 

70 

104 

57 

92 
60 

98 
63 

96 
64 

87 
61 

91 
62 

92 
57 

97 
57 

99 
60 

101 
68 

91 
53 

89 
55 

96 
64 

100 
66 

103 
74 

100 
67 

92 
60 

93 
61 

96 
63 

95 
61 

96 
65 

96 
60 

94 

60 

90 
59 

91 
58 

90 
53 

94.9 
61.1 

BERRVESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

BLUE  CANVON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
55 

63 
59 

85 
57 

87 
68 

85 
66 

61 
65 

82 
62 

81 
65 

78 
61 

75 
56 

76 
59 

80 
62 

83 
04 

66 
68 

61 
62 

76 
60 

63 
59 

64 
65 

87 
67 

84 
68 

77 
59 

77 
57 

80 
63 

80 
63 

80 
61 

80 
61 

78 
60 

74 
57 

75 
57 

73 
56 

74 
65 

80.  1 
61.6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

71 
50 

61 
54 

84 
56 

66 
62 

85 
60 

82 
57 

64 
58 

62 
56 

78 
58 

76 
58 

79 
54 

79 
56 

85 

56 

90 
62 

84 

64 

80 
57 

84 
53 

85 

58 

87 
61 

84 
61 

79 
56 

80 
53 

82 
55 

80 
57 

80 
54 

81 
54 

60 
54 

75 
52 

75 
49 

76 

52 

87 

60 

81.4 
56.2 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

89 
64 

98 
65 

101 
71 

103 
73 

103 
59 

86 
59 

84 
59 

94 
56 

86 
55 

81 
55 

80 

85 

91 
56 

99 
59 

90 

78 

81 
60 

98 
56 

97 
59 

103 
59 

94 
59 

86 
57 

90 

87 

63 
55 

67 

68 

65 
58 

87 
56 

87 
55 

84 
53 

89.6 
69.3 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

93 
55 

100 
61 

105 
63 

107 
61 

109 
61 

104 
56 

97 
55 

100 
55 

100 
55 

94 
52 

96 
51 

98 
56 

101 
57 

105 
61 

105 
64 

96 
55 

94 
56 

103 
57 

105 
57 

107 
72 

106 
65 

99 
59 

99 

60 

101 
57 

99 
55 

100 
56 

100 
57 

98 
56 

98 
55 

97 

51 

93 
51 

100.4 

57.5 

BURNEY 

MAX 
MIN 

77 
43 

83 
40 

91 
47 

93 
52 

95 
52 

94 
47 

92 
46 

91 
43 

90 
41 

66 
40 

83 
41 

66 
40 

88 
44 

89 
41 

96 
52 

90 
45 

85 
41 

92 
43 

92 
42 

95 
44 

93 
46 

66 
44 

87 
42 

90 
47 

89 
47 

89 
46 

86 
45 

86 
46 

82 
40 

62 
36 

62 
37 

68.5 
43.9 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

82 
42 

82 
45 

86 
48 

93 
61 

91 
44 

91 

46 

90 
42 

69 
47 

88 
46 

85 
43 

85 
45 

86 
43 

90 
49 

93 
56 

91 
46 

66 
44 

91 
48 

94 
47 

94 
53 

88 
52 

64 
46 

89 
47 

90 
46 

69 
49 

67 
47 

67 
44 

62 
42 

66 
44 

84 
44 

68.1 
46.6 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

97 
50 

105 
62 

104 
58 

108 

70 

107 
60 

101 
57 

102 
57 

101 
56 

100 
55 

96 
55 

98 
55 

106 
54 

106 
62 

105 
66 

100 
53 

102 
56 

103 
56 

104 
59 

100 
60 

98 
58 

97 
59 

100 
59 

100 
60 

100 
56 

100 
60 

97 
56 

97 
55 

95 
50 

93 
50 

93 

52 

100.5 
67.2 

CHESTER 

MAX 
MIN 

81 
43 

87 
45 

90 
49 

92 
53 

69 
51 

68 
43 

90 
45 

89 
46 

67 
44 

61 
45 

65 
43 

86 
43 

87 
42 

93 
49 

90 
52 

69 

40 

69 
40 

90 
45 

92 

45 

86 
41 

83 
43 

84 
46 

89 
43 

67 
45 

66 
46 

86 
44 

85 
44 

82 
42 

81 
41 

62 
39 

62 
36 

86.7 
44.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

95 
60 

101 
62 

103 
65 

105 
69 

103 
68 

98 
59 

98 
60 

98 
56 

95 
60 

93 
60 

95 
54 

96 
60 

102 
61 

102 
64 

100 
69 

94 

56 

100 
57 

102 
61 

105 
61 

103 
68 

96 
64 

97 
62 

97 
63 

97 
64 

95 
59 

96 
64 

95 
59 

95 

60 

92 
55 

91 
52 

91 
54 

97.9 

60  . 9 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

69 
57 

96 
61 

102 
66 

104 
66 

103 
59 

87 
53 

85 

50 

94 

56 

90 
52 

79 
52 

64 
51 

88 
53 

93 
53 

100 
57 

92 
55 

62 
55 

8S 
54 

97 
56 

99 
57 

102 
60 

94 

56 

86 
54 

92 
56 

90 
52 

87 
53 

90 
55 

91 
57 

86 
56 

90 
55 

69 
53 

67 
52 

91.5 
55.5 

cleaRlake  highlands 

MAX 
MIN 

90 
52 

95 
54 

100 
52 

102 
55 

105 
53 

102 
56 

97 
50 

98 
54 

96 
48 

95 

53 

92 
46 

94 

50 

98 
48 

100 
52 

104 
55 

96 
56 

92 
51 

98 
46 

102 
46 

104 
56 

100 
60 

96 
54 

98 
53 

100 
50 

96 
51 

96 
61 

97 

52 

93 
55 

91 
47 

92 
45 

93 
45 

97.3 
51,6 

COLFAX 

MAX 

89 
59 

97 
63 

99 

73 

93 
64 

97 
66 

96 
64 

92 
65 

93 
66 

94 
66 

91 
67 

93 
67 

93 
65 

93 
61 

101 

66 

93 
67 

69 
66 

95 
66 

93 
64 

86 
63 

86 
62 

85 
61 

86 
62 

92,5 
64 ,  8 

COLUSA  1  SSw 

MAX 
MIN 

97 
60 

101 
69 

102 
66 

106 
67 

102 
65 

95 
55 

96 
56 

96 
57 

94 
57 

93 
55 

95 
53 

96 
57 

101 
57 

101 
63 

99 
61 

92 
54 

97 
57 

101 
62 

104 
59 

97 

70 

95 
60 

96 
58 

97 
61 

96 
56 

9! 

55 

97 
57 

95 
56 

93 
57 

92 
54 

90 
55 

89 
52 

96.9 
58.7 

OAVIS  2  WSW 

MAX 

91 
58 

98 
61 

103 
64 

107 
68 

107 
56 

92 
53 

86 
48 

98 
52 

95 
51 

89 
53 

90 
48 

91 

53 

97 
52 

103 
59 

IDO 
57 

94 
54 

88 
54 

99 
55 

100 
56 

103 
65 

103 
58 

91 
54 

95 
56 

94 
53 

93 
50 

94 
54 

95 
55 

94 
56 

94 
55 

92 
53 

89 
51 

95,7 
55.2 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 

75 
49 

80 
57 

89 

60 

92 
60 

90 
60 

87 
61 

85 
56 

81 

57 

85 
59 

68 
59 

90 
62 

92 
63 

86 
53 

63 
53 

86 
59 

90 
02 

93 
64 

91 
62 

64 

54 

65 
59 

66 
58 

68 
56 

86 
56 

86 
54 

65 
55 

61 
54 

60 
51 

79 
49 

66,0 
67.2 

DE  SABLA 

MAX 

85 
51 

92 
55 

94 
59 

97 
60 

95 
58 

92 
55 

92 
55 

85 
55 

83 
55 

93 
59 

66 
63 

96 
55 

96 
60 

95 
60 

90 
54 

91 
52 

94 
52 

94 
62 

96 
69 

92 
57 

86 
55 

91 
56 

90 
57 

91 
57 

90 
63 

90 
52 

67 
59 

85 
57 

66 
52 

64 
50 

90.7 
56.6 

DOBBINS   1  S 

MAX 

MIN 

90 
53 

98 
57 

100 
60 

102 
62 

100 
63 

93 
54 

98 
54 

95 
57 

89 
58 

92 

57 

92 
56 

96 
58 

96 
56 

99 
57 

95 

57 

89 
53 

96 
64 

100 
57 

103 
60 

100 
65 

96 
60 

92 
57 

95 
57 

95 
59 

96 
56 

95 
56 

91 
56 

90 
55 

89 
53 

66 

50 

95,1 
57,4 

OOWNIEVUlE  ranger  STA 

MAX 
MIN 

79 
46 

84 
49 

92 
53 

94 
57 

96 
56 

95 
46 

92 
48 

92 
56 

92 
54 

87 
53 

86 
60 

67 
51 

89 
51 

97 
55 

100 
60 

91 
52 

87 
47 

93 
51 

94 
53 

95 
57 

94 
53 

66 

50 

69 
52 

69 
54 

86 
50 

89 
49 

88 
49 

88 
48 

86 
49 

86 
47 

83 
45 

90.0 
51.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

67 
57 

92 
62 

100 
64 

102 
65 

105 
64 

101 
61 

93 
55 

96 
56 

96 

57 

90 
54 

90 
55 

93 
60 

96 
61 

99 
62 

103 
67 

95 
54 

89 

57 

96 

60 

98 
60 

102 
66 

101 
60 

94 

63 

95 

61 

97 

62 

94 
62 

96 
61 

95 
60 

93 
59 

93 
53 

88 
53 

68 
55 

95.5 
59.5 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

96 
64 

103 
69 

107 
68 

103 
55 

82 
53 

60 
54 

91 
53 

69 
51 

80 
52 

61 
52 

84 
55 

91 
54 

98 
56 

97 
55 

79 
55 

61 
56 

95 

56 

98 
59 

101 
01 

89 
55 

82 
56 

88 
57 

63 
63 

83 
53 

67 
55 

67 
55 

65 
56 

65 
56 

87 
55 

83 
54 

80 
54 

88.9 
56.2 

S««  R«l«r»iic*  Noltl  FoUowlng  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


California 

JULY  1970 


Day  of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

POLSDM  DAM 

MAX 
MIN 

90 
59 

96 
69 

102 
73 

104 
73 

106 
66 

96 
55 

92 
56 

98 
61 

96 

5  7 

86 
56 

92 
54 

95 
56 

99 
61 

102 
67 

101 
57 

89 
54 

91 
56 

99 
62 

103 
t.4 

106 
68 

102 
62 

92 
58 

95 
64 

97 
56 

94 
56 

97 
61 

97 
62 

94 
59 

93 
59 

92 
57 

90 
52 

96.4 
60.5 

GEORGETOhN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

81 
57 

68 

62 

94 
65 

97 
69 

99 
69 

97 
61 

92 
61 

94 
63 

92 
63 

84 
62 

67 

60 

90 
65 

93 
64 

94 
63 

96 
68 

92 
57 

89 
56 

93 
64 

96 

70 

100 
69 

98 
62 

89 
60 

99 
60 

91 
63 

92 
64 

94 
62 

93 
61 

90 
58 

87 
58 

87 
56 

85 
56 

92.0 
62.2 

GRASS  VALLEv  no  2 

MAX 
MIN 

81 
53 

87 
57 

95 
61 

98 
68 

102 
67 

96 
55 

90 
54 

94 
59 

91 
59 

66 
59 

66 
57 

86 
59 

^3 
59 

96 
61 

96 
66 

92 
55 

85 
52 

91 
56 

9S 

[>2 

100 
66 

95 
64 

86 
56 

68 
58 

91 
60 

89 
58 

93 
58 

92 
57 

68 
58 

64 
65 

65 
65 

84 
51 

90.9 
58.7 

HAT  CREEK  PH  ND  1 

MAX 
MIN 

78 
1,1 

85 
47 

93 

50 

95 

51 

96 
51 

97 
47 

95 
46 

95 
46 

95 
44 

91 
44 

87 
40 

90 
39 

92 
45 

91 
42 

100 
50 

94 
46 

88 
43 

95 
46 

95 
44 

98 

46 

96 
47 

69 
46 

89 
44 

94 
46 

93 
45 

93 
43 

93 
46 

90 
48 

67 
42 

86 
40 

87 
39 

91.9 
45.1 

JESS  VALLEV 

MAX 
MIN 

eo 
41 

87 
46 

92 
50 

91 
54 

91 

52 

68 
48 

91 
46 

90 
49 

91 
52 

64 

46 

84 

42 

65 

45 

84 
45 

91 
40 

95 

53 

90 
49 

91 
43 

91 
48 

91 
45 

66 
52 

80 
44 

79 
41 

89 
40 

63 
46 

65 
46 

85 
50 

65 
48 

79 
50 

62 
42 

60 
40 

83 
41 

86.7 
46.4 

lakepor  r 

MAX 

MIN 

96 
53 

100 
57 

100 
57 

107 
58 

106 
56 

99 
55 

100 
55 

98 
53 

96 
53 

94 

50 

98 
51 

101 
54 

K3 
54 

102 
56 

96 
56 

92 
49 

102 

53 

104 
54 

102 
53 

100 
58 

98 
60 

97 

54 

101 
57 

99 
55 

100 
58 

100 
56 

99 
57 

95 
55 

94 
48 

94 
50 

95 

50 

99.0 
54.4 

lakeshqre 

MAX 
MIN 

91 
56 

101 
52 

102 
59 

104 

61 

107 
65 

95 
01 

101 
58 

96 
56 

96 
55 

94 
52 

96 
54 

97 
55 

101 
69 

106 
64 

95 
64 

69 

55 

102 
56 

100 
57 

103 
57 

100 

60 

94 
61 

97 
68 

101 
66 

95 
60 

95 

60 

95 
60 

93 
58 

90 
63 

91 
55 

91 
53 

89 
51 

96.9 
59.  1 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

78 
42 

64 
47 

85 
50 

62 
46 

64 
46 

63 
49 

81 
51 

76 
48 

79 
60 

60 
49 

84 
46 

88 
54 

86 

60 

61 
47 

84 
43 

64 

50 

87 
52 

64 
56 

60 
53 

78 
46 

61 
49 

80 
49 

8  1 
45 

80 
44 

79 
44 

77 
45 

76 
45 

76 
42 

76 
39 

61.2 
48.0 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

78 
49 

64 
54 

87 
58 

84 
52 

65 

56 

84 

57 

82 
58 

76 
55 

60 
55 

81 
56 

85 
56 

89 
61 

68 
66 

82 
55 

85 
52 

86 
58 

89 
61 

87 

62 

64 
59 

79 
54 

82 
57 

61 

56 

83 
53 

81 
53 

60 
52 

77 
54 

76 
53 

79 
49 

75 
48 

62.4 
55.5 

NANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
44 

75 
48 

83 
56 

86 
53 

67 
53 

87 
49 

83 
50 

66 

48 

84 
47 

77 
44 

75 
42 

79 
46 

80 
47 

85 
48 

86 
54 

62 
44 

76 
44 

84 
46 

a  1 

45 

64 
53 

84 
46 

60 
46 

79 
47 

83 
49 

63 
46 

82 
54 

82 
45 

61 
51 

71 
43 

72 
41 

76 
41 

80.7 
47.5 

MARKLEy  CDVE 

MAX 
MIN 

91 
58 

96 
62 

100 
63 

105 
65 

105 
61 

98 
54 

91 
54 

97 
55 

95 
54 

67 
53 

69 
52 

93 
56 

97 
57 

100 
60 

99 
58 

89 

50 

89 
54 

98 
56 

102 
59 

105 
68 

101 
58 

92 
56 

94 

56 

95 
53 

94 

54 

96 
55 

96 
56 

92 
55 

91 
53 

90 
50 

69 

50 

95.4 
56.4 

MARySVILLE 

MAX 
MIN 

91 
63 

96 
67 

104 
71 

103 
71 

109 
78 

102 
57 

95 
60 

100 
62 

99 
59 

93 
59 

95 
56 

97 

60 

101 
62 

104 
68 

103 
63 

97 
55 

91 
61 

99 
66 

1  04 
65 

107 
72 

1  04 
63 

98 
61 

97 
69 

99 
59 

98 
58 

100 
61 

100 
62 

98 
60 

96 
59 

94 
57 

92 
54 

99.0 
62.5 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

79 
43 

64 

50 

93 
49 

96 

50 

97 

56 

95 

51 

95 
5C 

94 
44 

92 
42 

89 
41 

84 
45 

89 
43 

90 
46 

91 

47 

96 
54 

92 
47 

84 
45 

96 
44 

95 
45 

96 
45 

93 

51 

66 

45 

67 
45 

92 
49 

90 
50 

91 
50 

89 
49 

89 
51 

82 
45 

82 
41 

63 
39 

89.9 
46.9 

MINERAL 

MAX 

MIN 

70 
42 

77 
42 

85 
48 

86 
51 

89 
51 

38 

46 

84 
45 

67 
43 

66 
43 

82 
42 

79 
40 

81 
43 

63 
44 

85 
53 

91 
53 

86 
44 

81 
40 

87 
41 

88 
43 

90 
49 

87 
43 

60 
45 

81 
45 

65 
44 

84 
45 

64 
45 

64 
43 

6 1 
46 

79 
40 

76 
39 

76 
39 

83.5 
44.4 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

84 
46 

91 
52 

91 
54 

96 
58 

94 
60 

94 
55 

93 
55 

90 
50 

68 

47 

83 
45 

65 
50 

87 
52 

66 
54 

96 
49 

92 
58 

62 
51 

90 
48 

91 
53 

93 
53 

91 
53 

83 
59 

61 
52 

90 
47 

88 
53 

68 
53 

87 
53 

83 
53 

90 
50 

32 
47 

62 
45 

63 
45 

87.9 
51.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

80 
47 

86 
50 

93 
54 

95 
56 

97 
56 

9a 

47 

92 
46 

95 
51 

93 
53 

85 
52 

66 
50 

90 
52 

90 
51 

93 
54 

95 
53 

92 
45 

66 
45 

91 
49 

9J 

54 

98 
59 

97 
57 

89 
51 

89 
51 

90 
53 

91 
51 

91 
50 

91 

50 

90 

50 

67 
50 

67 

47 

86 
44 

91.0 
51.0 

□rland 

MAX 

MIN 

92 
62 

96 
68 

104 
66 

104 
73 

107 
68 

101 
60 

95 

61 

100 
58 

97 
61 

90 
56 

94 

55 

95 
62 

99 
63 

105 
65 

103 
65 

96 
54 

89 

60 

102 
64 

101 
63 

lOJ 
63 

100 
64 

94 
64 

99 
65 

97 
65 

97 
62 

97 
63 

98 

60 

95 
59 

94 
55 

93 
53 

91 
55 

97.7 
61.7 

□ROVILLE 

MAX 
MIN 

PARADISE 

MAX 
MIN 

66 
62 

90 
69 

97 
74 

98 
75 

101 
76 

97 
63 

90 
64 

94 
64 

92 
66 

86 
65 

68 
66 

90 
66 

94 
65 

98 
67 

97 

70 

91 
54 

65 
56 

93 
66 

96 

/O 

100 
76 

96 
67 

89 
64 

91 
65 

92 
68 

91 
70 

93 

70 

92 
65 

90 
67 

87 
64 

67 
62 

66 
59 

92.2 
66.4 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

84 

53 

92 
57 

96 
62 

99 
64 

101 
64 

101 
55 

94 
54 

97 
58 

93 
59 

85 

60 

91 
56 

91 

60 

94 
60 

95 
61 

98 
66 

92 
52 

87 
52 

95 
58 

99 

63 

101 
69 

100 
62 

91 
52 

92 
59 

92 
60 

93 
57 

94 
58 

92 
57 

94 
57 

90 
55 

89 
53 

87 

50 

93,6 
58.2 

placerville  ifc 

MAX 
MIN 

91 
62 

97 
62 

98 

71 

101 
73 

96 
74 

94 
67 

96 
69 

95 
65 

86 
66 

69 
66 

91 
65 

93 
69 

95 

71 

97 
71 

91 
74 

91 
62 

92 
62 

99 
69 

102 
73 

99 
77 

99 
69 

90 
64 

92 
66 

92 
66 

93 
69 

94 
67 

92 
65 

92 
65 

99 
64 

67 
60 

65 
60 

93.6 
67.5 

PLATINA 

MAX 
MIN 

91 
5' 

93 
58 

97 

62 

96 
62 

99 
66 

101 
58 

97 

46 

95 
48 

95 
49 

95 
46 

94 
46 

95 
47 

96 
46 

102 
58 

102 
59 

100 
58 

99 
56 

97 
57 

99 
59 

98 
56 

99 
67 

101 
55 

96 
58 

97 
59 

99 
61 

99 
60 

98 
65 

99 
57 

90 
53 

93 
56 

69 
52 

96.9 
55.7 

PORTJLA 

MAX 
MIN 

85 
33 

68 
34 

86 
37 

92 
45 

92 
48 

VO 
41 

92 
40 

9  1 
36 

66 
41 

89 
41 

89 
40 

86 
44 

88 
43 

94 

36 

90 
41 

91 
39 

89 
37 

94 
36 

92 
39 

38 
41 

90 
41 

69 
40 

67 
39 

86 

40 

66 
41 

66 
40 

69 
35 

87 
36 

86 
35 

85 
33 

86 
34 

88.9 
39.0 

SUINCY 

MAX 
MIN 

8  5 
37 

69 
38 

96 
46 

96 

51 

1 0 1 
48 

97 
36 

97 
37 

98 
36 

95 
37 

96 
44 

87 
39 

9  1 
40 

94 
39 

99 
39 

104 
42 

96 
42 

97 
40 

98 
40 

96 
43 

99 

50 

96 
44 

89 
43 

94 
43 

96 
43 

93 
43 

95 
41 

92 
39 

89 
40 

86 
40 

87 
37 

87 

35 

94.2 
41.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
66 

108 
70 

105 
69 

112 
73 

I  07 
73 

101 
66 

106 
65 

104 
64 

96 
63 

96 
60 

98 
61 

103 
66 

106 

70 

108 

71 

96 

71 

90 
58 

103 
65 

104 
67 

107 
69 

100 

72 

98 
68 

102 
68 

101 
69 

101 

70 

100 
67 

99 
69 

97 
65 

92 
66 

93 
64 

96 
56 

97 
61 

100.9 
66.5 

REDDING   FIRE   STA  NO  2 

MAX 
MIN 

96 
58 

106 
73 

105 
73 

110 
73 

78 

107 

70 

105 
69 

105 
69 

iu2 
69 

96 
63 

99 
64 

1 U  1 
69 

103 
75 

109 
70 

107 
74 

99 
64 

105 
63 

105 

70 

1U7 
73 

107 
75 

101 

70 

101 
72 

I  04 

73 

103 
71 

100 
70 

100 
73 

97 
67 

97 
66 

93 
65 

94 

60 

94 
62 

102.1 
69.1 

RDCKLIN 

MAX 
MIN 

9 1 
56 

96 
65 

105 
71 

106 
71 

110 
69 

56 

97 
54 

103 
62 

1 0 1 
59 

90 
56 

96 
56 

99 
58 

IC  2 
67 

103 
63 

105 
59 

93 
55 

94 
53 

100 
60 

106 
61 

108 
67 

105 
62 

97 
58 

98 
61 

100 
58 

98 

60 

101 
62 

10  I 
63 

98 

60 

95 

60 

96 
68 

93 
52 

99.7 
60.  1 

SACRAMENTO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

61 

104 
64 

106 
69 

106 
69 

92 
60 

90 
54 

98 
53 

95 
56 

63 
54 

91 
55 

93 
53 

96 

56 

102 
57 

100 
61 

69 

56 

89 
57 

101 
57 

102 
60 

103 
61 

99 

65 

93 
58 

95 

56 

93 
59 

92 
55 

94 
55 

96 
60 

94 
59 

93 
59 

91 
58 

90 
55 

86 
54 

95.3 
58.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MIN 

99 
65 

104 
70 

107 
74 

107 
74 

93 
62 

90 
56 

99 
56 

95 
58 

86 
55 

91 
58 

94 
55 

96 
59 

1C3 

to 

99 
63 

87 
58 

89 
57 

101 
60 

104 
64 

105 
63 

98 
67 

92 
60 

96 
58 

94 

61 

92 
56 

95 
56 

96 

60 

92 
61 

92 
59 

93 
60 

90 
56 

87 
54 

95.7 
60.5 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

88 
62 

95 
69 

98 
71 

96 
73 

103 
76 

102 
71 

97 
70 

103 
68 

99 
67 

94 
64 

92 
66 

95 
67 

99 

71 

97 
76 

105 
73 

96 
61 

91 
66 

99 
71 

101 
71 

105 

73 

99 
72 

95 

72 

96 
74 

103 
72 

96 
72 

96 

71 

97 
70 

91 
68 

9  1 
66 

9  1 
65 

92 
64 

96.9 
69.4 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

83 
49 

89 
47 

90 
55 

93 
61 

91 

55 

90 
51 

90 
52 

90 
54 

86 
49 

63 

52 

86 
48 

67 

52 

92 
54 

96 
59 

92 
63 

66 

51 

91 
52 

92 
52 

94 
55 

91 
59 

86 
51 

66 
50 

89 

56 

85 
54 

66 
49 

86 
49 

86 
47 

83 

47 

83 
47 

82 
45 

62 
43 

67.9 
51  .8 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MIN 

76 
42 

60 
44 

90 
50 

92 
49 

91 
49 

39 
43 

86 
43 

90 
49 

86 
50 

66 
51 

82 
42 

31 
46 

85 

45 

85 
49 

93 
56 

89 
52 

82 
40 

89 
45 

69 
48 

90 
52 

66 
52 

81 
44 

83 
46 

67 
46 

85 
42 

84 
40 

85 
40 

81 
52 

79 
42 

80 
39 

79 
39 

65.2 
46.1 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

Stony  gorge  reservoir 

MAX 
MIN 

95 
59 

103 
65 

104 
65 

106 
68 

105 
68 

101 
64 

100 
59 

98 
60 

97 
61 

94 
57 

96 
58 

99 
61 

102 
62 

106 
66 

103 
67 

100 
56 

102 
59 

101 
63 

104 
63 

102 
66 

100 
65 

99 
64 

100 
63 

96 
65 

97 
64 

97 
65 

96 

62 

95 

61 

92 
57 

90 
56 

90 
58 

99.  1 
62.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
46 

69 
51 

90 
52 

92 
57 

90 
57 

68 
49 

89 
50 

86 

52 

83 
53 

81 
50 

84 
49 

87 
51 

*^0 
51 

92 
56 

86 
60 

62 
50 

86 
47 

89 
52 

V3 
54 

90 
59 

85 
53 

64 
51 

87 
54 

85 
52 

66 
51 

85 
50 

83 
60 

61 
49 

61 
48 

60 
46 

60 
44 

66.  1 
51.4 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

vacaville 

MAX 
MIN 

98 
57 

103 
63 

107 
64 

107 
67 

105 
56 

94 
53 

97 

52 

95 

52 

93 
51 

89 
54 

91 
50 

100 
55 

101 
52 

101 
58 

96 
59 

87 

56 

97 
54 

103 
56 

105 
57 

104 
63 

96 
61 

92 
54 

93 
58 

92 
52 

96 

50 

95 
56 

92 

56 

93 
59 

92 
55 

91 
54 

90 
54 

96.6 
56.  1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

89 
58 

96 
65 

99 
67 

101 
67 

102 
67 

99 
63 

93 

62 

96 
63 

94 
62 

91 
58 

92 
60 

94 
62 

98 
68 

102 
69 

103 
68 

99 
56 

98 
59 

97 
64 

101 
64 

101 
67 

97 
61 

93 
65 

94 
66 

95 
65 

94 
64 

96 
65 

96 
60 

93 
60 

89 
56 

90 
58 

66 

57 

99.7 
62.8 

WHISKEYTDWN  RES 

MAX 
MIN 

65 
64 

93 

70 

100 
67 

100 
71 

1,05 
73 

103 

70 

99 
64 

101 
63 

96 
69 

95 

60 

93 
60 

95 
66 

98 
68 

99 
71 

105 
69 

99 
66 

90 
56 

101 
67 

101 

70 

104 

71 

101 
67 

96 
67 

98 
74 

10! 
66 

100 
66 

97 

68 

97 
66 

94 
65 

91 
67 

91 
66 

92 
59 

97.5 
66.7 
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DAILY  TEMPERATURES   c.uf.kn.a 


Slallon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HULU'lS 

MAX 
MIN 

90 
63 

98 
68 

102 
70 

106 
73 

107 
67 

106 
58 

93 
59 

99 
60 

97 
57 

93 
57 

93 
57 

95 
56 

98 
61 

104 
65 

103 
62 

95 
56 

69 
57 

100 
64 

102 
65 

104 

70 

102 
62 

94 
62 

97 
63 

99 
69 

96 
56 

98 
60 

97 
60 

96 
58 

95 
55 

93 

55 

91 

55 

97,8 
51.1 

WIUOWS 

MAX 
MIN 

92 
62 

95 
67 

103 
66 

103 

70 

105 
69 

96 
59 

93 
60 

97 
56 

95 
59 

88 
55 

93 
56 

94 
61 

97 
61 

105 
65 

100 
63 

93 
53 

88 
57 

99 
64 

100 
52 

103 
67 

98 
61 

93 
61 

96 
64 

96 
59 

94 
59 

96 
61 

96 
59 

93 
56 

93 
55 

91 
53 

69 
54 

60.6 

WIlLOMS  USSR 

MAX 

91 
6'' 

103 
70 

103 
66 

105 

70 

98 
69 

93 
59 

99 
62 

98 
60 

95 
61 

92 
58 

94 
58 

98 
64 

104 
64 

104 
64 

100 
63 

95 
55 

99 
52 

100 
66 

102 
65 

103 
69 

103 
62 

97 
66 

97 
65 

97 

62 

96 
62 

96 
63 

96 
60 

93 
59 

92 
51 

91 
55 

90 
51 

97.5 
62.  1 

WINTERS 

MAX 
MIN 

93 
63 

99 
68 

104 
69 

107 
73 

109 
61 

101 
56 

93 
64 

101 
58 

99 
56 

95 
54 

95 
53 

96 
57 

99 
58 

103 
63 

104 
60 

96 
56 

93 
58 

100 
58 

103 
60 

107 
72 

104 
64 

96 
59 

97 
60 

99 

57 

98 
55 

100 
58 

98 
57 

98 

61 

96 
56 

95 
54 

93 

53 

99. 1 
59.4 

WOOOl'kr'D  1  WNW 

«          •  * 

MAX 
MIN 

90 
61 

98 
66 

103 
67 

105 

70 

109 
60 

97 
52 

93 
53 

99 
54 

97 
55 

90 
55 

95 
50 

95 
57 

100 
55 

1U3 
52 

102 
59 

98 
55 

90 
57 

101 
59 

104 
59 

105 
68 

102 
58 

95 
56 

96 
59 

98 
55 

96 
53 

98 
56 

98 
57 

96 
57 

96 
55 

95 
57 

92 
50 

97.9 
57.6 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

80CA 

MAX 

79 
36 

85 
38 

90 
42 

92 
48 

92 
49 

88 
40 

68 
36 

90 
44 

67 
44 

84 

51 

81 
41 

84 
43 

65 
41 

87 
44 

93 
52 

93 
42 

35 
34 

90 
43 

88 
44 

91 
47 

89 
45 

83 
35 

82 
37 

87 
41 

35 
39 

84 
38 

84 
39 

83 
39 

79 

38 

79 
34 

60 
36 

65.0 
41.3 

80DIE 

MAX 

76 

80 
33 

80 
33 

60 
53 

71 
51 

77 
37 

76 
35 

77 
36 

59 
45 

66 
44 

72 
32 

78 
38 

79 
3  8 

82 
35 

62 
44 

79 
39 

80 
35 

79 
42 

82 
42 

61 
44 

77 
45 

76 
36 

60 
32 

77 
34 

78 
29 

77 
35 

78 
31 

75 
21 

72 
40 

76 
30 

79 
30 

76.9 
37.0 

bridoeport 

MAX 

ao 

31 

85 
35 

84 
39 

86 
49 

80 
62 

82 
38 

83 
36 

63 
39 

72 
46 

74 

48 

83 
36 

63 
41 

62 
42 

69 
45 

67 
51 

85 
37 

86 
35 

86 
45 

89 
46 

61 
46 

60 
44 

61 
36 

65 
35 

66 
37 

67 
38 

61 
38 

62 
39 

61 
33 

76 
39 

80 
33 

83 
33 

82.7 
40.2 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

73 
*5 

S3 
54 

90 
54 

93 

61 

92 
58 

92 
55 

90 
51 

94 

66 

93 
54 

89 
58 

95 
56 

67 
54 

90 
52 

83 
45 

92 
58 

96 

56 

86 
51 

95 

63 

95 
61 

90 
54 

34 
49 

82 
49 

69 
52 

90 
55 

69 
59 

69 
59 

88 
54 

34 
53 

83 
51 

83 
48 

88,7 

CONNER  MEMORIAL  ST  f>< 

MAX 

71 
35 

77 
38 

85 
45 

87 
50 

88 
48 

64 
41 

60 
40 

82 
45 

65 
46 

78 
50 

76 
42 

78 
44 

80 
44 

84 
44 

69 
53 

86 
45 

80 
35 

66 
43 

65 
47 

87 

50 

84 
54 

78 
40 

80 
42 

82 
41 

84 
40 

80 
39 

80 
41 

78 
41 

75 
44 

75 
38 

75 
38 

61.3 
43,3 

OOVlE   5  SSE 

MAX 

91 
49 

92 
49 

94 
60 

92 
59 

91 
51 

94 
58 

92 
56 

99 
53 

89 
57 

99 

92 
44 

96 
52 

95 
65 

95 
61 

68 
59 

87 
50 

91 
50 

92 
55 

91 
51 

91 
46 

69 
51 

64 
59 

84 
51 

85 
43 

85 
46 

91,2 
62.4 

FLEMING  FISH  AND  OAME 

MAX 

65 
47 

92 

50 

92 
55 

95 
57 

94 
57 

93 
52 

94 
52 

94 
55 

90 
52 

84 
54 

88 
49 

90 
51 

88 

51 

94 
50 

96 
55 

92 
53 

91 
47 

95 
50 

95 
50 

93 
55 

69 
50 

86 
51 

90 
47 

91 
54 

90 
53 

89 
47 

89 
46 

65 
48 

85 
44 

84 
45 

85 
45 

90.3 
60.7 

FQRT  BIDWELL 

MAX 

MONO  LIKE 

MAX 

e* 

43 

88 
47 

65 
50 

89 
54 

61 
61 

87 
49 

83 
48 

64 
49 

66 

55 

77 
53 

60 
48 

62 
51 

88 
52 

88 
51 

91 
52 

68 
52 

90 
50 

90 
54 

92 
57 

89 
55 

85 
58 

85 
49 

87 
48 

86 
50 

86 
51 

80 
50 

61 
51 

60 
46 

82 
52 

83 
47 

88 
47 

84,7 
51.0 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

SUSANVULE  AIRPORT 

MAX 

92 
*6 

92 

50 

96 
55 

96 
58 

95 
56 

95 
50 

93 
49 

93 
56 

95 
55 

86 
60 

91 
48 

91 
50 

90 
48 

93 

51 

99 

60 

91 

50 

92 
45 

95 

50 

98 

50 

94 

57 

87 
46 

90 
49 

90 

45 

93 
52 

91 
49 

91 
53 

89 
49 

65 

52 

86 
45 

86 
43 

85 
42 

91.7 

50.7 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

67 
41 

76 
42 

76 
49 

75 

52 

79 
53 

82 
44 

83 
44 

62 
45 

62 
43 

75 
45 

80 
46 

62 
48 

62 

48 

76 
46 

83 

53 

80 
49 

79 
41 

79 
47 

84 
53 

85 
54 

80 
54 

78 
45 

78 
48 

83 
49 

79 
46 

80 
45 

79 
46 

77 
51 

74 
49 

75 
46 

75 
44 

79.0 
47.4 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

75 
37 

78 
41 

78 
45 

82 
51 

B2 
50 

80 
43 

80 
41 

61 
45 

79 
47 

75 
55 

79 
42 

61 
44 

78 
44 

82 
44 

81 
45 

82 
38 

82 
36 

85 
47 

86 
49 

63 
62 

60 
52 

78 
43 

79 
45 

80 
45 

80 
43 

80 
42 

77 
42 

75 
47 

75 
46 

75 
46 

78 
39 

79.5 
45.1 

termd 

MAX 

Mm 

83 
38 

87 
41 

91 
45 

91 
45 

90 
48 

89 
44 

90 
45 

89 
48 

86 
43 

83 
45 

64 
40 

66 
51 

66 
43 

91 
43 

94 
46 

87 

48 

90 
37 

93 
40 

93 
47 

67 
45 

85 
38 

83 
40 

86 
48 

90 
45 

86 
44 

88 
43 

65 
43 

82 

45 

81 
42 

83 
36 

84 
37 

87.4 
43,3 

TRUCKEE  RaNOER  STATION 

MAX 

Mm 

66 
35 

76 
38 

85 
44 

86 
53 

87 
47 

64 

40 

62 
39 

87 
45 

63 
46 

78 
52 

77 
41 

79 
43 

61 
42 

65 
44 

90 
51 

86 
45 

80 
33 

87 
45 

85 
47 

88 
49 

64 
57 

79 
38 

60 
40 

69 
44 

62 
39 

81 
36 

81 
40 

74 
45 

76 
46 

76 
36 

77 
37 

81,7 
43,3 

WOOOFORDS 

MAX 

Mm 

83 
48 

88 
52 

86 
58 

90 
62 

89 
60 

B7 
57 

68 
55 

89 
59 

62 
59 

60 
56 

69 
51 

66 

55 

86 
67 

89 
55 

91 
62 

86 
60 

92 
60 

92 
63 

'52 
63 

90 
62 

84 
64 

85 
55 

86 
55 

86 
67 

65 
57 

85 
57 

83 
57 

80 
58 

81 
57 

82 
52 

84 
54 

86.4 
57.4 

CENTRAL  COAST 

AVILA  BEACH 

MAX 

68 
55 

68 
54 

69 
56 

69 
54 

67 
53 

70 
52 

67 

51 

67 
52 

66 
55 

65 
51 

66 

51 

70 
53 

68 
54 

68 

53 

70 
55 

68 
46 

73 
50 

73 
51 

75 
53 

71 
53 

65 

54 

70 
51 

65 
51 

63 
53 

63 
53 

62 
52 

67 

51 

68 

51 

65 
53 

75 
51 

76 
50 

68.9 

BEN  LOhONd  no  3 

MAX 

100 
54 

104 
57 

104 
61 

96 
59 

38 
50 

85 
49 

60 
64 

80 
64 

60 
63 

77 
56 

79 
51 

63 
48 

82 
42 

79 
50 

60 
52 

69 
48 

96 
48 

85 

50 

92 
52 

91 
51 

85 
50 

78 
49 

76 
50 

77 
52 

79 
55 

80 
51 

80 
47 

87 
53 

67 
47 

66 
43 

88 
45 

85.6 

5  2.3 

BERKELEY 

MAX 

85 
S9 

96 
64 

86 
63 

74 
56 

69 
52 

64 
51 

66 
52 

65 
53 

66 
52 

63 
53 

64 
52 

69 
52 

71 
53 

67 
53 

63 

55 

69 
57 

71 
55 

70 
53 

75 
53 

69 
54 

67 
53 

69 
53 

66 
55 

54 
62 

66 
54 

65 

55 

65 
55 

70 
55 

59 
54 

65 
55 

54 
52 

69.5 

BURLINCAHE 

MAX 

8! 
49 

91 
59 

90 
64 

86 
57 

72 
53 

65 
51 

69 

50 

70 
54 

70 
52 

72 
52 

73 
55 

70 
53 

72 
49 

70 
51 

72 
54 

69 
52 

70 
54 

72 
54 

72 
55 

73 
59 

70 
55 

77 
52 

77 
52 

78 
53 

72 
53 

73 
55 

79 
55 

78 
55 

69 
51 

70 
51 

69 
51 

74.0 

carmel  valley 

MAX 

Mm 

94 
55 

96 
60 

93 
58 

85 

50 

75 
48 

70 
46 

70 
40 

72 
46 

72 
48 

70 
46 

73 
49 

74 
44 

7! 
41 

73 
47 

73 
50 

76 
43 

80 
43 

70 
45 

79 
46 

76 
45 

74 
48 

70 
41 

69 
46 

72 
48 

75 
49 

73 
45 

72 
42 

77 
47 

77 
43 

74 
39 

72 
44 

75.8 
46,6 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

OILROY 

MAX 

Mm 

88 
55 

98 
60 

106 
62 

106 
61 

100 
55 

90 
52 

86 
46 

83 
50 

63 
51 

79 
53 

79 
52 

82 
51 

90 
47 

85 
51 

62 
65 

60 
58 

62 
53 

95 
56 

90 

1;6 

95 
58 

94 
53 

87 
49 

62 
51 

80 
52 

79 
53 

83 
52 

S3 
49 

53 

68 
52 

69 
52 

66 
53 

67.6 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

Mm 

71 
48 

81 
46 

75 
45 

68 
46 

60 
44 

61 
45 

60 
46 

62 
45 

61 
45 

60 
47 

62 
46 

63 
49 

62 
47 

61 
46 

63 
46 

62 
45 

64 
47 

63 
46 

67 
48 

53 
49 

62 
50 

61 
50 

60 
50 

61 
49 

62 
46 

63 
49 

6? 
50 

55 
48 

64 
46 

63 
45 

62 
46 

63.7 

HDLLISTER  1  SW 

MAX 

Mm 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

99 

50 

104 
54 

103 
60 

95 

52 

60 
49 

83 
47 

63 

52 

83 
52 

83 

50 

62 

52 

83 
49 

83 
53 

83 
53 

84 
45 

68 
49 

87 

51 

93 

51 

87 

51 

83 

60 

79 
45 

80 

50 

80 
53 

80 
51 

65 
48 

83 

53 

85 
47 

81 
42 

79 

50 

85.7 
50.3 

LIVERM0R6  COUNTY  F  D 

MAX 

Mm 

99 
64 

105 
59 

107 
67 

103 
64 

99 
53 

82 
49 

94 
53 

90 
51 

90 
51 

62 
50 

87 

50 

94 
50 

99 
48 

97 
54 

92 
55 

81 
55 

97 
50 

99 
52 

10* 
56 

102 
62 

93 
52 

89 
50 

90 
53 

87 
50 

90 
61 

91 
52 

93 

55 

69 
54 

86 
69 

84 
49 

81 
50 

92.8 
53.6 

LDS  C4TDS 

MAX 

MIN 

99 

54 

103 
59 

100 
66 

96 
62 

92 
58 

78 
55 

88 
52 

63 
53 

80 
52 

61 
5! 

83 
54 

90 
55 

93 
50 

69 
53 

60 
66 

77 

56 

90 
54 

90 
54 

97 
55 

91 
59 

83 
54 

87 
50 

86 
52 

84 
53 

86 
51 

87 
53 

87 
63 

65 
57 

85 
61 

80 
48 

77 
64 

87.5 
54,5 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

99 
59 

102 
62 

107 
67 

100 
65 

95 
60 

'<4 
49 

85 
51 

90 
52 

87 
51 

60 
51 

84 
53 

90 
53 

94 
53 

94 
52 

91 
54 

63 
58 

93 
53 

95 
54 

96 
54 

101 
56 

95 

53 

91 
53 

95 
55 

84 
61 

85 

52 

65 
54 

87 
54 

89 
54 

90 
63 

86 
51 

84 
52 

91,5 
54,5 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

S3 
50 

93 
56 

87 
56 

78 
51 

60 
50 

61 

50 

62 
48 

67 
52 

66 
52 

65 

50 

68  66 

51  51 

56     65  66 
50     51  53 
ote«  roUowtng  Slati 

58  63 
54  52 
on  Indsx 

63 
50 

72 
50 

57 
50 

65 
61 

64 
49 

65 
63 

65 
51 

67 
51 

64 
50 

67 
60 

68 
53 

68 
51 

65 
49 

65 
52 

68,0 
51.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0) 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

Aver 

MONTEREY   N A L F 

MAX 
MIN 

77 
50 

75 
54 

T, 
53 

64 
52 

57 
51 

46 

63 
50 

69 
46 

65 
48 

63 
52 

65 
52 

61 
51 

tl 
51 

67 
61 

66 
53 

65 
54 

60 
52 

63 
46 

63 
52 

66 
51 

64 

49 

64 
52 

65 
48 

64 
46 

67 
53 

65 
50 

64 
47 

69 
64 

66 
52 

62 
51 

64 
53 

65.3 
50.6 

MOPRO   BAY    FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

89 

52 

77 
53 

75 
55 

71 
53 

6b 
52 

63 
61 

62 
51 

61 
51 

62 
52 

63 
63 

64 
49 

65 
53 

62 
62 

63 
53 

66 
54 

64 
49 

67 
50 

62 
50 

65 
52 

65 
52 

64 
53 

63 
52 

65 

62 

6! 

55 

65 
45 

64 
53 

61 
52 

61 
52 

65 
49 

64 

51 

65 
54 

65.6 
51.6 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

85 
67 

92 
70 

99 
74 

104 
79 

101 
75 

92 
59 

84 
61 

93 
67 

91 
63 

82 
63 

62 
61 

68 
66 

92 
69 

96 
71 

94 
63 

8! 
49 

93 
54 

97 
71 

100 

76 

101 
76 

98 
6! 

65 
58 

90 
61 

90 
64 

36 
67 

89 
67 

91 
67 

68 
64 

88 
62 

66 
59 

65 
46 

91.3 
65.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

82 
60 

68 
69 

90 
73 

90 
74 

86 

76 

63 
68 

83 

71 

62 

77 

78 
67 

75 
63 

76 
67 

82 
69 

62 
69 

86 
72 

80 
65 

76 
60 

62 
64 

85 

71 

■^2 
7! 

39 
77 

63 
63 

78 
62 

76 
66 

76 
69 

80 
69 

81 
69 

79 
69 

75 

60 

77 
61 

74 
67 

73 
59 

61.5 
67.5 

NAC I M I ENTQ  DAM 

MAX 
MIN 

95 
5* 

101 
59 

107 
61 

109 
62 

1  1  1 
57 

'50 

100 
46 

101 
46 

100 
50 

94 
52 

90 
50 

96 
49 

98 

5  0 

102 
60 

102 
50 

96 
47 

97 
50 

103 
50 

102 
56 

110 
56 

106 
62 

108 
46 

96 
46 

97 

50 

92 
49 

96 
49 

100 
50 

99 

52 

100 

50 

98 
47 

96 
46 

100.4 
51.2 

NEWARK 

MAX 
MIN 

82 
59 

69 
64 

98 

70 

97 
66 

86 
56 

67 
5! 

65 
53 

75 
65 

72 
54 

69 
54 

73 
57 

77 
65 

76 
53 

80 
56 

77 
59 

68 
56 

70 
49 

77 
56 

88 
57 

62 
54 

75 
53 

72 
54 

76 
56 

75 
51 

76 
59 

76 
56 

76 
49 

75 
58 

75 
56 

75 
55 

68 
61 

77.0 
56.2 

OAKLAND  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
5B 

95 
63 

85 
63 

71 
56 

61 
54 

53 

55 

66 
55 

64 
55 

66 
56 

65 
55 

68 
65 

71 
53 

69 

52 

65 
57 

67 
58 

71 
56 

67 
55 

73 
54 

65 

55 

66 

56 

66 
56 

67 
55 

66 
55 

69 

56 

68 
57 

63 
57 

68 

56 

66 
55 

64 

57 

63 
55 

66,9 
56.0 

PALO  ALTO   JR  MUSEUM 

MAX 
MIN 

8B 
55 

95 
60 

101 
67 

93 
62 

87 
56 

74 
54 

75 
53 

75 
55 

73 
56 

70 
55 

73 
56 

70 
67 

74 
62 

80 
53 

77 
57 

75 
52 

74 

52 

80 
53 

76 
55 

65 

55 

75 
50 

76 
52 

75 
55 

78 
56 

74 
59 

74 
56 

71 
58 

75 
56 

81 
52 

61 
52 

74 

52 

76,4 
55.5 

Paso  robles 

MAX 
MIN 

100 
51 

104 
50 

108 
56 

107 
56 

105 
58 

101 
51 

96 
46 

94 
47 

91 
48 

66 
63 

86 
46 

9! 
49 

99 
48 

99 
47 

92 

50 

96 
49 

102 
50 

102 
58 

101 
57 

99 
54 

96 
66 

86 
46 

64 
45 

66 
46 

39 
46 

94 
46 

95 
51 

9! 

47 

69 
46 

93 
42 

93 
45 

95,7 
49.7 

Paso  rjbles  faa  ap 

MAX 
MIN 

102 
53 

105 
55 

111 
63 

112 
63 

108 
61 

101 
53 

97 
51 

96 
60 

96 
53 

91 
56 

93 

62 

100 
54 

104 
63 

95 
53 

96 
54 

96 
53 

104 
54 

100 
60 

106 
61 

104 
63 

99 
69 

91 
51 

87 

50 

88 

50 

93 
50 

9! 

50 

97 
52 

96 
53 

92 
53 

95 
46 

96 

52 

96,4 
64.2 

PINNACLES   NaT  MONUMENT 

MIN 

99 
53 

10! 
57 

105 
65 

109 
65 

106 
60 

49 

46 

100 
47 

96 
49 

95 
49 

95 
48 

100 
51 

100 
52 

100 
49 

98 
51 

95 
4! 

100 
49 

104 
59 

106 
62 

107 
64 

99 
56 

9S 

46 

93 
47 

96 
47 

96 
48 

100 
50 

99 
52 

99 

50 

95 
52 

92 
46 

93 
43 

99.6 
51.8 

pismd  beach 

MIN 

80 
53 

70 
54 

73 
56 

69 
53 

68 
53 

66 
52 

66 

50 

65 
52 

65 
53 

65 
54 

64 
52 

65 
53 

67 
5  2 

66 
53 

68 
54 

79 
46 

78 
46 

69 
52 

67 
52 

64 
52 

64 
54 

69 
50 

70 
54 

65 
54 

65 
53 

62 
53 

63 
51 

65 

50 

66 
50 

71 
53 

73 
62 

66.0 
62.2 

MIN 

50 

68 
52 

66 
51 

60 
50 

60 
50 

52 

46 

62 
50 

64 

52 

63 

52 

65 

53 

63 
52 

64 
51 

64 
52 

63 
53 

65 
49 

59 
50 

64 
50 

64 

50 

65 

50 

62 
51 

65 
47 

62 
52 

62 
51 

62 
5! 

61 
50 

62 
49 

63 
51 

63 
52 

62 

50 

63 
51 

63.0 
50.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MIN 

91 
54 

103 
59 

106 
66 

101 
61 

98 
54 

51 

46 

86 
60 

66 
49 

87 
49 

82 
52 

88 
52 

93 

50 

92 
54 

87 
54 

63 

67 

94 
52 

94 
53 

99 
53 

97 

56 

92 
55 

63 
54 

66 
53 

84 

50 

84 
51 

88 
54 

63 
53 

67 
56 

69 
53 

67 
64 

60 
52 

90.  1 
53.5 

MIN 

97 
45 

101 
50 

103 
58 

105 
59 

101 
59 

59 

99 

50 

96 

50 

96 
52 

94 
5! 

95 
60 

95 
53 

96 
61 

97 
52 

93 
53 

93 
43 

99 
4! 

103 
57 

105 
61 

103 
61 

97 

60 

92 
42 

93 
50 

94 

50 

96 
50 

97 
52 

97 

50 

97 

50 

92 

60 

91 
42 

91 
42 

97.0 
52.0 

REDWOOD  C I T V 

MIN 

richmomd 

MIN 

85 
59 

6S 
61 

98 
62 

86 
55 

67 
53 

6 1 
52 

60 
52 

66 
53 

65 
51 

65 

53 

63 

53 

66 
53 

64 
54 

70 
55 

67 
65 

66 
56 

72 
56 

70 
53 

65 
53 

72 
52 

63 
54 

61 
53 

6! 

54 

63 
52 

65 
53 

67 
53 

67 
54 

68 
56 

67 
65 

70 
55 

63 
54 

66.9 
54.3 

SAINT   MARyS  COLLEGE 

MIN 

94 
53 

99 
51 

102 
60 

99 
64 

67 
61 

49 

6  3 
60 

84 
60 

73 
50 

74 
50 

79 
61 

87 
50 

93 
52 

85 
66 

76 
52 

7! 
54 

66 
56 

88 
53 

97 
57 

86 
6! 

75 
55 

60 
50 

77 
53 

78 
52 

62 
53 

62 
S5 

60 
54 

81 
55 

76 
55 

73 
63 

66 

51 

83.4 
53.9 

SALINAS   2  E 

MIN 

82 

50 

95 
56 

82 
".9 

70 
53 

69 
53 

50 

51 

CAI    TK.  AC     CAA  AD 

MIN 

81 
49 

95 
56 

86 
54 

76 
51 

65 
51 

65 
51 

49 

68 
63 

68 
53 

66 

62 

69 
53 

67 
52 

67 
61 

69 

52 

67 
55 

72 
55 

70 
52 

67 
52 

74 
53 

67 
53 

67 
53 

65 
53 

67 
55 

67 
54 

69 

54 

67 
53 

66 
52 

70 
53 

71 
52 

67 

51 

66 
54 

70.1 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MIN 

99 
51 

104 
56 

106 
64 

109 
61 

106 
60 

51 

101 
44 

100 
49 

100 
51 

94 
51 

97 
50 

99 
51 

104 
59 

108 
61 

109 
62 

105 
56 

97 
47 

97 
50 

97 
50 

97 
50 

98 
48 

96 
50 

96 
50 

97 
45 

93 
44 

100.8 
52.5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MIN 

Caw    coAKirtCrn   uio  ad 

MIN 

68 
55 

97 
60 

69 
59 

69 
54 

63 
53 

51 

51 

69 
62 

66 
52 

72 
53 

67 
53 

70 
52 

74 
52 

70 
53 

70 
65 

66 
56 

70 
54 

70 
52 

76 
53 

67 
53 

69 
53 

71 
53 

70 
52 

74 
52 

71 
53 

74 
55 

76 
55 

73 
56 

72 
53 

67 
64 

65 

55 

72.0 
53.7 

MIN 

Bl 
57 

92 
62 

76 
54 

64 

52 

55 

50 

50 

50 

60 
51 

59 
52 

61 
52 

56 

61 

59 
51 

65 
62 

61 
52 

61 
54 

64 

53 

63 
52 

61 
51 

t>7 
52 

58 
52 

60 
52 

63 
52 

61 
51 

62 
51 

61 

52 

60 
53 

62 
54 

64 
54 

62 
54 

60 
53 

59 

52 

63. 1 
52.5 

San  gregorid  2  se 

MIN 

79 
44 

92 
46 

81 
50 

69 
48 

61 

50 

49 

48 

69 
50 

69 
50 

70 
50 

69 

52 

69 
49 

71 
41 

71 
44 

71 
53 

69 

56 

65 

52 

64 

50 

70 
50 

65 

50 

65 
51 

65 
42 

64 
4! 

70 
49 

73 
53 

71 
51 

72 
48 

70 
54 

69 
43 

66 
49 

66 

52 

69.5 
49,0 

Cam    I  n  ^  e 

MIN 

92 
57 

102 
62 

101 

70 

95 
66 

90 
58 

55 

53 

79 
53 

77 
54 

77 
56 

78 
66 

63 
67 

88 
53 

85 
54 

61 
57 

76 
58 

85 
57 

85 

67 

92 
56 

92 
60 

80 
56 

62 
53 

62 
55 

79 
54 

82 
54 

82 
55 

82 
55 

32 
58 

82 
55 

76 
52 

73 
66 

63,6 

San  LUIS  oflispo  pqly 

MIN 

93 
64 

86 
59 

90 
60 

92 
53 

66 
52 

51 

51 

77 
51 

73 
51 

80 
53 

6  1 
53 

81 
64 

82 
51 

63 
61 

60 
53 

79 
46 

83 
53 

78 
52 

82 
54 

66 
56 

63 

54 

79 
49 

78 
49 

70 
49 

73 
53 

73 
53 

74 
50 

75 
51 

80 
49 

63 

60 

77 
51 

80,5 
52,5 

San  mat£0 

MIN 

93 
46 

101 
60 

96 
66 

95 
51 

85 
47 

51 

51 

7  1 
51 

68 
48 

69 
49 

72 
47 

79 
47 

76 
52 

76 
46 

76 
48 

7! 

55 

81 
46 

60 
49 

84 
49 

76 
51 

72 
52 

72 
52 

66 
53 

66 
50 

75 
54 

78 
51 

76 
53 

76 
54 

78 
61 

71 

48 

71 
53 

77,5 
51,2 

Santa  clara  university 

MAX 
MIN 

94 
57 

102 
61 

101 

71 

94 
65 

67 
57 

55 

62 
54 

79 
53 

78 
54 

77 
55 

80 
57 

64 
57 

89 
53 

84 
54 

60 
56 

75 
57 

85 
57 

84 
56 

93 
56 

90 
59 

79 
55 

83 
53 

83 
64 

79 
53 

61 
55 

62 
55 

61 
55 

81 
57 

61 
54 

78 
52 

74 
56 

63.7 
56.3 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

99 
49 

97 
55 

90 
55 

76 
54 

74 
54 

51 

7 1 
50 

69 
53 

66 
53 

69 
53 

69 
54 

72 
52 

69 
50 

68 
52 

74 
55 

80 
46 

60 
47 

72 
52 

76 
64 

75 
53 

73 
64 

70 
52 

69 
52 

68 
52 

63 
55 

66 
54 

66 
52 

77 
54 

82 
47 

71 
45 

77 
52 

74.4 
52.0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

79 
51 

85 
57 

97 

61 

92 
61 

85 
50 

63 

49 

63 
46 

74 

50 

68 
50 

67 
49 

67 
49 

68 
49 

74 
47 

62 
47 

79 
51 

66 

52 

70 
53 

78 
51 

76 
49 

65 
52 

73 
51 

60 
46 

75 
49 

70 
50 

67 
51 

70 
61 

71 
53 

70 
53 

73 
51 

74 
51 

68 

50 

74.5 
51.1 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

96 
55 

103 
57 

105 
55 

105 
62 

97 
55 

85 
49 

97 
48 

89 
48 

82 
50 

61 
47 

87 
50 

97 
49 

100 
46 

95 
61 

86 
52 

64 
52 

96 
51 

101 
50 

106 
53 

96 
60 

66 
55 

93 
52 

90 
56 

3! 
53 

92 
52 

91 
61 

67 
50 

89 
54 

69 
50 

66 
51 

65 
49 

92.4 
52.0 

MAX 
MIN 

65 
52 

93 
57 

91 
57 

82 
52 

70 
52 

52 

49 

63 
49 

64 

52 

65 
52 

65 

52 

65 
52 

65 
50 

66 
51 

65 
53 

66 
54 

72 
50 

71 
52 

66 
52 

72 
52 

68 
53 

66 
52 

65 
53 

65 
51 

64 

52 

65 
52 

65 
52 

64 
53 

68 
51 

70 
49 

70 
53 

69,6 

SAN  JUAQUIN 

DRAIN4GE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 
MIN 

68 
65 

95 
66 

103 
73 

101 
62 

90 
56 

62 
56 

84 
55 

62 
55 

76 
5! 

82 
56 

80 
57 

66 
57 

91 
61 

67 

57 

83 
58 

83 
57 

89 
60 

68 

60 

92 
62 

90 
62 

88 
60 

85 
60 

81 
59 

63 

56 

83 
56 

64 
49 

85 

60 

64 

56 

68 
55 

62 
52 

66.5 
56,5 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

90 
60 

97 
61 

101 
67 

103 
68 

102 
59 

55 

62 

90 
53 

87 
55 

79 
54 

82 
59 

85 
54 

^  I 
52 

97 
61 

93 
57 

86 
51 

86 
54 

95 
64 

"5 

56 

98 
63 

98 
60 

92 
56 

69 
54 

87 
53 

66 
54 

69 
56 

68 
55 

90 
56 

90 
53 

68 
51 

87 
64 

91,0 
56.4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

90 
63 

97 
70 

103 
71 

99 
76 

102 
81 

105 
74 

100 
73 

101 
73 

101 
76 

66 
75 

100 
69 

98 
71 

96 
71 

99 
71 

101 
74 

99 
66 

90 
65 

96 
71 

105 
77 

104 

72 

106 

73 

100 
69 

96 

70 

97 
71 

99 
70 

100 
72 

96 
75 

100 
70 

97 
69 

96 
64 

93 
65 

98.6 
71,3 

AUBERRV  1  Nw 

MAX 
MIN 

96 
64 

99 
69 

100 
76 

102 
77 

102 
78 

96 
75 

97 

72 

97 

72 

69 

7  5 

94 
69 

95 
72 

94 

71 

97 
71 

99 

71 

96 
73 

69 
66 

95 
65 

100 
71 

102 
77 

102 
78 

99 
72 

92 
69 

95 
68 

95 

71 

95 
71 

94 

71 

96 

72 

95 
69 

92 
69 

90 
62 

90 
64 

96,0 
71,0 

See  Referencs  Notes  Following  SUUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  "ii:?""" 


Sltllon 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5   1  6 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

bikeosfielD  we  airpokt 

MAX 

100 
6' 

106 
71 

107 
79 

109 
80 

110 
8 1 

105 

106 
70 

106 
74 

67 
77 

104 
77 

100 
73 

100 
72 

101 
71 

104 
78 

103 
78 

93 
70 

96 
69 

105 
76 

107 
78 

110 

78 

104 

78 

101 
75 

100 
72 

103 
73 

102 
75 

105 
75 

105 
73 

100 
74 

100 
75 

97 
67 

95 

65 

102,3 
74,2 

ailCH  POi^ER  HOUSE 

MAX 

95 
63 

98 
68 

99 
75 

101 
75 

103 

102 

96 
72 

98 

73 

96 

78 

99 
66 

95 

70 

95 
73 

99 

72 

101 
72 

101 
79 

97 
69 

96 
66 

96 

72 

101 
76 

104 

78 

100 
77 

97 
71 

94 

70 

96 

70 

96 
72 

97 
72 

99 
72 

97 
70 

96 
68 

92 
66 

90 
69 

97.4 
71.6 

BL4CKHELLS  C0RNE9  2wMH 

MAX 

9* 

62 

101 
67 

103 
76 

109 
73 

106 

98 

101 
74 

101 
66 

87 
69 

96 
68 

96 
62 

96 
69 

98 
66 

103 
68 

99 
67 

91 
97 

95 
62 

102 
71 

109 
74 

106 
74 

100 
70 

96 
62 

97 
62 

99 
68 

99 
68 

lOO 
65 

99 
63 

96 
65 

97 
63 

93 

56 

92 
59 

98.5 
66.7 

euTTONHILLOH 

MAX 

91 
59 

98 
62 

103 
67 

106 
72 

106 
77 

106 
67 

102 
66 

104 
65 

105 

71 

89 
66 

103 
65 

100 
67 

101 
66 

103 
70 

103 
66 

101 
62 

93 
62 

98 
69 

106 

72 

105 

72 

110 
70 

101 
65 

100 
62 

100 
62 

102 
64 

100 
61 

100 
67 

100 
64 

99 
64 

98 
59 

95 
59 

100.8 
69.9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

77 
*« 

86 
48 

88 
54 

88 
56 

92 

90 

86 
57 

38 
53 

69 
56 

62 
57 

63 
56 

84 
52 

85 
52 

67 
53 

92 
55 

67 
49 

62 
47 

89 
48 

VI 
52 

93 
58 

91 
54 

86 
50 

83 

50 

84 
53 

85 
51 

66 
52 

65 
52 

64 
49 

82 
49 

63 
46 

60 

45 

66.1 
52.0 

CAMP  PARDEE 

MAX 

92 
J8 

99 
68 

106 
72 

109 
73 

108 

100 

97 
58 

102 
61 

99 
62 

89 

60 

94 
55 

95 
56 

'9 
64 

102 
67 

103 
63 

93 
54 

91 
56 

101 
61 

104 
69 

108 

72 

107 
67 

96 
61 

97 
63 

97 
60 

100 
60 

101 
61 

98 
65 

96 
62 

95 

62 

94 
58 

92 
53 

98.9 
62.3 

CATHEYS  Vy  8ULL  RUN  RH 

MAX 

B9 
55 

99 

98 

100 
70 

103 
73 

105 

76 

104 
63 

98 
61 

100 
62 

99 
69 

96 
67 

97 
63 

94 
64 

98 
64 

99 
65 

101 
68 

97 

57 

90 
58 

97 
67 

102 
71 

104 

73 

105 
63 

99 
63 

93 
64 

95 
65 

92 
63 

97 
64 

98 
69 

98 
62 

96 
63 

95 
60 

91 
54 

97.6 
64.5 

CHERRY  VALLEY  0AM 

MAX 

75 
47 

87 
50 

88 
56 

92 

92 
57 

90 
56 

90 
56 

90 
60 

60 
53 

85 
53 

83 
55 

90 
56 

90 
58 

95 
61 

91 
64 

65 
52 

90 
59 

94 
61 

97 
62 

93 
60 

89 
54 

67 
55 

88 
55 

88 
55 

90 
56 

89 
56 

87 
53 

66 
54 

63 
48 

86.6 
55.6 

COALINCA 

MAX 
MIN 

101 
S7 

103 
62 

107 

71 

106 
72 

105 
72 

104 
68 

103 
63 

102 
63 

96 
61 

100 
66 

100 
63 

100 
63 

102 
63 

104 
65 

102 
64 

100 
61 

99 
58 

105 
66 

108 
72 

109 
75 

103 
69 

103 
65 

101 
62 

101 
64 

100 
62 

102 
65 

103 
62 

102 
63 

97 
65 

99 
64 

96 
62 

102.2 
64.6 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

MAX 

99 
51 

109 
52 

107 
65 

106 
53 

108 
54 

103 

104 
55 

109 
56 

102 
56 

101 
67 

101 
63 

100 
64 

102 
65 

104 
63 

103 
64 

100 
58 

99 
58 

109 
67 

107 
68 

110 
68 

109 
69 

103 
64 

101 
61 

102 
62 

102 
63 

102 
64 

104 
64 

103 
62 

99 
63 

100 
60 

96 
57 

103.0 
61.0 

DENaIR  3  NNE 

MAX 

96 
54 

101 
57 

103 
66 

104 
61 

103 

95 

97 
54 

94 
56 

90 
60 

92 
52 

91 
55 

95 
57 

96 

55 

96 
59 

92 
60 

67 

54 

94 
53 

98 

58 

99 

63 

101 
65 

95 
61 

92 
55 

95 
54 

92 
57 

91 
57 

94 

56 

97 
57 

93 
56 

92 
55 

89 
48 

81 
51 

94.7 
57.0 

DUDLEYS 

MAX 

67 
41 

93 
44 

94 

52 

96 
55 

96 
60 

93 
46 

93 
45 

92 
46 

69 
55 

68 
53 

69 
58 

93 
50 

93 
50 

96 
51 

92 

55 

67 
45 

90 
43 

96 
50 

100 
55 

98 
57 

92 
52 

88 
46 

69 
49 

91 
48 

92 
47 

92 
48 

91 
47 

90 
44 

68 
47 

65 
43 

85 
37 

91.5 
49.1 

ELECTR4  POWER  HOUSE 

MAX 

97 
54 

103 
57 

107 
67 

107 
66 

107 

101 

102 
52 

100 
56 

98 
57 

95 
59 

95 
56 

100 
58 

102 
56 

101 
61 

100 
62 

93 
51 

99 
53 

103 
60 

107 
62 

107 
66 

105 

60 

95 

57 

97 
56 

97 
60 

97 
55 

99 
57 

98 
58 

97 
56 

95 
56 

93 
53 

91 
50 

99.6 
56.1 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 

96 
52 

103 
65 

103 
68 

103 
67 

104 

70 

104 
64 

102 
60 

100 
62 

100 
66 

98 
64 

97 
62 

98 
61 

99 
62 

100 
64 

100 
66 

97 
59 

95 
57 

101 
64 

104 
65 

104 
64 

106 
65 

99 
60 

98 
62 

97 
62 

99 
64 

98 
62 

102 
63 

101 
62 

98 
64 

98 
64 

94 

57 

99.9 
62.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
59 

104 
64 

106 

70 

106 
74 

108 
77 

101 
68 

103 
63 

102 
64 

86 

71 

101 
71 

99 
65 

99 
66 

101 
65 

103 
66 

99 
68 

93 
61 

99 
60 

105 
67 

106 
72 

108 
72 

101 

70 

96 
65 

99 
63 

100 
65 

98 
64 

102 
66 

102 
69 

10? 
64 

96 
63 

93 
60 

94 
59 

100.4 
66.2 

FRIANT  COVERNMENT  CAMP 

MAX 

95 
52 

102 
57 

107 
63 

109 
74 

109 
77 

110 
64 

104 
59 

106 
60 

105 
62 

93 

70 

103 
62 

102 
62 

101 
63 

104 
63 

108 
65 

103 
57 

96 
56 

102 
58 

lu8 
67 

110 
69 

111 
67 

105 
62 

100 
60 

101 
61 

104 
62 

102 
62 

103 
63 

104 
61 

104 
62 

100 
57 

96 
54 

103,5 
62.3 

OlENNVIllE 

MAX 
MIN 

92 
40 

97 
49 

95 
53 

100 
59 

100 
63 

98 
56 

96 
52 

95 
53 

91 

94 

61 

94 

51 

93 
54 

95 

53 

99 
54 

98 
52 

95 

50 

100 
56 

100 
59 

100 
59 

97 
57 

92 
53 

92 
51 

95 

52 

94 

53 

95 
53 

94 
51 

92 
55 

90 
44 

90 
45 

95.3 
53.1 

GRANT  GP.OVE 

MAX 
MIN 

71 
48 

75 
52 

80 
57 

82 
60 

84 
62 

81 

56 

79 
56 

79 
55 

78 
58 

65 
49 

72 
50 

76 
54 

79 
54 

78 
58 

85 
68 

83 
52 

78 
52 

85 
61 

84 
65 

85 

60 

85 
58 

77 
52 

75 
51 

75 
52 

77 
53 

79 
54 

74 

52 

75 
51 

75 
48 

73 
47 

72 
45 

77.9 
54,3 

HANFORD 

MAX 
MIN 

97 
54 

102 
59 

103 
67 

101 

71 

103 
73 

102 
61 

100 
57 

101 
59 

99 
65 

98 
63 

96 
60 

96 
60 

97 
60 

100 
60 

99 
62 

95 
55 

95 
54 

102 
64 

103 
65 

105 
66 

104 
66 

99 

60 

95 

56 

98 
59 

96 
59 

100 
60 

101 
62 

100 
57 

97 
59 

97 
54 

92 
53 

99.1 
60,7 

KETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

78 
49 

84 
53 

89 
53 

86 
62 

91 
66 

90 
60 

88 
58 

89 
57 

88 
63 

61 
60 

63 
56 

66 
58 

88 
59 

68 
61 

93 
64 

86 
57 

83 
55 

68 
59 

92 
63 

93 
64 

91 
64 

87 
57 

85 
59 

85 
59 

66 
57 

68 
59 

86 
59 

84 
56 

85 
56 

83 
55 

61 
63 

86,7 
58,9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
42 

79 
45 

77 
51 

80 
55 

81 

57 

80 
5 1 

78 

50 

77 
49 

73 
54 

70 
50 

75 
45 

75 
48 

76 
49 

82 
51 

83 
53 

78 
48 

79 
48 

82 
54 

62 
54 

83 

54 

60 
52 

60 
47 

76 
45 

76 
46 

78 
47 

75 
46 

75 
49 

76 
44 

73 
47 

71 
43 

72 
41 

77.3 
4  8,9 

IDRIA 

MAX 
MIN 

es 

92 

91 
66 

96 

73 

103 
71 

98 
71 

97 
71 

96 

70 

91 
69 

94 
68 

95 

71 

97 
72 

95 
65 

89 
63 

103 
69 

102 
7! 

96 
67 

91 
64 

92 

70 

93 
69 

93 
68 

95 

70 

95 
67 

92 
66 

90 
61 

88 
62 

94,3 
67,4 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

100 
65 

105 
75 

101 
80 

106 
83 

108 
82 

107 
80 

105 
76 

102 
78 

100 
78 

103 
75 

100 
75 

99 
76 

102 
75 

103 
79 

104 
76 

101 
73 

95 

73 

103 
78 

1  07 
80 

108 
82 

106 
79 

101 
76 

1  Oo 

74 

102 
77 

10  2 
76 

101 
77 

103 
76 

75 

1  00 
76 

97 

71 

95 

69 

102.2 
76.4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

97 
60 

103 
69 

102 
75 

101 
72 

102 
75 

102 
76 

102 
72 

97 
76 

94 

76 

94 
68 

98 

70 

100 
68 

100 
68 

105 
68 

105 

70 

102 
65 

104 
70 

104 
65 

106 

70 

106 
71 

104 
70 

97 
65 

99 
64 

100 
71 

98 
72 

94 

71 

9B 
70 

97 
69 

96 
64 

96 
62 

94 
65 

99.9 
69,3 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

92 
57 

100 
67 

106 
73 

108 
74 

109 
73 

110 
70 

104 
64 

103 
70 

102 
70 

95 
71 

98 
64 

100 
68 

102 
70 

103 
67 

105 
73 

103 
61 

95 
64 

100 
73 

109 
73 

109 
76 

110 
74 

102 
67 

99 
67 

100 
70 

10? 
65 

101 
68 

lOU 
71 

102 
72 

101 
66 

102 
62 

96 
59 

102.1 
66.4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 
MIN 

92 
59 

98 
60 

107 
72 

106 

70 

101 
7 1 

95 
5  5 

100 
55 

98 
57 

97 
60 

95 
59 

94 
56 

97 
62 

99 
62 

99 
61 

94 

62 

89 
51 

97 

55 

101 
60 

103 

70 

103 
72 

97 
63 

94 
57 

96 
61 

99 

58 

95 
58 

98 
63 

99 
61 

95 
58 

94 
59 

92 
55 

69 
61 

97.1 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

93 
95 

99 

59 

103 
69 

104 
75 

102 
68 

100 
62 

98 
58 

98 
61 

97 
67 

95 

63 

94 
60 

95 
62 

97 
61 

98 
64 

96 
66 

94 

57 

95 
58 

101 
65 

102 
68 

105 

71 

101 
66 

98 
60 

94 

61 

96 
62 

95 
61 

97 
61 

99 
64 

97 

61 

95 
63 

93 
63 

90 
54 

97.9 

LEHON  COVE 

MAX 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

99 
64 

104 
60 

99 
67 

105 
72 

107 
75 

103 
69 

102 
60 

100 
60 

95 
69 

101 

70 

98 
69 

98 
63 

100 
63 

102 
63 

100 

65 

98 
59 

98 
58 

105 
66 

105 
66 

106 
69 

102 
66 

98 
62 

99 
61 

100 
61 

99 
62 

100 
62 

101 
63 

99 
62 

98 

61 

94 
56 

94 

55 

100.3 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 
MIN 

B8 
64 

95 
68 

100 
77 

103 
76 

105 
75 

107 
60 

97 
60 

99 
62 

97 
64 

93 
64 

93 
60 

93 
75 

98 
67 

98 
66 

100 
64 

97 
52 

89 
59 

95 

70 

100 
74 

105 

76 

103 
79 

98 
65 

91 
64 

95 

63 

96 
65 

95 
66 

97 
62 

97 
62 

95 
61 

94 

60 

91 
58 

96,9 
65,7 

LOOGEPOLE 

MAX 
MIN 

70 
37 

75 
40 

79 
47 

83 
53 

81 
52 

82 
48 

78 
48 

80 
45 

77 
53 

64 
49 

76 
40 

78 
49 

79 
43 

60 
45 

85 
48 

83 
43 

78 
44 

65 

50 

85 
49 

87 
51 

87 
48 

78 
43 

77 
43 

76 
41 

78 
42 

77 
42 

71 
41 

76 
38 

75 
43 

74 
36 

74 
34 

78.3 

LODI 

MAX 

Mm 

96 
59 

101 
63 

103 
68 

104 
69 

104 
6  1 

92 
52 

96 
54 

92 
55 

89 
53 

90 
53 

90 
52 

94 
55 

99 
56 

98 
64 

96 
56 

85 

51 

95 
55 

96 
58 

luO 
o5 

98 
67 

98 
59 

90 
58 

93 
58 

93 
53 

88 
54 

92 
56 

92 
55 

91 
55 

90 
54 

87 
53 

63 
50 

94.1 
5  7,1 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

95 
51 

100 
61 

103 
67 

105 
69 

105 
69 

lul 
58 

99 
58 

97 
56 

99 
60 

93 
59 

93 
57 

96 
60 

98 
59 

100 
63 

100 
62 

91 
52 

95 
52 

100 
62 

102 
66 

109 

70 

101 
71 

94 

60 

92 
61 

94 
62 

96 
61 

99 
58 

98 
58 

97 
65 

97 
65 

93 
61 

91 
57 

97.7 

LOS  BANDS  DET  RESv 

MAX 
MIN 

B8 
66 

96 
71 

101 
77 

104 
75 

107 
77 

102 
64 

97 
60 

99 
65 

97 
62 

92 
61 

92 
59 

93 
65 

97 
68 

100 
67 

101 
63 

92 
54 

90 
63 

96 

71 

101 
73 

104 

77 

106 
74 

95 
63 

93 
69 

95 

62 

94 

62 

96 
65 

98 
66 

98 
67 

99 
66 

94 
65 

90 
61 

97.0 
66.3 

MADERA 

MAX 
MIN 

92 
J  7 

99 

105 

108 

106 
74 

no 

64 

100 
59 

103 
62 

103 
67 

99 
63 

101 
62 

98 
63 

100 
62 

100 
65 

105 
67 

99 
56 

92 
56 

99 
65 

106 
69 

107 

73 

109 
69 

104 
63 

97 
62 

100 
64 

101 
67 

99 
62 

102 
65 

104 
62 

101 
63 

98 
59 

95 
57 

101.4 
63,8 

MANTECA 

MAX 

MIN 

90 
60 

98 
62 

104 

70 

105 
69 

106 
65 

95 
55 

92 
55 

98 
55 

95 
56 

87 
55 

91 
54 

92 
53 

96 
53 

100 
62 

100 
59 

91 
54 

89 
55 

97 
60 

100 
64 

104 
69 

101 
65 

94 
58 

93 
60 

96 
67 

91 
57 

94 
58 

95 
59 

95 

59 

92 
56 

94 
56 

90 
53 

99.6 
58.9 

MARICOPA 

MAX 

MIN 

89 
62 

97 
75 

104 
75 

105 
81 

108 
83 

109 
71 

103 
74 

102 
74 

86 
74 

101 
69 

97 

73 

99 
74 

101 
72 

103 
74 

101 
67 

103 
69 

99 
79 

104 
79 

107 
81 

109 
78 

102 
73 

100 
77 

100 
71 

102 
72 

100 
65 

101 
75 

101 
73 

99 

72 

97 
63 

94 
66 

100.6 
72.9 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

101 
98 

101 
64 

105 
72 

107 
75 

105 
71 

103 
61 

103 
60 

101 
61 

97 
59 

95 

62 

96 
59 

97 
65 

99 
63 

99 
64 

100 
66 

96 
55 

98 
57 

102 
66 

105 
69 

106 
69 

104 
66 

100 
60 

97 
62 

97 
63 

100 
64 

100 
65 

101 
63 

98 
60 

96 
61 

97 
59 

93 
54 

100.0 
63,0 

Sea  R«l«ronco  Nolea  Fotlowlrr]  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

age  t 

,|. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MODESTO 

MAX 
MIN 

98 
59 

103 
62 

104 
72 

106 
69 

99 
68 

93 
56 

97 
56 

95 

58 

90 
60 

91 
57 

92 
56 

97 

60 

99 
60 

99 
65 

93 
60 

89 
56 

97 
55 

100 
62 

104 
65 

103 
69 

96 
66 

93 
60 

97 
59 

93 
59 

94 
59 

96 

60 

95 
61 

93 

60 

94 
50 

92 
55 

87 
55 

95,1 
60.6 

NEWH4N   2  NW 

MAX 
MIN 

96 
56 

102 
59 

102 
68 

105 
65 

103 
64 

96 
58 

96 
55 

96 
56 

95 

57 

92 
55 

92 
54 

96 
58 

98 
67 

100 
60 

99 
59 

92 
60 

96 
53 

99 
61 

101 
65 

104 

63 

100 
62 

95 
58 

96 
58 

96 
58 

94 
58 

96 
57 

96 
58 

95 
56 

95 
57 

92 
53 

90 
50 

58!o 

NORTH  FORK  RANCER  ST4 

MAX 
MIN 

88 
51 

93 
57 

98 
61 

94 
64 

99 
59 

99 
63 

97 
60 

96 
60 

96 
67 

92 
60 

93 
58 

94 
59 

90 
(  I 

96 
59 

100 
64 

98 
58 

90 
54 

97 
53 

100 
65 

102 
65 

102 
64 

96 
58 

93 
57 

94 

69 

91 
50 

95 
60 

94 
61 

94 
56 

95 
58 

95 
53 

90 
54 

95.3 
59.6 

DR4NCE  COVE 

MAX 
MIN 

es 

57 

95 
60 

69 

96 
72 

100 
76 

103 
66 

98 
61 

96 
61 

96 
69 

84 
68 

95 
62 

91 
63 

91 
63 

93 
64 

102 
67 

99 
58 

94 
58 

96 
68 

103 
67 

104 
68 

104 
67 

101 
63 

95 
61 

98 
63 

97 
57 

94 
59 

96.7 
64.1 

porterville 

MAX 
MIN 

92 
58 

100 
63 

104 
71 

101 
75 

109 
79 

107 
70 

102 
63 

102 
65 

103 
71 

92 
71 

1 0 1 
65 

98 
66 

99 
66 

100 
69 

103 

70 

101 
60 

93 
62 

98 

68 

lOS 

72 

105 

72 

107 

70 

100 
65 

100 
65 

98 
63 

100 
56 

100 
65 

100 
68 

101 
65 

99 
65 

96 
60 

94 

69 

100.4 
65.5 

POSBV  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

83 
56 

89 
62 

67 

94 
65 

93 
68 

91 
66 

89 
67 

89 
66 

89 
68 

84 

60 

87 
61 

89 
64 

90 
62 

94 
69 

93 
67 

63 

60 

89 
61 

92 
61 

95 

72 

95 

73 

92 
62 

87 
56 

87 
58 

97 
63 

89 
63 

89 
66 

86 
65 

85 
60 

85 
60 

83 
55 

84 
55 

86.9 
63.2 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

87 
58 

94 
70 

100 

77 

103 
79 

106 
77 

105 
56 

94 
61 

97 
61 

95 
59 

99 
63 

65 

60 

90 
60 

95 

70 

98 

70 

94 
61 

87 
58 

69 
60 

95 
68 

100 
75 

103 
79 

101 

72 

90 
50 

66 
59 

86 

59 

96 
65 

95 
63 

94 
69 

93 
54 

91 

68 

90 
65 

89 
57 

94. 1 
65.3 

SDNORA  RS 

MAX 
MIN 

90 
53 

97 

56 

101 
62 

105 
66 

105 
67 

105 
56 

99 
63 

100 
56 

99 
63 

92 
61 

94 
59 

97 
60 

99 
60 

100 
62 

102 
64 

98 
54 

93 
53 

96 
61 

103 
66 

107 
65 

104 
63 

99 
56 

94 
69 

95 
60 

96 
69 

99 
S9 

100 
60 

98 
56 

95 
58 

94 

54 

92 
51 

98.4 
59.1 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

76 

82 
49 

87 
50 

85 
56 

89 
61 

89 
55 

85 
54 

87 
53 

89 
56 

78 
54 

82 
50 

63 
52 

93 
53 

88 
54 

92 
58 

87 
54 

82 
49 

86 
52 

91 
53 

93 
57 

90 
69 

66 
53 

62 
55 

93 
52 

86 
51 

87 
52 

84 
54 

84 
51 

84 
51 

80 
48 

82 
45 

85.5 
52.7 

STOCKTON  UBAP 

MAX 
MIN 

99 
6* 

103 
67 

106 
74 

107 
71 

98 
61 

92 
57 

96 
57 

95 
59 

86 
59 

90 
57 

92 
56 

97 
60 

101 
60 

100 
66 

91 
60 

88 
54 

98 
59 

101 
64 

104 
66 

102 
7: 

95 
66 

93 
59 

9! 

61 

91 
59 

95 

60 

96 
61 

94 
61 

94 
62 

94 
63 

90 
56 

85 
55 

95.8 
61.5 

STOCKTON  PIPE  STA  NO  4 

MAX 
MIN 

91 
58 

98 
62 

102 
69 

105 
69 

106 
60 

94 
54 

90 
51 

97 
53 

92 
53 

84 
58 

8  8 

58 

90 
56 

95 
55 

1  00 
62 

96 
56 

87 

51 

96 
65 

98 
56 

9  8 
59 

103 
66 

98 
59 

93 
53 

92 
54 

93 
54 

89 
53 

92 
55 

94 
55 

92 
53 

93 
64 

92 
51 

68 
45 

94.  1 
55.4 

TEHACHiPI 

MAX 
MIN 

90 
<.7 

96 
49 

92 
61 

97 
67 

98 
67 

94 
65 

94 

59 

93 
65 

81 
62 

89 
62 

92 
55 

90 
56 

92 
61 

96 
55 

95 
55 

85 

61 

94 
54 

95 
59 

97 
65 

100 
68 

91 
69 

89 
61 

91 
55 

96 
54 

93 
55 

90 
61 

92 
67 

91 
55 

90 
68 

88 
51 

92.4 
59.0 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

95 
65 

103 
73 

101 

ao 

104 
82 

106 
82 

102 
76 

101 
77 

100 
69 

97 
67 

72 

67 

97 

70 

99 

71 

101 
74 

99 
66 

96 
68 

94 
69 

102 
74 

104 
76 

106 
80 

102 
72 

98 

72 

97 

70 

97 
65 

98 

70 

99 

73 

100 
67 

97 
70 

95 

70 

92 
40 

92 
60 

98,9 
71.3 

THREE  RVR5  EDISON  PH  7. 

MAX 
MIN 

98 
58 

101 
60 

106 
69 

102 
66 

106 
74 

108 
65 

102 
66 

102 
61 

101 
74 

97 
72 

102 
64 

99 
66 

100 
66 

100 
68 

104 
64 

100 
64 

100 
62 

104 
67 

106 

70 

106 

73 

109 
95 

105 
66 

98 

65 

100 
65 

100 
65 

100 
65 

100 
64 

102 
64 

99 
63 

98 
59 

94 

58 

101.5 
66. 1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

90 
51 

96 
54 

99 

60 

100 
63 

100 
62 

98 
57 

95 
58 

95 
58 

95 
60 

89 

59 

92 
59 

94 
60 

95 
59 

98 
58 

98 
62 

93 
54 

94 
53 

98 
60 

101 
64 

100 
66 

100 
60 

92 
55 

92 
60 

93 
60 

94 
58 

94 
59 

93 
59 

90 
59 

90 
57 

89 
54 

88 
52 

94.7 
58.4 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

90 
59 

98 
63 

103 
67 

106 

72 

107 
66 

103 
54 

93 
54 

96 
54 

96 
54 

88 
54 

9l 
52 

93 
54 

98 

55 

100 
54 

100 
59 

94 
52 

90 
52 

99 
54 

100 
63 

103 
64 

104 
64 

100 
57 

95 

56 

98 

56 

95 

57 

97 

56 

96 
58 

96 
58 

96 
57 

95 
54 

91 
51 

97.3 
57.4 

TRACV   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

96 
62 

100 
63 

104 
73 

105 
73 

93 
63 

98 
55 

97 
55 

94 
56 

89 
58 

88 
56 

93 
57 

97 
59 

101 
57 

96 
67 

96 
60 

85 

58 

96 
59 

98 
59 

103 
61 

98 

70 

90 
62 

93 
58 

94 
63 

91 
57 

95 
57 

95 
62 

95 
55 

91 
59 

91 
61 

S3 
57 

81 
55 

94,5 
60.3 

VISALU 

MAX 
MIN 

90 
60 

98 
62 

102 
69 

99 
72 

103 
76 

105 
67 

101 
63 

101 
64 

100 
67 

84 

71 

99 
64 

96 
63 

96 
64 

98 
65 

99 
68 

98 
61 

91 
61 

96 
64 

102 
69 

103 

70 

105 
71 

100 
67 

96 
63 

97 
66 

98 
64 

97 
65 

98 
67 

99 
65 

92 
65 

95 
60 

92 
59 

97.7 
65.5 

WASCO 

MAX 
MIN 

61 

99 
67 

104 

71 

104 
75 

106 
77 

110 
72 

104 
68 

103 
67 

104 

72 

83 

71 

101 
66 

99 
67 

100 
66 

102 
69 

104 
68 

102 
64 

99 
64 

98 

70 

105 
7  2 

108 
74 

110 
72 

102 
67 

102 
66 

100 
67 

102 
69 

101 
67 

101 
63 

102 
66 

100 
65 

99 
61 

97 
59 

101.8 
67.8 

VOSEMITE  PARK  HEADOTRS 
•           »  ♦ 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

94 

60 

107 
71 

105 
69 

105 
74 

97 
73 

94 
69 

92 
67 

92 
64 

91 
61 

90 
58 

91 
56 

90 
52 

92 
56 

91 

68 

92 
59 

95 

57 

94 

62 

96 
60 

96 
61 

92 
68 

92 
69 

93 
63 

92 
58 

86 
56 

89 
56 

93 
57 

94 
51 

92 
58 

95 
59 

97 
62 

103 
61 

94.3 
61.8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

62 
53 

76 
58 

72 
58 

75 
62 

72 
61 

90 
61 

76 
62 

74 
61 

74 
59 

70 
58 

69 
55 

68 
56 

70 
55 

68 
52 

65 
56 

78 
58 

69 
55 

76 
68 

76 
59 

7  6 
59 

65 
59 

72 
58 

73 
57 

70 
57 

69 
57 

66 
52 

69 
51 

70 
55 

68 
54 

68 
53 

75 
50 

71,4 
56.7 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

89 
53 

98 
57 

100 
65 

101 
64 

102 
65 

101 
64 

96 
63 

95 
63 

93 
60 

93 
59 

94 
56 

95 
56 

92 
53 

94 

57 

93 
60 

95 

61 

96 

64 

95 
63 

98 
63 

99 
66 

95 
70 

94 
63 

95 
57 

93 
58 

89 

56 

91 
65 

96 
55 

97 

59 

95 
62 

95 

60 

95 
54 

95.4 
60.0 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

99 

60 

98 

60 

101 
65 

98 
65 

102 
75 

103 
67 

96 
65 

94 
64 

95 
64 

97 
65 

95 
59 

90 
59 

91 
59 

98 
57 

97 
65 

98 
66 

100 
66 

102 
66 

100 
66 

99 

66 

96 

68 

99 
69 

93 
58 

94 
59 

94 
59 

93 
50 

93 
61 

90 
60 

96 
62 

93 
60 

94 
60 

96.4 
63.0 

BIG  BEAR  L4KE 

MAX 
MIN 

78 
",0 

8  1 
46 

80 
51 

82 
51 

82 
61 

88 
52 

80 
52 

76 
53 

75 
51 

76 
52 

78 
46 

61 
47 

85 
45 

86 
56 

85 

53 

85 

55 

85 

55 

85 
53 

86 
54 

86 
55 

81 
65 

79 
53 

82 
46 

80 
52 

79 
50 

76 
49 

78 
43 

80 
53 

80 
53 

80 
52 

83 
40 

31.2 
50.4 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURBANK  VALLEr  PHP  PLT 

MAX 
MIN 

93 
58 

103 
60 

99 
64 

104 
67 

103 
7n 

94 

65 

92 
63 

89 

62 

91 
65 

84 

60 

87 
57 

85 
57 

90 
56 

90 
59 

90 
58 

93 
59 

93 
63 

95 

65 

97 

67 

94 
65 

91 
65 

90 
62 

89 
58 

87 

56 

86 
58 

91 
56 

92 
56 

91 
57 

95 
51 

95 
57 

92.4 
60.9 

Cachuma  dam 

MAX 
MIN 

95 
55 

96 
59 

106 
64 

102 
56 

104 
54 

97 
51 

92 
48 

92 
49 

92 
51 

87 
50 

87 
50 

87 
51 

87 
51 

91 
51 

87 
50 

85 
50 

89 
47 

92 

50 

98 
69 

99 

61 

97 
53 

95 
49 

87 
49 

87 
49 

87 
61 

86 
48 

90 
46 

95 
49 

91 
49 

94 
45 

90 
49 

92.4 
51.5 

CAMPO 

MAX 
MIN 

96 
50 

97 
57 

100 
60 

100 
59 

101 
60 

95 
58 

93 
57 

93 
56 

94 

53 

90 
54 

93 
52 

93 

50 

97 
46 

97 
60 

100 
57 

100 
59 

101 
62 

96 
62 

100 
59 

96 
62 

92 
66 

93 
59 

94 
51 

94 
55 

92 
53 

97 
52 

100 
50 

96 
57 

94 
69 

95 
55 

95 
47 

95.9 
56.2 

CANOGA  PARK  PIERCE  CDl 

MAX 
MIN 

96 
55 

107 
57 

102 
61 

105 
64 

102 
65 

96 
63 

95 
61 

95 
61 

98 
66 

92 
60 

92 
56 

91 
55 

94 

56 

94 
57 

97 
54 

100 
55 

98 
59 

96 
63 

100 
65 

98 
63 

93 
64 

93 

60 

91 
55 

90 
56 

92 
59 

95 
54 

98 
55 

94 
57 

97 
59 

98 
57 

98 
52 

96.4 
58.8 

CHUL4  VISTA 

MAX 
MIN 

64 
57 

67 

60 

74 
64 

76 
63 

77 

64 

73 
63 

70 
63 

70 
64 

70 
64 

70 
64 

69 

64 

70 
64 

66 
61 

69 
63 

68 
63 

69 
62 

68 
62 

70 
61 

7  1 
63 

71 
66 

73 
67 

76 
65 

7  1 
64 

70 
64 

69 
63 

70 
64 

70 
64 

70 
64 

7  1 
65 

74 
63 

75 
60 

70.8 
63.2 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

91 
57 

90 
62 

101 
65 

95 
69 

101 
71 

95 
65 

92 
62 

90 
61 

88 
63 

89 
59 

84 
57 

86 

56 

65 

55 

89 
55 

87 
58 

88 
58 

92 
63 

92 
64 

93 
64 

94 

64 

93 
63 

89 
62 

89 
56 

87 

56 

96 
56 

85 
55 

89 
56 

90 
57 

80 
60 

90 
61 

91 
60 

90, 1 
60.3 

CORONA 

MAX 
MIN 

91 
53 

107 
60 

100 
66 

106 
66 

101 
66 

95 
65 

92 
62 

92 
62 

93 
64 

89 
61 

88 
61 

88 
59 

91 
55 

90 
60 

92 
58 

94 
59 

93 
64 

96 
64 

97 
66 

98 
64 

94 
63 

91 
63 

91 
56 

88 
58 

97 
60 

91 
57 

95 
55 

92 
58 

94 

60 

97 
60 

102 
57 

94,0 
60.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

75 
60 

84 
60 

87 

62 

87 
65 

85 
65 

84 
64 

80 
62 

76 
62 

76 
61 

75 
60 

73 
59 

74 
60 

75 
59 

76 
61 

75 
60 

78 
60 

60 
68 

85 
65 

90 
65 

83 
63 

83 
63 

80 
61 

79 
59 

76 
62 

73 
61 

77 
62 

75 
57 

74 

50 

80 
56 

85 
60 

69 
56 

79.3 
61.4 

CUVAMA 

MAX 
MIN 

85 
51 

95 
54 

99 
59 

100 
59 

104 
61 

104 
60 

100 
56 

103 
57 

103 
58 

85 

60 

96 
55 

95 
57 

95 
56 

97 
56 

100 
53 

97 
53 

90 
51 

94 
60 

105 
63 

104 
63 

106 
59 

102 
53 

95 

51 

97 
52 

99 
55 

98 
55 

99 
55 

96 
55 

96 
53 

97 
46 

91 
49 

97.7 
55.7 

CUVAMACA 

MAX 
MIN 

81 
46 

B5 
53 

84 
59 

89 

59 

90 
57 

89 
58 

86 
59 

86 
58 

87 
52 

85 
55 

82 
51 

82 
54 

83 
56 

90 
61 

92 
59 

94 
60 

94 
61 

93 
59 

89 
63 

92 
69 

89 
68 

63 
60 

83 

60 

91 
56 

97 
55 

88 
54 

68 
59 

89 
59 

87 
61 

85 
62 

84 

63  1 

87.3 
58.2 

See  Refeieace  Notes  FoUowlcg  Statioo  Index 


DAILY  TEMPERATURES  c.l.foknu 


Slatlon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DRV  C4MV0N  RESERVOIR 

MAX 

96 

97 

105 

103 

105 

105 

96 

94 

95 

99 

92 

93 

92 

96 

96 

98 

101 

103 

98 

102 

98 

96 

90 

91 

92 

92 

95 

95 

94 

95 

96 

96.7 

MJN 

50 

57 

59 

66 

67 

64 

61 

62 

62 

59 

55 

57 

57 

58 

56 

57 

58 

65 

65 

64 

65 

60 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

57 

57 

57 

5B.e 

EL   C'flTiH  04H 

MAX 

87 

96 

105 

102 

108 

96 

95 

94 

91 

91 

86 

92 

90 

93 

92 

93 

95 

93 

97 

97 

98 

95 

92 

92 

89 

90 

92 

95 

93 

97 

98 

94.4 

MIN 

51 

52 

63 

64 

64 

61 

60 

60 

58 

60 

59 

56 

54 

56 

57 

56 

60 

60 

61 

62 

65 

62 

69 

57 

54 

55 

65 

56 

61 

59 

56 

56.4 

ELSIHORc 

MAX 

101 

106 

107 

109 

106 

102 

101 

100 

96 

96 

96 

96 

ICO 

100 

100 

105 

109 

102 

103 

103 

99 

98 

97 

100 

100 

loO 

99 

102 

101.  1 

MIN 

59 

69 

66 

74 

67 

65 

64 

62 

62 

60 

60 

64 

61 

62 

69 

74 

59 

72 

73 

65 

58 

59 

65 

61 

65 

62 

65 

ESCO^<OID□ 

MAX 

91 

92 

97 

102 

96 

90 

90 

87 

66 

82 

64 

85 

86 

64 

65 

87 

86 

93 

93 

94 

88 

89 

87 

85 

85 

68 

88 

88 

90 

90 

94 

69.2 

MIN 

52 

57 

62 

63 

63 

60 

61 

60 

61 

62 

63 

60 

62 

60 

59 

59 

51 

62 

62 

63 

65 

62 

58 

60 

57 

58 

61 

59 

59 

58 

64 

MONTANA  KAISER 

MAX 

97 

105 

100 

107 

106 

99 

95 

93 

96 

91 

92 

90 

96 

95 

95 

99 

99 

96 

100 

99 

94 

95 

94 

93 

92 

95 

97 

96 

95 

97 

97 

96.6 

MIN 

63 

69 

72 

75 

78 

72 

66 

64 

60 

62 

63 

65 

63 

69 

69 

70 

71 

71 

69 

70 

63 

61 

61 

62 

62 

61 

68 

68 

66 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

90 

97 

97 

102 

89 

66 

90 

66 

85 

62 

87 

86 

87 

85 

86 

68 

84 

92 

93 

91 

93 

66 

65 

83 

64 

89 

66 

87 

91 

92 

9a 

69.0 

MIN 

55 

61 

64 

66 

67 

63 

63 

63 

62 

66 

63 

61 

60 

62 

62 

63 

64 

63 

65 

56 

70 

67 

60 

66 

61 

61 

62 

52 

65 

62 

58 

HENSH4M  DAN 

MAX 

95 

99 

99 

99 

106 

103 

96 

95 

95 

92 

90 

92 

90 

100 

100 

99 

104 

105 

97 

100 

100 

65 

92 

95 

95 

92 

95 

100 

98 

95 

91 

96.9 

MIN 

50 

56 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

56 

58 

55 

55 

51 

59 

58 

60 

68 

62 

61 

62 

69 

56 

53 

55 

36 

62 

58 

58 

58 

49 

5  7.8 

IDVLLHILD  FIRE  OEPT 

MAX 

S5 

89 

69 

90 

90 

90 

67 

67 

80 

84 

64 

84 

90 

91 

94 

99 

91 

91 

92 

90 

87 

81 

87 

84 

79 

75 

63 

67 

85 

85 

68 

87.0 

l>2 

48 

49 

54 

54 

56 

50 

44 

47 

46 

44 

46 

54 

54 

70 

59 

59 

61 

60 

52 

52 

55 

56 

54 

50 

56 

56 

51 

45 

52.4 

JULIAN  WYN0L4 

MAX 

92 

92 

98 

101 

98 

93 

91 

91 

90 

87 

90 

69 

94 

94 

90 

93 

95 

92 

91 

93 

95 

54 

58 

62 

62 

65 

61 

57 

57 

55 

52 

53 

61 

54 

57 

54 

55 

59 

55 

48 

LACUNA  BEACH 

MAX 

70 

75 

85 

64 

79 

75 

71 

75 

74 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

7? 

72 

72 

73 

76 

77 

77 

74.5 

52 

56 

61 

61 

61 

53 

65 

65 

57 

59 

53 

52 

57 

60 

61 

61 

57 

55 

55 

63 

52 

64 

65 

54 

63 

58 

59 

52 

57  5 

LA  MESA 

MAX 

65 

93 

96 

97 

66 

89 

85 

62 

82 

79 

62 

80 

83 

81 

63 

84 

82 

87 

87 

87 

93 

86 

63 

79 

82 

95 

84 

89 

90 

90 

96 

85.9 

MIN 

56 

61 

62 

67 

65 

62 

61 

61 

64 

62 

61 

58 

60 

60 

62 

61 

61 

52 

64 

56 

64 

59 

63 

59 

60 

59 

61 

62 

62 

59 

LOMPOC 

MAX 

77 

87 

80 

73 

71 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

56 

58 

7  3 

70 

70 

67 

66 

69 

66 

65 

69 

70 

59 

69 

65 

69.3 

48 

49 

55 

53 

52 

51 

50 

50 

52 

53 

54 

53 

51 

52 

53 

52 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

52 

60 

51 

49 

51 

52 

51.5 

LONG  BEACH  PUB  S«C 

MAX 

76 

93 

87 

95 

89 

80 

79 

82 

62 

80 

79 

80 

82 

82 

61 

82 

82 

81 

91 

84 

85 

82 

81 

81 

80 

84 

62 

83 

87 

88 

88 

83,5 

MIN 

61 

59 

63 

61 

61 

ai 

61 

62 

62 

62 

60 

59 

58 

60 

58 

59 

60 

62 

63 

62 

62 

62 

58 

50 

62 

58 

57 

59 

59 

60 

56 

60,3 

LONG  BEACH  MB  AP 

MAX 

61 

97 

91 

98 

82 

77 

79 

84 

65 

S 1 

81 

8  1 

63 

83 

64 

83 

78 

83 

92 

87 

86 

81 

82 

80 

8? 

82 

63 

83 

90 

90 

91 

64,5 

MIN 

63 

6? 

54 

67 

66 

66 

64 

65 

63 

63 

61 

60 

60 

62 

61 

62 

64 

66 

66 

55 

55 

55 

61 

63 

61 

60 

59 

63 

53 

63 

59 

63,0 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

MAX 

73 

78 

85 

61 

79 

78 

76 

73 

72 

70 

69 

71 

73 

73 

72 

74 

76 

61 

75 

78 

75 

77 

72 

73 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

78 

74.6 

MIN 

63 

61 

66 

66 

66 

66 

64 

63 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

60 

62 

65 

68 

66 

65 

64 

64 

61 

62 

51 

60 

50 

50 

60 

60 

61 

62.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

64 

95 

96 

96 

92 

90 

67 

B3 

82 

78 

76 

78 

fl 

82 

81 

86 

87 

92 

90 

91 

85 

85 

60 

82 

78 

60 

83 

81 

85 

65 

69 

85.3 

MIN 

65 

67 

69 

72 

69 

68 

67 

66 

65 

62 

62 

61 

61 

64 

63 

65 

68 

59 

IB 

58 

58 

67 

63 

62 

62 

60 

60 

64 

55 

65 

65 

65,3 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

79 

84 

65 

88 

68 

83 

62 

82 

78 

78 

77 

79 

82 

86 

87 

88 

88 

68 

85 

85 

83 

78 

79 

77 

82 

81 

82 

81 

75 

78 

81 

82.3 

MIN 

61 

64 

68 

70 

72 

66 

66 

59 

60 

60 

64 

64 

67 

69 

70 

74 

74 

71 

72 

68 

62 

60 

62 

64 

63 

62 

54 

60 

57 

57 

65.1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

69 

74 

76 

76 

75 

73 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

72 

73 

73 

74 

74 

79 

74 

72 

70 

69 

68 

69 

70 

72 

71 

72 

72.1 

58 

56 

62 

64 

64 

61 

62 

59 

64 

64 

62 

61 

60 

60 

59 

57 

64 

64 

66 

64 

62 

64 

63 

68 

64 

59 

60 

62 

57 

60 

56 

61.2 

OCEANSIDE 

MAX 

73 

75 

81 

61 

60 

75 

74 

75 

76 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

76 

77 

79 

79 

78 

78 

77 

75 

78 

77 

75 

77 

77 

76 

77 

76.3 

59 

60 

62 

63 

66 

64 

64 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

65 

66 

62 

65 

63 

58 

62 

63 

61 

60 

56 

OJAI 

MAX 

93 

103 

97 

101 

99 

94 

87 

90 

85 

85 

84 

82 

88 

88 

90 

91 

93 

93 

93 

91 

89 

87 

89 

81 

81 

87 

91 

87 

90 

92 

93 

90.0 

54 

56 

63 

69 

65 

62 

66 

59 

63 

56 

54 

52 

53 

53 

52 

55 

57 

52 

55 

62 

60 

58 

64 

64 

55 

53 

63 

52 

50 

53 

54 

55.4 

OXNARD 

MAX 

77 

76 

80 

65 

78 

79 

76 

75 

70 

67 

72 

59 

70 

71 

72 

72 

76 

79 

80 

79 

78 

76 

77 

73 

75 

70 

70 

73 

76 

74 

74 

74.9 

54 

53 

59 

57 

58 

57 

57 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

53 

55 

56 

58 

59 

58 

57 

58 

55 

58 

55 

56 

53 

56 

52 

50 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

92 

88 

92 

96 

96 

93 

92 

92 

67 

88 

86 

84 

98 

99 

99 

98 

97 

96 

92 

92 

91 

91 

87 

67 

66 

90 

97 

92 

88 

95 

92.0 

52 

61 

65 

68 

67 

66 

62 

60 

58 

59 

63 

68 

57 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

67 

59 

51 

52 

59 

61 

52 

62 

59 

62 

63.0 

PASADENA 

MAX 

90 

100 

98 

101 

99 

95 

90 

89 

89 

84 

84 

64 

89 

88 

68 

92 

92 

94 

95 

94 

90 

90 

88 

86 

86 

89 

89 

89 

93 

92 

93 

91.0 

57 

63 

64 

70 

72 

64 

61 

64 

59 

57 

56 

56 

59 

58 

59 

63 

64 

66 

64 

64 

61 

58 

57 

57 

56 

56 

58 

61 

61 

59 

PERRIS 

MAX 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

90 

87 

100 

95 

95 

92 

90 

87 

90 

84 

67 

64 

69 

67 

87 

91 

91 

94 

94 

94 

90 

69 

68 

85 

85 

90 

91 

88 

88 

92 

89.9 

MIN 

54 

59 

62 

70 

68 

61 

64 

60 

58 

55 

55 

57 

57 

55 

60 

51 

62 

52 

51 

62 

66 

56 

58 

54 

52 

56 

58 

63 

65 

59.1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

96 

100 

102 

106 

101 

96 

95 

94 

92 

89 

91 

90 

94 

92 

94 

95 

96 

95 

98 

100 

69 

94 

92 

90 

91 

95 

97 

94 

95 

96 

101 

95.2 

47 

48 

63 

64 

64 

60 

55 

56 

56 

51 

46 

55 

53 

54 

61 

58 

oO 

61 

68 

56 

49 

55 

49 

51 

47 

55 

59 

55 

49 

55.5 

REDLANDS 

MAX 

99 

102 

103 

108 

106 

100 

96 

98 

97 

91 

94 

95 

98 

97 

97 

100 

103 

100 

102 

98 

97 

97 

95 

94 

93 

97 

99 

95 

96 

97 

97 

98.2 

56 

61 

69 

67 

71 

67 

63 

65 

64 

60 

58 

59 

57 

51 

51 

50 

56 

65 

64 

65 

66 

64 

56 

58 

57 

58 

55 

58 

60 

59 

55 

61.5 

RIVERSIDE  FIRE  STa  "3 

MAX 

96 

105 

100 

105 

101 

93 

96 

95 

95 

89 

92 

91 

95 

93 

94 

98 

98 

96 

99 

98 

95 

95 

94 

91 

91 

93 

97 

94 

95 

96 

97 

95.9 

59 

62 

66 

67 

69 

66 

60 

65 

65 

60 

59 

56 

58 

61 

61 

51 

55 

65 

65 

65 

65 

64 

59 

58 

59 

58 

67 

59 

62 

61 

56 

61.8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

98 

97 

103 

99 

105 

101 

96 

95 

94 

93 

87 

90 

89 

95 

92 

93 

97 

98 

95 

99 

98 

94 

95 

93 

91 

89 

95 

95 

94 

95 

95 

95.2 

55 

57 

63 

63 

66 

61 

59 

60 

62 

57 

54 

53 

51 

58 

57 

55 

62 

62 

61 

62 

63 

60 

52 

53 

53 

33 

51 

55 

56 

65 

50 

57.4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

101 

107 

104 

108 

106 

102 

99 

99 

99 

93 

94 

92 

99 

97 

99 

103 

105 

99 

103 

101 

97 

96 

98 

96 

94 

98 

100 

97 

97 

98 

99 

99.4 

58 

62 

70 

68 

71 

67 

66 

62 

60 

60 

58 

62 

62 

51 

56 

67 

55 

67 

66 

65 

57 

59 

59 

59 

57 

60 

61 

61 

56 

62.7 

SANDBERG  H6 

MAX 

B9 

93 

94 

96 

96 

90 

87 

89 

82 

63 

65 

87 

89 

90 

91 

84 

95 

92 

94 

92 

85 

83 

80 

84 

86 

86 

86 

87 

83 

66 

81 

87.9 

60 

65 

70 

72 

72 

n 

65 

59 

65 

63 

66 

66 

69 

67 

63 

67 

73 

73 

69 

68 

62 

60 

63 

63 

66 

67 

63 

61 

58 

57 

55.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

85 

84 

73 

72 

76 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

74 

72 

75 

78 

78 

61 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

77 

79 

80 

75.3 

MiH 

62 

63 

66 

69 

67 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

63 

65 

64 

64 

64 

64 

68 

68 

69 

65 

65 

69 

64 

66 

65 

66 

67 

67 

55 

65,4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

101 

99 

97 

98 

93 

93 

93 

94 

98 

97 

95 

98 

99 

95 

98 

90 

90 

90 

90 

100 

92 

95 

95 

96 

96.6 

MIN 

55 

48 

50 

52 

52 

62 

49 

43 

40 

55 

58 

57 

56 

58 

60 

65 

66 

64 

64 

61 

56 

57 

57 

58 

55 

57 

59 

59 

55 

56.0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

89 

100 

97 

101 

100 

91 

89 

88 

87 

62 

82 

62 

87 

87 

67 

90 

90 

91 

14 

91 

90 

89 

86 

86 

84 

87 

89 

88 

92 

92 

93 

69.7 

MIN 

58 

61 

64 

65 

67 

64 

62 

64 

65 

61 

58 

57 

57 

59 

58 

59 

63 

65 

59 

55 

65 

63 

57 

59 

60 

56 

65 

69 

69 

59 

51 

SAN  JACINTO 

MAX 

ID2 

104 

105 

108 

106 

102 

101 

102 

101 

97 

98 

96 

105 

103 

104 

106 

109 

102 

105 

104 

97 

99 

100 

99 

ion 

100 

103 

102 

101 

100 

103 

102.1 

MIN 

52 

57 

67 

64 

69 

64 

60 

60 

63 

58 

56 

56 

52 

59 

59 

58 

64 

62 

62 

63 

65 

60 

59 

53 

56 

67 

63 

58 

60 

58 

50 

59.2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA    ANA   FIRE  STATION 

MAX 

76 

93 

86 
64 

95 

94 

83 

78 

8c 

61 

80 

79 

79 

79 

79 

81 

80 

83 

84 

86 

84 

63 

60 

77 

78 

79 

62 

82 

86 

88 

87 

82.9 

MIN 

60 

59 

65 

64 

64 

62 

67 

66 

65 

62 

61 

61 

59 

60 

54 

64 

05 

64 

64 

64 

63 

62 

63 

60 

68 

62 

62 

63 

59 

62.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

74 

68 

80 

86 

71 

72 

76 

72 

75 

67 

71 

68 

69 

70 

75 

69 

70 

74 

75 

82 

69 

74 

78 

73 

71 

69 

73 

67 

71 

75 

72 

72.8 

MIN 

57 

56 

56 

56 

58 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

58 

56 

57 

57 

57 

58 

55 

56 

55 

55 

65 

55 

67 

53 

54 

56.2 

S«a  ReUionco  Noloa  Following  Station  Indsx 
-  262  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SINTA   BARBAR4   FA4  4P 

MAX 
MIN 

69 
54 

78 
55 

80 
59 

76 
58 

75 
59 

76 
56 

73 
56 

69 
56 

66 
56 

68 
56 

67 
56 

68 
54 

70 
56 

70 
53 

71 
55 

72 
54 

74 
55 

74 
55 

75 
58 

70 
58 

72 
59 

72 
55 

70 
52 

59 
57 

67 
57 

67 
54 

67 
55 

70 
53 

68 
56 

71 
52 

77 
50 

55,5 

S4M4  H4BIA  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 
53 

87 
57 

74 
54 

70 
53 

70 
52 

69 
52 

69 
51 

70 
54 

70 
54 

69 
51 

68 
53 

68 
51 

69 
53 

67 
54 

70 
50 

70 
48 

74 
52 

76 
52 

75 
52 

70 
53 

71 
52 

69 

53 

69 
53 

69 
53 

68 
52 

70 
50 

72 
51 

74 
50 

73 
53 

66 
53 

52.3 

SANTA  MONICA  PIER 

IVIAX 
MIN 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

83 
50 

92 
50 

58 

89 
57 

87 
57 

83 
57 

79 
55 

76 
60 

73 
56 

75 
55 

78 
57 

74 
53 

76 
54 

77 
52 

76 
52 

61 
51 

83 
53 

85 
52 

84 
58 

84 
58 

79 
56 

76 
54 

74 
60 

77 
52 

71 
55 

77 
53 

79 
51 

79 
55 

81 
53 

64 
67 

63 
48 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

81 
60 

86 
58 

90 
63 

85 
65 

83 
63 

33 
63 

82 
62 

79 

76 
62 

74 
62 

75 
61 

73 
58 

73 
59 

76 
58 

74 
56 

80 
58 

82 
62 

85 
64 

79 
64 

61 
63 

80 
53 

79 
61 

76 
58 

76 
60 

73 
52 

73 
58 

73 
58 

75 
60 

75 
56 

77 
58 

80 
56 

50,8 

TUJUNCA 

MAX 

MIN 

98 

59 

102 
63 

100 
64 

103 
69 

98 

71 

95 
65 

92 
64 

91 
61 

92 
65 

90 
59 

90 
56 

88 
57 

92 
57 

92 
60 

95 
57 

96 
60 

97 

55 

95 
65 

96 
66 

94 
65 

90 
64 

69 
60 

90 
55 

86 
54 

89 
54 

94 

55 

95 

57 

90 
57 

93 
61 

94 
63 

93 
59 

60.9 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

79 
56 

98 
55 

91 
60 

97 
61 

96 
61 

85 
61 

80 
58 

61 
63 

82 
65 

60 
64 

81 
63 

80 
58 

60 
57 

60 
58 

79 
56 

80 
56 

64 

60 

65 
52 

87 
62 

89 
61 

66 
61 

93 

61 

90 
69 

80 
60 

80 
62 

81 
55 

84 
55 

83 
60 

87 
59 

89 
59 

86 
63 

34.4 
59.4 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

93 
58 

94 
58 

93 
59 

79 
48 

77 
49 

75 
50 

74 
49 

76 
50 

74 
50 

73 
51 

75 
52 

75 
51 

72 
53 

80 
50 

83 
49 

74 
49 

7! 
49 

80 
48 

81 
46 

32 
43 

81 
43 

74 
48 

50,4 

UCLA 

MAX 
MIN 

77 

58 

90 

60 

92 
65 

90 
67 

B9 
65 

86 
63 

80 
62 

77 
60 

78 
61 

76 
59 

73 
57 

72 
57 

77 
68 

77 
58 

78 
56 

81 
58 

82 

62 

90 
64 

85 

65 

85 

62 

83 
52 

82 
50 

78 
65 

77 
58 

73 
57 

74 
55 

77 
54 

77 
57 

83 
59 

62 
57 

66 
62 

60.9 
59.8 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

94 
5  5 

104 
62 

98 
67 

103 
68 

100 
7? 

95 
63 

93 
61 

92 
62 

93 
63 

67 
54 

88 
5  5 

88 

93 

90 

91 

95 

96 

96 

95 

97 

90 
62 

91 
6 1 

69 

68 
62 

87 
54 

92 
54 

94 
54 

90 
55 

92 

92 
50 

95 
59 

93.2 
59.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

WARNER  SPRIN05 

MAX 
MIN 

95 
49 

96 
47 

98 
60 

100 
64 

101 
61 

96 
60 

94 

58 

95 
57 

93 

55 

91 
55 

90 
54 

90 
55 

94 
47 

98 
57 

102 
56 

102 
59 

103 
64 

100 
63 

100 
50 

97 
58 

94 
69 

91 
59 

94 
52 

95 

54 

93 
54 

95 
54 

98 
52 

97 
58 

98 
56 

94 
54 

95 
47 

96  1 
56!5 

VDR8A  LINDA 

«          >^  « 

MAX 
MIN 

85 
56 

101 
58 

95 
62 

102 
63 

102 
64 

69 
61 

86 
59 

86 
65 

66 
65 

84 
62 

65 

61 

84 
55 

85 
58 

85 
58 

65 
57 

88 
62 

90 
60 

90 
60 

91 
50 

93 
61 

88 
62 

88 
62 

66 
52 

68 
50 

36 
52 

85 
60 

89 
54 

88 
59 

93 
59 

99 
59 

94 
65 

69,5 
60.0 

SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

MAX 
MIN 

112 
75 

107 
72 

115 
80 

112 
82 

115 
86 

115 
85 

112 
86 

105 
79 

102 
73 

107 
75 

108 
77 

109 
75 

112 
80 

117 
62 

116 
82 

116 
84 

116 
66 

117 
83 

117 
88 

no 

86 

105 
83 

UO 
72 

109 
76 

108 
74 

105 
75 

109 
77 

109 
76 

108 
77 

108 
79 

107 
69 

108 
70 

78.8 

BARSTOH 

MAX 
MIN 

99 
60 

103 
64 

104 

72 

104 
74 

107 
75 

106 
74 

105 
68 

98 
75 

91 
69 

99 
65 

101 
66 

103 
67 

105 
65 

108 
67 

108 
69 

106 
70 

109 

70 

108 
76 

III 
76 

110 
77 

104 
75 

101 
71 

101 
63 

101 
53 

99 
55 

100 
67 

101 
64 

99 
64 

98 

70 

100 
53 

99 
51 

68.7 

BEAUMONT    1  6 

MAX 
MIN 

98 
59 

97 
62 

100 
70 

103 
99 

103 

70 

99 
67 

97 
64 

97 
64 

95 
64 

93 
62 

92 
60 

93 
61 

99 

57 

99 
65 

98 
63 

101 
64 

104 
69 

100 
66 

101 
58 

98 
56 

95 
64 

96 
65 

96 
57 

9! 

59 

94 
59 

96 
63 

98 
61 

97 
62 

95 
53 

9! 

62 

96 
55 

54.  3 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
49 

98 
53 

100 
59 

101 
64 

98 
64 

98 
59 

99 
58 

97 
57 

77 
62 

88 

60 

95 
54 

98 
55 

101 
65 

102 
60 

103 
63 

104 
58 

105 
62 

103 
53 

105 
55 

103 
65 

101 
66 

99 
58 

99 
67 

98 
54 

96 
54 

93 
58 

91 
55 

96 
50 

95 
53 

94 
49 

97 
49 

57!e 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

106 
71 

107 
74 

114 
84 

113 
86 

112 
80 

113 
84 

110 
81 

105 
78 

108 
73 

109 
78 

111 
75 

113 
74 

115 
73 

112 
82 

111 
60 

111 
85 

113 
85 

1  11 
65 

1  1  I 
82 

109 
83 

104 
61 

108 
60 

111 
77 

108 
60 

109 
30 

109 
79 

UO 
76 

107 
76 

109 
82 

112 
80 

112 
73 

110,1 
79,3 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

106 
78 

109 
79 

113 
90 

112 
90 

114 
87 

114 
89 

107 
86 

100 
82 

108 
79 

110 
34 

111 
80 

114 
79 

115 
60 

113 
87 

112 
66 

111 
91 

113 
87 

111 
69 

113 
65 

98 
87 

103 
84 

109 
66 

112 
87 

no 

66 

110 
83 

109 
85 

111 
80 

109 
82 

109 
95 

111 
86 

115 
64 

110,0 
64.6 

60RREG0  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

102 
70 

101 
71 

104 
77 

112 
82 

111 
80 

111 
80 

112 
60 

108 
79 

108 
70 

104 
70 

106 
71 

109 
74 

111 
70 

114 
61 

112 
82 

113 
82 

107 
79 

110 
79 

1  10 
80 

107 
79 

105 
76 

97 
74 

109 
74 

no 

76 

106 
78 

106 
77 

107 
73 

108 
80 

107 
60 

106 
73 

110 
64 

107.8 
76.8 

BRAWLEy  2  SW 

MAX 
MIN 

102 
68 

103 
68 

104 

79 

110 
82 

110 
80 

110 
78 

111 

78 

106 

77 

105 
72 

106 
75 

108 
76 

109 
72 

110 
75 

112 
77 

1  1  I 
78 

112 
79 

109 
60 

110 
61 

107 
79 

109 
80 

100 
81 

100 
79 

106 
72 

106 
73 

107 
76 

107 
74 

106 
68 

109 
76 

106 
79 

105 
79 

110 
73 

107.3 
76.4 

CANTIL 

MAX 
MIN 

102 
58 

106 
63 

109 
75 

109 
83 

110 
82 

108 
76 

108 
70 

103 

00 

90 

70 

97 
68 

102 
65 

106 
69 

106 
73 

110 
69 

UO 

70 

107 
80 

no 

65 

112 
76 

112 
78 

114 
75 

106 
84 

101 
78 

103 
64 

105 
58 

10! 
67 

103 
72 

103 
74 

104 
67 

101 
69 

102 
67 

102 
73 

105.4 
71.9 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 
69 

105 
73 

110 
82 

107 
63 

108 
84 

no 

30 

107 
80 

102 
62 

93 
74 

101 
74 

104 
75 

108 
76 

109 
76 

112 
77 

112 
79 

111 
78 

111 
78 

110 
65 

112 
81 

no 

82 

106 
86 

106 
81 

105 
72 

102 
75 

100 
74 

103 
74 

104 
75 

104 
75 

101 
78 

103 
75 

103 
71 

105.8 
77.5 

DEATH  VALLEV 

MAX 
MIN 

113 
74 

117 
83 

120 
83 

120 
93 

120 
103 

119 
95 

119 
92 

112 
93 

106 
67 

104 
82 

113 
82 

lie 

85 

119 
89 

UO 
87 

121 
93 

121 
98 

122 
97 

124 

100 

124 
97 

123 
96 

119 
100 

117 
94 

117 
82 

115 
90 

11! 

88 

114 
67 

113 
86 

113 
98 

113 
93 

I  14 
90 

114 
65 

116.7 
90.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
50 

94 
54 

98 
59 

97 

70 

93 

73 

94 
59 

90 
62 

91 
57 

75 
60 

78 
59 

68 
55 

93 

57 

94 
59 

97 

62 

93 
66 

99 
65 

98 
55 

99 
66 

99 
67 

96 

66 

92 
67 

93 
56 

91 
61 

91 

90 

87 
57 

65 
59 

90 
52 

89 
53 

92 
62 

92.0 
60.5 

eacle  mountain 

MAX 
MIN 

100 
79 

105 
81 

107 
86 

112 
90 

109 
90 

110 
89 

111 
89 

110 
66 

98 
77 

114 
80 

97 
85 

98 
85 

109 
63 

111 
89 

113 
89 

113 
91 

1  1  1 
90 

112 
91 

109 
89 

1  1  1 
89 

101 
84 

101 
83 

105 
84 

no 

35 

109 
83 

107 
63 

10! 
82 

109 
83 

107 
95 

106 
34 

no 

66 

107.4 
65.5 

El  CtNTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

105 
70 

106 
71 

112 
78 

111 
60 

113 
77 

113 
78 

107 
76 

106 
78 

107 
71 

110 
75 

109 
73 

113 

70 

113 
74 

113 

78 

111 
78 

113 
79 

1  1  1 
81 

110 
80 

107 
82 

100 
81 

109 
79 

111 
74 

109 
79 

106 
77 

107 
78 

110 
71 

107 
79 

107 
79 

107 
79 

112 
80 

112 
72 

109.3 
76.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

90 
58 

B3 
65 

100 
70 

99 
80 

104 
81 

100 
74 

95 

72 

92 

70 

93 
69 

91 
68 

90 
68 

92 
69 

93 

70 

97 

70 

97 
72 

96 
72 

98 
68 

100 
75 

97 

78 

99 
77 

94 

73 

88 
69 

87 
66 

89 
68 

92 
67 

91 
69 

91 
59 

91 
59 

92 
69 

89 
65 

90 
67 

93.5 
70.2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

102 
75 

106 
78 

111 
83 

110 
84 

1  10 
87 

108 
34 

109 
65 

104 
63 

108 
77 

106 
81 

109 
60 

110 
60 

113 
82 

113 
64 

112 
86 

109 
84 

no 

84 

105 
65 

106 
84 

105 
62 

102 
61 

106 
83 

108 
63 

106 
87 

10! 
34 

105 
81 

107 
78 

10! 
94 

105 
82 

no 

82 

109 
80 

82.4 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

87 
56 

94 
62 

97 
67 

103 
73 

101 
76 

99 
67 

99 
69 

98 
71 

92 
63 

78 
63 

86 
62 

94 
65 

98 
66 

98 
67 

102 
71 

101 
72 

101 
73 

102 

76 

103 
73 

104 
73 

104 
77 

100 
67 

99 
64 

94 
59 

97 
67 

95 
68 

94 
64 

94 
63 

95 
67 

94 
55 

94 
61 

96.7 
57.7 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

100 
65 

102 
73 

102 
78 

108 
78 

108 
81 

109 
82 

108 
80 

105 
81 

92 
67 

104 
73 

104 
78 

106 
75 

106 
71 

110 
78 

111 
82 

1  10 
81 

107 
81 

109 
82 

107 
83 

107 
83 

99 
82 

96 

78 

104 
75 

106 
84 

104 
78 

103 
79 

104 
73 

10! 
77 

104 
61 

103 
79 

107 
77 

104.9 
77.9 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

104 
71 

104 
72 

110 
79 

110 
73 

111 
80 

111 
82 

106 
75 

104 

76 

106 
75 

107 
79 

109 
79 

110 
80 

112 
61 

113 
61 

111 
77 

111 
83 

109 
82 

105 
79 

109 
81 

104 
78 

101 
82 

108 
80 

UO 
78 

107 
81 

105 
78 

105 
79 

109 
73 

107 
79 

106 
80 

109 
84 

I  10 
80 

107.9 
78.9 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

105 
72 

105 
7! 

113 
82 

112 
64 

113 
81 

114 

80 

107 
78 

108 
82 

108 
73 

110 
77 

110 
76 

113 
76 

113 
76 

114 
61 

115 
81 

I  10 
84 

112 
81 

109 
64 

UO 
81 

104 

82 

101 
81 

109 
79 

111 
76 

no 

81 

108 
78 

109 
80 

111 
72 

109 
79 

108 
80 

112 
91 

113 
76 

'79)0 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

INOID  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

102 
63 

103 
70 

105 

75 

112 
77 

1  1  1 
77 

111 
75 

113 
77 

107 
83 

106 

70 

103 
81 

107 
62 

111 

63 

1  10 
84 

1 1 1 
79 

111 
83 

109 
84 

106 
77 

109 
85 

109 
77 

109 
77 

103 
81 

101 
72 

108 
74 

109 
79 

106 
79 

105 
77 

107 
72 

109 
75 

105 
73 

105 
65 

112 
77 

107.! 
77.5 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

103 
74 

105 
77 

106 
83 

111 

88 

HI 
87 

112 
89 

112 
65 

109 
86 

105 

73 

105 
77 

107 

70 

108 
70 

ICB 
70 

113 

70 

113 

70 

115 

70 

112 
70 

113 
78 

111 
87 

113 
87 

105 
84 

105 
63 

107 
61 

109 
83 

107 
81 

105 

78 

106 
77 

107 
79 

109 
84 

109 
67 

109 
88 

108.7 
79,7 

See  Hefeteoce  Notea  Following  Slation  Index 
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Conllnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


C«LIFORNU 

JULV  1970 


Slatloa 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LAKE  ARROWHEiO 

MAX 
MIN 

87 
SO 

88 
56 

60 

60 

61 

85 
61 

63 
59 

6  7 
62 

8 1 
56 

8 1 
55 

82 
56 

64 
56 

87 
55 

69 
66 

68 
66 

98 
63 

92 
67 

89 
64 

68 

64 

90 
64 

79 
64 

82 
65 

81 
60 

84 
64 

63 
60 

83 
59 

65 
5! 

83 
58 

80 
60 

82 
63 

83 
52 

85.5 
60.0 

L4NC4STER 

MAX 

MIN 

99 
5« 

103 
57 

105 
69 

105 

72 

105 
67 

103 
73 

104 
71 

102 
72 

95 
66 

98 
64 

100 
69 

104 
65 

103 
64 

105 
65 

104 
64 

103 
63 

105 
64 

106 
71 

107 
74 

106 
71 

100 
75 

97 
69 

96 
61 

101 
61 

100 
60 

99 
65 

99 

63 

98 
62 

94 

71 

98 
65 

98 
60 

101.4 
66.0 

LUCERNE  viLLEY 

MAX 

MIN 

96 

105 
61 

100 

96 

102 
68 

100 
62 

104 
62 

104 
61 

103 
62 

108 
63 

106 
69 

105 
74 

101 

95 

107 

102 

98 
74 

67 

HECC*  FIRE  ST4TI0N 

MAX 

MIN 

101 
63 

102 
74 

79 

'et 

^80 

^67 

79 

75 

72 

'79 

109 
80 

'72 

74 

'78 

'77 

'36 

^82 

107 
69 

106 
70 

101 
74 

103 
83 

104 
79 

107 
71 

'75 

106 
76 

105 
74 

68 

105 
75 

106 
78 

1  10 
79 

I  10 
69 

106.2 
76.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

92 
69 

98 
68 

98 
69 

97 

70 

96 

SO 

95 

78 

93 
65 

89 
67 

95 
70 

97 
75 

97 
74 

101 
79 

100 
85 

99 
79 

100 
60 

101 
79 

97 
79 

68 
72 

92 
71 

94 
73 

95 

72 

93 
72 

95 
74 

99 
74 

93 
66 

94 
73 

94 
74 

94 
73 

95.7 
73.4 

HOJAVE 

MAX 
MIN 

91 
59 

97 
67 

'59 

'ei 

60 

^81 

'72 

103 
75 

100 
66 

66 
63 

95 

66 

97 
63 

99 
73 

100 
66 

107 
67 

104 
73 

101 
67 

105 
74 

1  06 
80 

107 
84 

107 
80 

101 
7! 

95 

80 

97 
69 

99 
66 

100 
72 

98 
75 

98 
74 

99 
69 

93 
69 

96 

71 

99,9 
71.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

91 
61 

94 
63 

95 
65 

97 
67 

93 

70 

90 
Yl 

94 

70 

93 

70 

86 
63 

8! 

64 

89 
63 

93 
64 

96 

63 

99 

73 

97 
77 

98 
76 

96 
67 

97 
68 

96 
69 

96 
70 

94 
72 

90 
66 

93 
66 

91 
66 

85 

62 

86 
64 

86 
66 

90 
66 

69 
67 

89 
67 

93 
66 

92.4 
67.3 

HT  SAN   JACINTO  HSP 

MAX 
MIN 

73 
40 

72 
43 

76 
50 

76 
48 

75 
49 

75 
47 

74 
46 

71 
47 

66 
36 

64 
41 

67 
41 

72 
45 

77 
45 

80 
53 

78 
52 

78 
53 

78 
53 

77 
54 

78 
51 

77 
53 

69 

52 

74 
48 

77 
53 

72 
50 

73 
50 

71 
45 

7! 
51 

73 
55 

71 
54 

75 
39 

77 
39 

74.0 
47.8 

NbEOLES   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

108 
72 

111 
82 

1  14 
89 

1 1 2 
94 

112 
88 

111 
89 

110 
90 

100 
89 

107 

79 

107 
78 

108 
76 

1 13 
83 

1 1  5 
61 

112 
88 

1  17 
66 

1  14 
67 

115 
90 

114 
89 

11! 

90 

107 
89 

104 
86 

106 
8! 

111 
66 

109 
64 

108 
61 

107 
77 

108 
78 

110 
60 

1Q7 
84 

110 
67 

111 
61 

110.1 
84.5 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

96 
57 

103 
61 

100 
69 

104 

69 

102 
72 

99 
74 

98 
71 

99 
73 

97 
71 

95 
65 

96 
66 

99 
65 

100 
65 

102 
67 

103 
66 

103 
63 

106 
65 

103 
7! 

105 
76 

100 
76 

95 
77 

93 
75 

95 
67 

96 
69 

96 
66 

96 
69 

96 
66 

97 
66 

92 
71 

95 
65 

98 
67 

98.9 
68.2 

PALNDALE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
54 

103 
57 

105 
69 

107 
68 

105 
69 

103 
73 

106 
71 

102 
72 

95 
66 

98 
64 

1  00 
67 

104 
65 

103 
64 

107 
64 

107 
64 

10! 
61 

106 
63 

107 
73 

109 
76 

106 
75 

99 

75 

96 

70 

100 
62 

101 
68 

101 
63 

99 
68 

99 
64 

102 
67 

96 
69 

98 
67 

101 
66 

102.4 
66,6 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

10! 
67 

104 
75 

114 

79 

115 
79 

111 
83 

112 
60 

111 
80 

109 
78 

105 
71 

108 
75 

111 
75 

110 
76 

113 
73 

115 
78 

116 
79 

111 
76 

111 
60 

111 
81 

110 
62 

110 
64 

100 
60 

110 
79 

110 
72 

108 
75 

106 
75 

112 
77 

1 1 1 
71 

109 
77 

107 
78 

110 
76 

110 
71 

109.8 
76.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

10! 
78 

10! 
80 

107 
85 

113 
86 

113 
90 

110 
67 

113 
90 

106 
68 

101 
60 

107 
84 

U? 
66 

1 1 1 
65 

113 
84 

115 
68 

1 10 
90 

11! 
90 

110 
92 

112 
93 

109 
89 

1 1 1 
68 

99 
65 

104 
63 

10! 
85 

109 
82 

1 10 
6! 

109 
85 

108 
85 

110 
82 

1 10 
66 

107 
67 

110 
85 

109,0 
66.0 

RAN0S8URC 

MAX 
MIN 

97 
62 

102 
70 

102 
74 

104 
78 

103 
81 

103 
81 

102 
71 

94 
74 

65 
62 

93 
68 

98 
66 

101 
69 

102 
68 

106 
72 

105 
72 

103 
7! 

105 
73 

106 
79 

106 
76 

107 
81 

101 
78 

97 

101 
76 

100 
67 

98 
68 

97 

73 

97 
60 

97 

72 

94 

75 

97 
68 

97 
61 

100.0 
72.4 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

79 
60 

84 
64 

64 
67 

85 

68 

85 
68 

82 
68 

78 
66 

80 
66 

75 
56 

76 
60 

78 
61 

79 
63 

8  1 
62 

84 

72 

85 

72 

86 

70 

86 
73 

87 

71 

85 
69 

86 
69 

76 
66 

76 
63 

77 
61 

80 
65 

78 
65 

78 
64 

79 
63 

79 
64 

74 
64 

76 
60 

78 
63 

80.6 
65,3 

THER.^IAL   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

103 
63 

104 

71 

111 
78 

111 
81 

110 
78 

112 
77 

108 
61 

107 

70 

105 
73 

109 
61 

110 
81 

112 
61 

112 
83 

112 
79 

109 
65 

106 
62 

109 
81 

110 
86 

108 
82 

103 
63 

101 
64 

106 
78 

106 
74 

106 
79 

106 
78 

108 
79 

109 
73 

108 
74 

105 
78 

112 
86 

111 
61 

108. 1 
78.7 

TRONA 

MAX 
MIN 

103 
72 

107 
78 

111 
83 

110 
85 

79 

79 

109 
84 

97 

70 

9  1 
70 

98 
73 

103 
76 

77 

76 

61 

112 
77 

77 

81 

83 

80 

113 
62 

79 

107 
71 

'73 

107 
74 

73 

105 
76 

72 

7! 

111 

70 

103 
68 

107.0 
76.5 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

103 
63 

103 
68 

108 
77 

109 
78 

1  10 
77 

108 
73 

107 
75 

104 
68 

95 
69 

96 
68 

102 
63 

106 
72 

1  1  0 
73 

112 
76 

1 1 2 
75 

1 10 
76 

112 
65 

112 
77 

1  1  1 
75 

110 
72 

105 
80 

105 

70 

106 
68 

107 
70 

105 
68 

103 
64 

105 
67 

105 
72 

105 
70 

103 
72 

1U2 
69 

106.2 
71.5 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

VICTORVILLE  pump  PLANT 

MAX 

MIN 

9! 
55 

97 
59 

101 
69 

104 

70 

103 
70 

105 
68 

104 
65 

100 
72 

100 
67 

90 
62 

95 
62 

98 
63 

100 
61 

101 
64 

105 
65 

102 
65 

104 
6! 

105 
68 

105 
67 

10! 

70 

105 
71 

95 

72 

98 
60 

97 
61 

101 
64 

99 
63 

99 
61 

100 
63 

96 
66 

93 
61 

97 
55 

100.0 
64,6 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

65 
30 

66 
33 

70 
39 

71 
44 

70 
47 

64 

41 

69 

37 

67 
37 

63 
44 

60 
39 

55 
33 

60 
35 

66 
36 

70 
37 

71 
44 

71 
43 

72 
42 

72 
47 

72 
44 

75 

45 

70 
43 

69 
36 

70 
36 

64 
35 

63 
35 

65 
35 

65 
39 

64 
35 

63 
39 

63 

30 

65 
30 

66,4 
38.4 

KHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

«<. 
34 

54 
44 

57 
32 

58 
42 

55 
42 

44 

38 

50 
32 

52 
37 

52 
34 

47 
31 

47 

30 

47 
26 

48 
27 

50 
16 

52 
U 

53 
24 

54 
39 

53 
44 

54 
39 

55 
4! 

54 
36 

50 
27 

50 
35 

51 
37 

50 
36 

46 
35 

45 
35 

42 
34 

55 
17 

50 
15 

57 
35 

50,9 
32.7 

HILDROSE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

92 
63 

96 
67 

100 
70 

97 

70 

97 
76 

72 

96 

67 

98 
68 

97 

70 

96 

70 

99 
73 

100 
73 

102 
74 

99 
7! 

96 
74 

94 
66 

92 
62 

92 
64 

94 
66 

91 
67 

91 
64 

91 
64 

88 
60 

90 
56 

90 
60 

95.0 
67,6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEATH  VALLEY 

124 

DATE 

19+ 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

12 

DATE 

15 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WHITE  MOUNTAIN  2 

3.64 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
368  STATIONS 

.00 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
WHITE   MOUNTAIN  2 

2.00 

DATE 

09 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE   MOUNTAIN  2 

2.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WHITE  MOUNTAIN  2 

2 

DATE 

10 

S*«  R«l«ir*Qc«  Nola>  FoUowlnq  Station  lnd«x 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1969  -   1970  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

0 

4 

13 

235 

386 

521 

529 

396 

419 

432 

166 

60 

3163 

ANGWiN  PAC   UNION  COL 

1 

7 

44 

222 

281 

532 

572 

414 

411 

389 

150 

79 

3102 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

1 

4 

14 

324 

498 

673 

483 

166 

54 

CALLAHAN  RANGER  STA 

I  3 

16 

75 

527 

714 

836 

812 

646 

661 

636 

231 

87 

5254 

CECILVILLE  5  SE 

26 

45 

121 

540 

635 

825 

837 

643 

696 

715 

327 

140 

5550 

CLDVERDALE  3  SSE 

0 

0 

14 

135 

273 

419 

478 

342 

322 

284 

94 

22 

2363 

2482 

COVELO 

10 

43 

405 

515 

543 

487 

500 

191 

66 

CRESCENT  CITY  1  N 

221 

272 

406 

340 

431 

515 

348 

247 

DUTTDNS  LANDING 

5 1 

29 

62 

155 

320 

476 

454 

335 

331 

343 

155 

106 

2817 

ELK  VALLEY 

19 

40 

305 

113 

EUREKA  WB  CITY 

284 

282 

247 

295 

404 

419 

392 

374 

462 

521 

385 

313 

4378 

4543 

FERNDALE  2  NW 

2't8 

252 

235 

291 

427 

456 

421 

383 

469 

503 

373 

266 

4324 

FOREST  GLEN 

14 

26 

61 

483 

681 

773 

753 

614 

589 

604 

257 

118 

4973 

5245 

FORT  BRAGG 

297 

301 

253 

302 

377 

401 

426 

353 

438 

487 

386 

295 

4316 

FORT  BRAGG  AVIATION 

302 

343 

281 

350 

446 

451 

448 

382 

443 

516 

310 

FORT  JONES   RANGER  STA 

13 

29 

85 

572 

800 

911 

860 

675 

668 

643 

219 

92 

5567 

FORT  ROSS 

260 

279 

213 

230 

339 

360 

399 

320 

390 

475 

361 

291 

3917 

GRATON 

26 

21 

55 

202 

357 

455 

483 

392 

360 

358 

142 

79 

2930 

3224 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

0 

9 

27 

377 

515 

690 

685 

513 

487 

482 

161 

49 

3995 

3997 

HEALOSBURG 

0 

0 

9 

85 

255 

397 

425 

294 

237 

229 

66 

14 

2011 

2558 

HILTS 

48 

126 

568 

675 

852 

858 

679 

711 

682 

326 

130 

HOOPA 

3 

11 

12 

314 

453 

582 

566 

424 

407 

443 

183 

75 

3473 

KENTFIELD 

19 

8 

46 

122 

283 

387 

437 

322 

275 

287 

106 

34 

2326 

3052 

KLAMATH 

190 

207 

195 

285 

390 

491 

471 

368 

463 

533 

330 

239 

4162 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

2 

6 

47 

368 

551 

648 

633 

506 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

43 

53 

134 

657 

718 

967 

1007 

744 

843 

798 

376 

193 

6533 

MOUNT  HEBRON  RS 

107 

150 

268 

743 

858 

1007 

992 

822 

911 

230 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

6 

6 

25 

97 

280 

399 

404 

291 

261 

320 

110 

41 

2240 

2778 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  Pk 

237 

225 

209 

324 

428 

573 

500 

414 

522 

567 

360 

254 

4613 

ORLEANS 

0 

1 

5 

313 

472 

620 

618 

436 

376 

438 

141 

31 

3451 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

5 

10 

21 

122 

334 

417 

427 

339 

285 

354 

134 

50 

2498 

2933 

POINT  ARENA 

222 

235 

192 

242 

313 

374 

412 

348 

412 

437 

314 

362 

3663 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

0 

14 

184 

359 

520 

526 

362 

355 

414 

108 

31 

2873 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

1 

4 

19 

289 

490 

556 

555 

438 

410 

414 

174 

60 

3410 

SAINT  HELENA 

0 

0 

17 

151 

322 

458 

475 

343 

31* 

326 

88 

24 

2518 

2900 

SAN  RAFAEL 

2 

2 

12 

92 

187 

307 

355 

227 

196 

259 

92 

39 

1770 

SANTA  ROSA 

3 

4 

18 

123 

320 

408 

432 

306 

280 

317 

109 

48 

2368 

2973 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

3 

11 

53 

399 

567 

784 

775 

566 

549 

589 

244 

96 

4636 

SCOTIA 

178 

154 

139 

275 

362 

466 

453 

364 

461 

500 

328 

215 

3895 

3589 

SHELTER  COVE 

U9 

73 

146 

315 

398 

247 

222 

SONOMA 

0 

3 

25 

165 

368 

442 

459 

349 

303 

357 

102 

30 

2603 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

1 

6 

55 

476 

650 

825 

826 

644 

659 

598 

220 

99 

5059 

TULELAKE 

44 

79 

170 

626 

771 

943 

950 

720 

808 

758 

345 

147 

6351 

UK  1  AH 

Q 

10 

178 

328 

462 

490 

359 

345 

377 

96 

27 

2672 

2875 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

3 

12 

51 

476 

601 

782 

764 

564 

590 

586 

209 

78 

4716 

4734 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

44 

70 

141 

602 

737 

873 

871 

711 

732 

719 

WILLITS   1  NE 

1 2 

24 

54 

295 

427 

537 

556 

'•23 

463 

503 

200 

93 

3587 

WILLOW  CREEK  1  NW 

0 

7 

15 

296 

438 

560 

562 

403 

387 

414 

157 

55 

3294 

5233 

YREKA 

3 

9 

70 

495 

670 

819 

812 

648 

639 

601 

237 

92 

5095 

*         «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

40 

62 

168 

639 

706 

995 

1048 

750 

840 

841 

375 

193 

6657 

ALTURAS  RANGER  STATION 

23 

67 

183 

688 

771 

974 

1016 

752 

837 

816 

372 

182 

6681 

6810 

AUBURN 

0 

0 

3 

190 

274 

489 

365 

316 

105 

30 

2908 

BERRYESSA  LAKE 

Q 

Q 

3 

117 

283 

432 

461 

366 

320 

300 

73 

15 

237u 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

5 

2 

69 

497 

430 

762 

871 

634 

740 

733 

303 

197 

5243 

5507 

BOWMAN  DAM 

18 

2 

97 

524 

507 

802 

889 

661 

741 

746 

342 

179 

5508 

5762 

BRANNAN  ISLAND 

1 

3 

14 

166 

336 

520 

479 

373 

289 

273 

83 

33 

2570 

2789 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

0 

0 

2 

168 

356 

492 

451 

375 

332 

355 

57 

10 

2598 

BURN  E  Y 

30 

64 

149 

615 

707 

849 

902 

703 

740 

718 

315 

169 

5961 

CANYON  DAM 

28 

31 

138 

624 

788 

942 

975 

794 

796 

767 

393 

189 

5465 

6763 

CENTERVILLE  PH 

0 

0 

4 

171 

375 

486 

479 

328 

325 

302 

60 

20 

2550 

2720 

CHESTER 

44 

64 

155 

613 

747 

940 

999 

773 

781 

744 

391 

177 

6426 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

0 

0 

1 

157 

340 

502 

482 

354 

320 

272 

37 

5 

2470 

2805 

CLARKSBURG 

0 

0 

4 

174 

362 

578 

487 

370 

307 

293 

80 

20 

2675 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

0 

0 

7 

257 

452 

575 

613 

466 

464 

463 

133 

43 

3473 

COLFAX 

0 

0 

204 

597 

405 

395 

52 

3297 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  nF    1969  -  1970 


CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

COLUSA   1  SSw 

0 

0 

2 

148 

369 

512 

490 

354 

274 

261 

43 

3 

2466 

2670 

DAVIS  2  WSW 

0 

0 

6 

132 

334 

503 

460 

356 

313 

282 

67 

14 

2457 

2729 

DEER  CREEK   POWER  HOUSE 

22 

19 

85 

683 

251 

5677 

DEER  CREEK  FOREBAY 

371 

705 

793 

595 

647 

160 

3936 

DE  SABLA 

0 

0 

29 

315 

4  25 

664 

693 

496 

532 

171 

90 

4  091 

DOBBINS   1  S 

40 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

0 

168 

239 

105 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

1 

8 

59 

455 

585 

721 

589 

589 

604 

3102 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

0 

7 

241 

371 

527 

556 

437 

411 

426 

100 

26 

3236 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

0 

0 

B 

119 

306 

461 

450 

338 

244 

9  8 

2  4 

2308 

FOLSOM  DAM 

0 

0 

0 

115 

234 

471 

458 

348 

289 

278 

73 

21 

2287 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

0 

0 

23 

293 

464 

556 

150 

98 

3741 

GRASS   VALLEY  NO  2 

0 

0 

26 

339 

395 

621 

625 

454 

506 

511 

165 

88 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

9 

32 

107 

557 

642 

812 

846 

652 

579 

636 

242 

139 

5353 

5313 

JESS  VALLEY 

68 

47 

161 

687 

732 

971 

1038 

756 

896 

850 

441 

226 

688  3 

LAKEPORT 

0 

0 

13 

266 

464 

556 

575 

453 

430 

431 

102 

25 

3315 

LAKESHORE 

0 

0 

5 

232 

322 

557 

588 

427 

445 

394 

111 

29 

3110 

LAKE  SPAULDING 

*4 

70 

179 

567 

588 

861 

906 

715 

790 

799 

395 

221 

5136 

6405 

LAKE  SPAULDING  DAM 

U 

16 

181 

MANZANITA  LAKE 

61 

77 

234 

697 

6  83 

945 

1011 

826 

915 

878 

4  56 

265 

7050 

MARKLEY  COVE 

408 

369 

358 

99 

21 

MARYSVILLE 

0 

0 

0 

122 

300 

472 

444 

297 

245 

190 

30 

6 

2108 

2511 

MC  CLOUD 

13 

30 

117 

535 

572 

803 

858 

645 

722 

692 

315 

155 

5458 

5800 

MINERAL 

76 

70 

184 

637 

694 

896 

962 

777 

819 

828 

441 

234 

6616 

7097 

MDNTICELLO  DAM 

0 

0 

1 

135 

298 

446 

481 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

14 

14 

124 

555 

644 

830 

858 

658 

711 

658 

288 

153 

5517 

5722 

NEVADA  CITY 

1 

15 

80 

473 

580 

733 

716 

577 

517 

591 

233 

91 

4707 

4687 

DRLAND 

0 

0 

0 

135 

294 

488 

483 

344 

292 

246 

51 

17 

2350 

2647 

ORDVlLLE 

0 

0 

0 

110 

284 

452 

433 

325 

271 

231 

35 

9 

2151 

PARADISE 

0 

0 

7 

221 

265 

521 

548 

366 

383 

388 

115 

35 

2849 

PLACERVILLE 

0 

0 

20 

352 

472 

653 

635 

468 

502 

491 

145 

56 

3795 

4112 

PLACERVILLE  IFG 

0 

0 

9 

244 

281 

576 

578 

405 

455 

440 

100 

70 

3158 

PLATINA 

0 

0 

25 

307 

430 

662 

713 

548 

503 

506 

128 

47 

3869 

PORTOlA 

55 

69 

182 

629 

745 

926 

929 

749 

777 

710 

407 

184 

5352 

7191 

QUINCY 

1  0 

2  8 

78 

492 

67  8 

832 

8  0  0 

616 

dQl 

616 

2  57 

1  A  7 

1 0  1 

512  3 

5912 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

129 

304 

477 

480 

346 

326 

263 

52 

6 

2383 

2515 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

0 

0 

0 

82 

226 

422 

480 

253 

254 

210 

49 

7 

1993 

2502 

ROCKLIN 

0 

0 

2 

172 

350 

509 

488 

404 

351 

314 

65 

16 

2671 

3010 

SACRAMENTO  WS  AIRPORT 

0 

0 

1 

129 

323 

519 

478 

359 

304 

258 

55 

9 

2436 

2773 

bACKAMcNTU   Wo  LiTY 

0 

0 

0 

8  5 

A  ^  7 

405 

27  8 

220 

187 

40 

9 

1909 

2587 

SHASTA  DAM 

0 

0 

1 

171 

225 

486 

542 

374 

373 

293 

93 

23 

2581 

SIERRA  CITY 

7 

7 

77 

462 

515 

775 

807 

610 

545 

655 

284 

146 

4990 

SIERRAVULE   RANGER  STA 

48 

67 

163 

610 

759 

888 

931 

732 

791 

768 

396 

177 

5330 

6983 

SODA  SPRINGS   1  E 

167 

149 

279 

757 

813 

1044 

1118 

692 

991 

956 

613 

bTUNY    GuKbc  KhitRvUIK 

0 

0 

0 

171 

329 

5  05 

5  34 

380 

345 

360 

5  9 

5 

2638 

3029 

STRAWBERRY  VALLEY 

9 

12 

79 

447 

491 

746 

773 

593 

538 

640 

252 

143 

4823 

TURNTABLE  CREEK 

0 

0 

0 

155 

TWIN  LAKES 

278 

236 

358 

804 

813 

1054 

1149 

957 

1107 

1117 

563 

453 

8999 

9485 

VACAVILLE 

0 

0 

3 

143 

345 

491 

458 

351 

285 

289 

61 

3 

2429 

2722 

VDLTA  POWER  HOUSE 

0 

0 

4 

245 

292 

544 

6  08 

409 

445 

409 

102 

55 

3114 

WHISKEYTOWN  RES 

0 

0 

2 

207 

262 

504 

570 

387 

395 

328 

96 

25 

2776 

WILL  I AMS 

0 

0 

0 

151 

315 

507 

524 

357 

288 

244 

31 

5 

2422 

WILLOWS 

0 

0 

0 

145 

302 

489 

486 

351 

310 

258 

51 

16 

2418 

2568 

WILLOWS  USBR 

0 

0 

0 

108 

294 

439 

437 

312 

266 

224 

34 

2 

2116 

WINTERS 

0 

0 

0 

109 

306 

t87 

454 

328 

252 

208 

33 

8 

2185 

WOODLAND   1  WNW 

0 

0 

2 

124 

322 

517 

468 

358 

292 

251 

45 

6 

2387 

2494 

*         *  ♦ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOCA 

116- 

16i 

278 

753 

832 

1010 

1064 

827 

882 

842 

497 

246 

7508 

BOOIE 

263 

270 

445 

896 

1018 

1214 

1311 

1043 

1134 

1113 

749 

476 

9932 

BRIDGEPORT 

138 

141 

335 

805 

946 

1067 

1062 

881 

975 

941 

578 

332 

8202 

CEDARVILLE 

12 

9 

111 

636 

773 

953 

967 

750 

780 

745 

343 

156 

5235 

6089 

10  5 

121 

258 

777 

815 

1042 

1068 

878 

945 

894 

533 

299 

7736 

DOYLE  5  SSE 

9 

7 

68 

583 

738 

916 

895 

673 

742 

701 

294 

144 

5770 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

9 

11 

84 

566 

814 

943 

934 

695 

704 

645 

254 

112 

5771 

FORT  BIOWELL 

20 

3B 

129 

600 

744 

935 

965 

703 

758 

714 

339 

144 

6089 

6356 

MONO  LAKE 

33 

9 

92 

596 

761 

922 

971 

767 

801 

724 

347 

156 

6179 

SOUAW  VALLEY 

uo 

121 

230 

742 

819 

1008 

1075 

915 

972 

902 

518 

292 

7704 

SuSANvlLLE  AIRPORT 

8 

8 

78 

601 

795 

966 

974 

720 

745 

673 

281 

129 

5978 

6029 

TAHOE  CITY 

110 

96 

224 

704 

821 

958 

991 

836 

924 

902 

525 

324 

7416 

8201 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

U5 

215 

347 

773 

882 

1042 

1040 

915 

991 

925 

562 

379 

8216 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

termo 

71 

78 

211 

737 

850 

1045 

1088 

790 

857 

833 

424 

239 

7228 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

139 

148 

247 

715 

841 

1023 

1104 

882 

944 

908 

523 

312 

7786 

3138 

WODDFORDS 

19 

6 

42 

565 

694 

344 

912 

727 

787 

723 

279 

155 

5753 

*         ♦  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O^t 

AVILA  BEACH 

30 

49 

50 

69 

79 

217 

254 

180 

197 

197 

153 

149 

1624 

BEN  LOMOND  NO  3 

13 

9 

22 

152 

259 

428 

458 

332 

301 

330 

127 

59 

2490 

2929 

BERKELEY 

126 

57 

71 

100 

178 

321 

336 

230 

229 

303 

168 

145 

2264 

BURLINGAME 

47 

46 

10 

166 

285 

388 

369 

264 

277 

140 

119 

CARMEL  vallev 

90 

119 

57 

140 

177 

354 

385 

301 

327 

430 

225 

170 

2775 

CROCKETT 

2 

4 

12 

109 

269 

410 

420 

313 

272 

260 

101 

42 

2214 

FORT  ORD 

214 

246 

166 

230 

2  69 

405 

41 1 

318 

365 

GI LRDY 

1 

0 

15 

173 

319 

45S 

443 

357 

317 

346 

102 

45 

2573 

HALF   MOON  BAY 

309 

316 

222 

279 

236 

336 

331 

325 

376 

401 

290 

310 

3731 

HDLLISTER  1  SW 

27 

23 

34 

185 

333 

458 

442 

361 

361 

157 

2463 

KING  CITY 

0 

2 

13 

189 

276 

421 

400 

314 

304 

343 

97 

29 

2393 

2591 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

0 

0 

10 

137 

32  1 

433 

463 

354 

327 

330 

80 

15 

2470 

2830 

LOS  GATOS 

0 

0 

12 

142 

302 

391 

415 

302 

286 

329 

94 

35 

2308 

2688 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

0 

6 

16 

152 

334 

462 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

429 

322 

261 

249 

76 

20 

MONTEREY 

194 

192 

123 

137 

169 

310 

353 

257 

281 

382 

240 

207 

2345 

MONTEREY  NALF 

175 

201 

146 

182 

242 

325 

359 

281 

328 

423 

2  86 

243 

3191 

MDRRO  BAY  FIRE  DEPT 

159 

179 

168 

148 

130 

302 

298 

240 

289 

376 

261 

244 

2794 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5 

0 

17 

193 

219 

450 

516 

346 

351 

370 

168 

88 

2723 

MOUNT  HAMILTON 

0 

2 

51 

349 

336 

627 

699 

529 

614 

601 

201 

146 

4155 

4584 

NACIMIENTO  DAM 

2 

0 

5 

184 

277 

484 

466 

358 

339 

340 

82 

28 

2565 

NEWARK 

13 

5 

6 

74 

235 

342 

378 

262 

234 

276 

112 

56 

1993 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

85 

60 

49 

134 

287 

366 

385 

271 

264 

316 

173 

135 

25251  2870 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

7 

13 

23 

151 

314 

420 

434 

323 

290 

318 

11! 

50 

2463 

PASO  ROBLES 

12 

0 

19 

200 

350 

526 

446 

362 

324 

338 

91 

38 

2706 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6 

0 

5 

212 

324 

551 

464 

378 

327 

351 

79 

24 

2721 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

0 

0 

9 

166 

249 

457 

484 

352 

362 

357 

91 

29 

2556 

PISMO  BEACH 

130 

141 

108 

92 

170 

368 

306 

262 

260 

277 

216 

169 

2499 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

217 

255 

203 

186 

159 

302 

313 

257 

321 

396 

317 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

0 

0 

5 

160 

369 

469 

447 

360 

33! 

3l8 

3! 

25 

2573 

PRIEST  VALLEY 

2 

0 

20 

335 

450 

640 

600 

483 

519 

514 

170 

49 

3782 

REDWOOD  CITY 

0 

2 

11 

137 

307 

390 

404 

290 

257 

297 

88 

37 

2220 

2638 

RICHMOND 

106 

67 

55 

87 

213 

320 

372 

251 

220 

253 

153 

135 

2237 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7 

5 

27 

244 

435 

520 

523 

422 

358 

404 

132 

96 

3173 

SALINAS   2  E 

101 

120 

72 

169 

209 

38S 

397 

294 

311 

334 

167 

117 

2679 

2912 

SALINAS   FAA  AP 

155 

167 

75 

154 

202 

375 

364 

309 

338 

383 

204 

165 

2891 

SAN  ANTONIO  MISSION 

0 

0 

7 

245 

319 

512 

477 

393 

373 

409 

96 

29 

2860 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

223 

219 

186 

167 

226 

307 

376 

251 

309 

423 

314 

275 

3276 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

86 

70 

54 

113 

261 

341 

384 

277 

260 

331 

168 

133 

2473 

3012 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

221 

171 

132 

107 

166 

277 

334 

210 

222 

341 

237 

242 

2660 

3001 

SAN  GREGORID  2  SE 

201 

236 

147 

262 

291 

388 

403 

338 

401 

452 

289 

217 

3625 

SAN  JOSE 

0 

0 

7 

104 

296 

356 

372 

270 

254 

291 

62 

17 

2029 

2437 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

33 

14 

40 

104 

131 

301 

344 

268 

314 

349 

183 

127 

2203 

2363 

SAN  MATEO 

29 

1 1 

22 

116 

250 

334 

361 

242 

220 

298 

131 

110 

2124 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

0 

1 

6 

88 

277 

340 

356 

257 

238 

269 

69 

15 

1916 

2607 

SANTA  CRUZ 

84 

112 

72 

138 

245 

405 

407 

304 

314 

359 

173 

117 

2730 

3049 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

74 

28 

54 

177 

268 

423 

446 

329 

332 

400 

253 

198 

2982 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

0 

0 

6 

153 

334 

395 

419 

337 

313 

286 

76 

21 

2340 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

136 

137 

120 

191 

246 

403 

393 

316 

310 

370 

221 

170 

3013 

*         *  * 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0 

0 

3 

90 

307 

464 

431 

319 

239 

239 

57 

1 2 

2161 

2628 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0 

0 

7 

154 

343 

500 

483 

366 

254 

251 

50 

1 1 

2419 

ASH  MOUNTAIN 

0 

0 

2 

119 

246 

460 

475 

325 

357 

305 

63 

1 1 

2363 

2541 

AUBERRY   1  NW 

403 

376 

71 

22 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

45 

207 

426 

337 

239 

195 

158 

15 

0 

1622 

2122 

BALCH  POWER  HOUSE 

0 

0 

0 

147 

317 

554 

542 

315 

364 

319 

55 

10 

2623 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0 

0 

0 

131 

318 

509 

443 

357 

299 

35 

0 

BUTTDNWILLOW 

0 

0 

0 

161 

345 

556 

488 

337 

271 

220 

26 

0 

2404 

CALAVERAS  BIG  TREES 

18 

11 

105 

534 

596 

832 

860 

676 

742 

772 

337 

195 

5678 

5374 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

1 

153 

266 

468 

466 

351 

340 

306 

62 

1 4 

2447 

2650 

catheys  vy  bull  run  RH 

0 

0 

4 

234 

379 

549 

537 

391 

43! 

422 

96 

22 

3069 

CHERRY  VALLEY  DAM 

2 

0 

44 

455 

535 

778 

837 

601 

678 

678 

251 

156 

5015 

COALINGA 

0 

0 

0 

129 

314 

514 

401 

317 

279 

252 

0 

2739 

2448 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

0 

0 

0 

162 

391 

625 

518 

409 

341 

260 

33 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CALIFORNIA 


station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

DENAIP   3  NNE 

0 

0 

1 

205 

395 

556 

515 

396 

363 

317 

55 

4 

2807 

2733 

dudlevs 

electra  power  house 

7 

•7 

6  3 

495 

540 

775 

738 

559 

648 

640 

265 

116 

4653 

4618 

0 

0 

0 

180 

332 

521 

472 

348 

367 

343 

55 

7 

2625 

2718 

FIVE  POINTS   5  SSW 

0 

0 

0 

1^.6 

326 

429 

343 

259 

32 

1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

166 

349 

574 

485 

340 

291 

232 

25 

0 

2462 

2492 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

0 

n 
u 

147 

281 

510 

468 

351 

348 

332 

59 

I 

2497 

G  L  cNN V  I L  L  c 

Q 

2  9 

393 

446 

705 

630 

480 

589 

565 

221 

93 

4154 

GRANT  GROyE 

0  *♦ 

33 

157 

646 

629 

859 

938 

773 

890 

904 

470 

256 

6619 

HANFQRO 

0 

0 

0 

185 

392 

542 

434 

343 

299 

242 

36 

0 

2473 

2607 

HETCH  HETCHY 

2 

0 

33 

400 

516 

749 

763 

571 

588 

604 

200 

126 

4552 

4694 

173 

277 

696 

700 

929 

1002 

796 

941 

953 

534 

320 

7425 

7707 

I  DR  I  A 

Q 

0 

g 

216 

244 

492 

528 

397 

403 

411 

94 

35 

2628 

2851 

Q 

0 

0 

27 

138 

366 

329 

212 

204 

161 

12 

0 

1449 

1744 

kern  RIVER  PH  NO  3 

0 

0 

2 

170 

243 

572 

561 

346 

384 

320 

58 

3 

2659 

KETTLEMAN  CITY 

0 

0 

0 

88 

298 

515 

439 

340 

284 

203 

29 

0 

2196 

1/ C  T  T  1  C  M  A  M  ^TATTnU 

Q 

Q 

Q 

47 

461 

371 

276 

228 

196 

22 

0 

Ci 

V 

Q 

169 

397 

547 

467 

390 

388 

339 

63 

9 

2769 

Q 

Q 

^ 

154 

333 

520 

473 

355 

337 

289 

40 

1 

2503 

2574 

LEMON  COVE 

0 

0 

0 

127 

262 

515 

447 

319 

276 

241 

45 

I 

2253 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

0 

142 

319 

531 

460 

356 

301 

257 

42 

0 

2408 

2540 

1  TTTI  P    PANflrMF    RPT  RAM 

Q 

Q 

Q 

171 

350 

505 

476 

367 

309 

274 

48 

0 

2500 

2973 

1  n  n  r  P  D  n  1  P 

168 

2  87 

773 

882 

1053 

1077 

913 

1021 

993 

577 

338 

8177 

1  nn  T 

0 

0 

2 

1 60 

350 

522 

460 

349 

289 

275 

57 

11 

2475 

lcjs  danos 

0 

0 

0 

154 

348 

542 

464 

350 

298 

249 

37 

0 

2442 

2532 

LOS  BANDS   DET  RESV 

0 

0 

0 

98 

286 

480 

459 

326 

254 

253 

55 

7 

2219 

M  A  n  C  Q  A 
n  A  U  C  "  »* 

Q 

Q 

Q 

136 

292 

534 

472 

343 

297 

249 

28 

3 

2354 

M  A  Kl  T  C  r  A 
n  A  IN  1  C  L  A 

0 

u 

0 

154 

332 

505 

476 

354 

2  84 

2  5  0 

58 

1 0 

2423 

MAR irnoA 

Q 

Q 

Q 

82 

244 

463 

424 

308 

240 

196 

1  8 

0 

1975 

1988 

MERCED  FIRE  STATION  2 

0 

0 

0 

173 

363 

585 

567 

348 

299 

228 

35 

I 

2599 

2754 

MODESTO 

0 

0 

0 

142 

315 

498 

459 

322 

277 

243 

45 

6 

2307 

2767 

Q 

Q 

Q 

171 

375 

562 

478 

369 

315 

286 

48 

2 

2606 

2366 

WnRTH   pnRk    DANGFR  STA 

ItUr^  1  n     r  LJ  i>  r\     ^«ll«C^     J  1  « 

Q 

0 

i  0 

625 

467 

561 

155 

67 

ORANGE  COvE 

Q 

0 

Q 

156 

306 

544 

493 

352 

310 

276 

46 

1 

2484 

2578 

PDRTERVILLE 

0 

0 

0 

149 

271 

476 

443 

328 

262 

215 

35 

0 

2179 

2406 

POSEY  3  E 

53 

0 

67 

461 

558 

749 

745 

558 

707 

335 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

0 

0 

I  s 

297 

320 

629 

677 

469 

508 

526 

155 

106 

3707 

<;an   LUIS  HAM 

0 

0 

3 

117 

301 

476 

465 

362 

271 

228 

74 

32 

2329 

SDNORA  RS 

0 

0 

306 

404 

620 

605 

453 

467 

465 

115 

47 

3466 

3131 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

28 

16 

545 

601 

815 

856 

678 

771 

770 

346 

194 

5714 

STOCKTON  WBAP 

0 

0 

0 

149 

349 

513 

482 

379 

322 

251 

47 

5 

2497 

2576 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

0 

0 

180 

355 

532 

487 

390 

314 

288 

71 

1 6 

2639 

2864 

TEHACHAP I 

0 

0 

46 

437 

467 

716 

724 

542 

607 

572 

184 

73 

4370 

TEJQN  RANCHO 

0 

0 

0 

87 

255 

475 

477 

353 

331 

275 

46 

6 

2305 

2266 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

0 

0 

2 

118 

259 

475 

451 

326 

350 

288 

61 

11 

2341 

2677 

TIGER  CREEK  PH 

0 

0 

10 

273 

446 

666 

643 

444 

468 

474 

113 

52 

3599 

3788 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

1 

125 

293 

489 

473 

338 

269 

255 

5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

0 

Q 

Q 

117 

340 

482 

339 

2  72 

7^4 
fc  J  ~ 

5  2 

g 

2266 

VISALIA 

0 

0 

0 

156 

304 

562 

483 

359 

268 

251 

35 

0 

2439 

2252 

WASCO 

0 

0 

0 

101 

287 

504 

441 

317 

255 

186 

21 

0 

2112 

2426 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

3 

0 

3  I 

404 

543 

800 

776 

547 

543 

522 

4808 

«         #  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

0 

0 

85 

129 

344 

344 

225 

253 

252 

73 

20 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0 

16 

97 

299 

248 

176 

375 

237 

201 

145 

2069 

BARRETT  DAM 

Q 

Q 

156 

213 

446 

473 

32  7 

346 

J  J 

98 

2  6 

2424 

2363 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

3 

0 

lA 

154 

253 

471 

543 

383 

412 

384 

160 

70 

2847 

BIG  BEAR  LAKE 

6<t 

23 

153 

537 

750 

889 

872 

892 

805 

412 

214 

BONITA 

0 

0 

406 

1857 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

0 

0 

Q 

57 

128 

287 

318 

174 

1  f  D 

loo 

3  2 

g 

1350 

1645 

CACHUMA  0AM 

5 

1 

5 

97 

144 

387 

355 

277 

2  84 

2  86 

105 

43 

1 990 

CAMPO 

11 

0 

12 

262 

323 

534 

538 

404 

461 

441 

168 

49 

3203 

CANQGA  park  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

72 

112 

316 

323 

199 

215 

204 

37 

9 

1487 

CHULA  VISTA 

3 

0 

3 

122 

143 

324 

352 

t  3  i 

?  L  1 

12  8 

52 

1831 

2  2  29 

CLAREmONT  POMONA  COL 

0 

0 

0 

103 

144 

334 

399 

tip 

t  H  r 

C  ?  i 

3  5 

2  0  4  7 

CORONA 

0 

0 

0 

98 

136 

357 

341 

9  1 
£.10 

3  5 

2 

1584 

1925 

CULVER  CITY 

0 

0 

0 

26 

51 

216 

230 

133 

149 

158 

55 

6 

1028 

CUYAMA 

0 

0 

12 

330 

414 

620 

559 

447 

467 

468 

183 

50 

3570 

CUYAMACA 

5 

36 

372 

465 

630 

679 

601 

600 

263 

12'' 

4649 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1 

0 

9 

175 

253 

498 

490 

356 

383 

343 

119 

55 

2682 

EL   CApITAN  DAM 

0 

0 

0 

40 

81 

243 

260 

151 

194 

177 

40 

10 

1196 

elsinore 

0 

0 

0 

127 

169 

371 

411 

246 

295 

226 

37 

3 

1685 

2025 

ESCQNDIDO 

0 

0 

0 

86 

107 

321 

339 

227 

238 

209 

48 

12 

1587 

2052 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1969  -  1970  CALIFDRNU 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FDNTANA  KAISER 

0 

0 

0 

1<. 

46 

208 

241 

84 

141 

125 

13 

4 

876 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

43 

131 

303 

307 

191 

206 

193 

33 

7 

1414 

HENSHAW  DAM 

8 

0 

9 

280 

368 

602 

614 

475 

499 

191 

65 

ioyllwild  fire  OEPT 

28 

2 

107 

414 

519 

667 

687 

552 

68  5 

620 

235 

119 

4635 

JULIAN  WYNOLA 

0 

22 

294 

383 

554 

621 

482 

536 

526 

245 

101 

LACUNA  BEACH 

3 

0 

22 

112 

119 

316 

350 

220 

245 

261 

140 

48 

1836 

1975 

LA  MESA 

0 

0 

0 

28 

80 

231 

246 

150 

176 

177 

53 

18 

1159 

LOMPDC 

87 

98 

83 

122 

173 

350 

324 

252 

288 

331 

195 

181 

2484 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

130 

33 

0 

LONG  BEACH 

0 

0 

0 

49 

1555 

LONG  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

23 

56 

213 

274 

155 

163 

151 

32 

1 

1068 

1711 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

28 

59 

199 

244 

121 

168 

167 

71 

10 

1070 

1799 

LOS   ANGELES   CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

22 

52 

182 

222 

106 

128 

134 

27 

1 

874 

1349 

MT  BALDY  NOTCH 

99 

971 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

18 

0 

35 

312 

451 

526 

60! 

530 

614 

599 

178 

121 

3989 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

2 

0 

10 

76 

108 

249 

320 

225 

233 

235 

140 

42 

1640 

1964 

DCEANSIDE 

0 

0 

0 

97 

122 

269 

318 

195 

207 

207 

66 

10 

1491 

DjAI 

3 

0 

118 

191 

422 

417 

296 

289 

260 

109 

46 

2155 

2150 

oxnard 

10 

1 

18 

92 

94 

288 

324 

216 

227 

239 

138 

81 

1728 

2306 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6 

0 

20 

294 

456 

561 

643 

509 

604 

553 

147 

78 

3871 

PASADENA 

0 

0 

0 

38 

84 

233 

302 

142 

181 

161 

49 

11 

1201 

1714 

PERRIS 

0 

0 

0 

128 

214 

401 

439 

297 

322 

258 

47 

24 

2130 

POMONA  CAL  POLY 

0 

0 

0 

55 

131 

296 

368 

217 

262 

242 

79 

28 

1678 

2232 

RAMONA  SPAULDING 

0 

0 

0 

140 

182 

396 

397 

265 

342 

336 

79 

27 

2164 

REDLANDS 

0 

0 

0 

86 

165 

358 

398 

221 

267 

240 

49 

20 

1804 

2071 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

0 

0 

0 

79 

143 

350 

366 

207 

217 

196 

26 

1 

1585 

1923 

RIVERSIDE  EXP  STA 

2 

0 

3 

103 

154 

375 

416 

224 

277 

229 

65 

27 

1875 

SAN  BERNARDINO  CD  HDSP 

2 

0 

0 

73 

149 

346 

372 

20S 

234 

210 

33 

9 

1633 

1879 

SANDBERG  WB 

10 

0 

33 

376 

455 

650 

733 

559 

606 

595 

223 

133 

4373 

4209 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

14 

44 

178 

240 

142 

133 

143 

58 

12 

964 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

0 

65 

80 

249 

329 

178 

212 

165 

46 

13 

1337 

1696 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

47 

103 

259 

295 

160 

179 

159 

49 

6 

1257 

SAN  JACINTD 

0 

0 

0 

93 

196 

418 

429 

287 

307 

277 

41 

10 

2058 

2244 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

85 

82 

108 

102 

145 

299 

351 

233 

244 

266 

157 

105 

2177 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

25 

46 

216 

261 

129 

152 

141 

31 

3 

1004 

1757 

SANTA  BARBARA 

11 

0 

16 

86 

140 

285 

343 

233 

235 

214 

153 

50 

1766 

2086 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

10 

9 

88 

152 

336 

370 

261 

259 

247 

151 

59 

1946 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

66 

78 

71 

147 

190 

385 

335 

279 

322 

356 

188 

167 

2584 

2967 

SANTA  MONICA  PIER 

10 

2 

^9 

47 

49 

228 

262 

177 

222 

257 

190 

SANTA  PAULA 

3 

0 

23 

197 

235 

248 

123 

TORRANCE 

6 

0 

2 

47 

71 

240 

275 

164 

200 

170 

73 

17 

1265 

1977 

TUJUNGA 

0 

0 

3 

97 

135 

333 

379 

237 

258 

253 

86 

30 

1811 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

0 

0 

0 

74 

112 

322 

343 

182 

222 

198 

50 

6 

1509 

1855 

TWITCHELL  DAM 

20 

28 

'i2 

92 

146 

329 

324 

276 

272 

314 

130 

95 

2068 

UCLA 

3 

0 

0 

50 

49 

195 

231 

105 

142 

154 

74 

21 

1024 

UPLAND   3  N 

0 

0 

3 

118 

163 

366 

390 

224 

280 

266 

79 

36 

1925 

VISTA  2  NNE 

0 

0 

0 

86 

106 

303 

329 

194 

243 

229 

104 

WARNER  SPRINGS 

e 

0 

12 

262 

340 

552 

587 

433 

492 

470 

151 

60 

3367 

3470 

YDRBA  LINDA 

80 

80 

289 

300 

164 

202 

194 

51 

9 

1654 

*         *  ♦ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

0 

0 

0 

56 

213 

489 

503 

238 

181 

100 

0 

0 

1780 

BARSTOW 

0 

0 

0 

139 

345 

540 

540 

349 

297 

238 

16 

0 

2464 

BEAUMONT   1  E 

0 

0 

0 

121 

203 

415 

450 

296 

348 

306 

69 

28 

2236 

BISHOP   WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

388 

549 

791 

833 

548 

551 

457 

7  8 

27 

4224 

4227 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

1 13 

90 

256 

803 

847 

1123 

BLYTHE 

0 

0 

0 

8 

106 

321 

394 

139 

122 

48 

0 

0 

1138 

1328 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

9 

75 

302 

383 

117 

110 

52 

0 

0 

1048 

BORREGO  DESERT  PARK 

0 

0 

0 

3 

81 

233 

283 

103 

98 

77 

0 

0 

878 

BRAWLEY   2  SW 

0 

0 

0 

2 

88 

292 

362 

167 

126 

70 

1 

0 

1108 

CANTIL 

0 

0 

0 

148 

359 

579 

556 

331 

296 

206 

9 

0 

2484 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

61 

239 

407 

470 

258 

195 

155 

0 

0 

1785 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

0 

95 

370 

386 

101 

17 

12 

0 

0 

981 

1296 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

17 

701 

950 

994 

667 

596 

123 

37 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

2 

58 

235 

322 

114 

90 

45 

0 

0 

866 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

3 

84 

268 

336 

158 

114 

72 

0 

U 

1035 

1144 

FAIRMONT 

6 

0 

0 

211 

351 

526 

558 

438 

426 

396 

124 

58 

3094 

3165 

GOLD  ROCK  RANCH 

0 

0 

0 

1 

58 

231 

84 

93 

45 

0 

0 

HAIWEE 

0 

0 

0 

243 

469 

670 

729 

496 

474 

385 

57 

10 

3533 

3491 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

13 

114 

350 

402 

179 

158 

113 

0 

0 

1329 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

62 

220 

297 

97 

67 

44 

0 

0 

787 

1101 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1969  -  1970  ^   CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

IVIAR 

APR 

MAY 

JUNE 

NORMALS 
JULY-JUNE 

IMPERIAL  FAA  AP 

0 

0 

0 

1 

86 

266 

328 

129 

101 

55 

0 

0 

966 

INDEPENDENCE 

696 

508 

479 

405 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

2 

62 

239 

310 

8  7 

7 1 

4  3 

0 

0 

814 

1096 

INYOKERN 

0 

0 

0 

125 

341 

581 

644 

358 

282 

14 

1 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

7 

82 

276 

384 

124 

110 

62 

0 

0 

1045 

LAKE  ARROWHEAD 

17 

0 

38 

h47 

620 

755 

77  5 

626 

692 

62  f 

211 

133 

494 1 

LANCASTER 

0 

0 

0 

222 

418 

608 

5  83 

427 

404 

338 

LUCERNE  VALLEY 

0 

335 

592 

638 

417 

344 

37 

4 

MECCA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

6 

90 

322 

386 

130 

86 

38 

2 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

147 

316 

462 

578 

401 

415 

316 

24 

11 

2670 

MOJAVE 

0 

0 

0 

213 

357 

545 

580 

384 

339 

62 

22 

MOUNTAIN  PASS 

0 

0 

3 

241 

474 

654 

678 

484 

538 

452 

94 

2  1 

3639 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

138 

1^ 

298 

662 

874 

92  8 

902 

875 

997 

932 

483 

276 

7439 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

5 

83 

300 

397 

123 

111 

64 

0 

0 

1083 

PALMDALE 

0 

0 

0 

213 

385 

570 

551 

395 

390 

304 

46 

13 

2867 

2834 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

248 

433 

632 

610 

443 

415 

357 

52 

8 

3198 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

3 

53 

253 

292 

57 

80 

50 

0 

0 

788 

1 171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

68 

250 

360 

i07 

106 

5  1 

0 

0 

947 

RANDSBURG 

0 

0 

0 

143 

321 

528 

590 

390 

406 

322 

23 

12 

2735 

SQUIRREL    INN  2 

15 

0 

48 

403 

578 

664 

781 

623 

732 

651 

275 

131 

4901 

4856 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

75 

294 

347 

103 

68 

48 

0 

0 

937 

TRONA 

0 

0 

0 

69 

302 

583 

601 

347 

211 

186 

1 

0 

2300 

2320 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

54 

236 

433 

467 

256 

247 

191 

4 

0 

1888 

VALYERMO  RANGER  STA 

0 

0 

6 

313 

475 

111 

57 

VICTDRVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

225 

393 

589 

600 

420 

421 

374 

55 

9 

3086 

WHITE   MOUNTAIN  1 

3Tt 

566 

1011 

1075 

1177 

1335 

1167 

1196 

816 

597 

WHITE   MOUNTAIN  2 

584 

'(69 

702 

1195 

1218 

1450 

1530 

1373 

1495 

1603 

1090 

840 

13549 

WILDROSE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

271 

440 

720 

854 

514 

486 

417 

46 

16 

3764 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1970 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

m 

0) 

lion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

cs 

o- 

o- 

<t> 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direcl 

Resull 
Spee( 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

ite 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
q 

o 

o- 

6 

>o 

1.00-: 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

7.7 

21  +  + 

30 

29+ 

40 

26 

17 

27 

1 

C 

0 

0 

0 

0 

1 

1.6 

BISHOP  WP  AIRPORT 

- 

22 

16 

- 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

3.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

20++ 

20 

10 

- 

31 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2 

EUREKA  WB  CITY 

_ 

23 

SW 

15 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

47 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

29 

3.9 

5.6 

17 

NW 

21  + 

59 

38 

23 

39 

2 

C/ 

0 

0 

0 

0 

2 

94 

1.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPQRT 

25 

2.8 

6.8 

17  +  + 

18 

18 

85 

61 

54 

80 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.3 

LOS  ANCElES  WB  AIRPORT 

25 

7.^ 

8.8 

25  % 

W 

02 

87 

70 

71 

82 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

14 

SW 

30 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

2.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

62 

32 

22 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

8.0 

9.1 

22  +  + 

30 

14 

87 

77 

63 

85 

1 

0 

c 

0 

0 

0 

1 

3.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

16 

3.0 

8,1 

21 

N 

13 

45 

27 

15 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

20 

7.1 

8.7 

23 

SW 

15 

77 

47 

26 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.8 

SANDBERG  WB 

22  +  + 

20 

1^ 

34 

23 

22 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

5.4 

8.1 

19 

NW 

31  + 

80 

70 

65 

77 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

74 

5.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

11.5 

12.7 

28  +  + 

30 

19  + 

83 

62 

58 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.5 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

26 

W 

30  + 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

62 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

61 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.0 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

7.7 

9.1 

25++ 

29 

15 

61 

40 

25 

47 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

%   PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFDRNU 
JULY  1970 


Day  Ol  Month 

5^2" 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0^ 

H  < 

_ 

*      •  • 

NORTH  COtST 

OKAINiCE  01 

BUTLER  V4LL6Y  RANCH 

EVAP 

.17 

.26 

.26 

.26 

.25 

.20 

.24 

.23 

.25 

.22 

.26 

.25 

.24 

.27 

.27 

.  23 

*  23 

.23 

.22 

.25 

.21 

_ 

■ 

.23 

.22 

.27 

07 

• 

.23 

.22 

.23 

7.21 

17 

18 

15 

23 

22 

25 

16 

^20 

26 

22 

25 

24 

17 

21 

21 

17 

25 

25 

21 

24 

20 

20 

2  6 

23 

19 

22 

9 

20 

20 

26 

650B 

MAX 

84 

89 

92 

93 

89 

86 

85 

92 

88 

85 

87 

881  88 

9 1 

88 

89 

87 

67 

89 

92 

7  1 

82 

87 

86 

87.5 

MI 

52 

55 

59 

61 

60 

56 

56 

57 

57 

56 

57 

56 

54 

56 

57 

59 

60 

59 

58 

57 

58 

57 

56 

54 

56 

55 

60 

55 

53 

51 

57 

56.6 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

•  32 

.42 

.48 

.  44 

.41 

.25 

.30 

.25 

.27 

.  24 

.25 

.21 

.31 

.30 

.30 

.31 

.30 

.30 

.26 

.30 

.32 

.26 

.29 

.29 

.24 

.29 

.23 

•  27 

28 

.29 

9  31 

WIND 

56 

69 

70 

90 

111 

139 

122 

115 

125 

127 

145 

67 

84 

168 

212 

128 

83 

79 

85 

133 

166 

122 

127 

106 

99 

103 

110 

'92 

110 

113 

3471 

MAX 

67 

96 

102 

99 

91 

81 

8  1 

84 

84 

79 

80 

82 

83 

87 

84 

62 

85 

89 

85 

86 

84 

80 

83 

82 

82 

83 

82 

82 

84 

83 

82 

85.0 

MIN 

57 

ll 

64 

65 

58 

55 

55 

55 

53 

53 

53 

55 

55 

55 

56 

56 

55 

56 

53 

57 

57 

55 

55 

54 

54 

54 

57 

57 

FERNDALE  2  NH 

EVAP 

.22 

.19 

.18 

.15 

.03 

.09 

.17 

.16 

.16 

.19 

.16 

.16 

.17 

.21 

.19 

.18 

.U 

.12 

.19 

.02 

.11 

.18 

.18 

.15 

.11 

.14 

.15 

.18 

WIND 

20 

15 

16 

19 

20 

25 

25 

33 

36 

28 

18 

16 

20 

23 

19 

26 

27 

17 

30 

15 

24 

25 

19 

27 

17 

18 

17 

26 

24 

16 

16 

681 

MAX 

85 

87 

86 

80 

68 

74 

78 

77 

76 

76 

80 

82 

82 

61 

62 

77 

74 

68 

80 

82 

80 

74 

83 

83 

62 

63 

63 

79 

70 

79.2 

MIN 

S<> 

55 

56 

58 

54 

52 

53 

55 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

57 

60 

5C 

55 

54 

56 

55 

55 

55 

56 

53 

61 

62 

63 

98 

59 

56 

56.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.26 

.32 

.34 

.34 

.37 

.  34 

.43 

.44 

.38 

.40 

.36 

.43 

.38 

.37 

.  3£ 

.35 

.4C 

.42 

.37 

.  36 

.38 

.35 

•  32 

.35 

.32 

.35 

11.42 

WIND 

38 

38 

37 

37 

34 

35 

35 

43 

40 

44 

44 

41 

38 

40 

37 

41 

41 

36 

40 

'il 

40 

36 

39 

38 

37 

38 

39 

36 

38 

39 

40 

1198 

TULELAKE 

EVAP 

.25 

.28 

.30 

.38 

.33 

.32 

.36 

.36 

.32 

.37 

.33 

.34 

.30 

.30 

.34 

.36 

.33 

.30 

.  35 

.33 

.41 

.27 

.27 

.30 

.34 

.30 

.30 

•  30 

.28 

.24 

.30 

9.86 

HILLtlH  CREEK  1  NW 

EVAP 

.2'> 

.25 

.28 

.28 

.36 

.32 

.35 

.43 

.35 

.41 

.49 

_ 

_ 

.33 

.33 

.37 

.20 

.26 

.33 

.29 

.31 

.31 

.29 

.30 

.28 

.26 

.30 

•  26 

.27 

.27 

.25 

9.61B 

WIND 

10 

11 

10 

13 

10 

IS 

10 

14 

14 

15 

21 

l8 

11 

8 

12 

20 

14 

12 

Vi 

14 

16 

17 

16 

12 

14 

15 

13 

20 

16 

17 

17 

440 

MAX 

86 

94 

99 

100 

101 

98 

97 

96 

95 

95 

94 

92 

95 

98 

98 

96 

94 

95 

98 

96 

93 

94 

96 

97 

95 

97 

93 

91 

90 

9 1 

95.3 

MIN 

56 

59 

64 

67 

68 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

64 

62 

61 

59 

64 

64 

64 

61 

60 

62 

64 

64 

66 

61 

96 

56 

45 

61.7 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.45 

.35 

.40 

.45 

.60 

.50 

.45 

.47 

.45 

.37 

.35 

.40 

.45 

.50 

.52 

.44 

■  38 

.41 

.  45 

.94 

.55 

.46 

.47 

.45 

•  44 

.  39 

.  39 

•  41 

.91 

.47 

.37 

13.84 

WIND 

150 

10 

40 

75 

130 

190 

155 

160 

180 

175 

195 

165 

135 

170 

170 

290 

135 

105 

120 

115 

160 

165 

130 

180 

195 

175 

155 

150 

135 

132 

146 

CHICD  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

.28 

.32 

* 

* 

* 

1.43 

.31 

.33 

.36 

.34 

* 

* 

..04 

.35 

.44 

.36 

.27 

* 

1 .06 

•95 

.30 

.34 

.34 

* 

1.10 

•  40 

.43 

.36 

.27 

10.85 

WIND 

19 

8 

• 

« 

* 

119 

22 

19 

36 

40 

* 

23 

56 

80 

2C 

« 

* 

77 

26 

32 

37 

* 

• 

103 

79 

64 

30 

1061 

DAVIS  2  MSW 

EVAP 

.39 

.38 

.49 

.47 

.58 

.50 

.36 

.42 

.44 

.42 

.38 

.29 

.46 

.91 

.50 

.48 

.32 

.43 

.47 

.45 

.57 

.47 

.37 

.45 

.36 

.36 

.52 

•  51 

.47 

.45 

.42 

13.71 

71 

31 

50 

37 

70 

112 

64 

77 

85 

118 

95 

74 

123 

192 

46 

42 

48 

44 

139 

93 

42 

104 

76 

75 

115 

145 

MAX 

86 

97 

99 

100 

99 

92 

90 

95 

93 

83 

89 

92 

95 

95 

92 

89 

92 

95 

96 

97 

ll 

91 

94 

92 

90 

92 

93 

68 

86 

88 

89 

92.4 

MIN 

60 

67 

68 

69 

60 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

57 

56 

60 

58 

54 

58 

61 

61 

56 

99 

98 

60 

96 

91 

56 

55 

58 

fqlsok  dam 

EVAP 

.28 

.30 

.41 

.41 

.42 

.45 

.31 

.35 

.30 

.24 

.30 

.30 

.40 

.35 

.44 

.35 

.30 

.34 

.36 

.42 

.40 

.37 

.30 

.30 

.39 

.33 

.34 

•  38 

.37 

.38 

.33 

10.92 

WIND 

5 

12 

4 

3 

12 

5 

0 

4 

5 

1 

1 

2 

0 

5 

30 

7 

0 

1 

3 

12 

10 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

9 

7 

3 

162 

EVAP 

.34 

.39 

.27 

.39 

.46 

.44 

.40 

.39 

.30 

.32 

.38 

.32 

.38 

.39 

.39 

.32 

.30 

.38 

.37 

.37 

.33 

.34 

.39 

.38 

.35 

.37 

.30 

•  34 

WIND 

36 

27 

28 

29 

30 

36 

30 

40 

44 

31 

33 

34 

27 

28 

35 

36 

27 

32 

32 

36 

33 

32 

37 

42 

35 

40 

38 

40 

34 

34 

39 

'1057 

LAKE   SPAULOING  DAM 

EVAP 

.31 

.39 

.40 

* 

* 

.44 

.47 

.47 

.41 

.36 

•  44 

.41 

.44 

.90 

.51 

.42 

.43 

.  49 

.  45 

.45 

.49 

.  33 

.43 

.41 

.43 

.41 

.43 

•  36 

.39 

.44 

.34 

12.27 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

.  33 

.  44 

.43 

.43 

.51 

.45 

.41 

.45 

.47 

.  38 

.43 

.39 

.42 

.45 

.  49 

.44 

.37 

.42 

.47 

.49 

.48 

.43 

.36 

.40 

.48 

.41 

.42 

•  41 

.46 

.44 

.40 

13.38 

50 

55 

47 

48 

60 

70 

64 

67 

69 

66 

75 

61 

54 

53 

62 

101 

62 

95 

56 

95 

61 

64 

56 

67 

71 

64 

62 

73 

82 

74 

73 

1977 

MAX 

90 

92 

96 

96 

96 

94 

92 

91 

92 

B5 

91 

91 

92 

94 

92 

87 

88 

94 

94 

94 

93 

92 

94 

94 

92 

93 

93 

91 

91 

89 

89 

92.0 

MIN 

54 

59 

62 

63 

61 

57 

57 

55 

54 

53 

52 

53 

57 

97 

58 

52 

52 

57 

57 

57 

59 

57 

59 

57 

57 

56 

58 

95 

53 

53 

56.2 

PLACERVILlE  IPG 

EVAP 

.  28 

.  34 

1.41 

.  36 

.  34 

.26 

.20 

* 

.98 

.31 

.33 

.28 

.36 

« 

* 

1.10 

.35 

.30 

.34 

.24 

* 

* 

.96 

•  28 

.32 

.28 

.25 

9.67 

WIND 

57 

62 

• 

* 

* 

188 

33 

25 

13 

22 

* 

♦ 

141 

40 

33 

19 

94 

• 

• 

110 

26 

29 

24 

22 

* 

* 

lie 

24 

24 

21 

23 

1110 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.30 

.35 

.36 

.30 

.26 

.36 

.36 

.40 

.34 

.33 

.34 

.36 

.42 

.47 

.43 

.40 

.35 

.21 

.37 

.39 

.39 

.40 

.40 

.41 

.30 

.49 

.35 

•  38 

.29 

.34 

.35 

11.20 

MIND 

66 

61 

66 

58 

46 

48 

55 

60 

62 

67 

58 

75 

63 

96 

54 

61 

56 

57 

51 

66 

74 

66 

56 

66 

58 

68 

53 

49 

53 

1863 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.29 

.30 

.42 

.33 

.38 

.41 

.45 

.42 

.39 

.42 

.39 

.  36 

.44 

.40 

.42 

.3t 

.37 

.40 

.41 

.43 

.36 

.35 

.44 

.37 

.40 

.40 

.40 

.36 

.35 

.34 

11.94 

WIND 

23 

21 

20 

20 

15 

21 

33 

29 

27 

33 

26 

22 

23 

26 

22 

30 

27 

21 

26 

26 

29 

23 

23 

25 

29 

28 

26 

35 

31 

26 

28 

798 

millqhs  usbr 

EVAP 

.36 

.45 

* 

• 

* 

L.62 

.45 

.32 

.44 

.44 

* 

* 

.45 

.46 

.31 

.31 

« 

• 

1 .35 

.33 

.45 

.45 

.32 

1 .05 

.54 

32 

45 

30 

12  39 

WIND 

40 

48 

* 

* 

* 

161 

25 

31 

37 

35 

* 

* 

126 

30 

61 

60 

24 

* 

* 

75 

47 

44 

36 

92 

* 

120 

64 

37 

32 

36 

1225 

MAX 

99 

96 

; 

94 

96 

96 

93 

91 

■ 

95 

95 

95 

91 

96 

97 

94 

96 

96 

95 

- 

- 

95 

95 

92 

91 

90 

94.5 

65 

69 

65 

68 

65 

66 

60 

62 

69 

61 

99 

66 

68 

65 

67 

69 

66 

64 

62 

62 

61 

61 

64 . 5 

*      «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.23 

27 

30 

28 

.  37 

.  33 

38 

.  40 

.  37 

.38 

.33 

.36 

.  45 

.  33 

.37 

.32 

.  37 

.34 

.37 

.37 

.37 

.29 

10.36 

WIND 

22 

'28 

20 

25 

■ 

35 

32 

'26 

28 

'23 

'so 

34 

37 

28 

24 

'33 

37 

'28 

48 

'31 

44 

69 

28 

28 

35 

33 

32 

46 

65 

61 

26 

1052 

.24 

.28 

.32 

.  17 

.  32 

.30 

.27 

.40 

.32 

.28 

.27 

.32 

.34 

.33 

.33 

.35 

.30 

.32 

.33 

.32 

.37 

.30 

.27 

.  34 

.31 

.29 

•  35 

•  32 

.31 

.  30 

.  30 

9.57 

WIND 

3 

13 

16 

15 

15 

35 

9 

10 

22 

21 

21 

21 

18 

17 

13 

26 

17 

21 

21 

19 

30 

12 

24 

26 

20 

14 

23 

28 

25 

20 

27 

604 

TAHOE  CITY 

EVAP 

- 

.24 

.11 

.26 

.14 

.31 

.31 

.22 

.23 

.20 

.20 

.41 

.40 

.30 

.14 

.37 

.22 

.37 

.38 

.28 

.29 

.27 

.27 

.23 

.37 

.28 

.33 

.13 

.28 

.31 

.35 

8.49B 

WIND 

1 

2 

1 

4 

1 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

7 

4 

0 

- 

•       *  • 

rfhiTDAi  Tract 

DRAINAGE  0<i 

burlincame 

EVAP 

.56 

.28 

.41 

.34 

.31 

.18 

.29 

.15 

.30 

.40 

.24 

.27 

.29 

.34 

.21 

.23 

.30 

.30 

.15 

.16 

.33 

.42 

.32 

.30 

.37 

.26 

.45 

.33 

.30 

.34 

.20 

9.33 

WIND 

80 

82 

71 

79 

114 

103 

90 

72 

80 

77 

79 

8  1 

88 

119 

l92 

54 

99 

102 

52 

101 

91 

8 1 

8 1 

69 

64 

92 

91 

111 

2717 

MAX 

84 

92 

92 

96 

87 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

80 

82 

81 

81 

80 

81 

81 

82 

82 

80 

61 

60 

82 

82 

82 

83 

84 

80 

80 

73 

81.9 

MIN 

52 

51 

64 

59 

55 

53 

54 

56 

55 

56 

58 

55 

53 

54 

56 

58 

56 

58 

55 

56 

54 

57 

59 

55 

56 

55 

59 

57 

54 

54 

55 

55.8 

NACIHIENTU  DAM 

EVAP 

.32 

•  37 

.44 

.40 

.42 

.  36 

.  36 

.35 

.30 

.32 

.32 

.35 

.35 

.46 

.23 

.32 

.29 

.37 

.33 

.40 

.42 

.37 

.29 

.30 

.32 

.33 

.33 

.  34 

.40 

.35 

.92 

11.03 

NEWARK  (C) 

EVAP 

.47 

.42 

.46 

4 

« 

.21 

.24 

.32 

.31 

.27 

* 

« 

.66 

.34 

.33 

.30 

.25 

• 

* 

.91 

.31 

.29 

.32 

.29 

* 

* 

.64 

.29 

.22 

.36 

.30 

9.91 

WIND 

111 

102 

101 

* 

* 

376 

126 

102 

110 

116 

* 

106 

110 

215 

53 

• 

* 

296 

80 

132 

96 

124 

* 

* 

318 

102 

102 

106 

164 

3446 

•       •  • 

SAN  JDASUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.36 

.36 

.45 

.90 

.47 

.44 

.39 

.39 

.40 

.25 

.30 

.37 

.36 

.39 

.45 

.34 

.36 

.37 

.36 

.45 

.40 

.40 

.36 

.37 

.36 

.36 

.34 

•  34 

36 

11  83 

CAMP  PARDEE  (B) 

EVAP 

.32 

.40 

.41 

.40 

.45 

.42 

.33 

.37 

.39 

.28 

.35 

.32 

.38 

.36 

.41 

.34 

.28 

.33 

.39 

.45 

.49 

.38 

.35 

.37 

.34 

.36 

.39 

•  39 

11.52 

WIND 

20 

20 

16 

16 

14 

16 

16 

13 

16 

15 

24 

15 

15 

12 

16 

27 

20 

14 

19 

15 

17 

19 

18 

24 

15 

16 

16 

20 

20 

2C 

*11 

545 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.38 

.39 

.48 

.43 

.51 

.59 

.92 

.42 

.42 

.34 

.44 

.44 

.41 

.50 

.47 

.52 

.46 

.38 

.90 

.91 

.98 

.50 

.41 

.41 

.48 

.43 

.40 

•  43 

.46 

.43 

.44 

14.08 

<E) 

WIND 

52 

43 

45 

47 

51 

57 

96 

42 

47 

49 

46 

94 

54 

60 

57 

66 

55 

44 

92 

94 

98 

54 

47 

49 

52 

50 

46 

47 

46 

47 

97 

1584 

MAX 

90 

94 

95 

94 

99 

97 

94 

96 

95 

81 

97 

95 

90 

95 

98 

95 

90 

94 

97 

99 

98 

95 

95 

96 

95 

95 

96 

97 

MIN 

57 

61 

68 

71 

74 

70 

66 

66 

67 

70 

69 

68 

65 

67 

68 

64 

64 

64 

70 

71 

71 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

69 

66 

62 

67!l 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.21 

.28 

.18 

.26 

.28 

.32 

.31 

.30 

.14 

.29 

.26 

.27 

.30 

.31 

.39 

.30 

.29 

.30 

.29 

.30 

.39 

.30 

.26 

.33 

.30 

.31 

.29 

.30 

.35 

.26 

9.00B 

KETTLEHAN  CITY 

EVAP 

.46 

.45 

.49 

.46 

.65 

.59 

.49 

.92 

.46 

.35 

.53 

.46 

.55 

.48 

.51 

.54 

.40 

.46 

.95 

.49 

.96 

.54 

.45 

.49 

.48 

.47 

.55 

.59 

.45 

.60 

.47 

15.59 

WIND 

40 

31 

28 

24 

31 

39 

33 

33 

32 

47 

50 

33 

36 

32 

31 

49 

28 

23 

34 

23 

36 

38 

29 

36 

29 

35 

40 

43 

38 

58 

31 

1092 

Sm  Boloranc*  Notes  Following  Slation  Index 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CiLlFORNU 
JULY  1970 


Day  Of  Month 

3  u  g> 

StaKon 

0  o> 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Id 

17 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*       «  « 

SAN  JOJVgUIN 

DRAINAGE  05 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

~ 

■ 

*" 

~ 

.42 

* 

* 

1.10 

.44 

.41 

.46 

.45 

•  36 

.37 

■ 

.50 

.49 

.39 

.38 

.39 

.40 

•  41 

.38 

.39 

.38 

.41 

.40 

WIND 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

207 

35 

28 

27 

30 

49 

30 

41 

48 

35 

26 

32 

34 

29 

28 

29 

26 

32 

39 

27 

20 

29 

28 

32 

943 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

EVAP 

.51 

.66 

.62 

.70 

.65 

.62 

.66 

.58 

.65 

.49 

.  54 

.54 

,72 

.67 

.75 

.  59 

.57 

.55 

.  54 

.70 

.79 

.71 

.64 

.56 

.54 

•  50 

.56 

.57 

.60 

.67 

.57 

19.56 

WIND 

loe 

105 

92 

124 

112 

139 

96 

75 

94 

95 

91 

99 

125 

96 

112 

100 

104 

88 

99 

95 

146 

151 

104 

73 

95 

103 

71 

92 

101 

117 

117 

3224 

MAX 

86 

90 

93 

94 

94 

93 

91 

92 

90 

67 

91 

93 

90 

90 

92 

90 

87 

89 

92 

92 

91 

92 

90 

92 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

87 

90.7 

MIN 

57 

62 

67 

65 

64 

59 

57 

59 

61 

53 

50 

51 

59 

61 

53 

56 

57 

63 

56 

68 

65 

50 

59 

61 

62 

52 

61 

58 

61 

55 

56 

60.9 

LQDl 

EVAP 

.33 

.36 

.36 

.38 

.42 

.32 

.47 

.34 

.32 

.30 

.38 

.46 

.31 

.35 

.47 

.36 

.  35 

.34 

.32 

.46 

.40 

.30 

.39 

.33 

.31 

.39 

.67 

.40 

.39 

,11 

.17 

11.26 

WIND 

38 

29 

33 

37 

54 

55 

57 

54 

43 

56 

55 

59 

48 

54 

76 

73 

44 

34 

46 

33 

40 

38 

42 

54 

51 

53 

86 

45 

• 

* 

96 

1484 

MAX 

95 

97 

96 

96 

92 

92 

95 

92 

86 

66 

85 

88 

92 

90 

90 

86 

93 

92 

94 

!S 

94 

95 

95 

90 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

91,3 

MIN 

55 

65 

68 

66 

62 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

50 

60 

53 

58 

55 

58 

62 

63 

65 

60 

56 

62 

58 

56 

58 

60 

56 

50 

59 

44 

58.6 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.52 

.55 

.64 

.73 

.71 

.90 

.59 

.60 

.68 

.40 

.55 

.55 

.64 

.57 

.68 

.60 

.52 

.45 

.53 

.65 

.90 

.90 

.64 

.55 

.56 

.45 

.57 

.75 

.52 

.  75 

.51 

19.78 

WIND 

165 

123 

131 

193 

141 

274 

143 

159 

151 

105 

147 

143 

156 

157 

185 

235 

124 

97 

'It 

114 

358 

326 

209 

153 

162 

119 

125 

234 

143 

240 

198 

5386 

MAX 

87 

93 

95 

95 

97 

93 

92 

92 

93 

86 

93 

92 

92 

94 

94 

85 

91 

92 

95 

93 

88 

91 

93 

91 

93 

93 

92 

93 

91 

88 

92.  1 

MIN 

61 

65 

69 

68 

67 

61 

60 

59 

61 

50 

60 

52 

62 

63 

63 

5^ 

60 

64 

66 

67 

66 

60 

62 

61 

52 

53 

62 

62 

52 

58 

56 

62.3 

MANTECA 

EVAP 

.39 

.38 

.*0 

.42 

.47 

.45 

.36 

.37 

.40 

.25 

.32 

.36 

.42 

.40 

.48 

.39 

.34 

.36 

.44 

.44 

.52 

.47 

.38 

.33 

.33 

.39 

.33 

.36 

.47 

.45 

•  35 

12.22 

WIND 

49 

31 

30 

36 

35 

63 

38 

33 

38 

30 

38 

44 

46 

44 

57 

69 

45 

35 

37 

37 

59 

62 

43 

34 

37 

39 

36 

42 

61 

47 

55 

1351 

MAX 

89 

95 

99 

97 

96 

94 

92 

95 

93 

85 

92 

91 

92 

94 

94 

9C 

9C 

95 

95 

96 

95 

91 

93 

95 

92 

92 

94 

93 

90 

92 

90 

93.0 

MIN 

58 

62 

66 

66 

67 

56 

58 

61 

61 

61 

50 

50 

61 

61 

51 

57 

57 

58 

65 

65 

63 

50 

50 

62 

62 

62 

63 

61 

59 

57 

55 

61.0 

SALT  SPRINGS  PWR  H  (D) 

EVAP 

.a8 

.33 

.31 

.27 

.35 

.41 

.40 

.34 

.34 

.22 

.33 

.34 

.37 

.36 

.37 

.35 

.20 

.32 

.40 

.43 

.31 

.34 

.29 

.23 

.37 

.39 

.42 

.36 

.22 

.42 

•  30 

10.39 

SAN  LUIS  0AM  (F) 

EVAP 

.<i9 

.50 

.63 

.79 

.83 

.83 

.70 

.66 

.73 

.36 

.70 

.60 

.73 

.56 

.74 

.66 

.57 

.45 

.67 

.79 

.87 

.78 

.75 

.67 

.65 

.50 

.56 

.74 

.77 

.81 

•  76 

21.19 

WIND 

78 

35 

80 

1*8 

176 

293 

175 

155 

218 

82 

269 

209 

197 

139 

316 

334 

144 

50 

125 

144 

227 

306 

311 

336 

261 

185 

171 

236 

229 

245 

265 

5141 

MAX 

89 

95 

99 

98 

101 

92 

89 

93 

93 

90 

66 

90 

93 

96 

90 

83 

9; 

95 

97 

98 

92 

89 

85 

63 

86 

92 

89 

88 

90 

85 

86 

91.1 

MIN 

58 

63 

68 

68 

67 

59 

60 

58 

57 

57 

52 

62 

52 

53 

58 

55 

5't 

62 

57 

67 

64 

57 

57 

57 

59 

50 

61 

61 

60 

57 

56 

50.6 

TRACV  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.<|8 

.60 

.52 

.75 

.62 

.55 

.45 

.49 

.47 

.43 

.45 

.52 

.55 

.82 

.63 

.45 

.51 

.57 

.50 

.85 

.75 

.51 

.60 

.50 

.51 

.45 

.45 

,66 

.69 

.50 

.55 

17.70 

WIND 

79 

73 

71 

127 

224 

286 

116 

116 

139 

96 

138 

184 

118 

193 

255 

266 

149 

109 

116 

198 

313 

* 

386 

171 

141 

130 

103 

256 

217 

172 

295 

5251 

*       *  • 
SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.34 

.28 

.36 

.36 

.42 

.40 

.  40 

.30 

.40 

.38 

.44 

.43 

.40 

.40 

•11 

.42 

.42 

.42 

.  44 

,40 

.40 

.42 

.42 

.42 

.42 

.44 

.36 

,40 

.42 

.40 

12.328 

WIND 

25 

17 

17 

19 

18 

21 

20 

18 

22 

39 

29 

23 

28 

25 

27 

25 

49 

35 

28 

20 

33 

22 

20 

29 

29 

48 

2 

32 

16 

- 

7906 

MAX 

92 

92 

94 

93 

97 

98 

97 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

It 

95 

92 

93 

93 

95 

91 

92 

95 

95 

94.8 

MIN 

53 

53 

57 

96 

60 

61 

50 

64 

55 

65 

51 

51 

61 

58 

62 

52 

62 

65 

63 

63 

54 

64 

56 

58 

56 

56 

55 

53 

63 

56 

56 

59.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.32 

.37 

.45 

.38 

.45 

.35 

.  31 

.27 

.35 

.  16 

.  27 

.27 

.28 

.24 

.32 

.25 

.27 

.30 

.30 

.35 

.35 

.30 

.30 

.  27 

.27 

.27 

.31 

.30 

.25 

.34 

.27 

9.49 

WIND 

36 

42 

42 

40 

46 

39 

44 

43 

44 

29 

36 

41 

39 

39 

38 

34 

It 

40 

35 

30 

42 

45 

43 

38 

40 

40 

39 

39 

33 

42 

45 

1224 

MAX 

89 

91 

94 

93 

94 

93 

90 

90 

89 

78 

89 

89 

89 

86 

86 

6E 

89 

11 

92 

94 

94 

92 

92 

88 

88 

88 

89 

89 

85 

91 

87 

89.7 

MIN 

55 

61 

65 

64 

61 

56 

56 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

56 

57 

58 

60 

56 

61 

56 

58 

56 

58  57 

57 

58 

59 

56 

58 

58.8 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.27 

.22 

.16 

* 

.77 

.25 

.24 

.19 

.20 

« 

« 

.74 

.26 

•  25 

.25 

.  19 

* 

• 

.77 

.23 

.21 

.23 

.26 

* 

.79 

.25 

.27 

.29 

.28 

7.59 

WIND 

87 

61 

74 

* 

• 

221 

84 

86 

70 

91 

« 

355 

103 

126 

12s 

7( 

* 

* 

246 

75 

95 

70 

95 

* 

299i  103 

90 

111 

100,  2849 

MAX 

»<< 

85 

82 

- 

■ 

90 

66 

84 

64 

83 

- 

- 

65 

83 

83 

83 

82 

- 

BE 

86 

84 

87 

86 

85 

64 

86 

86 

87 

84.9 

MIN 

59 

60 

63 

- 

- 

64 

54 

54 

65 

65 

- 

- 

52 

62 

53 

o3 

63 

■ 

• 

62 

57 

66 

65 

64 

53 

54 

65 

63 

57 

63.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.40 

.31 

.43 

.40 

.46 

.46 

.43 

.42 

.39 

.32 

.37 

.37 

.36 

.31 

.30 

.36 

.37 

.41 

.39 

.33 

.34 

.37 

.36 

.40 

.41 

.34 

.31 

.33 

.47 

.43 

.48 

11.85 

WIND 

54 

54 

43 

47 

45 

49 

55 

52 

26 

88 

56 

48 

48 

47 

48 

50 

50 

44 

51 

44 

70 

61 

72 

55 

54 

65 

57 

62 

59 

1645 

MAX 

87 

87 

88 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

87 

87 

86 

88 

87 

69 

86 

9( 

86 

89 

87 

83 

87 

86 

85 

85 

85 

87 

88 

83 

87 

85 

87.3 

MIN 

59 

62 

65 

64 

66 

65 

63 

64 

55 

62 

50 

60 

59 

61 

51 

51 

64 

55 

64 

64 

53 

63 

59 

59 

59 

59 

57 

59 

50 

60 

55 

61.5 

TWITCHELL  0AM 

EVAP 

.36 

.39 

.37 

* 

* 

.69 

.33 

.30 

.32 

.36 

.30 

.32 

.35 

.36 

.30 

.35 

.30 

* 

* 

• 

* 

* 

« 

1.72 

.26 

.29 

.31 

.33 

.35 

.30 

9.16 

WIND 

72 

59 

45 

• 

« 

161 

71 

51 

56 

35 

45 

59 

74 

59 

54 

54 

46 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

426 

55 

40 

64 

55 

50 

46 

1701 

MAX 

91 

92 

90 

- 

- 

83 

84 

84 

63 

84 

63 

82 

83 

82 

82 

63 

84 

60 

81 

84 

85 

87 

85 

B2 

84.3 

MIN 

56 

57 

54 

- 

49 

53 

54 

54 

55 

54 

53 

54 

55 

56 

53 

54 

52 

53 

52 

53 

53 

52 

55 

53.7 

•       *  * 
SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.62 

.61 

.68 

.62 

.92 

.93 

.75 

.92 

.59 

.50 

55 

.67 

.71 

.64 

.71 

1 .00 

.7: 

.66 

.81 

.83 

1 .02 

.90 

,86 

.73 

.75 

.60 

.64 

.74 

.81 

.73 

.77 

23.20 

WIND 

48 

45 

45 

39 

90 

63 

73 

125 

105 

57 

'37 

43 

64 

37 

48 

9t 

59 

56 

67 

63 

123 

126 

86 

61 

83 

57 

56 

68 

105 

95 

72 

2235 

MAX 

100 

104 

104 

104 

103 

104 

104 

102 

95 

95 

104 

104 

105 

104 

104 

102 

105 

107 

108 

107 

101 

102 

103 

100 

100 

99 

102 

101 

98 

102 

X02 

102.5 

MIN 

66 

69 

73 

76 

79 

78 

76 

76 

76 

74 

73 

75 

75 

75 

77 

76 

77 

79 

80 

61 

78 

75 

69 

73 

74 

78 

74 

" 

75 

73 

58 

74.9 

INDIO  U   S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.36 

.40 

.27 

.34 

.40 

.43 

.53 

.50 

.29 

.32 

•  49 

.60 

.53 

.49 

.51 

.46 

.32 

.45 

.42 

.35 

.36 

.22 

.50 

.47 

.46 

.39 

.45 

.45 

.40 

.39 

.60 

13.19 

MIND 

* 

30 

10 

29 

14 

22 

30 

36 

21 

38 

57 

56 

54 

42 

35 

31 

13 

27 

15 

14 

23 

6 

30 

24 

36 

19 

24 

29 

18 

34 

46 

659 

MAX 

102 

104 

100 

108 

107 

109 

110 

107 

100 

103 

101 

107 

105 

105 

106 

106 

107 

109 

108 

110 

107 

99 

109 

107 

105 

106 

106 

105 

105 

105 

106 

105.6 

MIN 

67 

72 

75 

74 

76 

78 

75 

75 

73 

72 

71 

70 

59 

66 

73 

73 

75 

78 

80 

60 

82 

76 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

68 

73.3 

MOJAVE 

EVAP 

.45 

.51 

.66 

.60 

.60 

.66 

.60 

.61 

.41 

.08 

.46 

.51 

.61 

.45 

.55 

.60 

.57 

.53 

.69 

.70 

.70 

,66 

.53 

.53 

.60 

.52 

.57 

.56 

.56 

.58 

.50 

17.48 

WIND 

71 

62 

93 

103 

87 

90 

102 

94 

36 

56 

57 

72 

119 

49 

51 

123 

108 

56 

110 

113 

135 

116 

113 

55 

75 

98 

92 

90 

71 

94 

140 

2744 

MAX 

91 

94 

101 

93 

97 

97 

90 

91 

96 

80 

92 

98 

98 

96 

98 

97 

93 

97 

96 

100 

96 

92 

90 

95 

92 

95 

92 

93 

91 

86 

89 

93.9 

MIN 

51 

57 

59 

62 

65 

65 

61 

53 

63 

65 

66 

69 

64 

55 

65 

63 

60 

59 

67 

58 

56 

52 

51 

58 

62 

52 

53 

51 

62 

56 

57 

62.2 

lA)  PAN  PAINTED    INSIDE    AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

<B)  PAN    IS   OF   COPPER,    AND   PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE    WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH     ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN    IS   A  BURIED   24-INCH   YOUND  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JJLY  1970 


Depth 

Time 

Day  of  month 

O 

w 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averi 

(IN) 

BRIWLEV  Z  SW 

9AN 

79 

80 

82 

83 

81 

81 

81 

82 

80 

62 

62 

82 

62 

81 

83 

85 

85 

86 

65 

86 

85 

85 

81 

85 

86 

86 

85 

65 

66 

85 

80 

83.6 

MAX 

M I  ^ 

85 
7*1 

88 

77 

90 
80 

91 

80 

90 
81 

91 

81 

67 
80 

88 
76 

90 
75 

91 
78 

90 
79 

8^ 
78 

68 
78 

89 
79 

89 
80 

90 
81 

91 
81 

91 
82 

92 
62 

38 
83 

92 
82 

95 
83 

91 
80 

93 
83 

90 
83 

92 
82 

92 
81 

90 
61 

92 
63 

92 
62 

92 
77 

90.1 
80.  1 

6 

79 

80 

82 

83 

83 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

81 

83 

81 

81 

85 

85 

86 

66 

66 

85 

66 

66 

87 

88 

87 

87 

86 

66 

87 

83 

81.1 

MAX 
HIN 

8*1 
79 

8<> 
80 

86 
8  1 

87 

87 

87 

66 

63 

89 
82 

87 

89 
63 

86 
82 

67 
83 

87 
83 

87 
83 

87 
83 

87 
81 

89 
85 

86 
85 

89 
85 

67 
65 

90 
83 

93 
86 

92 
65 

91 
86 

90 
87 

90 
36 

90 
86 

69 
86 

89 
66 

89 
85 

90 
80 

88.2 
83.6 

12 

9AP 

80 

81 

81 

82 

83 

63 

81 

82 

82 

83 

83 

81 

61 

81 

81 

85 

85 

85 

85 

86 

85 

86 

86 

66 

88 

87 

87 

87 

86 

67 

83 

81.1 

2  0 

79 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

82 

62 

82 

82 

82 

62 

82 

82 

63 

83 

83 

83 

83 

85 

85 

86 

87 

86 

86 

86 

35 

85 

85 

83 

82.9 

39 

9  AM 

77 

77 

77 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

81 

81 

85 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

31 

79.5 

79 

9aN 

11* 

1^ 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

76 

78 

78 

76.  1 

OAVIS  <;  WSW 

MAX 
HIN 

93 
78 

100 
82 

102 
85 

101 
87 

106 
81 

100 
80 

98 
78 

100 
80 

99 
79 

91 
78 

97 
77 

96 
79 

100 
60 

100 
82 

101 
82 

98 
78 

98 
80 

101 
81 

102 

82 

103 
86 

103 
81 

100 
81 

101 
82 

100 
60 

99 
79 

99 
80 

99 
80 

97 
60 

96 
78 

97 
78 

96 
77 

99.1 
80.5 

RIVERSIDE   enP  S74 

SUB-ST4  I 

12 

MAX 
MIN 

82 
79 

83 
81 

81 
82 

65 
83 

87 

8  7 
85 

87 
65 

87 
85 

86 
81 

86 
81 

65 
63 

85 
83 

85 
83 

85 
83 

35 
83 

65 
63 

66 
81 

87 
85 

87 
85 

87 
85 

87 
35 

87 
85 

87 
81 

86 
81 

85 
83 

85 
83 

85 
83 

65 
63 

85 
83 

86 
83 

66 
83 

65.6 
63.5 

SUB-ST4  2 

18 

MAX 
HIN 

75 
7<. 

7* 

73 

75 
71 

77 
75 

79 
77 

60 
79 

60 

79 

81 
78 

81 
79 

81 
80 

82 
80 

80 
79 

80 
79 

79 
77 

78 
77 

78 
77 

79 
76 

79 
76 

79 
79 

81 
79 

82 
80 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
80 

60 
79 

82 
80 

61 

60 

61 
80 

81 
80 

82 
81 

79.6 
76.3 

BRAWLEY  2  SW  :   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED   TO  MAINTAIN  GROWTH.      MAXIMUM  AND  MINIMUM   READINGS    FROM   THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9   A.   M.    ARE   FROM  ME RCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

OAVIS  2  WSW  :    SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX   AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  21 

HOURS   ENDING   AT    8   A.  M. 

FRESNO  WB  AP  :    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER 

ONLY.     PALMER  THERMOMETERS   FOR  20-  AND  10-INCH  DEPTHS.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR   2-,    1-,    AND  8-INCH   DEPTHS.      MAX   AND  MIN   READINGS    FOR   21  HOURS   ENDING   AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE   EXP  STA     :   STATION  1:      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,    BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 
FROM  THERMOGRAPH  FOR  21  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL   DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  VALENCIA  GRANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX   AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  21  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2   LOCATED   1/1  MILE  NE  OF  STATION  1. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      i«  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE   HOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

See  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVAnON 
I     TIME  AND  I 
TABLES  { 


ACTON-HUBBAHO  R0FC2610 
ADELANTO 

ADIN  AANCER  station 

ALAMO  1  N 

ALDERPaiNT 

ALOEH  SPRINGS 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  '•*•(> 

AtPINE 

ALTADENA 

ALTUBAS  RANGER  STATION 

AMBOY 
AXCIOLA 

MlN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FtBREAOARD  ML 

1  IJCH  PUMPI-JC  PL  3 
A'^ZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 

□VO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROVO  SECQ  RS  FC  50BD 

i  mountain 
atlas  roao  outra 
athell 

AJBERRY   t  NH 

AVAIQN  PLEASURE  l'I£B 
AVILA  BFACH 

AZUSA  C  I  TV  PaBK  FC  I'.SB 
BADGER  R 


00291  OZ 

0068.  01 
0093 
0115 
0136 
01<i4, 
0161 


0232 
0235  ' 
0;3'»  ' 


BUKEHSFIELD  MB  AIRPORTR 
BALCH  PGHER  house 

L  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARRETT  QAM 
BARSTOh 
BARTON  F^AT 
BATES  RIOGE 

BEARTRaP  heaodw 
beaumont 

BEAUMONT  Pumping  plant 

BEAUMONT   I  E 

BEEHIVE  HEAOOM 

BEL  AIR  FC    10  B 

BEN  LOMDND  no  3 

BENTON   INSPECTION  STA 

B^RKELE'' 

BFRRYESSA  lake 

BESHICk  T  S 
eiESER 

BAR  RANGER  STATION 
BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  OAlTQN  OAM  FC223BE 
BIG  PINE  CREEK 

PINES  PARK  FC  83B 
BIG    SUR    STATE  PARK 


0327  ( 

03'.3  I 

0368  ( 

037*.  ( 

0379  ( 

0383  1 

0395  ( 

0*.O3  t 

0*.lO  I 

0'<22  I 

0<>2S  E 


0514 

0519  ( 

0534  I 

OS-tS  I 

05V6 
D606 
0607 
0609 
0617 
0619 
0677 
06I1* 
0693 
0705 

0715 
0731 
0738 
07*1 
071,2 
07'.7 
0758 
0767 
0779 
0790 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINQ 

MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMflOLOT 
GLENN 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MDOOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 

san  beroinq 
sn  luis  obpo 
1  monterev 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 

ANGELES 
S  LUIS  OBISP 
LOS  ANGELES 
TULARE 

\  MARIPOSA 
SAN  BERPIND 
SAN  BEROINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
SAN  DIECO 
SAN  BEROINO 
FRESNO 

SNTA  BARBARA 

TULARE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 

ALAMEDA 


BIG  TUjvJNCa  DAM  FC46DE  ,  0798 
BIRMiNCMAH  C£N  HOSP 

eiSHUP  CREEK  INTAKE  2  R; 

bishop  mb  airport 
Black  mountain  2  Sh 
Blacks  mountain 

BLACKWELLS  CORNER  Zli 
BLOOGETT  ExP.  FOKEST 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORTR 
BLUE  CREEK  MTN  10 


Oil  r 

01  SISKIYOU 
021  LASSEN 

01  TRINITY 
06  SAN  BEROINO 
06  SAN  BEROINO 

02  PLACER 

06  LOS  ANGELES 
Q-r  INYO 

07  LOS  ANGELES 
01.  MONTEREY 

06  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

07  InyO 
or  iNYU 

Oi»  SANTA  CLARA 
02i  LASSEN 


81 YTHE 

BLVTHF  7  H 

6LYTHE  FAA  AIRPORT 

6')AR0  CAMP  MOUNTAIN 

BOCA 

BOOH 

BONITA 

BGONVlLLE  MNTNC  STA 
B^RON 

B  iRRECD  desert  PARK 
B1ULDER  C   LOcATELL 1  R 

b1ulevard  no,  2 
67uouet  canyon 
s^iwman  dam 
bxadlev 

brannan  island 
b4ansc0mb  3  nnm 
brakley  2  sw 

BRAY   10  HSM 
BREA  OAM 

BRENTMOOD  6  SM 
BaiOGEPHRT 

BPIOGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  4  NNM 

BBOCKWAY  Summit 

RROOkS  f^ARNHAM  RANCH 
B^USH  CEEk 

brushy  SPRCS  GUARD  STA 
IPYSON 

bjckhorn 

B'jcks  creek  ph 
bjcks  lake 
buena  vista 

BJRBANk  FD  FC226  B 
BJRBANk  valley  PHP  P| 
BJRLINGAME 

aURNT  RANCH  1  S 
BJRTON  RANCH 
BJTLER  VALLEY  RANCH 

BJTTE  LSRE 
BJTTONmIlLOH 

cabazon 
cachuma  dam 

CAJON   HE  ST    SUMMI r 
CfiLAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVUlR 
CALEHlCO  2  NE 
CALISTOI-A 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMEL  PEAK 
CAMP  ANGELUS 
CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 
C  impo 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAHP  SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  11  Sw 

CANBV  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 

'ON  OAM 
CARBON   CANYON  CILMAN 
CARBJN   CANYON  HORKMAN 
CARIBOU  POhER  house 
CARMEL  VALLEY 
CARPINTERlA  RESERVOIR 
CASTLE  ROCK  RAD  LAS 


0968 
0'i73  01 
0979 
0983  0? 


1057  ' 


El  dorado 
Placer 
del  norte 

riverside 
riverside 
riverside 

MUMBOlOT 

NEVADA 

MONO 

SAN  DIEGO 
MENDOC INO 
KERN 

SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
SACRAMEMTO 
MENDOCINO 
IMPERIAL 
SISKIYOU 
■  ORANGE 


1096 


L  130l 


U 

37  5Z 
'  40  10 

3V  40 

34  19 

32  50 

41  29 

34  34 

35  59 

38  34 
38  01 
37  59 

33  33 

34  5? 
34  31 

■  07 

■  14 


36  29 
38  26 

36  28 

37  05 

38  54 

33  21 

35  10 

34  08 

36  3B 

37  ' 


CONTRA  COSTA 
MONO 
MONO 

01  humboldt 
Placer 

VOLO 
BUTTE 
33|  02]  PLACER 


:  PLUMAS 

:  PLUMAS 

<:  SAN  BENITO 

N  LOS  ANGELES 

<  LOS  ANGELES 

■  SAN  MATEO 
:  SHASTA 

TRINITY 

■  CONTRA  COSTA 
HUMSQLOT 

:  LASSEN 

>  KERN 

'  RIVERSIDE 

■  SNTA  BARBARA 
'  SAN  BEROINO 

'  CALAVERAS 

■  CALAVERAS 

■  ALAMEDA 

'  IMPERIAL 


SISKIYOU 
:  PLUMAS 
i  SAN  BEROINO 

>  LOS  ANGELES 

>  SAN  DIEGO 
.  CALAVERAS 
:  SIERRA 

DEL  NORTE 

:  HOOUC 

:  MODOC 

■  LOS  ANGELES 

'  KERN 

:  PIUMAS 

>|  ORANGE 

'\  SAN  BERDINO 
PLUMAS 

■I  MONTEREY 

SANTA  BARBAR 
SAN  JOAQUIN 


UB  15 

117  25 

120  57 

122  02 

123  37 
122  42 
UB  33 
116  46 


UB  50 

122  15 

118  40 

119  30 
121  04 
118  19 

120  ' 


36  41 
33  56 
33  59 

33  56 
38  I 

34  05 

37  05 
37  51 

37  52 

38  33 

52 


■  34  10 
37  OB 

■  34  23 
'  36  15 


37  15 
37  22 
37  18 


38  55 

39  17 
41  24 

33  37 
33  37 
33  37 


33 

37  09 
32  40 

34  35 
39  27 

35  52 
I  07 

39  42 

32  57 
41  34 

33  53 

37  53 

38  15 
38  17 


117  02 
lie  53 
119  55 

118  52 
1 16  58 
116  SB 


'  40  ' 

I   40  34 

35  24 

33  55 

34  35 
34  23 

17 

38  12 

37  29 
32  41 

38  35 


34  15 
37 

<  38  15 

'  39  38 

'  41  50 

•  39  27 

41  22 

41  27 

■  34  11 

.  35  18 


3200 
2645 
4195 


2367 
1735 
1127 
436S 


3925 
4965 
2935 


1220 
170B 
1660 
6480 
2140 
1292 


1720 
6500 
1623 
2162 
3760 
5165 

6B00 
2613 
3045 
2605 
6500 


122  04 
118  29 
122  15 


6140 
4125 
126D 
6745 

5739 
1575 
10060 
6862 


118  35 

122  10 

121  12 

119  54 

120  40 
120  42 


114  36 

114  43 

114  43 

123  42 

120  06 

119  01 

117  02 

123  22 

117  39 

116  25 


123  39 
115  33 
122  D8 
117  56 


119  17 
123  49 

120  04 
122  09 

121  20 

120  35 

121  06 
Ul  51 

121  20 

121  12 

121  a 

118  la 

118  21 

121  40 


118  ( 

116  ; 

120  51 

120  34 
123  52 

121  03 
121  03 


8194 
410B  I 
2330 
7200 


4500 
5575 
8370 


2175 
3600 
3055 
3347 


6470 
6560 
2050 
7200 


1760 
5200 
1640 


4780 
4696 
3343 


3136 
5560 
5770 
4250 


5565 
3700 
2755 
4500 


2010 
4555 
1625 
IIBO 
2986 


MRS  SAOIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S   FOREST  SERVICE 
FRANK   J  CUZZILLO 
MRS  SARfiARA  H|LLBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPlNE  FIRE  0£PT 
RUBIO  CANYON  LCH  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE   OIV  OF  MHYS 
ANClOLA  ELEV  L  HHSE 
PAC I F IC   UNI  ON  COL 
FIBBtBOARO  CORPORATION 
U  5  BUR  RECLAMATION 
CALlF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CANP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  0£PT 

GIACOHAZil 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS.   GLADYS  A.  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  TOPHAH 
RAYMOND  0,  MILES 
BRUCE  PONCEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AZUSA   C ITY  PARK 
MRS  LUCILLE   E  WEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L   E  mETHENY 

L   A  HTB  t  PHH  OEPT 

U  S  mEATHEB  BUBEAU 

P  C  t   E  COMPANY 

I)  S  WEATHEB  BUREAU 

SAN  OIEtO  WATER  OEPT 

BARSTOW  FIBE  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  meather  bureau 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IBRIG  DIST 
BEAUMONT    IBRIG  OIST 
U  S  WS  OBSERVER 
hETCh  hetcHY  kTR  sup 

A.  5.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
BUB. OF   PlT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HABVEY   0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALlF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
8IG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
flEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  t1  THRASHER 
OEPT   WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STAlE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.    EOISON  CO 
U  S  WEATHEB  BUREAU 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHEB  BUREAU 
BERRENDA  mesa  WATER  0. 
BLODCETT  EKP.  FOREST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 

STATE   OIV  OF  FSTBY 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE   OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBr 
BODIE  HISTORICAL   ST  PK 
ERIC   H.  lOOS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KEBN  CO  FIBE  DEBT 
CAL    OIV  BEACH  C  PKS 

VINCENT  D  LOCAlELLI 
MEYEB>S  TRAILER  RANCH 
I   A  t  PMB  OEPT 

NEVADA   IRfllG  OIST 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
CALIF    OIV  BEACHES-PARKS 
MRS.  DOROTHY 
AGR  RESEARCH 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORt-S  OF  ENGINEERS 

VERNON  R  CAKEBREAD 
ROBtBT    W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS    JOYCE  A  FARNHAM  | 
U  S  FOREST   SERVICE  I 
DEPT.   OF  NATER  RESOURCE 
ERNEST  A  HEFERLINO 
MRS.    ANNA  HOWE 

P   C   C    E  COMPANY 

U.    S.    HEATHER  BUREAU 

BANLHQ   QUIEN  SABE 

B.  V.  CHBISTOFFERSEN 
BUBBANK   PUBLIC  SERVICE 
8  HASTE  hTR   TRMT  PL 
MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL   F  KAUT 

MRS    M    A   fl  STIRtON 

C.  L.    SPEIER  COMPANY 


U  S  8UB  RECLAMATION 
SAN  aEBDINO  CO  FCO 
CAL  OIV  BEACH  t  PHS 
U  S  FOBE*iT  SfRVICt 
S  F  HATER  OEPT 
IMPERIAL  IBRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 


FOREST 
CAL  IF  OEPT  HATER  RESR 
STATE   OIV  OF  HWYS 
L.fi.  UNIFIED  SCH  DIST. 
ARCHIE   C  LEACH 
£  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

S  FOREST  SERVICE 
ELMtB   J.  EBERSOLE 

S  FOREST  SERVICE 
A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  C  C  £  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  t  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

LAMHENCE  RAD  LAB 


CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CazaOERO 

CECILVILLE  5  SE 

C-^OARVUlE 

CENTERVILLE  PH 

CHAOOOPA 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS  FLAT  HEST  MQW 
C"ATSWORTH  FC24F 
CHATSWORTH  RESERVOIR 

CHERRY   VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIQUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHDLAME  ALLEY  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
ClAREMUNT  POMONA  COL 

CLARkS  peak   1  NE 
CLARKSBURG 

ClARKS  VALLEY  MUDD  ftCH 
CLEAR  CREEK 
ClEAHLAKg  HIGHLANRS 
CLOVERdALE   3  SSE 
CLOVERQALE    11  W 
CLOVER  MEAOOHS  GS 
CLOVER  VALLEY 
CriALINGA 

CDALINGA  I  SE 
C3ALJNGA  14  WNH 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  D 
C1LEMAN  FISHEBIES  STA 
COLFAK 

c:)lcate  power  mouse 

COLUSA  I  SSw 
CONCORD  3  E 

C30L 

capcu  NO  I  OAM 

CORCORAN   IRRIC  DIST 
CHRNING  HOUGHTON  RANCH 

CORRALl roS 

chttonhdoo  creek 

COVELO 

c3vel0  eel  riveb  bs 
cjvina  temple  fc  193  b 

coyote  hells 
cbabtree  headoh 
CBahford  Ranch 
C»ESCENT  CITY   1  N 
CESCENT  city  7  EN£ 
CRESCENT  CITY  MNIC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

"CULVER  C ITY 
C JHMINGS 
C JYAMA 
C  JYAflACfi 
DAGGETT   I  ENE 
OftGCETT  FAA  AIRPURT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  2  WSW 
DAVIS  CREEK 


MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

TULARE 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


05!  TUOLUMNE 
02!  PLUMAS 
02  8UTTE 

05  MADERA 

04!  SAN  BENlTO 
04   SN  LUIS  OBPO 
05!  VENTURA 

06  SAN  DIEGO 
02  SACRAMENTO 
06  LOS  ANGELES 


PLUMAS 
YOlO 
GLENN 
SISKIYOU 

SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
PLUMAS 
FRESNO 

FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 
BUTTE 

LCS  ANGELES 

SHASTA 

PLACER 


27j  37  32 
39  57 
27|  36  09 


19851  02  El  DORADO 

19901  01  SISKlTDU 

2012|  OS  KINGS 

2027  02  TEHAMA 

2031  06  RIVERSIDE 

iOhal  04  SANTA  CRUZ 

2069!  07  INYO 

I  2O61I  01  MENDOCINO 

\  2084]  Oil  MENDOCINO 

2090'  06  LOS  ANGELES 


07  IMPERIAL 

05  TULARE 

or  SAN  DIECO 
Oil  DEL  NORTE 
01!  OEL  NORTE 
01,  DEL  NORTE 
or  SAN  BERDJNO  i 
04  CONTRA  COSTA 
01  MODOC 

06  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 
01  MENDOCINO 
06l  SNTA   BARBARA  ; 
06!  ^'^f*  DIEGO  I 
or  San  BEROINO  I 
or  SAN  BEROINO 


SANTA  CRUZ 

YOtO 

MOOOC 


OAY 

2  306 

Oi 

MOOOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

1  DEAD  HORSE  BES  2  SE 

231 

02 

MODOC 

21 

120 

33 

5057 

.  DEATH  VALLEY 

2319 

01 

INyO 

36 

2B 

116 

52 

-  194 

4P 

i  DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

RIVERSIDE 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

0' 

INYO 

117 

5225 

5P 

5P 

DFER  CBEEK  FLAT 

2333 

02 

TEHAMA 

121 

50 

1910 

DEER  CREEK  F0RE8AY 

2338 

02 

39 

18 

120 

50 

4455 

DELANO 

2346 

05 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DFL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

36 

36 

52 

45 

DEL  PUEBTO  ROAO  CAMP 

2369 

05 

STANI SlAuS 

2T 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

DfNAIR  3  NNE 

2369 

05!  STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

137 

5P 

5P 

DE  SABLA 

2402 

02i  BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

OFSCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

32 

116 

37 

3500 

2P 

OIAMONO  BAB  HORSE  CAMP 

2432 

tOS  ANGELES 

26 

34 

117 

49 

860 

DOBBINS    I  S 

2456 

02 

39 

39 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

DONNtR  MEMORIAL   ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

5937 

8A 

0A 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

0; 

TULARE 

10 

35 

57 

118 

36 

6200 

DIHNEY  FO  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

56 

118 

08 

5P 

onHNIEvlLLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

39 

120 

2895 

6A 

DOYLE 

2504 

0; 

LASSEN 

IB 

02 

120 

06 

4240 

BA 

DOYLE   5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

05 

4365 

6P 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06]  LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

UB 

32 

1515 

7A 

7A 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

37 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

DLINNICAN 

256B 

YDlO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

DJNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BEROINO 

15 

03 

116 

26 

4P 

dunsmuir  Banger  sta 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

13 

16 

2420 

8A 

OJSY  BENCH 

2577 

05 

FRESNO 

U 

06 

118 

35 

9470 

ojttons  landing 

258a  01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

20 

EAGLE  CREEK 

05 

Tulare 

10 

35 

IIB 

6630 

EAGLE  MOUNTAIN 

259( 

07 

RIVERSIDE 

33 

48 

US 

27 

973 

EAST  pabk  reservoir 

26401  02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

BA 

EL  Capitan  Dam 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

600 

8A 

EL  CENTBQ  I  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

32 

115 

30 

5P 

5P 

ElECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

20 

40 

715 

5P 

ELIZABETH  LAKE  FCl2eB 

2735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

11 

118 

34 

2075 

5P 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

OEL  NORTE 

IT 

42 

123 

1705 

5P 

5P 

ellery  lake 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

14 

9645 

MID 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

3o 

14 

121 

92 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

ELSINORF 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

20 

1285 

6P 

6P 

tSCONOino 

2862 

San  OIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

EScoNomo  NO  z 

0< 

SAN  DIECO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

ET IHANOA 

2895 

SAN  BEROINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

122 

54 

291Z 

•EUREKA  HB  CITY  R 

2910 

01 

HUMBOLOT 

17 

10 

MID 

MID 

E'CHtOUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

E'Eter  fauver  Ranch 

2922 

05 

TULARE 

36 

21 

04 

439 

FAIRFIELD 

2933 

02 

SOLANO 

23 

38 

15 

122 

03 

15 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

BA 

8A 

FO  IBMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

42 

118 

26 

3060 

7A 

FALLBRUOK 

29SB 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

02 

SHASTA 

01 

121 

28 

3340 

4P 

FEATHER  FA1.LS 

2991. 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

FERGUSON  BANCH 

02 

TEHAMA 

23 

21 

122 

27 

800 

FFBNOALE    8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

17 

30 

124 

20 

1445 

BA 

FEBNDALE    Z  Nh 

3030 

01 

HUMBOLDT 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

FIDOlEtown  lynch  ranch 

amaoor 

38 

32 

120 

2140 

FICUEROfl  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3200 

FILLMORE    1  HNH 

3050 

06 

VENTURA 

29 

24 

56 

FIVE   POINTS  5  SSH 

05 

11 

21 

120 

09 

269 

6P 

6P 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

FLORENCE  LAKE  R 

05 

FBESNO 

UB 

SB 

7344 

FOLSOM  OAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

121 

10 

350 

FONTANA  5  N 

06 

SAN  BEROINO 

34 

117 

27 

1972 

6* 

FONTaNa  KAISER 

3120 

06 

SAN  BEROINO 

28 

117 

1090 

4P 

FOREST  GlEN 

3130 

01 

TRINITY 

23 

123 

20 

2340 

BA 

FDRESThILL  ranger  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

120 

51 

3015 

8A 

FriBKS  OF  Salmon 

3151 

SISKIYOU 

12 

41 

16 

123 

19 

fort  BIOWElL 

3157 

03 

MOOOC 

IB 

41 

51 

120 

OB 

4498 

5P 

5P 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

39  42 
37  30 
36  54 
35  43 


120  03 

123  08 

123  03 

120  10 


36  30  118  27 

19  29  121  n 

40  42  120  58 

34  15  118  36 

34  14  lie  37 


117  43 

120  30 

121  32 

122  24 

123  27 
122  38 

122  59 

123  13 

119  17 

120  27 
120  21 

120  £1 

120  34 

122  42 


36  34 
32  53 
41  46 


34  01 

39  50 

34  56 

32  59 

34  52 


120  58 

121  11 

122  01 
121  59 


123  15 

123  05 
117  52 

115  58 
lie  21 

116  17 

124  12 
124  05 
124  12 

117  15 
122  13 
120  44 
117  51 


1429 
1040 
2980 
4670 
522 
10340 
2560 
5590 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


H  ALISON 
MISS  HAZEL   L  BOROIBA 
RS.  RUBY  L.  ROSE 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G  C  E  COMPANY 
S  ARMY  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
.  OWR-NOBTHEBN  OIST 
.   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCh  H6TCH  WTR  SUP 
NED  EARL 
I  S  PLANT   INTRO  CRON 
;  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S,  ALLEY 

S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOURIDCE 
POMUNA  COLLEGE  PHYSICS 

<  CAllF   DEPT  OF  MATER  RES 
K  CRYSTAL  sue  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 
C    IVAN  GlENDINNING 
ELMER  H  OLSON 
ELWCIOO  H.  ZIMMERMAN 
<  S  FOBEST  SERVICE 
;  CALlF  DEPT  OF  WATER  BES 
COALINCA  FIRE  OEPT 

ONIUN  OIL  COMPANY 
BILL  HOWELL 
I  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 

F   t  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  B  R  Cl 

A  CO.   WATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

8  THBtLKEL 
PAC   P0W£B  t   LIGHT  CO 
COBCORAN   IRBIG.  niST 
TROY  DUNCAN 
CORUNA  FIRE  D£PT 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
DEPI   WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 

FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

COYUTE  HELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC    POWER  C  LIGHT  CO 
OEPI   OF  PARKS  t  BECREAT 
STATE   OIV  OF  HHYS 
CRESTLINE   FIRE   STA  NO  2 
C(.H  SUGAR  REFINING  CO 
.  CALIFORNIA  OMR 

S  FOREST  SERVICE 

ULVER  CITY  FIRE  DEPT 
HS  MARY  S.  INGRAM 
OHN  S  ROMELL 
HELlK    IRRIGATION  DIST 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCV 
DALE  S.  SOSE 
PAC  CEMENT  AGCBECATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LOHENZEN 
CALIFORNIA  OWR 

^AT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
'  SPRINGS  COLLEGE 
;  CALIFORNIA  OWR 

PACIFIC   CAS  C  ELEC.  CO, 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS   CO.    PARK  0. 

KEN  C .  BRATTON 
'  C  £  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREGORY  L,  ROYAT 

CALIF  DIV  BEACH  £  PKS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT 
'  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS   M  OIXON 

lNK    M  ROWLAND 
L  wTR   t  PhR  OEPT 
I  MC  LEAN 
;.   MART  A,  HUNT 
EARL  K  HOBSEB 
WALLACE   E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SUR 
OAN  STEELE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  OIEGO  WATER  OEPT 
I  EL  CENTRO  WATEB  DEBT 
I  P  G  t  E  COMPANY 
■  ARTHUR  L.  STEWART 
EUGENE  R.  BROWN 

CALIF.   EOISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  HANNAMAKER 
STATE   OIV  OF  FSTRY 

[IN  M  TlNC 
ESCUNDIOO  fire  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  8UCHNEB 
kA  WBO  MIRANDA 
MeBCeO  IBRIG  UIST 
CHflBtES  CI  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIKFIELP  FIBE  STATION 
WTR  t  PWR  DEPT 

DEPT  SPECIAL  OIST  SEBVS 

GEE  COMPANY 
.  S  MENDICHl 

rureau  of  reclamation 

CUNNILK   L  IVtSTOCK  CO 

rollin  z  bovton 
WENTWORTH  lvnch 
I  S  FOREST  SERVICE 
VENToRA  CO  FIRE  DEPT 
lONO  THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  C  GAME 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  BUB  BECLAMATION 
BOLAND  W  GFTCHELL 
■AISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESlICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
■  S  FOBEST  SERVICE 
J  FEE 

CALIF  C  WESTERN  R  R 
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STATION  INDEX 


mm  OKU 

juNts  6  tse 

riiiT  oart 

I  FRENCH  CULC»* 
FAESNO  Mt  AUP0B1 
F*IANT  COVEBNXENT  CAHP 

Fjtl.£"Tnf»  04M 

FJLLC1T')'*  HlLLCBtST  RV 
,  CanBEKVIlLE 
I  &1R0E*'  vaLlEt  2  ^ 
I  CASQUET  RANGE*  STATION 

c»«  iA«e 

CEOftCETnHN   RANGER  STA 

!  CfliBER  at^C 
,  C"EEh  CAK» 

I  SISRALTAR  OIH  ^40  2 

CrSSON   MMt    MNTNCE  STA 
.  CILI.ESPIE  FtfLO 
ClLRUV 
CURO'f  8 
OrtRQV  I*  ENE 

CiENOQflA  "EST  PC  lei 

GLEN»4V1LLE 
I  iLENNVUUt  FULTON  Ri 
j  CliO  ROCK  RANCH 

OLOiToNE  ECHO 
I  G-1n;auES  9  ENE 

I  O^AMTt  S'*SInOS 

OSANT  CSQVE 
I  iitii  VALLEY  HO.  2 
'  G'ATJN 

C«£ENVIEW 
I  GREENVILLE  RANGER  STA 
I  I 
;  GDOVELA'JO  t 
,  aaOVtLA'^D  RANGER  STi 
I  GJERNEVULE 
'  HMNES  CVN  LOWER  FCaS-. 

MfllNES  fVN  UPPER  FC367 

MAIWEE 
',  HALF    MQON  BAY 

HtMUTO'l   BRANCH  PH 

MaNFiiBO 

H4NSEN   OAH  I 

I  HflPPy  CAMP  RANGER  STA  i 
HARRISUN  CulCH  RS  I 
HARRY  ENCLESRICHT  DAM  I 

I  HAT  CREEK  RS  I 

,  HAT  CREEK  PH  NO  I 

:  MAYFIElO  PJMptNC  PLANT  , 

I  MiiYFOftR  RAtlCEH  STATION 

I  HAYHAIO  6  ESE  I 
HfALDSeiJRC  I 

I  HfALOSBURC  NO  2  I 


)16^  Ot  HESOOCINO 

J17j'  01:  OEL  NORTE 

jnth  oil  iisKiYOu 
)i82  o;:  SISKIYOU 

JlSfr  04  «DNT£HeY 
J191;    01  SONOHA 

yiiz  o»-  SANTA  cRUi 

02)  SHASTA 
RJ  325T;  OS  fRESNO 
32M|  09|  FRESNO 

mi  Ofr'  ORANGE 
i;a8|  Ofr  ORANGE 
JJiOl  01'  huhbolot 
)338;  02i  El  oorauo 
3J57|  01.  OEt  NORTE 
3369]  03^  nONO 
33e<H  OZl  EL  OORAOO 
35871  0*  SAnTa  CLARA 
33ee|  02|  El  OORdOO 
34021  Obi  SNTA  BARaARA 


3405[  02. 
3<>10i  O&i 
3*.  IT  CI 
3*19]  OV 
3<,;2  0*.: 
3*501  oec 


SKASTA 

San  dieGo 

$ANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 


34-»2  Ofr 

I  3*63;  05 
,  3*65i  OS' 

I  3'>tt9  071  IMPERIAL 

3<>91   02.  PLACER 

,  3473  07:  SAN  BEROIND 

I  3S02  W  SAFI  BENITO 

,  35'.9:  02!  PtUMAS 

I  355ll  OS'  TULARE 

I  3573|  021  NEVADA 

35761  Oil  SONOMA 

3611.  01  SISKIYOU 

I  3621   02,  PLUMAS 


05  Tuolumne 
05'  Tuolumne 

01,  SONOMA 

06;  tOS  ANGELES 

Ob:  LOS  ANGELES 

07.  INYO 

0*1  SAN  MATEO 

021  PLUHAS 

05'  KINGS 

Obi  LOS  ANGELES 


3761.  Oil 
37911  02 
3B00i  02l 
3B:i1  02l 
3e24|  02: 


:  01 


SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEOA 

SONOMA 

SONOMA 


0AM 

I  MFRNANOEI  2  NW 
,  HERNANOEI   7  SE 

HESPEKIA 
:  HETCH  METCHY 
I  MIODEN  VALLEY  RANCH 

HIGHLAND  LAKES 

HILTS 

HOBERCS 

mCK£Tr  MEADO.iS 

,  h.:ecees  fc  60  A 

!  wriGBttCK  ROiO 

H-'LIISTER   1  St. 

H-ILLISTER  I 
I  KlLLlSTER  10  ENE 
'  h:1NEyDEW  2  KSW 

H-JOPA 

NE 


H?SSACk 
I  hjasna 
hjcklEserry  lake 

HJNTER  OIST  CRAVES  RCH 
I  HJNTtRS  DA.1 

MJNTINGTON  LAKE 
j  M.JRKEY    CREEK  PARK 
I  HYAMPOM 

Ii^LE-IlO  HMY  «NTNC  STA 

ir)Ri4 

'  IDYLLMUO  FIRE  DtPT 

nPERlAL 
I  IMPERIAL  FAA  AP 
I  I'JOEPENOENCE 

I  doependence  camp  / 

I  INOEPENOiNCE  ONION  VLY 
noIU  U  S  DATE  GARDEN 
INYOkERN 

INYOxEtCJ  AftMlTACt 
I  I  ONE 

I  l:>WA  HUL 

I  IRON  MOUNTAIN 

I  JtSS  VALLEY 

JOHN  flUl L  f lAT 
I  JTMNSONOAIE 
I  JlSHUA  TREE 

JilLlAN  WYNHLA 

JUNCAL  ORH 
I  KMSER  meaoOhS 

j  Kfl  RANCH 

I  KELLOGG 

KfLStyvlLLt 
I  K?NTfleLO 

I  kerlinger 

,«kchn  river  PH  ND  1 

KfRN  RIVgR  Ph  no  3 
I  Kf  TTtlMAN  C ITY 
I  KfTTLEMAN  STATION 

KUARC  PQMER  HOu>E 

KING  CITY 

'  KLAMATH 

k'IEFlANO  10  SSE 

k'.IGmTS  FfRRY  2  SE 

KIRBEL 
i  KYBURZ  STRAMBERRt 

LA  CRESCE^TA  FC  iil  B 

LAFAYETTE  I  NNE 
WLACUNA  REACH 
I  L  ^CUNA  S[ACM  2 

LA  HONQA 

)  tAK(  ALPINE 

'  LAKE  ARROMHEAO 

,  LAKE  (LtANQR 

LAKE  'ILLSBURV  NU  i 

LAKEPORT 

LAKE  SARRINA 

LAKESHO>E 

LAKESIDE   2  t 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOINC 


39  U. 

■  3925! 
3928' 
3935 

'  3939. 


I  i-SOO 
4506 
I  "-S^O 

I  iSS* 


\  '>iiy  0*;  MDNTEREV 


051  SAN  JOAQUIN 
05  KERN 
0)  KERN 
OSi  KINGS 
03  KINGS 


»5a7' 

'.S90 
4602 


02  PLACER 

06  RIVERSIDE 
Obi  SAN  OIEGO 
O""  SAN  BENITO 

04  SAN  BENlTO 

07  San  9ER0IN0 
05:  TUOLUMNE 

02  NEVADA 

05  ALPINE 
01  SISKIYOU 


4010  02  LAKE 
40i;  OS  TulARE 
4017,  Ob  LOS  ANGELES 

I  4019  02  TEHAMA 
4022  04  SAN  BENITO 
4025  04  SAN  BENITO 
4035  04j  SAN  BENITO 
4074'  Oil  HUMBOLDT 
4032.  Ol'  HUMBOLDT 

,  409T  02j  LAKE 

I  41201  Osl  TULARE 

4144:  Ob    SN   LUIS  OBPQ 
I  4146]  OSj  TUOLUMNE 
I  4166i  02'  TEHAMA 

4170'  OS  CALAVERAS 

4176  05  FRESNO 
I  4iaii  06  RIVERSIDE 

41911  01   TR  [NITY 
.  4202;  01   DEL  NORTE 
j  4204'  05  SAN  BENITO 

'  421l!  0*1  RIVERSIDE 

I  4223'  07   jMPEftlAL  I 

42241  07i  IMPERIAL  I 
I  4232  071  INYO  I 
J  42331  03l  SIEKRA 
.  4235.  07'  INYU 
j  4259;  07]  RIVERSIDE  I 
I  4271)1  07l  KERN  I 
I  4260'  07'  KERN  I 

4233  05  AMADOR 

'  42681  02'  PLACER 
4297  07  SAN  BEROINO 
4374  02,  MODOC 
43861  07  SAN  BERDIND  I 
4389  05'  IUlARE  I 
440!  07  SAN  BERDINO  j 
I  4418.  06i  SAN  DIEGO  I 
.  4422;  06  SNTA  BARBARA 
I  44<.2  05'  FRESNO 
I  44C.7  07  SAN  BEROINQ 

'  4480  Oil  SONOMA 


3B  90 

41  52 

37  45 

3S  55 


32  49 

37  00 

37  02 

37  06 


39  10 

35  IS 

36  32 


39  13 
38  26 
41  33 


40  16 

36  20 
34  16 


40  22 

39  14 

40  48 
40  56 
33  42 
40  33 

37  39 

38  37 
38  37 


01'  OEL  NORTE 
01'  HUMBOLDT 
05  STANISLAUS 

01  HUMBOlOT 

02  EL  OORAOO 
4628  06  LOS  ANGELES 
4633,  04.  CONTRA  COSTA 
4647,  061  ORANGE  I 
46501  Obi  ORANGE  ! 
4«hOj  04l  San  MATEO 

I  4664I  OSl  ALPINE 
4671  07  San  BEROINQ 
4679  03  TUOLUMNE 
46981  Ol|  LAKE 

'  47011  021  LAKE 

'  470jl  071  INYO 
4T09!  02j  SHASTA 

:  4T10I  Obi  SAN  DIE&O 
4712:  02!  SOLANO 
4713  02  NEVADA 


3* 


2J  ' 


40  13  I 
36  50  I 
3b  51  , 


3b  11 
35  06 
38  06 


37  14 
33  41 
40  37 


32  50 
36  4B 
39  27 


35  39 
35  41 
3S  21 


33  06 

34  29 
37  19 


37  55 

33  33 

33  33 
37  19 

I  29 

34  13 
3T|  17  58 

7|  39  25 

39  02 

37  13 


93 


32  51 
38  90 
39]  39  19 


24  09 

22  43 

22  51 

21  56 


21  34 
21  27 
21  20 


14  92 

20  52 


17  57 

22  26 

21  05 
19  40 

18  24 

23  22 

22  58 
21  16 
21  30 
21  33 
15  38 

23  to 

21  59 

22  92 
22  92 


5  34 
5  34 
8  12 
20  18 


:0  50 
5  08 
20  18 


22  90 
22  33 
1  26 


20  05 
1  52 
1  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
I  TABLES 


RS 


MAX  I 


LEY 


CLORENE  AKERS 
ROY  E  HALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSO'.^A¥ 
DEPT  OF  WTP  RESOURCES 
FRUlT  GROWERS   SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUiS  LUEBKEHT 
CALIFORNIA  DWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HDILISTER 
MRS.  MARY  L.  GOODMAN 
MRS  ANNE  M  AOAMS 
BUR    INOUN  . 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  8R0HN 
HETCH  HETCHY  HTR  SUP 
MRS   IRENE  CRAVES 
P  C  C  £  COMPANY 
50  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
NEW   lORlfl  MINE   C  CHEM 

lOVLLWlLD  FIRE  DEPT 
IMPERIAL  IRRIC  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  wTR  C  PHR  OEPT 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
L  A  hTH  t  PWP  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


STATE   DIV  I 


HWYS 


PIERSQN  TUTTLE 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
STAlE  OF  CALIFORNIA 
MT,   WHITNEY  LUMBER  ( 
JOSHUA  B5N  CTY  WTR  OIST 
CHAHLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CU  FARM  £  HOME  4DV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
PAC  CMNTCAGCHEGATE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EflSON  CO 
KINt,S  COUNTY  FIRE  OEPT 
P  G  C  e  COMPANY 
P  C  C  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLD  OEL  PONTE 
MRS*   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WllLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  OISPUSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRSi   GERTRUDE  REEQV 

OEPI  HATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
JAMES    H,  MORGAN 

GEORGE  R  TUKN6ULL 
SOUlHERN  CALIF.  EDISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  C  t  E  COMPANY 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLE' 
CARL  C  CRA^tER 
U  S  FOREST  SERV 
ARMY  AIR  FORCE 
C  A  CALL 
WESTMINSTER  PRO. 
MRS  CLARA  JONES 
U  5  WEATHER  BURI 
U  S  BUR  RECLAMA' 

CORPS  OF  ENGINE 
FULLERTON  HUN  U' 
MRS  N  E  PANCOAS' 
R  C  KYLE 
U  S  FOREST  SERV 
SO.  CALIF.  EDISON 
U  S  FOREST  SERV 
MRS  HILOA  ORACH 
DEPT  WATER  RESOl 
SANTA 


BYRUN  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNT 
GILROY  FIRF  OIS 
HENRY  MANTELLI 
SETH  E  AUSFH 
RALPH  SIAPENHOa 
MRS  L   M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  C 
U  S  FOREST  SFRVI 
GOLD  HOCK  RANCH 


CALIF   DEPT  UF  WATER  RES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
MISS   LOUISE  HALL8ERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

ROBERT  A.  SKELTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BurTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES   P  KINDRED 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE  I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  C  t   E  COMPANY 

METRO  WATER  mSTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 

EUGENE  0.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG  fire  OEPT 

ROY  W.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCY 
LAKt  HEMET  MUN  WATER 
VISTA  IRRIC  OIST 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

LAKE  SPAULOING  DAM 

NEVADA 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  OlECO 

SAN  OlECO 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

LA  PANIA  RANCH 

SN  LUIS  DBPO 

LA  PQRTE 

PLUMAS 

LASSEN  CREEK  UPPER 

MODOC 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

SISKIYOU 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

LOS  ANGELES 

LAYTUNvlLLE 

4851 

l\ 

MENDOCINO 

39 

42 

1Z3 

29 

1640 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

35BS 

LECHUZA  PT  STA  fc  392B 

486- 

Ob 

LOS  ANGELES 

33 

S3 

leesvIlle  keecan  ranch 

4880 

02 

COLUSA 

le  grand 

05 

MERCED 

2" 

37 

120 

LEHMAN  RANCH 

488b 

05 

EL  OORAOO 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

LIGHTS  CREEK 

4912 

02 

PLUMAS 

1 

L INOSAY 

4957 

OS 

TULARE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

02 

PLUMAS 

39 

LITTLE  PANOCHE  DET  0AM 

49/9 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

93 

121 

11 

4170 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

4997 

04 

ALAMEDA 

37 

40 

121 

l:ckwooo  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

SB 

121 

L30GEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

36 

36 

118 

L^DI 

5032 

05 

SAN  JOAfiUIN 

38 

07 

121 

LTG  SPRING 

5043 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

lompoc 

5064 

Ob 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

3790 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

5080 

LOS  ANGELES 

13 

33 

1  IB 

12 

10 

LONG  BEACH  W8  AP 

5083 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

09 

LING  BELL  STATION 

6086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

LOOKOUT  3  WSW 

50V3.  02 

MODOC 

LriRilNE 

0; 

KERN 

35 

LOS  ALAMOS 

510' 

SNTA  BARBARA 

a; 

45 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORTR 

5114 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

5115 

LOS  ANGELES 

i; 

l:s  sanos 

5118 

0: 

MERCEO 

37 

LOS  BANGS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

LDS  BAnuS  OET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

2' 

37 

l^S  CATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

LOS  CATOS  4  SW 

5125 

0' 

SANTA  CRUZ 

37 

u 

122 

02 

2415 

L3S   PRIETDS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

L.IST  HILLS 

5151 

KERN 

LOWER  KlBBEY  RIDGE 

5160 

0! 

TUOLUMNE 

LOWER  MEAOOW 

5161 

03 

SIERRA 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  OIEGO 

lOYALTON 

5171 

02 

SIERRA 

120 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

LJCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

35 

S3 

LJMBERYARO  RS 

5189 

05 

El  DORADO 

; 

38 

33 

120 

18 

6473 

LYTL6  CR  FOOTHILL  6LV0 

5212 

SAN  BERDINO 

26 

34 

06 

117 

20 

UbO 

LYTLE  CPEEK  RANGER  STA 

521S 

SAN  BERDINO 

MflOELlN^   MNTNC  STA 

5231 

0: 

LASSEN 

11 

41 

04 

26 

5300 

MAOERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

3b 

58 

120 

04 

MAO  RIVFR  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

MAHNKE 

5258 

02 

23 

38 

51 

122 

2390 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

hammqth  pool 

52B8 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

46 

121 

12 

HANZANA  SCHOOL 

5308 

Ob 

SANTA  6ARBAR 

30 

34 

120 

00 

1200 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5B90 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

17 

38 

06 

122 

lb 

MARICOPA 

5338 

OS 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

5S 

2011 

MARKLEEUILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

119 

5546 

HARKlEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

122 

08 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

5B 

122 

06 

295 

MARTINEZ    WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122 

07 

5385'  02 

YUBA 

1 

09 

121 

35 

60 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4515 

HATlLlJA  Dam 

5417 

VENTURA 

33 

34 

119 

MC  CARTHV  POINT 

5444 

0! 

Tehama 

23 

1 1 

121 

«C  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

2' 

37 

05 

119 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

mendota  oam 

5526 

05 

FRESNO 

z; 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

MERCED  ? 

5535 

OS 

MERCEO 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

03 

EL  OORAOO 

36 

38 

51 

120 

01 

6342 

MICHIGAN  Bluff 

55d6 

02 

PLACER 

mtddletown 

55*8 

LAKE 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

0; 

LASSEN 

MILL  CRE£K  Intake 

5632 

Ob 

SAN  BERDIND 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLOT 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

MITCHELL  CAVERNS 

57^1 

07 

SAN  BEROINO 

34 

56 

115 

32 

4330 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

OS 

FRESNO 

36 

45 

118 

43 

9700 

MODESTO 

5736 

05 

STANISLAUS 

M30ESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

3: 

MTJAVE 

5756 

07 

KERN 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

OS 

TULARE 

M?NO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

3t 

38 

h.inTAGUE    3  £ 

5785 

0] 

SISKIYOU 

12 

43 

MONTERE  Y 

5795 

MONTEREY 

MONTEREY  NALF 

5799 

36 

36 

52 

MJORPAR- 

5923 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

3b 

43 

118 

34 

8B40 

MORENA  U4M 

5B40 

SAN  OlECO 

MORGAN  HILL  2  £ 

04 

Santa  clara 

37 

08 

121 

37 

225 

MORGAN  HILL  b  HSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

37 

121 

MORONGO  VALLEY 

5863 

07 

SAN  BERDINO 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5B66 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35 

23 

120 

51 

MORRO  BAY  3  N 

5669 

SN  LUIS  OBPO 

35 

25 

51 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

0; 

TULARE 

10 

3b 

15 

118 

M-JUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BEROINO 

35 

28 

115 

32 

4750 

MT  BALD*  Fc  B5G 

5900 

Ob 

SAN  BEROINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

Ob 

SAN  BEROINO 

MQUNT  OANAHEft 

5909 

02 

EL  DORADO 

38 

45 

M3UNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

MT  HOUGH  Snow  course 

5956 

PLUMAS 

MOUNT  MADONNA 

59  7  3 

04 

SANTA  CRUZ 

MT   SAN  JAC  INTCt  WSP 

5978 

RIVERSIDE 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5962 

02 

S  1  SK  I  YOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

MOUNT  SHASTA  WB  C ITY  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

19 

122 

19 

3544 

MOUNT  TAMAlPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC    338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34 

04 

5709 

MjiR  wonos 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

MUM60  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

M'JSICK  CREEK  GUARD  STA 

604B 

05 

FRESNO 

27 

37 

06 

119 

19 

5522 

NACIMIENTO  OAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

35 

120 

53 

770 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 

01 

17 

17 

16 

bO 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENOOC [NO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BEROINO 

5 

34 

90 

114 

36 

480 

NfEOLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

9 

34 

114 

37 

913 

NEVAOA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

lb 

01 

2520 

NEWARK 

04 

ALAMEDA 

31 

122 

02 

10 

NEwBuRY  park  4  SW 

VENTURA 

33 

118 

56 

780 

NEWHALl  SOlEOAO  FC32CE 

bl62 

Ob 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

lie 

32 

NEWMAN  2  NW 

blbB 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

lOB 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

bl75 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

NEW   YORK  MTNS 

6185 

07 

SAN  BEROINO 

35 

15 

115 

16 

6000 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

55 

121 

33 

43 

NI  LAND 

bl97 

07 

IMPERIAL 

17 

115 

31 

99 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


loA  loA  ioa: 


9A     9A  9A 


P  C  t  E  COMPANY 
ESCDNOIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 

MARVIN  FOSTER 

MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIB8EY 
\  OEPT   OF  UATE"  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER  ASSOC  PERSONNEL 

VERNQN   M.  BROWN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATIliEW  J  KEECAN 
MERLED  CO  FIRE  OEPT 

KAWtAH  LEMON  CO 
;  CALIF   OtPT  OF  WATER  RES 

FRANK  OE  CHAINE 
!  DEPT   OF  WTR  RESOURCES 

DEPT.   WATER  RESOURCES 

MRS.  ClOVERINE  CORDER 
LIVERMORE  ALMOA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  hEFERLINC 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  QF  LODl 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
lompoc  water  treat.  PL. 

L  A  WTR  t  PwR  OEPT 
PUBLIC   SERVICE  OEPT, 
U  S  WEATHER  BUREAU 

;  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR  POL  CON  OIST 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
DEPT.  WATER  RESOURCES 
CITY  OF   lQS  CATOS 

ALLEN  HELENIUS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  t  F  0 

>  hetch  hetchy  wtr  sup 

\  intermountain  f  c  res 
san  oiego  wtr  dept 

ROLLO  LARSEN 

CALIF  OIV  OF  FERESTRY 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CAL  IF  DEPT  WATER  RES 

SAN  BERNARDINO  FCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 

>  50.   CALIF,   EOlSON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYD 
STANDARD  OlL  OF  CALIF 
MRS  GABRI6LLE  WILSON 
ELOlSE  B  FAIRBANKS 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACALVEY 
MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

CITY   SAN  FRANCISCO 
VENTURA  C.   FLOOO  CQNT. 

>  U  S  WEATHER  BUREAU 
CINO  L.  ZANNI 

RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF   OIV  OF  FORESTRY 
;  U  S  WEATHER  BUREAU 
ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCEO 
MERCEO   IRRIG  OIST 

STATE  OF  CALIFORNIA 

R  M  POWELL 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  ED150N  CO 

MRS    ETHEL  WALKER 

U  S  NAT  PARR  SERVICE 

EUREKA  WSO 

ROBERT  CRERAR 

CAL   OIV  BEACH  £  PKS 

;  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIC  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
flOGEo  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARO 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OlECO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
BILL  R.  BftUNER 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRn  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

i  U  S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 

U.S.   FOREST  SERVICE 
MT  BALOY  SKI   LIFT  iNC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL    OIV   BEACH   C  PARR 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 

;  CALIF.   DEPT.   OF  WATER 
JACK   I  SCMELL 
MT    SAN    JACINTO  wSP 

;  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 
U  S  HB  OBSEHVER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 
PAUL  H.  RIGGS 
MONTEREY    CTY    PARKS  OEPT 
NAPA  ST  HOSPjFIRE  DEPT 
MASONlTE  CORPORATION 
CITY   OF  NEEDLES 

FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SSLT  COMPANY 

rancho  sierra  vista 
la  county  flooo  cont. 
richard  a  smith 
orange  co.  harbor  oist 
.  c.  t,  snyoer 

RECLAMATION  DIST  lOOt 
IMPERIAL   IRRIC  OIST 


-  276  - 


CONTINUEO 


STATION  INDEX 


STATION 

X  NO. 

NOIS 

COUNTY 

1   DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

INDE 

1  DIVIi 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

NIPDMO  Z  NH 

5n  LUIS  DBPO 

N06L  SPHING 

o; 

i: 

39  32 

122  40 

Soot 

S 

N3RTH  BLOOMF  I  E  LO 

6232 

02 

39 

39  22 

120  54 

3280 

NORTH  FOSK  R4NGER  STfl 

05 

MADERA 

27 

37  Ift 

119  30 

2630 

8A 

NOViTO  0  HNW 

MAR  I\ 

^\ 

38  08 

122  43 

370 

OSK  KNQLL  RiNCER  STi 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

8A 

U^KLANO  WB  &IRPORT  1 

6335 

Ct 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

6 

MIO 

MID 

:  J 

OfiKVlLLE    1  WNW 

6351 

Oi 

17 

38  27 

122  25 

5P 

OflKVILLE       SH  ■  Z 

6356 

Oi 

17 

38  2ft 

122  28 

1685 

OCC I  DENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38  25 

122  58 

960 

OCEANSIOE 

6377 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33  12 

117  23 

84 

4P 

4P 

DC£iNS10£  PUMPING  PL 

06 

San  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

3{ 

OCOTILlCI  WELLS 

6303 

San  OIEGO 

6 

33  09 

116  06 

no 

8A 

□ILPIElOS  JOAOUIN  HDC 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

s 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

5P 

ONION  VALLEV 

6'.52 

02 

39  48 

120  53 

6530 

s 

6*155 

02 

23 

122  37 

960 

ORANGE  COUNTY  RESVH 

61.73 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

660 

ORANGE  C0V6 

FRESNO 

36  37 

119  16 

431 

lOA 

IDA 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

6'.9e 

01 

HUMSDl  D7 

17 

41  22 

124  01 

161 

4P 

DRIAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

8A 

aA 

OSLEANS 

6506 

o: 

humbolot 

12 

41  IS 

123  32 

40; 

6P 

6P 

OROV  1  L  L  E 

6521 

02 

39  30 

121  34 

171 

114 

□  ROV I  L  LE   BR  I OGE 

6525 

02 

39  31 

121  34 

165 

7A 

OHOVILLE   BANGER  STA 

6528 

02 

6 

39  32 

121  34 

300 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MAR  1  POS A 

37  36 

119  33 

8600 

s 

OXNARO 

6569 

06 

VENTUftA 

33 

34  12 

BA 

PiC^ECO  PASS 

65B3 

05 

27 

37  04 

121  ii 

880 

MID 

Pacific  house 

6597 

02 

EL  DORADO 

36  45 

120  30 

3440 

8A 

PACOiMA  OAM  FC  33  a  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1- 

3ft  20 

118  24 

1500 

5P 

fAIClNES  OHRHALL  RANCH 

6610 

C 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

930 

BA 

palmoale 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

lis  06 

2596 

5P 

5P 

palmoale  faa  airport 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

118  05 

2517 

MID 

PALM  SPRINGS 

6635 

o: 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALO  AlTO  JR,  MUSEUH 

&bii6 

Santa  clara 

37  27 

122  OS 

25 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

36  21 

121  30 

1B3S 

5P 

palomar  ht  observatory 

6657 

0< 

SAN  OIEGO 

33 

33  2  1 

116  52 

5545 

IP 

IP 

PAlOS  VEROES  est  PCiSD 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  23 

216 

7A 

PANAMi NT  C  I  TV 

6671 

36  07 

117  06 

6240 

s 

PANOCHE 

6675 

0! 

San  8EN1TD 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39  45 

121  37 

1750 

BA 

BA 

PARADISE  MEADOW 

668f 

0! 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

s 

PARKER  i^ESERi/OIR 

San  berDinq 

34  17 

736 

7A 

P ARKF  I  EL  D 

6703;  C 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

P  ASADENA 

6719 

06 

LOS  ANCElES 

13 

34  09 

lie  09 

864 

4P 

4P 

paskenta  Ranger  sta 

02 

23 

122  32 

755 

8A 

PASO  robles 

6730 

01. 

2* 

120  41 

700 

5P 

5P 

PASO  ROBLFS  5  NW 

Sn  LUIS  DBPO 

24 

35  41 

120  45 

1040 

PASO  RQ8LES  FAA  AP 

67^2 

0* 

SN  LUIS  08PO 

120  38 

815 

MIO 

MIO 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

120  12 

7000 

PATTIWAY 

675'. 

05 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3668 

7A 

Pfl ¥NES  C RE Ek 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  51 

1840 

7A 

02 

21 

41  27 

120  14 

6300 

s 

6816 

RIVERSIDE 

26 

33  47 

117  14 

1 4  70 

2P 

5P 

PETALUMA    FIRE    STA  Z 

6626 

SONOMA 

17 

36  14 

122  36 

5P 

5P 

pieora  blamca  gro  sta 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34  34 

119  lO 

3065 

HID 

PINE  CANYON  PS  FCJilE 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3286 

5P 

PINECREST  SUHMIT  B  S 

05 

TUOLUMNE 

21 

38  15 

120  00 

5600 

6896 

05 

27 

119  20 

610 

7A 

N         UN  A  N  NN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34  36 

119  21 

4200 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

04 

SAN  BENlTO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

4P 

69-0 

06 

VE  NTUR A 

29 

34  24 

118  45 

730 

7A 

06 

VENTURA 

29 

2820 

P  r  SHJ  BEACH 

69*3 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  3B 

80 

5P 

5P 

PIT  HIVER  POWER  HOUSE 

69i.6 

02 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

placerville 

6960 

02 

El  dorado 

120  48 

1890 

BA 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

el  ogradq 

1 

38  44 

120  44 

2755 

4P 

4P 

Placerville  disp  plant 

El  oqrado 

1 

38  44 

120  51 

1546 

6972 

01 

122  51 

6580 

s 

P  L A" INa 

6975 

02 

SHA  TA 

23 

40  22 

1Z2  53 

2260 

5P 

5P 

PLUMAS  eureka  state  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

g 

39  45 

120  42 

5165 

point  flP£NA 

7009 

MENDQC I  NO 

17 

3B  55 

123  42 

210 

5P 

5P 

pt  arguello  licht  sta 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

76 

IIP 

point  PlfiDfiAS  BLANCAS 

702*. 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

59 

UP 

UP 

pdmona  cal  polv 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  Oft 

117  49 

740 

8A 

port  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

5P 

5P 

P^RTEfVl LLE 

05 

36  04 

119  01 

393 

7oes 

02 

S 

39  48 

120  28 

4836 

4P 

4P 

Portuguese  meadow 

7093 

05 

10 

35  48 

118  34 

7000 

s 

P3SEV  3  £ 

7096 

05 

TULARE 

35  48 

118  36 

4960 

5S 

potter  valley  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

potter  valley  ph 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1015 

4P 

4P 

POWAY  valley 

7111 

06 

San  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

500 

4P 

PRAOO  DAM 

7123 

06 

RI VEflSIOg 

28 

33  53 

117  38 

560 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36   I  1 

120  42 

2300 

SS 

SS 

QUAKIMG  ASPEN 

7179 

05 

10 

36  07 

UB  32 

7200 

5 

7195 

02 

Plumas 

39  56 

120  56 

3409 

8A 

RAHONA  SPAULDINC 

7231 

06 

San  DIEGO 

33 

33  Oft 

116  51 

1480 

6P 

6P 

RANCHITA 

33 

33  Lft 

lie  32 

4110 

6P 

RANDSBURQ 

7253 

07 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

36  59 

116  43 

9900 

s 

RED  8LUFF  WB  AIRPORT  R 

7292 

temaha 

23 

40  09 

122  15 

342 

MIO 

MID 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

23 

40  30 

122  22 

425 

REDDING  FIRE  STA  NO  £ 

7296 

23 

ftO  35 

122  24 

580 

5P 

5P 

R  EQL  ANDS 

7306 

06 

SAN  BEROINQ 

2B 

117  11 

1318 

MID 

2P 

7339 

San  mated 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

REDWOOO  VALLEY 

7351 

01 

MENDDC I  NO 

22 

39  16 

123  12 

718 

REPR  E  SA 

7370 

02 

Sacramento 

1 

3a  42 

121  10 

295 

MID 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

T'.O'. 

40  02 

123  47 

500 

8A 

PfRICHMONO 

7'.  1* 

oi 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

BA 

RIO  VISTA 

7*.'.6 

02 

Solano 

23 

38  09 

121  42 

40 

BA 

RIVERSIDE  FIRE   STA>  03 

7-70 

06 

R I  VERS  1 0£ 

2B 

33  57 

117  23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  £KP  STA  ft 

7AT3 

RI VERS 10£ 

28 

33  58 

117  21 

986 

8A 

8A 

CG 

RG6BS  PEAK  PH 

7(,89 

02 

£l  doraoq 

38  54 

120  22 

5U0 

RDBEftTSHN  FLAT 

7692 

05 

1 

39  09 

120  30 

6740 

s 

ROCK  CREEK 

7510 

19 

37  27 

118  44 

9670 

S 

7516 

02 

1 

121  14 

242 

BA 

8A 

7533 

05 

10 

36  06 

118  38 

6240 

S 

RISE   MAR  I  £  MEADOW 

7560 

05 

27 

37  19 

118  52 

10000 

s 

ROUND  MEAOOW 

7579 

05 

TULARE 

35  58 

118  21 

9000 

s 

r:iuno  mountain  i  nne 

75BO 

02 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2117 

BA 

ftJNNlNC  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

San  seroino 

19 

34  12 

117  05 

5965 

SACHES  SPRINGS 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  51 

7900 

s 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  ft 

7630 

02 

SACRAMENTO 

36  31 

121  30 

17 

MIO 

MID 

BSACRAHENTO  WB  CITY  R 

7633 

02 

Sacramento 

23 

36  35 

121  30 

19 

MIO 

MID 

SADDLE  CAMP  flANCEB  STA 

7637 

Tehama 

23 

40  10 

3850 

sagehen  creek 

76'.! 

03 

NEVADA 

36 

39  26 

120  Ift 

6337 

5P 

Saint  hElena 

76'.3 

NAPA 

17 

36  30 

122  28 

226 

6P 

SAINT  HELENA  ti  WSW 

76'*6 

01 

17 

38  30 

122  32 

1780 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

02 

23 

38  34 

122  23 

B70 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7601 

contra  Costa 

37  50 

122  06 

623 

7P 

SALINAS  2  E 

766B 

Oft 

mgnterev 

36  40 

121  37 

60 

5P 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MDNTERY 

2^ 

121  36 

75 

MID 

MID 

SALINAS  QAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  30 

1375 

8A 

salsipuedes  gaging  sta 

76B1 

SNTA  BARBARA 

32 

3ft  35 

120  24 

250 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7669 

05 

AMADOR 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

SAN  ANQREAS  J  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

830 

SAN   ANTGNiO  MISSION 

77U 

MONTEREY 

36  01 

121  15 

1060 

5P 

5P 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

2ft 

36  02 

120  54 

4S0 

8A 

SAN  BEnITO 

7719 

04 

San  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

San  berdino 

£8 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

SAN  CLEMENTE  OAM 

7731 

04 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

SANDBERC  PIL  FC130B 

7736 

LOS  ANGELES 

1! 

3ft  45 

118  43 

4025 

ftP 

SAND6ERG  MB  R 

7735 

06 

LOS  ANCELES 

29 

3ft  45 

118  44 

4517 

MIO 

MID 

C  HJ 

77-0 

06 

SAM  D I E  G  0 

32  44 

117  10 

13 

MIO 

MID 

SAN  DIMAS  FIRE   WO  FC95 

Ot 

LOS  ANGELES 

26 

3ft  06 

117  48 

955 

BA 

SAN  oiMfls  tanbark  flat 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

San  felipe  highway  star 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

San  FERNANDO 

7759 

LOS  ANCELES 

13 

34  17 

UB  28 

965 

5P 

5P 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANCELES 

13 

34  19 

118  30 

1230 

ANDREW  M6HLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MALAKOFF  OICCINS  ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS    L ILL  I  AN   0£L  BONQIO 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  BLflNEV 

OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
EARL  C.  CARTIEft 
PACIFIC   TELCTEL  CO 
VENTURA  CD  FIRE  D£PT 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
J.   T.  SAILORS 
CORPS  OF  ENUINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  t  PARKS 

□RLANO  UNIT  WU  ASSN 
JACK  G.  CLARK 
C  ITY  OF  OftOvlLLE 
ROeERT  E   SK  INNER 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
DWft   C  NATL  PARK  SERVICE 
CITY   OF  OXNARO 
CALIF   0£PT  OF  WATER  RES 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARft 

JOHN  P  OHRWALL 
PAlMDALE    IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS   FIRE  OEPT 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
JAMES  A  BELL 
PALUHAB  OBSERVATORY 
SUPT.   OF  STREETS  C  PKS. 
C,    T.  SNYOEft 
MISS   LILY  BERG 

PARADISE  FIRE  OEPT. 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
ROBERT  H.  DURHAM 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   PASO  flOBLES 
FRANCIS  F  NtLSON 
FED    AVIATION  AGENCY 
OEPT   OF  WATER  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CALlF   DEPT  WATER  RES 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE   STA  1  2 

ventura  county  fcd 
l  a  co  fire  dept 
usfs,  district  hanger 
corps  of  engineers 
ventura  cty  Flo  control 


u  s  nat  park 
camulos  ranch 

V.   Co.   FLOOD  CONTROL  C 
POLICE  DEPARTMENT 
P  C  C  E  COMPANY 
P  G  t  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  St  CAL  OEPT  WTR 
PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF   DlV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  C  C  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CURPS  OF  ENGINEERS 
NELiON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SSRVICE 
LOUIS  6  SPAUIOINC 
B.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  OEPT 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
C ITY  FIRE  OEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOH  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 

U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  RES  i.  AG  EXP  ST 
SAC   MUNIC   UTL  OIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF   EOlSON  CO 

calif  state  enc 

mrs  marian  l  sertagna 
siaTe  div  of  HWYS 
hetch  hetchy  wtr  sup 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
edwin  l  paulson 

EOWlN  H  LEARNED 
YVONNE   L.  WHITE 

BROTHER  U  BENEDICT 
RURAL   F  0 

AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  C  E   E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS   JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HHSPITAL 
CALIF  WTR  t  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DlV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  CROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


S  F  RICHMOND  SUNSET  I 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  I 

S  F  FEDERAL  8UIL0INC  I 

SAN  GA8P1EL  CANYON  PH 

SAN  GA8KIEL  OM  FCft25B£ 

SAN  CABBIEl  fire  OEPT 

SAN  GRECORIO  2  SE 

SAN  JAC INTO 

SAN  JAC  INTO  RANGER  STA 

San  jOaouIn  exP  range 

SAN  JOSE  1 
SAN  jUAN  BAUTISTA  3SSE 

san  luis  dam 

san  luis  obispo  poly 

san  marcos  pass 

ksan  mateo 

son  nicolas  island 

san  rafael 

Santa  ana  f ire  station 

SANTA  ana  river  PH  3 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  Ff   DAM  I 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  HARiA 


SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  OAM 
SAUGuS  PwR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
WSCOTIA 
SEARSVILLE  LAKE 

SEBASTOPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  OAM 
SHASTA  OAM 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETQWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   FC  415 

SILVERADO  RANGER  STA 
S'AGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 

SNOW  Creek  upper 
SNOW  Flat 

SODA  SPRINGS  1  £  ( 
SOLEDAD 

SOMERSET   5  ESE 
SOHIS  3  NW 
SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  £  FARALLON 

S3  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC   FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINCVILLE  7  EN£ 

SPftlNCvlLLE  RANGER  STA 

SPRINGvlLLE  TULE  HDWKS 

SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL  INN  2 
STANOISH  1  E 
STANDISH   HKKEY    ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
"STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

STONYFOPD  COQLEY  RANCH 
STONYFQRD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 

SiJEY  Ranch 

SJMMIT  MEADOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SJSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TEHACHAPI 

TEHACHAPI  AIRPORT 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

THOUSAND  OAKS 

THREE  MILE  VALLEY 

THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RVHS  EDISON  PH  2 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

ttpanga  patrol  sta  fc6 

torrance 

trabuco  canyon 

tsacy  2  sse 

tracy  carbona 

tbacy  pumping  plant 

tbinity  dam  vista  pt 

TRONA 

TBOUGH  SPRING 

TRUCkEE  ranger  STATION 

TUJUNGA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 

TULELAkE  fi 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNF  MEADOWS 
TURLOCK 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTY  MILE  HOLLOW 
TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 
•UKIAH 


UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  MATTQLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


7767  I 
7709  1 
7772  1 
7776  I 

7785  ' 
7807  1 
7810  1 


■  05 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SN  FRANCISCO 
SAN  HATED 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANCELES 
LOS  ANCELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MAOERA 


7846 
7851 
7859 
7864 
7670 
7880 
7888 
7891 

7897  06l 

7902  06| 

7905  Od 

7909  06| 

7912|  041 

7916]  0' 

792&  0' 

7930  0' 

7933  0' 

7946  Oi 


041  SANTA  CLARA 
Ofti  SAN  BENITO 
05i  MERCED 
Ofti  SN  LU I S  08P0 
06!  SAN  BARBARA 
Oft!  SAN  MATEO 
061  VENTURA 
Oil  MARIN 
06|  DRANGE 
06|  SAN  BERDINO 


8072  01 
6074 
6092 

6135!  "2 

Bl62{  01 

8173  02 

81751  02 

82071  021 

8218!  02! 

82  301  061 


LOS  ANGELES 
SNTA  BAR3ARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BAftSARA 

Santa  clara 
santa  cruz  i 
los  anceles  i 
sn  luis  obpo 
sn  luis  d8p0 
snta  barbara 

los  angeles 
los  angeles 

VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 
□RANGE 

los  angeles 
siskiyou 
humbolot 
San  mated 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANCELES 

SHASTA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

S  lERRA 

LOS  ANCELES 


ORANGE 
SONOMA 
MONTEREY 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 
EL  DORADO 
06|  VENTURA 
SONOMA 

05|  TUOLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCISC 

MARIPOSA 

INYO 

LOS  ANCELES 
MONTEReV 
TULARE 
TULARE 
05,  TULARE 


6474  o3|  Placer 

or  San  BERDINQ 
03  LASSEN 
MENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
8UTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 


857ej  02 
8580  02 
S587  02 
6591  02 


8967  06 
8973  06 
8992  06 
6997  05 
8999  " 
9001 
9024 
9035 
9037 
9043 

9047 
9049 
9052 
9053 
9061 
9063 
9073 
9087 
9097 
9099 

9103 
9111 
9120 
9122 
9124 
9152 
9158 
9167 
9177 
9185 


COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBP( 
FRESNO 
SANTA  C«UZ 
SNTA  BARBARA 
VENTUftA 

LASSEN 
LASSEN 

amaodr 

PLUMAS 


LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 
LOS  ANCELES 
ORANGE 

San  joaouin 
san  joaquin 

ALAMEDA 
TRINITY 
San  BEROINQ 
COLUSA 
NEVADA 

LOS  ANCELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

ORANGE 

TEHAMA 

SAN  BEROINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDQC INO 
MENDOC INQ 
LOS  ANCELES 
SAN  BEROINO 
LAKE 

HUMBOLDT 


37  46 
37  37 
37  47 
34  09 
34  12 
34  06 
37  18 
33  47 


38 


39  34 
35  00 
37  05 


I  26 

■  23 

■  40  27 

35  09 

39  10 

.  38  54 

I  35  08 

I  35  06 

35  02 


122  30 

122  23 

122  25 

117  54 

U7  52 

116  06 

122  22 

116  58 

116  58 


34  25 

34  26 

34  32 

37  2  1 


I  40  30 
39  34 
39  35 
33  48 

33  45 

38  41 

36  05 

33  52 

37  50 

39  19 
36  26 

38  37  I 

34  17 


34  03 
36  36 
36  10 


52 

39  15 

.  38  48 

<  33  38 

34  11 

39  54 

36  22 

36  28 

36  2B 
38  27 

34  05 

33  48 

33  39 

37  43 


.  39  20 

1  34  16 

I  34  23 

I  35  09 

:  41  5B 

I  36  22 

'  37  53 

37  29 


38  42 
I  3ft  59 
'  35  53 

39  09 
39  08 

■  34  04 

34  08 

39  11 

40  15 
37  46 


1535 
1560 
lOSO 


122  18 
119  27 
122  32 


UB  01 


119  . 

119  50 

119  57 

121  56 

122  01 
117  58 

120  38  1 
120  38  ! 
120  27  , 

U8  29  I 

116  30 

119  05 


118  27  I 

123  06  I 

124  06 


120  16 

lie  26 

122  25 
124  04 

120  55 

121  51 
120  38 
120  22 
118  10 

117  39  ! 

123  08  I 
120  40  I 


121  20 
120  36  ■ 

119  03 

122  ; 

120  23 
119  27 

123  00 
119  38 
118  34 
117  < 

121  ' 


1375 
3535 
4150 
4975 


1095 
1930 
1730 
1940 
8  700 
6885 


2470 
1050 
4070 

6235 
5680 
4030 


120  22 
118  35 

121  32 


121  56 

121  06 

120  23 

119  13 

121  50 

120  3ft 

118  40 

120  34 

120  40 

120  46 

121  06 

119  28  1 

120  03 
120  00 
118  27 
118  26 
118  45 

120  27 

120  21  I 

122  50 

118  51 

120  34 

118  51 

UB  53 

118  52 

120  29 


4146  I 

4555 

1586 


6230 
6234 
3975 
3960 
1425 

5300 
5900 
166B 


118  36 

118  20 

U7  36 

121  25 

121  25 

121  35 

122  46 
117  23 
122  39 
120  U 


118  17 

119  20 

120  51 
117  47 


2500 
1695 
4D00 
5995 


4035 
8930 
6600 


120  02 
120  19 
116  39 


123  02 

124  U 
122  10 


CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBlN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  aRAIA 
BYRQN  JQHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  DF   SAN  JQSE 
MRS.   SANDRA  j,  KNQLL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CAL  STATE   POLY  COL 
CTY  OF   SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SHC.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  £  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 

C  ITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  wTR  C  PWR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC   LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS    MARUYN   F  MACHI 

THEDOQRE  8  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
MRS.    JEANNE  W.  HCHAHAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  OIV  DF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  HAUCHAN 
JOHN  N  FRANCIONI 
JACK  A.  HASELEY 
BERYlWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 

STATE   DIV.DF  FORESTRY 
STATE   DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S  SOUTHERN  CALIF  EOlSON  C 
J.   E.  STULL 
U  S  WEATHEP  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  C  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 
LEftOY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OIV  BEACH  C  PKS 
P  G  £  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  ft 

FREO  H  CQQLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORlANO  unit  WU  ASSN 

>  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  HACRUDER 
SUEY  RANCH 

>  OEPT   OF  WTR  RESOURCES 
CAL    OIV   BEACH   £  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 

OAVlD  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
;  CALIF   DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  £  FO 
MRS.   ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARfty  H.  COWAN 
TEHACHAPI  CUMMINCS 
TEJUN  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

;  DEPT  DF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  OEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  0£PT 

i  CALIF  OEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SD  CALIF  EOlSON  CO 
P  G  £  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
I  ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AAGE  R  TUGEL 

BAnTa  CARBONA  IR  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  t  C  CORP 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  S  FOREST  SERVICE 

JAMES  0.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 

KERN  COUNTY   LAND  CO 
TULELAKE    IRRIG  DIST 
S  WEATHER  BUREAU 
:  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 
DEPT  QF  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

'  G  £  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 

I  S  FOREST  SERVICE 
ITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  OORY 

fcRTY  GROVES  CORP 
AR   J  SCHUETTE 
WESLEY  C  ROSCOE 

AY  HUN  UTL  OIST 
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STATION  INDEX 


STATION 


I  urrCM  TAES  PINOS 


VCNIOO 


*C  15* 


I  VALlfV 


911*9  0« 

4200  02 

9221  0* 

•tin,  0« 

92SI  OT 

9260  06| 

927>l  Oi' 

928J]  06i 

92flS  06j 

9301  nSi 


VlCTQ^VlLLi  PUHP  PLANT 
VtOETTE  hEAOQw 
vlNCf*'  fISE  ST»  fQlZC 
VINTON 

VISTA  2  NN| 
V^LlflCftS 

VH.T4  PrikEft  MOUSt 
l&LLACE    I  SE 

'  HllNjT  CHEEK  2  ESE 

■  AI.NJT  CHEEK   2  £NE 
■atSuT  CREEK  *  E 

'  HlLNyT  PTt  STA  FC102B 
ulltien  SPniNCS 

■  ASCO 

WflSIOJA  PMDENIX  RANCH 
KiTSJNvlLLE  mATEHwORKS 

MAHOSA  ranger  STATfON 
MtAVERVILLE  ranger  STA 

WCEO  Fl«6  DEPARTMENT 
MElOaN  1  MSH 
j  WENOEL   10  SE 
M^ST  eiC  PINE  LOUKOUT 

mesthaven 
'  hfst  point 

!  MfSTVlLlE 

'  net  meaoqw 

mheatland  2  ne 
'  m-ISkEyiown  res 


9i<.i'  Ob 
SJSl:  Oi. 
916^  05: 
9178,  06 


9*201  Ot: 
9'.23|  oJ 

9*311  06' 
9'.<.7|  OCi 

9'.>;  Qi- 

9*73  0* 

9*82  oy 

9490  01. 

9*99  01 
9)12  05  : 
9526  03| 
9532  06i 
9560  05: 
9582  0!  ■ 
9597  02 


BENITO 

iOLANO 
MONTEREY 

01EC0 
.OS  ANCELES 
.OS  ANGELES 

BARBARA 

'ETiTURA 
:RESno 

8ER0IND 
FRESNO 
LOS  ANCElES 
Pl.U'iAS 
TULfiftE 

01  ECO 

SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRft  COSTA 

ONTHA  COSTA 
ONTRA  COSTA 

;cntra  COSTA 

.OS  ANCElES 
DIEGO 


iERN 
NTA  BARBARA 

anta  c«ui 

flIPOSA 
RINITY 

ISKIYOU 

SSEN 
.NTA  BARBARA 
FRESNO 
AlAVERAS 
'LACEH 
rULAHE 


OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 


TUBA 
SHASTA 


OBSERVER 


OIST  I 


ELOUN  FANCHER 
WAC6VULE  PtR£  01: 
MISS  JUOV  A. 
VALLEY  CNT  f 
U  S  FOREST  ; 

LA  PEPT.   HTR,    AND  POhER| 
SONOMA  CEC   ANO  1 
I)  S  FOREST  SEHVICI 
CO.  FLOOD  CONTROL 
SO  CALIF  EOISQN  1 

VICTOR  CO  WATER  DIST 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
L   A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 

VISALU   FIRE  DEPARTMENT 
VISTA    FIHE  OEPT 
w.    FRED  BORING 
P  C  t  E  COMPANY 
CLAKIQN    E    VAN  5CHAICH 
MRS.   JOAN  THOMAS 

JOHN  F.  TERRY 
TOMAS  S  VANASEK 
MRS.  BETTY  FAIRCLOUCH 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  t  F  D 
PHOENIK  RANCH 
C  ITT  OF  WATSONVIILE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNQN  J  BLOUNT 
ED  FUIPELLI 
l<  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
OEPT   WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
Lt  S  flUR  RECLAMATION 


WHITE  MOUNTAIN  1 

MHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  MTN  STORAGE 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

HiLDHOSE  RANGER  ST6 

WILLIAMS 

WILIITS   1  NE 

WlLLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NH 

WtLLOWS 

WILLUWS  USBR 
W  INCHESTfiR 
WINTERS 

w^FFORO  HEIGHTS 
waODFOHOS 
wr)ODLAND   1  WNH 
WEIGHTS 
WEIGHTS  L^^E 
VORBA  LINDA 
YaR«VlLLE 

YOSEMITE  Park  headotrs 

YREKA 

zenia-kettenpom  store 

CLOSED  stations 


9632 
9633 
9635 
9660 
9671 
9677 
960* 
9685 
969* 
9699 

9700 
9722 
97*2 
975* 
9775 
9781 
981* 
9616 
98*7 
9851 

9855 
9866 
9953 


new  stations 

blodgett  Exp,  forest 
isdepenoence  camp 

NTRTM  BLOOMFIELD 


0683 
*233 
6232 


07  MONO 

07|  MONO 

SAN  BEROIKO 

Oe>{  LOS  ANCELES 
INYO 
COLUSA 
MENDOC INQ 
MENDOCINO 

01  TRINITY 

02  GLENN 

GLENN 
06|  RIVERSIDE 
YOLU 
KERN 
ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  OORAOO 
ORANGE 
MENDOCINO 

05  MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


EL  DORADO 

SIERRA 

NEVADA 


39  32     122  12 


37  06     121  S7 


37  38  09     119  36 


SB  55 
39  27 
39  22 


10150 
12*70 
7260 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


UNIVERSITY  OF  CALIF  | 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
STATE  OF  CALIFORNIA 
MISS  MARTHA  SAILEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY   OF  WILLIAMS 
NENRv  C,  HADE 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  K  ALLARO 

USBR  MATERIAL  CONTL  OIV 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  jORCEnSEN 
MRS  WILMA  C  6ARR 
U  C   ACR  EXTtN  SERV 
MARVIN   E  WARE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CD 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 


CLDSEO  10/1/68 


8LO0G6TT  £»P.  FOREST 
U.  S.  HEATHER  BUREAU 
HAlAkOFF  DIGGINS  ST  P* 


DRAINAGE  CODE;     1-AMERlCAN    2-CALAVERAS    3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO   6-DESERT   7-EEL    8-FEATHER    9-KAWEAH    10-KERN  U-KINCS 
12-KLAMATH    1 3-LOS  ANGELES    M-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT    22-RL,'SStAN   '/S-SACRAMENTO   2-l-SALINAS    25-SAN  DIEGO    26-SAN  GABRIEL    27-S AN  JOAQUIN    SB-SANTA  ANA    29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ   33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS    3S-TRINITY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNB 
38-WALKER 
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fiEFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are 
contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  tn  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  ar  lual ;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMIN 
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CALIFORNIA 

UGUST  1970 
lume  74  No.  8 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DI 


Temperature 


Precipitation 


SUUon 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 
Q 

% 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

Min. 

jO 

Max.  Deplh 
on  Ground 

5  1 
S  < 

S  J 

n  a 

s  1 

*       «  « 
NQHTH  C04ST 

DR'INAGE  01 

alderpoint 

93.9 

48, 

5 

71, 

2 

lOB 

12  + 

44 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

ANGWIN   (>£C   UNION  COL 

80.9 

51, 

2 

69 

1 

100 

10 

41 

26 

19 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BIG  BAR  BANGEP  STATION 

97.9 

51. 

1 

74 

5 

108 

12< 

46 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

77.  2 

46 

2 

62 

7 

96 

11 

40 

25 

89 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.c 

0 

CALIAHAN  RANGER  STA 

9  3,1 

3M 

10  2 

10 

37 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

88.0 

45 

2 

66 

6 

96 

1 0 

37 

8 

22 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

CLOVERPAl E  3  SSE 

8S/.5 

50 

1 

69 

8 

-  1.9 

105 

10 

44 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

COVELO 

93.  I 

46 

9 

70 

0 

103 

12 

42 

25  + 

3 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

CRESCENT  CITY   I  N 

63.0 

52 

0 

57 

8 

76 

2 

45 

5 

214 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

27 

.c 

0 

DUTTONi  LANDING 

74. 3H 

^' 

62 

9H 

93 

9 

48 

24  + 

99 

2 

0 

0 

0 

CLK     VALL^  T 

84.5 

41 

9 

63 

2 

99 

\  \ 

5 

87 

11 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

EUREKA  WB  CIT'  R 

59.7 

50 

9 

55 

3 

-  1.4 

75 

10 

47 

25 

292 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

27  + 

.0 

0 

FERNOALE   2  Nw 

63.8 

49 

0 

56 

4 

73 

30* 

40 

9 

258 

,  15 

.03 

21  + 

.0 

0 

fOREST  GLEN 

94.7 

44 

1 

69 

4 

2.9 

104 

11 

40 

8  + 

3 

27 

0 

0 

0 

.oc 

- 

.13 

.OC 

.c 

0 

FORT  BRAGG 

60.8 

' 

11  + 

43 

315 

0 

0 

0 

0 

rURI    BKAbO    OVIAI lUN 

FORT  JONES  RANGER  STA 

95.2 

41 

8 

6S 

5 

102 

15  + 

34 

31 

6 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

FORT  ROSS 

64.9 

46 

5 

55 

7 

77 

9 

43 

27 

282 

Q 

0 

0 

0 

.11 

- 

.03 

.02 

31 

.0 

0 

GRaTON 

82.7 

45 

1 

63 

9 

-  1.5 

104 

10 

39 

24  + 

69 

8 

0 

0 

0 

.oc 

- 

.11 

.OC 

.c 

0 

HAPPY   CAkP   ranger  STA 

97.2 

' 

107 

1 1 

44 

29 

0 

0 

0 

Q 

HEALDSB'Jt"  G 

69.5 

51 

9 

70 

7 

1.8 

107 

9 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

hiLTS 

89.8 

49 

3 

69 

6 

99 

12 

45 

31  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

HOOPA 

91.4 

50 

5 

71 

0 

105 

11 

43 

26 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

KENTFIELD 

80.5 

49 

4 

65 

0 

-  .2 

100 

9 

45 

19 

51 

4 

0 

0 

0 

.oc 

- 

.05 

.OC 

.0 

0 

KLAMATH  R 

10 

47 

0 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

86.5 

49 

7 

68 

1 

96 

17 

42 

31 

7 

7 

0 

0 

0 

.05 

.05 

31 

.0 

0 

MOUNT   HEBRON  15 

85,3 

37 

9 

61 

6 

93 

16 

28 

31 

111 

4 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

Bl.2 

51 

7 

66 

5 

-     .  1 

102 

9 

47 

24  + 

33 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

DRICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

67.5 

11  + 

31 

23  + 

261 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

U  ^  L  c  A  '1  0 

95.7 

50 

5 

73 

1 

107 

1 0 

46 

25  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

,08 

.00 

.0 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

82.5 

50 

8 

66 

7 

,  4 

103 

10  + 

45 

25 

20 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

POINT  ARENA 

64,9 

48 

5 

56 

7 

76 

9 

44 

19 

247 

Q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

POTTER   VALLEV  PH 

96.1 

50 

9 

73 

5 

107 

12  + 

45 

19 

1 

29 

0 

0 

0 

.oc 

- 

.07 

.oc 

.0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

89,3 

5 1 

70 

4 

105 

12 

49 

31  + 

13 

0 

0 

0 

.  0 

0 

SAINT  HELENA 

88,0 

49 

4 

68 

7 

-  1.0 

105 

9 

43 

24 

5 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

SAN  RAFAEL 

80,1 

51 

6 

65 

9 

97 

10+ 

47 

19  + 

29 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SANTA  ROSA 

84.3 

49 

6 

67 

0 

.6 

104 

9 

44 

24 

22 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

SAWYERS    BAR    RANGER  STA 

94,6 

49 

3 

72 

0 

103 

16  + 

41 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SCOTIA 

67,5 

50 

8 

59 

2 

-  2.3 

83 

11 

45 

1 8 

179 

0 

0 

0 

0 

.11 

28  + 

,  c 

SHELTER  COVE 

62  ,  7 

50 

6 

56 

7 

B2 

^^9 

22  + 

263 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SONOMA 

88,7 

46 

I 

67 

4 

106 

4C 

24 

15 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

89,9 

53 

9 

71 

9 

98 

13+ 

48 

9+ 

0 

Q 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

TUUElAKE  //R 

88.3 

41 

B 

65 

1 

95 

16  + 

35 

25 

38 

11 

0 

0 

0 

,03 

- 

.15 

.02 

30 

.c 

0 

U<  I  AH 

95.2 

51 

3 

73 

3 

.  7 

107 

11 

46 

25  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.05 

.00 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

93,9 

46 

3 

70 

1 

.7 

102 

12  + 

4  1 

31  + 

2 

27 

0 

0 

0 

,00 

.21 

.00 

.0 

0 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

WiLLITS    1  NE 

87,8 

44 

5 

66 

2 

100 

9 

38 

25 

25 

,00 

,00 

.0 

0 

WILLOW   CREEK   1  NW 

96,4 

47 

6 

72 

0 

108 

11 

40 

5 

2 

28 

C 

c 

c 

,00 

.oc 

.c 

0 

YRE'A 

92,7 

53 

0 

72 

9 

2 . 3 

100 

16  + 

47 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

.39 

DIVISION 

66 

2 

.  I 

,01 

.14 

.0 

«          «  A 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

ADIN   ranger  STATION 

88,4 

42 

0 

65 

2 

96 

25  + 

36 

13 

C 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

ALTURAS    RANGER  STATION 

88,9 

39 

5 

64 

2 

.  3 

97 

11 

32 

27 

47 

12 

0 

0 

c 

.00 

.22 

.od 

.c 

0 

AUBURN 

93.1 

59 

3 

76 

2 

.0 

103 

11 

52 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

0 

BERRYESSA  LAKE 

.oc 

BLUE   CANYON   WB  A1RP0RT//R 

80,0 

60 

7 

70 

4 

3.7 

87 

1  1  + 

54 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.t 

c 

BOWMAN  DAM 

81  ,4M 

55 

5M 

68 

5M 

1.9 

88 

13+ 

50 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

BRANNAN  ISLANP 

87.5 

53 

9M 

70 

7H 

104 

1 1 

41 

21  + 

10 

10 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.c 

c 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

98. OM 

52 

4M 

75 

2M 

.6 

107 

12  + 

47 

26+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

B JRNEY 

87.8 

39 

4 

63 

6 

95 

15 

31 

27 

61 

10 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

CANYON  DAM 

87,7 

44 

5 

66 

1 

1.4 

96 

11 

40 

27  + 

19 

8 

0 

0 

d 

.00 

.12 

,00 

.0 

c 

CENTERVILLE  PH 

96, 2M 

53 

5M 

75 

9M 

-   I.  1 

106 

12  + 

47 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

CHESTER 

87.8 

38 

9 

63 

4 

95 

10 

31 

20 

63 

13 

0 

1 

0 

.00 

.  U 

.00 

.0 

0 

CHICO   EXPERIMENT  STA 

95.8 

56 

8 

76 

3 

-      .  1 

104 

12  + 

50 

27+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

CLARKSBURG 

89.5 

53 

1 

71 

3 

104 

11 

48 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

96.4 

47 

9 

72 

2 

105 

12 

41 

19 

1 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

COLFAX 

M 

M 

M 

103 

12 

55 

31 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

COLUSA  1  SSW 

95.2 

54 

9 

75 

1 

-  .9 

104 

10  + 

49 

26  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

DAVIS  2  WSW 

91.8 

51 

1 

71 

5 

-  1.8 

104 

11 

45 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

DEER  CREEK  FOREBAY 

85. 5M 

57 

.6M 

71 

,  6M 

93 

12 

49 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

DE  SABlA 

89,9 

54 

4 

72 

2 

1.1 

99 

1 1 

49 

31  + 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

DOBBINS   1  S 

92,9 

54 

.0 

73 

.5 

102 

11 

49 

24 

0 

26 

0 

u 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

88,4 

48 

.2 

68 

.3 

96 

1 1 

44 

31  + 

3 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  288 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.lpd.nu 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

a 

Dale 

LowesI 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

Depart  uje 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

0 

o 

= 

a 

.10  or  More 

o 

° 

1.00  or  More 

'si 

o  i 

si 

oi 

E4ST   PARK  RESERVOIR 

93.0 

56.6 

74.8 

-  ,2 

101 

11 

50 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

86,  7 

Sii.B 

70,8 

104 

11  + 

50 

22  + 

2 

9 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Pql^qm  Dam 

56. 4 

75,3 

105 

11 

51 

25  + 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

90. 2M 

60. 3M 

75. 3M 

99 

12  + 

52 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS   VALLEV  NO  2 

55.7 

72 ,  B 

99 

1 1 

5  \ 

31  + 

(; 

15 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  I 

92.0 

41.0 

66.5 

-  ,9 

100 

11 

34 

27 

19 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

87.3 

44.7 

66,0 

95 

10 

39 

25 

21 

9 

0 

0 

0 

.02 

-  .24 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAkEPORT 

97.0 

50.8 

73,9 

107 

10 

45 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAkESHHRE 

9i.<. 

55.5 

75,5 

103 

14  + 

47 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

8  i  .  I 

45.2 

63,2 

I  •  4 

86 

11  + 

39 

24 

57 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.08 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

82.1 

53.5 

67.6 

89 

11 

46 

31  + 

5 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANZANITA   LAKE  // 

81.4 

43.5 

62.5 

89 

12  + 

37 

31 

84 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

marklEy  cove 

93.3 

53.5 

73.4 

102 

11 

47 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVILlE 

97.0 

58.5 

77.6 

,6 

106 

11 

52 

26  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  ClOUD 

88  6 

42.6 

65.6 

1,0 

97 

\  2 

34 

27 

3  5 

12 

0 

0 

0 

.  00 

,23 

.  00 

0 

( 

0 

0 

MINERAL 

83.  1 

41.3 

62.2 

1,1 

90 

1  1 

36 

27  + 

90 

1 

0 

0 

0 

.00 

-      .  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA   WB   CITY  //R 

86.  1 

48.5 

67.3 

,6 

95 

11  + 

42 

31  + 

17 

8 

0 

0 

0 

,00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

89.5 

47.2 

66.4 

,4 

98 

12 

42 

20 

4 

14 

0 

0 

0 

,00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

95.7 

57.5 

76.6 

-  1,2 

104 

12  + 

49 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

oroville 

96  6 

61.3 

79 ,  Q 

105 

12  + 

54 

26  + 

30 

0 

0 

0 

,00 

.00 

0 

0 

Q 

PARADISE 

89.8 

63.7 

76.8 

99 

12 

55 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE 

91.5 

54.5 

73.0 

1,3 

101 

11 

49 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

placerville  ifg 

92.2 

65.4 

78.6 

101 

11 

57 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

platina 

9i..8 

50.3 

72.6 

102 

1  1 

42 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PQRTOLA 

88.5 

35.2 

61  .9 

1,3 

94 

1  5 

32 

5 

94 

9 

0 

1 

0 

.55 

•  45 

,55 

2  8 

^  ( 

0 

] 

1 

Q 

OUINCY 

93.7 

37,4 

65.6 

1,9 

100 

15  + 

31 

25 

35 

28 

0 

2 

0 

.00 

-  .11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED   BLUFF   HB   AIRPORT  R 

98.5 

62.4 

80.5 

-  ,5 

110 

11  + 

54 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

99.3 

65,8 

62.6 

2.1 

107 

14 

57 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

97.  1 

55.6 

75.4 

.4 

106 

12  + 

50 

31  + 

c 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.c 

0 

u 

0 

0 

SACRAMENTO  WB   AIRPORT  R 

93.2 

56.1 

74.7 

.  6 

105 

1 0 

5C 

2  \ 

23 

0 

0 

0 

•  00 

_  tOZ 

.  oc 

0 

( 

0 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

93.3 

58.2 

75.8 

3.0 

105 

10 

53 

23  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  ,04 

.00 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

9',,6 

67.2 

80.9 

104 

12 

60 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

88.1 

48.7 

68.4 

95 

10 

42 

31 

3 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

86.3 

41.9 

64.  1 

1.9 

94 

11 

35 

31  + 

53 

6 

0 

0 

0 

.28 

.13 

.28 

30 

.c 

0 

1 

0 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

95.6 

58.8 

77,2 

,  0 

103 

14  + 

53 

3 1 

28 

0 

0 

0 

•  00 

,05 

.  oc 

0 

( 

0 

Q 

STRAWBERRY  VALLEY 

85.3 

49.  1 

67,2 

96 

1  1 

42 

5 

11 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

71.0 

46.2 

58,6 

3,3 

76 

10 

34 

1 

191 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

0 

0 

0 

VAC  Ay  I LLE 

93.8 

52,1 

73,0 

-  1,2 

104 

10 

46 

27 

23 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

vOlta  power  house 

93.6 

59,8 

76,7 

101 

12  + 

53 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

whiskeytdwn  res 

96.5 

63,7 

80,1 

104 

15  + 

56 

26 

30 

0 

0 

0 

.  00 

,  oc 

0 

0 

Q 

WILLIAMS 

95.3 

56.8 

76,1 

104 

11 

51 

27  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

93.3 

56.7 

75.0 

-  1,4 

102 

10  + 

49 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  ,07 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS  USSR 

95.7 

58.7 

77,2 

105 

11 

51 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

95,6 

56.0 

75,8 

106 

11 

51 

27  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOOOlAND   1  WNW 

DIVISION 

71,8 

.6 

.01 

-  .08 

.0 

«       »  * 

NORTHEAliT  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

35  6 

61,1 

95 

1 4 

117 

8 

0 

9 

0 

.  OC 

.  c 

0 

c 

0 

0 

BOD  I  E 

79!6 

34.0 

56,8 

87 

10 

23 

8 

247 

0 

0 

12 

0 

.14 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BR  I  DGEPORT 

8i, .  7 

36 .  3 

60,5 

91 

1 0 

2  7 

26 

132 

3 

0 

8 

0 

,  oc 

0 

0 

CEDARVI LLE 

89. 3M 

52. 9M 

71  ,  IM 

.7 

96 

16  + 

45 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

,00 

.15 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

83.1 

36.4 

50,8 

90 

11 

32 

14  + 

126 

\ 

0 

3 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

c 

0 

DOYLE  5  5SE 

9  1  ,  7M 

48  .  OM 

59 ,  9M 

100 

10 

42 

31 

3 

0 

0 

0 

,08 

,05 

29 

.0 

0 

( 

0 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

91.0 

45.6 

66,4 

98 

10 

39 

6 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

c 

0 

FORT  BIDWELL 

90.0 

45,4 

67,7 

.7 

15  + 

40 

30  + 

3 

16 

0 

0 

0 

T 

-  .17 

T 

29 

.0 

0 

0 

c 

0 

MONO  LAKE 

87.3 

50,6 

59,0 

94 

1  1 

44 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

.10 

,  10 

28 

.0 

0 

1 

c 

0 

SQUAW  VALLEY 

83.3 

41,8 

52,6 

9  1 

1  1 

33 

1 

81 

1 

.10 

,  10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

90.6 

47.3 

69,1 

1  .  1 

100 

\  \ 

26  + 

15 

0 

0 

0 

.05 

•  0 

c 

TAHOE  CITY 

80.  I 

46.5 

63,3 

3.3 

87 

13  + 

40 

1 

64 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .14 

,0C 

,0 

0 

c 

c 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

81  .5M 

39. 8M 

60, 7M 

88 

12* 

33 

2  + 

135 

0 

0 

0 

0 

TERMQ 

87.9 

37.6 

62,9 

96 

10 

29 

27 

60 

9 

0 

5 

0 

.05 

,05 

29 

,0 

0 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

83.6 

39.3 

61,5 

1.1 

91 

11 

31 

14  + 

110 

2 

0 

4 

0 

T 

-  .17 

T 

29 

,0 

0 

C 

c 

0 

WOOOFORDS 

87.3 

56.7 

72.0 

95 

1 0 

49 

8 

0 

0 

0 

00 

0 

^ 

c 

D  I  V  I S I  ON 

64.8 

.7 

.04 

-  .22 

,0 

♦       »  • 

CENTRAL  COAST 

UKJ'i^AOt 

AVILA  BEACH 

71.4 

50,7 

61.1 

104 

6 

46 

5 

141 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

84,5 

51,0 

67.6 

101 

B 

44 

27  + 

14 

7 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

68,7 

53,2 

61.0 

-  .6 

86 

9 

50 

22  + 

137 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

,00 

,0 

0 

0 

c 

0 

BURLINGAME 

72,". 

52,5 

62,5 

89 

9 

48 

24 

87 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

C 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

75.  IM 

44, 6M 

59, 9M 

93 

9  + 

37 

25 

174 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

C 

0 

CROCKETT 

B&.O 

54,9 

70,5 

101 

11 

51 

5 

3 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CILRDY 

B5,3 

51.0 

56,2 

103 

10 

45 

5+ 

4 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

63.6 

46.6 

55,1 

75 

10 

43 

2 

297 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER   I  SW 

79. 3M 

44. 3M 

61, 8M 

-  5,4 

97 

8 

39 

10  + 

107 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

,0 

0 

c 

c 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cupd.n,. 

 AUGUST  1970 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

■2 
O 

Lowes! 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Max. 

Min. 

si 

5, 

si 

KING  CITY 

8    ,  9  M 

49 .  3M 

66  •  1  M 

-  1 

.0 

103 

9 

44 

3  1 

17 

3 

0 

.00 

,  0  1 

.  00 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

By ,  6 

50  .  2 

69,9 

,9 

106 

10 

44 

24 

1 

1 5 

.  00 

.  02 

.  00 

LOS  G'Tas 

8  3,9 

52.5 

58,2 

.6 

101 

47 

25  + 

9 

4 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.  00 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

89,5 

51,5 

70,6 

104 

42 

23 

3 

13 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

MONTEREY 

55,8 

50.6 

58,2 

85 

46 

6 

205 

.05 

.02 

MONTEREY  NALF 

6^,9 

51.9 

5  8,4 

8  1 

10 

49 

16  + 

199 

0 

T 

T 

MORRD   BAY   FIRE  DEPT 

6^,3 

51,5 

58.0 

69 

9 

46 

27  + 

212 

•  00 

.00 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

88,9 

50,5 

74.7 

101 

\  }i 

47 

26  + 

3 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

MOUNT   HAM  I LTQN 

79,7 

55,0 

72,4 

2 

.4 

8  8 

13  + 

54 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  0  1 

.  00 

NACIMIENTO  DAM 

100.0 

50.2 

75.1 

109 

1 1 

46 

27  + 

0 

3  1 

.00 

,00 

NEWARK 

7u  ,  8 

55.6 

65,2 

96 

9 

5  1 

5  + 

44 

•  00 

,  00 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

67,5 

55.5 

61,5 

-  2.7 

87 

9 

54 

27  + 

116 

0 

T 

.03 

T 

PALO  ALTO   JR  MUSEUM 

75,7 

5  3.4 

64.6 

97 

^0 

47 

26 

48 

2 

0 

0 

0 

.00 

,  00 

PASO  RDBLES 

95.4 

49,4 

72  *  4 

107 

43 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

.  00 

,  00 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

96,7 

53.5 

75.1 

109 

11  + 

48 

15 

0 

29 

.00 

.00 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

98.1 

49.9 

74,0 

107 

10 

4  3 

30  + 

0 

31 

•  00 

.00 

PISMO  BEACH 

70.4 

51.6 

61.0 

100 

6 

4  7 

10  + 

139 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

62.6 

50.0 

55.3 

67 

47 

26  + 

264 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

87,3 

52.0 

69.7 

103 

46 

19 

1 

10 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

PRIEST  VALLEY 

95, 9M 

49. 7M 

72. BM 

105 

11  + 

40 

28 

0 

31 

^ 

^ 

^ 

.00 

_ 

.02 

.00 

REDWOOD  CITY 

82  ,0 

53.1 

67.5 

,4 

100 

9 

46 

25  + 

8 

5 

0 

0 

0 

■  00 

■ 

.02 

.  00 

RICHMOND 

68,5 

53.9 

61.2 

88 

10 

51 

22 

137 

0 

0 

0 

0 

,  00 

.  00 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

79,8 

52.3 

56.  1 

99 

49 

8 

40 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

SALINAS   2  E 

SALINAS   FAA  AP 

68  ,  9 

52.2 

50.5 

83 

47 

8 

135 

^ 

° 

^ 

^ 

.00 

.00 

SAN  ANTONIO  MISSION 

98. 2M 

49. 3M 

73. 8M 

106 

12  + 

42 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

60.6 

51.4 

55.0 

70 

10+ 

49 

22  + 

269 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

R 

70.0 

53.2 

51.6 

-  1 

.2 

95 

51 

24  + 

117 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.02 

T 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

62.5 

51.9 

57.2 

-  2 

.2 

85 

50 

22  + 

246 

T 

- 

.04 

T 

SAN  GREGORID   2  SE 

66.7 

48.4 

57.6 

89 

9 

39 

8 

227 

0 

0 

0 

0 

•  1 4 

.04 

SAN  JOSE 

R 

79,8 

55.2 

67.5 

.  1 

99 

9 

50 

24  + 

10 

4 

0 

0 

0 

(00 

.03 

.00 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

77,7 

49  . 2 

63.5 

-  1 

.2 

92 

40 

10 

53 

2 

0 

0 

0 

■  00 

•  03 

.  00 

SAN  MATED 

76,6 

50.4 

53.5 

99 

9 

47 

24 

76 

^ 

^ 

.00 

.00 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

80  ,  2 

54,7 

67.5 

.2 

100 

9 

50 

26  + 

12 

f 

.00 

- 

.02 

.00 

SANTA  CRUZ 

74,8 

50,2 

62.5 

.5 

92 

8 

4  1 

5 

78 

1 

.00 

,05 

.00 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

72,6 

50 . 4 

51 .5 

93 

1 0 

48 

23  + 

123 

1 

0 

0 

0 

•  oc 

.00 

WALNUT   CREEK   ?  ESE 

90.1 

69.3 

104 

45 

31  + 

16 

0 

0 

0 

02 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69.  1 

50^7 

59.9 

83 

9 

46 

27 

151 

Q 

0 

0 

c 

!oo 

.00 

DIVISION 

55.0 

.2 

.02 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIQCH  FIBREBDARD  ML 

84,3 

70.2 

-  2 

.  1 

102 

10 

^1 

27  + 

■J 

0 

0 

•  00 

.02 

•  00 

ANTIOCH  PUMPING   PL  3 

8  7,4 

51,3 

■  ^ 

102 

11 

46 

T  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

ASH  MOUNTAIN 

9  7  ,  1 M 

69,6m 

83 .  4M 

1 

.6 

104 

1 3 

62 

3  1 

0 

31 

0 

0 

0 

* 

AUBERRY   1  NW 

94,5 

81.7 

101 

t'  1  * 

30 

0 

0 

0 

.00 

,  00 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

99.  1 

7o!5 

84.8 

3.  1 

106 

11  + 

63 

31 

c 

3  I 

0 

.00 

- 

T 

.00 

BALCH   POWER  HOUSE 

94.7 

70.5 

82  . 7 

101 

11 

64 

3 1 

0 

3  I 

0 

00 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

96 .  3 

64.9 

80.5 

106 

11 

58 

30  + 

0 

30 

Q 

0 

0 

• 

'  nn 
•  nn 

BUTTQNwI LLOW 

98 . 4 

52 . 8 

BO  •  6 

106 

1  2 

57 

3 1 

D 

31 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

86.0 

48.9 

67 . 5 

.3 

94 

13  + 

44 

31  + 

7 

0 

0 

0 

00 

03 

00 

CAMP  PARDEE 

95.7 

58.5 

77.2 

.  1 

106 

1 1 

53 

31  + 

C 

28 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

95.4 

61.4 

78.4 

104 

12  + 

55 

31  + 

30 

^ 

*  nn 

'  nn 

CHERRV  VALLEY  DAM 

90 .  1  M 

54  ,  IM 

72  .  IM 

98 

13 

48 

1 

0 

Q 

■  z/i 

COAL INGA 

99 .  I 

61,5 

80.3 

,7 

106 

^  J 

54 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

• 

■ 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

100.0 

60,6 

80.3 

107 

11  + 

56 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

'  00 

00 

DENAIR   3  NNE 

90,3 

53.9 

72.1 

-  2 

.5 

101 

10 

46 

24 

0 

0 

Q 

.00 

T 

.00 

DUDLEYS 

90, 5M 

45.  IM 

67  .  8M 

.  5 

99 

11 

38 

24  + 

6 

z 

Q 

0 

.  00 

.  0  1 

,  00 

ELECTRA   power  HOUSE 

96.9 

54.3 

75.6 

.  4 

105 

11  + 

49 

26  + 

0 

3 1 

.00 

■ 

.  0  1 

,  00 

FIVE   POINTS   5  SSW 

96. 5M 

59. 9M 

76. 2M 

103 

11  + 

55 

1 

0 

31 

0 

c 

0 

.00 

.00 

FRESNO   WB  AIRPORT 

R 

97.5 

62  .  1 

79 . 9 

1 

,0 

105 

!t 

57 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

0  1 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

101  .0 

59.2 

80. 1 

109 

12  + 

53 

24  + 

0 

3 1 

.00 

.00 

GLENNVILLE 

93, 3M 

51  .OM 

72 .  2M 

99 

12  + 

4  1 

10 

0 

GRANT  GROVE 

77,7 

53.4 

65.6 

65 

12 

47 

I 

29 

C 

.00 

.00 

HANFQRD 

95,0 

56 . 8 

75.4 

-  1 

.7 

103 

12  + 

51 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

HETCH  HETCHY 

87,3 

57. 1 

72.2 

1 

.5 

95 

1 2 

51 

10 

0 

7 

c 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

HUNTINGTON  LAKE 

75.8 

48.6 

62.7 

2 

.3 

84 

11  + 

42 

1 

76 

^ 

IDRIA 

93,  IM 

55. 6M 

79, 9M 

1 

.5 

101 

12 

59 

31 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

98,4 

74.4 

65.4 

.6 

105 

11  + 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

99,9 

65.  1 

62,5 

106 

11  + 

55 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

kettleman  city 

99.5 

54.9 

82,2 

108 

12 

56 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

KETTLEMAN  STATION 

99.0 

68.5 

83.6 

108 

11 

60 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

94.3 

55.9 

75.5 

104 

11 

50 

21  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.DC 

LE  GRAND 

94.4 

58.7 

76.5 

,4 

102 

10 

54 

24  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

T 

.oc 

LEMON  COVE 

97.3 

51.5 

79.4 

.5 

104 

10 

55 

2  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

LINDSAY 

97.7 

60.1 

78.9 

.7 

105 

10 

55 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.00 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

93.5 

63.5 

76.6 

102 

11 

52 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.OC 

LDDGEPDLE 

78.6 

41.5 

50.  1 

87 

12 

35 

1 

149 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

LDDI 

91.1 

53.5 

72.3 

1 

.4 

102 

10 

46 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.oc 

No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.li.o.n,. 

 ^   AUGUST 


Temperature  I  Precipitation 


SlaUoQ 

Average 
Maxim  uni 

.  B 
ll 
e 

>  M 

<s 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Dale 

Lowest 

■£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Deparluie 
From  Normal 

a 
0 

1 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

a 
a 
% 

s 

ott  Ground 

a 

0 

" 

0 

0 

1.00  or  More 

0  i 
si 

0 

H 

LOS  BANDS 

57.3 

75.8 

-    1  . 

10* 

1 1 

5 

24 

C 

2  ■ 

{; 

.oc 

*  0 

.OC 

.  c 

c 

c 

c 

0 

LOS   BANOS   DET  RESV 

9  3  •  9 

62,9 

^* 

30 

c 

2fi 

Q 

c 

.oc 

.oc 

.  c 

c 

c 

c 

0 

MADERA 

ft  ^  *  ^ 

79*0 

5  ^ 

26  + 

3C 

c 

c 

c 

,  oc 

.  c 

c 

c 

0 

U  KKIT  C  r  A 

nfliN  1  t  ^  H 

92.3 

55.3 

'3,8 

1  Os 

1 1 

5 ! 

27  + 

c 

2C 

C 

c 

c 

,  oc 

*nr 

.  c 

c 

c 

c 

u 

97.8 

66  5 

82.2 

-  1.7 

107 

12 

51 

26+ 

c 

3C 

.  oc 

- 

.01 

*  nr 

,c 

c 

c 

c 

0 

MERCED   FIRE   STATinN  2 

96, 5M 

59.  IM 

105 

1  1 

^ 

25  + 

c 

3 ; 

.oc 

.OC 

,  c 

c 

c 

c 

0 

MDDESTn 

92.5 

57.3 

74*9^ 

104 

1 0 

52 

24 

c 

( 

(1 

.0( 

.  0 , 

.00 

.  c 

c 

c 

c 

0 

93,0 

53.9 

73.5 

. 

102 

j     ^  ■ 

t 

2i 

c 

0 

c 

.  oc 

.  c 

c 

c 

c 

0 

57.9 

76,3 

12"* 

3 1 

30 

0 

0 

c 

J 

J 

2  7 

.  c 

c 

c 

c 

0 

98  ,  1 

59.9 

79,0 

.8 

10! 

1  1 

1  49 

3 1 

( 

3  ] 

Q 

.  0( 

- 

T 

.00 

.c 

0 

c 

c 

0 

PORTERVILLE 

62.2 

1.3 

1  Of 

12  + 

5  f 

31  + 

( 

( 

.00 

.  0 ', 

.00 

•  c 

0 

c 

c 

0 

POSEY   3  E 

53.5 

69!o 

91 

11 

43 

5  + 

11 

: 

( 

( 

( 

,00 

.0(1 

.  c 

0 

c 

c 

0 

SALT   SPRINGS   PwR  HOUSE 

86.6 

61.2 

74,9 

96 

11 

54 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.c 

0 

c 

c 

0 

91,5 

62.6 

77,1 

103 

11 

55 

27  + 

0 

20 

( 

c 

( 

.  c 

0 

c 

c 

0 

sonora  rs 

56 . 4 

76.4 

•  2 

106 

1 2 

5  ] 

c 

.0 

.02 

.00 

,c 

0 

c 

c 

0 

SO   ENTRANCE  YUSEMITE 

85.2 

50.2 

1 2 

42 

3 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  c 

0 

c 

c 

0 

STOCKTON  WBAP 

93.8 

58,9 

76,4 

.2 

10! 

10 

53 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

,c 

0 

c 

c 

0 

91.5 

53.5 

72.5 

-      .  1 

105 

11 

46 

0 

- 

T 

.  00 

.0 

0 

c 

c 

0 

TEHACHAPl 

55. Sm 

97 

15  + 

4£ 

31  + 

c 

IB 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.G 

0 

0 

c 

0 

TEjON  RANCHO 

• 

64  .  7m 

70  '  OW 

-  .6 

56 

31 

0 

3  ] 

c 

c 

c 

.00 

*  02 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

98  9 

64  4 

0  1./ 

3  3 

106 

1 2 

59 

c 

31 

0 

c 

0 

.02 

.  oc 

.0 

0 

0 

c 

0 

TIGER  CREEK  PH 

93!5 

56!7 

75.1 

2!l 

102 

11  + 

52 

1 

0 

.oc 

.02 

.00 

.c 

0 

0 

c 

0 

TRACY  CfiRBQNA 

93.8 

52,8 

73.3 

104 

11 

47 

1 5 

0 

2 1 

•  oc 

.  00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

91,5 

56,1 

74 .  8 

105 

10 

53 

27 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

c 

0 

VISALIA 

96.5 

62.5 

79.5 

.4 

10: 

1 1 

5£ 

31  + 

0 

^  ' 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

WASCO 

96  8M 
* 

,  _  3M 

8  2  •  1 N 

I .  C 

106 

12  + 

60 

0 

31 

0 

0 

0 

.  oc 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMlTE   PARK  H6ADQTRS 

DIVISION 

76 . 4 

1 .  I 

T 

- 

.02 

.0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

9*^  6 

62,8 

78.7 

5  2 

4 

c 

.19 

.15 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  Pleasure  pier 

7  3  5 

5<t.'( 

2  8 

45 

13 

5 1 

Q 

.00 

,04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

95,5 

61,5 

78 !  5 

2.4 

107 

53 

30 

C 

0 

0 

.  6C 

.82 

27 

.  0 

c 

] 

] 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

62,9 

79  . 2 

108 

8 

57 

2  2 

0 

29 

0 

0 

0 

'is 

,  1  8 

.19 

27 

.0 

0 

] 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

80.1 

51,6 

65.9 

90 

10 

46 

14 

^ 

3.87 

1.53 

17 

.0 

0 

4 

4 

2 

BONITA 

burbank  valley  PMP  PLT 

93 ,  1 

60.6 

76.9 

2.8 

107 

7 

5  4 

31  + 

23 

c 

c 

0 

.00 

,05 

.00 

.  0 

c 

0 

0 

0 

CACHUM4  DAM 

91,3 

50.2 

70 .  8 

103 

9 

17 

0 

0 

0 

■  oc 

.  0 

c 

c 

c 

0 

CAMPO 

95.4 

59,4 

77  ,4 

10  5 

52 

30 

0 

0 

0 

1.15 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

C4NQGA   PARK  PIERCE  COL 

97, <t 

58.7 

78.1 

HI 

7 

53 

6  + 

0 

30 

° 

'  no 
* 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

7  3  •  6M 

66. 7M 

7  0  ,  2  M 

2  , 2 

78 

g 

9  + 

0 

- 

.00 

,  OS 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMDNT   POMONA  COL 

91,1 

61.1 

76 . 1 

2.0 

102 

3 

56 

21  + 

^ 

0 

,00 

*  1  2 

.00 

.  0 

c 

0 

0 

0 

CORONA 

94  .  3 

61  ,3 

77 ,  g 

3 .  5 

7 

56 

0 

28 

0 

0 

,00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

culve"  city 

80  •  0 

61,2 

^88 

5  1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

95,7 

53.9 

74!6 

104 

12 

48 

2 

0 

30 

*  «ft 
,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

8  5  6 

59,2 

72.4 

93 

8  + 

52 

22 

0 

.46 

,08 

.25 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

96.9 

58,7 

77!8 

108 

8 

53 

31  + 

0 

30 

.00 

- 

.  10 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  dam 

95,0 

61.1 

78.  1 

106 

8  + 

55 

0 

29 

0 

0 

0 

,06 

.08 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

88,9 

61,4 

75.2 

i.8 

99 

7 

53 

0 

1  1 

0 

0 

0 

,00 

.15 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

97,6 

67.8 

82.7 

108 

7 

4 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

89,0 

64,5 

76.6 

100 

7 

57 

1 

0 

1 1 

0 

0 

0 

,02 

.02 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

henshaw  dam 

96.2 

59  0 

77.6 

107 

8 

49 

1 

0 

31 
8 

0 

0 

0 

*  53 

.30 

13 

,0 

0 

3 

0 

0 

idyllmild  FIRF  DEPT 

85.8 

54!l 

70.0 

46 

1 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.57 

15 

,0 

0 

4 

2 

2 

nil   T&U    UIVKini  A 

92.  1 

60,4 

76.3 

102 

7 

53 

22  + 

0 

.50 

.25 

16 

,  0 

0 

2 

Q 

0 

LAGUNA  BEACH 

76, 6M 

59, 4M 

68. OM 

-  .6 

81 

9 

53 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

85,6 

63, 6M 

74. 5M 

94 

7 

59 

3 

0 

.03 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

68,2 

50,4 

59.3 

77 

8 

44 

3 

170 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  PUB  SvC 

85, OM 

60, 8M 

72. 9M 

95 

13 

56 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

B6.'. 

64,0 

75.2 

2.9 

98 

7 

59 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

T 

,03 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WB   AIRPDRT  R 

75,7 

63.1 

69.4 

.3 

85 

B 

59 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
MT  BALDY  NOTCH 

85.9 

66.4 

76.2 

3.1 

98 

8 

62 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   WILSON   FC   336   B  // 

82  .<iM 

63.4 

72. 9M 

90 

7 

56 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.c 

0 

0 

c 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

73.  1 

62,8 

68.0 

-  .2 

76 

15  + 

58 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

■  07 

.00 

.  0 

0 

Q 

0 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 
PASADENA 

79.3 

54,7 

72.0 

84 

16  + 

57 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

91.0 
7'..9 
88.9 

56,5 
54,9 
62,1 

73.8 
64.9 
75.5 

1.0 
-  .3 

104 
80 
100 

7 
17  + 
8 

45 
50 
55 

5 
31  + 
16 

0 
30 
0 

20 
0 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.00 
.00 
4.74 

.05 
.03 

.00 
,00 
2,35 

12 

.0 

.c 
.c 

0 

c 

0 

0 
0 

e 

0 

c 

4 

0 
0 

1 

92.0 

61.3 

76.7 

3.0 

103 

7 

54 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

,06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERR  I  S 

POMONA   CAL  POLY 
RAMONA  SPAULDINO 
REOLANDS 

98.5 
91.1 
95.6 

60.1 
60.2 
57,8 

79.3 
75.7 
76.7 

2.0 

107 
102 
105 

7 
8 
7 

53 
55 
49 

3 
31  + 
1 

0 
0 
0 

31 
20 
31 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,16 
.00 
,08 

,08 

.16 
.00 
.03 

27 
27  + 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
c 

0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 

RIVERSIDE   FIRE    STA  #3 

96,1 

62,2 

79.2 

3.7 

106 

7 

57 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

,12 

,04 

.12 

26 

.0 

0 

1 

c 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERG  WB  //R 

1 

96.3 
99.* 
86,3 

58,4 
62,6 
64,8 

77.4 
Bl.O 
76.6 

3.8 
3.3 

109 

no 

95 

8 
7 

10 

53 
55 
58 

22  + 

2 
21 

0 
0 
0 

30 
31 
11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

,30 
,03 
,00 

,13 
,09 

.30 
.02 
.00 

27 
27 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

c 
c 
c 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ct  Days 

Max. 

Min. 

'%< 

si 

SiN   DIEGO   WB  AIRPORT 

R 

77,5 

66.0 

72.6 

1.0 

84 

8  + 

64 

1 

0 

Q 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

77,3 

3 . 5 

3 1 

0 

?fl 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

61  7 

^3* 

20 

Q 

Q 

SAN  jACINTO 

1  07  S 

81,7 

' 

1  1 

7 

31 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

71  IM 

55 '  2M 

84 

5  0 

2  9 

6  1 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA    FiRE  STATION 

83.9 

64*0 

74.0 

1,7 

93 

6  + 

58 

6 

0 

Q 

SANTA  BARBARA 

75.4 

56.1 

65.8 

-  1.6 

84 

2 

52 

6 

13 

Q 

Q 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

72.6 

55.2 

63.9 

81 

7 

50 

30  + 

35 

0 

Q 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

R 

69,9 

50,6 

60.3 

-  2.1 

80 

8 

45 

2  4  + 

141 

0 

0 

0 

0 

69,5 

61,0 

65.3 

79 

1 6 

5  8 

6  + 

0 

0 

0 

0 

S4NTA  PIULA 

81, 6M 

52.6 

67  .  IM 

92 

7 

46 

6 

13 

1 

0 

0 

0 

TflOD  ftMl"  P 
1  UK    i*  ' '  1-  C 

Til  1 1 1 M  r.  A 

94 
-  ' 

61  4M 

7  7  .  8  M 

106 

7 

Q 

0 

0 

TilCTtM      TDWTMC  BAKITlj 

TUblil^    iKvlnJt  KmINLM 

60  '  ^ 

73.3 

1.6 

96 

7 

_ 

31  + 

7 

0 

0 

0 

TUTTfHCI 1  HAM 

8 1  IM 

49  Cm 

65  •  1 M 

100 

^ 

45 

2  4 

40 

4 

0 

0 

0 

U  C    L  4 

81.3 

61.1 

71.2 

92 

8 

56 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

1 1  o  1  A  Ki  n    ^  M 

93  6 

60.0 

76*8 

7 

2  2  + 

2  5 

Q 

UT^TA    ?  ^J^JF 

83,0 

61.6 

72*3 

92 

7 

55 

1 

Q 

2 

0 

0 

0 

94  6 

57  6 

76.1 

3.4 

102 

7  + 

1 

29 

0 

0 

0 

60*6 

75.0 

2 . 0 

99 

7 

5  3 

2 

16 

0 

0 

0 

DIVISION 

73.4 

1.6 

*      *  # 

BAKER   9  NNW 

109,4 

76.7 

94.1 

118 

11 

70 

31  + 

0 

3  ]^ 

Q 

0 

O  A  Q  C  T  n  l.l 

^ot'  ^ 

68  2 

85.3 

1 

11  + 

3 

Q 

Q 

Q 

B  E  A  UMONT   1  E 

9  7  »  1 

64  1 

7 

SB 

3  Y 

Q 

BISHOP   WB  AlRPQRT 

57  3 

77.9 

3.6 

106 

48 

31 

0 

0 

0 

BLYTHE 

108*4 

79,8 

94 . 1 

3.1 

116 

7 

74 

1 6 

31 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

106.9 

62.6 

94.8 

117 

7 

75 

16 

0 

3  1 

Q 

0 

105(6 

79,0 

92.3 

115 

3 

69 

17 

3  ^ 

Q 

1      '  ^ 

78,6 

92.4 

114 

g 

7  j_ 

1 

3  1 

0 

0 

0 

C  ANT  I  L 

68  5 

67.0 

112 

3 1 

31 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

104*5 

76  5 

90.5 

10 

71 

31 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

116.2 

90.2 

103.2 

4.  1 

123 

10 

63 

24  + 

0 

3 1 

0 

0 

0 

92  4 

5 9 ,  OM 

7 5  •  7M 

99 

11  + 

5  2 

3 

2  ^ 

0 

Q 

EAGLE  MOUNTAIN 

1 05  •  d 

85,0 

95  , 4 

114 

8 

78 

28  + 

3 1 

c 

c 

0 

Fi    rcNTori  7  Q^LJ 

CL     l-C'"l"U    C     O  J  ft 

107.7 

79.6 

93.7 

2 .  5 

115 

7 

73 

1 

(; 

31 

0 

0 

0 

C  A  TOuriMT 

93.2 

81.1 

3 . 0 

11  + 

23 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

105.2 

81.7 

93.5 

113 

5 

75 

16 

0 

3  1 

0 

0 

0 

H  A  I  WE  E 

61.6 

2.5 

12  + 

5  ? 

2 

30 

0 

0 

0 

MAVFTFl  n    DllMDTMf.    Pi  AMT 

1      '  n 

78,7 

9q  ,  9 

112 

s 

7C 

28  + 

31 

c 

0 

0 

IMPERIAL 

106  5 

93.6 

2.6 

7 

6  + 

31 

0 

0 

0 

TMDFDTAI      FA&  AD 

108  2 

B  1 . 2 

94.7 

117 

7 

75 

27 

31 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

TUnin     II     ^     nATC  f^ADnCM 
llNUiU     U           U**lt  IjflKUt'N 

79  0 

92.6 

2 . 0 

114 

g 

6  6 

1 

3 1 

0 

0 

0 

T  W  V  Hl^  F  B  M 
I  i\  T    ^  c  r\  iN 

103*8 

66,3 

86.1 

111 

1 0 

56 

2 

3  1 

c 

0 

0 

81.4 

115 

B 

7C 

1 8 

31 

0 

0 

0 

1  AkF  ABBflUUFAn 

84  2 

60  4 

72.3 

94 

1^ 

52 

20 

4 

0 

0 

0 

LANCASTER 

100.3 

64.0 

82.2 

107 

10 

56 

6 

0 

3 1 

0 

0 

0 

1  lirPONF    v/AI  1  cv 
LJ^cK'^t  VflLLt" 

M 

M 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

72   1  M 

_ 

1  nn 

10  + 

65 

20+ 

26 

0 

0 

0 

MD  J  AVE 

99  *  7 

69.7 

84  7 

107 

30+ 

31 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

90.7 

66,3 

79.5 

98 

11+ 

50 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

mt     Cam      (A^IKlTn  UCD 

47  6 

8  3 

1 0 

4  1 

2  1 

156 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

107.2 

83!l 

95!2 

114 

7 

72 

16 

0 

30 

c 

0 

0 

palmoale 

96.7 

67.2 

83.0 

3.0 

105 

7 

60 

4  + 

0 

31 

0 

0 

0 

PAL^D^LE   FAA  AIRPORT 

100*8 

64 , 9 

62.9 

108 

10  + 

57 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

107.9 

78.2 

93.1 

4.2 

116 

7 

70 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

PARKER  RESERvniR 

107*8 

84.3 

96.1 

117 

8 

76 

20  + 

0 

31 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

99.7 

69.5 

84.6 

107 

10 

66 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

SOUIRREL    INN  2 

79.9 

65.0 

72.5 

3.8 

89 

10  + 

60 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

107.0 

80,5 

93.8 

117 

7 

74 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

TRONA 

106.0 

75,2 

90.6 

3.4 

114 

10 

70 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

10<..9 

71.7 

68.3 

112 

7 

61 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

VAlYERMD  RANGFR  STa 

94. 5M 

60. 6M 

77. 6M 

101 

11  + 

54 

6  + 

0 

30 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

99.4 

64.6 

82.0 

108 

11 

58 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

67.3 

40,6 

54.0 

75 

12  + 

34 

2  + 

335 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

54  .  7M 

35. OM 

44  .9M 

69 

11 

15 

31 

625 

0 

0 

0 

WILDRD5E   RANGER  STA 

93. 3M 

68, OM 

80  .7M 

102 

11  + 

60 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.1 

2.1 

CALIFORNIA 
AUGUST  1 


Precipitation 


Snow,  Sleet 

Q 
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j 
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.00 

.  0 

0 

.08 

.15 

2  6 

.  0 

0 

.00 

■  0 

0 

•  05 

00 
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27 
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.0 

0 
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0 
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C 
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.0 

0 
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*  0 

0 

*  62 

1  8 

.  0 

0 

•  00 

.  0 

0 

1.55 

4 

.0 

0 

1.54 

1 6 

.  0 

0 

.92 

15 

.0 

0 

■  2  2 

.00 

.0 

0 

.00 

0 

20 

0  1 

26 

*0 

0 

.11 

20 

.0 

0 

.00 

.0 

0 

2  S 

11 

.0 

0 

.08 

16 

.0 

0 

.28 

,25 

26 

.0 

0 

1.04 

16 

.0 

0 

,00 

.23 

12 

*0 
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27 
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0 
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16 
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.00 
.00 
*0(J 
*15 
*00 

*00 
*00 
*00 

T 

*oo 

.00 

.00 
*00 
.00 

.00 
.00 
.00 
1*57 
*00 

.31 


T 

.08 
.22 
.01 
1.62 

.73 

1*12 


.09 
*07 
.12 
*00 

*  19 
*33 
1  *65 
*02 
*04 


*84 
*00 
1*25 
1*21 

*00 
.35 

1*27 
.00 

3.15 
3.06 
1.45 
.00 
.00 

.01 
.22 
.00 
.50 
.06 

.41 
1.24 
.30 
*0l 
1*14 

*11 
*09 


See  Relererrce  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


AUGUST  1970 


SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  during  August  averaged  below 
normal  on  the  northern  and  central  coasts  and 
were  above  normal  elsewhere.  Departures  rang- 
ed from  more  than  2°  below  normal  over  parts 
of  the  central  coast  to  nearly  4  degrees  above 
normal  In  the  central  Sierra  Nevadas.  In  the 
warm  area  Red  Bluff  reported  an  average  maxi- 
mum during  the  first  15  days  of  the  month  of 
103.4°.  Blue  Canyon,  Bishop,  and  Sandberg  re- 
ported only  4  days  during  the  month  with  below 
normal  temperatures,  and  Long  Beach  had  only 
3  such  days.  Sacramento  set  a  new  high  mini- 
mum record  of  70°  on  the  10th,  and  San  Fran- 
cisco set  a  new  maximum  record  on  the  9th. 
Mt.  Shasta  has  had  31  days  with  90°  or  above 
so  far  this  summer,  a  new  record.  Los  Angeles 
reported  the  third  successive  month  with  tem- 
peratures averaging  above  normal. 

In  the  cold  part  of  the  State,  San  Francisco  re- 
ported the  coolest  August  since  1955;  their 
minimum  record  for  the  date  was  equalled  on 
the  22d.  Santa  Maria  had  only  2  days  during 
the  month  with  temperatures  above  normal,  while 
San  Francisco  and  Oakland  had  only  4  such  days. 

Precipitation  during  the  month  was  largely  con- 
fined to  the  northern  mountains  and  the  southern 
portion  of  the  State.  Amounts  in  the  extreme  north 
were  generally  only  10  percent  to  20  percent  of 


normal,  while  in  the  south  coastal  mountains  and 
the  southeastern  desert  they  ranged  from  100  per- 
cent to  150  percent  of  normal.  Precipitation  in 
these  areas  was  showery  in  character  and  ex- 
tremely variable  in  amount. 

Mt.  Shasta,  by  month's  end,  had  completed  76  days 
without  precipitation  and  the  second  consecutive 
month  with  no  measurable  precipitation.  This  is 
the  first  time  in  39  years  that  both  July  and  August 
have  been  rainless. 

Sunshine  was  well  above  normal.  Red  Bluff  re- 
ported 100  percent  of  possible,  the  first  August 
with  such  a  record  since  1910.  Sunshine  at 
Sacramento  and  Fresno  was  within  a  fraction 
of  a  percent  of  100  percent  for  the  month.  At 
Long  Beach,  only  1966  had  more  clear  days 
and  fewer  partly  cloudy  days  than  this  August 
since  the  record  began  in  1958.  Long  Beach 
also  reported  that  the  month's  fastest  mile  of 
wind   (15   m.p.h.)   was   the   lowest  of  record. 

Thundershowers  on  the  26th  moved  northward 
from  the  vicinity  of  Elsinore  to  near  Victor- 
ville,  causing  flash  flooding,  setting  brush  fires, 
and  felling  trees  and  utility  lines.  Other  showers 
in  the  southern  mountains  and  over  the  desert 
during  the  latter  part  of  the  month  were  locally 
heavy. 


C.  R.  Elford 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

50  Fulton  St.,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


DRIINfiGE  Cil 
fiLDERPQl NT 

iNCWlN  PAC    JNIDN  CDL 
PIC  8iR  RANGER  STATION 
eaONvULE   MNTNC  STA 
BRAMSCQMB   3  NNvJ 

BRlOGEVlLLb  NNm 
BURNT  RANCH  1  S 
BUTLER   VALLEY  RANCH 
CALISTQGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAZAOERD 
CECIlVILLE    5  SE 
CLEAR  CREEK 
CL0V6RDALE   3  SSE 
COPCQ  NO    1  DAM 

CDVELO 

CRESCENT   CITY    1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMIN6S 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
PERNOALE    e  SSW 
FERNDAlE    2  NW 
FOREST  GLEN 

FORKS   OF  SALMON 
FORT  BRACC 
FORT   BRAGG  AVUTIDN 
FORT  OICK 

FORT   JONES   RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GA5QUET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEVILLE 
HAPPY  CAMP   RANGER  STA 
HAYFORK   RANGER  STATION 
HEALDSB JR& 
HEALDSBJRG  '^C  I 

HILTS 

HONEYDEW   Z  WSW 
HODPA 

lOLEWILO  HWY  MNTnC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

K0R8EL 

LAKE   PILLSBURY   NO  2 
LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

MAD  RlVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT   HEBPON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

DRICK  pRAlRlE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIBE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER    VALLEY  PH 
RICHARDSON   CflOVE    ST  PK 
SAINT  HElEi^A 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACGS   SPG5   LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH  MICKEY   ST  Pk 

trinity  dam  vista  pt 
tulElake  / 

UK  I  AH 

UKIAH  4  WSw 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WILLITS    1  NE 
HiLLOW  CREEK    1  Nw 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND   RANGER  STA 

BLUE    CANYON  WB  AIRPORT/ 
BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BUCKHOHN 

BUCKS   CREEk  PH 

BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    LI  Sh 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  fH 
CHALLENGE    RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


See  leleience  noles  lollowing  Sianon  Indu. 
-  289  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15  I  16     17  18 


clabkS  valley  huoo  «ch 

CkEARlA^E  HIGHLANDS 
COmASS£T   I  HUl 

colEhan  fisheries  STA 

COLFAX 

COLGATE  POmER  house 

COLUSA   1  SSm 

COOL 

CO<tNINC  HOUCHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  NSm 

DAVIS  CftEEt 

DEER  CREE<  fOREBAV 

DE  SA8LA 

DOBBINS   1  S 

ODwNievtLLE  HANCEfl  STA 
OUHNICAN 

OUNSHJIR  BiNCEft  STA 
EAST  Pk^K  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STiTlQN 

fall  river  hul  intake 
folSOh  dam 

FQRESTHiLL   ajlN&ER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

CEORCETOHN  RANGER  STA 
GIBSON  Htif  HNTNCE  STA 
COLO  RUN 

CftASS  VALiEV  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  OAH 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HlOOEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER   PIST  CRAVES  RCH 
lOHA  HILL 

jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 

LAKEPQRT 

lakeshqre 
lake  spauldinc 
lake  spaul0p4g  dam 

LEESVlLLE  kEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  wSw 

lovalton 

MADELINE   MNTNC  STA 

hanZanita  lake  // 
MARKLEV  COvE 

marysvillE 
Hc  Cloud 
middletokn 

MINERAL 

HOUNT  DANAH6R 

MOUNT  SHASTA  MS  CtTT  // 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLANO 
OROVILLE 
OftOVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIvER  POmER  house 

PLACERVtLLE 

PLACERVILLE  IPG 

PLATINA 

portola 

OUINCY 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 
REDOING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLiN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  HB  AIRPQRT 

SACRAMENTO  MB  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETQWN  i  E 
SIERRA  CITy 

SIERRAVlLLE   RANGER  STA// 
STONYFORO  CODLEY  RANCH 
5T0MYF0RD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  SESERVDIR 
STRAWBERRY'  VALLEY 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE   7  W 
VACAVlLLE 
VINTON 
VOLLHERS 

volTa  poher  house 

MHlSKEYTOHN  RES 
MiLLIAMS 
HiLLOfS 
WILLOMS  USSR 


BOCA 

.  SOOIE 

bridceport 
ceoarville 

donner  memorial  st  pk 


DOYLE 

DOVLE  3  SSE 
ELLCRY  LAKE 


22     23     24     25     26     27     28     29  30 


T         .06  .02 


lalaiancc  nolet  loUowing  Slalion  1 
-  290  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5       6  7 


12      13     14  15 


FLEMING   FISH  aNO  r.AME 
FORT  BIDwElL 
GEM  LAKF 

MEYERS  INSPECTION  STa 
MONO  LA<E 

S4&EHEN  CHEEK 
SECRET  VALLEY 
S0U4W  ViLl-EY 
STANOISH  1  E 
SUSANVILLE  filRPORT 

TAH06  CITY 
TERMO 

TRUCKEE   RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WODDFORDS 


ALAMO   1  N 
ARR0Y3  GRANOE 
BEN  LOMOND  ND  3 
BERKELEY 

BIC  SJR  STATt  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADlEv 
BURL  1 NCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  HESERVJIR 

CARMEL  VALLEi 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  £ 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  OHO 
CEPBER  RANCH 
CILROY 

CRROY  l*.  ESE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
H0LLIST6R   1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
lA  HONDA 

LIVERMQRE   COUNTY  F  0 

LDCKHDOn  I  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    HATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL    2  E 
MDRRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAClMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PAKINES   OHRwALL  RANCH 
PALO   ALTO   J«  MUSEUM 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  RDRLES 

PASO  R0«LES   FAA  ap 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMD  BEACH 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICArn  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEV 
REIjwOOO  CITV 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS   2  E 
SALINAS   FAi  fiP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISC:    r/B  aP 
S   F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  CREGDPID  2  SE 

SAN  JOSE 

SAN   LUIS   OfllSPO  PTLY 

san  mated 

santa  clara  university 
santa  c^uz 

santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOLEDAD 

SPHECK6LS  HWV  6RI0GE 

UPR   SAN   LEANDRO  FUTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   k  E 
WATSQNVlLLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


ANCIDLA 

ANTIUCH  FlBREBUARLi  Ml 
ANTIQCM  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NM 

BAKEKSFIELD  wB  AlftPORT 
6ALCH  POWER  HOJSE 
BLACKWELLS  CijRNER  2HNW 
BUTTQNWILLOW 
CALAVERAS   SIG  TRE^S 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


28     29  30 


following  Siaiion  Iud«z. 


DAILY  PRECIPITATION 

CiLlFORNU 


Day  of  Month 

Station 

0 

1   1  2  I  3 

4   1   5   1  6 

7   j   8   1  9 

13  [  14  j  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22     23  {  24 

25     26  27 

28     29  30 

31 

C4MP  Pardee 

CiTMEYS  W  BULL  RJt'  - 
(.HERRy  ViLL6>  OAH 
COALISCA 

.00 

co&lInca  1*  H^W 
CORCORa**  IH91C  0[ST 
DELANO 

DEL  PUERTO  HCi&O  CtM? 
0EH61«  3  NNE 

.00 
.00 
.00 
.00 

OUOLE Y5 

elECtra  poner  mouse 

ELLIOTT 

excheoufr  reservoir 

FIOOLETOk:*  lynch  P4NCH 

.00 
.00 
.00 
.00 

fIvE  POINTS  5  SSw 

FRESNO  WB  ilftPORT  R 

FRUNT  COVERNHEHT  CAMP 

ClENNVIllE 

GRANT  CROVE 

!oo 

.00 
.00 
.00 

crovelano  rancer  sta 

HANFORD 
METCH  mETCHY 
hunters  DA"! 
tORU 

.00 
.00 
.00 
.00 

I  ONE 

jomnsonoale 
kerlincer 

kern  river  ph  no  1 
kern  river  ph  no  3 

!oo 

.00 
.00 
.00 

K E T T lE MAN  CITY 

kettcEman  station 
knichts  ferry  2  s6 
lebec 

LE  GRAND 

!oo 

.00 
.00 
.00 

LGMMflN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE   OET  0AM 
LOOGEPQLE 

.00 
.00 
.00 
.00 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  OET  RESV 
MAOERA 

.oc 

.00 
.00 

.oc 

M  ANTE  C  A 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

!oc 
.oc 
.oc 
.00 

mgnddta  dam 

merceo  fire  station  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK   RANGER  S"A 

.oc 

.00 

.oc 

T 

T 

ORANGE  CO^E 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTJWAY 
PINE   FLAT  DAM 

'.00 

.oc 
.oc 
.oc 

pqrterville 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN   LUIS  0AM 

!oc 
■  oc 
.oc 
.oc 

sonora  rs 

so  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINCVULE  7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

.oc 
.oc 
.oc 
.oc 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANChD 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

.oc 

.00 
.00 
.00 

tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
tulEfielo 

TURLOCK 

.00 
.00 

.00 

VISAlIA 

MASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 

.oc 
loo 

.00 
.00 

WQFPOftO  HEIGHTS 

yosehite  pabk  headotrs 

.00 

SOUTH  COAST 

DKAINaCE  06 

ACT 0M-HU6B AHO  RDFC261D 
AUISO  CN  OAT  MT  EC  4*6 
ALPINE 

altaoena 

ANZA 

.oc 
.oc 
.n 
■  oc 

.16  .0 

ARROyO  seco  rs  ec  90SD 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  PCl'iSR 
BARRETT  QAM 
BEAUMONT 

.oc 
•  OC 
.0 

.e 
.1 

T  .8 

.  1 

BEL  AIR  PC   10  B 

BIG  BEAR  LXE 

BIG  BEAR   LAKE   DAH  // 

BIG  OALTON  OAH  PC223BE 

.0 
3.1 

.0 

T 

.0 

\     .09  1.12 

.53  1.53 

.0 

.  1 

.5* 

BIG  TUJJNGA  DAM  PCA60E 

BOUQUET  CANYON 
BURBANK  EO  PC226  B 
BUR8ANK  VALLEY  PMP  PlT 

.0 

.0 
.0 
.0 

) 

3 
3 

CACHUMA  DAM 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

CAHPO 

.0 

.1 

2.» 

) 
1 

.1 

0  notes  following  Slalion 

1.16 

T 

.38     ,13  .0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  I  H  I  12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CiNQGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSiJDRTH  FC2<fF 
CHULft  ViSTA 
CLAREMONT   PQhONA  CQL 
CQL6YS   FC   53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE    FC    193  B 
CRVSTAL   LAKF   FC  ilBJC 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACi 

OESCANSO  "ANGER  5TA 
DOWNEY   FO  FC107C 
DRY  CANVD^*  «ESERvaiR 
EL   CAPITfiN  OhH 

ELIZABETH   LAKE  FC128B 

ELSINQRE 

ESCONOIOO 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANA  5  N 

FQNTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCRE5T  HV 
GIBRALTAR   OAM  NO  2 
GILLESPIE  FIFLD 
glenoale  STAPEN  FCZ'SG 

CLENOORA   W£ST   FC  185 
HAINES  CYN  JPPER  FC367 
HEMET 

hENShaw  dam 

HOEGEES  fC   t>0  A 

lOYLLWUD  FIRE  OEPT 
JULlAH  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA   FC   251  B 
LACUNA  1EACH 

LAKESIDE    2  E 
LA  MESA 

) A  VERNE  HTS  FC  i&O  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  3528 
LDMPDC 

LONG  BEACH  PUS  SvC 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIPPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS   PRIETOS  RANGES  STA 

LYTLP  CREEK  HANGER  STA 

MOORPARK 

MT  BALDY   FC  65G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WUSDN  FC    339   B  / 
NEWBURY  PARK  4  Sw 
NEWHALL   SOlEDAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPDMO  2  NW 

OCEANSIDE 

DJAI 

OXNARO 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  E 
PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

PASAOENA 

PERRIS 

PIEORA  BLANCfl  CRD  STA 
PINE   CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  E5E 

PT  ARGUElLD   LIGHT  STA 
POMONA  CAL  PDLY 
POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHiTi 
PEDLANDS 

RIVERSIDE   FIfiE    ST;.  «3 
RIVERSIDE   EXP  STA 
SfiLSIPUEDES  CflGlNG  STfi 

SAN  BERNARDINO  CO  HOiP 
SANOBERG   PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  / 
SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN   DIMAS   FIftE    WD  FC95 

SAN  fernand:! 

SAN  GABRIEL  CANYQ-J  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCtZSBE 
SAN  GABRIEL  FIrtE  DEPT 
5AN  JACINTQ 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANIT4   FERN  FC'i32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  MARIA   ^-B  AltJPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SAUGUS  PWR   PL    NO  1 
SIGNAL   HILL    FC  '•IS 
SDMIS  3  NW 
SPADRA   PAC    FC    356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA   PATRUL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 


VAN  NUYS   FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 


.03 
.00 


.10     .11  .02 


DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST  197D 


Stdtion 

Day  of  Month 

O 

1    I   2   1  3 

4  I 

5    1  6 

7   ]  8 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  15 

18 

17  1 

le 

19  {  20  1  21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

(.ILNUT  PTL   ST4  PC  1028 

-MITTIE"   CTV  M  FC  106C 
vQftAA  LlNOA 

.00 
1.S7 
.00 
,00 

.23 

.»o 

.11 

.5* 

.09 

S0UTME4ST  OESgRT 
BASINS  0^ 

iOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAXEft  9  NNm 
BARSTOu 
BEAUMONT  1  E 

.22 

T 

.08 
.22 

.  15 

.03 

T 

T 

.10 

.07 

.05 
.12 

, 

BENTD-*  INSPECTION  STa 
BIC  PINES   PASK  FC  838 
BISHOP  CREE<    INTA«E   i  11^ 
BISHQP  f<S   AlRPOftT  R 
Bl VTME 

.3T 
1.02 

.01 
1.62 

.63 

.31 

.67 
.87 

.33 
.15 

.02 

.06 
T 

.  17 

.01 

flLVTHE   FAA  aiftPORT 
80RREC0  DESERT  PAflK 
BOULEVARD  NG  2 
BRAnlEY  2  5M 
CABAZ3N 

.73 
1.12 
1.71 

T 

.09 

.01 

.26 

.05 

.33  1.30 

T 

.15 

.97 

.09 

.03 
T 

.26 
.05 

.15 
T 

CALExICO  2  NE 
CANTU 

COYOTE  «ELlS 
OACCETT  FAA  aIrPQrT 
DEATH  VALLEY 

.15 
T 

T 

T 

.16 

.OB 

.03 

T 

.05 

.05 

.  10 

T 

.01 

7 

.21 
7 

7 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  SIDING 
EiGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRQ  2  SSi( 

.3* 
.09 

.07 
.12 

T 

T 

T  T 

.29 
.02 

T 

.01 

T 

T 

T 

.02 
.10 

.04 
.06 

.02 

.01 

.05 

FAIRMONT 

GOLD  dOCK  RANCH 

HAIWEE 

havfielo  Pumping  plant 
hesperia 

.00 
.19 
.33 
L.66 
.03 

.30 

.05 

T  T 

.  U 

.ii7 

.03 

.03 
.45 

.30 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

.02 
.O'V 

.8<r 

.00 

.63 

T 

T 

.16 

.02 
.0<. 

.03 

INYOKERN  ARMITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE   RANCH  // 
LAKE  ARRDHHEAD 

.00 
1.25 
1.38 

.43 
1.21 

T 

T 

.43 

.42 

.39 

T 

.50 

.<>3 

1.25 

.02 

.02 

.50 
.15 

7 

.  17 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

.00 
.36 

1.27 
.00 

•  29 

.07 

.21  T 

.01 

T 

.  15 

7 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JAC I NTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AlRPQRT 

NILANO 

.09 
3.15 
3.06 
1.45 

.10 

1.55 
.37 

T 

T 

T         .06  T 

1 .  S-i 

1.02 

.07 

.09 
.05 
.10 

.05 

7 

.45 
.25 

T 

.65 
.07 

.37 

OCOTIllO  wells 
palmdale 

PALMDALE   FaA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

.55 
.00 
.00 
.01 

•  2a 

T 

T 

T 

.oe 

.02 

.01 

.30 

T 

.11 

.25 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL   Inn  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

TRQNA 

.00 
.02 
.50 
.06 
.41 

.30 

T 

.OB 

.16 

T 

.02 

T 
T 
T 

.20 

.25 

thentynine  palms 
valyermo  ranger  sta 
victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 

1.24 
.30 
.01 

1.14 
.11 

.13 
.2' 

.02 

T         T  T 
T         .02  T 

1  .O*. 
.01 

.10 
.05 

.09 

.79 

T 

.16     7  T 
T  .03 

.06 

.05 

T 

.01 

7 

T 

7 

.01 

MILDROSE  RANGER  STA 

.09 

.09 

T 

T 

S*«  t«l*t»ncF  noi«*  lollowing  Siaiion  Indu. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  AUGUST 

Day  of  Month 

1970 
Oi 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

«          «  * 

NORTH  CC4ST 

0R1IN«CE  01 

ALDERPG I  NT 

MAX 
MIN 

93 
49 

88 
44 

90 
47 

89 

50 

63 
46 

93 

50 

90 
53 

46 

4' 

106 
55 

108 
51 

108 
52 

'•5 

93 
45 

9B 
48 

103 
49 

101 
49 

99 
47 

98 
46 

93 
48 

97 
47 

97 
46 

93 

46 

91 
51 

69 
46 

90 
48 

90 
51 

85 
52 

91 
50 

96 

50 

87 
45 

93.9 
48.5 

ANSWIN   P4C   UMIDN  COL 

MAX 
MIN 

81 
".9 

89 
59 

91 
56 

89 
4! 

80 
45 

P7 
54 

91 
50 

52 

55 

100 
64 

99 
60 

97 
56 

'1 
65 

93 
60 

91 
56 

90 
55 

90 
56 

87 

50 

86 
48 

83 
48 

81 
44 

62 
42 

79 
47 

63 
52 

67 
4f 

79 
41 

80 
45 

63 
4b 

84 
52 

60 
47 

77 
46 

86.9 
51.2 

810  B4R   R4NG6R  STATION 

MAX 
MIN 

95 
47 

92 
47 

97 
52 

100 
52 

95 
48 

92 
52 

92 
49 

6  5 
4b 

93 
51 

105 
55 

108 
55 

108 
55 

102 
50 

96 
51 

104 
57 

105 
55 

103 
55 

101 
53 

99 
49 

98 
51 

100 
51 

99 
53 

97 
51 

96 
50 

95 
49 

96 
48 

96 
46 

97 

50 

97 
51 

98 
55 

90 
48 

97.9 
51.1 

BUTLER   V4LLFY  RANCH 

MAX 
MIN 

75 
52 

74 
46 

79 
48 

72 
51 

70 
43 

64 
48 

76 
46 

76 
44 

82 

92 
51 

96 
51 

90 
51 

76 
51 

80 
46 

77 
51 

76 
51 

83 
42 

83 
42 

79 
".6 

75 
50 

73 
49 

72 
50 

72 
50 

62 
53 

74 
40 

74 
42 

70 
50 

65 

52 

76 
50 

83 
52 

75 
53 

77.2 
46.2 

CALLAHAN  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

90 
46 

92 
45 

99 
44 

9^ 
49 

90 
45 

90 
43 

88 
45 

8  7 
43 

45 

102 

100 
51 

99 
51 

96 
48 

97 
48 

99 
51 

98 
51 

95 
48 

93 
47 

93 
44 

93 
47 

92 
37 

91 
46 

89 
41 

90 
42 

91 
42 

88 
42 

93 
43 

91 
42 

92 
47 

88 
49 

87 
41 

93.1 
45.5 

CECILVILLE   5  SE 

MAX 
MIN 

83 
43 

89 
41 

91 
46 

87 
46 

64 
41 

84 
43 

79 
41 

37 

46 

96 

51 

95 
50 

93 
51 

68 
46 

94 

46 

95 
51 

91 
52 

90 
48 

88 
47 

88 

43 

89 
46 

90 
41 

87 
47 

85 
43 

86 
42 

66 
42 

85 
43 

86 
44 

89 
43 

88 
47 

82 
53 

82 
40 

68.0 
45.2 

CLOVEROtLE  i  SSE 

MAX 
MIN 

82 
50 

98 
49 

97 
49 

9.' 
49 

67 
49 

93 
53 

91 
61 

9  3 
59 

6C 

105 
59 

103 
49 

97 
50 

90 
48 

98 
49 

94 
50 

91 
50 

87 
47 

87 
47 

86 
46 

82 
49 

61 
50 

83 
49 

84 
49 

85 
49 

90 
44 

62 
48 

83 
46 

95 
47 

34 
49 

83 
48 

83 
49 

89.5 
50.1 

CDVELO 

MAX 
MIN 

94 
47 

91 
47 

94 

50 

100 
51 

91 
46 

86 

51 

91 
49 

45 

4e 

93 
51 

102 
49 

103 
50 

100 
46 

94 
48 

100 
50 

100 
51 

96 
46 

9b 
46 

94 
42 

94 
45 

93 
48 

94 
47 

90 
43 

90 
42 

91 
42 

92 
43 

63 
45 

90 
4b 

90 
48 

92 
46 

61 
44 

93.1 
46.9 

CRESCEMT  CITY   I  H 

MAX 
MIN 

64 
54 

76 
53 

73 
53 

61 
54 

68 
45 

70 
55 

69 

52 

51 

46 

75 
52 

73 
50 

64 
54 

59 
52 

60 
52 

59 
52 

58 
52 

56 
52 

55 
47 

54 

51 

55 
52 

55 
52 

55 
50 

66 
51 

67 
53 

68 
55 

62 
54 

57 
54 

b5 
5  1 

61 

54 

67 
57 

70 
50 

63.6 
52.0 

BUTTONS  LANDir:G 

MAX 
MIN 

69 
52 

75 
53 

82 
52 

6-' 
53 

66 
48 

81 

50 

68 
54 

54 

5S 

92 
56 

88 
51 

78 
52 

71 
52 

77 
53 

69 
53 

69 
49 

73 
50 

72 
51 

70 
■,9 

67 
50 

65 
49 

71 
49 

72 
46 

78 
49 

68 

51 

70 
52 

68 
52 

66 
50 

68 
52 

75 
49 

74.3 
51.4 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
42 

90 
36 

69 

40 

80 

82 

37 

72 
44 

79 
36 

39 

39 

96 
44 

99 
43 

94 
47 

90 
42 

91 
42 

96 
46 

92 
47 

73 
42 

70 
38 

70 
38 

71 
38 

90 
42 

89 
42 

60 
42 

76 
44 

84 
46 

82 
40 

64 
42 

88 

40 

90 
43 

67 
47 

79 
43 

84.5 
41.9 

EUREKA   1-e  CITY 

MAX 
MIN 

58 
52 

59 

52 

59 
51 

56 
51 

68 
48 

67 
54 

61 
53 

53 

5C 

75 
53 

61 

52 

58 
51 

59 
52 

55 
51 

55 

51 

59 
51 

57 
48 

57 
48 

56 

50 

55 

50 

54 
49 

57 
49 

59 
52 

61 
52 

57 
47 

60 
51 

57 
51 

60 
52 

58 

51 

65 
51 

62 
52 

59.7 
50.9 

FERNOAlE  Z  NiJ 

MAX 
MIN 

63 
49 

62 
51 

62 
51 

60 
51 

7  3 
43 

73 
56 

69 
54 

66 
49 

67 
40 

68 
45 

71 
44 

62 
50 

63 

50 

61 
48 

68 
50 

61 
50 

62 
42 

60 
43 

58 
49 

57 
50 

55 
49 

61 
49 

64 

52 

63 
53 

64 
48 

63 
49 

58 
51 

70 
52 

63 
53 

73 
50 

68 
47 

63.8 
49.0 

FOREST  GLEN 

MAX 

MIN 

90 
42 

91 
41 

95 
45 

98 
45 

94 
40 

88 
44 

88 

40 

43 

102 
49 

104 
47 

103 
48 

102 
43 

96 
45 

102 
48 

102 
46 

99 
48 

98 
46 

93 

43 

95 
44 

96 
44 

96 
46 

94 
43 

91 
41 

90 
42 

91 
42 

92 
41 

93 
41 

94 
45 

95 
49 

87 
41 

94.7 
44.  1 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

59 
46 

61 
48 

63 

50 

60 
4!? 

61 
4b 

68 
52 

61 
48 

50 

48 

68 
51 

68 
47 

60 
49 

60 
46 

62 
49 

60 
50 

58 
47 

55 
43 

58 
45 

55 
47 

57 
49 

57 
47 

57 
49 

58 
49 

63 

50 

63 

59 
48 

60 
50 

60 
50 

61 

50 

58 
52 

65 
50 

60.8 
48.3 

FORT    B»«CC  AVIATION 

MAX 
MIN 

FORT   JUNES   RANGER  STA 

MAX 
l^N 

90 
43 

92 
41 

98 
41 

98 
45 

96 
41 

91 
40 

90 
45 

39 

41 

102 
43 

102 
47 

101 
47 

100 
45 

98 
44 

102 
47 

101 
47 

99 
43 

96 
41 

95 
39 

95 
42 

95 
42 

95 
43 

92 
35 

92 
37 

9? 
37 

91 
36 

9? 
39 

93 
39 

96 
43 

94 
46 

88 
34 

95.2 
41  .8 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

67 
47 

68 
44 

65 
44 

65 

4e 

71 
45 

71 
46 

7C 
46 

44 

7  7 
45 

68 
49 

60 
50 

63 
49 

65 
46 

65 
44 

57 
48 

62 
48 

64 
46 

58 
49 

62 

48 

63 
47 

58 
48 

64 
47 

66 
44 

65 
44 

65 
44 

65 
45 

65 
43 

61 
4  5 

60 
47 

66 
52 

67 
47 

64.9 
46.5 

GR4T0N 

MAX 
MIN 

75 
50 

83 
44 

93 
43 

82 
44 

78 
39 

94 
42 

96 
46 

45 

48 

104 
47 

98 
46 

82 
47 

80 
46 

61 
43 

63 
44 

76 
45 

85 
43 

81 
45 

76 
46 

74 
49 

72 
48 

75 
48 

73 
43 

80 
39 

90 
40 

75 
44 

78 
42 

78 
47 

76 
50 

73 
50 

60 
45 

82.7 
45.1 

HAPPY   C5MP    RANGER  STA 

MAX 
MIN 

94 
4B 

92 
48 

98 
49 

101 
4  = 

94 

47 

91 
51 

87 
47 

46 

9  3 
54 

103 
54 

107 
51 

106 
55 

101 
51 

99 
52 

101 
55 

106 
56 

100 
51 

97 
49 

97 
46 

96 
48 

99 
49 

100 
51 

98 
52 

95 
45 

9  1 
44 

95 
47 

95 
48 

96 
48 

97 
51 

100 
52 

94 
49 

97.2 
49.8 

HEALDSBI.IRG 

MAX 
MIN 

93 
54 

100 
52 

91 
51 

84 
56 

95 
47 

96 
56 

97 
55 

54 

60 

104 

57 

94 
5? 

87 
52 

94 
52 

93 
51 

87 
52 

94 
50 

88 
50 

84 
52 

82 
51 

79 
50 

64 
51 

79 
50 

86 
51 

91 
46 

61 
46 

83 
52 

85 
47 

84 
52 

61 
51 

63 
56 

68 
51 

89.5 
51.9 

HILTS 

MAX 
MIN 

87 
52 

65 
46 

66 
47 

93 
53 

69 
48 

87 
48 

87 
50 

50 

47 

94 
51 

98 
56 

99 
58 

t  1 
49 

66 
49 

95 
50 

98 
52 

91 
51 

88 
49 

89 
-8 

86 

50 

89 
49 

93 
53 

91 
47 

88 
45 

89 
45 

87 
46 

69 

47 

68 
46 

90 
51 

69 
49 

94 
45 

89.8 
49.3 

HDOPA 

MAX 
MIN 

89 
46 

84 
48 

91 
51 

91 
50 

66 
46 

86 
52 

82 
49 

6  1 
48 

88 

51 

102 
56 

105 
55 

104 
56 

96 

51 

93 
52 

98 
50 

101 
55 

98 
54 

96 
53 

94 
49 

92 

49 

94 
50 

95 
51 

90 
48 

86 
49 

81 
47 

85 
43 

87 
51 

87 
52 

69 
51 

96 
53 

83 
49 

91.4 
50.5 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

79 
50 

89 
49 

85 
48 

Tj 
50 

87 
47 

91 
54 

62 
54 

49 

56 

95 
57 

63 
47 

77 
48 

63 

50 

82 
50 

75 
49 

80 
47 

83 
50 

79 
53 

72 
45 

72 
47 

74 
49 

74 
48 

75 
48 

83 
47 

78 
4b 

73 
50 

73 
47 

73 
48 

73 
46 

78 
55 

76 
48 

60.5 
49.4 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

63 
54 

65 
49 

60 
48 

59 
53 

73 
49 

70 
54 

69 
58 

50 

47 

86 
53 

68 
49 

62 
53 

65 
52 

64 
49 

62 
50 

62 
48 

60 
49 

59 
47 

60 
50 

61 
50 

62 
51 

57 
50 

58 
52 

65 
53 

61 
47 

62 
47 

57 

52 

63 
52 

62 
53 

69 
53 

68 
51 

64.5 
50.7 

LAKE    PILLSBURY    NO  2 

MAX 
MIN 

LAVA    BEOS    NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

83 
50 

83 
45 

79 
51 

92 
52 

86 
4B 

64 
46 

64 
46 

33 
43 

7  8 
49 

87 

51 

95 
58 

91 
57 

92 

62 

6b 
51 

89 
53 

95 
57 

96 
52 

88 
52 

87 

50 

86 
53 

85 

50 

67 

52 

89 
46 

65 
48 

82 
47 

83 
46 

84 

48 

82 
45 

86 
51 

90 
49 

84 
42 

86.5 
49.7 

MOUNT    HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

81 
41 

81 
36 

82 
36 

BB 
42 

86 
40 

85 
38 

83 
36 

32 

36 

66 

40 

92 
45 

91 
44 

91 
'1 

86 
39 

67 
42 

93 
44 

69 
39 

88 
40 

87 
37 

63 
39 

85 
37 

86 
41 

86 
33 

83 
32 

83 
3? 

84 
34 

83 
35 

8? 
35 

85 
40 

86 
40 

8? 

28 

65.3 
37.9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

81 
52 

90 
52 

88 
54 

71 
5  2 

82 
47 

90 
56 

90 
52 

?  6 
52 

10  2 
57 

97 

57 

92 
51 

84 
52 

P5 
53 

82 
53 

74 
53 

60 
51 

79 
52 

76 
52 

73 
50 

71 
50 

71 

50 

73 
50 

76 
49 

82 
47 

8  1 
50 

72 
52 

74 

50 

73 
53 

72 
51 

78 
55 

80 
48 

61.2 
51.7 

ORICK    PRAIRIE    CREEK  PK 

MAX 

Mm 

65 
52 

66 
51 

63 
51 

59 
52 

76 
39 

75 
46 

72 
52 

76 
45 

42 

86 
45 

86 

65 
44 

68 
50 

67 
45 

63 

51 

66 
51 

68 
46 

64 
39 

60 
39 

64 
39 

63 
39 

61 
31 

58 
31 

67 
34 

66 
40 

62 
42 

58 
51 

68 

51 

66 
63 

65 
52 

69 
5  4 

67.5 
45.2 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

94 
48 

95 
49 

95 
51 

90 
50 

91 
46 

86 
53 

85 
49 

9  1 
49 

52 

107 
51 

106 
55 

104 
55 

98 
52 

100 
52 

105 
52 

101 
56 

99 
49 

97 

52 

95 
49 

98 
47 

99 
51 

98 
51 

95 
49 

88 
47 

91 

94 
48 

94 

50 

93 
50 

99 
52 

88 
56 

88 
48 

95.7 
50.5 

PETALUMt   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

85 
51 

90 
50 

85 
47 

79 
52 

82 
48 

84 
54 

84 
53 

95 
51 

103 
53 

103 
54 

93 
51 

79 
52 

89 
51 

66 
49 

82 
52 

85 
50 

82 
51 

62 
52 

7  4 
51 

72 
50 

79 
50 

72 
51 

79 
50 

61 
50 

74 
45 

73 
52 

60 
4b 

61 
51 

75 
52 

74 
56 

77 
50 

62.5 
50.8 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

64 
49 

64 
49 

65 
50 

64 

49 

72 
48 

69 
52 

68 

50 

65 

50 

49 

74 
50 

70 
49 

61 
49 

65 
49 

60 
49 

56 
49 

62 
47 

61 
46 

62 
45 

58 
44 

56 
46 

55 
47 

58 
49 

68 
51 

69 
49 

72 
47 

66 
46 

67 
48 

66 
46 

61 
50 

66 
54 

71 
47 

64.9 
46.5 

POTTER    VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

94 
53 

95 
51 

98 
54 

92 
55 

93 
49 

90 
53 

91 
49 

98 
49 

107 
55 

105 
56 

106 
54 

107 
55 

103 
53 

102 
54 

102 
53 

101 
54 

101 
51 

95 
50 

96 
45 

95 
49 

96 
51 

96 

51 

91 
4b 

91 
47 

92 
48 

91 
48 

93 

51 

96 
52 

92 
51 

82 
46 

67 
46 

96.1 
50.9 

RICHARDSON   GROVE    ST  PK 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 
51 

86 
53 

65 
54 

76 
49 

89 

50 

88 
53 

80 
54 

85 
50 

103 
51 

102 
53 

105 
53 

92 
51 

103 
50 

94 
50 

91 
51 

86 
51 

92 
50 

92 
50 

90 
51 

93 
52 

91 
51 

65 
51 

66 
49 

8b 
49 

87 
49 

8b 

54 

90 
54 

67 
53 

88 
53 

75 
49 

89.3 
51.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

MOI 

89 
51 

97 
49 

87 
50 

76 
54 

68 
47 

97 
50 

89 

50 

101 
49 

105 
53 

104 
52 

97 
49 

89 
49 

'  3 
54 

87 
50 

85 
54 

92 
53 

89 
46 

66 

50 

62 
46 

79 
45 

81 
48 

80 
49 

85 
45 

91 
43 

83 
44 

81 
49 

B2 
48 

62 
53 

80 
52 

63 
51 

88 

46 

88.0 
49.4 

San  RAFAEL 

MAX 
MIN 

76 
52 

85 
52 

85 
50 

74 
52 

60 
47 

83 
64 

80 
57 

96 
52 

97 
58 

97 
59 

89 
52 

60 
50 

80 
52 

84 
52 

73 
50 

79 
49 

80 
51 

80 
52 

78 
47 

75 

51 

7  3 
50 

73 
50 

74 
51 

81 
49 

82 
49 

75 
53 

75 
50 

73 
51 

72 
49 

74 
57 

78 
52 

80.  1 
51.6 

S«*  Rafaranca  Notas  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ^  ''ill°lV' 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  ! 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

S  1  9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S4NT4  «0S4 

MAX 
MIN 

ST 
51 

93 
49 

88 
47 

78 
50 

90 
45 

95 
52 

93 

51 

96 
5  1 

104 
54 

99 
54 

94 
52 

80 
50 

67 
49 

66 
48 

83 
50 

87 
49 

84 
48 

78 
50 

75 
49 

74 

50 

77 
49 

74 
49 

60 
50 

65 
44 

60 
48 

77 
50 

79 
46 

76 
48 

74 
50 

78 
66 

6' 
49 

84.3 
49.6 

SiwvERS  BAO  O/kNGEIt  SXi 

MAX 
MIN 

90 
i>8 

88 
46 

94 

50 

97 
50 

92 
45 

89 
48 

89 
46 

65 
44 

91 
48 

100 
53 

103 
54 

102 
55 

99 
53 

95 
51 

99 
55 

103 
55 

98 
52 

95 

52 

94 
47 

94 
48 

95 
50 

98 
55 

98 
43 

96 
41 

90 
46 

92 
46 

92 
47 

92 
47 

95 
51 

96 
52 

92 
45 

94.6 
49.3 

SCOTU 

MAX 
MIN 

67 
52 

64 
52 

67 
52 

61 
51 

61 
46 

78 
57 

72 
55 

68 

70 
47 

78 
65 

83 
52 

76 
51 

61 

50 

69 
51 

66 
51 

65 
51 

69 
46 

70 
45 

65 
49 

62 
50 

62 
50 

60 
49 

62 
5! 

63 
52 

66 
47 

66 
52 

64 
51 

58 
52 

72 
52 

70 
51 

79 
50 

67.5 
50.8 

SHE1.TER  C0V6 

MAX 
MIN 

50 
65 

73 
48 

63 
51 

65 
54 

72 
48 

65 

53 

71 
55 

79 
57 

80 
55 

8? 
54 

61 
51 

58 
48 

67 
53 

66 
50 

57 
50 

57 
51 

56 
50 

58 
51 

54 

46 

54 
47 

56 
46 

56 
46 

62 
47 

63 
47 

55 
49 

61 
49 

57 
49 

60 
49 

56 
50 

64 
52 

65 
48 

62.7 
50.6 

MAX 
MIN 

92 

98 
46 

9  I 
46 

79 
53 

89 
41 

92 
49 

92 
47 

100 

106 

105 
50 

98 
44 

96 
49 

93 
46 

94 
46 

82 
47 

68 
45 

88 
46 

89 
46 

85 
46 

81 
45 

79 
49 

78 
49 

86 
43 

90 
40 

63 
41 

82 
43 

62 
43 

62 
44 

82 
45 

82 
54 

85 
43 

88.7 
46.1 

TRINITY   UaH   VIST4  CT 

MAX 
MIN 

65 

52 

SB 

51 

91 
54 

95 

55 

90 
51 

88 
52 

90 
51 

86 
48 

68 
4  8 

94 
57 

98 
58 

97 
59 

98 
55 

95 
55 

96 
58 

95 
59 

92 
57 

91 
60 

89 
52 

89 
54 

91 
54 

92 
58 

69 
55 

86 
54 

87 
52 

66 
52 

65 

50 

67 
50 

76 
53 

90 
56 

62 
52 

89.9 
63.9 

TULELIKE 

MAX 
MIN 

6^ 

64 

40 

92 
41 

9? 
46 

89 
41 

86 
40 

86 

42 

81 
39 

69 

94 
42 

94 
47 

93 
47 

91 
45 

91 
45 

95 
46 

95 
46 

91 
45 

69 
44 

86 
42 

67 
42 

89 
41 

69 
43 

88 
41 

85 
37 

85 
35 

65 
37 

64 

38 

86 
39 

91 
42 

85 
44 

61 
36 

68.3 
41.9 

UKI4H 

MAX 
MIN 

92 
52 

96 
53 

100 
53 

92 
55 

89 
50 

38 
56 

87 
54 

99 
5  1 

106 

105 
57 

107 
55 

103 
52 

99 
54 

102 
57 

97 
54 

99 
53 

94 
51 

95 
50 

95 
47 

92 
49 

92 
48 

89 
48 

91 
46 

92 
47 

92 
46 

91 
47 

94 
47 

95 

51 

91 
51 

99 
52 

89 
47 

95.7 
51.3 

HESVERVILlE   RiNCER  ST» 

is 

90 
".6 

89 
44 

96 
47 

98 

50 

94 
4  5 

89 
47 

90 
47 

66 
43 

93 
47 

100 
48 

102 
51 

102 
51 

100 
48 

96 
48 

101 
50 

99 
49 

97 
49 

95 
48 

94 
45 

93 
46 

95 

45 

95 
48 

92 
43 

90 
43 

91 
44 

90 
42 

90 
41 

92 
42 

93 
45 

95 

5) 

65 
41 

93.9 
46.3 

WEED  FIRE  (JEPlRTtENT 

MAX 
MIN 

WILLlTS    1  NE 

MAX 
MIN 

8". 
46 

89 
44 

90 
47 

88 
49 

82 
41 

80 
49 

80 
43 

91 

100 
47 

99 
49 

99 
46 

96 
46 

92 
44 

92 
47 

96 
47 

92 
48 

90 
43 

87 
44 

87 
40 

87 
42 

67 
44 

65 
45 

80 
44 

83 
42 

64 
38 

62 
40 

66 
41 

88 
44 

86 
44 

61 
49 

80 

87.8 
44  .  5 

hiuOn  creek  j  nh 

MAX 
MIN 

95 
43 

90 
42 

96 
44 

96 

92 
40 

92 
44 

65 
42 

06 

94 

106 
49 

108 
47 

107 
48 

102 
52 

99 
53 

103 
58 

105 
55 

101 
54 

98 
48 

95 
44 

97 
45 

100 
46 

100 
47 

95 
45 

92 
45 

69 
42 

92 
49 

95 
49 

95 
51 

95 
51 

99 
55 

90 
48 

96.4 
47.6 

vreka 

•        ■  * 

MAX 

MIN 

91 
54 

87 
52 

91 
51 

97 
57 

93 
52 

88 
52 

90 
51 

84 

87 

95 
56 

100 
57 

100 
59 

98 
56 

93 
53 

95 
58 

100 
58 

97 
55 

94 
55 

94 
51 

92 
53 

93 
53 

95 
56 

94 

50 

91 
49 

92 
49 

69 
49 

89 
49 

90 
51 

90 
53 

95 
57 

69 
47 

92.7 
53.0 

SHCRiH^NTD 

ORAINSOE  3? 

4DIN  R4MGER  SrajION 

MAX 
MIN 

83 
42 

88 
38 

93 
38 

90 
48 

85 
41 

85 
43 

83 
42 

86 

92 

95 
45 

94 
46 

91 
49 

90 
42 

93 
46 

96 
44 

92 
45 

87 
43 

88 
46 

86 
45 

87 
36 

90 
43 

69 
46 

86 
42 

85 
41 

85 
34 

65 
38 

65 
42 

68 
41 

90 
45 

91 
44 

61 
37 

88.4 
42.0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

ii 

85 
37 

85 
35 

87 
38 

94 
43 

88 
40 

87 
38 

88 
37 

86 

91 

90 
41 

97 
42 

94 

41 

93 
45 

90 
42 

90 
43 

96 
45 

90 
40 

68 
42 

88 
39 

86 
37 

87 
38 

90 
42 

90 
41 

88 
36 

88 
37 

88 
34 

86 
33 

8  5 
35 

87 
44 

85 
43 

88 
35 

66.9 
39.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

87 
55 

93 
54 

96 
54 

97 
58 

86 
54 

90 
55 

95 
62 

94 

92 

100 
68 

103 
69 

102 
68 

99 
65 

99 
66 

98 
65 

96 
64 

95 
64 

94 
63 

92 
62 

92 
57 

91 
57 

90 
59 

88 
54 

90 
58 

94 
56 

90 
52 

87 
53 

92 
54 

90 
62 

89 
52 

85 
54 

93.1 
59.3 

8ERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

SLUE    CA'IYDN   UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
54 

81 

58 

81 
63 

78 
59 

76 
58 

79 
58 

79 
58 

81 
59 

85 

87 
67 

87 
67 

86 
66 

85 
63 

85 
63 

84 
67 

83 
67 

80 
64 

79 
63 

79 
61 

79 
61 

80 
59 

78 
60 

77 
58 

60 
59 

77 
58 

77 
58 

78 
59 

79 
61 

73 
60 

72 
56 

73 
66 

60.0 
60.7 

BOWMAN  lAf, 

MAX 
MIN 

87 
50 

83 
53 

83 

57 

79 
56 

78 
55 

31 
52 

83 

86 

88 

60 

87 
59 

67 
58 

88 
58 

85 
52 

85 
58 

84 
59 

81 

60 

79 
59 

80 
56 

79 
55 

61 
55 

79 
55 

79 
55 

81 
5  3 

78 
53 

78 
53 

78 
55 

76 
59 

78 
59 

75 
56 

75 
51 

61.4 
55.5 

BRANNAN  ISLAM, 

MAX 
MIN 

79 
52 

91 
53 

96 
57 

89 
52 

76 
59 

81 
59 

90 
62 

88 
60 

97 
58 

100 
59 

104 
60 

97 
51 

89 
56 

93 
59 

102 
55 

89 

50 

91 
56 

87 
51 

85 
54 

62 
41 

79 
41 

85 

50 

76 
52 

83 
53 

85 
53 

88 
53 

80 
50 

86 

85 

80 

79 

87.5 
53.9 

BROOKS    CASNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

93 
52 

97 
58 

103 
57 

102 

50 

100 
55 

98 

102 

105 
54 

107 
54 

107 
55 

102 
55 

103 
53 

101 
59 

99 
57 

97 
48 

96 
49 

96 
49 

95 
53 

92 
47 

95 
49 

98 
53 

94 
47 

91 
43 

95 
50 

95 
54 

95 

50 

67 
48 

98.0 
52.4 

BURhEY 

MAX 
MIN 

83 
38 

85 
41 

90 
40 

90 
43 

87 
41 

83 
40 

85 
40 

86 

88 

94 
41 

94 
43 

92 
39 

92 
43 

91 
43 

95 
45 

91 
38 

8" 
40 

89 
46 

87 
40 

86 
38 

87 
36 

69 

42 

86 
36 

86 
34 

66 
35 

85 
33 

83 
31 

85 
32 

SB 
43 

90 
44 

81 
34 

87.8 
39.4 

CANYON  CAF 

MAX 
MIN 

84 
41 

84 
44 

91 
48 

88 
47 

66 
44 

86 
42 

86 
40 

85 

87 

94 
48 

96 
46 

94 
44 

93 
44 

91 
45 

92 
47 

93 
45 

80 
49 

86 
51 

66 
-.7 

87 
46 

86 
45 

85 
44 

86 
43 

84 
42 

67 
41 

64 
40 

85 
40 

85 
43 

88 

50 

68 
46 

82 
41 

87.7 
44.5 

CENTERV'LLE  RH 

MAX 
MIN 

98 
52 

99 
53 

103 
61 

100 
57 

95 
51 

97 
53 

98 
55 

96 

102 

105 
56 

106 
55 

106 
57 

104 
58 

103 
60 

103 
59 

103 
59 

101 
56 

98 
53 

97 
50 

95 
49 

93 
50 

87 
48 

95 
48 

97 
47 

94 
48 

95 

50 

94 
51 

96 
52 

95 
51 

90 
52 

99.2 
53.5 

CHESTER 

MAX 
MIN 

86 
38 

89 
38 

92 
43 

87 
43 

64 
38 

86 
37 

85 
37 

91 

91 

95 
43 

93 
42 

92 
39 

90 
41 

92 
41 

93 
44 

90 
39 

90 
38 

87 

90 
39 

87 
31 

89 
39 

85 
41 

84 
38 

66 
36 

64 
36 

83 
34 

64 
35 

90 
37 

67 
37 

8  1 
41 

80 
37 

87.8 
38.9 

CHico  Experiment  sta 

MAX 
MIN 

94 

55 

102 
56 

103 
64 

97 
61 

91 
54 

96 
58 

95 
59 

101 

102 

104 
63 

104 
61 

104 
58 

101 
59 

100 
61 

99 
59 

97 
58 

97 
58 

96 

63 

94 
55 

92 
51 

91 
53 

90 
54 

91 
51 

94 
53 

92 
57 

90 
50 

94 
50 

92 
54 

92 
60 

64 

55 

92 
53 

95.8 
56  .  B 

clarksbliRg 

MAX 
MIN 

81 
50 

92 
53 

96 
56 

92 
52 

76 
52 

67 
55 

95 
56 

89 
54 

97 
58 

102 
60 

104 
57 

100 
53 

91 
51 

95 
55 

94 
53 

90 
53 

94 
57 

67 

56 

87 
51 

86 
51 

83 
49 

85 
50 

80 
51 

87 
52 

92 
53 

64 
51 

63 
48 

87 
50 

68 
53 

85 
54 

83 
52 

89.5 
53.1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

94 

50 

96 
50 

96 

51 

99 
52 

96 
58 

91 
57 

91 
59 

94 
4  8 

98 
48 

103 
50 

104 
47 

105 
48 

104 
51 

101 
54 

102 
52 

101 
45 

99 
47 

96 
46 

97 
41 

96 
44 

95 
45 

96 
47 

92 
44 

93 
45 

94 
42 

94 
43 

92 
43 

95 
46 

94 
47 

92 
42 

65 
42 

96.4 
47.9 

COLFAX 

MAX 
MIN 

94 
61 

95 
63 

92 
64 

^^ 
62 

91 
63 

102 
64 

97 
66 

103 
68 

90 
68 

96 
65 

102 

67 

93 
66 

94 
65 

92 
65 

91 
63 

88 
62 

91 
63 

90 
58 

89 
60 

86 
55 

COLUSA   1  SSm 

MAX 
MIN 

94 
51 

100 
57 

99 
60 

96 
54 

91 
51 

98 
57 

95 
58 

99 

104 

104 
60 

103 
58 

100 
58 

101 
56 

100 
60 

97 
55 

97 
54 

96 
59 

93 
62 

93 
59 

91 
51 

91 
50 

68 
53 

9  1 
49 

94 

50 

92 
54 

89 
49 

93 
50 

93 

51 

92 
55 

88 
54 

90 
52 

95.2 
64.9 

DAVIS  2  HSW 

MAX 
MIN 

B4 

12 
■j^ 

'n 

'lb 

Bl 
50 

■50 
5? 

9t 
^4 

■)3 
1 

97 
54 

lo:- 

57 

104 

5  1 

102 

51 

94 

50 

100 
52 

98 
52 

9  1 
52 

95 
64 

94 

37 

9  1 
40 

4E 

47 

i9 

4f 

47 

50 

45 

89 
4£ 

90  R7 
51  52 

84 

50 

91,8 
51  .  1 

OEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

80 
50 

61 
49 

86 
51 

87 
56 

65 
56 

83 

57 

85 

57 

84 

87 

89 
59 

92 
60 

93 
64 

69 
63 

90 
59 

69 
62 

88 

62 

84 
58 

84 
59 

64 
61 

86 
58 

63 
56 

84 
57 

65 
54 

82 
56 

81 
57 

83 
58 

65 
60 

65,5 
57.6 

OE  SABL^ 

MAX 
MIN 

88 
50 

92 
53 

92 
56 

90 

66 
52 

83 
52 

88 
59 

91 
53 

94 
55 

96 
57 

99 
57 

98 
57 

95 
56 

93 
57 

93 
58 

93 
54 

93 

60 

90 
61 

88 
58 

88 
53 

67 
53 

68 

52 

86 
52 

66 
55 

87 
52 

85 
50 

87 
49 

89 
52 

87 
55 

84 

53 

49 

89.9 
54.4 

DOBBINS  1  S 

MAX 

MIN 

91 
50 

95 
53 

93 
57 

89 

56 

89 
53 

93 
52 

93 
53 

95 
53 

99 
55 

101 
57 

102 
56 

98 
56 

98 
55 

98 
55 

96 
56 

96 
54 

95 
60 

93 
60 

93 
57 

90 
52 

90 
54 

90 
54 

90 
50 

93 
49 

90 
5  1 

68 

50 

90 
5  1 

91 
54 

90 
57 

84 
53 

6  8 

50 

92.9 
54.0 

DOknievulE  ranger  sta 

MAX 
MIN 

83 
44 

87 
46 

90 
49 

90 
51 

88 
48 

86 
46 

86 
46 

87 
46 

89 
46 

93 
49 

96 
52 

95 
49 

95 
48 

93 
46 

93 
48 

92 
49 

91 
51 

68 

56 

88 

53 

87 
49 

87 
49 

88 
49 

85 
47 

86 
44 

88 
44 

66 
46 

66 
46 

85 
48 

87 
52 

65 
50 

61 

88.4 
48.2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

88 
55 

93 
58 

98 
60 

95 
58 

90 
57 

90 
57 

94 
58 

93 
58 

97 
58 

100 
61 

101 

60 

100 
60 

98 

60 

99 
60 

99 
60 

95 
57 

94 

60 

95 
59 

92 
55 

91 
54 

92 
55 

91 
56 

68 
53 

89 
53 

91 
54 

68 
51 

87 
52 

90 
55 

93 
58 

90 
62 

82 
50 

93.0 
56.6 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

60 
54 

90 
56 

96 
56 

85 
54 

75 
54 

66 
59 

92 
59 

86 
56 

100 
60 

104 
63 

Sic 

104  97 
60  53 
R»lor«nc«  ^ 

87     95  88 
55     57  53 
ot««  ToUowlng  Slal 

92  89 
52  57 
on  Index 

65 
55 

83 
51 

82 
51 

78 
50 

61 
50 

76 
52 

6! 
56 

69 
54 

79 
52 

79 
54 

83 
53 

82 
52 

79 
56 

80 
64 

86.7 
64.8 

-  296  - 


.  .   ,  DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  auGuST  1970 


Station 

Day  of  Month 

o 
D> 
Id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FDLSQH  DAM 

MIN 

87 
51 

95 
53 

100 
6? 

98 
53 

85 
55 

90 
56 

97 
60 

95 

57 

99 
63 

103 
63 

105 
65 

104 
63 

99 
56 

100 

59 

99 
57 

97 
59 

97 
63 

95 
62 

93 
58 

93 
52 

89 

51 

89 
52 

87 
51 

91 
53 

94 

57 

90 
51 

67 

53 

92 
52 

92 
54 

90 
54 

67 
54 

94,2 
56.4 

GEORGETOWN   RANGE"^  STA 

MIN 

85 
57 

89 
58 

92 
56 

92 
63 

88 
59 

87 

58 

90 
60 

89 
59 

94 
64 

96 
62 

99 
67 

99 
67 

92 
63 

95 
64 

95 
65 

93 
64 

91 
62 

89 
61 

89 
61 

68 
61 

69 
61 

86 
58 

87 
58 

91 
58 

88 
55 

86 

59 

88 
60 

90 
61 

86 
52 

81 
55 

90.  2 
60.3 

GRASS    VALLEV    no  2 

MIN 

84 
51 

88 
53 

92 
58 

92 
5d 

85 
55 

86 
53 

89 
55 

89 
54 

92 
56 

96 
59 

99 
59 

98 
60 

96 
57 

95 
56 

96 
59 

93 
58 

91 
61 

90 
62 

87 
59 

89 
55 

88 
56 

69 
56 

85 
52 

87 
52 

90 
53 

87 
52 

86 
53 

87 
55 

90 
57 

88 
53 

79 
51 

89.8 
55.7 

HAT   CREE«   PH  NO  1 

MIN 

87 
*0 

38 
43 

93 
42 

96 
43 

91 
41 

88 

41 

90 
41 

90 
38 

93 
37 

96 
41 

100 
45 

99 
41 

97 
45 

96 
45 

98 
46 

97 
41 

94 
42 

92 
47 

"2 
41 

91 
40 

91 
39 

93 
44 

91 
39 

88 
36 

90 
37 

88 
36 

87 
34 

89 
35 

90 
47 

93 
46 

65 
36 

92.0 
41.0 

JESS  VALLEY 

MIN 

83 

42 

86 
42 

93 

43 

90 
48 

B6 
43 

88 
42 

8( 
42 

83 
40 

91 
43 

96 
45 

94 
48 

91 
49 

87 
46 

90 
43 

94 
51 

91 
51 

86 
46 

85 
48 

85 
•i4 

83 
42 

88 
43 

89 
46 

85 
47 

83 
41 

84 
46 

83 
39 

86 
43 

85 
42 

89 
47 

85 
52 

81 
41 

87.3 
44  .  7 

LAKEPORT 

MIN 

9!> 
53 

100 
52 

101 
54 

97 
54 

94 
48 

94 
52 

95 

50 

95 
50 

100 
54 

107 
55 

104 
53 

105 
53 

103 
54 

103 
54 

101 
55 

100 
52 

97 
52 

97 
50 

97 
45 

95 
50 

96 
51 

92 
52 

95 
48 

95 
47 

93 
46 

93 
47 

95 
47 

93 
51 

92 
52 

90 
48 

91 
45 

97.0 
50.8 

LAKESHORE 

MIN 

93 
53 

100 
64 

99 
51 

92 
57 

91 
5  6 

93 
55 

93 
60 

98 
65 

103 
67 

103 
58 

102 
59 

102 
58 

102 
57 

103 
66 

99 
59 

96 
55 

96 
55 

94 

56 

93 
55 

94 
54 

96 
51 

93 
55 

92 
49 

93 
50 

90 
51 

92 
49 

94 
47 

95 
49 

95 
55 

84 
55 

87 
50 

55.5 

LAKE  SPAULDING 

MIN 

78 

<.o 

82 
40 

83 
47 

80 
48 

78 
45 

80 
40 

80 
42 

82 
49 

86 
45 

89 
47 

88 
50 

87 
49 

85 
46 

86 

42 

95 
48 

84 
46 

80 
42 

79 
52 

80 
46 

80 
47 

81 

46 

79 
47 

78 
43 

82 
39 

79 
42 

78 
43 

77 
44 

79 
49 

79 
49 

75 
45 

76 
40 

61.1 
45.2 

LAKE    SPAULDING  .)AM 

MIN 

80 
48 

84 
49 

84 
56 

82 
55 

79 
52 

31 
50 

80 
52 

83 

50 

88 
53 

88 
56 

89 
58 

88 
57 

b6 
55 

86 
52 

86 
58 

85 
56 

83 
57 

80 
57 

80 
55 

79 
54 

81 
53 

80 
55 

79 
52 

83 
50 

81 
52 

79 
51 

77 
51 

79 
56 

80 
56 

79 
53 

75 
48 

82.1 
53.5 

MANZANITA  LAKE 

MIN 

75 
46 

78 
49 

82 
50 

84 
45 

81 
41 

78 
41 

80 
42 

80 
44 

81 

46 

66 
46 

69 
49 

89 

46 

88 
46 

85 
45 

86 
42 

85 
40 

84 
46 

62 
49 

82 
45 

82 
42 

79 
43 

61 
45 

79 
40 

78 
38 

80 
41 

79 
38 

76 
38 

79 
40 

80 
41 

60 
47 

74 
37 

81.4 
43.5 

MARKLEY  COVE 

MIN 

87 
53 

94 

57 

98 
56 

96 
51 

87 
51 

91 
53 

96 
59 

94 
57 

98 
53 

101 
58 

102 
57 

101 
56 

101 
56 

100 
56 

98 
56 

98 
53 

95 
58 

92 
55 

92 
51 

92 
51 

89 
50 

91 
50 

88 
50 

90 
51 

94 

50 

87 
47 

67 
48 

89 
53 

90 
54 

90 
50 

65 
51 

93.3 
53.5 

MAPYSVILLE 

MIN 

92 
52 

96 
58 

101 
64 

100 
56 

92 
55 

94 

60 

100 
61 

97 
58 

105 
61 

103 
65 

106 
63 

105 
63 

100 
58 

103 
63 

101 
54 

100 

63 

99 
69 

99 
66 

98 
58 

94 
55 

93 
54 

93 
57 

92 
53 

92 
55 

96 
58 

93 
52 

90 
55 

93 
55 

95 
59 

95 
57 

90 
57 

58.5 

MC  CLOUD 

MIN 

64 
43 

86 
45 

90 
44 

95 
46 

87 
43 

35 
42 

85 
45 

84 
43 

87 
42 

95 
47 

96 
47 

97 
48 

94 
49 

92 
49 

94 
48 

95 
43 

94 
45 

88 
48 

86 
42 

86 
41 

68 
39 

90 
40 

69 
38 

64 
38 

85 
39 

85 
36 

84 
34 

86 
35 

87 
40 

90 
47 

80 
36 

42  .6 

MINEPAL 

MIN 

77 
36 

81 
41 

86 
44 

65 
43 

82 
40 

81 
39 

82 
39 

81 
39 

84 

39 

88 
46 

90 
45 

89 
42 

89 
43 

81 
44 

88 
46 

87 
39 

87 
43 

64 
49 

83 
46 

85 
39 

81 
39 

84 
42 

83 
40 

61 
36 

63 
38 

82 
36 

81 
36 

79 
38 

80 
51 

78 
45 

75 
38 

8  3.1 
41.3 

MOUNT    SHASTA    WB  CITY 

MIN 

83 
48 

85 
52 

92 
49 

95 

50 

83 
hi 

83 
-.6 

83 
52 

81 
49 

90 
55 

95 
54 

95 
53 

92 
5  2 

CO 
56 

92 
50 

93 

52 

88 
49 

87 
51 

85 
52 

65 
^6 

86 
47 

88 
46 

85 
46 

82 
42 

83 
46 

82 
44 

82 
42 

84 

42 

65 
42 

89 
50 

78 

50 

78 
42 

48.5 

NEVADA  CITY 

MIN 

84 
43 

96 
45 

91 
49 

91 
50 

88 
47 

89 
46 

88 
46 

90 
46 

91 
48 

93 
50 

97 
51 

98 
50 

95 
48 

95 
47 

93 
43 

93 
50 

92 
54 

90 
51 

89 
53 

89 
42 

88 
48 

89 
49 

86 
45 

87 
43 

87 
44 

66 
44 

65 
45 

66 
46 

87 
50 

84 
48 

60 
44 

47.2 

ORLANO 

MIN 

91 
56 

95 
61 

104 
63 

99 

57 

93 
55 

93 
59 

96 
61 

95 
65 

101 
63 

104 
62 

104 
62 

104 
60 

101 
61 

100 
64 

101 
60 

98 
58 

97 
58 

96 

60 

94 
54 

92 
54 

92 
54 

93 

54 

91 

51 

91 
53 

94 
54 

90 
49 

89 
54 

94 

54 

95 
59 

94 
53 

66 
53 

57.5 

0R0VILL6 

MAX 
MIN 

92 
58 

97 
64 

101 
69 

100 

62 

92 
57 

93 
62 

98 
62 

97 
61 

102 

70 

103 
68 

105 
67 

105 
63 

101 
62 

102 
65 

102 
64 

100 
64 

99 
68 

99 
67 

97 

59 

95 

56 

92 
56 

93 
60 

91 

54 

93 
56 

96 
58 

93 
54 

91 
56 

93 
59 

94 
63 

94 
57 

67 
58 

61.3 

PARADI 

MAX 
MIN 

86 
60 

89 
64 

95 

67 

92 
64 

87 
58 

89 

62 

91 
67 

90 
64 

94 

67 

92 
66 

97 

70 

99 
72 

95 
o8 

95 
67 

95 

67 

93 
64 

93 
67 

90 
67 

90 
62 

89 
64 

85 
61 

87 
63 

85 

60 

87 
65 

89 
64 

86 
59 

84 
59 

68 

61 

89 
65 

86 
55 

79 
56 

63.7 

PLACERVILLE 

MIN 

85 
50 

99 
51 

94 

50 

93 
57 

89 
53 

88 
52 

91 
55 

93 
53 

96 
56 

99 
56 

101 
59 

99 
59 

98 
57 

96 
54 

97 
57 

95 
57 

94 
59 

91 
60 

91 
59 

90 
55 

90 
55 

69 
54 

90 
49 

99 
50 

90 
52 

98 

50 

86 
54 

69 
57 

88 
56 

68 
52 

81 
50 

54.5 

PLACERVILLE  IfO 

lilN 

89 

61 

93 
64 

94 
67 

92 
66 

88 
62 

92 
62 

91 
65 

96 
64 

98 
69 

100 
71 

101 

72 

98 

12 

97 
69 

96 
69 

96 
68 

96 
69 

93 

68 

92 
68 

vl 
66 

91 
65 

90 
67 

89 
66 

87 
63 

92 
62 

92 
64 

69 
64 

90 
59 

89 
65 

89 
65 

61 
57 

86 
58 

65.4 

P L  AT  I N A 

MIN 

91 
42 

96 
47 

96 
64 

97 
54 

91 
53 

90 
56 

91 
58 

93 

55 

93 
56 

lOI 
53 

102 
55 

101 
56 

101 
53 

99 
60 

97 
56 

99 
56 

95 
49 

93 
51 

91 
48 

92 
49 

92 
45 

93 
46 

91 
43 

92 
44 

98 
48 

95 
43 

93 
43 

94 
45 

94 
44 

95 
42 

93 
43 

50.3 

PORTDLA 

MAX 
MIN 

89 
35 

86 
33 

88 
34 

85 

34 

90 
34 

87 
32 

90 
34 

88 
34 

91 
40 

89 
37 

92 
39 

88 
38 

92 
36 

92 
39 

94 
37 

90 
35 

88 
36 

88 
39 

87 
36 

89 
33 

90 
34 

66 
34 

67 
33 

88 
34 

87 
34 

85 
33 

89 
34 

89 
34 

88 
36 

87 
35 

86 
35 

35.2 

QUINCY 

MAX 

MIN 

87 
35 

91 
37 

98 
42 

98 
42 

90 
39 

90 
36 

92 
35 

90 
36 

97 
38 

100 
41 

100 
42 

99 
35 

96 
35 

98 
39 

100 
40 

100 
36 

96 
43 

92 
46 

91 
42 

90 
36 

92 
36 

96 
39 

91 
35 

89 
32 

95 
31 

90 
33 

91 
33 

90 
36 

92 
36 

94 
40 

69 
33 

37.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
59 

106 
67 

103 
69 

96 
63 

97 
61 

100 
65 

100 
65 

103 
65 

110 
66 

109 
67 

110 
68 

106 
65 

107 
65 

104 
65 

100 
65 

99 
64 

96 

62 

95 
69 

94 

60 

95 
59 

96 
59 

92 
63 

94 
54 

9! 

58 

93 
60 

92 
57 

95 
57 

96 

60 

95 
64 

85 
57 

90 
57 

62.4 

REDDING   FIRt:   STA  NO  2 

MAX 
MIN 

97 
61 

104 
62 

105 
73 

99 
66 

96 

62 

97 
63 

98 
72 

101 
70 

106 
73 

106 
72 

106 
74 

106 

70 

105 
71 

107 
76 

104 
72 

101 
68 

99 
65 

97 
64 

96 
63 

96 
63 

98 
62 

98 
63 

9! 

60 

96 
60 

97 

62 

93 
57 

96 
62 

97 

62 

98 
68 

94 
61 

91 
62 

65.8 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

90 
50 

97 
52 

100 
61 

101 
55 

87 
55 

94 

55 

99 
60 

98 
52 

99 
58 

105 
62 

106 
59 

106 
63 

102 
54 

103 
57 

103 
58 

101 
58 

101 
63 

99 
62 

9  7 
58 

96 
52 

92 

52 

93 
55 

92 
52 

94 
52 

96 
56 

93 
52 

91 
51 

95 
52 

96 
54 

94 
54 

89 
50 

55.6 

SACRAMENTO   hB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
52 

99 
59 

97 
58 

83 
54 

91 
54 

98 
59 

94 

60 

99 
57 

104 
61 

105 

64 

103 
61 

96 
57 

99 
53 

99 
59 

95 
55 

98 
56 

93 

65 

93 

60 

90 
54 

87 
53 

88 

50 

65 
52 

90 
52 

93 
55 

87 
55 

86 
53 

91 
52 

90 
53 

88 
54 

64 

56 

91 
55 

56.1 

Sacramento  i-b  city 

MAX 
MIN 

95 
54 

99 
62 

96 
61 

82 
55 

91 
56 

99 
62 

93 
62 

98 

60 

103 
65 

105 

70 

104 
64 

95 
59 

101 
56 

100 

62 

95 
57 

97 
58 

92 
66 

92 
61 

90 
54 

86 
54 

89 
53 

84 
53 

90 
53 

95 
57 

87 
57 

87 
54 

92 
54 

92 
54 

88 
56 

65 
57 

89 
58 

93.3 
58.2 

SHASTA  nAM 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
68 

96 
71 

97 
69 

92 
66 

91 
67 

94 
69 

95 
71 

94 

73 

100 
72 

101 
72 

104 

71 

102 

72 

102 
75 

100 
72 

99 
68 

97 
67 

94 
69 

93 
67 

92 
65 

93 
65 

95 
67 

93 
63 

91 
63 

92 
64 

91 
62 

89 
62 

91 
63 

95 
64 

94 
60 

83 
62 

67.2 

SIERRA   C ITY 

MAX 
MIN 

84 

43 

90 
49 

89 
54 

87 

50 

87 
47 

88 

45 

87 
45 

90 
46 

92 
50 

95 

52 

93 
53 

94 
52 

91 
50 

91 
49 

90 
53 

90 
50 

89 
53 

87 
54 

67 
51 

87 
48 

87 
49 

86 
50 

66 
45 

89 
43 

86 
45 

85 
45 

85 
46 

85 

50 

87 
54 

83 
48 

83 
42 

48.7 

sierpaville  ranger  sta 

MAX 
MIN 

80 
39 

83 
39 

90 
45 

91 
45 

84 
43 

84 
36 

86 
35 

85 
36 

89 
37 

91 
42 

94 
44 

92 
43 

92 
39 

88 
37 

91 
43 

92 
42 

87 
50 

85 

50 

84 
44 

85 
42 

83 
39 

87 
42 

85 
42 

94 
37 

85 
39 

65 

56 

64 
44 

83 
43 

86 
45 

81 
45 

80 
35 

41.9 

STONY  gorge  RE5ERV0IR 

MAX 
MIN 

94 

59 

101 
61 

99 
62 

96 
61 

91 
59 

96 
59 

96 
58 

99 
60 

103 
62 

103 
63 

103 
62 

101 
62 

102 
63 

103 
63 

100 
61 

98 
60 

97 
59 

94 
59 

93 

57 

92 
57 

93 
57 

91 
58 

90 
56 

93 
55 

91 
56 

89 
54 

92 
55 

94 

57 

94 
61 

89 
55 

89 
53 

58.8 

STRAWBtRR'  VALLEY 

MAX 
MIN 

87 
46 

88 
44 

87 
51 

94 
51 

82 
42 

85 
46 

83 
47 

88 
47 

90 
50 

93 
52 

98 
52 

92 
51 

89 
52 

91 
51 

90 
52 

85 
50 

85 
56 

83 
55 

82 
53 

83 
46 

85 

50 

82 
50 

81 
47 

85 
45 

82 
46 

81 
46 

83 
46 

82 
49 

83 
53 

76 
50 

79 
45 

49.1 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

66 
34 

70 
37 

74 
50 

72 
49 

69 
46 

72 
41 

7C 
47 

72 

74 
4  1 

78 
46 

76 
48 

76 
50 

76 
50 

76 
42 

75 
51 

74 
50 

70 
49 

68 
47 

69 
45 

68 
42 

68 
41 

69 
44 

69 
47 

70 
45 

69 
47 

70 
55 

69 

52 

68 
48 

70 

70 
48 

66 

51 

46.2 

VACAVIllE 

MAX 
MIN 

92 
48 

9^5 
54 

97 
56 

93 

55 

92 
49 

97 
52 

94 
56 

99 
53 

103 
56 

104 
58 

103 
52 

101 
52 

99 
52 

98 
52 

95 
52 

97 
49 

95 

63 

93 
60 

92 
48 

91 
47 

87 
47 

87 
49 

90 
48 

94 
47 

94 
56 

84 
47 

88 
46 

87 
54 

87 
51 

86 
55 

89 
51 

93.8 
52.1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

9: 

58 

96 
65 

64 

9; 

61 

92 
57 

6C 

92 
58 

93 
6C 

6' 

100 
65 

101 
68 

101 
66 

100 
62 

98 
66 

99 
64 

96 
61 

96 
60 

93 
62 

92 
59 

90 
59 

92 
56 

92 
58 

89 
55 

9  1 
55 

91 
55 

90 
54 

90 
53 

91 
56 

92 
63 

90 
56 

83 
54 

93.6 
59.6 

WHISKEYTOwN  RbS 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 
71 

100 
61 

100  95 
64  68 

93 
71 

95 
62 

94 
69 

96 
64 

104 
66 

104 
73 

104 
71 

103 
65 

103 
73 

104 
66 

100 
62 

99 
62 

96 
62 

95 

61 

93 
61 

96 
65 

96 
60 

94 
56 

93 
59 

94 

60 

92 
56 

92 
63 

94 
57 

95 
63 

96 
59 

84 

58 

96.5 
63.7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

99  95 
55  56 

101 
62 

100  91 
57  55 

92 
57 

97  95 
60  61 

100 
63 

102    104  103 
63     61  60 
S«6  Reference  ^ 

98   101  101 
60     61  58 
otea  Following  Sleti 

96  97 
58  60 

97 
60 

95 
55 

93 
54 

91 
53 

91 
54 

89 
54 

90 
53 

93 
54 

91 
51 

68 
51 

93 
53 

93 
55 

92 
54 

67 

53 

95.3 
56.8 

DAILY  TEMPERATURES  cau.o«nu 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HIllDMS 

MAX 

Mm 

SB 

50 

93 
61 

102 
61 

96 
56 

89 
54 

90 
59 

95 
64 

93 
59 

101 
61 

102 
62 

101 
61 

100 
61 

97 
60 

98 
62 

97 
59 

96 
61 

95 
59 

95 
60 

92 

91 
53 

89 
53 

90 
54 

86 
52 

90 
52 

92 
54 

89 
49 

87 
53 

90 
53 

92 
58 

91 

52 

64 

51 

93.3 
56.7 

WILLOWS  US%k 

MAX 

MIN 

57 

65 

64 

58 

5'-. 

62 

95 
60 

100 
62 

101 
64 

102 
63 

105 
64 

102 
62 

102 
63 

99 
65 

99 
61 

96 
58 

96 
61 

96 
56 

93 
56 

92 
55 

91 
55 

91 
57 

90 
54 

92 
56 

93 
57 

90 
51 

91 
55 

93 
56 

93 

60 

91 
54 

90 
54 

95.7 
58.7 

WlNTERi 

MAX 

69 
53 

96 
61 

100 
57 

100 
55 

90 
55 

93 
59 

99 
60 

98 
56 

100 
62 

103 
62 

106 
58 

103 
55 

96 
55 

99 
53 

99 
55 

99 
56 

100 
69 

96 
63 

97 
53 

95 
53 

91 
52 

92 
53 

91 
5 1 

92 
5  1 

95 
53 

91 
5  1 

67 
5  1 

91 
54 

92 
5  5 

93 
5  5 

69 
54 

95.6 
56.0 

WOOOLANO    1  HNk 

•            «  * 

MAX 

N0RTHE4ST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

el 

31 

83 
29 

90 
37 

91 
39 

85 
35 

84 
33 

87 
30 

85 
30 

67 

30 

92 
35 

95 
38 

93 
37 

92 
36 

89 
27 

90 
37 

92 
38 

87 
43 

65 
45 

63 

40 

84 
36 

83 
35 

87 
39 

65 
38 

63 
31 

85 
36 

84 
32 

63 
39 

63 
40 

82 
41 

65 

41 

63 

31 

86.4 
35.8 

600IE 

MAX 
MIN 

Bl 
25 

63 
29 

63 
32 

77 
36 

80 
27 

83 
34 

34 
34 

83 
23 

86 
29 

87 
28 

83 

39 

84 
41 

83 
43 

85 
38 

63 
34 

78 
36 

79 
43 

78 
46 

76 

44 

76 
34 

76 
33 

79 
29 

76 
31 

76 
28 

78 
31 

77 
27 

76 
43 

73 
35 

76 
34 

74 
33 

72 
34 

79.6 
34.0 

BRIDCECORT 

MAX 

MIN 

85 
28 

68 
31 

88 
32 

65 
39 

84 
33 

87 
36 

80 
38 

87 
28 

90 
32 

91 
34 

68 
40 

90 
41 

84 
41 

87 
38 

88 
36 

66 

40 

83 
46 

83 
46 

62 
42 

61 
37 

87 
33 

83 
36 

81 
34 

65 
30 

64 
39 

64 
27 

83 

45 

80 
40 

63 
37 

81 
35 

78 
32 

64.7 
36.3 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

86 
59 

85 
51 

66 
49 

93 
60 

89 
54 

90 
49 

90 
46 

88 
53 

82 
53 

90 
55 

96 
61 

94 
56 

94 
57 

89 
56 

91 
55 

96 
60 

92 
57 

90 
56 

90 
50 

86 
53 

66 
52 

90 
55 

91 
52 

90 
47 

89 
49 

88 
48 

86 
45 

86 
49 

88 
50 

88 
49 

69.  3 
52.9 

DONNER   f-EMORlAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

77 
32 

79 
33 

85 
41 

87 
41 

81 
36 

81 
32 

82 
34 

83 
35 

84 
34 

69 
39 

90 
42 

69 
41 

68 
39 

85 
32 

87 
35 

88 
41 

85 
47 

61 
47 

80 

42 

80 
39 

79 
38 

84 
41 

82 
39 

SO 
36 

82 
38 

60 
38 

89 
41 

79 
38 

81 
42 

80 
39 

78 
35 

63.  : 
36.4 

OOVlE  5  SSE 

MAX 

MIN 

67 
1,5 

89 
44 

96 
46 

92 
51 

90 
50 

92 
44 

92 
43 

88 
43 

94 
46 

100 
46 

98 
51 

97 
50 

97 
47 

93 
49 

96 

50 

94 
50 

91 
59 

90 
48 

90 
45 

89 
49 

87 
52 

66 
49 

88 
52 

84 
42 

91.7 
48.0 

FLEMING   FISH   4N0  C'ME 

MAX 
MIN 

86 
45 

89 
45 

96 
46 

95 
49 

88 
48 

90 
39 

90 
42 

86 

92 
47 

98 
49 

97 
48 

94 
45 

94 
44 

93 
46 

96 
48 

95 
49 

92 
51 

90 
52 

90 
50 

88 
44 

91 
45 

90 
46 

90 
45 

90 
41 

89 
41 

69 
41 

89 
44 

94 
44 

66 
50 

88 
48 

85 
42 

91.0 
45.8 

FORT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

65 

<.o 

68 
41 

95 
42 

9^ 
47 

90 
45 

89 
44 

89 
46 

90 
52 

95 
47 

92 
52 

91 
47 

92 
48 

91 
43 

90 
42 

95 
48 

91 
59 

90 
50 

86 
47 

88 
45 

88 
44 

91 
47 

93 
48 

91 
47 

68 
41 

89 
43 

89 
42 

88 
41 

89 
40 

88 
44 

38 
40 

64 

45 

90.0 
45.4 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

8B 
".9 

90 
45 

68 
49 

66 
52 

87 
47 

90 
49 

90 
51 

90 
46 

93 
53 

92 
51 

94 
54 

91 
55 

91 
53 

89 
52 

90 
51 

85 
53 

87 
56 

85 

54 

87 
55 

84 

52 

65 

67 
50 

84 
49 

85 
45 

87 
54 

87 
46 

84 
53 

80 
50 

82 
51 

84 
50 

81 
49 

67.3 
50.6 

SaUAW  VALLEt 

MAX 
MIN 

78 
33 

81 
35 

87 
40 

88 

82 
41 

30 
37 

83 
38 

81 

41 

84 
37 

68 
41 

91 
47 

69 
45 

88 
46 

84 
37 

88 
37 

88 
45 

65 
49 

62 
49 

80 
45 

81 
44 

81 
40 

85 
42 

82 
43 

61 
41 

83 
43 

63 
40 

81 
46 

81 
45 

61 
45 

73 
40 

78 
40 

63.3 
41.8 

SUSANVUL6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
*6 

68 
45 

94 
46 

85 
5? 

68 
47 

90 
46 

89 
42 

87 
45 

92 
46 

99 
48 

100 
51 

98 
45 

94 
48 

93 
48 

97 
49 

94 
52 

94 
52 

92 
55 

92 
50 

91 
45 

90 

90 
45 

68 
48 

69 
45 

69 
41 

89 
41 

88 
43 

87 
44 

89 
53 

89 
52 

83 

51 

90.8 
47.3 

TAHOE  ClTy 

MAX 
MIN 

76 
iO 

77 
41 

76 
47 

83 

80 

79 
42 

81 
44 

80 
46 

80 
44 

63 
47 

87 
50 

86 
50 

87 
49 

84 
43 

81 
45 

65 
49 

83 
53 

81 
52 

f  8 
48 

79 
46 

78 
45 

77 
47 

79 
47 

78 
45 

81 
47 

79 
45 

79 
47 

78 
49 

77 
50 

75 
■<8 

76 
43 

60.  1 
46.5 

TAHOE    VALLEY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
33 

79 
33 

83 
39 

81 
41 

80 
37 

83 
35 

82 
37 

81 
38 

37 

86 

88 
41 

88 
44 

86 
46 

82 
35 

86 
41 

84 
42 

47 

81 

80 
4  6 

79 
42 

80 
39 

81 
41 

80 
39 

82 
36 

81 
40 

60 
36 

78 
50 

78 
44 

82 
43 

78 
38 

76 
34 

81.5 
39.6 

TERHD 

MAX 
MIN 

83 
39 

68 
39 

93 
40 

86 
42 

85 
35 

87 
34 

85 
32 

87 
38 

91 
37 

96 
41 

94 
41 

93 
40 

91 

92 

41 

94 
41 

90 
43 

89 
39 

68 
43 

86 
39 

86 
34 

68 
37 

88 
40 

86 
39 

87 
31 

E6 
34 

84 

30 

65 
2» 

86 
33 

85 
41 

85 
44 

61 
31 

87.0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

79 
31 

60 
32 

66 
40 

88 
41 

83 
40 

60 
32 

83 
35 

83 
36 

85 
35 

88 
39 

91 
42 

90 
41 

89 
40 

86 
31 

67 
40 

89 
42 

85 
49 

82 
49 

31 
42 

81 
41 

81 
37 

64 
41 

63 
41 

61 
37 

83 
39 

61 
39 

81 
43 

80 
42 

82 
42 

81 
40 

78 
39 

83.6 
39.3 

moddfords 

•           •  * 

MAX 
MIN 

66 

65 
50 

92 
56 

87 
60 

87 
55 

89 
54 

89 
57 

87 
52 

91 
54 

95 
57 

94 
62 

94 
64 

92 
64 

90 
56 

91 
56 

69 
62 

88 
61 

63 
62 

85 
59 

84 
57 

87 
53 

86 

56 

85 
57 

88 
54 

66 
59 

67 
54 

63 
59 

81 
56 

82 
54 

63 
53 

61 
53 

87.3 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<, 

avila  beach 

MAX 

Mm 

72 
49 

72 
47 

67 
53 

64 

52 

69 
46 

104 
53 

98 
57 

79 
50 

69 
48 

64 
47 

67 

51 

74 
53 

65 
51 

69 

50 

71 
52 

77 
52 

69 
54 

63 

55 

68 
53 

65 

53 

68 
52 

71 
49 

70 
50 

69 
49 

74 
47 

73 

50 

68 
48 

66 
51 

69 

50 

70 
50 

58 

50 

71.4 

BEN  LOMONO  NO  3 

MAX 
MIN 

66 

50 

91 
52 

83 
55 

77 

60 

85 
49 

92 
55 

90 
53 

101 
44 

95 
65 

90 
62 

84 
57 

87 
57 

83 
66 

79 
46 

60 
50 

85 
50 

63 
54 

84 
50 

79 
50 

79 
45 

75 
49 

82 
49 

87 
45 

90 
45 

63 
45 

62 
45 

60 
44 

78 
49 

30 
49 

84 

52 

67 
48 

84.5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

69 
52 

76 
53 

69 
52 

60 
51 

72 
53 

80 
57 

75 
55 

82 
56 

88 
58 

62 
57 

72 
53 

66 
53 

70 
53 

66 
52 

64 
53 

65 
53 

68 
54 

65 
54 

63 
51 

60 
52 

64 

50 

63 

50 

67 
52 

74 
52 

65 
53 

65 
53 

65 
52 

64 
52 

63 
53 

63 

56 

65 
54 

68.7 

Burl INGAME 

MAX 
MIN 

72 
53 

74 
50 

71 
52 

73 
51 

74 
51 

81 
51 

76 
53 

80 
49 

89 
55 

66 
53 

77 
52 

71 
51 

70 
51 

71 
51 

70 
58 

71 
51 

72 
55 

78 
56 

67 
51 

65 

52 

71 
53 

71 
51 

67 
53 

71 
48 

68 
59 

65 
55 

68 
51 

66 
53 

68 
51 

67 
53 

70 
55 

72.4 

carhel  valley 

MAX 
MIN 

77 
39 

75 
43 

70 
45 

67 
47 

79 
41 

84 
51 

79 
45 

93 

41 

93 
57 

89 
52 

75 
42 

75 
44 

72 
43 

68 
39 

69 
45 

74 
47 

76 
46 

74 
47 

69 
47 

70 
46 

69 
47 

72 
46 

76 
40 

hO 
49 

74 
37 

72 
39 

69 
43 

66 
46 

73 
43 

75 
40 

75.  1 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

76 
55 

88 
56 

95 
53 

86 
52 

72 
5  1 

86 
59 

90 
59 

88 
5i 

91 
59 

100 
62 

101 
55 

93 
54 

66 

52 

91 
52 

69 
53 

85 
55 

84 

55 

83 
56 

84 
53 

83 
54 

80 
54 

81 
54 

77 
55 

66 
53 

92 
55 

63 
55 

63 
54 

64 
54 

63 
54 

81 
57 

83 
56 

86.0 

OURDV 

MAX 

MIN 

83 
53 

90 
52 

93 
51 

80 
51 

75 
46 

85 
46 

69 
52 

88 
50 

101 
57 

103 
56 

98 
52 

89 
52 

87 
49 

87 
48 

61 
51 

80 
51 

85 
53 

87 
53 

85 
51 

62 
51 

80 
49 

78 
51 

61 
53 

64 
48 

88 
49 

63 
50 

60 
50 

80 
51 

60 
49 

80 
53 

82 
52 

65.3 

HALF    NOON  BAY 

MAX 
MIN 

63 
44 

64 
43 

64 
45 

65 
46 

65 
44 

66 
46 

68 
45 

70 
44 

71 
46 

75 
48 

70 
51 

64 
50 

62 
49 

61 
48 

60 
50 

61 
50 

64 

50 

62 
49 

61 
-8 

60 
46 

61 
47 

62 
47 

61 
45 

60 
44 

62 
47 

63 
46 

62 
44 

61 
45 

61 
47 

60 
46 

63 
46 

63.6 

HQllISTER    I  SW 

MAX 
MIN 

73 
40 

70 
41 

84 
39 

89 
51 

84 
46 

97 

92 
42 

91 
39 

62 
49 

82 
49 

81 
48 

73 
44 

75 
42 

76 
49 

78 
48 

76 
51 

77 
51 

74 
45 

73 
45 

75 
43 

78 
40 

65 
41 

77 
40 

76 
44 

76 
45 

76 

42 

75 
41 

75 
43 

80 
43 

79.3 
44  .  3 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

86 
45 

81 
46 

74 
49 

63 
49 

68 
46 

83 
50 

96 
45 

103 
50 

100 
51 

67 
52 

85 
51 

83 
51 

78 
50 

78 
50 

83 
51 

82 
53 

62 
53 

78 
52 

77 
50 

78 
51 

60 
51 

81 
49 

85 
45 

78 
45 

78 
46 

77 
51 

78 
49 

79 
51 

82 
44 

62.9 
49.3 

LIV6RM0RE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

92 
50 

96 
49 

95 
49 

69 
51 

62 
46 

92 
52 

86 
50 

100 
46 

105 
55 

106 
56 

99 
55 

93 
50 

95 
51 

92 
50 

91 
49 

95 
49 

94 

57 

90 
55 

84 

50 

61 

56 

65 
49 

60 
50 

83 
49 

89 
44 

86 
46 

80 
49 

85 
46 

84 
47 

63 
50 

60 
53 

64 
48 

69.6 
50.2 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

66 
54 

69 
51 

65 
52 

78 
54 

83 
47 

67 
54 

62 

50 

95 
48 

101 
55 

97 
57 

92 
53 

66 
54 

68 
55 

84 
51 

86 
53 

89 
53 

89 
66 

63 
56 

80 
54 

76 
54 

82 
54 

74 
54 

77 
53 

82 
47 

77 
47 

74 
48 

60 
53 

81 
54 

80 
53 

77 
51 

81 
53 

63.9 
52.5 

MARTINEZ    HATER  PLANT 

MAX 

MIN 

66 
46 

93 
55 

97 
52 

69 
51 

88 
50 

92 
58 

90 
56 

100 
55 

104 
59 

103 
62 

101 
55 

95 
53 

92 
52 

95 
54 

95 
54 

68 
51 

69 
51 

66 
53 

85 
49 

61 
51 

82 
51 

79 
51 

63 
42 

90 
50 

89 
50 

81 
48 

64 
47 

65 
43 

84 
45 

84 
51 

65 
52 

69.5 
51.6 

MONTEREY 

MAX 

MIN 

63 
52 

64 
51 

59 

50 

60 
50 

70 
50 

/3 
51 

67 
52 

77 
46 

65 
50 

78 
53 

70 
52 

65 

50 

62 
50 

56 

51 

63 

50 

72 
50 

66 
51 

68 
53 

62 

51 

59 

50 

61 

51 

62 
50 

63 
50 

67 
50 

66 
51 

66 
49 

59 
50 

56 
50 

66 
49 

66 
52 

65 
51 

65.6 
50.6 

MONTEREY  NALF 

MAX 
MIN 

61 
53 

63 
52 

60 
50 

59 
49 

69 
53 

71 
52 

67 
53 

71 
51 

76 
52 

81 
53 
S» 

68  66 
52     5  1 
R»Ur«Dc*  N 

62     58  62 
52     52  50 
olM  FoUowlng  SUti 

70  70 
49  53 

67 
52 

65 
52 

60 
52 

64 
54 

59 
52 

62 
53 

68 
52 

63 
54 

62 
52 

60 
53 

58 
51 

62 
52 

63 
54 

65 
50 

64.9 
51.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


 —  ^                                                                                                                 KiJVUS  1 

Day  of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Aver 

HORRC  ejy   FIRt  DEPT 

MAX 
MIN 

65 
53 

62 
48 

65 

50 

63 
53 

64 
48 

66 
51 

63 
53 

68 
50 

69 
49 

67 
50 

62 

52 

61 
52 

63 
53 

64 

52 

63 
53 

67 
53 

64 

55 

63 
55 

54 
54 

64 

54 

65 
54 

63 
54 

62 
53 

63 
48 

67 
49 

66 

52 

66 
48 

62 

52 

65 

52 

60 
50 

63 

50 

64.3 
51.6 

MOUNT  DIABLO  N  G^J^ 

MAX 
MIN 

80 
47 

90 
55 

92 
69 

91 
47 

78 
48 

84 

58 

88 

61 

88 
61 

95 

70 

100 
77 

101 
72 

9fl 

7  0 

96 
5  8 

94 
66 

92 
66 

91 
70 

93 
09 

89 
65 

88 
65 

67 
64 

84 
64 

85 
62 

83 
61 

8! 
63 

89 
6? 

82 
47 

87 
49 

86 
48 

67 
50 

86 
48 

86 
52 

96.9 
60.5 

MOUNT  Ha^.:LTON 

MAX 
MIN 

BO 
60 

83 
64 

60 
69 

76 
6<- 

74 

55 

78 
61 

79 
65 

84 
65 

88 

70 

88 
73 

88 
75 

87 
73 

88 

70 

84 
68 

91 

70 

84 
69 

79 
o7 

78 
66 

80 
66 

78 
66 

80 
67 

75 
62 

78 
63 

79 
64 

75 
61 

76 
61 

77 
64 

76 
62 

74 
63 

71 
54 

73 
59 

79.7 
65.0 

N4CIH!E(^T0  31M 

MAX 
MIN 

99 
47 

99 
50 

103 
51 

100 
50 

102 
48 

96 
52 

96 
54 

100 
48 

105 

52 

106 
59 

1  09 
55 

108 
52 

105 
52 

106 
51 

99 
48 

96 
49 

99 
49 

97 
57 

102 
49 

96 
51 

100 
49 

99 
48 

99 
48 

101 
49 

IOC 
48 

99 
46 

95 
46 

94 

52 

97 
49 

92 
50 

97 
49 

100.0 
50.2 

NEWiPK 

MAX 
MIN 

77 
57 

83 
5^ 

82 
51 

7T 
51 

65 
51 

72 
57 

76 
55 

88 

it- 

98 
63 

96 
53 

89 
54 

31 
55 

74 
56 

79 
55 

74 
57 

75 
56 

76 
58 

74 
58 

73 

69 
54 

65 
54 

72 
57 

67 
57 

72 
55 

71 
58 

61 
54 

61 
54 

69 
56 

70 
55 

67 

58 

73 
59 

74.8 
55.6 

□  AKL'Nrj  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
5* 

73 
55 

65 
55 

60 
54 

69 
57 

73 
58 

68 
57 

76 
54 

9  r 
59 

80 
59 

70 
54 

65 
55 

70 
55 

66 

55 

66 
55 

67 
54 

66 
57 

65 
55 

62 
55 

61 
54 

66 
54 

62 
54 

65 
55 

69 
54 

63 
56 

63 
56 

64 
54 

63 
55 

63 
55 

66 
56 

66 
55 

67.5 
55.5 

PALO   ALTO    JP  MUSE'JM 

MAX 
MIN 

72 
5". 

74 
52 

80 
51 

73 
54 

74 
48 

81 
58 

85 

52 

60 
50 

90 
57 

97 
58 

87 

54 

60 
55 

73 
55 

76 
52 

72 
55 

73 
58 

75 
57 

74 
56 

71 
35 

69 
53 

67 
53 

69 
54 

66 
53 

79 
48 

77 
48 

72 
47 

73 
52 

70 
54 

67 
53 

72 
55 

78 
51 

75.7 
53.4 

PASO  RDBLES 

MAX 
MIN 

97 
50 

100 
47 

97 
45 

83 
47 

95 
49 

98 
52 

99 
59 

102 
49 

107 
49 

105 
48 

103 
52 

98 
52 

99 
47 

92 
47 

96 
45 

95 
44 

90 
64 

91 
60 

86 
53 

88 
51 

68 
47 

97 
44 

99 
47 

96 
43 

96 
51 

92 
50 

89 
48 

91 
50 

100 
48 

93 
48 

93 
46 

95.4 
49.4 

PASO   ROBLES    FtJ  AP 

MAX 
MIN 

96 
52 

101 
51 

96 
54 

87 
52 

96 
52 

98 
53 

99 
56 

104 

51 

107 
55 

109 
54 

109 
57 

103 
56 

99 
55 

95 

51 

95 
46 

98 
57 

94 

62 

96 
59 

=  0 
37 

92 
54 

91 
53 

98 
49 

100 
51 

99 
52 

93 
54 

93 
51 

91 
54 

92 
53 

89 
52 

92 
53 

94 

50 

96.7 
53.5 

PINNACLSb   NAT  MONUKENT 

MAX 
MIN 

95 
hi 

99 

51 

99 

51 

95 
40 

92 
45 

95 

52 

100 

52 

102 
50 

105 

58 

107 
57 

106 
56 

105 
54 

104 
54 

105 
53 

99 
44 

101 
53 

100 
59 

99 
56 

97 
52 

94 
48 

95 
46 

94 
44 

96 
44 

99 

50 

98 
47 

92 
46 

101 
47 

93 
48 

91 
47 

92 
43 

90 
49 

98.1 
49.9 

PISMD  BEoCH 

MAX 
MIN 

74 
5". 

72 
47 

67 
54 

67 
53 

78 
48 

100 
53 

97 
55 

77 
51 

66 
49 

61 

47 

65 

52 

67 

52 

68 
5  1 

66 
51 

67 
52 

68 
52 

68 
54 

65 
52 

66 
55 

55 
54 

67 
54 

68 
53 

68 
52 

71 
48 

73 
50 

72 
51 

70 
50 

65 
53 

67 
52 

68 

50 

68 
50 

70.4 
51.5 

POINT    PIEDR4S  aLANCAS 

MAX 
MIN 

62 
50 

61 
47 

63 
49 

62 
50 

64 
49 

64 

50 

61 
51 

65 
49 

64 
49 

61 
49 

62 
50 

61 
50 

62 
51 

63 
50 

63 

51 

64 
52 

67 
52 

67 
54 

61 
52 

65 
51 

64 
52 

63 
51 

61 
51 

62 
46 

61 
47 

63 
47 

62 
48 

62 
51 

60 
49 

62 
49 

59 
51 

62.6 
50.0 

PORT  chicacd  naval  dep 

MAX 
MIN 

BB 

51 

94 

50 

94 
51 

79 
54 

85 
52 

90 
58 

90 
57 

99 
51 

103 
53 

IOC 
55 

97 
55 

93 
52 

92 
51 

88 

52 

87 
51 

85 
50 

85 
54 

87 
53 

65 
48 

61 
50 

79 
49 

79 
50 

63 
50 

89 
55 

65 
52 

82 
52 

82 
50 

83 
50 

62 
51 

76 
55 

82 
51 

87.3 
52.0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

93 

97 
45 

94 
48 

9i 
4'i 

96 
44 

97 

47 

92 
46 

103 
48 

102 
48 

105 
50 

105 
55 

101 
57 

101 
54 

98 
46 

98 
48 

99 
55 

98 

60 

95 
58 

94 
58 

92 
56 

94 
52 

93 
48 

97 
47 

96 
46 

92 
46 

92 
46 

91 
50 

91 
40 

90 
51 

90 
42 

95.9 
49.7 

REDWOOD  CITV 

MAX 
MIN 

B3 
55 

90 
51 

89 
51 

7S 
53 

80 
48 

35 
56 

82 
51 

95 
50 

100 
55 

99 
58 

95 
53 

82 
54 

62 
57 

B3 
51 

76 
55 

76 
55 

78 
56 

60 
58 

79 
55 

76 
55 

76 
53 

75 
55 

77 
53 

86 
46 

62 
46 

72 
55 

77 
49 

76 
50 

80 
51 

75 
56 

77 
49 

82.0 
53.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 
53 

67 
54 

72 
52 

61 
53 

68 
53 

70 
5! 

76 
56 

77 
56 

82 
5  7 

88 
62 

86 
54 

64 

54 

63 

66 
54 

64 
52 

62 
53 

77 
56 

67 
55 

63 
52 

63 
52 

63 
52 

62 
51 

66 
52 

66 
54 

68 
54 

63 
55 

65 
53 

65 
53 

66 
54 

64 
54 

69 
54 

66.5 
53.9 

SAINT    lAkVS  CGLlEGF 

MAX 
MIN 

85 
51 

92 
54 

82 
52 

69 

51 

77 
52 

85 
57 

77 
54 

95 
49 

99 

52 

99 
53 

92 
54 

83 
52 

89 
52 

78 
54 

60 
52 

65 

52 

81 
57 

78 
54 

73 
50 

66 
51 

74 
50 

68 
50 

76 
51 

61 
52 

75 
54 

68 
52 

73 
51 

73 
51 

69 
51 

75 
55 

76 
52 

79.8 
52.3 

SALINAS   2  E 

MAX 
MIN 

SALINAS   FAA  iP 

MAX 
MIN 

68 
52 

69 
50 

64 
53 

64 

53 

72 
52 

75 
52 

72 
53 

82 
47 

83 
52 

80 
52 

70 
53 

68 
52 

66 
52 

63 
52 

66 
52 

68 
54 

69 

55 

67 
54 

64 

53 

65 
53 

65 
53 

67 
52 

66 
51 

73 
49 

67 
53 

68 
52 

65 
53 

64 
53 

66 
52 

68 
54 

68 

50 

66.9 
52.2 

SAN   ANTONIO  Mission 

MAX 
MIN 

96 
42 

99 
49 

100 
52 

97 
46 

93 
44 

96 
47 

96 

51 

102 

4  9 

104 

52 

106 
53 

106 
55 

1  06 
52 

105 
52 

102 
50 

99 
44 

99 
54 

96 

50 

97 
57 

97 
52 

97 
49 

96 
45 

96 
45 

99 
48 

96 
48 

93 
45 

93 
50 

92 
49 

91 
42 

94 
47 

98.2 
49.3 

S    F    RICHMOND  SJflSET 

MAX 
MIN 

60 
50 

64 
52 

61 

50 

59 
50 

65 
52 

67 
53 

67 
52 

68 
53 

70 
55 

70 
52 

69 
52 

64 
53 

t  5 
54 

63 
51 

58 
53 

57 
51 

59 
53 

58 
51 

53 

50 

55 

50 

53 
49 

57 
49 

58 
52 

60 
52 

59 
52 

58 
53 

50 

54 
50 

53 
50 

60 
50 

59 

50 

60.6 
51.4 

SAN  FRANCISCO   .<B  AO 

MAX 
MIN 

70 
53 

73 
53 

71 
52 

61 
53 

71 
55 

75 
36 

69 
55 

85 
52 

95 
5o 

94 
55 

73 
53 

65 
51 

72 
53 

67 
53 

70 
53 

70 
53 

74 

55 

69 
52 

65 
52 

63 
52 

70 
52 

63 

52 

65 
54 

69 
51 

65 
55 

63 
54 

65 
52 

65 
52 

67 
52 

67 
55 

66 
53 

70.0 
53.2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

62 
51 

65 
53 

60 
51 

5^1 
5u 

65 
52 

70 
54 

66 
52 

77 
54 

85 
58 

76 
52 

6  1 
51 

59 
51 

64 
50 

57 
51 

59 
51 

60 
52 

62 
54 

58 
50 

56 
50 

56 
51 

59 
50 

60 
50 

62 
52 

65 
53 

58 
52 

61 
53 

59 
51 

56 
51 

56 
52 

64 
54 

62 
52 

62.5 
51.9 

SAN  GREr.ORID  I  SE 

MAX 
MIN 

63 
51 

66 
44 

64 
49 

59 

40 

69 

52 

73 
55 

68 
46 

74 
39 

89 
42 

78 
46 

70 
51 

66 
50 

68 
50 

61 
42 

66 
49 

69 
49 

72 
50 

68 
52 

61 
49 

61 
50 

65 
50 

63 
49 

64 

50 

65 
45 

65 
43 

63 
47 

60 
50 

56 
50 

66 
48 

67 
55 

67 
47 

66.7 
46.4 

SAN  JOSF 

MAX 
MIN 

80 
56 

B5 
54 

84 
55 

77 
54 

79 
50 

82 
59 

80 
55 

90 
52 

99 
59 

96 

53 

90 
59 

85 

57 

64 

57 

79 
53 

79 
54 

80 
52 

80 
58 

78 
58 

75 
36 

72 
55 

76 
55 

74 
54 

72 

5'i5 

77 
50 

75 
53 

72 
52 

74 
52 

75 
55 

75 
55 

73 
56 

75 
55 

79.8 
55.2 

SAN    LUI«    OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

70 
51 

72 
50 

80 
49 

72 
52 

73 
48 

62 
45 

92 
44 

86 
42 

90 
41 

97 

40 

60 
5  1 

69 
52 

79 
51 

79 
51 

77 
51 

77 
51 

72 
51 

79 
55 

76 
54 

75 
50 

73 
50 

74 
52 

77 
51 

73 
51 

81 
49 

72 
49 

77 
49 

78 
49 

74 
49 

76 
49 

68 
48 

77.7 
49.2 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

75 
55 

82 
49 

73 
49 

73 

50 

77 
50 

81 
52 

76 
49 

91 
•,9 

99 
54 

92 
54 

93 
50 

79 
52 

64 
56 

78 
52 

74 
49 

75 
51 

75 
50 

73 
46 

75 
48 

71 
48 

70 
49 

73 
49 

75 
58 

77 
47 

70 
50 

69 
49 

69 

52 

70 
48 

70 
48 

71 
49 

75 
49 

76.6 
50.4 

SANTA    CI  ARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

81 
56 

85 
53 

84 
54 

74 

54 

SO 
51 

U3 
57 

80 
54 

92 
52 

100 
59 

97 
61 

99 
58 

93 
57 

85 
57 

83 
53 

80 
53 

80 
53 

81 
57 

79 
57 

75 
56 

73 
55 

77 
54 

72 
54 

75 
53 

78 
50 

75 
52 

71 
50 

74 
54 

76 
55 

75 
54 

75 
58 

75 
55 

60.2 
54.7 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

75 
52 

77 
47 

72 
49 

71 
52 

81 
41 

62 

50 

81 
46 

92 
5  1 

61 

76 
49 

69 
53 

74 
53 

76 
52 

69 
52 

68 
51 

71 
52 

72 
53 

71 
54 

73 
53 

72 
52 

68 
52 

75 
52 

76 
51 

78 
51 

78 
46 

77 
43 

71 
49 

69 
51 

72 
52 

78 
55 

75 
47 

74.8 
50.2 

UPR  San  leandbo  filter 

MAX 
MIN 

60 
50 

76 
50 

81 
49 

69 

50 

72 
52 

73 
52 

79 
53 

74 
50 

87 
53 

93 
59 

65 
50 

82 
50 

73 
51 

79 
50 

70 
49 

70 
49 

71 

50 

70 
51 

70 
30 

67 
49 

63 
49 

68 
48 

66 
48 

70 
50 

75 

50 

67 
51 

66 
49 

69 
49 

66 
4  9 

66 
51 

72 
52 

72.5 
50.4 

WALNUT  rREEK  £  ESE 

MAX 
MIN 

95 
47 

99 
47 

90 
50 

83 
50 

87 

50 

94 
54 

96 

50 

99 
46 

103 
51 

104 
53 

101 
49 

94 

99 

50 

94 
54 

92 
50 

95 
45 

93 
52 

86 
49 

64 
47 

76 
45 

85 
46 

79 
46 

86 
46 

90 
45 

82 
49 

79 
47 

98 
46 

66 
47 

81 
46 

84 

52 

86 
45 

90.1 
48.5 

watsdnvule  waterworks 
*         *  * 

MAX 
MIN 

70 
53 

68 
49 

71 
51 

65 

52 

66 
50 

77 
50 

ao 
50 

77 
48 

63 
51 

79 
52 

75 
54 

65 
52 

67 
51 

65 
50 

65 
50 

64 
51 

66 
53 

68 
54 

66 
53 

64 
52 

64 

52 

63 

52 

66 
51 

70 
47 

75 
48 

70 
48 

70 
45 

65 
52 

65 
50 

64 
51 

69 
49 

69.  1 
50.7 

san  joaquin 

drainage  05 

antidch  fibrebdard  ml 

MAX 
MIN 

79 
51 

85 
61 

90 
60 

84 
53 

81 
53 

67 
68 

92 
61 

90 
60 

98 

60 

102 
62 

96 
61 

90 
57 

85 
56 

68 
58 

65 

54 

61 
55 

83 
58 

81 
58 

61 
55 

61 
54 

80 
53 

77 
53 

77 
49 

78 
54 

64 
53 

83 

50 

79 
49 

80 
50 

60 
56 

80 
57 

77 
60 

64.3 
56.1 

ANTIOCH   PUMPING    Pi  3 

MAX 
MIN 

83 
49 

89 
53 

94 
53 

91 

52 

81 
49 

89 
55 

93 
57 

92 
53 

97 

56 

100 
58 

102 

54 

95 
55 

92 
53 

92 
52 

91 
51 

87 
51 

86 
57 

87 
56 

65 
52 

61 
49 

84 
46 

60 
50 

79 
47 

62 
50 

88 
49 

83 
48 

91 
46 

93 
48 

84 
51 

81 
52 

79 
53 

87.4 
51.6 

ASH  hOUHTAIN 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
67 

95 
67 

98 

72 

96 
65 

93 
66 

95 
68 

98 
69 

99 

70 

102 
73 

103 
75 

103 
72 

104 

75 

102 

72 

100 
72 

102 
75 

99 
73 

98 

72 

97 

70 

95 
69 

95 
69 

9! 
68 

95 
66 

95 

71 

96 
67 

94 

73 

95 
69 

95 
69 

95 
63 

91 

62 

97.  I 
69.6 

AUBERR*   L  Nv 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
65 

96 
67 

92 
69 

91 
66 

9  3 
65 

96 
67 

97 

?0 

98 

70 

101 
73 

101 
76 

99 
76 

V8 
75 

97 
72 

98 

71 

96 
73 

96 

72 

96 

72 

94 
71 

95 

70 

92 
67 

92 
68 

93 
67 

93 
66 

92 
69 

91 
66 

96 
69 

92 
69 

92 
67 

90 
62 

89 
59 

94  .  5 
66.8 

BAKERSFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
65 

96 
67 

100 
70 

101 
73 

93 
67 

95 
69 

97 
7C 

100 
70 

106 
72 

109 
73 

108 
76 

107 
77 

105 
73 

105 
75 

104 
73 

104 
75 

102 
75 

102 
76 

102 
73 

98 

72 

97 
68 

99 
70 

95 
68 

9! 
66 

97 

70 

92 
66 

94 

70 

96 
70 

96 
68 

91 
65 

92 
63 

99.  1 
70.  5 

S«e  Relerenc*  Noles  Following  Slation  Index 


-   299  - 


DAILY  TEMPERATURES  c.lipornu 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BALCH  PQrtER  HOUSE 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
66 

96 
67 

96 

70 

96 
6' 

92 
67 

96 
70 

97 
69 

99 
69 

100 
72 

101 
75 

99 

76 

75 

73 

99 
72 

97 

74 

96 
74 

76 

73 

71 

69 

70 

78 

66 

71 

67 

73 

92 

70 

93 
71 

93 
67 

91 
64 

94.7 
70,6 

blackhclls  COKNER  2HNW 

MAX 
MIN 

93 
61 

94 
62 

99 
68 

94 

70 

94 
60 

92 

58 

97 
66 

97 
63 

100 
66 

103 

70 

106 
69 

103 
73 

105 
67 

100 
67 

99 
64 

99 
68 

99 
72 

70 

70 

65 

63 

63 

62 

61 

62 

60 

65 

93 
63 

93 
63 

88 
58 

91 
62 

96.3 
64.9 

BUTTON I  LLOw 

MAX 

MIN 

95 
59 

95 
58 

99 
59 

100 
61 

99 
59 

92 
60 

96 
61 

99 
61 

loo 

62 

104 
62 

104 
70 

1 06 
69 

105 
69 

104 
65 

103 
62 

104 
66 

100 
70 

70 

69 

65 

62 

63 

61 

61 

60 

61 

62 

95 

65 

95 
60 

96 
58 

9  I 
67 

98.4 
62.6 

CALAVERiS   BIG  TREES 

MAX 
MIN 

82 
44 

85 
44 

86 
49 

82 
46 

82 
46 

86 
47 

87 
49 

88 
49 

9  1 
50 

94 
53 

94 
55 

94 

50 

9  1 
50 

91 
46 

90 
53 

69 

54 

55 

52 

50 

50 

49 

47 

46 

47 

47 

48 

82 
53 

83 
52 

83 
49 

8  1 
44 

86.0 
48  .  9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

MIN 

66 
54 

94 

55 

99 
64 

99 
54 

90 
55 

92 
57 

97 
58 

97 
59 

101 
61 

105 
71 

108 
66 

105 
67 

101 
62 

101 
62 

102 
59 

99 
59 

99 
65 

65 

63 

55 

53 

54 

56 

56 

58 

56 

56 

92 
56 

92 
66 

92 
63 

86 
53 

95.7 
58.6 

cathEvs  vy  bull  Run 

MAX 
MIN 

90 
56 

92 
5B 

95 
61 

98 
63 

93 
58 

92 
59 

94 
61 

97 
58 

97 
61 

101 
63 

1  04 
67 

104 
66 

102 
65 

60 

96 
60 

100 
65 

99 
69 

68 

65 

62 

62 

62 

59 

57 

58 

56 

65 

92 
63 

93 
63 

93 
57 

88 
56 

95.4 
61.4 

CHERRY  VALLEY  JAM 

MAX 
MIN 

85 
".8 

86 

50 

89 
53 

90 
54 

88 
50 

85 
52 

90 
55 

90 
52 

9  1 
52 

93 
55 

59 

97 
59 

96 
59 

96 
56 

93 
56 

94 
57 

93 
59 

90 
58 

55 

52 

53 

99 
53 

8  8 
52 

51 

54 

67 

56 

87 
57 

87 

52 

84 
49 

90.  1 
54.1 

MAX 
MIN 

97 
54 

98 
55 

99 
60 

100 
65 

9  5 
61 

98 
63 

97 
61 

100 
62 

104 
61 

1  04 
62 

106 
68 

105 
69 

102 
65 

102 
63 

104 
64 

103 
66 

103 
68 

101 
69 

67 

64 

62 

63 

59 

57 

59 

59 

59 

97 
57 

96 
55 

97 
56 

92 
57 

99.  1 
61.5 

CORCORiN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

95 
56 

98 
57 

102 
59 

101 
59 

98 
59 

96 
59 

100 
60 

100 
60 

105 
66 

107 
61 

107 
64 

105 
65 

104 
65 

102 
64 

105 
62 

104 
64 

103 
65 

102 
67 

102 
67 

100 
63 

60 

61 

58 

56 

57 

57 

96 
59 

96 
59 

98 
59 

96 
58 

94 
56 

100.0 
60.6 

0EN4IR  3  NNE 

MAX 
MIN 

90 
50 

94 
51 

95 
54 

86 
55 

87 
51 

92 
52 

92 
56 

94 
52 

100 
53 

101 
57 

62 

59 

55 

51 

92 
54 

92 

56 

93 
61 

59 

56 

54 

51 

52 

53 

46 

50 

53 

51 

62 
55 

89 
56 

83 
53 

69 
55 

90  .  3 
53.9 

OUDlEVS 

MAX 
MIN 

87 
38 

90 
41 

92 
44 

8  8 
45 

88 
42 

92 
41 

93 
45 

92 
40 

9  9 
45 

50 

96 
49 

95 
49 

44 

95 
45 

93 
47 

92 
53 

54 

49 

45 

46 

44 

42 

38 

43 

42 

50 

87 
49 

88 
49 

64 
43 

85 
41 

90.5 
45.1 

ElEctrj  power  hojse 

MAX 
MIN 

95 
49 

99 
53 

99 
59 

97 
56 

9  1 
52 

97 
52 

97 
55 

100 

52 

105 
58 

106 

58 

56 

105 
59 

101 
56 

101 
54 

100 
56 

99 

56 

99 
59 

61 

56 

53 

54 

55 

50 

49 

50 

49 

53 

93 
55 

93 
56 

91 
51 

91 
50 

96.9 
54.3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
KIN 

55 

97 
56 

56 

62 

57 

57 

97 
59 

97 
59 

60 

59 

68 

67 

63 

60 

101 
62 

66 

66 

62 

60 

60 

58 

56 

59 

56 

60 

93 
60 

93 
56 

96.5 
59.9 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 

96 
61 

101 
63 

64 

59 

59 

97 
63 

100 

60 

61 

63 

66 

66 

62 

61 

103 
63 

100 
66 

99 
69 

68 

67 

63 

62 

61 

58 

57 

62 

59 

65 

96 

62 

96 
62 

90 
59 

94 
57 

97.6 
62.  1 

FRUNT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

53 

98 
56 

61 

61 

55 

54 

100 
56 

103 

60 

59 

63 

65 

66 

65 

63 

104 
62 

105 
61 

104 
64 

67 

64 

59 

58 

59 

55 

53 

55 

56 

55 

98 

61 

98 
61 

99 
55 

93 
54 

101.0 
59.2 

CL  ENN V  I L  LE 

11 

90 
46 

94 
46 

93 
53 

49 

9  1 
49 

96 
48 

97 
49 

98 
43 

99 
41 

55 

99 
56 

9  8 
56 

96 
51 

97 
51 

95 

55 

93 
55 

92 
56 

9  1 
55 

90 
52 

9  1 
50 

91 
49 

93 
49 

93 
47 

9 1 
55 

91 
52 

90 
62 

91 
56 

91 

51 

89 
48 

91 
45 

93.3 
51.0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

73 
47 

75 
48 

74 
53 

78 
53 

7  3 
50 

7  5 
53 

81 
56 

93 
54 

8  2 
54 

8  2 
53 

82 
57 

8  5 
56 

82 
56 

8  3 
56 

79 
56 

81 
55 

78 
55 

55 

52 

51 

50 

7  3 
50 

50 

80 
54 

8  2 
5  6 

7  5 
54 

57 

74 
53 

73 
53 

75 
52 

77 
51 

77.7 
53.4 

HANF  ORO 

MAX 
MIN 

9  3 
52 

9  5 
55 

98 
58 

58 

93 
54 

93 
54 

96 
56 

97 
53 

100 
56 

103 
57 

10  3 
62 

103 
61 

59 

59 

99 
58 

100 
60 

99 
63 

64 

62 

57 

9  3 
56 

55 

9  3 
51 

93 
52 

93 
56 

92 
52 

9 1 
59 

94 

58 

94 

56 

93 
54 

90 
54 

96.0 
56.6 

HETCH  METCHY 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
54 

8 1 
56 

8  8 
57 

8  5 
54 

84 
55 

88 
57 

99 
54 

89 
55 

9 1 
51 

59 

9  5 
62 

60 

92 
57 

90 
56 

92 
59 

69 
62 

88 
63 

8  5 
60 

86 
57 

8  5 
57 

8  5 
57 

85 
56 

88 
55 

8  8 
56 

6  5 
54 

8  5 

62 

65 
61 

85 
60 

85 
55 

83 
54 

87.3 
57.1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

42 

43 

47 

49 

44 

47 

84 
49 

90 

44 

48 

56 

54 

6  1 
54 

52 

81 
51 

79 
51 

75 
52 

52 

f  9 

48 

7  1 
47 

46 

47 

78 
46 

46 

46 

72 
55 

72 
52 

73 

50 

74 
46 

74 
45 

76.8 
46  .  6 

I  DP  I  A 

MAX 
MIN 

92 
63 

9  3 
68 

9 1 

64 

9  9 
62 

100 
62 

101 
75 

100 
73 

70 

96 

70 

96 
71 

97 
72 

96 
70 

93 
69 

94 

67 

9  1 
67 

9  1 
67 

9  1 
64 

9  1 
63 

9  1 
65 

89 
62 

87 
65 

89 
66 

89 
65 

88 
59 

93.  1 
66.6 

KERN   RIVER    PH   ND  1 

MAX 
MIN 

70 

94 

72 

101 
73 

1 0  I 
75 

72 

72 

97 
74 

98 
74 

76 

106 
78 

79 

10  5 

80 

104 
80 

103 
77 

102 

79 

103 
79 

102 
78 

100 
77 

1  00 
76 

99 

7  5 

98 

7  3 

98 
74 

96 
73 

92 
72 

95 
74 

94 
72 

92 
72 

94 

72 

95 

73 

92 
68 

93 
69 

96.4 
74.4 

KERN   RIVER    PH   NO  3 

MAX 
MIN 

62 

98 
62 

102 
56 

100 
t>i 

65 

60 

104 
58 

102 
64 

103 
62 

106 
63 

106 
69 

105 
72 

104 
74 

1  04 
66 

102 
68 

99 
70 

99 
69 

97 
67 

73 

9  9 
65 

98 
67 

9  9 
67 

99 
66 

102 
62 

100 
68 

99 
69 

94 
65 

95 
64 

96 
63 

97 
60 

97 
55 

99.0 
65.  1 

KETTLEMSN   C ITV 

MAX 
MIN 

61 

97 

58 

99 
65 

67 

63 

59 

98 
65 

103 
65 

102 
61 

103 
64 

105 
73 

108 
70 

104 
69 

103 
66 

101 
66 

104 

70 

102 
69 

102 
70 

100 

vo 

100 
65 

98 
62 

97 
68 

96 
61 

97 
61 

99 
67 

98 

61 

93 
66 

97 
65 

97 
63 

95 
61 

92 
61 

99.  5 
64.9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

64 

68 

102 
72 

100 
72 

63 

64 

100 
68 

100 
67 

105 
72 

107 
73 

108 
76 

106 
75 

102 
73 

102 
70 

104 

70 

104 
72 

103 
74 

73 

100 
72 

9  9 

7  0 

98 
66 

97 
69 

95 
64 

96 
66 

96 
70 

92 
62 

94 
65 

96 
66 

97 
66 

90 
60 

93 
63 

99.0 
68.5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
50 

94 
57 

66 

54 

53 

56 

95 
59 

96 
60 

63 

66 

68 

65 

98 
66 

9  7 
57 

97 
57 

96 
59 

98 
64 

59 

96 
56 

93 
54 

91 
50 

52 

51 

56 

55 

51 

53 

9  1 
55 

90 
56 

9  1 
53 

87 
52 

94.3 
56.9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

55 

57 

59 

61 

54 

55 

94 
58 

95 
56 

58 

102 
60 

101 
64 

100 
65 

60 

97 
58 

97 

60 

97 
61 

97 
66 

96 

61 

65 

93 

61 

9  1 
60 

92 
56 

90 
55 

93 
54 

92 
55 

90 
57 

90 
57 

9  1 

60 

92 
59 

90 
66 

92 
57 

94.4 
56.7 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

55 

55 

65 

62 

57 

58 

97 
63 

98 
61 

65 

1 04 
65 

68 

103 
64 

101 
65 

100 

61 

100 
64 

100 
67 

99 
66 

99 
67 

59 

95 
61 

9  5 
59 

96 
59 

96 
57 

95 
59 

96 
64 

93 
56 

94 
65 

96 
64 

95 
61 

95 
56 

93 

57 

97.3 
61.5 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

56 

57 

60 

61 

58 

57 

98 
60 

100 
59 

102 
58 

105 
60 

64 

104 
64 

102 
63 

101 

60 

101 
61 

1 00 
63 

99 
65 

96 
66 

65 

96 
M 

96 
59 

94 

60 

96 
57 

96 
56 

96 
62 

92 
57 

95 
64 

96 
62 

95 
56 

96 
56 

93 
55 

97.7 
60.  1 

LITTLE   PANDChE  OET 

DAM 

MAX 
MIN 

52 

64 

62 

61 

61 

64 

94 
61 

95 
76 

74 

100 
64 

71 

101 
66 

69 

71 

96 

75 

97 
7! 

97 

70 

97 
68 

9  5 
67 

94 
63 

90 
58 

9  1 
57 

90 
58 

90 
58 

92 
56 

90 
56 

87 

62 

89 
61 

69 
60 

90 
53 

65 
59 

93.5 
63.6 

LO0GEPO1.E 

MAX 
MIN 

35 

36 

40 

11 

40 

40 

91 
••1 

84 
37 

39 

8  3 
42 

49 

97 
46 

82 
47 

8 1 
46 

80 
44 

6  2 
46 

8  0 
44 

78 
45 

75 
43 

74 
42 

75 
38 

79 
38 

76 
38 

79 
38 

60 
36 

75 
43 

73 
46 

7  5 
46 

74 
42 

76 
41 

76 
36 

78.6 
41.6 

LOOI 

MAX 
MIN 

52 

54 

56 

54 

51 

92 
54 

92 
54 

96 
56 

101 
59 

1 02 
62 

9  6 
62 

98 
54 

95 

55 

95 
56 

95 
52 

92 
54 

92 
60 

91 
56 

88 
52 

87 
50 

87 
49 

87 
50 

87 
48 

91 
51 

85 
51 

85 
46 

89 
47 

51 

8  5 
53 

83 
64 

89 
54 

91.1 
53.5 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

53 

56 

60 

57 

56 

56 

96 
58 

95 
53 

101 
60 

103 
61 

104 
63 

98 
63 

97 
60 

97 
59 

97 
58 

60 

64 

98 
63 

95 
62 

93 
57 

91 
54 

90 
55 

69 
62 

91 
51 

91 
57 

90 
54 

89 
56 

56 

90 
59 

87 

52 

89 

52 

94.2 
57.3 

LOS  BANOS  OET  RESV 

MAX 

MIN 

86 
58 

66 

70 

60 

65 

90 
65 

95 
66 

96 
64 

96 
69 

1 00 
70 

104 
71 

101 
69 

99 
66 

97 
66 

63 

65 

66 

97 
65 

94 
65 

95 
59 

90 
57 

91 
57 

91 
56 

69 
56 

92 
63 

91 
55 

86 
61 

60 

61 

54 

59 

93.8 
62.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

55 

58 

63 

101 
62 

57 

93 
58 

96 
60 

97 
57 

101 
60 

10! 
63 

108 
66 

105 
65 

103 
64 

102 
63 

102 
62 

103 
63 

67 

101 
69 

100 
66 

96 
62 

99 
61 

96 
58 

95 
55 

94 
55 

96 
57 

95 
55 

92 
56 

57 

96 
56 

98 
57 

9  1 
66 

97.9 
60.  1 

HANTECa 

MAX 
MIN 

85 

51 

56 

56 

55 

53 

57 

95 
58 

95 
57 

57 

102 
60 

105 
62 

100 
60 

96 
55 

96 
55 

96 
55 

93 
56 

95 
61 

95 
59 

92 
55 

91 
54 

98 
53 

90 
53 

86 
51 

89 
51 

92 
56 

90 
53 

86 

51 

86 
53 

88 
5  4 

89 
6  3 

65 
5  4 

92.3 
55.3 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

94 

94 

91 

99 

98 

93 
67 

95 

70 

97 
69 

99 

74 

104 
62 

106 
67 

107 
76 

105 
79 

105 
73 

103 
72 

103 
73 

102 
76 

102 
61 

101 
60 

99 

70 

97 
68 

97 
70 

97 
66 

95 
67 

94 
68 

94 
51 

91 
53 

93 
69 

94 
55 

95 
62 

69 
64 

97.6 
66.5 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

MIN 

96 
54 

100 
61 

99 
57 

99 
59 

92 
57 

96 
56 

99 
57 

103 
61 

104 
62 

105 
61 

102 
66 

101 
61 

99 
60 

99 
61 

99 
64 

96 

65 

97 
65 

96 
64 

93 

60 

93 
56 

92 
57 

91 

60 

94 
55 

94 
54 

91 
55 

92 
58 

93 
59 

94 
59 

91 
65 

91 
55 

96.5 
59.1 

MODESTO 

MAX 
MIN 

92 
S3 

97 
56 

96 
59 

87 
56 

89 
54 

96 
58 

94 
59 

97 
59 

102 
60 

104    100  96 
62      65  62 
S«»  R«l»r«DC«  N 

96     95  94 
56     59  56 
ot«a  FoUowtng  SUU 

95 
59 

94 

63 

93 
61 

92 
60 

88 
56 

89 

53 

87 
54 

88 
54 

92 
52 

89 
56 

86 
54 

89 
55 

69 
55 

89 

57 

85 
55 

89 
56 

92.5 
57.3 

-  300  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CHLIFDRNU 


Station 

Day  ol  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NtWM'N   ?  NW 

MAX 
MIN 

91 
'.9 

96 
54 

96 
58 

95 
52 

90 
50 

95 
53 

95 
53 

94 
53 

99 
58 

102 
60 

102 
62 

99 
59 

95 
56 

95 
55 

95 
55 

94 
57 

94 
59 

94 
59 

93 
56 

91 

52 

89 
51 

89 
51 

87 
49 

90 
50 

90 
51 

89 
49 

89 

50 

89 

52 

89 
56 

87 
49 

89 

52 

93.0 
53.9 

NORTH    FORK   R4NGER  STA 

MAX 

MIN 

90 
53 

92 
53 

92 
55 

96 
58 

93 
57 

94 
56 

95 
57 

98 
55 

97 
57 

99 
60 

100 
64 

101 
64 

99 
62 

99 
59 

97 
59 

98 
59 

92 
62 

95 
63 

94 

61 

93 
59 

97 

57 

92 
56 

94 
56 

94 
52 

94 

60 

93 
55 

92 
62 

91 
59 

91 
59 

91 

55 

89 
51 

94.6 
57.9 

0R4N0E  COVE 

MAX 
MIN 

94 

95 
57 

97 
61 

100 
61 

96 
57 

95 
58 

96 
62 

99 
56 

100 
60 

102 
61 

105 
64 

104 
64 

103 
63 

102 
60 

101 
61 

102 
65 

101 
66 

100 
66 

99 
64 

98 

60 

97 

59 

95 
59 

97 
56 

96 
56 

96 
61 

97 
54 

94 
63 

95 
62 

95 
61 

96 
56 

91 
49 

98,1 
59.9 

PDBTf R V ! L  lE 

MAX 
MIN 

9'. 
56 

95 
58 

96 
61 

100 
65 

98 
59 

93 
6  2 

95 
60 

99 
61 

98 
59 

103 
61 

105 
67 

105 
69 

104 
67 

103 
61 

102 
63 

103 
65 

103 
65 

101 
66 

100 
67 

100 
64 

96 
60 

97 
61 

96 
59 

96 
56 

96 
64 

98 
59 

94 
65 

97 

62 

96 
63 

97 
58 

92 
58 

98.6 
62.2 

POSEY   3  E 

MAX 
MIN 

78 

81 
43 

83 
43 

84 
44 

85 
43 

85 
47 

86 
46 

88 
51 

90 
52 

90 
53 

91 
55 

89 
59 

68 
57 

68 
58 

89 

55 

85 
57 

64 
58 

83 
57 

62 
60 

84 
59 

63 
57 

85 
58 

83 
59 

82 
57 

83 
56 

82 
56 

61 
59 

80 
57 

61 
55 

61 
51 

62 

50 

84.4 
53.5 

SALT   SPRING'    PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

85 

5B 

37 
58 

89 
5" 

89 

60 

85 
60 

88 
55 

89 
58 

90 
56 

91 

60 

94 
67 

96 
67 

95 

70 

94 
67 

92 
66 

92 
65 

93 
63 

90 
69 

86 
68 

86 
65 

67 
64 

66 
64 

67 

60 

86 
59 

89 
54 

86 
57 

85 
58 

85 
56 

85 
61 

85 
60 

85 
56 

63 
St 

88.6 
61.2 

SAN   LUIS  OAC 

MAX 
MIN 

87 

60 

89 
61 

94 

61 

9? 
58 

90 
55 

93 
63 

95 
67 

93 
64 

95 
64 

98 
68 

103 
63 

99 
72 

99 
68 

97 
65 

94 
63 

95 
63 

96 

VO 

95 

73 

91 
66 

90 
63 

68 
61 

68 
60 

90 
60 

66 
62 

89 
62 

85 
57 

90 
55 

67 
59 

82 
62 

62 
56 

83 
56 

91.5 
62.6 

SQIMORA  PS 

MAX 
MIN 

91 
51 

94 
53 

96 
57 

99 
57 

92 
54 

92 
53 

97 
56 

97 

52 

97 
56 

102 
58 

104 
60 

106 
61 

103 
f9 

101 
55 

98 
57 

100 
59 

99 
63 

99 
63 

97 
59 

96 
57 

94 
57 

93 

56 

93 
52 

93 

52 

96 
52 

94 
53 

93 
56 

92 

60 

93 
59 

93 
59 

93 
52 

96.4 
56.4 

SO    ENTP5NCE  VUSEMITE 

MAX 

MIN 

81 
"iS 

83 
46 

83 
42 

87 
46 

82 
49 

72 
49 

89 
52 

69 
49 

69 
46 

91 
47 

93 
52 

94 
56 

92 
57 

92 
53 

68 
48 

91 
53 

87 

55 

86 
55 

85 
49 

83 
51 

83 
51 

83 

50 

84 
52 

81 
48 

82 

50 

86 
49 

83 
54 

81 
53 

81 
51 

81 

51 

60 
47 

85.2 
50.2 

STOCKTON  WSAP 

MAX 
MIN 

93 
53 

9S 
59 

96 

60 

85 

53 

91 
55 

96 
59 

94 

60 

98 
59 

103 
63 

105 
65 

100 

65 

99 

61 

97 

60 

96 
62 

96 
59 

97 
60 

96 

66 

93 
63 

92 
60 

90 
58 

92 
56 

88 
57 

90 
55 

94 
57 

91 
56 

87 
56 

91 
55 

90 
56 

91 
58 

86 
55 

92 
58 

93.6 
56.9 

STOCKTON    FIRE    STA   NO  <. 

MAX 
MIN 

8<. 
57 

92 
55 

97 
54 

94 
57 

85 
55 

89 
56 

93 
55 

91 

56 

96 
52 

102 
56 

105 
62 

100 
57 

95 
53 

95 
56 

96 
52 

93 
54 

95 
58 

93 
56 

92 
52 

69 
51 

67 
50 

89 
49 

81 
49 

86 
52 

92 
56 

87 
46 

85 
49 

89 

50 

89 
52 

89 
47 

84 
53 

91.5 
53.5 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

89 
50 

97 
48 

95 
55 

07 
52 

37 
52 

93 
51 

93 
54 

96 
49 

96 
55 

97 
62 

96 
52 

94 
60 

93 
61 

97 
55 

92 
59 

90 
65 

88 

65 

89 
63 

68 
62 

86 
54 

87 
55 

91 
52 

92 
53 

88 
59 

91 
56 

87 
60 

90 
54 

92 
52 

66 
50 

69 
46 

91.3 
55.8 

TEJON  BANCHO 

MAX 
MIN 

92 
63 

94 
68 

99 

72 

98 
6"' 

94 
60 

92 
64 

95 
65 

98 
69 

100 

71 

105 
74 

100 
73 

98 
69 

97 
65 

96 
67 

91 
63 

94 
64 

95 
60 

92 
60 

94 
64 

93 
60 

93 
62 

92 
63 

93 
62 

92 
57 

91 
56 

95.1 
64.7 

THREE   BVRS   EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

94 

59 

95 

60 

100 
61 

100 
6  3 

100 
62 

96 
62 

97 
64 

100 
62 

101 
62 

102 
64 

105 
69 

106 
69 

105 
70 

103 
66 

102 
64 

103 
69 

101 
69 

100 
70 

98 
68 

97 
67 

97 
63 

96 
62 

96 
62 

98 
62 

98 

70 

98 
62 

95 
62 

96 
68 

97 
66 

97 
61 

93 
59 

98.9 
64.4 

TICEP   CREEK  PH 

MAX 
MIN 

90 
52 

97 
54 

95 
53 

94 

57 

90 
55 

■^2 
54 

92 
55 

94 

54 

99 
57 

102 
58 

102 
60 

100 
60 

99 

to 

96 
55 

97 
58 

96 
59 

95 
63 

94 
63 

92 
60 

92 
59 

90 
58 

90 
57 

90 
55 

93 
53 

92 
54 

89 
54 

90 
58 

90 
58 

89 
59 

69 
54 

68 
53 

93.5 
56.7 

TRACV  CARbONA 

MAX 
MIN 

86 

50 

93 
50 

98 
53 

96 
53 

90 
51 

90 
50 

98 

56 

95 
54 

97 
55 

102 
64 

104 
62 

100 
56 

98 
54 

96 
53 

99 
47 

96 
55 

97 
53 

96 
58 

94 
54 

93 
52 

86 
50 

92 
50 

86 
49 

90 
49 

93 

50 

99 
49 

85 
46 

92 
49 

92 
54 

93 

52 

88 
55 

93.8 
52.8 

TPiCV    PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

94 

55 

97 
61 

94 
61 

86 
56 

87 
55 

94 
53 

90 
61 

96 
62 

101 
60 

10! 
65 

100 
63 

96 
59 

98 
59 

95 
63 

93 

56 

94 
57 

94 
59 

91 
58 

88 
57 

64 

55 

86 

55 

83 
55 

88 
54 

93 
56 

85 

58 

89 
55 

89 
53 

69 
54 

83 
57 

85 
57 

88 
59 

91.5 
58.1 

VISAL IA 

MAX 
MIN 

93 
58 

94 
60 

96 
64 

99 

6H 

96 
60 

93 
59 

94 
62 

98 
6  1 

96 
65 

100 
66 

103 
66 

102 
67 

101 
65 

63 

99 
63 

66 

65 

99 
68 

^6 
66 

9  8 
62 

61 

61 

95 
59 

59 

62 

59 

58 

65 

62 

94 
59 

58 

62.5 

MIN 

95 
61 

95 

60 

94 
63 

101 
67 

100 
64 

98 
62 

96 
66 

99 
65 

64 

103 
66 

106 
70 

106 
69 

104 
69 

104 
66 

102 
68 

102 
70 

102 
70 

101 
70 

100 
65 

98 
65 

98 
65 

98 
62 

96 
64 

97 
66 

96 
62 

93 
66 

95 

66 

97 
63 

96 
62 

92 
64 

98.8 
65.3 

YOSEMITF    PARK  HEADOTRS 
*            *  # 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DB4INAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

100 
64 

98 
64 

93 
65 

89 

52 

90 
53 

102 
61 

106 
66 

100 
62 

97 
69 

93 
66 

98 

66 

92 
66 

91 
64 

92 
65 

93 
65 

94 

67 

92 
66 

92 
61 

90 
60 

90 
58 

90 
58 

97 
58 

98 
58 

101 
65 

95 

70 

93 

70 

95 
64 

91 
61 

90 
59 

92 
60 

98 
64 

94.6 
62.6 

AV4L0N   PLEASURE  PIER 

MAX 

MIN 

67 
50 

64 

50 

65 
50 

61 
54 

70 
56 

75 
53 

75 
52 

79 
52 

78 
50 

77 
50 

72 
56 

76 
58 

71 
45 

74 

60 

75 
54 

75 
58 

76 
57 

75 
57 

74 
51 

72 
56 

78 
56 

78 
62 

76 
55 

78 
60 

73 
56 

75 
56 

76 
57 

76 
56 

71 
54 

71 
54 

74 
52 

73.5 
54  .  4 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

99 
53 

103 
5fi 

100 
59 

95 
59 

69 
55 

90 
57 

103 
61 

107 

63 

102 
61 

99 
62 

96 
65 

92 
67 

94 
67 

97 
65 

95 
65 

96 
66 

95 

65 

94 
62 

93 
60 

92 
59 

92 
57 

92 
56 

91 
57 

95 
61 

95 
69 

99 
69 

94 
66 

90 
62 

92 
61 

93 
60 

95 

61 

95.5 
61.5 

BEAUMONT    PUKPING  PLANT 

MAX 
MIN 

95 
61 

100 
59 

99 
59 

100 
63 

99 
63 

93 
62 

94 
63 

108 
68 

99 
63 

97 
64 

98 
64 

96 
69 

99 
69 

100 
65 

97 
67 

96 

66 

89 
62 

91 
60 

90 
59 

95 
58 

86 
61 

90 
57 

92 
60 

97 
63 

94 
68 

96 
65 

94 
63 

90 
62 

91 
61 

93 
63 

94 
63 

95.4 
62.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

84 

46 

84 
49 

83 
52 

81 
57 

80 
53 

85 
51 

85 
53 

85 
59 

86 
50 

90 
53 

89 
55 

61 
56 

77 
52 

79 
53 

78 
52 

75 
54 

72 
53 

76 
51 

78 
51 

76 
47 

76 
47 

78 
46 

60 
49 

80 
50 

79 
50 

77 
53 

74 
52 

75 
53 

60 
50 

80 
51 

79 
50 

80.  1 
51.6 

BONITA 

MAX 
MIN 

BUPBANK    VALLEY    PMP  PLT 

MAX 
MIN 

9B 
60 

95 

60 

90 
59 

86 
58 

66 

57 

99 
55 

107 
62 

101 
63 

100 
61 

95 
63 

95 
61 

92 
66 

94 

65 

93 
63 

93 
61 

94 
65 

92 
66 

89 
62 

88 

59 

67 
59 

88 
59 

86 
56 

94 
58 

96 
60 

94 
64 

95 

62 

92 
66 

89 
62 

92 
56 

92 
54 

91 
54 

93.1 
60.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

85 
49 

90 
44 

95 
51 

8" 
50 

84 

46 

90 
49 

98 
50 

98 
48 

103 
56 

102 
57 

98 

50 

97 
55 

96 
52 

93 
50 

94 

51 

94 

53 

95 
56 

94 
52 

91 
52 

89 
51 

87 
50 

85 
50 

86 
49 

87 
47 

95 
47 

85 
49 

8  1 
49 

88 
50 

64 
46 

88 
46 

86 
46 

91.3 
50.2 

CAMPD 

MAX 
MIN 

101 
52 

100 
57 

98 

56 

94 
64 

95 

55 

103 
55 

105 
63 

102 

61 

100 
57 

95 
58 

94 
63 

95 
65 

97 
63 

95 
62 

94 
63 

92 
62 

91 

60 

92 
59 

92 
56 

92 
55 

92 
53 

89 
54 

97 

56 

95 
64 

95 
68 

90 
64 

90 
62 

93 
59 

96 
59 

95 

59 

97 
58 

95.4 
59.4 

CANOGA   park   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

101 
55 

98 
56 

94 

53 

88 
58 

92 
56 

106 
53 

111 
54 

106 

60 

103 
59 

101 
60 

97 
61 

99 
65 

96 
63 

97 
58 

98 
58 

94 
53 

94 
64 

94 

60 

90 
60 

90 
59 

92 
60 

92 
56 

100 
57 

104 
60 

ino 

62 

100 
60 

95 

64 

93 

61 

95 
55 

97 
54 

99 
55 

97.4 
58.7 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

76 
61 

70 
64 

70 
63 

70 
64 

71 
64 

78 
65 

77 
61 

76 
69 

74 
66 

73 
66 

75 
70 

75 
70 

75 
67 

76 
66 

77 

68 

76 
71 

75 
69 

73 
67 

72 
67 

72 
66 

71 
66 

72 
68 

74 
68 

76 
68 

74 
66 

73 
67 

71 
66 

70 
66 

71 
68 

73.6 
66.7 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 
MIN 

92 
60 

96 
61 

93 
57 

89 
5  6 

64 
5" 

85 
58 

95 
67 

102 
64 

98 
61 

96 
62 

91 
61 

92 
65 

92 
65 

91 

63 

91 
63 

92 
64 

91 
64 

89 
62 

88 
60 

65 
59 

87 
56 

86 
57 

65 
59 

91 
62 

96 
66 

93 
63 

96 
66 

90 
62 

88 
58 

88 
58 

92 
53 

91.1 
61.1 

CORONA 

MAX 
MIN 

1  00 
57 

95 
59 

91 
57 

90 
59 

69 
57 

98 
57 

109 
62 

105 
62 

103 
62 

94 
61 

95 
62 

94 
65 

94 
66 

95 
64 

94 
64 

95 
65 

91 
66 

90 
64 

86 

DO 

90 
64 

90 
59 

90 
56 

94 

59 

99 
62 

96 
6  6 

97 
63 

92 
65 

90 
63 

91 
59 

95 
58 

86 
56 

94.3 
61.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

82 
60 

80 
5  1 

79 
61 

75 
59 

74 
59 

74 

57 

86 

60 

83 
65 

86 
65 

80 
59 

62 
59 

62 
64 

82 
65 

61 
64 

82 
63 

84 
65 

82 
66 

80 
63 

77 
60 

76 
61 

75 
61 

76 
59 

78 
60 

62 
61 

82 
64 

80 
63 

61 
65 

79 

62 

76 

60 

80 
59 

76 
58 

80.0 
61.2 

CUVAHA 

MAX 
MIN 

90 
51 

91 
48 

93 
52 

96 

51 

95 

50 

90 
51 

95 
54 

96 
55 

101 
51 

101 
57 

103 
57 

104 
59 

102 
59 

102 
56 

102 
55 

102 
59 

100 
59 

98 

60 

96 

5  7 

95 

56 

93 
54 

93 
52 

94 

51 

93 
51 

95 
52 

91 
51 

91 
58 

93 

56 

93 
52 

93 
49 

87 
50 

95.7 
53.9 

CUVAMAC4 

MAX 
MIN 

85 
58 

93 
61 

90 
56 

89 
63 

88 
61 

68 
58 

92 
59 

93 
64 

92 
59 

92 
65 

89 
64 

82 
65 

64 

60 

85 

60 

85 
60 

84 

60 

63 
60 

81 
59 

82 
56 

63 
56 

83 
55 

82 
52 

83 
53 

85 
56 

85 
64 

83 
61 

78 
57 

79 
54 

83 
58 

87 

56 

87 
59 

85.6 
59.2 

DRY   CANVON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

97 
58 

1  00 
58 

97 
54 

95 
53 

69 
54 

94 
54 

104 
57 

103 
63 

102 
56 

101 
61 

100 
61 

100 
64 

98 
63 

97 

60 

96 
59 

98 
63 

97 
64 

94 

61 

92 
60 

91 
56 

91 
56 

91 
56 

94 
56 

100 
58 

101 
61 

100 
61 

98 
61 

94 

63 

93 
56 

95 
55 

97 
53 

96.9 
58  .  7 

See  RelereDce  Nolea  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


califdrnu 

tUGUST  1970 


Slalion 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

5 

g 

7   1  8 

g 

10 

11 J 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 

Mm 

1 0& 
56 

101 
56 

95 
56 

92 
57 

67 
58 

92 
55 

100 
57 

106 
63 

102 
62 

100 
61 

94 
63 

86 
65 

95 
66 

95 
65 

93 
64 

93 
64 

95 
65 

94 
64 

94 
65 

92 
63 

91 
59 

91 
56 

91 
57 

95 
60 

99 
64 

97 
66 

95 
66 

92 
61 

92 
61 

92 
58 

95 
59 

95.0 

ELSIHQKE 

MAX 

MIN 

ESCONOIOO 

MAX 

MIN 

53 

57 

57 

84 
59 

86 
55 

92 
56 

99 
62 

97 

60 

96 
61 

92 
62 

66 
64 

91 
64 

69 
65 

89 
64 

68 
64 

90 
65 

99 
65 

87 
64 

86 
65 

86 
64 

66 
62 

82 
60 

86 
59 

89 
60 

92 
55 

89 
65 

88 
65 

62 
65 

95 
60 

86 
59 

9:/ 
59 

68.9 
61.4 

F0NT4N4  K4ISER 

MAX 
MIN 

1  03 
68 

102 
68 

96 
65 

92 
61 

92 
62 

102 
67 

106 
75 

107 
73 

103 

69 

97 
69 

99 
67 

97 

71 

96 

71 

97 
68 

98 

70 

97 

70 

94 

71 

93 
69 

92 
64 

92 
64 

94 
62 

91 
63 

97 
66 

105 
69 

99 

74 

101 
70 

99 
71 

94 
66 

94 
65 

97 
67 

99 

65 

97.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

MIN 

94 
57 

87 
62 

84 
59 

92 
62 

85 
61 

93 
61 

100 
66 

95 
65 

94 
64 

89 
67 

85 
68 

90 
69 

90 
69 

88 
69 

68 
67 

90 
69 

69 
67 

69 
67 

87 
68 

66 
66 

86 
65 

86 
62 

89 
63 

93 
64 

92 
67 

89 
68 

86 
67 

86 
65 

67 
58 

89 
60 

92 
60 

89.0 
64 .  5 

MENSH4W  04K 

MAX 
MIN 

95 
«9 

56 

102 
5B 

98 

58 

95 
56 

95 

57 

105 
62 

107 
61 

103 
57 

99 
59 

95 
55 

96 
67 

96 
65 

96 
63 

95 
64 

98 
64 

96 
62 

91 
51 

91 
58 

91 
56 

92 
52 

91 
53 

91 
57 

98 
58 

96 

66 

96 
67 

91 
60 

92 
56 

93 
59 

95 
56 

96 
57 

96.2 
59,0 

IDVLLWILD  FIKE  CEPT 

MAX 
MIN 

91 
<.6 

92 
49 

69 
56 

65 
60 

88 
55 

93 
jl> 

94 
59 

93 
56 

90 
55 

93 
57 

91 
60 

86 
61 

81 
f. 

95 
54 

62 
56 

76 
54 

90 
54 

60 
52 

83 
49 

83 
46 

83 
49 

85 
49 

89 
51 

65 
54 

93 
58 

79 
56 

60 
51 

82 
49 

65 
53 

86 
53 

87 
52 

65.8 
54.1 

JULI4N  WYN0L4 

MAX 

MIN 

99 
53 

96 

61 

93 
59 

90 
60 

9  1 
61 

100 
61 

102 
66 

98 
63 

97 
59 

93 
59 

88 

67 

91 
68 

94 
65 

91 
63 

92 
64 

89 
62 

89 
61 

90 
57 

68 
56 

90 
55 

91 
53 

88 
53 

94 
55 

93 
63 

93 
64 

94 
65 

86 

60 

89 
59 

91 

60 

93 
59 

93 

62 

92.1 

L4GUN4  BE4CH 

MAX 
MIN 

77 
58 

77 
58 

74 
63 

74 
63 

75 
57 

79 
59 

80 
61 

81 
63 

78 
56 

76 
58 

79 
07 

79 
60 

79 
65 

79 
62 

79 
64 

79 
59 

77 
54 

74 
55 

74 
64 

73 
53 

73 
53 

74 
58 

77 
59 

80 
61 

76 
58 

75 
56 

74 
61 

73 
58 

75 
57 

75 
55 

76.6 

L4  MES4 

MAX 
MIN 

91 
62 

66 
63 

60 
59 

80 
61 

82 
60 

89 
ol 

94 
60 

93 
64 

90 
64 

87 
67 

83 

66 

88 
66 

87 
63 

83 

67 

84 
65 

87 

66 

86 
66 

86 

64 

85 
67 

64 

66 

63 
64 

82 
66 

84 
62 

89 
63 

68 
62 

86 
64 

82 
65 

84 

83 
62 

95 

62 

94 
62 

85.6 
63.6 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

65 
52 

6*^ 
49 

69 
52 

66 
52 

69 
51 

74 
47 

71 
47 

77 

73 
46 

66 
46 

70 
50 

70 
50 

68 
51 

69 
51 

68 
52 

70 
53 

71 
53 

70 
52 

68 
53 

66 
53 

65 
53 

65 
52 

63 
51 

71 
51 

70 
48 

66 

51 

65 
51 

64 
51 

67 
50 

64 

49 

63 

50 

68.2 

LONG  BE4CH  PUB  SVC 

MAX 
MIN 

90 
58 

82 
59 

83 

62 

82 
59 

77 
59 

/9 
56 

93 
59 

90 
65 

86 
64 

80 
60 

94 
64 

95 
65 

87 
64 

98 
62 

68 
65 

87 
65 

83 
63 

8! 

60 

80 
62 

80 
60 

82 
58 

93 
59 

89 
60 

66 
61 

85 
59 

85 
63 

84 
60 

63 

59 

64 
59 

83 
57 

85.0 
60.8 

LONG  BE4CH  wB  4P 

MAX 
MIN 

92 
61 

8  1 
62 

83 
62 

76 
62 

81 
60 

87 
56 

98 
62 

89 
68 

88 
65 

66 
64 

93 
64 

90 
69 

92 
68 

89 
67 

87 
66 

68 

70 

99 
69 

85 
65 

85 
64 

82 
65 

83 
63 

83 
61 

86 
63 

91 
64 

87 
65 

99 
65 

66 
66 

85 
64 

84 
62 

86 
62 

95 
60 

86.4 

LOS  ANGELES  KB  4IRPQPT 

MAX 
MIN 

80 
60 

77 
62 

73 
61 

73 
61 

70 
61 

69 
59 

82 
63 

85 
67 

82 
61 

71 
61 

76 
61 

79 
65 

78 
67 

77 
64 

79 
65 

60 
69 

78 
67 

71 
62 

73 
62 

73 

62 

73 
62 

73 
62 

73 
63 

78 
64 

77 
66 

76 
65 

79 
65 

72 
64 

72 
63 

74 
62 

74 
61 

75.7 
63.1 

LOS  4NGELES  CIVIC  CTR 

MJVX 
MIN 

92 
66 

90 
66 

8? 
64 

80 
63 

76 
62 

83 
64 

95 
66 

98 
71 

94 
69 

86 
65 

89 
65 

90 
71 

98 
69 

88 
70 

88 

70 

99 
71 

97 
69 

81 
64 

81 
63 

81 
63 

80 
63 

80 
64 

83 
65 

88 
67 

87 
69 

86 
69 

88 
68 

63 
67 

81 
65 

95 
64 

94 
64 

65.9 

MT   B'LOV  NOTCH 

MAX 
MIN 

HOUNT  WILSON  FC   336  6 

MAX 
MIN 

85 
66 

66 

83 
64 

80 
62 

77 
62 

66 

90 

70 

88 
69 

85 
64 

69 
72 

89 
67 

84 
67 

83 
67 

92 
59 

82 
64 

92 
64 

78 
61 

78 
60 

78 
60 

78 
59 

77 
56 

92 
60 

85 
65 

85 
66 

83 
65 

61 
64 

79 
59 

76 
59 

60 
61 

81 

60 

84 

61 

62.4 
63.4 

NEWPORT  BEACH  H4RB0R 

MAX 

71 
58 

74 
60 

17. 
64 

70 
63 

72 
61 

72 
5S 

75 
60 

78 
59 

78 
65 

74 
65 

75 
65 

75 
67 

75 
68 

75 
66 

76 
65 

76 
67 

75 
67 

72 
65 

72 
64 

70 
59 

70 
53 

71 
61 

71 
60 

73 
62 

73 
64 

72 
63 

73 
64 

71 
64 

70 
62 

72 
61 

72 
58 

73.  1 
62.8 

0CE4NSIPE 

MAX 

79 
57 

78 
61 

77 
63 

76 
6? 

77 
63 

76 
62 

82 
63 

64 
64 

83 
62 

81 
67 

81 
68 

81 
67 

81 
68 

92 
69 

83 
66 

94 
67 

83 
68 

79 
69 

77 
66 

77 
66 

74 
64 

76 
63 

78 
63 

81 
02 

81 
66 

80 
66 

79 
66 

60 
67 

76 
66 

75 
62 

77 
62 

79.3 

OjAI 

MAX 

93 
56 

93 
55 

87 
53 

83 
53 

36 
45 

ia 

51 

104 
58 

101 
5  7 

97 
56 

94 
58 

92 
56 

92 
63 

90 
62 

90 
57 

90 
57 

91 
62 

88 
64 

87 
61 

85 
58 

85 
57 

86 
55 

86 
55 

92 
55 

94 
52 

94 

57 

93 
57 

86 
55 

91 
50 

88 
55 

92 
53 

92 
59 

91.0 
50.5 

DXN4RD 

MAX 

74 
53 

74 
51 

79 
54 

73 
bs 

71 
53 

70 
52 

74 
53 

80 
56 

80 
54 

79 

55 

72 
57 

77 
59 

79 
59 

79 
55 

76 
55 

77 
59 

80 
60 

76 
59 

72 
56 

75 

58 

73 
56 

71 
55 

73 
53 

73 
54 

79 
55 

74 
54 

72 
56 

72 
56 

73 
52 

72 
50 

73 

50 

74,9 
54.9 

P4L0H4R   MT  DBSERV4TDRY 

MAX 
MIN 

94 
60 

9B 
60 

98 
61 

95 
60 

97 
62 

99 

62 

99 
69 

100 

70 

94 

67 

90 
67 

93 
66 

92 
66 

85 
63 

81 
64 

85 
61 

80 
55 

96 
60 

82 
61 

91 
59 

60 
60 

61 
56 

66 
59 

90 
64 

68 
66 

87 
62 

85 
63 

83 
57 

85 
59 

65 
60 

63 
63 

89 
62 

86.9 
62  .  1 

P4S40EN4 

MAX 
MIN 

97 
61 

93 
62 

91 

58 

69 
59 

85 
57 

95 

56 

103 
66 

102 
65 

98 
63 

97 
63 

94 
61 

93 
66 

94 
65 

92 
63 

93 
63 

93 
66 

92 
66 

89 
61 

95 
59 

85 
60 

86 
58 

86 
58 

91 
59 

94 
63 

94 
65 

92 
54 

90 
65 

90 
63 

89 
60 

91 
53 

91 

56 

92.0 
61.3 

PEPRIS 

MAX 

103 
59 

104 
56 

104 
53 

92 
59 

96 
58 

105 
59 

107 
70 

104 
63 

101 
63 

100 
60 

103 
58 

100 
ol 

97 
66 

97 
60 

99 
65 

99 

60 

95 
56 

93 
57 

97 

60 

93 
68 

92 
56 

92 
56 

101 
63 

99 
55 

102 
59 

100 
56 

94 
58 

94 
63 

95 

61 

94 
65 

102 
65 

98.5 
60 . 1 

P0H0N4   CAL  POLV 

MAX 

92 
57 

97 

58 

92 
57 

88 

60 

84 
57 

ii 
55 

94 
6  1 

102 
62 

9,8 
60 

97 
59 

92 
61 

92 
66 

92 
64 

92 
63 

92 
62 

92 
64 

93 
64 

90 
62 

89 
59 

86 
61 

86 
59 

86 
55 

65 
56 

90 
60 

95 
63 

92 
66 

91 
64 

69 

61 

98 
59 

98 
56 

92 
55 

91.1 
60.2 

R4H0N4  SP4ULDING 

MAX 

103 
49 

96 
57 

94 
55 

90 
55 

92 
51 

102 
52 

105 
63 

104 
60 

100 
57 

96 
58 

92 
60 

97 
64 

95 
63 

94 

61 

96 
61 

97 
62 

94 
62 

93 
56 

92 
59 

92 
57 

92 
59 

91 
52 

96 
52 

94 
58 

98 
64 

97 

66 

93 
61 

93 
56 

93 
55 

94 
54 

96 
54 

95.6 
57.6 

R60L4N0S 

MAX 

RIVERSIDE  FIRE  ST4  O 

MAX 

101 
59 

96 
60 

95 
59 

90 
60 

92 
59 

102 
60 

106 
63 

104 
6  3 

101 
63 

97 
63 

97 
64 

96 
69 

96 
6  6 

95 
65 

97 
65 

96 
66 

95 

67 

93 
65 

90 
62 

92 
60 

91 
59 

92 
57 

95 
60 

98 
62 

98 
68 

99 
64 

95 
58 

94 

63 

93 
60 

95 

60 

95 
56 

96.1 
62.2 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 
MIN 

97 
55 

102 
57 

99 
55 

94 
54 

88 
54 

90 
54 

103 
60 

109 
59 

105 
56 

101 
58 

97 
61 

99 
65 

99 
62 

96 
60 

96 
61 

96 
62 

97 
62 

94 
61 

93 
i7 

90 
56 

91 
53 

92 
53 

90 
56 

97 
56 

98 

55 

100 
62 

100 

63 

93 

60 

93 

57 

93 

57 

95 
64 

96.3 
58.4 

San  8ERN4RDIN0  CO  HOSP 

MAX 

104 
59 

103 
55 

102 
60 

94 
60 

95 
60 

107 
61 

110 
65 

106 
63 

103 
62 

101 
62 

101 
64 

101 
69 

99 
66 

99 
65 

99 
64 

100 

66 

96 
65 

95 
66 

95 
63 

95 
61 

95 
59 

93 

59 

99 
61 

97 

63 

103 
68 

100 

65 

97 
65 

97 
64 

97 
63 

99 

60 

100 

59 

99.4 
62.5 

StNDBERG  MB 

MAX 

90 
60 

89 
63 

87 
61 

85 
62 

89 
62 

91 

60 

94 
68 

91 
69 

94 
66 

95 

73 

94 

72 

91 
69 

89 

70 

86 
67 

89 
65 

88 

67 

64 
63 

85 
64 

66 
62 

83 
61 

63 
58 

89 
65 

92 
67 

90 
69 

90 
66 

86 
66 

82 
62 

84 
63 

64 
62 

88 
61 

85 
63 

88.3 
64.8 

S4N  OIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

78 
64 

74 
66 

73 
65 

72 
65 

74 
65 

75 
66 

64 
68 

84 
67 

B3 

67 

80 
70 

78 
68 

60 
69 

80 

"(0 

90 

70 

60 
70 

62 

70 

80 
71 

79 
70 

77 
69 

76 
69 

75 
68 

74 
69 

75 
66 

77 
69 

79 
69 

78 
69 

77 
69 

74 
68 

75 
67 

75 
66 

76 
67 

77.5 
68,0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

9B 
56 

99 
56 

9e 

55 

85 
57 

90 
56 

102 
55 

108 
60 

102 

60 

98 
57 

97 
61 

92 
60 

96 
66 

95 
t3 

96 
60 

95 

58 

94 
65 

93 
65 

9  1 
62 

88 
60 

89 
59 

90 
59 

90 
59 

94 

57 

101 
60 

99 
65 

95 
61 

92 
65 

90 
62 

90 
58 

95 
63 

96 
54 

94.7 
69,8 

SAN  G4BRIEL  fIRE  OEPT 

MAX 

97 
59 

92 
60 

69 
62 

85 
61 

64 
59 

95 
56 

102 
61 

99 
63 

96 
63 

63 

92 
63 

92 
67 

92 
66 

92 
64 

92 
64 

92 
66 

90 
66 

86 
63 

86 
61 

86 
62 

87 
61 

85 
57 

89 
59 

95 
60 

93 
65 

91 
62 

91 
66 

89 
63 

86 
59 

90 
57 

90 
55 

90.9 
61.7 

S4N  JACINTO 

MAX 

1  10 
59 

106 
58 

101 
52 

97 
58 

100 
58 

110 
58 

111 
65 

109 
63 

105 
60 

105 
60 

104 
63 

105 
68 

102 
65 

103 
63 

104 
63 

97 
64 

99 
64 

99 
67 

99 
61 

96 
59 

99 
57 

101 
53 

105 
56 

'57 

10  5 
69 

100 
63 

97 
62 

99 
61 

101 
61 

1  02 
60 

1  03 
66 

102.5 
60  .  8 

SAN  NICOLAS  ISL4N0 

MAX 

MIN 

70 
54 

76 
55 

69 
57 

66 
57 

68 
55 

62 
55 

84 
61 

60 
59 

75 
56 

73 
57 

70 
56 

77 
61 

78 
58 

75 
57 

75 
54 

75 

72 
57 

70 
57 

67 
54 

66 
64 

64 
53 

64 
53 

70 
54 

68 
54 

63 
53 

65 
52 

64 
52 

69 
50 

70 
52 

67 
53 

71.1 
55.2 

SANTA    ANA    FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

88 
61 

64 

60 

60 
64 

76 
63 

79 
63 

87 
56 

93 
62 

93 
65 

90 
66 

94 
65 

63 
66 

64 
67 

87 
66 

85 
69 

85 
67 

66 
68 

64 
69 

61 
66 

81 
65 

80 
65 

79 
62 

80 
61 

81 
62 

86 
63 

86 
65 

85 
64 

82 
65 

90 
64 

61 
61 

84 
61 

9  4 
59 

63.9 
64.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

72 
56 

64 
55 

76 
54 

74 
57 

72 
54 

66 
55 

66 
55 

78 
52 

76 
55 

76 
56 

74 
58 

76 
57 

83 
57 

75 
58 

72 
55 

80 
59 

78 
59 

80 
58 

75 
56 

75 
56 

73 
57 

73 
55 

75 
57 

79 
66 

81 
55 

79 
56 

72 
57 

75 
56 

73 
56 

74 
53 

69 

56 

75.4 
56.  1 

S4NT4   a4RB4PA    FAA  4P 

MAX 
MIN 

76 
54 

76 
53 

71 
54 

69 
57 

68 
53 

66 
56 

61 
50 

77 
53 

73 
54 

67 
54 

69 

57 

76 
57 

74 
57 

70 
59 

75 
54 

76 
58 

73 
60 

69 
58 

66 
57 

69 
56 

69 
57 

71 
53 

75 
53 

77 
55 

74 
55 

75 
52 

73 
57 

71 
58 

71 
56 

73 
60 

74 
51 

72.6 
55.2 

S««  B*Ur*&c«  NoUa  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Slalion 

 ■  .  MkJ         J  1 

Day  of  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 
> 

SANTA    MARIA    WB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

69 

50 

70 
45 

70 
51 

6R 

52 

73 
51 

79 
49 

71 
49 

80 
48 

79 
47 

71 
46 

70 
52 

72 
53 

69 
52 

70 
53 

70 
53 

71 
53 

70 
54 

71 
55 

68 
54 

68 
54 

66 
52 

66 
51 

69 

51 

73 
45 

67 
47 

66 
52 

67 
48 

66 
51 

67 
51 

66 
49 

66 
48 

69.9 
50.6 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

67 
58 

66 
58 

66 
53 

67 
59 

65 
60 

65 

58 

70 
59 

75 
64 

73 
63 

70 
59 

69 
59 

72 
63 

72 
63 

72 
63 

71 
62 

72 
66 

73 
65 

79 
62 

68 
59 

69 
59 

68 
61 

68 
60 

68 
61 

70 
61 

68 
63 

69 
63 

70 
63 

70 
61 

67 
60 

67 
61 

67 
59 

69.5 
61.0 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

8'. 
50 

83 
48 

78 
50 

75 
52 

74 

50 

80 
-16 

92 
55 

89 
52 

68 
51 

84 
54 

82 

54 

94 
59 

57 

85 
53 

83 
52 

86 
57 

84 
56 

83 
56 

78 
56 

76 
56 

77 
54 

77 
51 

51 

85 
51 

83 
53 

75 
52 

62 
57 

79 
54 

78 
49 

90 
47 

81 
47 

81.6 
52.6 

TORRANC= 

MAX 
MIN 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

98 
62 

93 
63 

90 
57 

84 

54 

90 
55 

103 
58 

106 
69 

100 
66 

99 
64 

94 
63 

96 
62 

95 

66 

94 
63 

95 
62 

95 
63 

92 
65 

91 
65 

92 
63 

89 

60 

88 
58 

93 
58 

95 
58 

95 
56 

94.2 
61.4 

TUSTIN    'RVIHE  RANCH 

MAX 
MIN 

91 
56 

86 
56 

82 

6? 

79 
61 

81 
60 

88 
54 

98 
58 

94 
61 

93 
61 

68 

60 

84 
62 

86 
65 

90 
66 

89 
66 

85 

62 

89 
63 

84 
65 

84 
62 

81 

60 

82 
61 

62 
61 

81 
58 

84 
57 

90 
59 

90 
62 

86 
60 

84 
63 

84 

62 

84 
59 

86 
56 

85 
54 

66.  1 
60.4 

TWITCHeLL  OIH 

MAX 
MIN 

8« 

*e 

80 
47 

77 
46 

74 
46 

75 
49 

100 
49 

92 

50 

91 
49 

90 
50 

87 
48 

82 
50 

79 
50 

63 
62 

82 
51 

63 

50 

84 
51 

83 
50 

77 
53 

78 
52 

79 
51 

80 
50 

83 
45 

76 
46 

74 
48 

75 
49 

76 
50 

76 
46 

74 
46 

74 
47 

61.1 
49.0 

UCLA 

MAX 

MIN 

85 
60 

81 
60 

78 
61 

75 
56 

73 
56 

79 
56 

90 
61 

92 
65 

89 
65 

63 
58 

85 
58 

85 
66 

83 
64 

83 
64 

83 
63 

65 
67 

83 
65 

76 
61 

77 

59 

75 
59 

75 
59 

78 
58 

90 
59 

83 

62 

83 
64 

94 
63 

63 
65 

79 

61 

76 

57 

90 
58 

78 
59 

81.3 
61.1 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

99 

60 

98 

61 

90 
56 

66 
53 

89 

56 

101 
58 

104 
67 

97 
64 

93 
57 

94 
61 

97 
62 

97 
65 

92 
63 

93 
61 

94 
62 

94 

62 

92 
63 

90 
61 

87 
59 

89 
57 

89 
54 

87 
53 

94 

58 

97 
62 

95 
66 

97 
63 

9? 
66 

91 
60 

90 
57 

92 
56 

94 
66 

93.6 
60.0 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

68 
5  5 

82 

80 

78 
61 

7v 

83 

92 

90 

89 

87 

65 

84 

64 

84 

83 

66 
64 

82 
64 

61 

79 

80 

79 
6  2 

78 
6 1 

90 
60 

84 
59 

85 
62 

94 
6 1 

62 
63 

81 
64 

79 
6  1 

81 
59 

83 
59 

83.0 
61.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

100 
46 

98 
56 

96 

55 

94 

60 

97 

56 

102 
57 

102 
55 

99 
59 

98 

57 

97 
55 

96 
64 

96 

67 

92 
63 

94 
62 

95 

63 

90 
57 

90 
57 

90 
59 

91 
55 

91 
55 

92 
52 

92 
52 

99 

56 

96 
55 

96 
61 

89 
62 

89 
59 

90 
58 

94 
53 

95 
57 

95 

56 

94.6 
57.6 

YORBA  l:nda 

*            *  • 

MAX 
MIN 

9<. 
60 

91 
53 

95 
55 

82 
62 

83 
60 

93 
54 

99 
60 

97 
62 

97 
62 

92 
62 

69 
64 

89 
65 

91 
65 

90 
67 

90 
63 

92 
64 

88 
59 

87 
62 

84 
62 

85 
63 

84 

61 

83 
58 

97 
57 

94 
59 

91 
64 

90 
61 

87 
64 

85 
61 

83 
58 

90 
57 

88 
55 

69.4 
60.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

MIN 

1  08 
70 

111 
74 

1  in 

79 

110 
82 

101 
80 

108 
78 

112 
79 

115 
85 

114 

77 

115 
77 

118 
83 

114 
82 

1  1  1 
64 

111 
63 

110 
61 

110 
82 

1  06 
79 

105 
81 

107 
81 

106 
60 

106 
76 

107 
75 

109 
76 

112 
83 

1  08 
78 

109 
91 

105 
76 

107 
79 

108 
75 

109 
75 

109 

70 

109.4 
76.7 

BARSTOU 

MAX 
MIN 

!  03 
63 

1  04 
65 

104 
66 

\0? 
65 

103 
66 

105 

67 

106 
63 

108 

70 

106 

69 

108 

71 

103 
68 

101 
71 

101 
71 

101 
70 

100 
70 

99 
72 

99 
72 

100 
71 

102 
72 

100 
68 

101 
66 

101 
65 

10? 
66 

104 
67 

101 
73 

101 
69 

97 

73 

99 

67 

100 
66 

102 
64 

103 
64 

102.3 
66.2 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

102 
59 

101 
62 

100 
63 

96 
63 

95 
62 

104 
62 

105 
66 

102 
65 

100 
63 

99 
64 

99 
68 

99 
69 

98 
68 

97 
65 

96 
66 

92 
67 

94 
64 

94 
64 

93 
62 

94 

60 

94 

58 

94 
59 

100 
62 

95 
65 

99 
72 

94 
69 

91 

66 

93 

63 

95 
65 

95 
62 

99 
61 

97.  1 
64.  1 

BISHOP   wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

50 

99 
48 

98 
52 

95 
57 

96 
54 

101 
54 

103 
57 

103 

49 

102 
51 

105 
55 

106 
58 

103 
61 

102 
61 

101 
65 

100 
64 

97 
65 

97 
64 

98 
67 

98 
61 

96 
59 

96 
57 

97 
53 

98 
54 

99 
50 

96 
61 

97 
56 

91 
67 

93 
62 

94 
56 

96 
56 

96 

51 

98.5 
57.3 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

I  l> 
80 

111 
83 

107 
81 

102 
76 

109 
78 

113 
79 

116 
81 

114 
31 

109 
61 

108 
82 

107 
64 

107 
80 

109 
84 

108 
79 

107 
82 

104 
74 

1  04 
78 

107 
76 

106 
00 

106 
78 

108 
79 

109 
80 

110 
61 

108 
63 

109 
63 

106 
80 

103 
75 

108 
78 

Ul 
79 

U? 
79 

Ul 
78 

106.4 
79.8 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

113 
87 

11? 
88 

107 
85 

102 
80 

109 
82 

113 
85 

117 
86 

109 
81 

109 
86 

107 
87 

107 
85 

106 
84 

108 
86 

106 
84 

105 
80 

93 
75 

103 
60 

105 
SO 

105 
82 

103 
79 

107 
82 

106 
82 

108 
85 

106 
87 

107 
84 

103 
77 

101 
76 

106 
61 

107 
82 

110 
81 

Ul 
61 

106.9 
82.6 

BORRfGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

111 
73 

109 

78 

109 
78 

106 
79 

99 

62 

106 
82 

112 

89 

115 
79 

107 
77 

1  1  1 
80 

108 
60 

100 
86 

105 
84 

106 
83 

105 
62 

104 

81 

95 
69 

97 

75 

106 
75 

105 
77 

106 
75 

106 
75 

107 
78 

106 
83 

106 
84 

106 
77 

100 
73 

99 

77 

104 
79 

108 
79 

111 
79 

105.  6 

79.  0 

BRAwLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

110 
71 

110 
78 

106 
76 

103 
80 

102 
75 

108 
79 

111 
62 

114 

8  1 

106 
bO 

109 
80 

105 
81 

101 
64 

106 
62 

107 
81 

107 
90 

105 
79 

98 
76 

105 
78 

106 
78 

106 
78 

105 
76 

108 
79 

107 
60 

lOR 
79 

105 
74 

107 
82 

97 
75 

101 
79 

106 
79 

109 
76 

1  10 
76 

106.1 
73.6 

CANTIL 

MAX 

MIN 

i  05 
67 

105 
62 

105 
64 

101 
65 

104 

67 

107 
65 

1  1 1 
66 

108 

70 

109 
68 

112 
65 

1 1 1 
72 

109 
72 

108 
72 

106 
74 

105 
66 

105 
72 

106 
74 

105 

77 

104 
72 

104 
74 

102 
65 

104 
67 

106 
66 

106 
67 

105 
76 

103 
69 

102 
73 

100 
69 

102 
64 

104 
63 

102 
60 

105.4 
66.5 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

107 
71 

106 
73 

106 
74 

97 

76 

105 
76 

108 
75 

111 
76 

1  1  1 
78 

no 
7  7 

113 
77 

109 
79 

106 
80 

105 
7  9 

104 
79 

102 
78 

100 
90 

99 
77 

103 
78 

103 
79 

103 
75 

102 
75 

104 
73 

105 
75 

105 
76 

105 
81 

103 
76 

96 
76 

100 
73 

102 
76 

104 

74 

105 
76 

104.5 
76.5 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

1  16 
86 

117 
67 

117 
83 

113 
86 

113 
87 

119 
87 

Ul 
86 

120 
93 

122 
87 

123 
85 

122 
100 

122 
97 

120 
99 

116 
98 

117 
90 

117 
97 

115 
84 

112 
95 

1  1  1 
93 

111 
90 

113 
93 

115 
67 

116 
86 

118 
83 

118 
93 

114 
94 

11? 
90 

110 
84 

114 
90 

114 
91 

115 
95 

116.2 
90.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 
57 

93 
55 

94 
52 

91 
65 

90 
60 

95 
59 

98 
56 

97 
57 

97 
57 

99 
57 

90 

97 
65 

95 

60 

97 
62 

92 
67 

69 
62 

67 

57 

99 
60 

90 
61 

88 
67 

90 
62 

90 
58 

93 
54 

93 
55 

92 
57 

90 
60 

99 
61 

68 
58 

88 
56 

90 
56 

91 
55 

92.4 
59.0 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

106 
8". 

110 
63 

108 
85 

107 
84 

96 

86 

107 
86 

112 
88 

114 

88 

106 
88 

111 
91 

109 
87 

105 
86 

105 
87 

109 
88 

107 
85 

104 
83 

96 
82 

103 
82 

105 
64 

105 
84 

103 
85 

1  08 
96 

110 
88 

109 

68 

102 
86 

102 
85 

99 

79 

100 
78 

105 
82 

107 
84 

107 
64 

105.8 
65.0 

EL  CtNTRO  2  SbW 

MAX 
MIN 

110 
73 

109 

80 

ion 
79 

1  04 
79 

109 
76 

114 
80 

115 
82 

108 
82 

109 
60 

106 
63 

104 
82 

107 
84 

107 
63 

107 
81 

105 
82 

105 
81 

106 
77 

109 
80 

108 
78 

106 
80 

108 
78 

107 
75 

108 
77 

107 
85 

106 
82 

102 
80 

102 
74 

106 
78 

110 
80 

110 
78 

112 
76 

107.7 
79.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

92 
67 

95 
67 

94 
64 

9? 
66 

88 

67 

93 
63 

99 
65 

100 

72 

97 
74 

96 
75 

100 
74 

97 
75 

99 
73 

95 

72 

91 
71 

94 
73 

92 
69 

68 
69 

88 
67 

88 
66 

88 
65 

99 
65 

93 
70 

99 
69 

95 

'2 

93 
71 

93 
69 

88 
67 

68 
66 

90 
66 

94 
67 

93.2 
68.9 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

106 
B2 

107 
84 

102 
84 

107 
61 

113 
65 

111 
89 

103 
82 

104 
62 

107 
63 

104 
64 

101 
80 

106 
79 

105 

60 

107 
64 

104 
83 

98 
75 

103 
79 

105 
93 

105 
80 

106 
92 

106 
61 

105 
82 

106 
60 

106 

81 

105 
85 

98 
79 

10') 
76 

105 
80 

109 
82 

109 
83 

109 
83 

105.2 
61.7 

HAU'EE 

MAX 
MIN 

93 
6<. 

98 
59 

96 
62 

96 
69 

93 

70 

94 
66 

99 
67 

103 
64 

103 
64 

100 

65 

103 
67 

103 
12 

99 
74 

100 
73 

96 

72 

96 
72 

93 
73 

95 

71 

95 
65 

93 
65 

V4 
63 

94 
63 

95 
65 

97 
64 

97 
64 

95 

71 

94 
69 

88 
66 

90 
64 

93 
64 

93 
69 

96.  1 
67.0 

HAVFIELD   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

;o7 

73 

107 
81 

106 
82 

102 
81 

97 

75 

105 

79 

106 
81 

11^ 
81 

104 
80 

109 
62 

107 
83 

101 
84 

104 
85 

104 
81 

103 
83 

100 
82 

92 
74 

100 
79 

101 
79 

102 
79 

102 
76 

103 
75 

105 
79 

105 
80 

98 
75 

103 
77 

97 

70 

97 
70 

102 
77 

104 
78 

105 
60 

103.0 
78.7 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

i  10 
78 

110 
82 

103 
82 

102 
77 

108 
72 

111 
72 

114 
83 

113 
82 

112 
81 

108 
88 

102 
81 

102 
80 

107 
84 

106 
82 

104 
82 

101 
80 

1  05 
82 

108 
79 

109 
81 

106 
82 

106 
78 

106 
79 

107 
80 

105 
83 

106 
85 

98 
80 

100 
77 

105 
83 

108 
83 

109 
80 

1  in 
81 

106.5 
80.6 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

111 
78 

112 
82 

106 
91 

105 
82 

1  10 
79 

113 
82 

117 
85 

109 
82 

111 
81 

109 
83 

103 
83 

107 
85 

109 
33 

109 
83 

107 
82 

102 
81 

106 
78 

109 
82 

108 

ei 

106 
81 

106 
80 

109 
77 

109 
79 

108 
88 

108 
85 

99 
77 

103 
75 

107 
60 

Ul 
92 

1  1 1 
80 

113 
61 

108.2 
61.2 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

INDIO  u  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

111 
66 

107 
73 

106 
78 

103 
7? 

102 
82 

108 
35 

1 1 1 
87 

114 
80 

104 
78 

1  10 
77 

109 
80 

101 
83 

107 
80 

107 
79 

106 
79 

103 
80 

98 
75 

104 
77 

107 
82 

106 
78 

106 
61 

109 
83 

106 
7? 

107 
77 

103 
77 

107 
79 

101 
74 

100 
77 

106 
64 

109 
84 

109 
64 

106.  1 
79.0 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

105 
60 

103 
58 

103 
65 

10? 
75 

101 
66 

105 
67 

109 

67 

109 
65 

109 
60 

111 
67 

110 
73 

109 
75 

107 

72 

105 
71 

104 

70 

103 
76 

103 
70 

103 
70 

103 
64 

102 
65 

100 
62 

101 
64 

104 
65 

103 
65 

103 

78 

101 
71 

99 
76 

99 

72 

100 
71 

101 
68 

102 
69 

103,8 
68.3 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

108 
8<. 

111 
84 

110 
84 

107 
61 

93 

80 

1C8 
80 

111 
80 

115 

eo 

108 
79 

111 
77 

1  10 
87 

107 
79 

107 
84 

108 
84 

108 
84 

105 
81 

99 

80 

103 

70 

102 
79 

104 

78 

102 
30 

105 
82 

107 
65 

1  06 
84 

107 
86 

108 
85 

104 

76 

102 
80 

106 
84 

108 
82 

109 
62 

106.5 
81.4 

LAKE  ARPOWHEAU 

MAX 
MIN 

9<. 
59 

87 
66 

85 
69 

81 
62 

81 
61 

90 
60 

92 
61 

83 
64 

69 

60 

90 
60 

88 
63 

83 
62 

83 

60 

82 
64 

84 
64 

80 
62 

79 
60 

84 

61 

78 
57 

80 
52 

80 
55 

83 
55 

97 
56 

85 
56 

84 
62 

84 
62 

78 
59 

79 
58 

82 
62 

84 
58 

85 
61 

64.2 
60.4 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFDRNU 

4UGUST  197C1 


Slallon 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 
< 

LANC4STE' 

MAX 

102 

100 
60 

100 
59 

98 
62 

99 
61 

103 
66 

106 
62 

103 
63 

105 
60 

107 
66 

105 
68 

102 
71 

103 
68 

101 
68 

100 

66 

100 
69 

98 

70 

95 
71 

96 
66 

97 
69 

97 
60 

99 
62 

102 
63 

102 
61 

100 
66 

100 
67 

95 
67 

96 

57 

98 
61 

99 
58 

100 
57 

100.3 
64.0 

LUCE'NE  '.41.L5Y 

MAX 

98 

71 

95 
68 

92 
69 

94 
67 

96 

67 

95 
69 

95 
65 

95 
65 

96 
65 

97 
67 

98 
67 

99 
69 

96 
68 

91 
55 

95 

65 

95 
66 

98 
54 

98 
67 

MECCA    FI«E  STATION 

MAX 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

95 

70 

96 
71 

96 
65 

91 
67 

96 
75 

99 
87 

95 
87 

100 
75 

100 
82 

99 
65 

95 
73 

93 
73 

92 

72 

68 
69 

86 
68 

87 
68 

07 
67 

89 
65 

93 
67 

94 

74 

95 
74 

96 
75 

95 
75 

92 
72 

90 

70 

91 
69 

93 
72 

93 
73 

95 

72 

93.5 
72.1 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

96 
72 

102 
68 

100 
61 

100 
69 

97 
65 

98 
65 

102 
67 

105 
75 

107 
64 

105 
73 

107 
75 

107 

72 

102 
72 

100 
74 

100 
68 

100 
71 

101 
77 

99 
76 

96 
75 

95 

72 

96 
67 

96 
70 

96 

70 

101 
7  5 

101 
75 

99 
65 

99 
72 

94 

58 

94 

62 

96 
51 

98 
65 

99.7 
69.7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
69 

94 

71 

82 
60 

83 
63 

90 
67 

94 
74 

96 
75 

97 
73 

98 
72 

98 
77 

93 

70 

95 
73 

95 
69 

93 
70 

91 
69 

87 
67 

88 

70 

89 
65 

87 
63 

67 
67 

68 
69 

87 

70 

93 
57 

91 
72 

90 
65 

84 
64 

89 
65 

90 
64 

89 
56 

91 
65 

90.7 
56.3 

HT    SAN   JACINTO  WSP 

MAX 
MIN 

79 
«<• 

79 

74 
52 

73 
55 

71 
49 

75 
47 

78 
50 

79 
49 

78 
49 

83 
50 

78 
54 

74 
56 

70 
61 

69 
47 

69 
48 

66 
46 

65 
47 

68 
46 

68 
45 

72 
42 

69 
41 

71 
45 

72 
47 

68 
47 

69 
49 

67 
48 

63 
45 

62 
45 

71 
50 

71 
48 

73 
43 

71.7 
47.8 

NEEDLES    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

lU 
85 

I  10 
88 

107 
88 

89 
74 

105 
79 

111 
34 

114 
86 

109 
87 

lU 
89 

112 
89 

110 
77 

107 
81 

1  10 
85 

108 
86 

105 
77 

99 
72 

101 
83 

100 
79 

105 
61 

102 
77 

105 
82 

109 
83 

110 
66 

1  10 
65 

110 
85 

108 
87 

10? 
85 

108 
63 

110 
86 

111 
84 

110 
64 

107.2 
83.1 

PALHOALE 

MAX 
MIN 

100 
61 

100 
60 

100 
63 

98 
60 

99 
64 

103 
61 

105 
66 

102 
69 

104 
67 

104 
69 

104 
73 

102 
73 

100 
72 

99 
73 

100 
70 

95 

72 

93 
76 

91 
74 

94 
71 

93 

71 

95 
69 

96 
62 

102 
62 

100 
54 

98 

70 

100 
70 

95 
59 

95 
65 

97 

63 

98 
63 

97 
61 

96.7 
67.2 

PALMDALE   FAA  ilRPQRT 

MAX 
MIN 

102 
59 

99 
58 

99 
61 

99 
58 

100 
61 

103 
57 

108 
63 

105 
65 

106 
64 

108 
68 

107 
74 

104 
71 

104 
74 

102 
69 

103 
68 

100 
71 

97 
74 

96 
73 

98 
69 

96 

67 

98 
64 

100 
61 

102 
61 

102 
62 

100 
69 

104 
63 

94 
64 

95 
53 

97 
60 

99 
61 

99 
60 

100.8 
64.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

108 
70 

108 
74 

107 
79 

103 
81 

I  10 
77 

112 
79 

116 
82 

113 

82 

113 
80 

110 
79 

108 
83 

107 
65 

105 
82 

108 
81 

105 
81 

100 

79 

103 
76 

108 
80 

108 
77 

108 
75 

108 
72 

110 
73 

109 
75 

107 
80 

107 

7R 

103 
80 

102 
75 

105 
77 

1  1  1 
76 

110 
77 

112 
75 

107.9 
76.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 

110 
89 

110 
84 

107 
80 

100 
78 

108 
84 

113 
92 

117 
86 

106 
87 

109 
69 

108 
89 

109 
60 

107 
67 

108 
65 

108 
79 

106 
80 

98 
79 

102 
83 

105 
84 

105 
78 

104 
61 

103 
63 

1  10 
87 

110 
89 

109 
87 

111 
36 

105 
80 

103 
62 

1  08 
87 

1  12 
67 

112 
65 

107.6 
84.3 

RANDSeuRC 

MAX 
MIN 

101 
66 

9S 
69 

98 
67 

97 
6  = 

99 
69 

103 
67 

104 

71 

103 

70 

104 

67 

107 
74 

106 
75 

106 
72 

100 
70 

101 
71 

100 

70 

99 
71 

99 
70 

98 
79 

98 

7  0 

97 

57 

98 
57 

97 
67 

99 
67 

102 
67 

98 

72 

98 

70 

95 

70 

95 

70 

96 

68 

97 
57 

96 
67 

99.7 
69.5 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

83 
68 

81 
68 

79 
66 

75 
64 

79 
65 

85 
68 

89 

66 

85 
68 

86 
67 

89 
69 

86 
64 

80 
68 

80 
66 

78 
65 

80 
65 

77 
65 

74 
63 

74 
63 

76 
61 

75 
52 

75 
52 

bO 
63 

82 
61 

U2 
65 

80 
67 

78 
66 

74 
60 

75 
53 

76 
64 

80 
65 

60 
64 

79.9 
65.0 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

1  09 

7'! 

ion 

76 

104 
81 

104 
82 

)  08 
77 

114 
82 

11" 
84 

106 
83 

109 
80 

109 
80 

103 
83 

105 
86 

105 
84 

108 
81 

105 
83 

101 
60 

104 
76 

107 
82 

106 
bl 

105 

78 

108 
81 

109 
82 

108 
7" 

104 
79 

107 

ei 

1  00 
80 

101 
77 

106 
80 

111 
64 

111 
80 

112 
81 

107.0 
80.5 

TaONA 

MAX 
MIN 

108 
70 

106 
79 

106 
73 

103 
75 

105 
74 

108 
75 

111 
74 

111 
72 

111 
71 

1  14 

72 

11? 
80 

110 
82 

lt8 
85 

106 
7B 

107 
76 

104 
81 

103 
76 

105 
76 

104 
75 

103 
71 

103 
73 

103 
72 

105 
72 

107 
71 

105 
78 

105 
77 

100 
82 

101 
75 

103 
74 

106 

72 

104 
71 

106.0 
75.2 

THENTVNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

108 
6". 

108 
66 

108 
69 

103 
67 

106 
74 

108 
76 

112 
76 

108 
80 

109 
72 

111 
76 

109 
80 

105 

72 

105 
75 

104 
73 

102 

72 

99 

73 

98 
76 

103 
66 

102 
12 

103 
73 

103 
70 

104 
71 

105 
72 

106 
77 

105 

72 

101 
73 

100 
65 

103 
51 

106 
73 

105 
64 

103 
71 

104.9 
71.7 

valyermq  ranger  STA 

MAX 

MIN 

99 

54 

98 

58 

94 

56 

93 

57 

94 

57 

97 
54 

63 

101 
63 

98 
59 

101 
62 

101 
65 

100 
69 

95 
63 

95 
64 

96 
65 

91 
67 

92 
67 

92 

63 

91 
63 

91 
50 

90 
56 

93 
57 

95 
59 

94 
62 

92 
62 

89 
54 

90 
58 

91 
5  7 

93 
58 

95 
55 

94.5 
60.5 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

98 
58 

102 
60 

99 
62 

99 
6  8 

97 

60 

97 
6  3 

105 
64 

105 
65 

102 
6  3 

105 
65 

108 

105 

101 
67 

100 
67 

98 
68 

100 
69 

97 
70 

97 
65 

96 
64 

98 
62 

98 
52 

96 
50 

96 
52 

100 
53 

100 
1  2 

99 
63 

95 
6^ 

93 
53 

96 
67 

98 
62 

98 
6  1 

99.  4 
54 . 5 

WHITE   MOUNTAIN  I 

MAX 
MIM 

69 
3". 

70 
34 

72 
36 

69 
45 

64 
40 

68 
38 

70 
38 

72 
37 

73 
36 

75 
38 

74 
44 

75 
44 

70 
45 

72 
42 

70 
44 

66 
40 

63 
41 

61 
42 

65 
40 

63 
39 

64 
38 

65 
36 

57 
42 

56 
37 

56 
45 

65 
45 

65 

45 

61 
47 

59 
40 

62 
43 

65 
41 

67.3 
40  .  5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

56 
32 

32 

42 

38 

50 
34 

52 
37 

55 
39 

56 
20 

56 

58 
40 

69 
31 

58 

57 
40 

58 
42 

56 
42 

56 
47 

53 
39 

49 
39 

50 
36 

52 
36 

53 
36 

53 
35 

64 
37 

54 
37 

56 
26 

53 
27 

55 
34 

55 
30 

52 
35 

54 
37 

52 
15 

54.7 
35.0 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

95 
60 

94 
63 

92 
69 

91 
74 

91 
74 

94 
67 

97 
69 

99 
63 

102 
75 

102 

7  1 

100 
71 

97 
73 

96 
69 

94 
69 

94 

72 

91 
68 

92 
69 

91 
64 

90 
62 

92 
53 

91 
67 

92 
67 

92 
66 

90 
72 

90 
69 

90 
69 

88 
64 

90 
66 

90 
65 

91 
70 

93.3 
68.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEATH  VALLEY 

123 

OATE 

10 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MOUNTAIN  2 

15 

DATE 

31 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
PALOMAR   MT  UBSERVATQRY 

4.74 

LEAST    TOTAL  PRECIPITATION 
453  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
PALOMAR  MT  Q8SERVATDRY 

2.35 

DATE 

12 
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EVAPORATION  AND  WIND 

C AL I FDRNI 4 

  Aiir.iisT  ]9ia 

Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2°5 

«       *  * 

MGRTH  COAST 

DRAINAGE  01 

butler  vallev  ranch 

EVAP 

.23 

.21 

.20 

,20 

.15 

.24 

.12 

.23 

.24 

.24 

.28 

.27 

.21 

.24 

.22 

.20 

.21 

.22 

.22 

.20 

.19 

.19 

.  15 

.12 

.19 

.15 

,14 

.10 

.13 

.20 

■  14 

6,03 

WIND 

28 

21 

19 

17 

17 

18 

15 

21 

19 

16 

20 

21 

23 

26 

26 

27 

20 

21 

25 

26 

28 

26 

20 

13 

16 

17 

16 

10 

15 

20 

17 

624 

MAX 

86 

B2 

S3 

8  1 

89 

77 

87 

89 

92 

94 

91 

6  1 

87 

85 

86 

87 

65 

80 

80 

79 

76 

81 

83 

80 

71 

81 

85 

61 

83.5 

MIN 

57 

56 

56 

56 

55 

58 

55 

5^ 

56 

57 

57 

5  8 

5  7 

56 

56 

57 

54 

5  2 

54 

54 

54 

56 

57 

52 

50 

53 

57 

56 

57 

57 

55.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.22 

.24 

.32 

.25 

.19 

.27 

.36 

.30 

.35 

.34 

.  34 

.30 

.23 

.25 

.26 

.18 

.23 

.28 

.23 

.21 

.21 

« 

.38 

.22 

,28 

,70 

.21 

.19 

.18 

.18 

.21 

7.61 

WIND 

94 

85 

101 

136 

121 

41;  144 

100 

56 

51 

62 

96 

93 

87 

103 

89 

81:  128 

108 

97 

111 

199 

58 

35 

141 

87 

81 

69 

132 

89 

2895 

MAX 

Bl 

85 

87 

80 

74 

83 

89 

85 

92 

95 

90 

86 

82 

65 

63 

8 1 

83 

82 

83 

78 

77 

78 

8  1 

84 

80 

80 

79 

79 

78 

82 

82.7 

MIN 

55 

56 

57 

55 

52 

52 

57 

57 

60 

60 

57 

56 

56 

54 

56 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

55 

54 

55 

55 

54 

55 

52 

54.9 

FERNDALE  2  NH 

EVAP 

.13 

.11 

.11 

.05 

.15 

.17 

.19 

.19 

.19 

.20 

.16 

.17 

.06 

.12 

.06 

.08 

.12 

.15 

.02 

.05 

.03 

.  04 

.04 

.06 

.14 

.16 

.02 

,15 

.14 

.18 

■  13 

3.57 

WIND 

33 

28 

18 

17 

23 

19 

21 

20 

21 

19 

22 

19 

26 

22 

19 

19 

19 

20 

16 

16 

16 

10 

10 

24 

17 

19 

15 

45 

29 

36 

20 

660 

MAX 

69 

79 

79 

68 

84 

85 

82 

85 

84 

77 

75 

75 

66 

78 

7e 

66 

63 

63 

65 

70 

76 

79 

80 

65 

79 

-TO 

78 

6 1 

84 

76.2 

MIN 

54 

55 

5  7 

55 

50 

Af 

57 

52 

55 

54 

54 

53 

55 

54 

53 

52 

53 

5  4 

5  3 

53 

53 

55 

56 

56 

56 

55 

54 

50 

52 

52 

54.5 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.35 

.35 

.32 

.37 

.37 

.34 

.32 

.33 

.30 

.35 

.35 

.37 

.36 

.32 

.34 

.36 

.34 

.42 

.36 

.32 

.32 

.33 

.40 

.35 

.42 

.29 

.29 

,26 

.30 

.27 

.32 

10.49 

WIND 

43 

38 

35 

36 

36 

39 

38 

36 

36 

35 

33 

35 

38 

35 

32 

38 

56 

34 

36 

4  1 

5  5 

40 

36 

37 

37 

33 

32 

48 

1185 

TULELAKE 

EVAP 

.33 

.30 

.26 

.33 

.28 

.35 

.30 

.29 

.29 

.  29 

.28 

.28 

.34 

.30 

.30 

.30 

.35 

.32 

.27 

.32 

.  30 

.  36 

.29 

.  24 

.  26 

.  27 

.27 

.26 

.20 

.  30 

9. 12B 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.26 

.29 

.26 

.29 

.28 

.27 

.28 

.22 

.26 

.27 

.30 

.26 

.25 

.28 

.22 

.26 

.26 

.28 

.23 

.22 

.21 

.25 

.24 

.20 

.  17 

.10 

.17 

.16 

.19 

.25 

.16 

7.38 

WIND 

15 

13 

13 

14 

14 

19 

31 

16 

14 

10 

17 

13 

1 3 

14 

10 

1  5 

22 

19 

23 

1 5 

1  5 

1  8 

16 

1  6 

16 

16 

12 

14 

12 

13 

18 

488 

MAX 

93 

90 

92 

92 

91 

90 

88 

89 

90 

95 

96 

96 

94 

91 

92 

94 

92 

90 

86 

87 

68 

88 

92 

86 

83 

97 

84 

85 

85 

87 

86 

90.0 

MIN 

58 

58 

57 

60 

56 

57 

57 

55 

56 

64 

52 

61 

59 

58 

58 

63 

62 

61 

58 

56 

59 

59 

59 

58 

55 

55 

54 

51 

57 

58 

56 

57.6 

V       *  * 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

BRANNaN  ISLAND 

EVAP 

.  40 

.37 

.49 

.  45 

.43 

.42 

.  46 

.45 

.44 

.  35 

.  50 

.45 

.43 

.43 

.44 

.  36 

.  4  1 

.43 

.41 

.  39 

.  33 

.  39 

.32 

.42 

.41 

.39 

.36 

.  36 

.32 

.33 

,36 

12.52 

WIND 

165 

70 

165 

160 

160 

150 

180 

165 

40 

90 

65 

150 

160 

120 

150 

150 

130 

160 

180 

200 

210 

200 

205 

150 

165 

180 

180 

160 

160 

235 

175 

4870 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

* 

.95 

.37 

.27 

.31 

.29 

_ 

. 

.30 

.30 

.29 

* 

4 

.95 

.39 

.33 

.26 

.26 

* 

* 

.82 

.34 

.22 

.26 

.25 

* 

* 

.96 

9.32B 

WIND 

* 

« 

77 

45 

37 

28 

30 

* 

* 

72 

29 

27 

23 

25 

• 

' 

69 

54 

40 

26 

26 

« 

* 

95 

36 

29 

20 

23 

* 

* 

131 

962 

DAVIS   2  W5W 

EVAP 

.32 

.  37 

.41 

.48 

.38 

.35 

.38 

.39 

.42 

.37 

.47 

.42 

.35 

.35 

.40 

.38 

.47 

.48 

.38 

.40 

.33 

.34 

.31 

.32 

.37 

.43 

.29 

.29 

.28 

.39 

.27 

11.59 

WIND 

62 

46 

53 

122 

117 

66 

66 

58 

56 

70 

62 

54 

48 

66 

63 

84 

135 

103 

79 

78 

113 

80 

60 

73 

113 

54 

57 

58 

147 

85 

2365 

MAX 

90 

94 

98 

94 

90l  89 

MIN 

55 

60 

58 

55 

55 

59 

58 

59 

63 

6< 

58 

57 

56 

5E 

54 

54 

59 

56 

53 

53 

50 

51 

50 

52 

53 

50 

52 

53 

54 

50 

52 

55.2 

FOLSOM  OAM 

EVAP 

.  26 

.30 

.  30 

.41 

.  30 

.30 

.30 

.  39 

.36 

.  40 

.37 

43 

.30 

.30 

.  35 

.  32 

.35 

.37 

.40 

.  30 

.30 

.  30 

.30 

.26 

.  36 

.  30 

.30 

,26 

.  29 

.30 

•  24 

10.02 

WIND 

2 

1 

2 

4 

10 

4 

2 

7 

9 

4 

2 

3 

2 

1 

0 

1 

2 

5 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

5 

5 

1 

D 

10 

5 

106 

LAKESHDRE 

EVAP 

.30 

.35 

.38 

.36 

.30 

.33 

.33 

,26 

.36 

.38 

.39 

.34 

.34 

.31 

.39 

.32 

.31 

.  34 

.  34 

.35 

.30 

.35 

.29 

.28 

.29 

.29 

.32 

.26 

.31 

.29 

.2B 

10.06 

WIND 

34 

34 

38 

40 

35 

39 

37 

21 

40 

36 

32 

40 

19 

25 

31 

34 

28 

32 

32 

32 

28 

32 

29 

32 

30 

29 

28 

29 

34 

32 

37 

999 

LAKE    SPAULOING  DAM 

EVAP 

.37 

.38 

.43 

.39 

.38 

.45 

.40 

.40 

.46 

.48 

.49 

.49 

.44 

.46 

.53 

.46 

.38 

.  35 

.37 

.39 

.39 

.37 

.35 

.35 

.41 

.37 

.34 

.33 

.30 

.31 

.39 

12,41 

HARKLEY  COVE 

EVAP 

.35 

.42 

,44 

.35 

.38 

.39 

.42 

.36 

.42 

.  56 

.  4  1 

.  4  1 

.  35 

.  4  1 

.42 

.  39 

,  40 

.  3  3 

.  34 

.  3 1 

.  32 

.  36 

.  32 

.  30 

.30 

.  3 1 

.33 

,27 

11.45 

WIND 

68 

53 

67 

67 

72 

66 

75 

44 

52 

63 

58 

60 

65 

65 

64 

70 

70 

'69 

71 

64 

67 

67 

66 

74 

64 

65 

57 

76 

59 

1997 

MAX 

90 

92 

94 

92 

89 

93 

93 

92 

94 

95 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

90 

90 

89 

88 

89 

89 

68 

89 

89 

88 

87 

88 

88 

66 

86 

90.6 

MIN 

54 

57 

59 

56 

55 

55 

59 

58 

58 

60 

57 

56 

5  9 

6  1 

60 

56 

55 

58 

54 

54 

54 

5  4 

54 

53 

5  1 

5 1 

54 

56 

5  5 

56 

55.9 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

* 

« 

1.06 

* 

.30 

.27!  .28 

4 

A 

.99 

.35 

.35 

.33 

.36 

• 

• 

.85 

.25 

.29 

.28 

.27 

• 

• 

.80 

.25 

.23 

.25 

.26 

« 

* 

,66 

8.68 

WINO 

* 

* 

153 

15 

1 5 

24 

37 

* 

* 

130 

32 

28 

2  5 

3  5 

* 

* 

58 

15 

1 8 

19 

26 

* 

67 

1  4 

1  9 

18 

1  5 

* 

55 

618 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.30 

.  35 

.  30 

,42 

.35 

.33 

.22 

.  36 

•  36 

.42 

.  4  I 

.  35 

.38 

.43 

.  40 

.37 

.35 

.34 

.34 

42 

.33 

.27 

.30 

.35 

.28 

.35 

.33 

,9. 

.26 

■  33 

10,58 

WIND 

52 

62 

63 

63 

60 

57 

57 

56 

74 

67 

66 

52 

60 

67 

62 

59 

56 

5  1 

58 

"53 

61 

49 

59 

60 

54 

53 

56 

57 

52 

50 

63 

1809 

WHISKEYTOWN  PES 

EVAP 

.32 

.35 

.44 

.40 

.30 

.40 

.41 

.32 

.39 

.39 

.36 

.42 

.42 

.35 

.41 

.38 

.41 

.42 

.41 

.35 

.34 

.38 

.35 

.33 

.33 

.32 

.30 

,35 

.37 

.30 

,28 

11,32 

WIND 

27 

29 

23 

30 

31 

27 

36 

30 

22 

26 

32 

2^ 

3  1 

23 

2  1 

31 

35 

24 

30 

26 

3  2 

30 

29 

27 

23 

3  2 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

* 

* 

1.20 

.31 

.  30 

.35 

.35 

* 

« 

L.22 

.45 

.40 

.32 

.45 

* 

I 

1  .  04 

.33 

32 

.  30 

.  30 

I 

* 

.95 

.30 

.  32 

.30 

•  30 

,79 

10,60 

WIND 

• 

* 

98 

39 

37 

28 

34 

92 

24 

27 

27 

29 

* 

76 

29 

'28 

29 

26 

83 

30 

32 

21 

16 

* 

• 

103 

910 

MAX 

■ 

94 

93 

91 

93 

98 

■ 

97 

96 

95 

96 

95 

92 

93 

93 

90 

91 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

; 

MIN 

61 

62 

60 

66 

64 

65 

67 

65 

67 

68 

64 

65 

60 

60 

61 

I 

59 

60 

57 

61 

62 

57 

*        *  ♦ 
NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.37 

.34 

.31 

.34 

.36  !.36 

.34 

.35 

.36 

.39 

.34 

.39 

.39 

.37 

.30 

.35 

.32 

.31 

.34 

.31 

.31 

.30 

.30 

.34 

.34 

.35 

.31 

.28 

.22 

.21 

.36 

10.26 

WIND 

36 

30 

23 

32 

42 

35 

38 

49 

26 

24 

31 

32 

33 

33 

24 

28 

34 

43 

37 

42 

34 

25 

34 

37 

40 

41 

42 

35 

27 

26 

48 

1061 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.  27 

.  28 

.  19 

.  34 

.29 

.29 

.33 

.  26 

.29 

.  29 

.32 

.32 

.  30 

.  30 

.  26 

.33 

.  38 

.28 

.29 

.26 

.27 

.32 

.30 

,33 

.  30 

.  27 

.26 

,27 

.  2 1 

.26 

,30 

8,98 

WIND 

7 

25 

8 

15 

27 

10 

29 

13 

i  1 

7 

15 

15 

10 

12 

6 

16 

27 

23 

20 

16 

1 1 

12 

10 

26 

1 2 

18 

17 

12 

30 

12 

44 

516 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

6URLINGAME 

EVAP 

.29 

.32 

.25 

.35 

.34 

.29 

.22 

.26 

.30 

.45 

.31 

.26 

.25 

.26 

.28 

.35 

.30 

.25 

.25 

.52 

.23 

.22 

.23 

,15 

.15 

.39 

.15 

.15 

.15 

.15 

.45 

8.52 

WIND 

99 

83 

19 

180 

81 

122 

163 

74 

60 

30 

105 

98 

76 

64 

107 

52 

76 

80 

98 

1 10 

82 

88 

105 

93 

121 

123 

60 

90 

36 

48 

163 

2848 

MAX 

81 

79 

eo 

B2 

83 

81 

80 

83 

68 

91 

86 

61 

80 

80 

60 

80 

61 

62 

77 

77 

79 

79 

75 

71 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

78 

79.5 

MIN 

5  5 

52 

54 

57 

56 

52 

54 

59 

60 

54 

54 

54 

5  3 

5  2 

^' 

56 

57 

52 

53 

55 

54 

5 1 

63 

5  5 

55 

50 

54 

5  3 

54.5 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.07 

.32 

.36 

.32 

.33 

.32 

.38 

.31 

.37 

.41 

.38 

.39 

.34 

.33 

.28 

.33 

.33 

.32 

.33 

.33 

.26 

.30 

.28 

.31 

.33 

.32 

.26 

.26 

.26 

.25 

.28 

9.66 

NEWARK  (C) 

1  VAP 

« 

.83 

.27 

.24 

.28 

.39 

* 

1.12 

.41 

.30 

,26 

.36 

• 

• 

.68 

.28 

.25 

.26 

.21 

* 

.76 

.26 

.25 

.20 

.22 

* 

.71 

6.56 

WINO 

* 

* 

308 

126 

125 

108 

145 

* 

* 

275 

113 

104 

109 

8  1 

* 

* 

323 

112 

105 

144 

117 

* 

* 

351 

95 

146 

114 

116 

* 

* 

324 

3443 

*       *  * 

San  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH    PUMPING    PL  3 

EVAP 

.33 

.33 

.36 

.37 

.36 

.36 

.41 

.40 

.35 

.36 

.45 

.40 

.32 

.40 

.37 

.30 

.33 

.30 

.33 

.30 

.26 

.30 

.25 

.30 

.30 

.30 

.30 

,27 

.30 

.30 

.28 

10.29 

CAMP   PARDEE  (b) 

EVAP 

.28 

.28 

.40 

.37 

.30 

.28 

.34 

.35 

.36 

.42 

.41 

.38 

.34 

.33 

.32 

.31 

.36 

.33 

.36 

.33 

.26 

.25 

.29 

.27 

.33 

.28 

.20 

.25 

.24 

.24 

.25 

9.71 

WIND 

18 

15 

16 

18 

17 

17 

19 

21 

13 

27 

19 

20 

14 

18 

16 

15 

16 

21 

IB 

16 

16 

15 

17 

14 

17 

19 

11 

7 

5 

5 

7 

487 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.46 

.41 

.38 

.42 

.42 

.46 

.42 

.44 

.39 

.40 

.45 

.46 

.43 

.46 

.42 

.43 

.44 

.46 

.41 

.42 

.44 

.39 

.42 

.43 

.31 

.43 

.35 

.35 

.35 

.36 

.35 

12.76 

(E) 

WIND 

50 

49 

44 

42 

59 

59 

55 

52 

40 

40 

38 

47 

46 

54 

41 

44 

48 

56 

57 

54 

55 

49 

52 

52 

46 

46 

49 

45 

43 

44 

43 

1501 

MAX 

B8 

90 

92 

95 

93 

89 

91 

94 

95 

93 

96 

96 

97 

92 

94 

95 

94 

95 

95 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

86 

9 1 

90 

9 1 

6  6 

92.2 

MIN 

61 

61 

62 

66 

63 

63 

63 

65 

64 

62 

69 

68 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

65 

66 

65 

64 

62 

63 

64 

62 

66 

66 

63 

63 

64.8 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.28 

.28 

.  27 

,  27 

.30 

.32 

.30 

.28 

•  31 

.  29 

.  30 

.  35 

.  3  1 

.  3  1 

.30 

.34 

.28 

.26 

.30 

.29 

.  30 

.  25 

.29 

.30 

.26 

.  28 

.28 

.26 

.28 

.26 

.25 

9,01 

KETTUEHAN  CITY 

EVAP 

.45 

.4C 

.41 

,46 

.39 

.50 

.41 

.43 

.45 

.49 

.  50 

.51 

.42 

.45 

.47 

.46 

.48 

.41 

.49 

.50 

.41 

.43 

.39 

.40 

.43 

.39 

•  45 

.39 

.42 

.35 

.  33 

13,49 

WIND 

37 

28 

34 

35 

26 

35 

33 

27 

33 

33 

35 

43 

36 

47 

35 

39 

45 

33 

33 

38 

44 

29 

33 

44 

33 

1049 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

EVAP 

.34 

.35 

.37 

,39 

.36 

.33 

.36 

.40 

.36 

.42 

.41 

.45 

.35 

.36 

.35 

,38 

.41 

.36 

.39 

.41 

.26 

.34 

.35 

.37 

.36 

.32 

.31 

.29 

.34 

.25 

11.14B 

WIND 

37 

33 

29 

24 

44 

33 

35 

29 

24 

16 

19 

30 

30 

26 

16 

18 

19 

51 

16 

43 

34 

22 

25 

29 

28 

31 

34 

31 

31 

41 

34 

914 

LITTLE   PANDCHE   OET  DAM 

EVAP 

.54 

.53 

.60 

,60 

.60 

.57 

.56 

.59 

.57 

.58 

.62 

.60 

.57 

.67 

.55 

.50 

.62 

.56 

.59 

.60 

.54 

.48 

.48 

.47 

,55 

.50 

.45 

.44 

.52 

.48 

,34 

16,89 

WIND 

108 

92 

79 

91 

115 

125 

134 

113 

63 

79 

73 

65 

61 

127 

79 

69 

64 

86 

82 

62 

91 

62 

77 

71 

91 

77 

83 

69 

70 

75 

63 

2658 

MAX 

87 

87 

90 

91 

88 

B7 

88 

69 

69 

92 

92 

93 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

90 

87 

88 

87 

87 

85 

86 

85 

86 

86 

86 

68 

^8.9 

MIN 

52 

57 

59 

58 

55 

57 

58 

56 

59 

61 

64 

63 

60 

60 

57 

61 

65 

64 

63 

56 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

56 

59 

59 

59 

56 

58.6 

See  Reference  Notes  Followring  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNU 


Stalloo 

Day 

Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

I 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

San  JOAQUIN 

DdAtNAGE  OS 

LOOl 

EVAP 

.28 

.28 

.37 

.12 

.29 

.32 

.37 

.27 

.41 

.48 

.27 

.35 

.31 

.31 

.33 

.33 

.47 

.  29 

.27 

.28 

.21 

.  34 

.  26 

.29 

.27 

.25 

.26 

.  15 

.33 

9.31 

8e 

40 

2  3 

42 

39 

69 

42 

66 

4  1 

45 

25 

45 

50 

37 

33 

47 

36 

22 

35 

47 

36 

MAX 

91 

94 

SO 

84 

85 

86 

91 

95 

96 

90 

92 

92 

93 

86 

64 

85 

94 

85 

85 

85 

85 

87 

86 

85 

64 

87 

66 

65 

82 

83 

87.6 

MIN 

52 

56 

56 

J5 

53 

60 

59 

70 

62 

63 

60 

58 

56 

58 

54 

54 

61 

60 

" 

55 

53 

54 

53 

53 

53 

51 

50 

50 

53 

54 

57 

56. 1 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.50 

.47 

.62 

.65 

.67 

.60 

.56 

.62 

.55 

.57 

.64 

.60 

.63 

.63 

.56 

.44 

.53 

.59 

.62 

.59 

.52 

.48 

.44 

.42 

.47 

.55 

.37 

.36 

.49 

.56 

.25 

16.56 

321 

179 

172 

128 

121 

135 

125 

120 

178 

152 

127 

113 

198 

155 

136 

157 

133 

122 

100 

147 

169 

123 

112 

131 

212 

84 

4699 

MAX 

87 

9C 

91 

92 

86 

88 

91 

92 

91 

94 

93 

93 

93 

92 

?^ 

91 

93 

93 

90 

89 

67 

88 

68 

86 

87 

68 

67 

88 

66 

67 

66 

89.8 

59 

56 

6 1 

60 

55 

59 

64 

65 

64 

63 

62 

60 

61 

62 

64 

63 

60 

57 

57 

58 

56 

59 

57 

59 

60 

60 

55 

57 

MSNTEC4 

EVAP 

.36 

.33 

.38 

.36 

.34 

.33 

.40 

.43 

.32 

.39 

.42 

.40 

■ ''  1 

.34 

.36 

.29 

.34 

.33 

.36 

.35 

.33 

.34 

.28 

.30 

.34 

.36 

.30 

.30 

.30 

.33 

.26 

10.72 

WIND 

54 

38 

35 

41 

69 

47 

50 

43 

32 

21 

43 

34 

3<. 

41 

33 

32 

32 

35 

36 

48 

38 

27 

32 

32 

43 

51 

39 

39 

32 

60 

36 

1227 

MAX 

87 

91 

93 

93 

85 

89 

92 

93 

93 

97 

96 

93 

93 

92 

91 

93 

92 

90 

68 

69 

89 

88 

86 

65 

8  7 

87 

67 

90.4 

57 

6 1 

59 

55 

56 

60 

59 

60 

66 

63 

63 

62 

60 

60 

60 

64 

64 

62 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

57 

56 

56 

58.6 

SALT  SPRINCS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.37 

.38 

.32 

.34 

.25 

.32 

.36 

.36 

.  34 

.44 

.42 

.35 

.37 

.41 

.36 

.37 

.34 

.29 

.34 

.35 

.34 

.36 

.37 

.30 

.22 

.25 

.27 

.27 

.32 

.28 

.26 

10.32 

<D) 

SAN   LUIS    DAM  tF) 

EVAP 

.49 

.62 

.70 

.66 

.57 

.60 

.70 

.45 

.58 

.71 

.66 

.65 

.70 

.62 

.68 

.60 

.68 

.70 

.67 

.61 

.62 

.48 

.43 

.55 

.62 

.49 

.48 

.51 

.55 

.33 

18.25 

MIND 

230 

124 

105 

306 

383 

240 

179 

175 

32 

65 

104 

142 

170 

193 

207 

157 

97 

206 

261 

265 

244 

208 

138 

81 

153 

275 

164 

161 

217 

256 

63 

5643 

MAX 

84 

92 

95 

89 

79 

86 

96 

90 

95 

97 

98 

96 

92 

95 

69 

92 

95 

93 

86 

85 

85 

86 

68 

86 

91 

86 

68 

90 

89 

82 

89.9 

MIN 

56 

59 

62 

56 

56 

57 

57 

62 

61 

65 

64 

64 

63 

62 

60 

6  1 

62 

64 

6  1 

59 

5  8 

57 

59 

59 

59 

56 

5  5 

58 

56 

56 

57 

TRACV   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.30 

.58 

.64 

.54 

.45 

.54 

.69 

.41 

.45 

.45 

.72 

.58 

.43 

.55 

.44 

.38 

.44 

.45 

.56 

.51 

.41 

.  44 

.14 

.52 

.53 

.45 

.37 

.38 

■  49 

.33 

.42 

14.59 

WIND 

153 

124 

173 

304 

252 

196 

240 

109 

60 

59 

123 

128 

277 

176 

188 

199 

247 

143 

- 

.        *  . 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.'12 

.44 

.42 

.40 

.44 

.45 

.44 

.50 

.42 

.44 

.40 

.38 

.40 

40 

.41 

.30 

.32 

.40 

38 

• 

•  0^ 

'  f - 

'  5? 

• 

*  ^? 

11.66 

WIND 

* 

60 

29 

22 

23 

25 

26 

29 

29 

24 

20 

23 

26 

*  25 

*  9  1 

26 

•  2^ 

'  22 

'12 

'  5n 

MAX 

95 

93 

93 

'5 

95 

95 

95 

97 

95 

94 

95 

94 

94 

96 

97 

93 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

89 

92 

86 

93 

90 

90 

9  ^ 

93 

92 

92.9 

MIN 

- 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

62 

55 

64 

63 

66 

67 

66 

66 

59 

62 

61 

61 

60 

56 

58 

62 

62 

64 

64 

62 

63 

62 

59.7 

CACHUNA  DAM 

EVAP 

.26 

.25 

.33 

.25 

.23 

.30 

.29 

.31 

.34 

.37 

.36 

.32 

.33 

' 

•  30 

.  30 

.31 

30 

.  29 

• 

*  \^ 

' 

'\h 

'W 

8.72 

WIND 

33 

35 

39 

38 

34 

34 

32 

36 

35 

31 

38 

35 

35 

33 

26 

36 

39 

4  1 

'  34 

35 

'  4  1 

MAX 

87 

se 

89 

B8 

85 

88 

92 

92 

!^ 

93 

91 

91 

91 

90 

69 

8  8 

91 

9  1 

68 

67 

86 

85 

88 

86 

84 

86 

85 

96 

85 

68.3 

MIN 

58 

55 

57 

58 

57 

5B 

59 

57 

60 

63 

60 

62 

61 

56 

58 

61 

64 

61 

55 

59 

58 

56 

57 

56 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

55 

■18.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

• 

* 

.76 

.22 

.25 

.23 

.25 

« 

* 

.82 

.27 

.24 

.26 

.  82 

•  27 

27 

.27 

* 

• 

* 

*  ^  J 

7.89 

W  I  ND 

* 

* 

261 

67 

80 

85 

94 

217 

76 

64 

70 

* 

93 

^87 

'  07 

* 

• 

292 

2718 

MAX 

87 

86 

84 

B4 

86 

- 

I' 

90 

66 

89 

90 

90 

90 

67 

86 

85 

85 

88 

87 

86 

- 

MIN 

- 

■ 

62 

63 

63 

63 

64 

- 

65 

68 

67 

66 

66 

- 

- 

67 

68 

68 

67 

66 

- 

- 

65 

67 

67 

65 

66 

- 

- 

65 

RIVERSIDE  Exp  sta 

EVAP 

.50 

.48 

.45 

.42 

.  23 

.  35 

.  47 

.60 

.  57 

.49 

.47 

.40 

.40 

.44 

.43 

.40 

.35 

.39 

.37 

.34 

.32 

.37 

.34 

.36 

.32 

.45 

.32 

.35 

.35 

.33 

.16 

WIND 

57 

55 

56 

62 

54 

53 

50 

64 

58 

52 

55 

57 

57 

53 

48 

55 

1646 

MAX 

87 

86 

87 

81 

85 

89 

89 

86 

68 

88 

68 

89 

68 

87 

88 

88 

68 

87 

85 

85 

85 

84 

86 

64 

65 

85 

86 

86 

84 

64 

65 

86.3 

MIN 

59 

60 

61 

59 

59 

61 

63 

62 

61 

63 

63 

66 

65 

63 

63 

63 

64 

64 

61 

60 

59 

58 

59 

61 

65 

61 

63 

62 

60 

59 

57 

61.4 

tmitchell  dam 

EVAP 

.36 

.34 

.29 

.29 

.30 

.35 

.  34 

.31 

.30 

.29 

.26 

.22 

.18 

.21 

•  22 

•  23 

.22 

. 

.23 

.  _ 

WIND 

50 

48 

49 

53 

49 

59 

44 

45 

39 

70 

56 

63 

48 

41 

45 

56 

43 

'55 

*  45 

151 

49 

46 

'  43 

4b 

*  56 

43 

51 

1556 

MAX 

85 

82 

74 

75 

76 

89 

90 

89 

87 

85 

80 

76 

93 

90 

39 

67 

85 

84 

81 

82 

83 

- 

- 

84 

82 

80 

81 

82 

62 

61 

81 

83.3 

MIN 

51 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

52 

53 

51 

53 

52 

53 

52 

51 

52 

55 

55 

53 

56 

53 

- 

- 

51 

52 

52 

52 

53 

51 

51 

51 

52.2 

*      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.75 

.88 

.59 

.84 

.64 

.63 

.75 

.90 

.71 

.60 

.90 

.76 

.66 

.  90 

.35 

68 

60 

.70 

.75 

60 

58 

•  _ 

59 

21.69 

WIND 

64 

78 

48 

130 

108 

26 

31 

61 

43 

26 

53 

91 

65 

lln 

*96 

104 

53 

59 

6  1 

76 

63 

57 

43 

'7^ 

*flS 

93 

'37 

'56 

'aa 

MAX 

100 

100 

102 

99 

104 

105 

104 

103 

103 

106 

106 

106 

104 

102 

104 

104 

102 

10  3 

101 

10  3 

113 

102 

100 

102 

102 

102 

10  I 

102.7 

MIN 

69 

71 

71 

76 

77 

76 

76 

72 

72 

73 

79 

80 

79 

77 

78 

76 

76 

78 

76 

76 

^72 

74 

75 

74 

77 

77 

78 

79 

68 

75 

74 

75.3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.50 

.43 

.30 

.45 

.39 

.49 

.51 

.30 

.37 

.48 

.35 

.34 

.30 

.40 

.45 

.31 

.22 

.33 

.39 

.48 

.43 

.48 

.50 

.43 

.10 

.31 

.10 

.34 

.45 

.46 

.45 

11.86 

WIND 

20 

9 

13 

20 

32 

36 

27 

17 

16 

25 

18 

18 

19 

22 

17 

14 

12 

21 

33 

29 

36 

44 

36 

20 

10 

8 

9 

31 

37 

41 

29 

723 

MAX 

105 

105 

106 

105 

103 

107 

107 

107 

109 

111 

109 

106 

104 

106 

107 

104 

96 

106 

106 

105 

106 

104 

103 

105 

93 

104 

100 

105 

105 

105 

104 

104.7 

MIN 

69 

70 

73 

80 

74 

74 

74 

77 

81 

76 

77 

82 

79 

77 

78 

60 

76 

77 

74 

72 

71 

69 

70 

76 

75 

76 

76 

74 

75 

72 

70 

76.0 

MOJAVE 

EVAP 

.68 

.60 

.50 

.60 

.45 

.47 

.53 

.57 

.60 

.57 

.70 

.60 

.51 

.59 

.52 

.60 

.54 

.53 

.58 

.60 

.51 

.54 

.55 

.53 

.53 

.42 

.45 

.39 

.47 

.44 

16.72 

WIND 

118 

107 

64 

73 

76 

89 

60 

100 

92 

75 

102 

71 

72 

100 

« 

207 

129 

143 

125 

III 

91 

97 

87 

82 

70 

45 

55 

52 

53 

57 

2608 

MAX 

91 

93 

90 

95 

92 

96 

97 

99 

95 

96 

98 

98 

98 

97 

95 

97 

96 

94 

92 

90 

92 

95 

94 

96 

93 

93 

95 

94 

93 

94 

91 

94.5 

MIN 

58 

58 

56 

58 

59 

60 

62 

63 

57 

56 

60 

62 

65 

63 

60 

61 

65 

66 

64 

63 

60 

61 

60 

60 

61 

63 

63 

65 

61 

61 

59 

61.0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(8)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

'0)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 

(F)  PAN   IS  A  BURIED  24-INCH  YOUNO  PAN. 


See  relerence  notes  foUowi  ng  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1970 


JS 

(U 

Day  of  month 

Station 

"S. 
(V 

i—i 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

3RAULEV   2  SW 

94(. 

83 

85 

85 

85 

8t 

85 

87 

87 

87 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

86 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

37 

87 

87 

86 

85 

85 

86 

85 

86 

85.8 

MA> 

HIN 

80 

82 

et 

83 

81 

92 
82 

92 
B5 

92 
6<, 

85 

9<t 
85 

ei 

85 

33 

83 

82 

81 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

9  1 
80 

82 

83 

80 

32 

91.9 
82.6 

8 

94^ 

8A 

86 

ab 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

88 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

83 

37 

87 

87 

87 

85 

5  6 

86 

86 

86 

86.6 

MAX 

8^ 

85 

85 

86 

86 

9  1 
86 

90 
87 

90 
87 

87 

9  I 
88 

87 

87 

87 

90 
67 

87 

36 

86 

35 

35 

85 

36 

36 

86 

32 

82 

86 

85 

86 

85 

P3 

83 

89.7 
85.6 

12 

9A^ 

85 

86 

6t 

86 

87 

87 

88 

87 

87 

88 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

86 

87 

86 

86 

B7 

86 

86 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

36 

86.6 

2U 

9a^ 

e<. 

8« 

B'< 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

36 

36 

85 

86 

85 

35 

85 

35 

85 

85 

36 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

85.3 

39 

94^ 

83 

82 

82 

85 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

33 

33 

83 

33 

83 

33 

83 

83 

33 

83 

83 

85 

83.1 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79.7 

DAVIS  2  WSW 

76 

80 

80 

la 

76 

96 

78 

98 

80 

98 
80 

8C 

10  2 
82 

80 

98 
78 

96 

80 

7£ 

7S 

97 
82 

7C 

77 

95 
76 

75 

76 

74 

74 

75 

72 

72 

74 

9  2 
76 

74 

74 

96.0 
77.0 

FRESNO   ^6  AIRPORT 

2 

MAX 

MI^ 

120 
7<i 

121 
78 

122 
80 

122 
81 

119 
78 

120 
78 

123 
80 

125 
79 

125 
80 

128 
82 

127 
8<t 

126 
8<i 

12'. 
82 

126 
81 

82 

12<> 
32 

125 

125 
85 

12"* 
83 

122 
81 

120 
80 

120 
80 

119 
77 

119 
76 

119 
79 

117 
76 

117 
80 

lis 

79 

121 
79 

116 
77 

118 
75 

121.8 
79,9 

<i 

MAX 

109 
81 

109 
85 

110 
86 

110 
86 

109 
83 

109 
83 

111 
88 

lU 
85 

112 
86 

115 
87 

115 
90 

1  13 
90 

112 
88 

113 
36 

112 
87 

1  1  2 
88 

113 
90 

113 
90 

113 
69 

111 
87 

109 
86 

109 
85 

108 
83 

109 
82 

109 
84 

106 
82 

107 
84 

103 
84 

109 
84 

106 
82 

107 
82 

110.3 
85.5 

8 

MAX 

MU 

99 

87 

99 

90 

100 
90 

100 
91 

99 
90 

97 
90 

100 
91 

100 
91 

100 
89 

102 
91 

102 
93 

102 
93 

101 
93 

101 
91 

101 
91 

101 
92 

102 
93 

102 
93 

101 
93 

100 
91 

100 
91 

99 
91 

98 
90 

98 
89 

98 

90 

97 
88 

97 
88 

97 
38 

99 
39 

97 
88 

96 

87 

99.5 
90.4 

20 

8AM 

90 

90 

9  0 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

39 

88 

89.7 

SUM 

8  1 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

31 

81 

81 

81 

81 

81 

31 

81 

31 

81 

81 

81 

31 

81 

31 

81 

81 

81 

31 

81 

81 

81.0 

RIVERSIDE  Exp  STA 

SUe-STA  1 

U 

MAX 
MIN 

86 
8<. 

87 
8* 

87 
85 

87 

85 
83 

85 
33 

87 
8A 

87 
85 

88 
85 

88 
86 

88 
86 

88 
86 

88 
86 

88 
36 

88 
86 

88 
86 

88 
86 

38 
86 

88 
85 

87 
85 

86 

8'! 

86 
8<. 

86 

86 
84 

87 
85 

87 
85 

85 
83 

35 
83 

85 
83 

85 
33 

85 
33 

86.7 
84.6 

SUB-STA  2 

18 

MAX 

MIN 

BRAWLEY  2  SW  ;   HOLTVILLE   SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED   TO  MAINTAIN  GROWTH.      MAXIMUM   AND  MINIMUM   READINGS    FROM   THERMOGRAPH   FOR   24  HOURS 
ENDING  AT  9  A.   M.      READINGS   AT  9  A.   M.   ARE   FROM  ME RCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

DAVIS   2   WSW  :    SANDY    LOAM   —  UNDER  BARE   GROUND  SURFACE.      MAX    AND  MIN   DATA    FROM   SOIL   THERMOGRAPH   FOR  24 

HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

FRESNO  WB  AP  :    ATWATER  SANOY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE   TO  SOUTH,    LATE   AFTERNOON  SHADE    IN  SUMMER 

ONLY.      PALMER  THERMOMETERS   FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT   DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,    4-,    AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 
RIVERSIDE   EXP  STATION     ,   STATION  1:      RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,    WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 
FROM   THERMOGRAPH    FOR  24  HOURS    ENDING   AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE  AND 
UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2  LOCATED  1/4  MILF  NF  OF  STATION  1. 


See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  1970 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

<i) 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50.99 

1.99 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Avera 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
q 

•>» 

6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

32 

4.0 

7.3 

17  +  + 

32 

05  + 

48 

3 1 

1 9 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

.7 

BISHOP   WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

1 3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

2.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

16  +  + 

21 

30  + 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

.5 

EUREKA  WB  CITV 

- 

- 

- 

23 

SW 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

44 

6.7 

FRESNO  ^^'B  AIRPORT 

29 

5.1 

6,6 

16 

w 

07  + 

67 

39 

27 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

2A 

2.4 

6.1 

15++ 

27 

24 

83 

61 

52 

79 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.9 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT 

26 

6.7 

8.6 

23  % 

W 

25 

85 

69 

71 

8  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

3.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

- 

• 

16 

sw 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

93 

.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

- 

■. 

. 

- 

61 

31 

20 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

7.3 

8.3 

21++ 

32 

19 

66 

78 

66 

83 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

3.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

2.7 

7.1 

20 

N 

08 

45 

26 

14 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.  1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

20 

6.4 

7.9 

19 

W 

29  + 

'6 

47 

24 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.2 

SANDBERG  WB 

26  +  + 

18 

08 

37 

24 

25 

37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

28 

5.5 

7.7 

17 

NW 

31 

80 

69 

67 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

78 

3.6 

CAM      CDAM/"TCrn      I.ID  ATDOnOT 

29 

12.3 

13.5 

32  +  + 

28 

06 

85 

67 

61 

82 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

2.7 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

26 

W 

U 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

59 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

64 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.3 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

7.3 

8.5 

21  +  + 

34 

24+ 

65 

41 

23 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.3 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

d 

X 

u 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

ACTON-HUB34R0  R0FCZ61D 

29 

34 

118  15 

3200 

OOZi. 

SAN  beroino 

15 

34 

117  25 

AOIN  HfiNCER  STATION 

Oi 

MODOC 

21 

12 

120  57 

419S 

37 

52 

122  OZ 

410 

*0 

2  3;  39 

4L I SQ         uAT  MT  Ft  '■'•ft 

LOS  ANGELES 

13 

-iU 

oS 

SAN  DIEGQ 

33 

32 

1735 

13  3*. 

11Z7 

ALTUHAS  RANCEH  ^TATIO^ 

120  32 

4365 

0176 

SAN  BEROINO 

635 

A^JCIOLA 

0Z0<. 

TULARE 

119  29 

205 

ANCWIN  PAC  UMQN  col 

OZU 

01 

Napa 

34 

122  26 

1819 

ANTIOCH  F  I  S^E  SOiltO  ''L 

o; 

CDNTR/i  COSTA 

27 

38 

01 

28 

2; 

37 

60 

RIVERSIDE 

\l 

3925 

0239 

VENTURA 

\l 

119  20 

APPLE  VALLE'' 

07 

San  BEHOINO 

34 

117  13 

\l 

LOS 

ARROYO  SECO 

36 

121  29 

BOO 

ARROyO  SECO  RS  PC  5060 

Ss 

LOS  ANCElES 

13 

lie  10 

1220 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

\l 

lie  so 

1708 

ATLAS  ROAD  OUTRA 

0368 

0) 

NAPA 

26 

122  15 

05 

36 

28 

6480 

Z' 

37 

IIB  19 

2S 

AVILA  BEACH 

It 

35 

32 

AZUSA  CIT'^  PARK  FC1*3B 

LOS  ANGELES 

08 

117  54 

610 

BADGER  R 

05 

3030 

BAOGER  PASS  ft 

MAR  I POSA 

37 

119  40 

7300 

BAKER 

0'*36 

SAN  BEROINO 

35 

940 

BAKER  9  NNm 

0^.37 

07 

SAN  BEROINO 

35 

23 

116  07 

104S 

8AKERSFIEL0  MB  AIRPORTS 

OS 

10 

25 

119  03 

47S 

balCh  pdwer  house 

u 

36 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

23 

39 

6500 

BARRETT  D*M 

06 

33 

32 

1623 

BAR  STOW 

SAN  BEROINO 

15 

34 

117  02 

2162 

11 

36 

UB  53 

3760 

BATES  HI DGE 

06 

30 

34 

119  55 

51*5 

BEARTRA*  MEAQOM 

9 

36 

UB  52 

BEAUMONT 

060( 

RIVERSIDE 

26 

116  se 

2613 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0601 

06 

RIVERSIDE 

ze 

ii 

59 

116  58 

304S 

01 

56 

1  16  58 

2605 

33 

LOS  ANGELES 

s: 

34 

118  27 

58S 

SANTa  CRUZ 

37 

BENTON   INSPECTION  STi 

19 

37 

BERK  ELEV 

ALAr^EOA 

4 

37 

3*5 

BERRVESSA  LAKE 

23 

38 

BESWICK  7  S 

0] 

S 1  SK 1  YOLt 

IZ 

6140 

0731 

l\ 

LASSEN 

21 

41 

41ZS 

Blt^  BAR  RAr^CER  STATION 

0736 

TRINITY 

35 

40 

4! 

123  15 

1260 

11 

28 

15 

116  55 

6745 

SAN  BEkDINQ 

26 

3*^  39 

BIG  DAlTON  dam  FCJZ3BE 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

1575 

BIG  PiNE  CREEK 

I] 

19 

OB 

lie  29 

1006D 

34 

23 

6S62 

36 

15 

Z35 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

IIB  U 

2317 

BIRMINGHAM    GEN  HQSP 

OBLS 

06 

LOS  ANGELES 

13 

J". 

u 

ue  30 

72Z 

etSHOP  CREEK    INTAKE   Z  R 

0BL9 

OT 

INVO 

19 

37 

1! 

118  35 

07 

19 

37 

22 

118  2Z 

4108 

37 

18 

2330 

BLACKS  mOJnTAIN  B 

21 

121  12 

7200 

io;  35 

37 

710 

02 

1 

3B 

55 

120  40 

4414 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORTS 

02 

391  39 

17 

120  42 

5280 

BLUE  CREEK  HTN  10 

Oi 

DEL  NORTE 

12 

24 

4808 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

268 

BLVTmE  7  W 

09ZS 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114  43 

390 

BLVThE  FAA  AIRPORT 

09Z7 

OT 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114  43 

395 

01 

2! 

40 

42 

123  42 

4S00 

03 

36 

23 

UO  06 

5573 

38 

3B 

13 

119  01 

8370 

06 

SAN  D I E Gu 

33 

32 

40 

117  02 

105 

BjCnvIli.6  mntnC  Sta 

01 

17 

39 

01 

123  22 

342 

BORON 

11 

35 

00 

117  39 

2460 

SORREGO  DESERT  PARK 

07 

SAN  oiegd 

6 

33 

16 

116  25 

765 

BOULOER  C   LOcATEllI  H 

SANTA  CRUZ 

09 

122  12 

2179 

B3ULEVARD  NO  I 

loic 

07 

San  oiego 

6 

i 

40 

116  IB 

3600 

BOUOUET  CANVQN 

1013 

LOS  ANGELES 

35 

3o!9 

BOWMAN  DAM 

02 

NEVADA 

27 

120  39 

5347 

BRADLEY 

MONTE  RE Y 

35 

52 

120  4B 

540 

Bl)  ANNAN   I  SLAnO 

02 

S ACRAHEMTO 

2: 

3B 

07 

121  4Z 

30 

MENDDC I  NO 

123  39 

145S 

BIawlEy  Z  Sw 

Imperial 

32 

57 

US  33 

-  100 

BRAY  10  WSH 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

34 

122  08 

5759 

BHEA  DAM 

ORANGE 

33 

53 

275 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

ZT 

37 

S3 

121  46 

329 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

3B 

38 

15 

6470 

BRIDGEPORT  RiNCER  STA 

i07(> 

03 

MONO 

3B 

38 

17 

119  17 

BRIDCEvlLUE  *  NNw 

01 

hukbolot 

40 

32 

123  49 

2090 

39 

7200 

z: 

38 

122  09 

294 

39 

121  20 

3560 

1 

39 

00 

120  35 

4880 

MONTEREY 

48 

121  06 

929 

BJC  KHORN 

1U9 

40 

52 

121  51 

3800 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

Plumas 

B 

39 

55 

121  20 

1760 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

Plumas 

B 

39 

54 

121  IZ 

S200 

BJENA  VISTA 

1170 

0* 

San  BENITO 

ZO 

36 

LOS  ANGELAS 

13 

34 

11 

118  IB 

680 

LOS  ANGElES 

13 

34 

11 

659 

0*. 

Sam  mateq 

37 

35 

122  21 

10 

02 

40 

53 

121  40 

3127 

01 

TRINITY 

3! 

40 

48 

123  2B 

2190 

0*. 

CONTRA  COSTA 

52 

122  05 

560 

01 

40 

123  54 

420 

8JTTE  LAKE 

LASSEN 

40 

34 

121  18 

6060 

BlJTTONwI  llqw 

KERN 

35 

24 

1 19  28 

269 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

33 

S^TA  BARBARA 

34 

35 

U9  59 

TBI 

CAjDN  WEST  Summit 

OT 

SAN  9ER  01 MQ 

34 

23 

4780 

CALAVERAS  3IC  THEES 

OS 

C alAveras 

2 

17 

120  19 

4696 

CALAVERis  Ranger  sta 

CALAVERAS 

i 

12 

120  22 

33*3 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEDA 

29 

121  49 

BOS 

CALEXtCO  ?  N£ 

07 

( 

41 

US  28 

12 

C  AL 1 STOGa 

31 

38 

35 

122  35 

364 

CALLAHAN    BANGER  STA 

1316 

01 

S  ISK I  YOU 

12 

18 

122  48 

3136 

CAMEL  PEAK 

PLUMAS 

39 

121  06 

5560 

CAMP  ANGELUS 

1369 

11 

SAN  BEHDINO 

34 

09 

5770 

CAMP  HI   HIlL  OPIOS  S7E 

Ofr 

LOS  ANGElES 

Z6 

34 

IS 

UB  06 

42S0 

San  OIEGO 

33  32 

37 

116  28 

2630 

o; 

CalAveras 

38 

15 

120  51 

658 

02 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

DEL  NORTE 

i; 

M 

50 

123  52 

3700 

1^6: 

0- 

39 

27 

121  03 

2755 

CANBY   11  Sh 

l'.75 

02 

21 

•■l 

22 

121  03 

4900 

CANBY  RANGER  STATION 

1'.76 

02 

21 

41 

27 

120  52 

4312 

CANOC*  PARK  PIERCE  COL 

I'tBC 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

ue  34 

790 

CANTIL 

use 

07 

KERN 

IB 

117  SS 

2010 

CANYON  DAM 

Oi 

PLUMAS 

40 

10 

121  05 

4559 

CARBON  tANVON  oilman 

1518 

□RANGE 

33 

55 

162S 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

15ZC^  06 

SAN  BEROINO 

33 

58 

1180 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

1 

05 

121  09 

2986 

CAHMEL  VALLEY 

153V 

04 

MONTEREY 

36 

29 

42S 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

15*10 

SANTA  BAHBAR 

3: 

34 

24 

309 

CASTlE  rock  RAD  LAB 

ISB3 

o; 

SAN  JOAQUIN 

37 

38 

121  30 

SIS 

OBSERVATION  I 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J  CUZIILLO 
MRS  BARBARA  W1LL8URN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANYON  LCW  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DJV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  t  HHSE 

pac ific  union  col 
fibrebdaho  corporation 

U  S  qu"  RECLAMATION 
CALlF   DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DgPT 
MRS.   CHRISTY  OIACOMAZIl 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS.   GLADYS  A.  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  TDPHAM 
RAYMOND  0.  MILES 
BRUCE  PQNCEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L   E  METMENV 
L  A  WTR   C  Pwfl  DEFT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  C  C  E  COMPANY 
U  S   WEATHER  BUREAU 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
SAHSTOW  FIRE  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SI  U  S  WEATHER  BUREAU  ! 

s|  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 
BEAUMONT  IRRIG  OIST 
U  S  we  OeSERVER 
h£tch  hetchy  wTr  sup 
a.  s.  pqrter 
wesley  c.  thompson 
bur, of  plt. quarantine 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 


S;  U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
{  BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
,  BEAR  VALLEV  MUT  WTi 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
j  GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 


CO  ' 


LOS  ANCELES  CO  FfO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SQ.  CALIF,  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU  I 
MRS  MARY    INCERPI  ■ 
U  S  WEATHER  BUREAU 
eERRENDA  MESA  WAT£B  D. 
BLODGETT  liP.  FOREST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LI  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTHY 

I  FED  AVIATION  AGENCY 

;(  STATE  OF  CALIFORNIA 

I  RONALD  KIRBY 

;  BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

■  ERIC   H.  LOOS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  e  PKS 

VINCENT  □  LQCAT6LL  I 
MEvERiS   TRAILER  RANCH 
L   A  WTR   t.   PWR  OERT 
NEVADA   IRRIG  OIST 
STATE  OIV  OF  FSTRY  i 
CALIF  OIV  BEACHgS-PARKSl 
MRS,   DOROTHY  F.    JACK  I 
aGR  research  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS  , 

VERNON  R  CAKEBREAD 

ROBERT  W.  SANOV 

U  S  FOREST  SERVICE  I 

MRS  ALBERT  H  HUNT  I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS   JOYCf   A  FARNHAM  | 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEPT.   OF   WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  WEFERLINC 

MRS,   ANNA  HOWE  I 

P  G  C  E  COMPANY  ( 

CLOSED  11/69 

RANCHO  OUIEN  SABE 

R.   V.    CHR  I  STOFFERSEN 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL  [ 

MRS  RUTH  C   ESTES  I 

PAUL   F  KAUT 

MRS  M  A  R  STIRTON 

C.    L.   SPEIER  COMPANY 

S   LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
NA  VISTA  W  S  OIST 
.  WiLLARD  HAGER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
;  SAN  BEROINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  C  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  HATER  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
CITY  OF  CALISTOCA 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  DEPT  WATER  RESR 
STATE  DIv  OF  HWYS 
L.6.  UNIFIED  SCh  DIST. 
I  ARCHIE  C  LEACH 
I  E  BAY  MUN  UTL  OIST 
S  FOREST  SERVICE 
S   STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBEBSOLE 


U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  C  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  t   E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY  OF  SANTA 
LAWRENCE  RAO  LAI 


I  CATHEVS  VY  BULL  RUN  RH  ' 
CAIAOEHG 
CEClLVlLLE   5  SE 
CEOARVILLE 

■  CENTERVlLLE  PH 
[  CHACOOPA 

CHALLENGE  RANGER  STA  ' 
,  CHAMPS    FLAT    WEST   MDW  I 
I  CHATSWORTW  FC24F 
I  CMATSWORTH  RESERVOIR  I 

j  CHERRY  VALLEY  0AM  | 

■  CHESTER  I 
CHICQ  E«PERIH6NT  STA 
CHIOUITO  CREEK 

j  CHITTENDEN  PiSS  I 

I  CMOLAME  ALLEY  RANCH  I 

I  CHUCHUPATE  RANGER  STA 

I  CHULA  VISTA 

'  CITRUS  HEIGHTS 

,  CLAREMQNT  POMONA  COL 

:  CLARKS  peak   I  NE 
CLARKSaURO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
,  CLEAR  CREEK  ' 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
I  CLOVEROALE   3  SSE 
:  CLOVEROALE    11  H  ' 

clover  meadows  cs 
Clover  valley 

,  COALlNGil 

I  COALINOa  I  SE  ' 
I  COALINGA   14  WNW  ' 
I  COFFEE  CREEK  RS 
I  C:hASS£T   1  NNf 

ClLBYS  FC   53  0 

C:lEMAN  FISHERIES  STA 
;  CDLFAK  I 
I  COLGATE  POWER  HOUSE  ' 
'  CDLUSA  1  SSw 
I  C5NCOR0  3  E  I 
i  1 
j  COOL 

COPCO  NO   I  DAM 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
I  CORONA 

CORHALITOS 
1  COTTONWOOD  CREEK 

COVELO  i 
I  CDVELO  eel  river  RS  ' 
I  COVINA  TEMPLE  FC    193  8 

i  COYOTE  WELLS 
I  CRABTREE   MEADOW  ; 

CRAWFORD  RANCH 
I  CRESCENT  C ITY  I  N  I 
I  CRESCENT  C ITY  7  EN£ 
'  CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

CRESTLINE  FIRE   STA  2 
,  CROCKETT 

CROWOER  FLAT 
:  CRYSTAL   LAKE  PC  283C  | 

•CULVER  CITY  I 
CJMMINCS 
CUYAMA 

'  CUYAMACA  I 
!  DAGGETT   1  E^c 

DACIGETT    FAA  AIRPQRT 

DAMA  2  SE 
:  DAVENPORT 
j  DAVIS  2  WSW 
I  DAVIS  CREEK 

I  DAY 

I  DEAD  HORSE  R£S   2  SE 

I  DEATH  VALLEY 

DEEP  CAMYON  LABORATORY 

I  DEEP   SPR  INCS  COLLEGE 

I  DEER  CREEK  FLAT 

;  DEER  CREEK  FORESAY 

,  DELANO 

■  DEL  MONTE 

I  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

'  DENAIR   3  NNE 
,  D£  SABli 

.  OEiCANSO  RANGER  STA 
I  DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

0D88INS   1  S 
I  OONNfiR    MEMORIAL    ST    PK  1 
I  D0U3LE8UNK  MEADOW 

DOWNEY  FD  FC107C 

OOWNIEvlLLE  RANGER  STA  ■ 
I  DOYLE  I 

I  DOYLE  S  SSE 
I  DRY  CANYON  RESERVOIR 
'  DUDLEYS 
j  DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 
I  DUNSMUIB   RANGER  STA 
.  DJSY  BENCH 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  CREEK 

EAGLE  MOUNTAIN 

'  EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL   CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 

(  ELK  VALLEY 

I  ELLERY  LAKE 

I  ELLIOTT 


I  ESCQNOIDO 

ESCONDIOO  NO  2 
I  ETIWANDA 

I  ETNA  R,' 
l«EJREKA  WB  CITY  K 
.  EXCHEQUER  RESERVOIR  j 
I  ExETER  FaUVEH  ranch 
FAIRFIELD  ' 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
F  A  I  HMONT 

FALLSROOK  I 
j  FALL  RIVER   MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH  ' 
-  FERNOAlE   B  SSw 
■  FERNOALE   2  Nw 
.  FIODLETOwN   LYNCH   RANCH  I 
;  FIGUEROA  MOUNTAIN  I 

FILLMORE    1  WNW 

FIVE   POINTS  5  SSw 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
;  FLORENCE    LAKE  R| 
FDLSQM  0AM 
FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER  ' 

FOREST  GLEN 
I  FOHESTHILL  RANGER  STA 
I  FORKS  OF  SALMON 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 


1653 
16561 
16B0 
.  16BZI 


COUNTY 


05  MARIPOSA 
01  SONOMA 

01  SISKIYOU 
03  MODOC 

02(  9UTTE 

05  TULAflE 
0^  YUBA 

02  LASSEN 

06  LOS  ANGELES 
0^  LOS  ANGELES 

05  TUOLUMNE 
02  PLUMAS 
02  6UTT£ 

05  MAOERA 

0<^  SAN  BENITO 
04|  SN  LUIS  OBPD 
05|  VENTURA 

06  SAN  DIEGQ 
02  SACRAMENTO 
06  LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
y      TABLES  I 


01!  SISKIYOU 
02;  LAKE 
Oil  SONOMA 
Oil  SONOMA 
05:  MADERA 
02  PLUMAS 
05'  FRESNO 


02|  EL  DORADO 

Oil  SISKIYOU 

05'  KINGS 
02,  TEHAMA 
Ofr  RIVERSIDE 
04  SANTA  CRuZ 
OT  INYO 
Olj  MENDOC  INQ 
01  MENDOC INQ 
Ofr  LOS  ANGELES 


2389 
2402 
2406 
2432; 

246^ 
Z4921 
2'.94 
2500 
2504 

!  25061 
251& 
2539^ 
■  2568 
!  257d 
Z572| 

'  2580j  t 
2591,  ) 
2598!  ( 


OZ  MODOC 
02  MODOC 
OT  INYO 
071  RIVERSIDE 
07  INYO 
02|  TEHAMA 
021  NEVADA 
OSj  KERN 
0*  MONTEREY 

05  STANISLAUS 

os!  STANISLAUS 
02  auTTE 

06  SAN  DIEGO 
0^  LOS  ANGELES 
02i  YUBA 
03;'  NEVADA 

05  TULARE 
06i  LOS  ANGELES 
02  SIERRA 
03j  LASSEN 

03I  LASSEN 

06  LOS  ANGELES 
OS  MARIPOSA 
OZl  volu 

07|  SAN  BEHDINO 
02  SISKIYOU 
05|  FRESNO 


02l  COLUSA 
0(^  SAN  DIEGO 
07  IMPERIAL 
05  AMADOR 
06,  LOS  ANGELES 

01  DEL  NORTE 

05  SAN  JOAOUIN 
Ob  ORANGE 

06  riverside 

06|  san  diego 

06  san  diego 
06;  San  beroino 
01'  siskiyou 

Oli  HUMBOLDT 
05;  MARIPOSA 
05|  TULARE 

02  SOLANO 
02i  SOLANO 

07  LOS  ANGELES 

06  SAN  DIEGQ 

02  SHASTA 

02  3UTTE 

02  TEHAMA 

01  HUMBOLDT 

01  HUMBQlDT 

osj  AMAOOR 

06l  SNTA  BARBARA 

06]  VENTURA 

051  FRESNO 

03|  LASSEN 
05  FRESNO 
02I  SACRAMENTO 
Ob  SAN  BEHOINO 
06'  SAN  BEROIND 

01  TBIMTY 

02  PLACER 
01  SISKIYOU 

03  MOOOC 

01  MENODCINO 


I  23  39  47 

10  36  30 
I  39!  39  29 

ib:  40  42 

11  34  19  ! 

I   1^  34  14  j 

'  37|  37  58  I 


120  03 

123  08 

123  03 

120  10  I 

121  40  , 
118  27  , 
121  13  ■ 


142  9] 
1040, 
2980| 
467d 
S2Z 
1034C^ 
2560l 
5590 


lOl  34  48 

3J  32  36 

23{  33  42 

261  34  06 


119  23 
121  36  ; 

120  15 
119  01  I 
117  06  ' 

121  18  ! 
117  43  I 


13     120  30  5910 


:  2^  38  5S 

I  22|  38  46 

22}  38  46 

:  Zi  37  3Z 


1867!  05'  FRESNO 

136^  05  FRESNO  j 

1886.  01  TRINITY 

1891  02  BUTTE 

18961  06l  LOS  ANGELES 

190"^  021  SHASTA  j 

1912  OZ  PLACER  I 

19li  02'  YU3A  ' 

1948  0£  COLUSA  I 

1962   04  CONTRA  COSTA  ' 


32  I 

122  24 

123  27  I 
122  38  , 

I  122  99  I 

'  123  13  I 

I  U9  17  , 

120  27 

120  21  , 

.on  I 

I  120  34  1 
I  122  42  I 
I  Ul  43  I 
UB  07  I 
122  OB  I 
120  58  I 


39|  39  20  121 


1|  38  53 


12;  ■ 


59 


u  07  imperial 
14  05;  Tulare 
39|  OTI  San  OIEGo  ; 
47  01  DEL  NORTE 
*.&  01.  DEL  NGRTE 
50  01,  DEL  NORTE 
64  07  SAN  BERDINO 
7T  041  CONTRA  COSTA 
84I  Oil  MDDUC 
98  0*  LOS  ANGELES 

14  06  LOS  ANGELES 
IB;  01.  MENDOCINO 
I  22361  06{  SNTA  BARBARA 

2239!  06;  SAN  OIEGO 
■  2255  OT  SAN  BEROINO 
2257  O'^  SAN  BEROINO 

2269  OZ  SHASTA 

Z290  04  SANTA  Ci'UZ 

2294,  02!  YOLO  I 

I  22961  02.  MOOOC 


36  06 

23  39  54 

28   33  52 

21^  36  59 

19;  36  29 

7j  39  47 

7^  39  50 

26^  34  05 


IT  41  46  ' 
15  34  IS  , 
4  36  02  I 


121  01 

122  20 
119  34 
122  21 
117  34 
121 


IBZO 

7002' 
550C^ 


1640 
2500 
3180 
3675 


1480 
2703 
2001  9P 


10600 
13BS 
IS14 


124  12 
117  15 
122  13  I 


26  34   19  I  117  91  I 


33|  : 


01 


39  50 

30{  34  56 

25  32  59 

34  52 

34  52 


ue  24 

123  38  I 
119  37 


21 


06 


2259 
4650 
1979 

1915'  I 
3320 


36  28 
33  39 

37  22 
40  01 
39  LB 

35  47 

36  36 
27  37  25 


23  : 

1  ■ 

261  3i>  00  I 

39  39  22 

'  36|  39  19 

I  la  35  57 

I  33  33  56 

I  39  39  34 


I  120  22  4750 


121  23 

120  33 
116  92 

116  23  I 

117  59  ( 

121  SO  I 
120-  50 
119  15 
121  92  I 
121  23 


18  . 


I  02 


18   39  57  ' 

2'*  34  29 

14  37  4! 

23  38  53 

15|  35  03  I 


23  ■ 


13 


11,  37  05 

iT  38  12 

10;  35  59 

33  48 


37  56 

38  14 
33  48 


33  33  07 
33  33  07 
Z8   34  OS  ' 


23|  38  15 

231  38  16 

15  34  42 

33,  33  21 

41  01 

B;  39  36 

23'  40  21 

17  40  30 

7,  40  36 

16  38  3Z 
3Z   34  44 


IB  40  22 

27  37  16  I 

l|  38  42 
2  8'  34 


1200 
S22S 
1910 
4499 


137  9P 
2713 
3500 

880 
1640  6P 
5937  SA 
*200 


43891 
15191 
3000 
60 
1610 
24Z0 
9470 


2075 
1705 
9649 


2B 


■  09 


35  i-O  23 
!■  39  01 
12  41  16 
18  41  91 
17  39  27 


120  47  I 
I  121  37  , 
'  U6  37 

117  49  ' 

121  12  I 
120  14  I 
UB  36  ' 

118  03  { 
120  50 
120  06  ' 

120  05  I 

ue  32 

120  06  ' 

121  98 
116  26  [ 

122  16 
118  35 
122  IB 


115  27  1  973 


116  49  I 

I  US  34  V 

120  40 
UB  34  I 

123  43 

119  14 

121  12 

117  47 
117  20 

117  05 
117  05 
117  31 

122  94 

124  10  I 

120  16 

119  04 
12Z  03 
122  02 
110  26 

117  15 

121  28 

121  16 

122  27  I 
124  20  I 
124  17  I 
IZO  4Z  ; 

120  00  j 

ue  96  I 

120  09  I 

120  19 

118  53 

121  10  ! 
117  27  ' 
117  30 

123  20 
120  91 
123  19 
120  08 
123  48 


1972 
1090 
2340 
3019 
1240 
4498 


H  ALISON 
MISS   HAZEL    L  aOROTRA 
MRS.  RUBY  I,  ROSE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 

G  t  £  COMPANY 
I  5  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FQBEST  SERVICE 
DWR-NORTHERN  OIST 

.   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

hETCH  HETCH  WTR  SUP 
I     I  NEO  EARL 

U  S  PLANT   INTRO  CRDN 
S  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASkIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GQODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

sl  CALiF    OEPT    OF    WATER  RES 

AHER  CRYSTAL  SUO  CD 
I  DICK  MUOD 
;  JOHN  R  JAROINE 
J.    lAHTl    LA  DIEU 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  «.  ZIMMERMAN 
S    OEP'   OF   W'fi  Rf^OUFCES 
S  CALiF  DEPT  OF   WATER  RgSj 
COALINGA  FIRE  OEPT 

UNION  OIL  COMPANY 

BILL  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  RGACH 
I  ELmERTA  8.  BENNETT 
I  U  S   F   t   W  L  SERVICE 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CD 

YUBA  CO,   WATER  AGENCY 
!  IVAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  B  THRELKEL 
PAC   POWER   E  LIGHT  CO 
CORCORAN   IRRIG.  OIST 
TROY  DUNCAN 
CORONA  F IRE  OEPT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S   ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC   POWER   E   LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  C  BECREATl 
STATE   DIV  OF  HWYS 
1  CRESTLINE  FIRE  5TA  NO  2 
CtH  SUGAR   REFINING  CO 
S  CALIFORNIA  OWR 
U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 
MRS  MARY  S.  INGRAM 
JOHN  S  HOWELL 
I       HElIx   IRRIGATION  OIST 
COOL  WATER  RANCH 
FEO  AVIATION  AGENCY 
DALE   S.  BOSE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORfNZEN 

Si  CALIFORNIA  OWH 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BDYO  DESERT  RH 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

S  CALIFORNIA  DWR 

PACIFIC   GAS  e   ELEC.  CO. 
DELANO  FIRE  0£PT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.  PARK  0, 

KEN  C.  BRATTON 
P  G  C  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  ROYAT 
CALIF  OIV  BEACH  E  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DlXON 

FRANK    M  ROWLAND 

L  A  WTR  t  PWR  OEPT 

w  0  MC  LEAN 

MBSt   MARY  A.  HUNT 

EARL  K  WOBSER 

WALLACE  E.  MARSHALL 
S  STATE  OF  CALIF-SNOW  SUR 

DAN  STEELE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  tENTRO  WATER  DEPT 
P  G  E  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
EUGENE  R.  BROWN 
SO,  CALIF,  EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE   OIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TINC 
ESCONDIDO  fire  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
J  EUREKA  weO  MIRANDA 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHaRlES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

,;  L   A  WTR   t   PWR  OEPT 

I 

DEPT  SPECIAL  OIST  SEHVS 
P  C  J   E  COMPANY 

A  s  MENorcMi 

BUREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK  LIVESTOCK  CO 
ROLLIN  I  BOYTON 
WENTwORTH  LYNCH 
U  S   FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL  DEPT  FISH  C  GAM£ 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCMELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALIF   C  WESTERN  B  fl 
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STATION  INDEX 


'FT 


STATION 


«3»T  JD'i6S  *  !i€ 

<:«T  joNEJ  usee*  ST* 
»:«T  loss 

»jLi.e*Tas  Mii,i.ci«£iT  «^ 

StSajIT  ftinCCI  STATIC'' 

CloaCf TOMS  >A>dCCR  STi 
6(ltSE«  Bi^C" 

CteOALTAlt   Q&n  NO  } 
&IISQ«  '*»•'  "NTNCS  ST» 
CIi.«3» 

&ll.«OV   14  Ef6 
CCEN54LE   STapfN  FCiflJO 
&L£"<C10aa  n£5T  Ft  les 
ClennvulE 

olennvulE  ^ulION  rs 
C3LD  SOCK  HiNtH 

C3tD  «UN 
O310ST0NE  ECHO 
C5M4LES  9  E\E 
CaA'4ITE  S'HtNCS 
GIANT  cnO^E 
(taSS  vA^i-E''  so.  2 

aiATQN 

GREENVIErt 

E^REENUUlE  ItASCEft  STA 
CaQVELANQ  2 

GIOVELANO  RASCE*  STA 
GJtHNEvlLLE 

MAINES  CYH  LOwEft  SCJftfc 
MAl^4E5  C*S  UPSEfl 
HAEHEE 

«AlF  «QQ\  bat 

MA1H.T0N   8RA\CH  PM 
HA-|«a*0 
HANSEN  OA" 

HAPPr   CAMP    RASSER  STA 

MARRISO*-    CULCM  RS 
MARRY   E'lCLEBRlCHT  QAH 
MAT    C«E£K  «S 
MAT  c*E£k         NO  1 

mavpielo  Ruhrinc  Plant  , 

HATFORlC  RANCER  station 
HAYMARO  6  ESE 
HEAL050URC 
hEALDSBURC  mo  2 
hElL  '^OLE 

MEMET 

MENSHAM  DAM 
HERNANDEZ  2  Sx 
ME«NANOei  y  SE 
MESPERU 
MITCH  METCHV 
HIDDEN  vALlEy  ranch 
Hr^iML4^0  LAKES 
HILTS 
H3BERCS 

H3C«ETT  MEADO-S 
M3ECEES  St  60  A 
hSOBACk  HOaO 
H3LLISTER  L  Sw 
H3LLISTER  Z 
MiLLlSTER  10  ENE 
H3NEY0EW  J  HiM 
H30P4 

H3PL4N0  B  NE 
hSSSACk 

HJASNA 

hJCklEBERRy  LAKE 
MJNTER  OUT  CRAVES  RC-' 
MJNT6RS  04m 

:  HJNTINCTON  LAKE 
HJRKEV   CREEK  PARK 
MYAMPOM 

I&lEwIlD  hwy  mnTnc  STa 
IDRIA 

idyllxuo  sue  DEPT 

fPEAlAL  I 
I-^PEHIAL  »AA  aP  ! 
INDEPEMOENCE 
INOEPEHOE^CE  CAMP  / 
INQEPEriOENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
I'-tOkER'J 

inyokern  arhitace  ; 

I9NE  I 
13X4  HUL 

IRON  HQyNT4lN 
JESS  VALlEy 
J3MN  BULL  FLAT 
J3HNS0N3ALE 
J3SHLI4  TREE 
JJLlAN  HVN0L4 
iJSCAL  04" 
K4ISER  mEAOOhS 
KEE  RASCm 
kEllQSC 

KtLSEVVlLLE 

kIHTFIElO 
K^RLlNCER 
■kERN  R[VE4  Pm  NO  : 
KtRN  R  IVfR  Pm  no  ) 
kETTlEhaN  CtTY 

KETTlIHAN  STATION 

<iLARe  po-ER  -ausf 

KiNC  City 
KLAMATH 


>28) 

32se 
JJio 

>3?B 
>3S7 

JJB'. 
JJB? 
SIBB 
3*02 

3<>0S 
J*10 
3'-l7 

3*S1> 
3*52 


3*91 
3'.93 
3S02 
35*9 
3)51 
3!7J 
357B. 
361* 
3621 
3669 

3672 
36S3 
3703 
370* 
3710 
371'. 
372S 

37i.T 

3751 
3761 

3791 
3S00 
3B21 
3S2* 
38S5 
38J9 
3B6? 
3875 
3878 
3691. 

'  3896 
3914 

3925 
3926 
393S 
3939 

3946 
39S* 

3987 
*010 


4017 
4019 
'.022 
*025 
*035 
4074 
*082 
*097 
*120. 

41*4! 
4148 
4166 
*170 
4176 
41811 
419ll 
4202^ 
420* 

4211 

I  4223 
!  4224| 
4232; 
4233 

4259 
4276 
:  42801 
1  4  283| 
42B6. 

4297 
4374; 
4388 
438*: 
4405 

44ZZ 
4442 
4467 
I  '•*60. 


•lA 


k1EEl*ND  10  SS£ 
KStCMts  PEKRy  2  SF 
'«3RI£L 

KVB'jRt  STlAHlEltRr 

lA  CRESCENTa  PC  151  I 

v4tAY(TTf    t  nst 

BEACH 
LAGUNA  HEACH  I 
LA  HQSDA 
LAKE  ALPtN£ 
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03 

El  dorado 

36 

38 

51 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  Bluff 

5586,  02 

PLACER 

I 

03 

120  44 

36SO 

R  H  POWELL 

MIDDlETOWN 

9598 

02 

LAKE 

23 

is 

49 

1122 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

9623 

03 

LASSEN 

18 

08 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL   CREEK  INTAKE 

9632 

SAN  BERDINO 

26 

34 

09 

4949 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

3b 

17 

3400 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

9679 

02 

TEHAMA 

23,  *0 

21 

4911 

6A 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

9711 

01 

humbdlot 

; 

40 

11 

263 

EUREKA  H6Q 

HtftANOA  SFENGLER  ranch 

571^  01 

HUHaOLOT 

40 

12 

320 

ROBERT  CRERAR 

MITCHELL  CAVERNS 

3721 

07 

SAN  BERDINO 

34 

56 

4330 

9P 

9P 

CAL  OIV  BEACH  C  PKS 

MITCHELL   ^E  ADOW 

3723 

05 

u 

36 

118  43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

OS 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121  00 

91 

HID 

KID 

MODESTO   IRRIG  OIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

89 

CITY  OF  MODESTO 

MOjAVE 

575t^  07 

6 

35 

03 

273S 

84 

BA 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

M3NACME  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

3b 

13 

7900! 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M3N0  LAKE 

9779 

03 

38 

38 

00 

6450 

9P 

5P 

JACK  PRESTON 

MDNTAGuE    3  £ 

5785 

01 

SISKIYOU 

U 

2580 

C 

ROGER  SCHOEN 

M3NTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

3b 

36 

349 

6P 

6P, 

ROBERT  J  RENARO 

MONTEREY  NALF 

9799 

MONTEREY 

3ft 

36 

162 

lOP 

IDP 

U  S  NAVY 

HOORPARk 

5823 

11 

VENTURA 

33 

34 

580 

94 

VENTURA  CQUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

11 

43 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9840 

06 

SAN  OIE&O 

33 

32 

41 

lie  31 

3073 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL   2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

37 

08 

2Z9 

84 

MRS  THELM4  F  DOWNER 

MORGAN  MILL  6  WSW 

SANTA  CLARA 

20 
20 

37 

06 

640 

BILL  R.  &RUNER 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

3^ 

390 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MOftONGO  V4LLEY 

5B63 

07 

SAN  BERDINO 

It 

29B0 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

38b( 

0< 

SN  LUIS  OBPO 

23 

99 

64 

BA 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  BAY  3  N 

SN  LUES  OBPO 

39 

29 

670 

MIO 

STANDARD  OIL  OF  CALlF 

MOUNTAIN  HOME 

9887!  09 

Tulare 

10 

3b 

I! 

9360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  Pass 

9890 

07 

San  BERDINO 

35 

28 

4790 

3P 

3P 

MOUNTAIN  PASS  MINI 

MT  B4L0V  Fc  89G 

9900 

06 

San  serDino 

26,  3* 

117  39 

A273 

84 

UiS,  FOREST  SERVICE 

MT  BALOV  NOTCH 

9901 

San  BERDINO 

28 

3. 

m  37 

7739 

4P 

MT  BALOY  SKI  LIFT  INC 

MOUNT  OANAhER 

9909 

0; 

El  DORADO 

: 

38 

45 

340S 

BA 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

9915 

CONTRA  COSTA 

37 

32 

2100 

74 

74 

CAL  DIV  BE4CH  £  P4BK 

MOUNT  HAMILTON 

3933 

SANTA  CLARA 

20 

4206 

41 

LICK  0BSERV4TQRY 

MOUNT  HEBRON  RS 

0; 

SISKIYOU 

12 

4290 

84 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

593{, 

PlUMAS 

9 

40 

02 

6760 

s 

CALiF,    DEPT.   OF  WATER 

MOUNT  MaOONNA 

5973 

0' 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

leoo 

JACK   I  SCHELL 

MT  SAN   JACINTO  WSP 

5978 

RIVERSIDE 

33 

48 

8417 

9P 

5P 

MT  SAN  JAC  INTO  WSP 

MOUNT   SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

7500 

! 

OEPT  WATER  RESOURCES 

M3UNT  SHASTa  wB  CITY  R 

9983 

02 

S  I  SK I  YOU 

23 

*1 

19 

3544 

HID 

HID 

u  s  weather  Bureau 

MOUNT   TaMALPAIS  2  SW 

9996 

01 

17 

37 

122  36 

1475 

CALIF  OIV  BEACH  £  PKS 

MOUNT  WILSON  FC  33B  B 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

UB  04 

5709 

4P 

4P 

U  S  W3  OBSERVER 

MJIR  WOODS 

6027 

01 

MARiN 

17 

37 

122  34 

229 

9P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MJMBO  BasiN 

01 

TRINITY 

35 

12 

122  32 

S7D0 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MUSICN  CREEK  GUARD  STA 

6041 

05 

FRESNO 

27 

37 

119  19 

55Z2 

PAUL  H,  alGGS 

NACIMIENTD  DAM 

6056 

0* 

SAN  LUIS  OBP 

2* 

39 

46 

120  93 

770 

84 

MONTEREY  CTY  PARKS  UEPT 

"NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17,  38 

122  16 

60 

9P 

5P 

NAPA  ST  HOSPjFIRF  OEPT 

NAVARRq   I  l^w 

6105 

01 

MENDOCINO 

r 

10 

123  34 

220 

MASQNiTE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

i: 

90 

114  3b 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

bue 

07 

SAN  BERDINO 

! 

46 

114  37 

913 

HID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

613< 

02 

39 

121  01 

ZS20 

BA 

CITY  OF  NEVADA  C ITY 

NEWARK 

04 

ALAMEDA 

37 

31 

122  02 

10 

BA 

64 

LESLIE  SALT  COMPANY 

newbuRy  park  4  SH 

06 

VENTURA 

33 

i: 

UB  98 

780: 

rancho  sierra  vista 

NEWHALL   SOlEDAO  FC32CE 

61b; 

06 

LOS  ANGELES 

29 

118  32 

1243 

4P 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

121  03 

loe 

5P 

9P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

617J 

06 

ORANGE 

33 

33 

117  93 

10 

9P 

9P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 

NEW  YORK  MTNS 

6185 

07 

SAN  BERDINO 

35 

19 

119  18 

6000 

C.  T.  SNYDER 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

3^ 

38 

59 

121  33 

*3 

BA 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

07 

IMPERIAL 

33 

115  31 

■  55 

BA 

IMPERIAL  IRRIG  OIST 

NIPOHO  2  NW 

ft207 

Ob 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120  30 

260 

8A 

ANDREW  HEHLSCHAU 

-  310 


CONTINUED 


STATION  INDEX 


2    COUNTY  ,S  t 
3i  < 


NOEL  SPRI^JC 
'  NaftTH  BLOOMFtlLO 
I  NORTH  FORK  BANGER  STA 

NOUATO  e  WNW 
'  DAK  KNQLL  RANCEH  STA 
;  QAKLANO  hB  AIRPORT  H 
,  OAKVILLE   1  HNW 

OAKVILLE  *  S'rt  «  2 

occioental 
oceanside 

dcean5ide  pumrinc  pl 
ocotillo  -(ells 
oilfields  jdaquin  roc 

,  OJAI 

I  ONION  VALLEY 
ONO 

ORANGE  COJNTV  RESVR 
□RANGE  COVE 

DftlC<  PRAIRIE  CREEK  ?*. 
DRLAND 

ORLEANS 
,  OHOVILIE 
I  OSOVILLE  BRlOCE 
'  OSOVILLE   HANGER  STA 
I  ostrander  IAkF 
I  QXNARQ 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  Ft  3J  A  £ 
'  PAICINES  OHRriALL  RANC^ 

PALMOAlE 

palmoale  faa  airport 
pali  springs 
palo  alto  jr.  museu" 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSEHVATORV 
PALOS  V6RDES  EST  »Cfc30 
PANAMInT  CITV 
■  PANOC"£ 
PARADISE 

PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
I  PARKFIELD 
PASADENA 

PASKEMA   RAMCER  STA 
PASO  RDBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
;  PASO  ROeiES   FAA  AO 
PATTERSON  MEADOW 

I  patt:ha/ 

I  PAVNES  CREEK 
I  pepperdines  camp 

PERRIS 

:  PETAlUMA  PIHE   STA  i 
PIEDRA  BLANCA  CRD  STA 
PINE  CaNvON  PS  FCJElE 

,  OINECREST  SUMMIT  H  S 
PINE  FLAT  DAM 
PINE    MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 

'  PIRU  2  ESE 
.  PIRU  3  SSE 

PISMO  BEACh 
'  PIT  RIVER  POuER  HOUSE  ' 
I  PLACERVILIE 

PLACERVILLE  ;FC 

PLACERVULE   OISP  PLANT 

PLASKETT 

PLATINA  j 
PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 


POINT  ARENA 
I  PT  ARCUELLO  light  STA 
;  POINT  PEEORAS  BLANCAS 
!  POMONA  CAL  POLT 
,  PORT  CHICAGO  NAVAL 
,  P0RT6RVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
■  POSEY  3  E 
I  POTTER  VALLEY  3  SE 


GLEN 
NEVADA 
MAOERA 
MARIN 
SISKlVQU 
ALAMEDA 

NAPA 

Sonoma 
San  oiego 

San  dieCo 

San  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

PLUMAS 

SHASTA 

ORANGE 

FRESNO 

HUMSOLDT 

&LENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 

VENTURA 

MERCED 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

San  BEMTO 


r  LOS  ANGELES 
ttbZT\  OT  LOS  ANGELES 
6635;  07  RIVERSIDE 

>  SANTA  CLARA 
6650  0*-  MONTEREY 
6657        San  DIECO 
6663  Ofr  LOS  ANGELES 

f  INTO 

i;  SAN  BENITO 
66a5j  02  BUTTE 

u  o9i  Tuolumne 

OT  San  flERDlNO 
6703  0<r'  MONTEREY 

>  LOS  ANGELES 
6726  02  TEmAma 

'30  Ofc.  SN  LUIS  OBPO 

'36  Ul>.  SN  LUIS  OBPO 

■•.2  0*.  SN  LUIS  OBPO 

6751  03.  MODOC 

675'.i  05i  KERN 


OBSERVATION  I 
TIME  AND  I 
TABLES 


DEP 


POTTER  VALLEY  PM 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  WALlEY 
QUAKING  ASPEN 
I  QLJINCY 

I  RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
RANOSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF   MB  AlRPDHT  I 
REDDING  5  SS£ 
REDOING  FIRE    STA  NO  2 
REDLANQS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
!  REPRES 

.ROSON  GROVE  ST  I 


I  richari 

IMRICHMOND 


I  RIO  ^ 

I  RIVER! 
I  RIvER! 

ROBBS 

ROBER' 

ROCK 

ROCK 


ISTA 

IDE   FIRE  STA, 
IDE   Exp  STA 
PEA*  PH 
SON  FLAT 


6212  ( 

6232,  02| 

6252!  OSl 

6290|  01; 

632  6'  01' 

633!  0*. 

6351  01  I 


■  06 

63791  06 

6383  07 

6395  05 

6399  06 

6<>52  02 

-".S^  02 

6<.73  06 

6*76  05 

6<-9a,  01 

65oa:  oi 

6521  02i 
6525  02 
6528  02 
6552'  05 
6S69'  06 
6583  05 
659T  02 
6602  06 


6761 


>9».&  06. 
!i9*l.  06 
:>9t.3  0<> 
b9«6,  02 
S960'  02 
!»962.  02 
b96*'  02 
!»972;  01 
^975!  02: 
i998  02, 


7009'  01  MENOOC  INO 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
7050  Ofr  LOS  ANGELES 

"    ~  .  CONTRA  COSTA 

707T  05  TULfiRE 
085  02  PLUMAS 
093:  05  TULARE 
096  05|  TULARE  , 
108'  Oi;  MENDOCINO  I 

109'  01,  MENDOCINO  ' 
til;  Ob  SAN  OIEGO 
12J  06j  RIVERSIDE 
150,  04,  MONTEREY 
1791  osl  TULARE 
195  02  PLUMAS 

SAN  OIECO 
SAN  OIEQD 


02  TEHAMA 

02  MODOC 

06  RIVERSIDE 

01  SONOMA 

06  VENTURA 

06  LOS  ANGELES 

05  TUOLUMNE 
OS;  FRESNO 

06  VENTURA 

04  SAN  BENITO 

VENTURA 
VENTURA 
SN  LUIS  OSPO 
SHASTA 
EL  DORADO 
El  DORADO 
EL  bORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 


P  38  27 

17  38  I'' 

17  38  23 

33l  33  12 


23  <.0  29 
26:  33  56 

9'  36  37  , 


27!  37 
1|  38  45 


b  33  49 

4   37  27 

24  36  21 

33  33  21 

33  33  <.8 

fr  36  07 

Zr  36  36 

23|  39  45 

37  3B  03 

5i  34  17 

2*  35  53 

13  34  09 

23,  39  53 

241  35  38 

24'  35  4L 

24)  35  40 

21  41  11 

10|  34  56  I 

2*  40  20  ! 

21:  41  27  I 

26  33  47 

17!  38  14 

2"^  34  34 

2*  34  40 

21!  38  15 

271  36  49  , 

2^  34  36 

20!  36  29  ' 

2*  34  24  I 

29|  34  22 

4i  3S  08 

21|  40  59  I 

1,  38  44 

l;  38  44 

1'  38  44 


IT]  38  3!  ; 

33|  34  34 

4'  39  40  : 

26  34  04  ; 


10  35  48  ' 

lOi  35  48 

22|  39  18  I 

221  39  22 

3|  32  57 

r! 


2  a: 


7231  061 
72*4  06l 
7293,  07! 
7259,  09!  FRESNO  | 

02  TEHAMA 
729!  02  SHASTA  I 
7296.  02  SHASTA  j 
7306  06  SAN  BEROINO  I 
7339  04  San  MATEO  ' 
01'  MENDOCINO  ' 
7370'  02  SACRAMENTO 
-■  01  HUMBOLOT 

04  CONTRA  COSTA  , 
■  02  SOLANO 


R3SE  MARIE  MEADOW 
;  ROUND  MEADOW 
,  ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

I  RUNNING  SPRINGS   1  E 
I  SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  we  AIRPORT  R 
•SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SADDLE  CAMP  RANGE*  STA 

SAOEHGN  CREEK 
I  SAINT  HELENA 
'  SAINT  HELENA  4  WSW 
I  SAINT  HELENA  7  NE 
I  SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  CAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
!  SAN  ANQREAS  2  S 
I  SAN  ANTONIO  MISSION 
'  SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  0AM 
SANOBERG  PTL  FC130B         i  . 
SANDBERC  wb  Rj  - 

■SAN  DIEGO  we   AIRPORT     R  - 
SAN   OlMAS    FIRE    WD  FC95 
SAN  OlMiS  TtNSABK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR  ' 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 

RICHMOND  SUNSET 


7470  06 

473  06 

489  02 

7492  05 

7510  07' 

7516  02! 

7533  05, 

7560  091 

7579'  OS 

75B0I  02| 


riverside 
riverside 
El  dorado 

PLACER 

INYCI 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 


76001  07j  SAN  BERDINQ 
7623   05  TUOLUMNE 
7630!  02  SACRAMENTO 
02  SACRAMENTO 
7637;  02^  TEHAMA 
76(iL!  031  NEVADA 
r  01  NAPA 
i!  Oil  NAPA 
l!  02  NAPA 
04l  CONTRA  COSTA 


93 


1  36  , 
10,  36  07 
6:  39  56 
33  33  04  ' 
33  33  14 
IS  35  22 
11  36  99 


I  09  I 


34  03 
29 


22  39 
1    38  42 
7  40  02 
4;  37  56 

231  38  09 
I 

28;  33  97 
.  2BI  33  SB 
1  36  54 
1   39  09 
19   37  27 
1'  38  48 
10'  36  06 
■  27'  37  19 
'  lOl  35  5B 

23  40  49  I 


15  ■ 


12  I 


MONTEREY 
ONTERY 
N    LUIS  OBPO 
NTA  BARBARA 
haDOR 
ALAvERAS 
ONTEREY 
MONTEREY 
BENlTO 
BEROINO 

MONTEREY  I 
OS  ANGELES  ! 
OS  ANGELES  . 
AN  OIECQ 
OS  ANGELES 
OS  ANCElES  ' 
ANTa  CLARA  , 
OS  ANCElES  ; 
OS  ANGELES 
N  FRANCISCO 


37!  38  06 

23!  38  31  I 

231  38  39 

23!  40  10 

36!  39  26 

17;  38  30  ' 

17'  38  30 

231  36  34  ' 

4!  37  90 

24  36  40 

24  36  40 

24  35  20 

32  35 

16   38  30 

2   36  10 

24   36  01 

24  36  02 

20  36  31 

28  34  08 

4  36  26  I 

19  34  45  I 

29  3*  i,5 


9000 
32B0 
2630 


30 

17D' 
3620; 

790]  9P 
6930 

980 

660l 

43l|  lOA,  lOA 
4P 


I6ll  4P 
2941  SA) 


411,     9P  9P 


1840 
6300 
1470 
16 
3065 
3286 
9600 


9110 
6740 
9670 
2*2 
6240 
10000 
9000 
2117 


9969 

79fl0 

17  hidI  mid 

19  M1D{  mid 
3B9D 
6337 


219  6P 
1780 


4025 
4517  MID^  MID 
13  MID  MID 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MAlAkCFF  OIGOiNS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE  ! 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONOlO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLAN£Y 
DCEANSIDE   FIRE   DEPT  | 

OCEANSIOE  WATER  DEPT  I 
EARL  G.  CARTIER 
PACIFIC  TELCTEL  CD  \ 
VENTURA  to  FIRE  0£PT  I 
DEPT  OF  wTR  RESOURCES  I 
J,  T.  SAILORS  : 
CORPS  OF  ENGINEERS  | 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL   DIV  8EACH  e  PARKS 
ORlAND  unit  WU  ASSN 

JACK  G.  CLARK 

CITY  OF  OROVllLE 

ROBERT  £  SKINNER 

STATE   DlV  OF  FSTRY 

DHR  C  NflTL   PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNABO 

CALIF   DEPT  QF  HATER  fi£Si 

FLOYD  R  POOLE  I 

E  K  BAHR  I 

JOHN  P  QHRWALL  j 

PALMDALE  IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FiBE  DEPT 

palo  alto  jr.  museum 
james  a  bell 
palomar  observatory 

SUPT.  OF  STREETS  t  PkS. 
C.  T.  SNYDER  I 
MISS  LILY  BERC  I 
PARADISE   FIRE  DEPT.  I 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP  I 
METRO  WATER  DISTRICT  ' 
ROBERT  H.  DURHAM 
PASADENA  WATER  DEPT  i 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  QF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON  I 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCESl 
HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 
CALIF  DEPT  WATER  RES  , 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRF   STA  m  ? 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFS.    DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTy  Flo  CONTROL' 
U  S  NAT  PARK  SERVICE  | 

CAHUlOS  RANCH 

V,  Co.  FLOOD  CONTROL  O.i 

POLICE  DEPARTMENT 

pees  COMPANY 

P  C  e  £  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F   S£.  CAL  DEPT  WTR 
PLATINA  HWY  MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

CALiF  OIV  OF  FORESTRY 
I  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
NAVAL  MAGAIINE 
I  JOHN  H  DAY8ELL 
W.  COLE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  (.ODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  t  E  COMPANY 
POwAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  nelSon  h  Palmer 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
B.  H.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  OEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

thomas  m  jamfson 
FDlSom  state  prison 
calif  oiv  8each  i  " 
city  of  richmond 
u  s  army  depot 


PKS 


RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  I  AG  EXP  STA* 
SAC  MUNIC  UTL  OIST 
DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES  i 
RAYMOND  H  JOHNSON  [ 
CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
SO  CALIF  EDISON  CO  I 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

STATE  DIV  OF  HHYS 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDwlN  H  LEARNED 
YVONNE  L.  WHITE 
BROTHER  U  SENEDICT 

SALlNAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  6  C  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS    JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  £  TEL  CO 
t  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  5  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HHYS 
FARMERS  INS  CROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISeO 


SAN  FRANC ISCO  WB  AP  I 

'S  F  FEDERAL   BUILDING  ( 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC4256E 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

SAN  GReGORIO  2  SE 

SAN  JACINTQ 

SAN  jA:  INTq  ranger  STA 

SAN  JOAQUIN  ElP  RANGE 

SAN  jOSE  t 


COUNTY 


'  OBSERVATION 

TIME  AND 
I  TABLES 


SAN  MATED 

04  SN  FRANCISCO 
06  LOS  ANGELES 
Ot^  LOS  ANCELES 
06  LOS  ANGELES 
041  SAN  MATEO 

06  RIVERSIDE 
06  RIVERSIDE 

05  MADERA 

04  SANTA  CLARA 


SAN  , 


BAUTISTA  3SSE     7834  04  $AN  BENlTO 


LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN   MARCOS  PASS 
.•SAN  MATEO 
'  SAN  NICOLAS  ISLAND 
rlSAN  RAFAEL 

:  SANTA  ANA  FIRE  STATION 
I  SANTA  ANA  RIvEfl  PH  3 
j  SANTA  ANITA  FERN  FC432 


784^  05  MERCED 

7851  04  SN  LUIS  OBPO 

7859  06  SAN  BARBARA 

I  7864  04  San  MATEO 

7B70  06  VENTURA 

■  7880  01  MARIN 

7888  06  ORANGE 

7891  06  San  9ERDIN0 

1  7B9T  06  LOS  ANCELES 


SANTA  BARBARA  FAA  AP 

■  S6NTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUl 

SANTA  FE   OA"  R, 
SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  we  AIRPORTR' 
SANTA  MONICA 

■SANTA  MONICA  PIER 

SANTa  PAUI-A 

SANTA  ROSA 

SANTA  YN£I 
'  SANTIAGO  DAM 
I  SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
I  SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
KSCOTIA 

'  searsvule  lake 
,  sebastopol 

i  SECRET  fALLEY 

SEPULVEOA  DAM 

SMiSTA  DAM 
'  SWELTER  CDVE 

SWINGLE  SPRINGS 

SHINGLETQWN  2  £ 

SURRA  CITr 

SIERRAvlLLE   RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER   STA  I 

S<AGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEt  UPPER 
SNOW  PLAT 

SDDA  SPRINGS  1  E  R 
SOlEQAD 

SOMERSET  5  ESE 
S5M1S  3  Nw 
SONOMA 
S3N0RA  R5 

:  S5N0RA  JUNCTION 

I  S  £  FARALLON 

I  SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  paC  FC  396  C 

,  spreckels  hwy  bridge 

SPRINGiflLLE   7  ENE 
SPRINGVILLE   RANGER  STi 
SPRlNCvlLLE  TULE  HOWKS 

■  SOUAW  VALLEY 

I  SOUIRREL    INN  2 
STANDlSH  1  E 
STANDISH  MICKEY  ST  PK 

:  STANISLAUS  Power  house 

■  STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 

I*STOCKToN  WBAp 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
i  STONYFoRD  COOLEY  RANCH 

STONYFORD  RANGER  STS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SJEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
I  SUNSET  BEACH  STATE  PR 
SJRF   2  ENE 
SUSANA  kNOlLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 

I  SJSANVULE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER   STi  ■ 
SWAiN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY  i 
TAHOE    VALLEY   FAA  AP 
TEHACHAPI 

TEHACHARI  AIRPORT  | 
TEJON  RSNCHO  I 
TERMO 

THE  CEDARS 

■  THE  GEYSERS 

THERMAL    FAA  AlRPQRT 

THOUSAND  OAKS 

THREE  MILE  VALLEY 

THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RVRS   EDISON  PI 
I  THREE  RVRS  EDISON  P! 
I  TIGER  CREEK  PH 
I  TOPANGA  PATROL 


7902  06. 

790!'  061 

7909  06. 

79  1  2  04; 

7916  04 

7926  06i 

7930  04 

7933  04 

791,6  06 

7950-  06 

7953  06 
7957  06 
7905  01 
7976  06 
7987  06 
BOli.  06 
8025  01 
B04S  01 
8066  04 
8072  01 


81 351  02' 

8162'  01 

8173!  02 

8175'  02 

82D7  02 

8216.  02^ 

8230  06| 

82431  06i 

8272  01 

6276  04 

831T  07 

8318  05 

B332  02 


8349  Ob 
8351  01 
8353  05 

8355,  03 

6376  04 

6380  09 

8406,  07 

8436  06 

84i.eh  04' 

84551  09 

646C^  OS; 

8463  09 

6474  03 


SNTA  BARSARA 
SNTA  BARBARA  ' 
SNTA  8ARBAHA  , 
SANTa  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA  ' 
LOS  ANCELES 

LOS  ANGELES 
VENTURA 
SDN0M4 

SNTA  BARBARA 
ORANGE 
LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
HUMBOLCT 
San  MATEO  I 

SONOMA  ! 

LASSEN  j 
LOS  ANGELES 

SHASTA  ' 

humbolot  I 

EL  DORADO  i 
SHASTA 

SIERRA  ! 

SIERRA  I 

LOS  ANGELES  I 

ORANGE  I 

SONOMA 

monterey 
riverside 
mariposa 

monterey 
El  dorado 

VENTURA 
SONOMA 

Tuolumne 

MONO  I 

SAN  FRANC  ISC  I 
MARIPOSA  I 
INYO  ! 

LOS  ANGELES  ' 
MONTEREY  I 
TULARE 
Tulare 

TULARE  I 
PLACER 

07  SAN  BEROINO 
03  LASSEN  I 

01  MENDOCINO  I 

09  Tuolumne 
09  Fresno 

02  BUTTE 

09  San  joaQuIn 
09  SAN  JOAQUIN 
09l  San  JOAQUIN 
Oi  COLUSA  1 


41  37  37 

4;  37  47  ' 

Ztl  34  09 

26  34  12 

13  34  06 

4  37  18 


4|  37  21  I 

2dI  36  48  I 

27j  37  03 

4;  34  31 

32'  34  32 

4!  37  32  ■ 

33i  33  14 

17  37  58 

281  33  45  ■ 

2  8  34  06  , 

131  34  13  j 

331  34  29 

33|  34  26 

321  34  32 


BS80I  02  COLUSA 

8587  02  Glenn  I 

B591   02  SHASTA 
8606  02  YUBA 
6627  06  SN  LUIS  OBPO 
86*8  05  FRESNO 
8680  04  SANTA  CRUI 
8697  06  SNTA  BARBARA 
6700  06  VENTURA 
6702  03  LASSEN 

e703|  03  LASSEN  I 

67131  05  AMADOR 

e716|  02  PLUMAS  I 

8752;  05  KERN  , 

6758  03  PLACER  ■ 

B762I  03  EL  DORADO 

6626-  05  KERN 

8832  05'  KERN  I 

B839-  OS'  KERN 

8873  03  LASSEN 


8881. 

8892 
8905 
8909 
6912; 
6914, 


PC6  ; 


32  PLACER 

01  SONOMA 

OT  RIVERSIDE 

06  VENTURA 

02'  PLUMAS 

05  TULARE 

05  TULARE 

05.  TULARE 

05;  AMADOR 

Q6i  LOS  ANCELES 


I  TORRANCE  I 
j  TRABUCO  CANYON 

TRACY  2  SSE 
[  TRACY  CARBONa 

I  TRACT  PUMPING  Plant  j 

I  TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

TROUGH  SPRING  I 
I  TRUCKEE  ranger  STATION  I 

1  TUJUNOA  I 


TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TJRLOCk 

TJSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTY   MILE  HOLLOW 
TWENTYNINE  PALMS 
,  TWIN  LAKES 

I  TWITCHELL  DAM 

j  UHL  RANGER  STATION 

l«UK  I  AH 

UKlAH  4  wSw 
[■UCLA 

UPLAND    3  N 
I  UPPER    LAKE    7  w 
!  UPPER  MiTTOLE 

UPR   SAN  LEANDRO  filter 

UPPER  TBES  PINOS 


9049!  06  LOS  ANCElES 

9052  051  I 
r!  9053'  01' 

9061   05  ■ 

9063  05  ■ 

9073  05  ; 

9087  06  1 

9097  02  ■ 


■  07 
1  9105  02 

9111  Oft! 

I  9120'  OS; 

,  9122  01, 
9124  01 
9152  06 
9158  06 
9167  02 

I  9177  Olj 
91B5!  04 
91891  04| 


SISKJYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 
ORANGE 
TEHAMA 
SAN  BEROINO 
ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOC IND 
LOS  ANCELES 
SAN  BEROINO 
LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  8ENIT0 


24  35  22 
24  35  22 
30:  34  54 


IW  40  31  , 
131  34  10  I 
2a  40  43  I 


38  ■ 


■  02 


1  23!  1,0  30 

I  391  39  Jt. 

I     6|  39  39 

1  13|  33  4B 

I  261  33  49 

I  22  36  41 

,  24  36  0! 

6  33  52 

14  37  90 

3*  39  19 

24  36  26 

1*  38  37 


122  23  1 

122  29 

117  54 

117  92 

118  D6 
122  22 
116  98 
116  58 

119  43 
121  54 


117  52 

117  06  , 

118  01 

119  41  ' 
119  90  . 

119  57  I 

121  96  1 

122  01  , 
117  98  ' 

120  38 
!  120  38 
I  120  27 

" 

!  UB  30  ' 

119  05 

122  42  I 

120  05 

117  43 

118  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  49  I 


120  16 

118  28  I 

122  25  1 

124  04 

120  59  i 


381  : 


21 


37  42 

14!  37  30 

1*  37  11 

26i  34  03 

24j  36  36 

9.  36  10 

«  36  OS 

9  36  12 

3t^  39  12 


123  OS  ' 

120  40 

116  41 

119  30 

120  22 

121  20  ■ 
120  36 

119  03 

122  27 

120  23 

119  27 

123  00 
119  36 
IIB  34 


116  48 
UB  39 
120  14 


I  08 ; 


331  34  1  1 

8  39  94 

9  36  22 
9    36  28 

36  26 

38  27 


.  06i  LOS  ANGELES     I  33 
,  06  ORANGE 
''  09'  SAN  JOAQUIN 
'j  Oi,  SAN  JOAQUIN 
I  05!  ALAMEDA 
I  Oli  TH  INITY 
\  oii  SAN  BEROINO 
j  02  COLUSA 
03l  NEVADA 
i  06l  LOS  ANCELES 


13l 


23  I 

10  35  09 

12   41  58 

10   36  22 

37   37  53 

14  37  29 

33  33  44 

23'  40  08 


56  UB  39  I 
94  121  32 
56  121  20  ' 
94  121  15  ' 
00  :  121  19  I 
19  I  122  40  I 

23  '  122  33  ' 
39  122  32  ! 
10  121  96 
34  IZl  06 
00  120  23 
09  ,  119  13  , 
94  I  121  90  I 
41  I  120  34  I 
16  118  40 
23     120  34 


1  120  40 

I  120  48 

'  121  06 

!  119  28 

120  08 

120  00 

1  18  27 

lie  26 

120  27 

120  21 

122  90 

116  10 
'  UB  91 

120  34 
118  51 

I  118  53 
!  116  52 
I  120  29 
118  36 

118  iO 

117  36 
I  121  25 

121  29 
I  121  35 
I  122  46 
!  117  23 
I  122  39 

120  11 
I  US  IB 

UB  09 

119  01 

121  28 

ua  17 

U"  21 

120  91 
117  47 


39  10 
36  94 
35  08 


■  33  : 


.  09 


1539 
1560 
1050 


502;  MI&  MID, 


91  Miol  HIO 
4000l  I 

881  !p!  9P 
129!     9P;  9P 


15:  4p  4P 

263!     4P  84 


1076  SAl  BA 

232  !P  5P 

137S 

3535, 

4190!  6P 

49751  eA| 

100  I 


193o: 

1730 
1940^ 
8700! 
6S85' 


24701 
1090| 
4D70I 
62351 


iD6o; 

10300 
3516' 


791'     SPi  9P 


4599! 
1986; 
6160' 
1029 
62301 
6294 
3975 
3960 
1429 
5300 


9900 

1668'  ' 
120;  MID{  MID 


990!     2PI  2P 


2500, 
1695( 

40Do; 

999Sl 
1690' 


4035 
8990 

3650, 


5Pl     5P     5Pe  ! 


2800 
1975 
7829 


301  34  99  I 

9  39  53 
22|  39  09 


120  19  ■ 

ue  39  1 

123  12 

123  16 

lie  27  I 

117  39 

123  02 

124  U  I 
122  10  I 

121  02  i 


JUS  WEATHER  ?UP£AU 
JUS  HEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  OEPT 
I  0R8IN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  aRATA 
amON  JQHANSEN 
STATE   D|V  DF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
J     CITY  OF  SAN  JOSE 

MRS.   SANDRA  J,  KNOLL  ' 
DEPT  WATER  RESOURCES 
1  CAL   STATE   POLY  COL 
CTy  of   SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA    ANA    FIR£    OEPT  | 

SO  Calif  eoison  co 

LOuIS  LUEBKERT 

SANTa  BARBARA  SwC.   TR.  I 

FED  AVIATION  AGENCY  ! 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  £   BURTON  I 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 

JOSEPH  C  Mf   «USICK  I 

RICHARD  S  RKECKt  1 

J  ,  U  5  wESTHE*  fluP£AU  ! 

!  C  ITY  SANTA  MO-JICA  | 

,  S  M  LIFEGUARD  SEP 
i  VENTURA  CD  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY  1 
wlLLlAM  f>  SAPPINCTON 
I    A  wTR  c  PwR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC    LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
CITY  OF   SEBASTOPOL  I 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I       U  S  BUR  RECLAMATION 

MRS  MARILYN  F  MACHI  | 
THEODORE  6  HFUSNER 
MRS    JANICE    M  SUTTER 
I     1  MRSi   JEANNF  W.  MCMAHAN 
I    I  U  S  FOREST  SERVICE 

i  GEORGE  I  OSeORN  | 
■  CORPS  OF  ENGINEERS 

I     '  JOHN  K  LEITHOLD 

STATE   DlV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

ROBERT  MAUGHAN 
JOHN  N  FRANC  lONI 
JACK  A.  HASElEY 
BERYlhOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  OICkey  | 
t       STATE  OIV.OF  FORESTRY  | 

STATE   Olv  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
(       U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C' 
I  J.  E.  STULL  I 
j  U  S  WEATHER  BUREAU 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
.1  P  G  C  E  COMPANY 
I     ;  SQUAw  VALLEY  STATE  PK  j 

I    '  lEROy  k£mp 
SAY  C  FRALEY 
,  CAL   OIV  BEACH  c  PKS 
P  C  C  E  COMPANY  I 
SI  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  STATE   Olv  OF  FSTRY  ! 
.  CITY  OF  STOCKTON  1 
J  j  U  S  WEATHER  BUREAU  1 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
FRED  H  COGLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNIT  HU  ASSN 
S  OEPT  WATER  RESOURCES  I 

MRS.  LILLIAN  MACRUDER  ' 
;  SUEY  RANCH  1 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES  I 

CAL   DiV  BEACH  I  PARK  I 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

OAVIO  8ARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  CALIF  OEPT  WATER  RES 
I  KERN  CO  FSTRY  £  FO 
MRS.  ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARRY  M.  COHAN 
TEHACHAPI  CUMMlNGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 

S  OEPT  OF  WATER  RESOURCES' 
MRS  FAY£  OEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

9  CALIF   DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  t  E  COMPANY 
L   A  CO  FIRE  D£PT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUCFL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  eUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  t  C  CORP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0,  PARRA 

LOS   ANCELES  CO  FCD 
I  KERN  COUNTY  LAND  CO 
I  TULELAK6    IRRIG  OIST  | 
S|  U  S  WEATHER  BUREAU  I 
S  DEPT  WATER  RESOURCES  1 
!  CARL  A  PEARSON 
!  THE    IRVINE    COMPANY  | 
SI  OEPT  OF  WATER  RESOURCES' 
I  JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 
'  P  C  £  E  COMPANY 

j  SANTA  MARIA  VLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE   S  DORY 

,1  U  C   L  A 

,1  LletRTY  GROVES  CORP 
EDGAR   J  SCHUETTE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
ELDDn  FANCHER 


i  I 
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STATION  INDEX 


2   2  COUNTY 
Q  £ 
5  o 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CiVlLk.1 

SI 

tLlTON 

5*  "ONTEBE* 

2«  3»  33 

120 

«2 

937, 

II.EV  CE'tTtR  2  NNE 

JAS  OIECQ 

3>  33  L<> 

117 

01 

1390 

•  2)1 

LOS  AnCElES 

15  3*  JT 

IIT 

3703 

tl60 

LQS  '^CELES 

13  3*  li 

693 

♦  JTJ 

2?  38  JT 

123 

01 

1260 

STuCO^*  «  S 

«^e^ 

30  3*  31 

119 

27*9 

STulA 

92aj 

VENTURA 

JJ  3*  17 

119 

109 

9J01 

33 

FRESNO 

118 

7920 

OT 

San  OEROInq 

15  3<>  32 

in 

18 

2858 

36  *5 

U8 

i. 

9900 

°CENT  mf^lT*  FCliD 

llli 

tCS  ANCElES 

2«  3*  29 

lie 

08 

3133 

9JSI 

11 

*950' 

SAI.U 

SlST 

119 

IS 

3>ft 

91T9 

iiU  DIE&O 

33  33  1* 

117 

310 

02 

SHASTA 

122 

1310 

V390 

Shasta 

2J  *0  2R 

121 

92 

220C^ 

LUCE  I  Sf 

CALAVERAS 

^  3fl  U 

120 

38 

21*1 

0* 

CONTBa  COSTA 

122 

05 

1201 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122 

02 

2*3| 

0* 

CONTSfi  COSTA 

*■  37  34 

122 

01 

220' 

i.sjT  :ii(E«  *  e 

CO^TRA  COSTA 

121 

''OO, 

^SJT  PTL  JTl 

9*31 

IDS  ANOEkES 

26J  3*  00 

117 

92 

4BB' 

9*»,7 

SAN  OIECD 

3>  33  1' 

lie 

3iBo; 

SCO 

9*52 

OS 

KERN 

10,  3S  36 

119 

20 

3331 

9*)e 

06 

SNTA  BARBARA 

237o; 

rsa^vIklE  mATERmOKkS 

9*73 

SANTA  CRUZ 

2C>  36  36 

121 

95 

m3NA  aitCEIt  STATION 

9<.e2 

05 

MARIPOSA 

119 

3965; 

iv£IvIllE  RiNCE"  ST£ 

9*93 

TRINITY 

35  *0 

122 

2050 

01 

SIS-'lVCU 

122 

23 

399J 

lSON  1  mSh 

95ja 

OS 

KERN 

19  33  MO 

19 

2bBd 

NOEL  10  SE 

9526 

0> 

LASSEN 

le,  40  16 

120 

0<> 

«035. 

ST  9IC  tCJOfOuT 

9532 

SNTA  BARBARA 

3?   3<.  42 

fcO 

62B0I 

STH»Vf N 

95&0 

OS 

f hesnd 

119 

2B5! 

5T  »OIHT 

95S2 

oi 

Calaveras 

16  3B  2* 

120 

2B20 

iTi,  ii.Le 

02 

Placer 

1   39  11 

120 

5290 

tt>Qi 

TULfiflE 

ua 

d9S0 

9605 

02 

39  39  02 

121 

103, 

9621 

02 

Shasta 

122 

32 

1293' 

IT£    HOjSTAI'i  I 

9632 

OT 

MONO 

2^  5° 

10130 

— ^  OBSERVER 


AVILLE  FIRE  OIST 

S    JUOY   A.  hOUF 
I  VALLEY  CNT  MUN  HATER 
'  U  S  FOREST  SERVICE 
:  LA  DEPT.   MTR.   ANO  POWER 
■  SONO«A  CFC    4N0   WTR  CO 

i  i>  S  FOi>eST  SERVICE 
'  (0.   FLOOD  CONTROL   OIST  ' 
S!  SO  CALIF  EDISON  CD 
'  VICTOR  CO  "4T£0  OIST 

S;  CORCS  OF  ENCINEERS 
'  L  A  CO  FIRE  DE^T 
I  FRANK  OOTTA 
I  VISAlIA    FIRE  DEPARTMENT 

VISTfl  FIRE  OEPT 
H.  FREO  BORING 
P  C  t   E  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCHAICK  I 
MRS.    JOAN  TMOMAS  I 
JOHN  f.   TERRV  I 

T0MA5   S  VANASEK 
MRS.   BETTY  FAIRCLOUOH 
L  A  CO  FIRE  0£PT 
WARNERS  RESORT  CO 

KERN  CO   FSTHV   £   F  D 
PHOENl*  RANCH 
CITY  OF  wflTSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
j  WEED  FIRE  DEPARTMENT 

VERNON  J  BLQUNT 
ED  FILIPELLI 
;  U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE  OIV  Of  FORESTRY 
1  DEPT  WATER  RESOURCES 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  OAMON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


STATION 


HHITE  MOU'JTAIN  2 
,  WHITE  MTN  STORAGE 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

HiLDROSE  Ranger  sta 

WllLlAMS 


UTS 


NE 


ITS  HOWARD  FOR 
LLOH   CREEK    1  NW 

LLOHS 

LLOUS  USSR 


,  963J 

■  9633 

■  9660 
9671 

966<. 
96B5 
9&<3*' 
9699 

■  970O 


WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

WOODFORDS 

WOODLAND   I  WNW 

WRIGHTS  ; 

WRIGHTS  L'KE 

YORBA  LINDA 

YORKVlLLE  I 
YOSEMlTe   PARK  HEAOQTRS  | 

YREKA  I 
iENIA-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 


97i.i  ( 

975*!  I 

977^  ( 

9791,  I 

9B16!  ( 

96161  I 


OBSERVATION  ■ 
TIME  AND 
1  TABLES 


0^  LOS  ANGELES 
07  INYO 
02  COLUSA 
01  MENOOCINO 

01  MENDOCINO 
01'  TRINITY 

02  GLENN 
Oi  GLENN 

J  RIVERSIDE 

YOLO 
i  KERN 
h  ALPINE 
■}  YOLO 

^  SANTA  CLARfl 
:  EL  DORADO 
>,  ORANGE 

MENDOCINO 
>'  MARIPOSA 


i  36  15 
23  39  09 
17  39  29 


zaj  39  32  j 

3*  33  43  I 
2^  3B  32 
IC^  35  43 


—I 


UNIVERSITY  OF  CALIF  i 
5  STATE  OF  CALIFORNIA 
■"S  MARTHA  BAILEY 
NATIONAL  PARK   SERVICE  | 

■  CITY  OF  WILLIAMS  I 

■  mENRy  C,  t*AOE 

,  STATE  OIV  OF  FSTBY  I 
I  U  S  FOREST  SERVICE  | 

HOWARD  R  ALLARD 
1  USBR  MATERIAL  CONTL  Dlvj 

JIH   M  BLACKHOAE 
J  nEhTON  WALLACE 
I  JAMES  M  JORGENSEN 
I  MRS  wlLflA  C  BARR 

AGR   EXT6N  SgaV 
MARVIN   E  HARE 

S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CI 
RS.  V.  SYLVIA  HULBERT 
!  S  NAT  PARK  SERVICE 

S  FOREST  SERVICE 


t     DRAINAGE  CODE;     1-AMERlCAN   2-CALAVERAS   3-CARSON    4-C ENTRAL  COAST    5-COLORADO    6-DESERT    7-EEL    8-FEATHER    9-KAWEAH    10-KERN  ll-KINGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES    14-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT   22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
iO-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST    J4-STAmSLAUS   35-TRINITY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WAl.KER 


-  312  - 


CALIFORNIA 
AUGUST  1970 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  ' 
contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  600  a.m.  P.S.T. 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extr  emes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  niovement  in  niiles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cliraatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bu 1 1 et i n . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  ".Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the    'Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the    'Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month   are  described  in  the  publications     MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  oi  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  ariual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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.35 

.00 

.  0 

KLAMATH  R 

68.7 

46.1 

57.4 

91 

26 

38 

15  + 

224 

1 

0 

0 

0 

.60 

.30 

20 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

72. 5M 

39 .  2M 

55. 9« 

85 

11 

22 

14 

269 

0 

0 

0 

.02 

.02 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

72  .4 

29.2 

50.6 

11 

1 5 

420 

0 

0 

19 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

87. B 

50.6 

69.2 

2.6 

99 

27 

40 

13 

17 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

72.5 

41.4 

5  7.0 

90 

26  + 

3 1 

1  4 

234 

2 

0 

3 

0 

.23 

.79 

20 

■  ^ 

0 

1 

0 

0 

ORLEANS 

87.8 

45.1 

66.5 

101 

1 1 

36 

15 

26 

12 

0 

0 

0 

!o8 

_ 

.06 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PETAlUMA  FI"!:   STa  2 

87.8 

47.8 

67.6 

1.5 

99 

27 

39 

14  + 

32 

14 

0 

0 

0 

.00 

,17 

.00 

.0 

^ 

^ 

POINT  ARENA 

70. UM 

47 .  2M 

58. 6M 

84 

26 

42 

15 

194 

Q 

.00 

.00 

.0 

POTTER   VALLEY  PH 

91.0 

47.2 

69.  1 

101 

11  + 

36 

13 

19 

20 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

85.2 

46.2 

65.7 

100 

38 

15  + 

40 

7 

0 

0 

0 

T 

,24 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

47.7 

69. 1 

1.6 

101 

30 

36 

15  + 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

85. 7M 

53. 3M 

69. 5M 

96 

28 

44 

14  + 

21 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

SANTA  ROSA 

89.6 

68.6 

2.5 

100 

6 

38 

14  + 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

,27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS    BAR    RANGER  STA 

42.5 

63.6 

95 

12  + 

34 

14 

61 

10 

0 

0 

0 

.  1 1 

.  10 

'r 

SCOTIA 

69.7 

46.6 

5B.2 

- 

2.9 

89 

27 

38 

14  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.10 

- 

,41 

.05 

1  9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

91.1 

44.3 

67.7 

101 

6 

35 

14 

31 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

TRINITY   0AM  VISTA  PT 

80.3 

45.  1 

62.6 

92 

12  + 

36 

14 

99 

3 

0 

0 

0 

T 

.  35 

T 

5 

.0 

c 

c 

c 

0 

TJLELAkE  //r 

77.0 

32.6 

54.8 

86 

10 

17 

14 

298 

0 

0 

15 

0 

.  18 

.13 

18 

.  0 

UK  I  AH 

91.5 

47.6 

69.6 

.  2 

102 

10 

40 

15  + 

14 

19 

0 

0 

0 

.00 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RAhGER  STA 

39.8 

1.8 

97 

11 

26 

14 

113 

0 

4 

0 

.00 

.55 

.00 

•  C 

0 

0 

0 

0 

WEED  FIRE  OFPARTMENT 

.00 

.00 

HILLITS   1  N6 

86.2 

40.3 

63.3 

96 

11 

31 

13 

82 

13 

0 

3 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOW   CKEEK    1  NW 

87.4 

44.8 

66.  1 

101 

12  + 

36 

15  + 

44 

14 

0 

0 

0 

.00 

,43 

.00 

.  0 

YREKA 

78.6 

41.8 

60.2 

- 

4.0 

93 

11 

31 

14 

152 

1 

0 

1 

0 

.02 

- 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.5 

- 

1.2 

.07 

- 

,46 

.0 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

78.2 

32.0 

55.1 

88 

27+ 

15 

14  + 

2BB 

0 

0 

13 

0 

.06 

,26 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

75.0 

33.3 

54.2 

3.3 

86 

29+ 

20 

14 

319 

0 

0 

13 

0 

.17 

.17 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

AUBURN 

86.9 

54.4 

70.7 

1.7 

97 

12  + 

46 

14  + 

17 

13 

0 

0 

0 

.00 

.31 

.00 

.0 

0 

BLUE   CANYON   WB  AIRPnRT//R 

73.0 

52.5 

62.8 

.  1 

84 

30 

39 

4 

115 

0 

0 

0 

0 

.18 

.45 

.18 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

73.3 

48.7 

61.0 

1.3 

84 

9  + 

38 

20  + 

138 

0 

0 

0 

0 

.24 

.50 

.24 

5 

T 

0 

1 

0 

0 

6RANNAN  ISLAND 
BROOKS   FaRNHAM  RANCH 

87.3 
91.9 

55. 7M 
51.1 

71. 5M 
71.5 

.6 

99 
102 

11  + 

12  + 

48 
42 

30 
26+ 

4 
8 

12 
22 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.08 
.07 

.12 

.08 
.07 

5 
5 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

BURNEV 
CANYON  DAM 

79.9 
77.3 

32.4 
37.3 

56.2 
57.3 

1.9 

B9 
87 

12  + 

1 1 

19 
26 

14 
14 

257 
224 

0 
0 

0 
0 

16 
6 

0 
0 

.30 

T 

.54 

.18 
T 

19 
4 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

C6NTERVILLE  PH 

92. 8M 

50. 7M 

71. 6H 

1.1 

101 

11 

43 

15  + 

3 

23 

0 

0 

0 

.00 

.43 

.00 

.0 

0 

0 
0 

0 

0 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

79.0 
91.1 

34.5 
51.5 

56.8 
71.3 

1.2 

88 
99 

10 
30+ 

22 
39 

14 
14 

238 
6 

0 
20 

0 
0 

11 

0 

0 
0 

T 

.00 

.56 
.33 

T 

.00 

4 

.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

J 

0 
0 

CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

87.4 
88. 9 

50.4 
43.0 

68.9 
66.0 

97 
100 

11  + 

11 

40 
34 

15  + 
15  + 

24 
46 

1 1 
16 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.00 
.00 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS  2  wSW 

84. 6M 
90,  1 
89.  1 

53. OH 

52.9 

51.2 

68. 8M 

71.5 

70.2 

2.5 
.6 
.9 

93 
99 
100 

30  + 

10 
11 

41 
45 
41 

20 
15  + 
15 

43 
6 
13 

6 
18 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.00 
.00 
.  00 

.36 
.  16 
.17 

.00 
.00 
.00 

.0 
.0 

.c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 
c 

c 

0 

c 
c 

0 
0 
0 
0 

DEER  CREEK  FOREBAY 
DE  SABLA 

79. 3M 
84. ^M 

45. 6M 
48 .  8m 

62. 5M 
66. 5H 

.8 

87 
92 

12 
30 

32 
39 

13 
15 

41 

0 
5 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

.00 
.00 

.66 

.00 
.00 

.r 
.c 

0 

c 

c 

0 

DOBBINS   1  S 

86. 4M 

48. 4M 

67. 4M 

96 

1  1 

40 

15 

32 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.c 

0 
0 

c 
1 

0 
0 

0 
0 

DOWNIEVILLF   RANGER  STA 
EAST    PARK  RESERVOIR 

81.1 
86.8 

40.6 
50.2 

60.9 
68.5 

1.8 

90 
96 

11  + 

12  + 

33 
40 

14 
15 

128 
23 

2 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.27 
.Ot 

- 

.25 

.27 

.oc 

5 

.c 

.C 

0 

c 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  322 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUUoo 

Temperature 

Precipitation 

ll 

•  1 

<l 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

0 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth 

on  Ground 

» 

a 

« 

1.00  or  More 

^  i 

si 

0  t 

Total 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

83  •  6 

53 

71.0 

98 

1 1  + 

44 

13 

5 

I  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

folSo^  dam 

88.9 

56,3 

72.6 

100 

12  + 

47 

14 

7 

\  7 

c 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  Ranger  sta 

83. 7M 

53, 3M 

66 .  5M 

9  5 

11 

40 

20  + 

44 

5 

(; 

Q 

,oc 

•  oc 

.  0 

C 

0 

g'^ass  vallev  no  2 

83.6 

',8.7 

66 . 2 

95 

11 

4  1 

15 

5  1 

0 

*  oc 

.00 

.0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

.  1 

35 , ', 

56,6 

-  3.2 

92 

1 1 

22 

14 

166 

4 

0 

12 

0 

.12 

•  35 

.09 

1 9 

.0 

0 

0 

73.9 

35.8 

54.9 

86 

2  8 

19 

14 

297 

Q 

0 

7 

0 

.13 

.53 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  AK  E  PORT 

89,5 

',6,3 

67.9 

100 

1  1 

39 

15  + 

22 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  AKE  SHORE 

69,2 

51,1 

70 . 2 

100 

1  1 

39 

14 

15 

0 

.  02 

.02 

4 

.  0 

0 

^ 

0 

LAkE  SPAULDInG 

75. 2M 

',0.3m 

57 .  8M 

-  1,0 

84 

10  + 

29 

20 

214 

3 

■  24 

,  4  0 

.24 

5 

.  0 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

7^ ,  9  M 

',6.5m 

60 ,  7M 

83 

1  0+ 

35 

20 

132 

0 

c 

0 

0 

.  26 

.  26 

.0 

0 

0 

70,7 

39.1 

54,9 

83 

10 

30 

21  + 

299 

.  ^ 

Q 

5 

0 

.  10 

.  10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

marklEy  c ov e 

87,6 

51.6 

69,6 

96 

12  + 

43 

14  + 

16 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

naKYiv  1  LLC 

90,6 

56.9 

73,6 

.  3 

101 

12  + 

48 

1 4 

1 

20 

Q 

.  00 

i  23 

,  00 

.  0 

0 

^ 

0 

nt    L  L  -JUL) 

79.5 

36.9 

56*2 

-  1.9 

90 

1  1 

2  5 

1  4 

20c 

0 

7 

0 

* 

.02 

5 

.  0 

c 

c 

MINERAL 

71,8 

36*5 

54 , 2 

-  3.0 

80 

1 0 

25 

15  + 

318 

0 

0 

6 

n 

'  AT 

f  5  c 

.  4  C 

.  3 

c 

0 

7^,9 

^2.0 

56.5 

-  3.0 

89 

1 0 

28 

14 

197 

2 

.08 

.79 

.06 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

lNtV'*U'*    LI  IT 

79,7 

59,9 

-  3.9 

90 

1  1 

33 

16  + 

158 

I 

0 

0 

c 

.00 

- 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

n  D  1  A  u  n 
U  K  L  A  N  U 

90.3 

73*1 

.6 

100 

12 

47 

15  + 

3 

2  0 

Q 

Q 

0 

.00 

•  31 

.  OC 

.0 

0 

0 

n  D  n  \/ 1 1  1  c 
U'tyv  1  LUC 

90.0 

57,0 

73,5 

101 

12 

47 

14 

5 

20 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.  0 

c 

0 

PARADISE 

83,6 

59*2 

71.4 

93 

1  2 

48 

1 3 

20 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.  0 

0 

0 

rLflLE'^V  1  LLC 

66.9 

.2 

95 

40 

20  + 

44 

g 

Q 

0 

Q 

.01 

_ 

.40 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

85  '  6 

58  8 

72,2 

95 

11  + 

45 

13 

19 

9 

0 

Q 

Q 

T 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

P  L  AT  I N A 

85!5 

45. 1 

65 . 3 

93 

30 

34 

25 

30 

0 

0 

□ 

■  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

P  ORTQ  L  A 

79. 8M 

29. 8M 

54  , 8 M 

-  1.0 

22 

2  2  + 

296 

0 

Q 

■  00 

•  2  3 

*  00 

.  0 

0 

0 

QUINCY 

65,8 

32.4 

59 . 1 

.  1 

97 

30  + 

23 

26 

176 

12 

0 

le 

0 

T 

•  5  1 

T 

5 

.0 

0 

c 

0 

0 

RED  BLUFF   WP   AIRPORT  R 

91,8 

59,0 

75,4 

-  .6 

104 

1 1 

51 

14  + 

0 

2  2 

0 

0 

.01 

_ 

.36 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

93,2 

61,1 

77.2 

1.6 

102 

1 1 

54 

20  + 

0 

2  4 

Q 

0 

Q 

.00 

- 

.61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

R  U L     L  »  li 

90,* 

50,5 

70 , 5 

—  1.4 

102 

10 

40 

14 

1 6 

Q 

.  00 

•  21 

.  00 

.  0 

0 

c 

c 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

90, <• 

55. 1 

'2.8 

1.2 

101 

10 

43 

14 

4 

20 

Q 

Q 

.00 

•  1 9 

•  00 

.0 

0 

0 

SACRAMENTO   WB   CiTY  R 

90,1 

58,0 

74,1 

2.7 

101 

1 1 

50 

14  + 

1 

18 

0 

0 

0 

.  00 

.22 

.00 

c 

0 

SHASTA  DAM 

8  5,9 

00  ■ 

73.4 

97 

12  + 

51 

29 

2 

0 

0 

Q 

.02 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

JiC"""  till 

80*5 

h3  , 3 

61,9 

90 

9 

31 

20 

113 

.40 

.21 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

SlERRAvlLLE   RANGER  STA// 

75.8 

33,0 

54.4 

-  3.2 

86 

10 

23 

14 

311 

Q 

1 6 

Q 

.  36 

•  06 

.  36 

5 

.0 

0 

1: 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

90. ^1 

54, *t 

72.4 

.2 

96 

30+ 

46 

15 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  24 

.00 

.0 

0 

J] 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

79,2 

44 , 2 

61,7 

87 

30+ 

33 

4 

1 1 1 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

c 

0 

TWIN  LAKES 

63  6 

35,5 

49,6 

-  1.3 

72 

23 

14 

456 

.09 

- 

,56 

.09 

4 

T 

0 

0 

0 

0 

V  AC  A  V  I  L  L  E 

90,5 

5l!8 

71,2 

.  2 

vt 

30+ 

4  2 

15  + 

5 

17 

0 

0 

0 

1.44 

L  ■  2  1 

1.44 

5 

,  0 

0 

1 

1 

1 

VDlTA  power  HOUSE 

67,;, 

5*. 6 

71.0 

9  5 

11  + 

42 

20 

1 1 

1  1 

T 

■  64 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

87,9 

56.7 

72.3 

9  8 

12  + 

4 1 

14 

8 

14 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

5 ', .  3 

71,6 

98 

12  + 

46 

16  + 

4 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

W  I  L  L  0  W  S 

69,3 

5 ', .  0 

71.7 

-  1.5 

97 

]  2  + 

45 

15 

6 

1  6 

0 

Q 

Q 

.00 

- 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS  USBR 

91.6 

56.9 

74.3 

98 

30  + 

46 

15 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

WINTERS 

90, tj 

55.6 

73 . 1 

100 

11  + 

48 

15 

1 

20 

.  10 

.  10 

5 

.0 

0 

1 

c 

0 

WOODLAND    1  WNW 

90.2 

54.3 

72.3 

-  .4 

101 

1 2 

46 

15 

3 

18 

0 

0 

0 

.  00 

■  16 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

DI  V  I  S  I  UIJ 

66.2 

-  .9 

.08 

.38 

T 

*       *  • 

NORTHEAST  iNTtRIOR 

BASINS  03 

BOCA 

75,3 

50.5 

86 

1 0 

16 

13 

429 

^ 

26 

.12 

.  12 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BOO  1  E 

213 

45.5 

80 

]  1 

9 

25 

578 

0 

0 

26 

0 

.06 

.06 

5 

.5 

0 

0 

0 

0 

BR  I  DGEPOP  T 

7<,!6 

23.6 

49,  1 

83 

11  + 

11 

26  + 

469 

0 

9 

9 

.02 

.02 

5 

T 

0 

0 

0 

0 

CEDARV I L  LE 

73.  IM 

36,  IM 

55. 6M 

-  6.6 

86 

1 1 

24 

14 

274 

0 

0 

5 

0 

.53 

.  16 

.25 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

71,7 

28,7 

50.2 

84 

10 

18 

26 

435 

0 

0 

23 

0 

.  14 

.  14 

5 

T 

0 

1 

0 

Q 

DOYLE   5  SSE 

78,2 

*  -» 

58.5 

88 

10 

27 

14 

196 

0 

0 

4 

0 

.52 

,36 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

79 ,  6M 

37 ,  7M 

58. 7M 

90 

1 1 

24 

14 

187 

1 

0 

6 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

77.7 

3',,! 

55.9 

-  4.2 

90 

29 

17 

14 

265 

1 

0 

13 

0 

.  36 

.07 

19 

2 

0 

MONO  LAKE 

76,6 

39.5 

58.1 

88 

2 

27 

14 

206 

0 

0 

2 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

72.-. 

30.7 

51.6 

85 

10 

23 

20  + 

394 

0 

0 

16 

0 

.30 

.30 

5 

1.0 

1 

5 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

77. <, 

38.3 

57.9 

-  3.6 

90 

10 

22 

14 

222 

1 

0 

6 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

67.', 

35.7 

51,6 

-  2.7 

79 

12  + 

25 

22 

396 

0 

0 

10 

0 

.20 

•  20 

.20 

5 

.0 

0 

I 

0 

0 

TAHOE   VALLtV   FAA  Ap 

70.9 

30.6 

50.6 

81 

11  + 

22 

25* 

420 

0 

0 

2  0 

0 

TERMO 

7'!.* 

31 

52.9 

86 

10 

14 

14 

355 

0 

0 

.11 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE   ranger  STATION 

72.9 

30.9 

51.9 

_  3  ^ 

10 

2  3 

14 

384 

0 

0 

21 

0 

.09 

*  2  6 

.  09 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOQDFORDS 

7*  ,  * 

43.7 

59.1 

86 

11  + 

30 

5 

192 

0 

0 

2 

0 

.23 

.23 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

D I  VI S I JN 

53.6 

-  4.2 

.18 

- 

.24 

.1 

*         *  41 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0*. 

AVILA  BEACH 

73.i,M 

50. 3M 

61. 9M 

102 

27 

41 

14 

141 

4 

0 

0 

0 

BEN  lOmOND  '10  3 

87,8 

47.9 

67.9 

100 

2  7 

35 

14 

44 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 
BURLINGAME 

77.7 
81.1 

56.1 
51.8 

66.9 
66.5 

3.5 

94 
93 

27 
28 

49 
45 

14 
14 

44 
42 
86 

3 
2 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

.00 
,00 

.22 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

CARMEL  VALLfcY 

46.7 

65.3 

99 

27 

35 

14 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

crockett 
gilrdy 

half  moon  bay 

HOLLISTER    1  SW 
KING  CITY 

87.3 

53.2 

70.3 

97 

27 

47 

15  + 

6 

13 

0 

0 

0 

.00 

.  1 1 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

87,2 
70.3 
87,', 

46.4 
46.3 
41.6 

67.6 
56.3 
64.5 

-  3.0 

99 
90 
103 

29 
26 
28  + 

41 
40 
31 

14 
18 
16 

32 
204 
64 

16 
1 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 

.18 

.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

87. 8M 

44. 6M 

66. 2M 

-  .9 

97 

17 

35 

14 

40 

17 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relcrence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  n^.n^sl' 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 
0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

s 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

1    on  Ground 

Dale 

s 
s 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

5  i 

S  » 

«■! 

0  i 

^  !t 

LIVERMQRE   cnuNTY   F  D 

90.8 

48.3 

69.5 

.  1 

100 

9 

37 

14  + 

18 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  ,12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L^S  GATD3 

87,7 

49.3 

68  . 5 

,  7 

95 

27 

4  1 

15  + 

1 8 

0 

0 

0 

.  00 

,21 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

M4RTINFZ   WATtR  PLANT 

90.5 

52.4 

71.5 

97 

10  + 

42 

14 

5 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDNTEREV 

77.8 

51.9 

64.9 

99 

27 

44 

14 

90 

4 

0 

0 

0 

.02 

.01 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  NAlK 

72.8 

52.0 

62.4 

94 

25 

42 

14 

128 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

71.3 

51.2 

61,3 

100 

27 

44 

14 

165 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUf^T   DIABL^  N  GATE 

60.2 

73.3 

13 

1  2 

0 

0 

0 

00 

00 

Q 

0 

Q 

Q 

MOUNT  HAMILTON 

76!2 

57!9 

57.1 

1.3 

87 

9 

42 

4 

71 

0 

0 

0 

0 

loo 

-     .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  3AM 

9'..0 

47.9 

71.0 

106 

11 

39 

14 

12 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

80.6 

56.1 

68.4 

91 

29  + 

50 

15 

23 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

76.2 

55.0 

55,6 

.5 

91 

26 

50 

14 

41 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALO  Alto  jr  museum 

14 

0 

0 

•  00 

Q 

0 

PAsn  robles 

92.3 

41  .  8M 

57,  IM 

103 

10 

33 

14 

28 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

91.8 

48.5 

70.2 

10"^ 

10 

37 

1 4 

19 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

73.7 

51.7 

52.7 

93 

26 

42 

14 

125 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDKAS  BLANCAS 

65  .  5 

25 

218 

0 

0 

■J- 

21  + 

0 

PORT   CHICAGH  NAVAL  DEP 

88.9 

49.6 

69!3 

98 

9 

39 

14 

9 

15 

0 

0 

0 

.00 

,00 

!o 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

89.9 

42.  1 

66.0 

100 

11  + 

32 

15  + 

46 

19 

0 

2 

0 

.00 

-  .16 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

85.9 

50.4 

68  .  2 

1.7 

95 

7 

42 

14 

14 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  ,16 

,on 

,0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

77.9 

54.7 

66.3 

93 

28  + 

46 

14 

52 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

50.2 

9  3 

10  + 

39 

14 

Q 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   ^  E 

80.  IM 

49.9m 

65  .OM 

1.4 

102 

27 

41 

14 

71 

5 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

79.  1 

50.1 

54.6 

101 

27 

40 

1 4 

79 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3  fl  |V|    0  N  1  'J  1^1 1  J    f'l  1  i  5  1  U  N 

4 4  .  7M 

69 .  1 M 

10  3 

1 0 

34 

14 

-)  K 

23 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S   F  RlCHMDNO  SUNSET 

R 

69.5 

52.1 

60 . 8 

92 

26+ 

43 

5 

163 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCD   WB  AP 

R 

77.5 

53.3 

65.4 

1.5 

93 

26 

47 

12 

59 

Q 

0 

0 

T 

-     .  19 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

R 

73.1 

55.7 

54.4 

2.4 

92 

?6 

49 

12 

95 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGQRin   2  SE 

76.0 

44.7 

50.4 

94 

25 

35 

14  + 

155 

2 

0 

0 

0 

.01 

,01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

8^t .  5 

52.7 

58.6 

1.3 

95 

5 

45 

15  + 

I  5 

3 

0 

0 

0 

.00 

.13 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

80.6 

49.2 

64.9 

-  .5 

100 

28 

43 

22  + 

56 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

83. OM 

51. 5M 

67  .  3M 

95 

25 

46 

13  + 

45 

9 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

84.6 

52.8 

66.7 

1.9 

93 

27  + 

45 

14 

14 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

82.2 

45.0 

54.1 

.8 

103 

27 

38 

15 

79 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN   LEANDPO  FILTER 

51.9 

90 

29  + 

44 

15  + 

5  I 

2 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT   CREEK   ^  ESE 

89.  8 

44.5 

67.2 

101 

9 

36 

15  + 

22 

16 

0 

0 

0 

.00 

-      .  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

77.2 

47.7 

62.5 

99 

28 

40 

15 

117 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.1 

1.0 

T 

-  .18 

.0 

•       *  « 

SAN  JDAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 

86.7 

55.6 

71.7 

1.1 

98 

10 

45 

13 

4 

11 

0 

0 

0 

.05 

-  .09 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIDCH   pumping   PL  3 

86.6 

52.0 

69  •  3 

15  + 

11 

10 

0 

0 

0 

.  05 

.05 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

89.8 

59.5 

74.7 

-  1.9 

101 

11 

44 

26 

1 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY   1  NW 

86.7 

50.5 

73.6 

97 

10 

47 

20  + 

4 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELU   WB  AIRPORT 

R 

92.7 

52.3 

77.5 

1.0 

103 

11 

54 

21  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

C 

0 

0 

BALCH  power  HOUSE 

88.5 

51.5 

75.1 

96 

11  + 

53 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS   corner  2WNW 

89.5 

71  n 
'  J  •  U 

15 

7 

Q 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONwI LLOW 

91.9 

52!? 

72.4 

101 

12 

44 

26 

1 

23 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

77.7 

41.4 

59.5 

-  3.1 

89 

11 

30 

20  +  1  170 

0 

0 

4 

0 

.00 

.47 

.on 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

89.9 

55.2 

73.  1 

.7 

102 

12  + 

47 

13 

10 

16 

0 

0 

0 

.05 

-  .16 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

88.9 

53.1 

71.0 

104 

11 

42 

14 

15 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

80 .  9M 

62  •  9 M 

90 

11  + 

33 

14 

69 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

.00 

,00 

,0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

9*.0 

50.9 

72.5 

103 

11 

45 

16  + 

1 

24 

0 

0 

0 

-  .15 

0 

c 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

88.1 

47.1 

57.6 

-  3.3 

98 

17  + 

38 

15 

19 

11 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

35.8 

59.9 

-  3.5 

95 

10 

27 

20  + 

159 

4 

0 

6 

0 

.00 

-  .45 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

91.6 

50.0 

70 .  8 

101 

20 

12 

2  I 

0 

0 

0 

,14 

.12 

,14 

5 

,  0 

0 

1 

0 

0 

FIVE   POINTS   b  SSW 

91. 2M 

54 .  IM 

72. 7M 

100 

11  + 

46 

15  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

91.8 

54.  1 

73.0 

-  1.2 

103 

10 

45 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

93.2 

52.7 

73.0 

104 

12  + 

42 

20  + 

8 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

c 

0 

0 

GLENNVILLE 

85.*. 

41.0 

63.2 

95 

10 

33 

15  + 

83 

6 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

68.8 

4  5,2 

57.0 

14 

235 

Q 

0 

1 

0 

.00 

-  .05 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HANFQRD 

91.4 

51.1 

71.3 

-  1.6 

99 

11  + 

44 

15  + 

4 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

79. 8M 

47. 4M 

63. 5M 

-  2.6 

90 

11 

38 

1* 

77 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

69.  1 

40.3 

54.7 

-  1.2 

80 

10 

29 

14 

301 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

I  DR  I  A 

86 .  OM 

5 8  .  9M 

72  •  5 M 

4  7 

1* 

14 

9 

0 

0 

0 

.00 

.08 

,00 

.0 

0 

c 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

93.4 

68.0 

80.7 

.  1 

102 

10 

58 

21  + 

0 

2  4 

0 

0 

0 

,00 

-  .12 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

90.7 

57.5 

74.  1 

102 

9 

45 

22  + 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

kettleman  city 

92.7 

57.  1 

74.9 

103 

11 

49 

20  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

c 

0 

0 

kettlEman  station 

9?, 6 

62.5 

77.6 

102 

10 

51 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

90. 6M 

52. 5M 

71  .5M 

99 

1  1 

43 

25 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

90.  1 

52.9 

71.5 

-  1.1 

98 

11  + 

44 

15 

4 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

91.5 

54.5 

73.0 

-  2.0 

100 

10 

44 

1* 

6 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

91.1 

52.0 

71.6 

-  1,9 

101 

11  + 

44 

14 

5 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

88  .  1 

57.5 

72.8 

97 

29  + 

48 

21  + 

4 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

lodgepdle 

68.4 

33. S 

51.1 

80 

10 

22 

14 

410 

0 

0 

12 

0 

,00 

-  .21 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

89.9 

51.5 

70.7 

2,1 

96 

11  + 

43 

15 

9 

15 

0 

0 

0 

,02 

.02 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

89.9 

53.6 

71.8 

-  1,3 

98 

9  + 

44 

15  + 

5 

17 

0 

0 

0 

,00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c-i^gg^u 


SUUoa 

Temperature 

Precipitation 

is 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

J. 

0. 

1 

6 

e 

° 

* 

1    .10  or  Mora  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

^  • 

o  i 

LOS  B^NOS  D£T  resv 

88  1 

59,7 

73.9 

100 

12 

40 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

92!5 

54.4 

73.5 

.  3 

102 

1  1 

46 

15 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H&NT  E  C  & 

89.0 

52.4 

70.7 

100 

1 1 

44 

13 

8 

17 

0 

0 

0 

.  00 

-  ,11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MiRICOPi 

91,6 

54.4 

73.0 

-  5,4 

102 

1  3 

4  1 

14 

15 

21 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  fIR6   STATION  2 

92.9 

53.6 

73.3 

1.2 

100 

27* 

45 

15 

0 

2  3 

° 

,00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

89.2 

53.6 

71.4 

.6 

99 

9 

45 

15  + 

5 

15 

0 

0 

0 

.00 

—  ,19 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

69.8 

51.3 

70 , 5 

-  2.5 

97 

1  1* 

44 

15  + 

6 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

86.6 

48.7 

57.7 

9B 

1 1 

38 

14 

42 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  cove 

92  .CM 

5 1 ,  6M 

7 1 .  9M 

-  1,6 

101 

12* 

42 

14 

5 

20 

0 

0 

0 

.00 

-     .  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

92.2 

53.4 

72  , 8 

-  1.6 

102 

12 

45 

20+ 

2 

23 

° 

° 

° 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PDSEY   3  E 

71,9 

41.2 

55.5 

81 

27+ 

35 

21  + 

247 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

82.6 

53,9 

66.3 

90 

11  + 

40 

14 

34 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

66,5 

59,7 

73.1 

96 

12  + 

50 

21  + 

6 

12 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

67,8 

47,6 

67.7 

-  3.9 

100 

11 

38 

20 

35 

13 

0 

0 

0 

.01 

-  ,34 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

76,8 

41.9 

59.4 

88 

1 1 

28 

15 

172 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  M6AP 

91  0 

56.8 

73.9 

1.2 

101 

10 

50 

14 

0 

20 

0 

T 

-  .19 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  <i 

89.0 

49.7 

69.4 

-  .4 

99 

11  + 

41 

25  + 

13 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEH4CHAP 1 

81.2 

48.2 

64.7 

94 

9 

38 

15  + 

64 

3 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

TEJHN  RANCHH 

91.2 

57.7 

74 .  5 

-  1.1 

99 

1 1 

46 

20 

4 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  2 

92,9 

53.6 

73.3 

.  0 

102 

1  1 

46 

15 

3 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  ,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

87,  1 

49.8 

68.5 

_  ^4 

96 

10  + 

40 

20  + 

29 

1 1 

0 

0 

0 

.04 

•  44 

.04 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBQNA 

90,7 

52.3 

71.5 

100 

12  + 

45 

13  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

89,6 

56.  1 

72.9 

98 

1  1  + 

50 

27  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VISALIA 

91,0 

56 .  8 

73.9 

-  1.3 

100 

1  2  + 

48 

20 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

■  06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

92.3 

56.0 

74 . 2 

-  1 .  i, 

101 

1  2  + 

49 

15  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

,07 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

YOSFMITE   PARK  HEAOOTRS 

DIVISION 

'0,1 

-  .8 

.01 

-  .21 

.0 

•       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALP INE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

73.9 

49.6 

51.9 

-  4.2 

9  1 

30  + 

4  1 

27 

122 

3 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

89,8 

46.9 

69.4 

-  3.5 

99 

1 1 

39 

15 

6 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  ,33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

86,  6 

53.3 

70.  1 

100 

12 

45 

30 

17 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

73,3 

39.6 

56.6 

82 

10 

32 

25  + 

249 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

burbank  valley  PMP  PLT 

89.8 

53.0 

71.4 

-  1.2 

102 

27 

46 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

90.0 

49.5 

69.8 

100 

26 

40 

15 

14 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

87.5 

45.4 

67.0 

96 

10 

33 

14 

45 

11 

0 

0 

0 

.06 

.08 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PItRCE  COL 

92.4 

52.1 

72.3 

102 

10 

45 

19 

0 

2  1 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

73.0 

58.9 

66.0 

.7 

94 

28 

50 

24 

27 

2 

0 

0 

0 

.00 

,14 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  CDL 

CORONA 

90.7 

53.4 

72.  1 

•  0 

102 

27 

46 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

80.5 

58.7 

69.6 

104 

27 

55 

15+ 

2 

7 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

C  UYAMA 

87.il 

45.2 

66 . 3 

98 

1  2 

37 

15 

5 1 

14 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

78.5 

48.0 

53.3 

-  1.6 

68 

11  + 

37 

23 

95 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  ,55 

.02 

12 

.0 

c 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

91.0 

49.6 

70.4 

103 

12 

40 

15  + 

1 1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.18 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

EL   CAPITAN  dam 

92.1 

55.2 

73 . 7 

99 

23  + 

4  8 

21  + 

22 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

Q 

ELSINORE 

M 

M 

105 

11  + 

4  1 

19 

0 

0 

0 

.  00 

26 

'  00 

0 

(] 

CjLUNUIDU 

87.5 

54.1 

70.6 

.  6 

98 

25 

-  47 

20 

Q 

12 

0 

0 

0 

.00 

.21 

.00 

■  ^ 

0 

0 

0 

fontana  kaiser 

94.8 

63.0 

76.9 

104 

25 

55 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

87,1 

55.9 

71.5 

97 

27 

45 

26 

1 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

henshaw  dam 

89,3 

45.5 

67.4 

101 

10 

3  8 

23  + 

13 

0 

0 

0 

.00 

0 

Q 

IOYLLWILD  FIRE  DEPT 

80,6 

45.4 

63.0 

90 

1 0 

35 

22 

1 

0 

0 

0 

.  05 

.05 

\  \ 

'n 

0 

JULIAN  WYNGLA 

83,7 

46.8 

66.3 

97 

1 0 

37 

14 

8 

0 

0 

0 

.77 

1  1 

'o 
■ 

0 

1 

1 

LAGUNA  BEACH 

78 ,  2M 

55. 6M 

57. OM 

-  .4 

101 

27 

50 

15 

34 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

84. 2H 

57 .  7M 

7 1  •  OM 

95 

27+ 

24  + 

0 

0 

0 

.00 

.  c 

0 

LOMPOC 

75.6 

48  .6 

62 .  1 

101 

27 

4 1 

25  + 

136 

4 

0 

0 

0 

.00 

'oo 

0 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

B^.i 

55.7 

70.5 

101 

27 

5  1 

15 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  c 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

84.9 

59.5 

72  . 2 

,  9 

103 

27 

5  5 

22  + 

8 

0 

0 

0 

J 

05 

J 

.0 

0 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT  R 

76.8 

61.5 

69.2 

.  7 

102 

27 

58 

20  + 

5 

4 

0 

0 

0 

J 

-      .  17 

J 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  CIVIC   CTR  R 

85.3 

63,4 

74.4 

2  . 5 

105 

27 

5  8 

20  + 

9 

0 

0 

0 

.00 

,23 

.  00 

.  0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338   B  // 

76,4 

57.2 

65 , 6 

86 

11  + 

45 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

Q 

0 

74 , 6 

59,5 

57.1 

.4 

98 

25 

55 

19  + 

14 

3 

0 

0 

0 

.  00 

-  .18 

!oo 

'.0 

0 

0 

0 

0 

DCEANSIOE 

78,9 

59.2 

104 

27 

52 

24  + 

1 

3 

0 

0 

0 

00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

86.3 

5o!9 

69.5 

-  1.2 

101 

27 

42 

21 

13 

15 

0 

0 

0 

.'oo 

-  ,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

78.0 

52.6 

55.4 

.9 

99 

28 

47 

16 

60 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAlOMAR   MT  OBSERVATORY 

61.9 

53.6 

57.6 

90 

11  + 

45 

14  + 

14 

3 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.5 

57.  1 

73.3 

.9 

102 

27 

52 

15  + 

0 

•  oo 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

92. 7M 

50. 5M 

71. 5M 

104 

11  + 

43 

27  + 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

87. 6H 

55.5 

71 .  7M 

.2 

lOO 

28 

47 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

91  5 

46.6 

70.2 

99 

11  + 

35 

15 

11 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANOS 

92.9 

52.5 

72.8 

-  .5 

102 

11  + 

47 

26  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  113 

91.2 

53.3 

72.3 

-  1.0 

99 

27 

47 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

91.3 

49.7 

70.5 

100 

26  + 

42 

20 

7 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

93.7 

53.5 

73.7 

-  .6 

105 

10 

43 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAND6ER0  WB  //R 

77.9 

55.7 

66.6 

-  2.5 

93 

10 

42 

5 

55 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  ,21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  OIEGO  WB   AIRPORT  R 

76.3 

63.0 

69.7 

-  .2 

97 

27 

57 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .15 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^..iro^Nu 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dile 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

01 
0 

s 
° 

1.00  or  More 

g< 

S  ft 

°  \ 

SAN  FERNANDO 

Oft  *  ^ 

S 

_ 

7  2.6 

102 

2  7 

45 

25  + 

0 

19 

0 

0 

0 

00 

,18 

.  0 

SAN  GABRIEL   F IRE  DEPT 

8  9,2 

55  '6 

72.4 

14 

0 

0 

0 

00 

00 

0 

CAM  lAfTWTiT 

96.2 

49.7 

73)0 

-  ,5 

107 

11  + 

41 

6  + 

1 

26 

0 

0 

0 

!oo 

-  .33 

.00 

!o 

0 

0 

0 

0 

8^,4 

59 , 

7  ?  0 

1 , 2 

103 

^"^ 

54 

2  5 

0 

0 

0 

•  00 

.18 

.00 

,  0 

Q 

Q 

0 

^ 

SANTA  BARBARA 

76  i 

53,9 

65.1 

_  ^ ,  7 

9  9 

28 

49 

^  5 

58 

6 

0 

0 

0 

J 

-  .05 

J 

2  2 

Q 

Q 

0 

Q 

SANTA   BARBAki   FAA  AP 

51.0 

62.7 

99 

27 

45 

26  + 

95 

3 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

Q 

0 

75.6 

47.0 

61.3 

-  1,5 

98 

284 

39 

25 

144 

5 

0 

0 

0 

T 

-  .16 

T 

1 2 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MQNIC'^  pier 

70.3 

59.0 

6^.7 

94 

27 

55 

16+ 

53 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CAMTA     DAIII  A 

9 

0 

0 

0 

•  00 

Q 

Q 

0 

TORRANCE 

57,7 

6  6  a  B 

1.3 

2  7 

25  + 

5 

0 

0 

0 

•  00 

_  ^23 

.  00 

0 

0 

0 

Q 

TUJUNGa 

88,7 

56,8 

72.8 

98 

10 

49 

15  + 

4 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TIICTTN    Tt(\/INP  PAwru 

85.8 

55.9 

70.9 

.6 

104 

27 

49 

24  + 

1 

g 

Q 

0 

0 

.00 

-  ,17 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

twitchell  [JAM 

84 .  5M 

c  o  * 

103 

^  z 

1 4 

44 

6 

0 

0 

0 

• 

* 

Q 

Q 

0 

81.4 

5  8  •  H 

69 , 9 

101 

27 

49 

25 

6 

7 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

,  0 

0 

UPLAND   3  N 

89  6 

53  0 

71.3 

100 

2  7 

45 

1 5 

6 

16 

0 

0 

0 

00 

00 

,  0 

0 

VISTA   2  NNt 

82. 3M 

55. 3M 

68. 6M 

99 

27+ 

47 

19 

3 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

87.8 

66.9 

-  l.b 

98 

10 

34 

15 

26 

^ 

^ 

Q 

.00 

-  ,31 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

YDRBA  LINDA 

87.2 

56*3 

7  1 . 8 

.  1 

102 

2  7 

49 

19 

0 

^ 

.  00 

•  25 

.00 

,  0 

^ 

^ 

Q 

^ 

DIVISION 

'  D 

*  8 

•  0 1 

•  c 

cniiTWCACT  ncctOT 
aUUintAai  utJt'^l 

BAKER  9  NNW 

9 

110 

11  + 

7? 

27 

0 

0 

0 

•  00 

Q 

0 

0 

0 

barstow 

92.9 

53*2 

"^3  •  1 

1 1 

4 1 

26 

2 

21 

0 

0 

0 

*00 

'0 

Q 

Q 

0 

Q 

beaumont  1  E 

90.7 

55.9 

73.3 

103 

11  + 

47 

15 

0 

1 7 

0 

0 

0 

!oo 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

87.3 

42,6 

65.0 

-  3.2 

97 

10 

33 

26 

59 

0 

0 

0 

,00 

-  .19 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

blythe 

10  1  •  I 

65  t  8 

tS  J  .  3 

2.0 

112 

54 

24  + 

30 

0 

0 

0 

■  00 

■  ,33 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

83.7 

: 

2*^ 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO   DESERT  PARK 

99 '  9 

67*0 

83*5 

110 

2  + 

5  6 

1  ^ 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

00 

0 

0 

0 

0 

dbauiFv   ?  cu 

10o!7 

65!? 

83,2 

-  4.3 

1 1 1 

2 

53 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

[30 

,01 

.30 

5 

,0 

0 

1 

0 

0 

C  ANT  I L 

93.6 

56.0 

74.8 

105 

11 

40 

26 

0 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HArr. cTt  caa  atpPpirt 

93.0 

63.1 

76.1 

106 

J  ]^ 

49 

26 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

104.8 

_ 

73,6 

89.2 

-  1.7 

116 

1 1 

50 

2  3 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

■ 

00 

_ 

0 

c 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

62.0 

^3,4 

62  •  7 

90 

30 

2  8 

111 

2 

0 

\ 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

97.0 

72.8 

84  .9 

109 

2 

66 

7 

0 

26 

0 

0 

.02 

.02 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

EL   CEf^TRO   ?  SSrt 

101.8 

66.2 

84.0 

-  2.3 

114 

1 

52 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  ,26 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAI RMONT 

84.5 

58,0 

71.3 

_  2.2 

99 

48 

15  + 

7 

0 

0 

0 

.00 

,22 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

100.0 

70  5 

1  ^ 

_ - 

28  + 

29 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

85.7 

69.9 

3  2 

97 

1  2 

46 

1  It 

1 4 

8 

0 

0 

0 

.  00 

-  ,16 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UAVPTFi  n    DllMDTMT.    Di  AKIT 

96.0 

64!? 

80.3 

108 

2 

55 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

.10 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

T  u  0  C  D  I  A  1 

99.5 

69.5 

84.5 

-  1.5 

111 

1 

57 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

.03 

-  .34 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUnCDTAI       CAA  AD 

IMPcKlAL    rAA  ak 

101.4 

67 . 6 

84.5 

113 

54 

26 

° 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

independence 

87 .  IM 

96 

27  + 

1 7 

0 

0 

0 

.  00 

-  .17 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U   S   DATE  GARDEN 

102 . 3M 

65  *  6 

84 '  OM 

_ 

-  2.1 

115 

5  1 

2  8 

30 

0 

0 

0 

.  00 

•  43 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

92.9 

54)9 

73!9 

103 

11  + 

45 

26  + 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

97.3 

70.9 

84.1 

109 

11  + 

62 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

.10 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKt  AKKUWntAL} 

77.0 

48.3 

62.7 

8  8 

10 

33 

14 

95 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

89.1 

51.2 

70  ■  2 

102 

1 1 

40 

2  6 

14 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

69.1 

52.0 

70  ■  6 

13 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MCTTA     CTDC  CTATTDM 

ncLi-A    rlKt  JiAiiuiN 

100.6 

63.0 

81.8 

111 

1 

53 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85.6 

62.6 

74.2 

95 

10 

55 

28  + 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M  0  J  A  V  E 

88.4 

56.9 

72.7 

100 

1 3+ 

44 

26 

\  5 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

66 .  5 

39.6 

53.1 

76 

1 

33 

19  + 

350 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

97.9 

71.0 

84.5 

no 

11+ 

60 

23 

0 

2  8 

0 

0 

0 

.10 

-  ,18 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

D  A  1  M  n  A  1  c 

69.6 

55.4 

72.5 

-  1.9 

101 

10 

45 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMQALE    FAA  AIRPORT 

8  8.6 

50.6 

69.6 

101 

11+ 

4  1 

27  + 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

101.7 

64.9 

63.3 

-  .8 

112 

1 

57 

23  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAR^'ER  RESERVOIR 

99.3 

73.3 

86,3 

111 

11+ 

65 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.14 

,07 

54 

,0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

87!9 

60. 5M 

74, 2M 

98 

11+ 

49 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CnilTDDCI       TMM  1 

73. 5M 

55. 5M 

64, 5M 

-  .6 

83 

1  u 

46 

14 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,66 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

101.0 

65.2 

83,1 

113 

1 

53 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRQNA 

93.7 

59.3 

76,5 

-  3.8 

106 

11 

45 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTVNINE  PALMS 

95.1 

56.3 

75,7 

104 

11  + 

42 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .32 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

87, 2M 

48. 9M 

68,  IM 

97 

11 

38 

15 

27 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

69.4 

50.4 

69,9 

102 

11 

41 

26 

9 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  I 

59,1 

27.0 

43,1 

67 

10 

16 

14 

650 

0 

0 

24 

0 

T 

T 

5 

T 

0 

0 

0 

0 

WHITE    MOUNTAIN  2 

50,2 

27.4 

36,8 

56 

12  + 

9 

20 

760 

0 

0 

22 

0 

T 

T 

5 

T 

T 

5 

0 

0 

0 

WiLDROSE   RANGER  STA 

83.3 

54.4 

68,9 

92 

10+ 

46 

14 

6 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74,6 

-  2.7 

,02 

-  .30 

T 

See  Relcrence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     SEPTEMBER  1970 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


During  the  past  19  months  the  Los  Angeles  station 
has  reported  only  53  percent  of  normal  pre- 
cipitation. During  this  period  only  3  months 
have  reported  more  precipitation  than  normal, 
and  these  excesses  were  small.  At  the  other 
end  of  the  State,  Mt.  Shasta  reported  only  38 
percent  of  normal  precipitation  during  the  past 
8  months,  and  only  17  percent  of  normal  during 
the  last  5  months. 

This  prolonged  period  of  subnormal  precipita- 
tion set  the  stage  for  a  critical  fire  situation, 
but  throughout  most  of  the  summer,  fire  pro- 
tection agencies  had  been  able  to  control  fires 
while  they  were  still  small.  Late  in  September 
a  period  of  strong  north  and  east  winds  brought 
high  temperatures  and  low  humidities  to  most 
of  the  State,  creating  an  explosive  fire  potential. 
Red  Bluff  reported  humidities  dropped  below 
15  percent  on  each  of  the  last  10  days  of  the 
month. 

Fires  in  Los  Angeles  County  and  to  the  south 
and  east  during  the  last  week  of  the  month 
were  the  worst  in  the  history  of  the  area, 
burning  more  than  500,000  acres,  including  some 
500  homes  and  more  than  500  other  structures, 
including  at  least  four  churches.    A  number  of 


firemen  were  injured  while  fighting  the  blazes. 
In  the  central  part  of  the  State,  fires  burned  a 
number  of  homes  in  the  Berkeley-Oakland  area, 
while  several  thousand  acres  were  burned  in  the 
northern  mountains.  These  fires,  however,  were 
not  as  disastrous  as  those  experienced  in  the 
south. 

During  the  present  summer  Red  Bluff  has  had 
114  days  with  temperatures  of  90°  or  higher, 
compared  with  an  all-time  record  of  115  days, 
occurring  in  1951.  They  reported  the  second 
greatest  percentage  of  sunshine  in  September 
records.  The  Stockton  station  equalled  its  re- 
cord for  number  of  days  with  90°  or  higher. 
San  Francisco  equalled  its  maximum  record  for 
the  date  on  the  26th,  but  set  a  new  low  record 
on  the  12th  and  equalled  the  low  records  for  the 
dates  on  the  10th  and  11th.  It  was  the  sunniest 
September  of  record  at  San  Francisco. 

Los  Angeles  and  Long  Beach  had  the  highest 
temperature  readings  since  1963.  Long  Beach 
also  reported  the  greatest  number  of  clear  days 
for  September,  but  by  way  of  contrast  also  re- 
ported the  greatest  number  of  days  with  heavy 
fog. 


C.  R.  Elford 

NOAA-State  Climatologist 

50  Fulton  Street,  Room  557 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ORAINfiT.E  01 
aiOERPCllNT 

ANGWIN  PaC    union  COL 
BIG  BftR  RANGER  STATION 
BODNVlLLE   MNTNC  STA 
BRANSC01B   3  NNW 

BRIDGEVULE  NNW 
BURNT   RANCH   1  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALlSTQGA 

CALLAHAN  RANGER   %T ^ 


CAZAOERO 
CEC  IlVILLE 
CLEAR  CREEK 

cldverdale  3  S 

CQPCO  NT   1  DAM 


SE 


covelo 

crescent  city  i  n 

CRESCENT  Ciry   7  ENE 

CUMMINGS 

PUTTONS  LANDING 

ELK  VALlE'i' 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDALF    9  SSW 
FERNDALE    2  NW 
FOREST  GLEN 

FORKS   OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT   BRACG  AVUTIGN 
FORT  OICK 

FORT    JONES    RANGtR  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEW 

GUERNEtfl LLE 

HAPPV  CAMP   RANGER  STA 

HAYFORK   RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  NO  ^ 

HUTS 

HONEYOEW   2  WSH 
HOCjPA 

IDLEWUP  HWV  MNTNC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KORBEL 

LAVA  BEClS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

HARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

HU!R  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KHOlL  ranger  STA 

OAKVILLE    1  HNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA    FIRE    STfl  Z 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVt   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS    5PGS    LAS  LOHAS 

SONOMA 

STANDISH  HKKEY   ST  PK 
TRINITY   DAM  VISTa  PT 
TULBLAKE  / 
UKIAH 

UKIAH  MSW 
UPPER  MATTQL6 
WEAVERVILLE    RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS    I  N£ 


DRAINAGE  02 

AOIN   RANGER  STATION 
ALTURAS   RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BENO   RANGER  STa 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT/ 
BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAH  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
PURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 

CAN6Y    U  SW 

CAN6Y  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU   POWER  KdUSE 

CENTERVlLLE  PH 

CHALLENGE   RANGER  ?TA 
CHESTER 

CHICD  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 


,69 
.00 
.06 


.  10 
.00 


10      11      12      13     14     IS      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


See  RelersDce  Noles  Following  SUlion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10     U     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CaHASSET    1  NltE 


USE 


COtCATt  P3cEf 
COLUSk  t  SSm 
COOL 

QiNA  2 

OAvlS  2  WSx 

P*VI5  C''EE< 

DEER  r3RE«tv 

LE  ^AftLS 

COBttISS  1  S 

OOMNIfVlLLf    hiiJ'.EP  ST4 

DUSSkjM  ti'JCE-*  STft 
EAST  !(ESEHVOIR 
*4l«tMe'  0  P|I»E  STATION 

PALL  ^I'EI  HILL  INTAKE 
fOLSOH  OAH 

r^ORESTHrLL   AANCGft  STA 
FRENCH  GULCH 
CAROEN  VALlEv  i  S 

GEORGE RANGik  STa 

ribSON        mmn:e  ita 

f.OtD  RuM 

GRASS   VSLLtV  NO  > 
CREE'JVIl  lE    ftANt,c-«  STA 

MAHftlSQN  GULCH 
►'ARRv  E^CLEBfllC'^T  OAM 
HAT  HEPK         HQ  1 
HIDDEN  VALLEv  ranch 
HOBERGS 

HUNTER  OIST  CRAVf  S  RCH 

IQMA  HILL 

JESS  VALlEv 

kElSFWULE 

K  iLAdC   POWER  HnUbF 

lahep^rt 
lakeshube 
lake  spaulding 
lake  spaulpiug  0am 

LEfcSvlLLE   <EEGAN  RANCH 

LITTlE  VALLEV 
LOUKOJT  3  HSW 

lovalton 

MADSLlNf   MNTNC  STA 
MANIfNITA  LAKE  ; 

MftkfLFv  cnvE 

'-aflVSVlLLE 

"c  CLOtir 
►tddlftohn 

MINERAL 

►lOUNT  D'.NAMER 

MOUNT   SHASTfi   MB   CITY  / 

NEVADA  CITY 

NICDLAUS  2 

0>iO 

DRLANO 
OROVUlE 

orovulf  bridge 
pacific  house 

PARA[;ISE 

eaSKENTi  Ranger  STa 

PAYNES  CRE£< 

PIT  RIvER  POkER  HHuSE 

PLACERVlLLE 

placerville  ipc 

platina 
portula 

OUINCY 

RED  BLU^F  hS  AIRPIkT 
REDOING  FIRE  STA  NC  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLlN 

POUNU  HT   P   G  AND  E 
SACRAME-JTO  <46  AIRPORT 


SACRA'^E^TQ  MB  CITY 
SHASTA  0AM 
SMINCLE  SOftlNCS 
SMINCLETOMN  2  f 
SIERRA  CITY 

SIERRAVlLLC   RAN'-EO  STA// 
STQNyCO'O  C^DLFY  RiNCH 
5TQNYF0R0  HANGtB  StA 
STONY  COkCE  HESERvniR 
STRAWBERRY  VALLCV 

'-IN  LA<ES 
UPPER   LAKE    7  M 

VAC Av Ills 

VINTON 

vollmebs 

VOlTa  priwFJ  MOUSE 

..MlStEyTow  J  flgS 

■IlLlAMS 

-iLLDrfS 

V  iLLanS  USSR 


fCA 
PCiOIt 

BRIDGEPORT 
CEOAPVILLE 
CONNER  HMORIAL 


OOVLE 

ooYLt  5  sse 

ELLERY  lAtf 


.04 

.00 
.00 


.09  ,02 


,03     ,03  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15     16     17     18  19 


FLEMING  FlSH  AND  GAME 
FORT  BIDWEll 
GEM  LfiKE 

mono  lake 

sacehen  creek 
secret  valley 
souah  vallev 
stanoish  1  e 
susanville  airport 

TiHQE  CITY 
TERMD 

THUCKEE   RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOQDFORns 


ALAHO  1  N 
ARROYO  r.RANDE 
BEN  lOmOND  ^0  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK   HnUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  PESERVOIB 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORO 
CERBER  RANCH 
GtLRDY 

CILRDY  14  ENE 
HALF    MOON  BAY 

HERNANDEZ   Z  NW 
H0LLI5TER    1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE    2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMDRE   COUNTY  F  D 

L0CKW30D  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL    2  E 
MORRD  BAY   FIRE  DEPT 

MDRRO  BAY   3  N 
MOUNT   DIaBlO  N  GaTE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTQ  DAM 
NEWARK 

oakland  mb  airport 
paicines  ohrwall  ranch 
palo  alto  jr  museum 
palOma 
parkfield 

PASO  robles 

PASO  RQBLES   FAA  AP 
PINNACLES   NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PlEDRiS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHHONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  CREGDRI3  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN  LUIS  Obispo  poly 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARa  UNIVERSITY 

santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
searsvillE  lake 

SOLEOAD 

SPRECKELS   HWY  BRIDGE 

UPR    SAN  LEaNDRO  FILTER 
WALMfiH  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSUNVILLE  WATERWORKS 


WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIDCH  FIBREBQARD  ML 
ANTIOCh  pumping  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AU6ERRY   1  NW 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELlS   corner  2WNW 
BUTTQNwIllQW 
CALAVERAS    BIG  TREES 


.11 
.00 
.30 


,00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 


21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


iaSTle  iock  Rao  lab 

tfiTMtVS   VV  «ULL   X  IN  RH 
CHRCJRiN   IRR16  rtJST 
DUDLEYS 

ELECTRa  POriEfi  MOuSE 

Elliott 

excheoufr  reserjoir 

flODLETlWN  LYNCH  fifl-JCH 

FIVE   POINTS  5  SSw 
PRESNO    '49  AIRP30T 
PRUNT   COVERNMfNI  CiMP 
CLENNV  II lE 
GRANT  GROVE 

-^ROVELiND  HiNCEP  STA 

HANFORD 

hETCM  mETCHV 

HUNTERS  OiM 

IDRU 

I  ONE 

JOHNS0N1ALE 
<ERLI^CER 

KERN  RIVEft  PH  ND  I 
KERN  B  IVER  PH  NO  3 

KETTLEMflN  CITY 

KETTLEMAN  STATIJN 

KNIGHTS   FERRY  i  SF 

LEBEC 

LE  GRANf> 

LEHMAN  RA^CH 
L  EMDN  COVE 
LINOSAV 

I  ITTLE  PANDCHE  16T  DAM 
iQDGEPQLE 

lOOI 

LOS  BANGS 

LOS   BANOS   ARBUKUA  kCH 
LOS   BANOS   PET  HESV 
MADERA 

MANTECA 
MAR ICOPA 
MAR  IPOS', 
f  ATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDQTA  DAM 

•'ERCEO  FIRE   STATION  Z 

"DDESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK   BfiNGFR  STA 

OHANCE  COVE 
PACHECO  PfiSS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE   FlCT  3AM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  Pw°  HOUSE 
SAN  ANDBEtS   2  S 
SAM  LUIS  DAM 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 
SPRlNCVlLLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWfe-*  HOUSE 
STOCKTON  WgAP 

STOCKTON  FIRd   STa  NO 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEjON  RftNCnO 

THHEE   R'/flS   EDISlN  PH  2 

TIGER  COEEk  PH 
TRACY  CflRBONA 

tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLOCK 

VISALI  A 
WALLACE    1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


DRAINAGE  06 

fiCTON-HiJBBARC  «?F'';'(.io 

ALlSO  C"  Tat  MT  FC  Ukb 

ALPINE 

ALTAOENft 

ANZA 

ARROYO  ^ECO  RS  Fr  bOBC 
AVALON  PLEASURE  PIfcR 
aiuSa  c  TTv  Park,  fc  I 

bamrett  dam 
beaumont 

9FAUM3NT   P:iMp  I  jG  PlAnT 

BEL  AIR  FC    IC  b 

6IG  BFAR  LAKE 

RIG  BEAR  LAKE    :>t^  / 

PIG  OALTO'J  DAM  FC2i3BE 

BIG  TUJUHGA  DAM  FCiOE 
PQNITA 

BOUOUCT  CfiNYClN 
fURBANtC   FO  FC^2^  d 
BUHBANK   VALLEY   PmP  PlT 


CACHUMA  DAM 
CAMP  Ml  hIlL 
C  AmPO 


.00 
.00 
.00 
.00 


13     14  15 


16     17  18 


Soo  Reler«ace  Noles  Following  Slallon  lnd«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20  21 


29     30  31 


CANQGa   PARK   PIERCE  COL 
CHATSWURTH  FC2*tF 
CHULA  VISTA 
CLAREMQNT  PDHONi  COL 
CDLBYS  FC   53  0 

CORONA 

COVlNfi  TEMPLE   FC    lSi3  R 
CRYSTAL    LA^e    FC  £830 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAHiC A 

OESCA'iSO  RflNCEft  STA 
DOWNEY   FD  FC107'' 
DRY  CANYON  fiESE^vai* 
EL  CAPITAN  PAM 

ELlZAflETH  LAKE  Fri?8B 

ElSINHRE 

ESCONOinO 

FILLMORE    I  WNW 

FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR   DAM  NO  I 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDAlF   STAPEN  FC^95G 

CLENOriRfl  WEST  pr  185 
HAINES   CYN  UPPER  FC3b7 
H6MET 

HENSHAM  DAM 
HOECEES    FC    !>0  A 

IDYLLHILD  FIRE  HEPT 
JULIAN  WYNDLA 
JUNCAL  DAM 

LA   CRESCENTA   FC    251  8 
LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  3^0  8 
LECHUZa  PT  STA  FC  3528 
LOMPCIC 

LONG  BEACH  PUB  SvC 
LONG  BEACH  MB  A^ 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  iJRPORT 
LOS   ANGELES    C  IVIC  CTR 

LD5   PR1ET05   RANG£P  STA 

LYTLE    CREEk    RANCEP  STA 

HDORPARK 

MT  8ALDY   FC  BSC 

MT   BALO^  NOTCH 

MOUNT  WIlSQN  FC    3?ft   B  / 
NEWBUP-Y  PARK  k  Sw 
NEWHALL    SOlEDAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARPOR 
NIPOMO  2  Nw 

OCEANSIOE 

njAI 

PXNARD 

PACOIMa   DAM  f^C    33   ii  E 
PALQMiR   MT  OaSEPVArORY 

PALOS   VERDE5   ES^  FC<.3n 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  RLANCA  GRD  STa 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU   Z  ESE 

PT   ARGUFlLD   Lir.HT  STA 
POMONA   CAL  POLV 
POWAY  VALLEY 
HAMQNA  SPAULPING 

RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE    FIRE    '•TA  «3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPuEDES  gaging  STA 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 
SANOBERG  PTL  FC130B 
SAND6ERG  WB  / 
SAN  OIEGQ   WB  AIRPORT 
SAN  OlMAS    FIRE    HD  FC95 

SAN  F£RNAN.-)0 

SAN  GASSIEl    CA.JYDN  PH 

SAN  GABRIEL    OM  I^C^25SE 

SAN  GABRIEL    FlKG  HEPT 

SAN  JACINTQ 

SAN  NlCHLAS  ISlANI^ 
SANTA   ANA   FIRE  STATlQN 
SANTA  ANITA   FEfl-J  t^CVSZ 
SANTA  flARflARA 
SANTA  8AH9ABA  F^A  AP 

SANTA  BARBARA   T -'  PbAK 

SANTA  MARIA  WB  ^^IPPDRT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  Pief 

SANTA  PAULA 

SAUGUS   PWR   PL   NH  ! 
SIGNAL   HILL    FC    ^  1 
SDMIS  3  NW 
5PADPA   PAC    FC    J'ib  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNClLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  PATRDL    -TA  FC6 

TORRANCF 

TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER    i  NNE 

VAN  NUY5   FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FifiE  STA  FC12D 
VISTA  2  NNE 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 


See  Relereoce  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


kMlTTHI  CTV  M  n  106C 
Y0K6A  LlNOft 


AOELANTD 
iPPLE  VftLLEV 
tAKER  9  NSri 
SARSTOm 

B!AUH3HT    1  f 

BfNTCjS    iNSPECTlJfj  STA 
BtC  PINES  PARK   FC  036 
BISHOP   C(lEE<    INTAKE    2  / 
BISHQP  MB  AlftPaRT 
BlVTmE 

BLYThE   FAA  AlAPOAT 
SaftKECO  OESEHT  P&RK 
BQULEVAaO  NO  2 
BAAWLEV  2  S>' 
CA6A20N 

CALExICO  2  NE 
CANTIL 

COVOTE  XELlS 
DACGETT  FAi  AlftPORT 
DEATH  VflcLEV 

DEEP  CANYON  LABnRflTORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRQ  2  S5H 

F AIRHONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIHEE 

havfielD  pumping  Plant 
hesperi a 

[MPER  I AL 

IMPERIAL    PAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOkERN  ARM1T4GE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARDOMHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  PIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MQRONCO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  San  JACINTO  WSP 

NEEDLES   PAA  AIRPORT 

NILAND 

OCOTIllO  WELLS 
PALMOAlE 

palmqalE  paa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

randsburc 

snow  creek  upper 

squirrel  inn  2 

therhal  Paa  airport 

trona 

tmentynine  palms 

VALYERMO  ranged  STA 
ViCTORVlLLE    PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOU'^TAIN  2 

WILDROSE   RANCEft  STA 


.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.  10 


.00 
.00 
.00 


.06  .02 
.06 


13 


U     15     16     17  18 


25     26  27 


S««  Rel«t«nce  Nol«B  Followtog  Station  ln<d«ii 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  J  c  r  1  c  1  t  D  c 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8   j  9 

10 

U 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•          *  ♦ 

NGRTH  COAST 

DS4IN1GE  11 

ALDERPniNT 

MAX 
MIN 

4! 

52 

41 

51 

46 

8  1 
49 

53 

93 
55 

85 

46 

103 
<*& 

104 
48 

99 
45 

90 
37 

79 
33 

84 
33 

62 
37 

89 
40 

92 
43 

75 

48 

77 
47 

79 
40 

96 

40 

92 
42 

79 
37 

86 
36 

99 
36 

98 
38 

100 
41 

98 
42 

97 
42 

98.0 
43.2 

ANGWIN   PAC    UNION  COL 

MAX 
MIN 

53 

44 

5; 

47 

50 

79 
55 

66 

91 
55 

88 
60 

60 

63 

93 
47 

68 
38 

72 
45 

76 

48 

80 
53 

66 
60 

90 
52 

93 
45 

68 
43 

73 
45 

79 
55 

65 
55 

82 
56 

85 
64 

83 
60 

90 
63 

91 
62 

90 
59 

59 

83.7 
53.5 

BIG   BAR   PANCfR  S^ATI^h 

MAX 

MIN 

■.8 

41 

41 

50 

43 

82 

50 

53 

92 
55 

92 
48 

100 
51 

1  00 
49 

98 
45 

90 
39 

78 
34 

81 
36 

85 
41 

90 
45 

90 
50 

78 
49 

75 
45 

75 
39 

M4 
40 

91 
45 

88 
39 

90 
32 

92 
38 

97 
40 

99 
41 

93 
44 

41 

88.0 
44.0 

SUTLfR   VALLtY  RANCH 

MAX 
MIN 

7*. 
5<i 

64 
43 

72 
40 

80 
46 

67 
44 

7  5 
43 

80 
47 

83 
49 

77 
39 

92 
it? 

92 
39 

77 
38 

62 
29 

62 
27 

75 
28 

72 
29 

76 
35 

85 
42 

67 
44 

72 
46 

72 
38 

76 
35 

93 
42 

73 
35 

76 
34 

92 
31 

95 

34 

90 
34 

77 
35 

9  0 
34 

77.3 
39.5 

CALLAHAN   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

".J 

41 

3' 

40 

38 

82 
34 

44 

85 
44 

9  5 

40 

9 1 
42 

89 
36 

69 
25 

76 
26 

80 
30 

3! 

76 
43 

71 
47 

72 
48 

74 
35 

85 
33 

92 
38 

77 
29 

78 
23 

85 
29 

91 
32 

85 
35 

98 
J9 

36 

81.7 
36.5 

CECILVILL6  5  SE 

MAX 
MIN 

CLCVERDALE   3  SSE 

MIN 

48 

86 
49 

50 

6  5 

51 

89 
52 

53 

99 
53 

94 
54 

96 

50 

9  8 
48 

97 

46 

73 
42 

72 
39 

64 
44 

89 
50 

93 
56 

93 
62 

86 
55 

77 
53 

78 
52 

89 
53 

99 
57 

92 

60 

97 

56 

95 
54 

95 
53 

97 
57 

96 
55 

56 

90.3 
51.9 

COVELD 

MAX 
MIN 

<.3 

42 

4; 

49 

38 

80 
42 

52 

93 
49 

93 
47 

46 

97 
43 

8  1 
34 

76 
31 

60 
35 

83 
39 

97 
43 

89 
46 

83 

51 

74 
38 

83 
35 

92 
40 

85 
39 

86 
35 

90 
35 

90 
37 

91 
40 

90 
40 

39 

96.5 
41.3 

CRESCENT   CITY    1  N 

MAX 
MIN 

53 

68 
4' 

5: 

46 

54 

70 
55 

72 
52 

70 
52 

73 
47 

73 
47 

64 
50 

63 

50 

63 
47 

62 
40 

62 
40 

60 
48 

69 
44 

69 

57 

62 

51 

63 
54 

66 
45 

63 
50 

61 
52 

62 
48 

85 
52 

88 

49 

98 
50 

75 
45 

60 
47 

72 
41 

68.2 
49.9 

DUTTPNS  LANDING 

MAX 
MIN 

50 

74 
48 

69 
53 

7  1 
52 

78 
52 

80 
54 

85 
54 

92 
54 

65 
54 

96 
50 

85 
48 

69 
48 

70 
42 

69 
42 

63 
44 

66 
45 

70 
45 

76 
51 

66 

51 

61 
48 

63 
47 

73 
46 

78 
52 

78 
51 

76 
53 

75 
52 

78 
52 

78 
53 

81 
53 

51 

74,7 
49,8 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

74 
40 

60 
48 

79 
39 

63 
37 

73 
32 

79 
53 

78 
47 

73 
49 

98 
36 

89 
40 

86 
36 

92 
39 

67 
21 

71 
25 

76 
27 

80 
43 

79 
39 

71 
55 

65 

43 

62 
45 

74 
31 

79 
34 

77 
44 

69 
34 

81 
44 

85 

30 

87 
32 

82 
34 

85 
34 

34 

77,  3 
37.9 

EUREKA  we  CITY 

MAX 
MIN 

60 
51 

59 
5? 

66 

53 

60 
53 

60 
50 

63 
53 

65 

54 

60 
52 

64 
50 

66 
51 

61 
50 

58 
47 

59 
45 

59 
43 

56 
44 

56 
43 

70 
47 

62 
53 

62 
51 

60 
52 

61 
48 

60 
4" 

58 
51 

57 
44 

78 
46 

79 
54 

75 
53 

54 
45 

52 
46 

45 

62,0 
49,3 

FEPNTALE  2  NW 

MAX 
MIN 

50 

64 
49 

70 
49 

65 
53 

65 
48 

68 
51 

70 
54 

65 
48 

65 
43 

67 

40 

64 
43 

63 
42 

63 
36 

61 
35 

60 
39 

60 
39 

76 
42 

75 
52 

67 

50 

65 
49 

65 
46 

65 
40 

63 

50 

60 
37 

79 
39 

86 
45 

77 
46 

60 
42 

56 
42 

37 

67,0 
44  .  5 

PUREST  GLEN 

MAX 
MIN 

PORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

64 
50 

66 
44 

62 
47 

65 
49 

6 1 
48 

63 

50 

66 
53 

69 
49 

64 

50 

76 
49 

64 
45 

56 
43 

63 
40 

62 
41 

64 

40 

63 
41 

62 
44 

70 
47 

69 

51 

63 
54 

63 

45 

65 
47 

70 
49 

63 
43 

65 

45 

77 
55 

87 
51 

79 
45 

53 
42 

60 
42 

65,7 
46  ,  6 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

6' 

40 

64 
41 

64 

50 

65 

43 

68 

4<J 

72 
50 

69 
45 

57 
41 

64 
39 

64 
37 

62 
39 

60 
35 

70 
41 

64 

52 

63 
50 

62 
47 

68 
41 

68 
42 

65 
49 

66 
39 

79 
41 

78 
46 

70 
42 

56 
42 

59 
38 

65,5 
43,0 

PORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

3B 

88 
34 

86 
33 

76 
43 

7 1 
32 

84 

48 

89 
38 

86 
45 

91 
30 

96 
36 

9  5 
35 

92 
32 

78 
27 

76 
18 

81 
25 

87 

30 

99 
37 

87 

42 

92 
42 

68 
39 

74 
27 

86 
27 

85 
35 

78 
24 

79 
26 

87 
26 

91 
27 

92 
32 

91 
33 

89 
32 

85.1 
33.1 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

45 

43 

44 

47 

40 

74 
4' 

53 

66 
49 

68 
48 

59 

46 

57 
48 

62 
49 

5  5 
38 

65 
43 

67 
40 

66 
42 

72 
45 

70 
52 

65 
47 

68 
46 

75 
46 

87 
51 

66 
46 

79 
47 

6  2 
47 

87 
58 

91 
52 

65 

46 

72 
46 

67 
44 

69.5 
46.6 

GRATDN 

MAX 
MIN 

8  5 
41 

90 
38 

82 
39 

78 
44 

8 1 
41 

89 
43 

102 
51 

94 
46 

67 
45 

94 
41 

9 1 
40 

89 
40 

78 
38 

77 
34 

81 
33 

97 
34 

90 
37 

95 
42 

92 

41 

80 
43 

62 
39 

90 
41 

97 
43 

90 
43 

96 
43 

96 
41 

100 
41 

99 
41 

97 
42 

92 
40 

89.4 
40.8 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

45 

43 

44 

51 

68 
40 

60 
50 

50 

90 
49 

67 
42 

47 

45 

38 

80 
40 

72 
32 

62 
34 

85 
39 

90 
42 

89 
51 

47 

74 

49 

74 
37 

80 
38 

90 
44 

82 
31 

8  1 
40 

86 
35 

93 
36 

92 
38 

90 
39 

88 
37 

85,3 
41.8 

healdssupg 

MAX 
MIN 

47 

87 
47 

85 
47 

80 
58 

90 
56 

102 
62 

97 

63 

93 
53 

100 
53 

99 
48 

9  6 
45 

79 
49 

79 

40 

85 
40 

90 
40 

94 

40 

96 
49 

92 
55 

78 
50 

81 
53 

90 
49 

99 
49 

93 
50 

99 
51 

98 
50 

100 
50 

100 
50 

98 

50 

95 
52 

47 

92  .  3 
49.7 

HILTS 

MAX 
MIN 

82 
46 

92 
46 

76 
42 

62 
46 

56 
42 

63 
42 

7  5 
42 

92 
46 

74 
38 

82 
42 

86 
48 

82 
41 

69 
29 

64 

28 

72 
34 

76 
35 

92 
40 

85 
44 

75 
45 

65 
42 

64 

35 

70 
36 

78 
37 

70 
33 

70 
34 

85 
35 

85 
36 

85 
38 

36 
33 

76,0 
39,3 

HOnPA 

MAX 
MIN 

85 

52 

73 
47 

63 
46 

64 

50 

68 
47 

80 
49 

65 
47 

90 
50 

86 
49 

9'' 
53 

97 

50 

97 
45 

76 
39 

77 

36 

79 
36 

81 
39 

86 
43 

89 
46 

73 

50 

73 
52 

71 
41 

80 
42 

69 
46 

83 
40 

6  5 
38 

90 
38 

91 
42 

90 
43 

95 
44 

44 

63,6 
44,8 

KENTFIELt 

MAX 
MIN 

78 
48 

77 

46 

73 
47 

7rt 
46 

85 
55 

92 
55 

92 
60 

84 
54 

93 
51 

67 
49 

84 
46 

75 
45 

75 
41 

80 
41 

82 
42 

95 
45 

90 
49 

83 
54 

75 
52 

80 
50 

83 
47 

89 
63 

84 
62 

90 
50 

67 
57 

92 
57 

91 
54 

90 
55 

87 
55 

9 1 
52 

84,5 
50.6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

62 
52 

65 
52 

66 
47 

64 
49 

70 
45 

69 
52 

69 
52 

73 
51 

75 
48 

71 
49 

71 
45 

68 
41 

69 
39 

65 
38 

60 
38 

58 
44 

69 
40 

65 
51 

65 

51 

63 
52 

69 
44 

73 
47 

71 
53 

71 
40 

84 
44 

91 
45 

80 
46 

58 
42 

57 
45 

7 1 
42 

68  ,  7 
46.1 

LAVA   BEOS    NAT  MONU'<ENT 

MAX 
MIN 

80 
45 

ei 

45 

79 
41 

57 

36 

64 

40 

72 
47 

82 
49 

74 
34 

62 
47 

85 
46 

82 
37 

61 
27 

52 

22 

64 

34 

69 
39 

79 
45 

91 
49 

76 

40 

62 
3' 

61 
30 

63 
35 

76 
45 

69 
28 

61 
33 

71 
38 

80 
35 

83 
41 

83 
45 

79 
48 

72.5 
39.2 

MOUNT    HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

79 
30 

79 
33 

73 
29 

78 

40 

54 
28 

62 

45 

70 
36 

77 
49 

73 
26 

80 
33 

86 
33 

81 
26 

62 
19 

55 
15 

65 
21 

69 
26 

72 

30 

61 
39 

81 
40 

63 
35 

61 
23 

74 

24 

75 

33 

68 
15 

62 

20 

73 
21 

79 
24 

82 
26 

BO 
31 

80 
26 

72.4 
29.2 

NAPA    STATE  HOSPITAI 

MAX 
MIN 

78 
51 

77 
52 

77 
55 

82 
51 

66 
59 

97 
54 

91 
57 

84 
54 

92 
54 

9  1 
50 

87 
49 

95 
46 

73 
40 

81 
41 

64 
41 

89 
46 

93 
49 

88 
53 

78 
51 

78 
46 

87 
45 

96 
61 

92 
50 

95 
49 

94 
58 

96 
53 

99 
50 

98 
52 

95 
52 

91 

50 

87.  8 
50.6 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  Pk 

MAX 

Mm 

68 
52 

69 
48 

71 
45 

64 

50 

68 
39 

72 
44 

7? 
45 

71 
45 

78 
41 

78 
43 

76 
42 

66 
35 

66 
32 

68 
31 

64 
35 

72 
36 

76 
39 

71 
48 

67 
52 

67 
52 

72 
35 

71 
34 

67 
51 

70 
32 

90 
41 

90 
39 

65 
43 

79 
38 

66 
42 

78 
35 

72  .  5 
41.4 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

8 1 
49 

87 
55 

87 
48 

75 

50 

80 
51 

9  J 
47 

90 
48 

92 
47 

98 
48 

100 
51 

101 
50 

9S 
45 

92 
39 

84 
38 

84 
36 

89 
42 

90 
45 

98 
45 

76 
52 

75 

53 

83 
41 

90 
43 

89 
47 

89 
3" 

91 
45 

92 
43 

93 
40 

88 
39 

86 
39 

88 
40 

87.8 
45.1 

PETALU1A   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

80 
48 

82 
45 

79 
47 

77 
47 

65 
53 

97 
54 

97 
59 

89 
52 

95 
50 

92 
50 

86 
50 

91 
39 

76 
39 

8  1 
39 

64 
41 

90 
44 

95 
46 

86 
53 

76 
51 

74 
49 

81 
45 

94 
54 

89 
49 

94 
47 

95 
44 

97 
48 

99 
47 

96 
48 

94 
49 

92 
47 

87,8 
47,8 

POINT  ARFNA 

MAX 
MIN 

67 
46 

75 
49 

68 
49 

65 

50 

66 
48 

69 

50 

75 
49 

66 
48 

72 
50 

69 
47 

65 
44 

65 

46 

66 
45 

67 
44 

64 
42 

63 
45 

72 
46 

70 
46 

79 
46 

65 
45 

71 
48 

93 
49 

84 

59 

82 
52 

65 
46 

70 
43 

68 
43 

70 , 0 
47,2 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

90 
45 

90 
50 

90 
45 

85 

55 

66 
41 

96 
51 

97 
54 

94 
53 

101 
53 

100 
51 

101 
50 

95 
47 

82 
33 

94 

40 

87 
40 

93 
44 

95 

48 

84 
52 

73 
49 

78 
41 

87 
52 

97 

51 

90 
48 

95 
49 

93 
45 

97 
43 

96 
44 

97 
45 

94 

48 

94 
46 

91,0 
47,2 

RICHARDSON   GROVE    ST  PK 

MAX 
MIN 

82 
50 

75 
51 

60 
52 

87 

52 

89 
48 

87 

50 

97 
48 

88 
55 

80 
49 

97 
49 

100 
50 

94 
49 

85 
41 

76 
38 

80 
38 

80 
43 

83 
46 

89 
48 

75 

50 

75 
49 

75 
44 

03 
44 

97 
46 

76 
42 

95 
40 

88 
42 

94 
42 

96 
43 

92 
44 

92 
44 

85,2 
46,2 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

85 
45 

87 
43 

87 
52 

81 
49 

85 
53 

100 
55 

96 
59 

90 
51 

97 
51 

98 
46 

96 
45 

85 
48 

77 
38 

82 
39 

69 
38 

93 
41 

95 
44 

6  7 
49 

7  8 
46 

78 
50 

86 
43 

9  5 

66 

90 
45 

93 
47 

92 
59 

46 

99 
47 

97 
47 

47 

101 
44 

90,4 
47,7 

San  pafael 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
48 

75 
48 

77 

85 
59 

94 

57 

94 
63 

83 
56 

93 
54 

90 
52 

62 

80 
49 

73 
44 

80 
44 

84 

85 

49 

99 

51 

93 
59 

76 
56 

76 
52 

84 

69 
63 

90 
56 

92 
53 

92 

94 
57 

55 

96 

94 

51 

88 
54 

85,7 
53,3 

SANTA  ROiA 

MAX 
MIN 

83 
45 

83 
44 

79 
45 

60 
49 

68 
49 

100 
55 

98 
59 

87 
51 

96 
50 

94 
47 

92 
47 

81 
49 

77 
38 

61 
38 

85 
39 

91 
42 

94 
46 

89 

52 

78 
49 

79 
46 

89 
44 

97 

55 

90 
49 

97 
48 

95 
54 

97 
47 

99 
46 

98 
47 

93 
49 

98 
45 

89,6 
47,5 

See  Reference  Notas  roUowlng  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 

SEPTEMBER  1970 


Day  ol  Month 


Slalion 

1  1 

2  j 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

M  1 

15 

16  1 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

87 

86 

88 

85 

4  5 

66 
39 

80 
42 

88 
48 

87 
46 

90 
43 

95 
45 

95 
47 

95 

42 

80 
37 

69 
34 

78 
37 

62 
41 

87 
45 

67 
51 

75 
47 

71 
49 

69 
36 

80 
40 

90 
45 

86 
35 

60 
41 

93 
39 

93 
41 

93 
43 

93 
45 

92 

43 

84.7 

42,5 

iCf  TI4 

MAX 

70 

6? 

64 

74 

63 

5 1 

64 
52 

71 
56 

73 
52 

66 
48 

76 
51 

80 
49 

61 

40 

64 

38 

68 

33 

67 
42 

64 
47 

67 
44 

79 
48 

66 
52 

67 

51 

65 

40 

68 
45 

69 
46 

63 
40 

62 
41 

67 
42 

89 
47 

86 
45 

66 
43 

67 
45 

69,7 
46.6 

shelteb  cove 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

as 

83 

88 
4^ 

83 

45 

69 
52 

101 

50 

98 
56 

92 
49 

99 
49 

99 
43 

97 
42 

86 
41 

78 
36 

83 
35 

86 
36 

67 
36 

96 
39 

91 
48 

78 
45 

78 
44 

69 
41 

95 
55 

90 
44 

96 
46 

95 

52 

97 
44 

97 
43 

96 
44 

96 
44 

99 
43 

91.1 
44.3 

TRINITY            VIST*  'T 

MAX 
MIN 

63 
hB 

86 
46 

84 
48 

85 
45 

66 
38 

72 
41 

82 
51 

86 
54 

85 
51 

91 
53 

92 
53 

92 

50 

79 
42 

66 
36 

74 
36 

77 
42 

85 
45 

66 
51 

78 
48 

71 
43 

70 
39 

74 
40 

64 
45 

80 
40 

76 
42 

79 
43 

83 
44 

85 
45 

60 
47 

82 
45 

80.5 
4  5.1 

TULEL4KE 

MAX 
MIN 

HI 
37 

80 
39 

80 
36 

7! 
42 

65 
31 

70 
49 

80 
39 

78 
47 

63 
34 

86 
35 

84 
39 

61 
34 

73 
29 

66 
17 

71 
2  5 

79 
29 

84 

3  1 

62 
4  1 

65 

63 

65 

2  0 

76 
28 

77 

69 

73 
2  4 

83 

65 
27 

85 
27 

65 

83 
29 

77.0 
32.6 

UKI4" 

MAX 
MIN 

83 
47 

91 
47 

as 

5 1 

77 
5 1 

85 
44 

95 
52 

97 
52 

96 
56 

lul 
55 

102 
52 

101 
51 

93 
48 

84 

40 

64 

40 

86 
40 

94 
44 

94 
49 

64 
56 

73 
54 

76 
43 

83 
43 

97 
46 

92 
46 

97 
46 

95 
42 

96 
44 

99 
45 

97 
47 

95 
49 

96 
47 

91.! 
47.6 

uesvervulE  '>4M;fr  sT4 

MAX 
MIN 

0  7 

87 

88 
43 

66 

50 

68 
33 

78 
45 

68 
47 

89 
54 

90 
42 

95 
45 

97 
45 

96 
4  1 

79 
33 

72 
26 

78 
31 

62 
35 

87 
4  1 

69 
57 

78 
48 

71 
46 

72 
34 

79 
34 

68 
42 

66 
31 

83 
37 

85 
31 

92 
33 

94 

36 

88 
38 

89 
35 

84.7 
39.6 

WEED   FIRE  nEPlRTHE'JT 

MAX 
MIN 

VUlITS   1  :'E 

MAX 
MIN 

81 
39 

80 
38 

82 
43 

77 
47 

79 
48 

89 
45 

91 
52 

69 
48 

95 
48 

93 
45 

96 
43 

92 
40 

31 

7  8 
32 

80 
32 

8  8 
37 

8  4 
41 

8  2 
55 

44 

7  1 
38 

8  2 
35 

37 

41 

39 

33 

35 

35 

9  2 
34 

41 

94 
33 

66.2 
40.3 

WILLOW  CREEK   I  N'J 

MAX 
MIN 

90 
50 

81 
50 

88 
47 

87 

50 

73 
47 

85 
53 

90 
52 

94 
51 

91 
49 

101 
52 

101 
49 

101 
45 

82 
39 

60 
36 

83 
36 

65 
40 

90 
45 

92 

50 

80 
49 

71 
50 

77 
40 

83 
42 

92 
42 

79 
39 

86 
37 

95 
39 

94 
40 

93 
39 

88 
43 

90 
42 

87.4 
44.6 

VRfK4 

•  • 

MAX 
MIN 

85 
^9 

8! 
46 

83 
45 

8" 

46 

63 
42 

68 
4  3 

75 
49 

87 
5  1 

80 
45 

66 
46 

93 
47 

67 
43 

71 
40 

65 
31 

72 
33 

78 
39 

83 
41 

85 
47 

75 
50 

69 
43 

65 
36 

72 
39 

62 
41 

76 
33 

71 
35 

79 
36 

84 
36 

86 
37 

83 
40 

64 
40 

78,6 
41.8 

DR4IN4GE  32 

40IN  RSMf.ER  STiTID"' 

MAX 

MIN 

63 
37 

81 
34 

62 
36 

78 
37 

67 
28 

79 
42 

90 
40 

82 
40 

68 
35 

87 
36 

85 
36 

63 
30 

65 
15 

68 
15 

74 
27 

61 

30 

83 
36 

78 
36 

70 
38 

63 
32 

67 
29 

79 
29 

78 
33 

69 
23 

71 
24 

82 
2' 

88 
35 

66 
33 

84 
34 

85 

31 

78.2 
32.0 

1LTUR45  B4NCER  ST4rinN 

MAX 
MIN 

61 
J5 

81 
38 

79 
35 

60 
45 

68 
45 

72 
42 

60 
40 

81 
46 

76 
33 

63 
40 

6f> 
37 

82 
32 

63 
32 

54 

20 

65 
26 

69 
27 

80 
33 

63 
35 

83 
35 

60 
41 

62 
34 

64 
26 

76 
35 

70 
24 

60 
25 

72 
22 

83 
25 

86 
30 

66 
30 

85 
28 

75.0 
33.3 

MAX 
MIN 

85 
5« 

90 
55 

67 
56 

69 
57 

76 
52 

79 
51 

91 
51 

94 
51 

94 
62 

97 
63 

97 
64 

97 
59 

79 
46 

73 
46 

79 
48 

82 
50 

89 
53 

92 
59 

67 
55 

69 
46 

77 
46 

83 
52 

66 
55 

68 
57 

87 
52 

90 
54 

90 
58 

93 
38 

94 

59 

92 
59 

66.9 
54.4 

bERRVESS"  L^'E 

MAX 
MIN 

BLUE    CINVON   vJb  4IRPaRT 

MAX 
MIN 

75 
■)5 

74 
55 

74 
55 

58 
39 

63 
40 

77 
52 

77 
56 

76 
60 

63 
61 

82 
62 

61 
62 

72 
49 

57 
43 

62 
"•l 

70 
47 

74 
53 

76 
56 

74 
54 

57 
43 

59 
42 

68 
44 

74 

50 

71 
53 

77 

50 

76 
50 

79 
57 

80 
61 

78 
61 

78 
60 

64 
62 

73.0 
52.5 

60WM4N  D4H 

MAX 
MIN 

76 
M 

74 
49 

74 
50 

59 
42 

60 
42 

78 
45 

77 
54 

64 

57 

64 
66 

62 
54 

81 
54 

78 
50 

64 
38 

64 

36 

70 
42 

7? 
48 

77 
50 

65 

48 

58 

48 

60 
38 

64 
43 

77 

53 

71 
48 

72 
49 

76 
52 

82 
52 

81 
52 

60 
54 

78 

50 

77 
54 

73.3 
48.7 

8R4M'i4N  ISL4»4C 

MAX 
MIN 

85 

86 
56 

85 
55 

85 
57 

60 
60 

79 
62 

94 
60 

95 
62 

94 
57 

99 
54 

99 
60 

98 
53 

72 

50 

76 
52 

62 
49 

85 
49 

91 
56 

94 

60 

86 
56 

75 
57 

80 
52 

82 
53 

67 
52 

87 
63 

86 
64 

88 
54 

92 
5! 

91 
52 

92 
57 

92 
48 

87.3 
55.7 

bRPQI^S    F4RIJHJM  R4NCH 

MAX 
MIN 

VI 

1.9 

93 
46 

91 
49 

94 

60 

83 
59 

85 
55 

97 
66 

99 
56 

97 
56 

102 
52 

102 
52 

102 
55 

t.6 
46 

79 
42 

85 
43 

90 
44 

95 
47 

95 
52 

93 
56 

79 
44 

83 
49 

85 

68 

92 
46 

91 
53 

90 
63 

90 
42 

98 
43 

97 
45 

95 
47 

97 
47 

91.9 
51.1 

euR^tY 

MAX 
MIN 

61 
36 

63 
37 

82 
34 

62 
46 

74 

28 

74 
39 

63 
41 

65 
46 

85 
32 

89 
37 

68 
39 

89 
36 

74 
25 

75 
19 

73 
24 

77 
27 

83 
33 

65 
36 

78 
43 

68 
31 

67 

32 

71 
28 

64 
33 

79 
25 

70 
26 

76 
24 

81 
26 

88 
30 

66 
29 

66 
29 

79.9 
32.4 

C4NYCU  [)4H 

MAX 
MIN 

6J 
39 

82 
40 

82 
38 

62 

42 

70 
4  1 

80 
46 

84 

45 

84 
46 

64 
42 

85 
41 

87 
41 

64 
41 

76 
35 

64 

26 

70 
30 

74 
33 

61 
37 

60 
38 

75 
46 

6! 
31 

66 
32 

73 
36 

77 
36 

70 
34 

70 
31 

74 
31 

77 
33 

82 
35 

30 

35 

80 
37 

77.3 
37.3 

CENTERVULE  PH 

MAX 
MIN 

93 
52 

92 

51 

92 
49 

92 
54 

77 
53 

90 
50 

97 
62 

99 
56 

100 
5* 

101 
56 

100 
53 

85 
44 

61 
43 

86 
43 

92 
47 

93 
5  \ 

92 
47 

91 
54 

8! 
52 

92 
54 

94 
44 

93 
50 

91 
46 

95 
65 

97 
48 

99 
47 

97 
46 

100 
47 

92.8 
50.7 

CHESTER 

MAX 
MIN 

63 
35 

82 
35 

83 

37 

77 
42 

77 
33 

82 
41 

62 

42 

84 
43 

87 
39 

68 
37 

86 
37 

83 
36 

70 
34 

70 
22 

74 
27 

82 

30 

85 
34 

79 
34 

69 
46 

65 

30 

68 
34 

79 
40 

7B 
32 

75 
28 

69 
39 

81 
31 

84 
27 

85 

30 

82 
30 

82 
31 

79.0 
34.5 

CHICO  EXPERIMENT  ST4 

MAX 
MIN 

91 
52 

90 
5! 

90 
52 

88 
60 

83 
47 

95 

56 

95 
65 

95 
65 

98 
57 

98 
57 

99 
57 

96 
56 

63 
46 

83 
39 

68 
42 

88 
49 

93 
52 

90 
54 

68 
59 

80 
45 

84 
46 

94 
48 

91 
50 

89 
44 

91 
49 

95 
44 

94 
46 

95 
5 1 

91 
50 

99 
49 

91.1 
51.5 

CLiRKSoU'i; 

87 

50 

86 
51 

6! 

50 

67 

51 

80 
54 

83 
55 

94 

56 

95 

60 

92 
53 

97 
57 

97 
54 

96 
54 

72 
47 

77 
40 

81 
40 

65 
47 

90 
49 

92 
52 

86 
54 

75 
43 

60 
43 

84 

50 

86 

50 

68 
50 

88 
58 

87 
49 

91 
49 

93 
49 

93 
48 

89 
47 

87.4 
50.4 

CLF4KL4RE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

90 

92 
44 

90 
42 

91 
50 

76 
43 

83 
49 

94 

53 

96 
52 

96 
50 

98 
45 

100 
50 

96 
42 

6  5 

38 

78 
34 

82 
34 

86 
38 

92 

95 
47 

87 

55 

73 
44 

77 

82 
44 

92 
4  2 

68 
37 

68 
39 

88 
37 

94 
37 

95 
37 

94 
39 

68 
41 

68.9 
43.0 

COLFAX 

MAX 
MIN 

89 
54 

86 
55 

85 
55 

83 

51 

69 
57 

93 
52 

91 
59 

85 
57 

64 

70 
43 

73 
43 

80 
52 

87 
49 

68 
48 

87 
46 

76 
47 

63 

4  1 

76 
42 

84 
49 

86 
57 

67 
57 

88 
61 

89 
60 

91 
6 1 

92 
61 

90 
61 

93 
61 

84.6 

53.0 

C0LUS4    1  SSv 

MAX 
MIN 

91 
51 

90 
53 

90 
51 

88 
57 

84 

57 

95 

62 

96 
61 

93 
62 

98 
56 

99 
57 

9S 
55 

92 
55 

77 
45 

31 
50 

86 
45 

90 
47 

92 
51 

92 
55 

86 
55 

80 
46 

69 
48 

90 
6  1 

8P 
49 

86 
57 

60 
60 

92 
49 

92 
46 

90 
47 

88 
51 

96 
49 

90.1 
52.9 

34VtS   ?  t.SW 

MAX 
MIN 

89 
<.6 

89 
47 

68 
46 

66 
53 

62 
57 

80 
61 

95 

59 

96 
58 

95 
55 

99 

50 

100 
52 

98 
54 

82 
4  5 

78 
46 

83 
4  I 

86 

92 
47 

93 
52 

93 
52 

75 
45 

61 
47 

63 

60 

69 
46 

89 
59 

68 
6  3 

89 
52 

95 
46 

93 
48 

94 
53 

91 
50 

89. 1 
51.2 

OEER   CPEfK  FIREB'.Y 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
52 

80 
50 

60 

35 

36 

86 

82 
3'> 

66 
34 

87 

32 

65 
44 

75 
44 

74 
50 

78 
54 

62 

39 

65 
38 

79 
50 

75 
50 

77 
48 

84 
45 

84 
55 

64 

58 

83 
56 

79.3 
45.6 

HE  S'BlA 

MAX 

MIN 

84 
59 

64 

50 

64 
47 

83 
50 

75 
42 

87 
51 

88 
54 

91 
54 

90 
53 

90 
54 

90 
53 

77 
4  1 

71 
4  I 

76 
39 

83 
46 

67 

50 

86 
56 

79 
52 

70 
42 

78 
44 

87 
47 

85 
46 

65 
46 

86 
53 

88 
46 

68 
48 

68 
49 

87 
49 

92 
52 

64.7 
48.6 

006BIN5  1  S 

MAX 
MIN 

89 
50 

89 
48 

88 
48 

61 
54 

79 
43 

92 
51 

92 
56 

92 
32 

87 
52 

96 
53 

64 

5  1 

V2 
43 

71 
42 

81 

40 

88 
45 

91 
47 

86 
49 

78 
54 

7! 
42 

8? 
44 

86 
52 

85 

46 

85 
46 

90 
63 

91 
46 

92 
46 

95 
46 

91 
48 

95 
46 

86.4 
48.4 

DOWNIEVUlE  R4^iCER  ST4 

MAX 
MIN 

63 
44 

84 
42 

82 
42 

83 
4-^ 

66 

40 

75 
42 

88 
44 

84 
49 

86 
46 

90 
45 

90 
44 

69 
44 

81 
40 

66 
33 

71 
34 

81 
36 

62 
40 

65 
41 

80 
41 

70 
36 

66 
36 

75 
38 

65 
40 

65 
39 

82 
40 

84 
38 

82 
40 

67 
36 

86 
40 

86 
41 

61.1 
40.6 

E4ST  P4P<  »E5E»V1IR 

MAX 
MIN 

87 
53 

66 
50 

86 
50 

8U 
55 

76 
57 

82 
57 

93 
59 

91 
56 

90 
55 

96 
55 

95 

53 

96 
52 

87 
45 

74 
41 

76 
40 

84 
46 

88 
50 

89 
53 

89 
53 

76 
44 

75 
44 

80 
52 

90 
46 

67 

50 

84 
57 

86 
43 

93 
46 

92 
46 

91 
49 

92 

50 

86,6 
So. 2 

P4IRFIfL"   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

84 

54 

67 
54 

6? 
52 

85 

59 

79 
59 

84 

63 

97 

60 

96 
57 

89 
57 

98 
55 

98 
51 

95 

50 

90 
44 

77 
46 

82 
50 

87 
52 

92 
50 

94 
55 

66 

50 

77 
46 

80 
55 

85 

52 

69 
54 

89 
59 

92 

50 

88 
52 

95 
51 

94 
54 

94 
54 

93 
56 

86,6 
53.4 

FOLSL-K  ur.M 

MAX 
MIN 

91 
54 

90 
55 

6« 
54 

89 
57 

8C 
54 

83 
54 

95 

62 

97 
64 

96 
65 

99   100  100 
63     61  57 
Seo  Rcforancc  N 

76     76  82 
49      47  48 

otoB  ToUowlng  Stall 

65 
53 
on  Index 

90 
57 

94 
57 

90 
55 

72 
53 

86 
49 

85 
52 

68 

90 
56 

88 
52 

90 
55 

92 
61 

9! 
62 

95 
65 

92 
58 

88,9 
56,3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

GEORGETOWN  P4NCER  ST4 

MAX 

85 

86 

8! 

85 

69 

T 

88 

69 

6? 

94 

95 

9; 

62 

68 

7* 

79 

64 

86 

84 

6  5 

7  ( 

78 

83 

9  1 

69 

63.7 

MIN 

56 

54 

56 

49 

41 

5; 

58 

59 

6C 

60 

60 

56 

40 

43 

46 

53 

59 

56 

50 

40 

46 

52 

55 

5' 

59 

51 

58 

60 

57 

53.3 

GRISS   V4LLEV   NO  2 

MAX 

8". 

86 

8! 

84 

68 

7f 

89 

68 

86 

i  93 

95 

94 

60 

69 

7! 

80 

85 

87 

8 1 

63 

7  3 

62 

8? 

9  1 

9 1 

63.6 

MIN 

50 

49 

4? 

50 

42 

5! 

i  ^° 

58 

55 

55 

54 

45 

42 

41 

42 

47 

51 

50 

42 

44 

46 

48 

4( 

48 

47 

4< 

46 

50 

49 

48.7 

HAT   CRPEK    PH   NC  1 

MAX 

65 

86 

8! 

67 

72 

8: 

86 

88 

86 

91 

92 

91 

75 

64 

74 

78 

87 

88 

8  1 

72 

69 

73 

6  5 

79 

87 

82.1 

MIN 

39 

40 

37 

5  1 

31 

46 

43 

48 

38 

40 

37 

32 

22 

27 

30 

35 

38 

46 

33 

35 

32 

36 

29 

34 

26 

27 

31 

31 

31 

35.4 

JESS  V4LLEV 

MAX 

80 

77 

7? 

7! 

62 

71 

78 

75 

82 

83 

80 

74 

61 

63 

70 

79 

77 

75 

67 

65 

64 

74 

67 

65 

78 

73.9 

MIN 

41 

39 

29 

47 

38 

44 

i- 

45 

40 

36 

27 

19 

35 

34 

36 

41 

43 

37 

29 

29 

38 

29 

29 

39 

34 

38 

40 

37 

35.8 

L4KEP0RT 

MAX 

92 

90 

90 

85 

63 

9r 

96 

95 

9? 

95 

100 

97 

80 

83 

62 

94 

99 

9? 

82 

77 

69 

68 

67 

96 

89.5 

MIN 

48 

45 

49 

40 

5r 

57 

54 

54 

50 

49 

48 

39 

39 

3? 

43 

47 

52 

48 

42 

42 

46 

47 

46 

43 

42 

4- 

44 

45 

45 

46.3 

LAKESHORE 

MAX 

91 

92 

90 

83 

62 

93 

93 

93 

91 

97 

100 

67 

74 

80 

68 

92 

90 

87 

7  8 

97 

69.2 

MIN 

50 

55 

51 

50 

45 

45 

62 

56 

55 

57 

63 

50 

39 

40 

48 

50 

54 

61 

41 

52 

50 

48 

5( 

62 

50 

46 

45 

47 

49 

51.1 

LAKE  SP4ULDING 

MAX 

77 

76 

76 

71 

63 

79 

8' 

84 

82 

77 

65 

65 

71 

76 

7^ 

75 

68 

6  I 

62 

77 

7  ; 

78 

82 

75.2 

MIN 

39 

38 

39 

39 

39 

43 

43 

4? 

34 

34 

30 

40 

40 

38 

50 

29 

32 

44 

38 

37 

49 

54 

4; 

41 

40 

40 

40.3 

LAKE   SPAUlDINC  dam 

MAX 

76 

75 

75 

73 

63 

79 

63 

83 

81 

80 

69 

64 

7 ; 

75 

74 

70 

60 

63 

76 

8 1 

74.9 

MIN 

^8 

45 

47 

39 

47 

54 

51 

49 

49 

42 

38 

39 

46 

48 

47 

39 

39 

52 

45 

4! 

49 

51 

51 

50 

46 

49 

46,  5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

76 

76 

73 

76 

51 

58 

69 

76 

7; 

63 

61 

60 

70 

52 

63 

68 

7  s 

77 

72 

56 

5  6 

6 1 

7  2 

70 

76 

61 

78 

76 

70.7 

MIN 

AO 

41 

41 

32 

3B 

45 

47 

43 

45 

41 

30 

30 

33 

36 

42 

41 

42 

30 

30 

37 

38 

39 

44 

38 

40 

43 

40 

42 

39.1 

HARKLEV  COVE 

MAX 

88 

90 

86 

69 

78 

82 

94 

95 

95 

98 

98 

98 

74 

75 

80 

67 

90 

94 

67 

76 

79 

8  3 

68 

86 

89 

6  5 

91 

90 

91 

67.6 

MIN 

5? 

50 

51 

57 

59 

65 

56 

53 

53 

52 

43 

43 

45 

48 

50 

53 

54 

50 

50 

52 

49 

50 

55 

47 

48 

49 

50 

51 

51.6 

MAPVSVILLE 

MAX 

9? 

94 

90 

93 

80 

87 

96 

98 

96 

100 

101 

101 

83 

79 

83 

87 

92 

94 

93 

77 

83 

85 

9  \ 

92 

87 

90 

94 

95 

90 

90.6 

57 

58 

56 

55 

60 

65 

65 

62 

61 

62 

59 

52 

48 

49 

51 

55 

60 

58 

56 

62 

59 

55 

61 

60 

55 

53 

54 

56 

54 

56,9 

HC  CLDun 

MAX 

80 

83 

83 

82 

64 

7? 

80 

85 

63 

68 

90 

69 

75 

65 

73 

77 

83 

64 

78 

77 

70 

73 

8  3 

79 

^, 

7  8 

60 

88 

84 

84 

79.5 

39 

41 

38 

30 

40 

44 

46 

42 

42 

45 

36 

26 

25 

26 

34 

37 

40 

44 

45 

31 

35 

38 

29 

39 

32 

35 

34 

35 

37 

36.9 

MINERAL 

MAX 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

75 

76 

80 

7S 

78 

69 

57 

62 

67 

73 

76 

75 

58 

57 

63 

75 

70 

70 

69 

7  8 

79 

76 

79 

71.8 

37 

38 

37 

33 

38 

44 

44 

45 

40 

40 

40 

32 

25 

25 

35 

38 

39 

41 

28 

28 

36 

35 

32 

38 

38 

36 

39 

37 

38 

36.5 

MOUNT    5HASTA    WR  CITY 

MAX 

82 

78 

82 

5fl 

61 

73 

64 

75 

87 

69 

63 

67 

56 

68 

72 

8 1 

8  1 

76 

64 

64 

66 

77 

70 

79 

79 

82 

80 

74.9 

43 

49 

43 

43 

52 

51 

47 

40 

46 

52 

44 

36 

28 

35 

39 

43 

48 

4* 

36 

39 

37 

47 

36 

31 

37 

38 

45 

42 

43 

42.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

83 

84 

82 

84 

68 

73 

83 

85 

66 

69 

90 

88 

8 1 

66 

7 1 

76 

79 

64 

6  2 

6  5 

68 

76 

78 

62 

79.7 

44 

42 

42 

35 

36 

47 

50 

46 

46 

45 

45 

40 

33 

33 

33 

38 

"•l 

42 

35 

35 

36 

40 

38 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

40.0 

orland 

MAX 

90 

93 

90 

91 

81 

67 

96 

95 

95 

99 

99 

100 

68 

79 

84 

69 

9 1 

93 

90 

75 

60 

6  9 

9  5 

91 

92 

90,3 

MIN 

54 

53 

53 

56 

58 

63 

68 

60 

64 

58 

60 

57 

47 

58 

47 

50 

59 

54 

57 

48 

54 

64 

53 

57 

64 

58 

49 

50 

52 

52 

55,8 

DRDVlLLE 

MAX 

90 

92 

90 

91 

81 

85 

96 

96 

95 

99 

100 

101 

65 

77 

62 

87 

9 1 

94 

9  1 

75 

80 

66 

9 1 

90 

69 

92 

94 

94 

92 

90,0 

MIN 

57 

56 

57 

49 

63 

67 

65 

63 

63 

63 

61 

51 

47 

49 

55 

58 

60 

60 

51 

52 

62 

57 

56 

54 

53 

54 

56 

56 

54 

57.0 

PARADISE 

MAX 

81 

86 

64 

6! 

75 

79 

69 

87 

86 

92 

92 

93 

79 

71 

74 

8  1 

84 

67 

63 

67 

70 

9 1 

69 

83 

8  5 

90 

6  6 

87 

90 

89 

63.6 

MIN 

58 

60 

57 

57 

49 

55 

65 

63 

67 

70 

66 

63 

43 

50 

50 

50 

63 

64 

56 

51 

54 

59 

59 

61 

64 

65 

61 

63 

65 

62 

59.2 

PL4CERVI LLE 

MAX 

86 

8" 

85 

67 

72 

79 

89 

9  1 

92 

95 

95 

95 

65 

70 

75 

79 

86 

90 

87 

65 

72 

83 

63 

84 

64 

66 

89 

90 

91 

69 

84.7 

MIN 

50 

49 

49 

52 

51 

55 

57 

52 

55 

53 

41 

40 

41 

45 

50 

49 

55 

40 

43 

46 

48 

48 

51 

47 

47 

49 

50 

49 

49.0 

PLACtRvlLLE  IPG 

MAX 

68 

90 

86 

86 

74 

85 

90 

91 

95 

95 

95 

88 

69 

74 

76 

85 

69 

88 

81 

73 

79 

84 

84 

6  5 

86 

87 

90 

9  2 

69 

91 

85,6 

MIN 

58 

59 

59 

49 

61 

62 

63 

67 

67 

68 

63 

45 

49 

52 

55 

61 

61 

59 

49 

49 

56 

59 

58 

63 

63 

62 

62 

67 

64 

58,8 

PLATIN4 

MAX 

88 

88 

89 

80 

63 

85 

64 

64 

85 

86 

85 

85 

79 

79 

84 

87 

87 

86 

85 

64 

6 1 

91 

91 

86 

82 

66 

87 

8  5 

9  1 

93 

85,5 

4! 

56 

50 

47 

48 

50 

51 

46 

43 

42 

46 

39 

43 

46 

47 

58 

47 

46 

43 

40 

48 

37 

34 

38 

40 

41 

38 

43 

49.1 

POPTaLA 

MAX 

84 

83 

89 

79 

72 

74 

86 

83 

67 

85 

84 

78 

76 

73 

73 

64 

82 

88 

80 

76 

74 

76 

79 

73 

62 

79.8 

33 

30 

30 

42 

33 

33 

34 

35 

30 

32 

33 

33 

30 

22 

25 

29 

28 

27 

30 

26 

23 

22 

31 

25 

30 

29.8 

QUINCY 

MAX 

90 

88 

98 

87 

71 

76 

90 

88 

92 

97 

93 

94 

83 

72 

79 

8  1 

92 

66 

83 

70 

73 

79 

90 

87 

86 

82 

93 

93 

9  1 

97 

65.9 

33 

32 

33 

43 

32 

40 

43 

43 

39 

36 

33 

36 

33 

24 

25 

28 

3? 

32 

49 

29 

29 

30 

31 

26 

27 

23 

25 

29 

28 

28 

32.4 

RED  BLUFF  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

94 

82 

86 

95 

94 

94 

103 

103 

104 

92 

78 

83 

90 

93 

95 

90 

80 

93 

86 

97 

92 

65 

9? 

97 

95 

92 

92 

1 00 

91.8 

MIN 

58 

59 

57 

60 

57 

65 

65 

66 

68 

65 

62 

61 

51 

51 

52 

54 

60 

60 

62 

54 

60 

62 

57 

65 

62 

57 

54 

53 

57 

57 

59.0 

REDDING   FIRE   STA  NO  2 

MAX 

93 

94 

93 

91 

87 

96 

96 

95 

101 

99 

102 

1 00 

90 

63 

69 

92 

93 

93 

67 

79 

85 

96 

97 

92 

9  2 

97 

97 

94 

9  1 

99 

93.2 

MIN 

62 

65 

60 

6  1 

54 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

56 

56 

54 

63 

63 

60 

64 

54 

58 

64 

60 

58 

61 

58 

61 

61 

63 

65 

61.1 

RDCKL IN 

MAX 

92 

99 

89 

93 

82 

83 

95 

100 

98 

102 

99 

100 

78 

78 

82 

65 

92 

96 

93 

75 

82 

86 

90 

91 

68 

91 

94 

94 

94 

95 

90,4 

MIN 

52 

50 

48 

54 

52 

51 

58 

64 

56 

55 

55 

61 

49 

'40 

43 

49 

50 

54 

59 

49 

43 

45 

49 

45 

49 

48 

49 

52 

51 

48 

50.5 

SACRAMENTO    KB  AIRPORT 

MAX 

92 

86 

90 

82 

66 

97 

98 

96 

99 

101 

100 

7! 

78 

83 

68 

91 

99 

92 

77 

61 

86 

90 

91 

9  1 

91 

94 

94 

95 

92 

99 

90.4 

MIN 

54 

54 

53 

5  6 

60 

60 

66 

64 

59 

60 

57 

54 

46 

43 

49 

51 

54 

61 

55 

50 

51 

53 

54 

60 

56 

56 

53 

54 

54 

54 

59.1 

SACRAMENTO   HB  CITY 

MAX 

90 

69 

90 

83 

62 

94 

100 

95 

100 

100 

101 

74 

78 

85 

87 

94 

99 

90 

78 

92 

64 

90 

90 

87 

69 

97 

97 

94 

9  1 

96 

90.  1 

MIN 

56 

56 

55 

5  7 

56 

60 

69 

65 

63 

63 

62 

5! 

50 

50 

52 

57 

60 

61 

58 

53 

52 

59 

58 

59 

58 

56 

56 

60 

61 

58 

59.0 

SHASTA  DAM 

MAX 

88 

90 

90 

88 

7  1 

79 

68 

91 

92 

97 

95 

97 

64 

74 

8 1 

63 

90 

91 

64 

60 

75 

8  1 

69 

83 

79 

69 

90 

91 

84 

67 

89.9 

MIN 

62 

64 

64 

6  1 

55 

58 

68 

68 

70 

66 

67 

66 

57 

55 

56 

58 

62 

63 

62 

55 

55 

58 

62 

59 

59 

60 

62 

60 

51 

61 

60,8 

S IFRRA  CITY 

MAX 

84 

82 

83 

76 

68 

82 

85 

65 

90 

69 

67 

82 

66 

7 1 

76 

6  3 

8  5 

80 

73 

67 

70 

63 

78 

77 

77 

89 

67 

86 

86 

87 

80,5 

MIN 

43 

40 

43 

4  1 

39 

42 

50 

46 

53 

45 

48 

43 

34 

36 

35 

42 

42 

41 

52 

31 

32 

52 

41 

44 

50 

52 

46 

49 

45 

47 

43.3 

sierpaville  ranger  sta 

MAX 

79 

6 1 

6 1 

80 

64 

64 

78 

80 

80 

86 

65 

64 

75 

63 

69 

7  \ 

80 

61 

79 

63 

63 

68 

75 

76 

70 

75 

60 

80 

84 

83 

75,8 

MIN 

33 

32 

33 

36 

34 

41 

43 

47 

38 

35 

35 

36 

32 

23 

28 

28 

34 

36 

50 

26 

29 

30 

31 

29 

26 

26 

28 

31 

30 

31 

33.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

90 

89 

90 

90 

63 

95 

95 

94 

98 

97 

98 

94 

65 

60 

67 

90 

90 

69 

89 

77 

63 

93 

9? 

86 

88 

94 

93 

92 

91 

98 

90.4 

MIN 

55 

54 

54 

6 1 

59 

58 

63 

59 

59 

59 

59 

54 

48 

47 

46 

52 

59 

56 

59 

49 

49 

59 

51 

48 

60 

48 

51 

52 

55 

54 

54.4 

strawberry  valley 

MAX 

bO 

80 

80 

79 

73 

82 

82 

82 

67 

86 

87 

75 

65 

69 

75 

60 

80 

77 

67 

66 

72 

63 

78 

80 

64 

66 

89 

6  5 

84 

67 

79.2 

MIN 

4! 

43 

43 

3  3 

41 

45 

51 

50 

5  1 

48 

46 

48 

37 

38 

34 

44 

44 

45 

52 

39 

38 

49 

42 

44 

51 

46 

44 

45 

45 

48 

44.  2 

Twin  lakes 

MAX 

65 

64 

65 

64 

50 

68 

67 

66 

72 

70 

69 

67 

56 

52 

59 

64 

66 

65 

58 

50 

52 

64 

6  I 

66 

64 

71 

70 

66 

66 

68 

63,6 

MIN 

42 

38 

36 

3  1 

31 

39 

42 

44 

44 

44 

40 

45 

27 

23 

28 

32 

36 

40 

27 

26 

28 

40 

33 

30 

35 

38 

39 

36 

35 

38 

35.5 

VACAVILLE 

MAX 

89 

86 

89 

87 

6  3 

95 

96 

93 

98 

99 

98 

96 

79 

82 

86 

9 1 

93 

92 

81 

8 1 

66 

90 

68 

90 

68 

99 

94 

9  3 

93 

99 

90,5 

MIN 

48 

47 

47 

5  3 

58 

64 

62 

58 

55 

52 

52 

59 

42 

50 

42 

47 

47 

54 

51 

46 

46 

60 

47 

56 

67 

48 

47 

48 

48 

53 

51.8 

VOLT*  POWER  HOUSE 

MAX 

87 

86 

87 

87 

79 

89 

69 

9  1 

95 

95 

95 

94 

8  2 

77 

8 1 

86 

89 

68 

81 

74 

60 

90 

89 

66 

69 

92 

92 

90 

90 

94 

67.4 

MIN 

57 

56 

54 

52 

44 

58 

58 

58 

59 

62 

64 

58 

49 

50 

48 

57 

58 

56 

53 

42 

52 

50 

51 

60 

46 

56 

56 

57 

58 

56 

54.6 

WHISKEVTOWN  PES 

MAX 

89 

92 

9  1 

91 

77 

64 

92 

93 

93 

96 

98 

98 

67 

73 

80 

65 

90 

90 

87 

80 

78 

82 

94 

86 

80 

68 

90 

93 

66 

69 

87,9 

MIN 

59 

63 

60 

58 

52 

60 

58 

65 

63 

64 

64 

62 

51 

41 

51 

51 

55 

59 

60 

53 

52 

55 

57 

52 

53 

53 

54 

56 

58 

62 

56.7 

WILLIAMS 

MAX 

90 

91 

68 

91 

60 

84 

95 

94 

93 

98 

98 

98 

67 

77 

61 

66 

90 

92 

92 

76 

80 

64 

90 

89 

66 

89 

94 

93 

92 

69 

68.9 

MIN 

53 

53 

53 

54 

55 

62 

64 

60 

60 

59 

59 

56 

49 

49 

48 

48 

51 

55 

54 

50 

50 

52 

51 

51 

59 

57 

52 

55 

56 

55 

54.3 

WILLOWS 

MAX 

89 

90 

86 

89 

82 

67 

96 

96 

94 

96 

97 

97 

67 

79 

63 

89 

69 

90 

91 

73 

79 

85 

95 

90 

67 

90 

94 

93 

93 

92 

69.3 

MIN 

53 

5? 

51 

5? 

58 

63 

64 

62 

59 

58 

58 

54 

46 

56 

45 

49 

53 

54 

53 

47 

51 

62 

50 

59 

62 

52 

47 

90 

51 

50 

54.0 

See  Relerence  Notes  FoUowtcg  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIP0RNI4 

SEPTEMBSR  1970 


Station 

Day  ol  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

-1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

90 

90 

90 

90 

85 

96 

95 

93 

97 

96 

96 

96 

66 

82 

88 

90 

91 

92 

92 

78 

65 

95 

95 

90 

91 

96 

96 

93 

93 

98 

91.6 

MIH 

55 

J5 

54 

49 

61 

67 

67 

68 

62 

59 

61 

58 

49 

60 

46 

52 

57 

57 

56 

52 

55 

55 

55 

63 

64 

58 

50 

53 

56 

54 

56.9 

MAX 

9? 

93 

89 

91 

82 

85 

97 

97 

96 

100 

100 

99 

60 

79 

85 

90 

94 

95 

92 

78 

83 

81 

91 

89 

91 

90 

96 

95 

95 

93 

90.6 

MIN 

53 

53 

52 

60 

59 

64 

67 

63 

60 

56 

58 

55 

49 

52 

48 

52 

53 

56 

60 

50 

52 

69 

52 

59 

50 

53 

51 

53 

54 

55 

55,6 

MAX 

90 

92 

90 

9? 

81 

84 

95 

97 

97 

100 

99 

101 

84 

78 

64 

87 

93 

94 

93 

77 

62 

85 

89 

90 

88 

89 

94 

95 

93 

92 

90,2 

MIN 

50 

50 

49 

56 

58 

63 

61 

60 

61 

55 

56 

54 

49 

52 

46 

49 

53 

54 

55 

47 

50 

63 

51 

59 

63 

56 

53 

51 

54 

53 

54.3 

NDRThfaST  I'JTFHIOf' 

BASINS  03 

BOCA 

83 

81 

81 

80 

62 

61 

78 

82 

81 

66 

85 

85 

75 

64 

69 

70 

80 

81 

75 

65 

63 

63 

74 

75 

71 

65 

77 

82 

82 

82 

75.3 

MIN 

29 

27 

27 

35 

32 

33 

36 

35 

31 

31 

29 

2» 

16 

20 

21 

21 

29 

26 

23 

18 

26 

26 

23 

23 

20 

19 

19 

22 

23 

24 

25.7 

BDDIE 

77 

74 

78 

71 

61 

67 

76 

77 

79 

77 

60 

69 

59 

61 

59 

64 

69 

70 

70 

59 

54 

67 

69 

69 

71 

73 

75 

71 

73 

70 

69,7 

MIN 

25 

35 

23 

35 

28 

35 

28 

27 

28 

31 

29 

27 

46 

19 

13 

13 

12 

12 

11 

12 

29 

12 

18 

11 

9 

10 

14 

15 

14 

17 

21,3 

82 

79 

81 

76 

56 

72 

82 

81 

81 

83 

63 

75 

68 

64 

65 

76 

80 

75 

69 

65 

68 

71 

76 

71 

69 

77 

80 

80 

78 

76 

74,6 

MIN 

25 

26 

28 

40 

34 

27 

31 

34 

27 

30 

28 

31 

41 

12 

15 

16 

21 

23 

40 

19 

22 

16 

16 

18 

11 

11 

14 

16 

18 

1  8 

23,6 

C  E  PA**  V  I  L  L  E 

83 

82 

80 

82 

60 

65 

7; 

77 

78 

80 

86 

82 

62 

54 

64 

69 

78 

84 

80 

59 

60 

64 

76 

70 

59 

68 

78 

83 

84 

73,1 

MIN 

•,i 

47 

44 

47 

35 

40 

47 

40 

41 

43 

47 

44 

32 

24 

29 

38 

36 

43 

32 

37 

39 

33 

39 

33 

25 

33 

33 

36 

43 

38,  1 

DONNfR  MFMGRIAI. 

MAX 

7* 

78 

76 

76 

59 

58 

75 

77 

77 

84 

81 

80 

70 

59 

65 

67 

77 

77 

72 

58 

58 

60 

71 

71 

69 

67 

77 

82 

79 

79 

71.7 

MIN 

30 

30 

29 

35 

28 

31 

38 

37 

34 

3' 

31 

34 

31 

23 

24 

25 

29 

31 

35 

23 

24 

27 

27 

26 

24 

18 

24 

25 

27 

29.7 

ODVlE   *  SSc 

MAX 

86 

82 

85 

65 

76 

65 

85 

84 

88 

85 

80 

76 

64 

70 

79 

86 

62 

75 

69 

67 

75 

76 

70 

68 

79 

83 

64 

83 

64 

79.2 

MIN 

38 

36 

40 

43 

40 

47 

48 

52 

44 

4' 

46 

42 

39 

27 

32 

33 

40 

43 

42 

34 

39 

30 

36 

33 

28 

33 

35 

36 

40 

38.7 

pl^mINo  fiSh  and  G^'ME 

MAX 

85 

83 

84 

81 

70 

81 

87 

87 

85 

90 

66 

75 

65 

72 

90 

86 

84 

77 

69 

70 

75 

79 

75 

70 

79 

60 

83 

96 

85 

79.6 

MIN 

<iO 

40 

42 

5n 

32 

47 

46 

48 

42 

40 

41 

40 

24 

34 

32 

38 

37 

50 

32 

43 

34 

34 

33 

33 

29 

28 

34 

35 

36 

37.7 

MAX 

83 

82 

83 

74 

68 

79 

83 

62 

80 

86 

82 

75 

70 

69 

74 

82 

64 

76 

71 

68 

65 

79 

76 

62 

72 

61 

84 

85 

90 

86 

77,7 

MIN 

39 

40 

38 

43 

33 

52 

42 

38 

33 

39 

40 

32 

20 

17 

20 

32 

38 

43 

43 

42 

32 

30 

39 

23 

23 

28 

30 

30 

31 

34.1 

f-lQUiQ  LAKE 

MAX 

86 

88 

84 

74 

64 

74 

82 

85 

84 

67 

7" 

77 

69 

67 

69 

76 

80 

78 

70 

70 

70 

71 

78 

77 

68 

74 

81 

79 

79 

78 

76,6 

MIN 

42 

42 

43 

47 

37 

36 

46 

47 

46 

46 

44 

49 

55 

27 

33 

35 

38 

40 

52 

34 

35 

33 

35 

35 

30 

34 

35 

36 

37 

38 

39.5 

SOHl'J   V4L  EY 
OULJ   V4H.  (■ 

7t 

7» 

75 

77 

59 

59 

75 

79 

77 

85 

82 

81 

72 

67 

68 

70 

79 

77 

71 

60 

61 

58 

61 

72 

72 

65 

75 

82 

81 

79 

72.4 

MIN 

J5 

33 

33 

33 

3? 

33 

36 

41 

36 

38 

33 

31 

32 

23 

26 

27 

29 

34 

36 

23 

24 

24 

30 

27 

29 

25 

29 

29 

31 

30,7 

SUSiNVlLLE  AlftPG^T 

MAX 

85 

89 

65 

62 

70 

79 

83 

87 

81 

90 

88 

80 

64 

65 

72 

77 

83 

81 

73 

68 

66 

72 

79 

66 

66 

74 

79 

84 

86 

86 

77.4 

MIN 

37 

42 

42 

47 

34 

50 

45 

61 

39 

43 

44 

43 

40 

22 

33 

33 

39 

36 

51 

35 

40 

32 

38 

29 

27 

29 

28 

33 

36 

42 

38,3 

TiHDE  riTy 

7<. 

76 

75 

76 

60 

54 

66 

76 

76 

76 

79 

79 

70 

59 

62 

60 

69 

75 

72 

59 

59 

54 

63 

70 

61 

60 

61 

66 

67 

68 

67,4 

MIN 

40 

40 

40 

42 

32 

32 

41 

44 

43 

43 

40 

41 

39 

30 

32 

34 

36 

39 

39 

29 

30 

25 

3! 

35 

27 

27 

29 

36 

36 

36 

35,7 

TAHOfc    VflLtEV   F4A  AP 

MAX 

77 

76 

76 

72 

55 

70 

78 

77 

81 

81 

81 

77 

64 

63 

62 

71 

77 

73 

69 

59 

58 

6! 

71 

67 

63 

70 

74 

74 

72 

75 

70,9 

MIN 

34 

34 

31 

40 

33 

32 

38 

40 

35 

36 

32 

36 

29 

22 

26 

24 

31 

29 

51 

23 

25 

27 

27 

28 

22 

24 

27 

26 

28 

29 

30,6 

TBBMJ 

MAX 

82 

79 

82 

67 

65 

75 

61 

79 

83 

86 

63 

71 

57 

66 

69 

79 

92 

77 

64 

62 

64 

75 

71 

65 

64 

74 

80 

64 

83 

84 

74,4 

MIN 

31 

31 

34 

40 

34 

43 

33 

41 

39 

32 

44 

32 

25 

14 

23 

24 

32 

36 

44 

26 

29 

28 

34 

21 

29 

35 

27 

25 

28 

29 

31,4 

TBUCEE  «4NG£R  ST4ri3N 

MAX 

76 

77 

76 

77 

58 

58 

75 

79 

78 

65 

82 

81 

73 

60 

66 

67 

78 

79 

72 

62 

60 

62 

72 

73 

73 

69 

76 

84 

80 

60 

72,9 

MIN 

31 

30 

30 

45 

31 

33 

38 

40 

34 

35 

31 

36 

32 

23 

25 

26 

31 

34 

48 

24 

26 

28 

29 

26 

26 

24 

26 

29 

29 

30.9 

WQPOFQROS 

MAX 

83 

61 

63 

77 

60 

69 

84 

82 

77 

86 

66 

77 

73 

66 

66 

74 

82 

77 

67 

64 

61 

66 

75 

69 

62 

71 

76 

79 

79 

78 

74,4 

MIN 

50 

51 

48 

34 

30 

36 

44 

52 

48 

54 

53 

56 

41 

34 

38 

40 

40 

50 

53 

48 

34 

34 

45 

40 

31 

41 

44 

47 

46 

49 

43.7 

CENTRAL  C04ST 

DR4tN4GE  04 

AVIL4  REACH 

MAX 

61 

69 

63 

71 

84 

93 

6P 

67 

65 

69 

70 

69 

65 

70 

91 

69 

76 

61 

63 

66 

90 

81 

60 

65 

63 

85 

102 

70 

73.4 

MIN 

49 

48 

49 

49 

44 

58 

52 

51 

50 

49 

51 

50 

53 

41 

48 

47 

46 

47 

49 

45 

58 

59 

50 

51 

46 

50 

60 

60 

50,3 

BEN  I.QMTIO  Nn  3 

MAX 

83 

78 

74 

74 

63 

95 

89 

93 

93 

95 

89 

74 

70 

83 

85 

94 

95 

91 

74 

80 

65 

92 

90 

94 

95 

99 

100 

97 

90 

99 

87,8 

MIN 

44 

44 

46 

49 

53 

59 

64 

53 

48 

48 

50 

44 

42 

35 

37 

41 

49 

49 

49 

45 

44 

46 

46 

48 

45 

60 

52 

51 

49 

48 

47,9 

BERKELEY 

MAX 

70 

67 

67 

72 

79 

87 

82 

72 

80 

77 

73 

66 

66 

75 

73 

77 

84 

73 

67 

69 

78 

89 

76 

87 

68 

91 

94 

90 

86 

77 

77,7 

MIN 

53 

53 

54 

54 

56 

60 

62 

56 

55 

54 

51 

51 

51 

49 

51 

52 

55 

59 

55 

53 

52 

62 

59 

56 

61 

63 

64 

64 

63 

5  8 

56,1 

tUBLlNGAME 

MAX 

69 

70 

75 

73 

74 

86 

87 

89 

86 

86 

64 

69 

70 

79 

77 

76 

89 

79 

79 

78 

79 

68 

66 

88 

89 

90 

68 

93 

79 

79 

61.1 

MIN 

49 

51 

49 

55 

46 

55 

58 

55 

52 

51 

48 

46 

47 

4! 

46 

47 

50 

57 

59 

59 

48 

53 

59 

51 

53 

54 

49 

55 

55 

54 

51.9 

carhel  valley 

MAX 

73 

71 

68 

68 

80 

93 

91 

85 

82 

88 

61 

75 

68 

80 

76 

89 

90 

87 

78 

73 

84 

94 

83 

88 

92 

98 

99 

98 

88 

95 

63.9 

MIN 

40 

43 

40 

47 

41 

50 

58 

50 

46 

48 

40 

38 

36 

35 

48 

46 

52 

50 

45 

40 

39 

47 

51 

43 

49 

55 

56 

56 

53 

53 

46.7 

CROCKETT 

MAX 

85 

86 

64 

65 

64 

90 

92 

92 

93 

95 

9^ 

69 

69 

82 

85 

63 

85 

90 

90 

77 

83 

90 

90 

66 

91 

89 

97 

94 

88 

80 

87.3 

MIN 

51 

52 

52 

54 

56 

58 

60 

57 

54 

5) 

52 

52 

49 

47 

47 

51 

51 

55 

54 

54 

49 

54 

55 

54 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

53.2 

GU'itOV 

MAX 

65 

85 

81 

80 

74 

81 

93 

92 

95 

98 

97 

93 

67 

71 

81 

84 

90 

94 

68 

75 

79 

83 

91 

90 

93 

95 

95 

99 

99 

90 

87.2 

MIN 

48 

46 

47 

53 

45 

46 

59 

55 

51 

52 

49 

40 

46 

41 

46 

43 

52 

49 

51 

46 

47 

47 

47 

47 

45 

49 

49 

49 

50 

49 

49.4 

HALP    wnON  BAY 

MAX 

63 

64 

70 

70 

73 

74 

70 

64 

61 

61 

60 

63 

64 

63 

65 

63 

65 

70 

65 

67 

74 

66 

60 

76 

63 

90 

82 

75 

75 

74 

70.3 

MIN 

47 

46 

47 

45 

43 

46 

48 

50 

48 

47 

46 

45 

46 

42 

42 

43 

42 

40 

46 

49 

47 

47 

46 

49 

50 

52 

49 

50 

45 

47 

46,3 

hdllister  I  sn 

MAX 

79 

75 

74 

72 

63 

85 

92 

89 

91 

69 

88 

61 

79 

82 

81 

83 

91 

83 

82 

92 

94 

93 

89 

94 

93 

1 00 

103 

103 

90 

93 

67,4 

MIN 

42 

44 

39 

41 

41 

52 

54 

45 

44 

44 

43 

41 

41 

38 

32 

31 

42 

39 

44 

41 

43 

40 

40 

41 

36 

41 

41 

41 

43 

4  1 

41,6 

KING  CITY 

MAX 

60 

76 

77 

81 

81 

91 

94 

93 

96 

93 

63 

73 

6n 

81 

89 

97 

91 

86 

80 

83 

92 

92 

91 

94 

95 

96 

96 

95 

92 

67.8 

MIN 

45 

46 

46 

40 

42 

45 

53 

50 

48 

47 

43 

43 

35 

37 

39 

44 

43 

50 

47 

50 

45 

46 

41 

41 

43 

46 

46 

46 

44 

44.6 

LIVERP-JRE   COUNTY  F  D 

MAX 

85 

83 

65 

81 

85 

95 

97 

95 

100 

99 

98 

96 

76 

63 

85 

94 

97 

95 

81 

79 

66 

90 

92 

93 

90 

97 

97 

99 

94 

97 

90.9 

MIN 

44 

45 

44 

43 

53 

55 

60 

55 

50 

50 

50 

37 

43 

37 

39 

43 

47 

59 

50 

50 

41 

59 

46 

50 

50 

49 

57 

49 

50 

47 

48.3 

LO-;  CATOS 

MAX 

83 

82 

85 

76 

81 

94 

95 

69 

95 

93 

92 

82 

79 

61 

82 

90 

95 

90 

77 

78 

83 

92 

87 

91 

91 

95 

96 

94 

90 

94 

67.7 

MIN 

48 

47 

44 

50 

49 

52 

60 

55 

52 

53 

48 

45 

43 

41 

41 

44 

50 

52 

50 

46 

48 

49 

51 

51 

53 

51 

52 

52 

53 

49.3 

MARTINEZ    KATER  PLANT 

MAX 

87 

67 

66 

65 

87 

9! 

96 

96 

97 

97 

93 

94 

79 

84 

66 

90 

95 

95 

65 

81 

89 

69 

89 

93 

93 

95 

95 

92 

92 

95 

90,5 

MIN 

49 

49 

54 

58 

56 

63 

60 

53 

56 

53 

51 

46 

42 

44 

48 

53 

57 

53 

53 

46 

57 

53 

51 

54 

54 

52 

52 

54 

53 

52,4 

MONTEREY 

MAX 

61 

63 

60 

66 

75 

83 

64 

77 

SO 

78 

77 

65 

6! 

76 

67 

73 

84 

78 

66 

69 

76 

99 

79 

85 

90 

98 

99 

97 

87 

63 

77,8 

MIN 

51 

51 

51 

51 

49 

55 

54 

53 

49 

49 

47 

4! 

46 

44 

46 

47 

51 

50 

52 

50 

49 

53 

53 

50 

61 

59 

67 

61 

59 

53 

51,9 

HONTEREY  NALF 

MAX 

62 

62 

62 

64 

70 

79 

84 

70 

78 

64 

65 

6! 

63 

70 

62 

64 

73 

72 

66 

68 

67 

87 

70 

78 

69 

94 

92 

92 

79 

73 

72,8 

MIN 

53 

53 

53 

53 

49 

53 

56 

54 

49 

51 

49 

48 

51 

42 

45 

46 

51 

49 

53 

49 

53 

53 

51 

50 

53 

61 

63 

63 

54 

52 

52,0 

MORRD   SAY   FIRE  OEPr 

MAX 

61 

62 

63 

63 

64 

73 

9c 

68 

62 

65 

62 

61 

67 

65 

65 

64 

69 

72 

61 

64 

69 

75 

62 

70 

73 

77 

100 

96 

92 

64 

71,3 

MIH 

50 

48 

52 

51 

47 

53 

52 

51 

51 

50 

52 

51 

53 

44 

46 

47 

49 

46 

49 

48 

48 

50 

92 

51 

47 

49 

64 

72 

59 

54 

51.2 

S«e  R«lor«Dc»  Nol«i  FoUowLng  Slallon  lnd«x 


-    332  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER 


Station 

Day  ot  Month 

age 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

g 

7 

8  1  9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  \ 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MOUNT   DUBLO  N  G4TE 

MAX 

BA 

8! 

82 

87 

87 

7'! 

90 

92 

9C 

94 

97 

9? 

75 

73 

78 

8 1 

8  8 

92 

65 

70 

88 

96 

MIN 

61 

60 

61 

49 

55 

66 

67 

6? 

72 

64 

44 

47 

56 

57 

60 

65 

48 

48 

48 

56 

63 

6! 

62 

64 

6' 

74 

71 

72 

60.2 

MOUNT  HlhJLTON 

MAX 

75 

72 

74 

70 

65 

7t 

80 

62 

81 

85 

86 

60 

i  63 

66 

70 

77 

81 

78 

68 

61 

J- 

77 

8  9 

S 1 

76,2 

MIN 

60 

52 

6? 

44 

57 

62 

64 

6"? 

69 

62 

- 

1  47 

45 

52 

56 

69 

63 

49 

47 

49 

58 

62 

67 

58 

57 

54 

75 

69 

66 

67.9 

N4CIMIFNTQ  DAM 

MAX 

97 

95 

94 

91 

SO 

86 

95 

100 

101 

105 

106 

105 

80 

So 

64 

89 

95 

99 

99 

65 

1  04 

101 

93 

94,0 

*9 

46 

47 

43 

44 

51 

54 

55 

55 

54 

47 

47 

39 

40 

42 

47 

51 

50 

44 

4< 

46 

48 

4! 

49 

50 

5( 

51 

50 

48 

47,9 

NEbdRK 

MAX 

70 

70 

69 

74 

70 

79 

91 

91 

BC 

e9 

65 

84 

78 

70 

77 

76 

8  2 

87 

79 

70 

7  ] 

6  6 

80 

8  5 

5« 

54 

52 

57 

59 

62 

61 

59 

53 

55 

55 

51 

50 

51 

5  5 

59 

59 

56 

52 

57 

56 

57 

58 

58 

5! 

58 

59 

56 

56!  1 

04KL4Nn  WB  4IRPURT 

MAX 

65 

64 

68 

69 

75 

85 

66 

71 

62 

74 

73 

68 

65 

74 

73 

78 

8  1 

7] 

65 

7  1 

76 

S  5 

72 

61 

88 

9 1 

66 

84 

77 

56 

56 

56 

57 

58 

62 

57 

5c 

5  5 

51 

53 

52 

50 

52 

51 

52 

58 

57 

52 

55 

54 

55 

52 

54 

57 

55 

59 

57 

55)0 

P4L0   4LTD   JR  MUSEUM 

MAX 

73 

75 

73 

77 

72 

83 

95 

92 

78 

87 

82 

62 

75 

74 

78 

78 

84 

67 

8  1 

70 

76 

70 

6  8 

78 

89 

89 

83 

81.3 

50 

4B 

49 

48 

53 

64 

56 

53 

56 

49 

52 

46 

42 

44 

47 

50 

55 

53 

46 

47 

49 

50 

51 

51 

60 

51 

53 

52 

50 

50.6 

P4SD  RDSLES 

MAX 

93 

92 

88 

80 

85 

92 

96 

98 

101 

103 

102 

100 

71 

62 

87 

93 

98 

96 

89 

82 

89 

94 

94 

99 

95 

95 

99 

99 

92 

94 

92.3 

MIN 

45 

45 

40 

45 

40 

45 

47 

45 

50 

48 

50 

45 

33 

34 

36 

40 

41 

43 

46 

38 

41 

40 

41 

38 

37 

40 

37 

41 

41 

41.8 

PiSO   ROBLES    F44  4P 

MAX 

94 

92 

83 

80 

83 

93 

«e 

100 

103 

10' 

103 

69 

72 

81 

86 

96 

100 

98 

83 

83 

69 

96 

96 

99 

97 

96 

94 

94 

50 

50 

49 

43 

50 

53 

55 

54 

54 

55 

50 

50 

37 

40 

43 

49 

49 

50 

46 

52 

48 

48 

47 

46 

45 

'47 

46 

48 

48 

4e!5 

PINN4CLES    N4T  MONUMENT 

MAX 

PISHD  BE4CH 

MAX 

67 

68 

68 

70 

77 

85 

72 

62 

62 

67 

65 

66 

66 

65 

78 

75 

7  1 

70 

66 

89 

86 

85 

73 

67 

79 

69 

90 

82 

5-1 

49 

51 

46 

59 

50 

50 

50 

49 

52 

51 

54 

42 

49 

48 

48 

47 

48 

48 

59 

57 

51 

50 

46 

49 

69 

63 

60 

55 

51)7 

POINT    PIE0R4S  BL4NC4S 

MAX 

58 

61 

62 

62 

65 

67 

65 

62 

66 

60 

59 

59 

6! 

67 

63 

62 

69 

60 

64 

6  1 

62 

7 1 

66 

6  9 

60 

76 

7  5 

73 

65  9 

MIN 

49 

50 

50 

50 

47 

50 

51 

50 

49 

52 

50 

49 

52 

47 

4S 

47 

49 

47 

49 

49 

50 

52 

50 

49 

45 

52 

5! 

58 

59 

54 

50.3 

PORT  CHIC4G0  N4V4L  DEP 

MAX 

85 

83 

65 

83 

65 

96 

97 

95 

98 

95 

95 

93 

78 

81 

62 

92 

94 

92 

8 1 

78 

66 

89 

89 

93 

9  1 

67 

9  2 

92 

92 

69 

88  9 

MIN 

48 

4t 

47 

^' 

47 

54 

52 

5  2 

5 1 

5  2 

51 

49 

50 

39 

43 

45 

47 

53 

54 

50 

46 

62 

49 

47 

55 

51 

48 

49 

49 

49 

49.6 

PRIEST  V4LLEV 

MAX 

92 

89 

89 

79 

80 

91 

95 

95 

100 

100 

100 

90 

77 

80 

65 

90 

95 

94 

80 

79 

82 

99 

91 

92 

87 

94 

95 

99 

90 

93 

89  9 

MIN 

45 

42 

43 

42 

43 

45 

48 

5  0 

5  0 

5  2 

52 

42 

42 

32 

32 

37 

40 

42 

42 

37 

37 

39 

40 

44 

39 

40 

40 

41 

42 

42 

42!l 

REDUDOO  CITY 

MAX 

60 

80 

82 

79 

83 

94 

95 

91 

92 

86 

81 

SO 

74 

81 

62 

87 

90 

90 

76 

78 

83 

89 

68 

90 

90 

93 

92 

91 

U9 

92 

85,9 

49 

46 

52 

48 

52 

60 

5  5 

53 

5  1 

50 

51 

44 

42 

44 

46 

49 

54 

55 

48 

47 

50 

51 

51 

52 

50 

51 

52 

52 

49 

50.4 

RICHMOND 

MAX 

67 

66 

63 

69 

7? 

82 

92 

84 

68 

79 

75 

70 

62 

65 

77 

76 

78 

65 

70 

70 

75 

8 1 

90 

74 

91 

87 

93 

93 

92 

67 

77.9 

54 

54 

55 

^' 

57 

58 

61 

57 

55 

54 

53 

52 

53 

46 

50 

54 

50 

58 

56 

53 

50 

58 

57 

54 

57 

56 

55 

57 

57 

64 

54!7 

S4INT   M4RyS  COLLEGE 

MAX 

77 

72 

76 

76 

8  1 

92 

91 

84 

93 

93 

92 

77 

68 

77 

80 

87 

90 

82 

69 

75 

S  2 

8  9 

64 

86 

85 

89 

69 

86 

91 

83  3 

MIN 

53 

53 

52 

5  1 

46 

51 

57 

6  1 

50 

5  I 

53 

51 

50 

39 

44 

46 

46 

58 

53 

47 

44 

54 

48 

48 

61 

57 

47 

48 

49 

49 

60.2 

S4LIN4S   2  E 

MAX 

66 

66 

63 

76 

89 

79 

79 

80 

78 

73 

65 

67 

77 

7  1 

76 

88 

78 

73 

7  2 

7  g 

62 

86 

65 

MIN 

52 

52 

45 

50 

5! 

52 

48 

4  6 

50 

49 

50 

41 

47 

42 

46 

46 

54 

50 

54 

47 

50 

50 

48 

'55 

'54 

'59 

52 

49 

49)9 

S4LIfU5   F44  4P 

MAX 

64 

66 

65 

66 

77 

89 

8  1 

80 

80 

78 

72 

66 

65 

75 

70 

76 

8  B 

79 

67 

72 

78 

92 

60 

83 

95 

99 

99 

6  6 

85 

79 

MIN 

50 

52 

53 

54 

45 

51 

56 

5  3 

48 

49 

49 

49 

48 

40 

45 

43 

50 

45 

55 

51 

53 

48 

50 

50 

48 

54 

^56 

56 

52 

49 

Soil 

S4N   ANTONIO  MISSION 

MAX 

93 

93 

90 

82 

92 

96 

99 

101 

103 

102 

1  00 

64 

62 

87 

92 

97 

96 

94 

SO 

63 

9 1 

94 

94 

10  2 

97 

98 

96 

92 

96 

93.4 

MIN 

48 

39 

45 

3' 

52 

53 

52 

54 

53 

42 

41 

34 

38 

40 

45 

45 

46 

37 

42 

44 

45 

44 

42 

53 

46 

45 

45 

43 

44.7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

58 

57 

56 

57 

60 

67 

65 

61 

62 

70 

70 

66 

61 

63 

65 

64 

69 

68 

61 

63 

69 

89 

86 

87 

92 

92 

69 

77 

75 

74 

69,5 

MIN 

51 

52 

50 

43 

50 

50 

5  3 

4  9 

52 

53 

49 

56 

59 

49 

51 

48 

55 

52 

51 

48 

64 

65 

50 

50 

57 

57 

52 

50 

49 

52,1 

S4N    FR4NCISCn   WB  4P 

MAX 

66 

66 

70 

65 

76 

89 

91 

72 

82 

77 

72 

68 

67 

77 

73 

78 

84 

73 

63 

69 

77 

87 

71 

88 

9  1 

93 

91 

69 

84 

77 

77,9 

MIN 

53 

54 

50 

5  5 

54 

56 

57 

54 

54 

52 

50 

47 

51 

48 

48 

50 

53 

57 

55 

53 

50 

55 

55 

53 

55 

66 

57 

57 

58 

63 

53.3 

5   F   FEDERAL  BUILDING 

MAX 

62 

61 

65 

64 

72 

84 

77 

65 

74 

69 

67 

61 

60 

74 

69 

72 

83 

65 

60 

65 

75 

86 

70 

66 

67 

92 

69 

87 

8  1 

71 

73,1 

MIN 

52 

52 

54 

54 

58 

60 

58 

5  5 

55 

50 

50 

49 

52 

52 

52 

52 

59 

55 

54 

52 

53 

64 

55 

58 

63 

64 

64 

64 

59 

55 

55,7 

S4N   GRFGORIO    2  5F 

MAX 

63 

66 

68 

64 

72 

87 

87 

72 

76 

74 

70 

67 

66 

70 

70 

73 

84 

76 

65 

68 

74 

86 

72 

87 

69 

94 

93 

87 

82 

79 

76 , 0 

MIN 

51 

51 

50 

50 

39 

43 

50 

4  5 

42 

3^ 

35 

42 

43 

35 

36 

39 

39 

51 

53 

50 

48 

44 

42 

42 

49 

49 

50 

47 

46 

42 

44,7 

SAN  JOSE 

MAX 

76 

77 

60 

76 

79 

96 

92 

87 

91 

88 

87 

69 

73 

79 

79 

83 

90 

87 

75 

74 

79 

87 

67 

90 

89 

92 

9 1 

90 

89 

67 

84.5 

MIN 

51 

49 

51 

53 

50 

54 

64 

59 

56 

56 

54 

50 

50 

49 

45 

48 

53 

55 

54 

49 

60 

31 

54 

63 

53 

54 

55 

55 

57 

53 

52.7 

S4N   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

74 

70 

69 

71 

68 

78 

94 

77 

80 

60 

78 

77 

64 

68 

70 

78 

90 

86 

61 

71 

79 

83 

93 

68 

60 

83 

99 

100 

98 

92 

8n,  6 

MIN 

48 

48 

49 

5  1 

48 

54 

55 

52 

51 

5 1 

50 

50 

49 

43 

44 

50 

49 

49 

48 

49 

49 

43 

54 

48 

48 

47 

46 

46 

55 

56 

49.2 

S4N  M4TE0 

MAX 

76 

69 

7 1 

67 

an 

93 

91 

89 

69 

66 

83 

75 

67 

80 

79 

85 

90 

63 

66 

76 

63 

9 1 

83 

93 

94 

95 

94 

93 

87 

83  0 

MIN 

49 

49 

48 

47 

49 

48 

49 

46 

47 

49 

46 

52 

57 

55 

59 

49 

57 

66 

56 

54 

55 

50 

51)5 

S4NT4  CL4R4  UNIVERSITY 

MAX 

77 

78 

B 1 

75 

8  1 

92 

93 

85 

92 

69 

68 

63 

75 

80 

79 

80 

9 1 

82 

74 

75 

82 

89 

86 

90 

90 

93 

93 

90 

68 

88 

84  6 

MIN 

52 

50 

50 

53 

49 

54 

63 

59 

55 

56 

53 

50 

49 

45 

46 

47 

51 

55 

53 

49 

49 

53 

55 

54 

57 

55 

58 

56 

56 

53 

52)8 

SANTA  CRUZ 

MAX 

72 

71 

72 

76 

83 

89 

60 

62 

77 

79 

68 

65 

68 

79 

78 

84 

87 

79 

76 

79 

82 

91 

67 

88 

94 

101 

103 

99 

95 

85 

82.2 

MIN 

46 

48 

50 

47 

44 

48 

53 

50 

45 

45 

48 

47 

43 

39 

38 

40 

45 

45 

49 

42 

45 

44 

43 

46 

45 

48 

52 

50 

48 

47 

46.0 

UPR   SAN   LEANORO  FILTER 

MAX 

71 

71 

68 

72 

72 

78 

69 

85 

80 

87 

85 

62 

78 

67 

77 

76 

80 

79 

68 

70 

78 

63 

78 

88 

86 

69 

90 

90 

83 

79,2 

MIN 

53 

51 

53 

52 

53 

53 

49 

55 

54 

53 

50 

47 

46 

44 

44 

48 

46 

50 

53 

51 

49 

50 

58 

54 

52 

60 

58 

58 

58 

55 

51.9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

90 

62 

89 

80 

63 

93 

98 

95 

101 

98 

98 

S2 

79 

84 

85 

91 

97 

92 

82 

63 

86 

88 

69 

92 

87 

95 

92 

92 

92 

98 

89,8 

MIN 

45 

48 

44 

49 

41 

51 

55 

55 

46 

45 

42 

45 

42 

36 

36 

39 

42 

46 

43 

45 

40 

49 

45 

41 

44 

42 

42 

44 

44 

49 

44  .  5 

WATSONVILLE  WATERwnRKS 

MAX 

68 

66 

64 

62 

72 

74 

68 

79 

76 

77 

75 

67 

60 

63 

71 

73 

77 

86 

75 

73 

69 

76 

90 

78 

86 

93 

98 

99 

98 

84 

77,2 

•           «  • 

MIN 

42 

47 

51 

52 

45 

50 

49 

52 

47 

50 

49 

45 

50 

42 

40 

42 

42 

45 

51 

48 

50 

48 

48 

47 

46 

50 

51 

52 

50 

50 

47,7 

S4N  J040UIN 

DRAINAGE  05 

4NTI0CH  FIBREB04I'D  ML 

MAX 

79 

82 

62 

66 

Bo 

8  8 

95 

94 

91 

98 

92 

69 

77 

76 

80 

83 

SB 

93 

87 

75 

77 

87 

67 

87 

93 

9  1 

93 

92 

92 

87 

86,7 

MIN 

50 

50 

50 

55 

61 

60 

64 

60 

6  1 

5  7 

60 

55 

46 

54 

48 

51 

54 

62 

57 

59 

56 

57 

59 

61 

69 

57 

53 

55 

57 

64 

56.6 

4NTI0CH   PUMPING  PL  3 

MAX 

82 

66 

84 

85 

79 

83 

91 

94 

93 

96 

95 

92 

83 

76 

80 

83 

89 

92 

S8 

75 

79 

64 

66 

67 

89 

87 

91 

90 

90 

89 

86,6 

MIN 

48 

50 

47 

54 

58 

58 

63 

56 

54 

53 

52 

52 

43 

46 

43 

46 

49 

55 

58 

57 

47 

52 

48 

54 

60 

52 

49 

49 

52 

55 

52.0 

ASH  M0UNT4IN 

MAX 

94 

9  1 

9 1 

91 

85 

77 

SB 

96 

96 

98 

101 

100 

95 

79 

78 

82 

90 

95 

94 

87 

77 

80 

68 

89 

89 

90 

93 

99 

93 

91 

89.8 

MIN 

64 

65 

65 

62 

52 

51 

63 

64 

69 

7 1 

70 

70 

54 

53 

52 

54 

57 

62 

62 

49 

52 

53 

57 

63 

59 

44 

47 

71 

67 

63 

59,5 

4UB6RRY    1  Nw 

MAX 

89 

88 

89 

79 

79 

64 

92 

92 

96 

97 

96 

91 

78 

76 

78 

88 

92 

91 

68 

76 

77 

84 

66 

89 

8? 

88 

91 

92 

89 

86 

86,7 

MIN 

64 

64 

63 

61 

62 

56 

63 

67 

67 

72 

72 

67 

52 

51 

52 

57 

58 

69 

47 

47 

53 

65 

60 

61 

61 

60 

63 

66 

65 

63 

60.5 

B4KEttSFIELD  WB  4IRP0RT 

MAX 

95 

95 

9! 

90 

60 

92 

102 

100 

101 

101 

103 

99 

63 

80 

S4 

90 

96 

97 

92 

81 

81 

93 

94 

90 

95 

94 

94 

98 

95 

92 

92.7 

MIN 

6! 

66 

61 

63 

58 

60 

66 

70 

70 

72 

73 

66 

60 

54 

55 

59 

65 

66 

61 

54 

54 

58 

61 

62 

63 

61 

61 

59 

65 

61 

62.3 

B4I^CH  POWER  HOUSE 

MAX 

92 

88 

99 

87 

82 

85 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

92 

77 

79 

89 

92 

92 

90 

83 

78 

85 

86 

86 

86 

90 

92 

91 

90 

88 

88,5 

Mm 

65 

65 

64 

63 

55 

57 

64 

68 

68 

71 

70 

68 

58 

53 

54| 

57 

63 

64 

64 

54 

55 

56 

60 

60 

60 

60 

62 

64 

63 

62 

61.6 

See  Belerence  Notes  Following  SlaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 
SEPTEMBER 


Slallon 


PL»C«w5l.tS  C5R':E»  2h^1i 
ftUTinNwILLOw 
C«L4VERl'i  BH  TREE' 
Cl^P  PAR'^Ef 
C4THfV<  V¥  BOLL  AUN  RH 
ChERP.T  ViLLEv  OlM 
CL14L1NG4 

COPCtlRJN    IRPIC  OIST 
:iENlIR  3  M^E 
DUCLEY5 

cLECTRA  POWER  HOUSE 

FIVE  ponns  5  ss« 

FRESNO  KB  4IBPDRT 
FRI4'>'T   Cf'VERNMENT  C4IP 
r-LFMNVILlE 
r,B4NT  CROVF 
hA'FORO 
HETCH  HETCHV 
H\JUJIN^TS>t  L4KE 
10"  I  4 

KERN  RIVFR   PM  NCI  1 
KERN   RIVER    PH   NO  3 
KETTLEM4I1  CITY 
KETTLE^AN  ST4TIDN 
KNIGHT';  CE'RV  2  SE 
LE  CR4-J0 
LE10N  rovE 
L IM0S4V 
LITTLE   PINOCHE   OET  O'f 
LOOOEPClLt 
LOOI 

LOS  94N0S 

LOS  94N0'  UET  RESV 

HinEPA 

f4MTEC4 
^■4P  IC0P4 

KEPCtO  fIRF   STiTIQ'l  2 

"OOESTT 

^lEWMAN   2  NW 


Day  of  Monlh 


30  92 
60  60 


92 
58  S6 


80     81  7' 
«2  <i2 


55     56  5! 


a:  S« 
47  46 


94  96 
56  55 


03  83 
52  50 


90  90 
55  5? 


89  89 
49  49 

90  50 
54  57 

89  90 

40  60 

96  95 

56  55 


93  92 
65  66 


48 

86 
39 

91  90  90 

50  51  »9 

90  90 

57  56 

93  93 

58  55 

96  95  96 

54  52  53 

89 

45  44 

74  72  71 

47  46  47 

91  91  92 
52  51  51 

82 
52 


72  70  68 
42      41  41 


86      8P  87 

61      61  61 


95  94 
69  69 


96  92  94 

60  54  61 

93  95  95 

61  61  56 

94  94  95 

62  65  60 


55     52  56 


54     54  53 

90     8»  90 


89{  89 
53 


84  78 
49  52 


90  79  83 
55     50  50 


90  80  79 
53     46  55 


47     40  44 


54  48  50 

80  81  89 

51  54  49 

75  72  81 

37  33  36 

89  82  91 
53  45  51 

90  80 

55  53 

83  82  89 

58  52  57 


87  79  83 

42  40  38 

71  64  53 

44  33  36 

91  82 

53  48  51 

82  71  70 

50  45  47 

65  60  66 

39  33  39 


57  60  54 
87     87  90 


89  82  79 
6!     60  54 


72  64 

30  27 

87  83 

53  55  58 


75 
59  61 


94  88  79 
49     56  45 


82  89 
52  55 


98  97 
63  65 


78     84  82 


93  97  99 
61     65  64 


56     60  61 


99  100  100 
53     54  55 


54     56  51 


97  100 
57  56 


97  98 
51  56 


96  99  100 
58     62  61 


96  loo 
61  59 


67     74  75 


96 
58  56 


90  92 
66  67 


99  100 
73 


96  102 
67  67 


60     66  64 


99  100 
71 


90  95  96 
58     64  63 


97  98  99 
58     58  60 


61     65  65 


63     68  67 


9c  98  98 
64     58  58 


99  100 
62  58 


95  97  97|  97 
56     60     56  58 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


98  100  92 
68  65 


99  100  101 
62     62  62 


100  102  102 
63  63 


98  104 
60  63 


90  90  89 
51     53  50 


102  103  102 
56  J7 


96  95 
55  53 


101  100  99 

53  54 


100  100 
62  66 


103  101 
61  62 


102  104  104 
59  62 


95  94  91 
51     50  46 


78  80  76 
55     54  52 


99  98 
56  54 


89  90 
54  56 


80  79 
49  47 


102  101 
77  76 


ion  98  96 
64     70  67 


101  103  102 
65     66  67 


102  101  99 
70     66  66 


58     60  5! 


100 
63 


101  101  99 
61     60  57 


80  79  73 
44     43  40 


97  97  96 
60     68  60 


96  96  100 
66     68  63 


100  102  101 
60     62  60 


99  100 
58  55 


98  100  101 
64     61  59 


100  100  98 
5'     58  57 


96     97  87 


79  76  62 
49     45  43 


98     83  82 

52     50  45 


64  76  81 
47     48  51 


81  65 
46  45 


78  61 
41  38 


43      43  44 


94  85  83 
55     46  46 


82  85 
49  45 


69  77 
33  33 


79  63 
45  44 


69  71 
39  39 


55  59 
29  34 


80  84 
59  61 


80  84 
53  51 


83 
49  49 


50     44  50 


66  81 
49  44 


48      49  50 


77  80  62 
52      44  44 


102  82 
53  41 


98     81  83 


98  82  94 
49     47  45 


79  80  84 
45      46  45 


91  96 
4!  46 


87  98 
41  45 


86  86 
32  35 


90  95 

50  51 


86  93 
50  52 


91  97 

50  52 


95  93 
48  50 


85  89 
35  40 


62  70 
42  42 


89  94 
46  50 


74  81 
43  49 


70  72 
37  4? 


92  100 
6»  71 


91  94 
45  61 


85  92 
50  55 


91  96 
60  63 


87     94  93 


53     55  59 


90  9!  96 
48     52  53 


61  87  93 
54     57  59 


47     5?  53 


89  94  94 
49     51  56 


96  91  98 
51     54  57 


47     51  52 


83  88  96 
4!     51  51 


88  92  93 
48     52  53 
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44      30  32 


94      69  60 


93  83  77 
55     44  45 


76     73  76 


61  69 
49  40 

70  59  60 

44  35 

89  60 
60  50  60 

94  6!  60 

67  60  58 

90  83  62 
60  50  47 

96  69 

62  49 

89  61  62 

63  53  54 


94  6!  79 
50     45  45 


79  82 
46  46 


92  84  70 
60     54  49 


53     45  48 


94     80  63 


97     88  63 


78  81  86 
56     52  51 


66  92  89 
55     59  60 


76     76  76 


88 
56 


88     91  85 


68  90  89 
49     53  55 


90  94  91 
54     62  51 


78  79 
46  46 


75     64  66 


91  92  95 
60     64  64 


53     52  50 


69  62  91 
50     51  50 


64  90  95 
55     54  52 


87  91  69 
45     49  54 


92  93  94 
52     51  51 


83  63  85 
45     45  47 


87  89 
46  45 


62  85 

36  35 

92  93 

44  48  50 


90     93  96 


91  96 
50  51 


81  62 
46  46 


69  75  73 
42     41  42 


96  9! 

70  72 


90  90 
53  53 


99  92 
57  55 


92  93  93 
62     65  65 


88  92  92 
43  46 


92  94 
56  56 


93  99 
48  49 


89  93 
53  51 


86  86  69 

57  61  61 

90  89  94 

52  52  54 

90  88  93 

56  50  52 

90  94 

49  47  52 

92  100  100 

54  52  53 

69  92  93 

58  52  52 

86  90  92 

56  52  48 


45      49  46 


62  63  56 

93  95  92 

57  56  54 

96  34  65 

47  47  48 


99  97  94 
51     51  51 


95  89  69 
45     45  45 


67  87 
37  36 


96  95 
53  48 


91  90 
56  66 


95  91 

55  53 

99  96 

61  58 

84  62 

41  40 


73  73  69 
52     50  49 


94  90 
52  52 


70  74 
41  41 


92  69 
65  64 


94  90 
74  69 


90  67 
60  59 


94  94 
59  57 


94  93 
67  62 


96  92 
55  54 


92  69 
54  51 


92  91 
58  55 


94  90 
52  52 


97  90 
62  55 


70  67 
36  36 


95  94  91 
52     51  54 


96  91 
55  54 


92  94  90 
62     65  62 


99  95 
57  55 


97  90 
53  51 


67     67  65 


99  93  91 
55     52  52 


97  91  92 
54     55  52 


95  92  92 
51     54  52 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 


Station 


Day  oi  Month 


NOPTH   FORK   RflNOES  ST» 
ORINOE  COvE 
POBTERVI I  LE 
PDSEV   3  t 

SALT  SPRINOS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  0AM 
SDNQPA  RS 

SO    ENTKANCF  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO 
TEHACKAP I 
TEJDN  RANChO 
THREE  RVRS  EOISON  PH  2 
TICE"  CREEK  PH 
TRACV  CARBONA 
TRACV    PUfPING  PLANT 
VISALIA 

wAScn 

TOSE^'ITE    PARK  HEADOTRS 


MAX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


ALPINE 

AVAlON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  lAM 

BEAUI'ONT  PUHPINO  PLANT 
BIC  BEAR  LAKE 
BQNITA 
BURS'NK  VALLEY  PNP  PLT 
CACHUM4  DAM 
CAMPD 

CANOGA    PARK    PIERCE  COl 

CHULA  VISTA 

CLABEMONT   POMONA  COL 

CORONA 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DRV  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90     89  8^ 


93  9?  93 

5".  SJ  52 

9'>  93  9". 

58  57 

SI  8^ 


91     92  99 

52     <,9  47 

79     81  79 

43  43 


93  90 

5i  57  56 

8B  90  86 

45  49  49 

85  84  87 

50  57  47 


92 
59 


96  92 
5B  5S 


94 
57 


97 
51 


96  97  94 

54  49  46 

96  96  93 

58  52  54 

79  79  76 


93      89  85 


96  98  94 
51     52  52 


73  73  70 
64     62  62 


93  89  89 
54     52  54 


97  98  94 
55      56  54 


79  74 
39  43 


89 

48  52 


55     49  50 


65  67 
39  38 


71  82 
48  50 


72  79 
56  59 


89  76  79 
49      42  49 


68  64 
35  34 


86  91 
55  59 


79  84 
53  51 


7S  67  83 

5  4  4  5  4  0 

96  92  86 

57  49  55 

94  87 

56  47 

B!  76 

50  40  50 

93  80  83 

45  49  54 


85  91 
60  61 


67  61 
54  53 


90  82 
54  54 


72  72  76 
52     52  50 


49      54  50 


91      66  97 


82 
53  52 


90  87  73 
45      41  42 


90     82  84 


98     97  91 
55      50      46      45      46  48 


94  93 
51  55 


89  96 
60  57 


90  98 
56  60 


71  73 
39  39 


85  85 
55  59 


87  93 
59  69 


87  92 
53  55 


74  82 
40  45 


98  100 
68  65 


91  9! 
59  58 


69  67 
47  55 


96  95 
66  67 


95  98 
56  60 


92  92 
56  60 


98  96 
61  54 


64      62  63 


59      63  63 


76     78  60 


88     92  96 


90  100 
57  54 


72  71  71 
62     61  60 


51     51  53 


92  92  93 
52     55  56 


101  101 
59  57 


100  101  102 
62     63  61 


64     65  55 


100 
55 


51 

100 


102  101 
62  60 


96  95  93 
56  57  55 

99  99  100 

55  57 

97  9B 
61  57  57 


100  100 
63  59 


64 

100 
65     64  63 


93     99  96 


97  99  100 
60     67  59 


56     62  54 


102 
57 


61      64  64 


79  7!  74 
59     59  59 


56     55  51 


84  88 
54     57  59 


98  102  103 
54     58  52 


10     11      12     13     14     15     16      17  18 


50     45  46 


82     70  76 


53  53  50 

89  75  78 

41  40  41 

78  64  67 

43  29  28 

80  63  87 

54  50  51 

83  78  63 

55  43  41 


52  45  3f' 

93  77  61 

50  48  52 

98  8o  82 

52  47  46 

82  76  78 


98  84  62 
54      4=*  49 


71     69  69 


66  76  75 
51     49  47 


75     77  63 


80  77  79 
49     47  40 


78  80  86 
37     33  34 


77  79  86 
60     54  46 


75  75 
60  5! 


78  71 
38  37 


80  78  73 
51     45  39 


53      49  40 


79  90  92 
46     50  52 


7ol  71 


19     20     21  22 


69  67 
37  37 


82  65  85 
51      60  59 

81     69  92 


71      79  81 


92  97  94 
51      55  57 


47     50  53 


93  95 
59  68 


90      97  99 


85  93  97 
48     51  55 


84  92  96 
53  57 

85  90 
52  54  58 


67     71  70 


86     92  95 


84  95  96 

42  51  52 

90  94  92 

40  46  45 

95  97  96 

49  49  50 


92  93  93 
48      51  49 


83  94 
4? 


86  96  97 
40      47  49 


94      98      94      84  79 
58     58     60     61     57  51 
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50     41  43 


97  90  80 
56     45  49 


92     86  79 


91     75  80 


86     74  84 


94  81  84 
56      52  48 


95      88  79 


91      64  82 


85  81 

50  52 


95  80  87 
42     46  47 


98  94  66 
59      52  4B 


89  94 
49  48 


84  U4  91 
55      61  64 


82  65  87 
44     46  47 


75     76  76 


91  91 
55  58 


66  90 
50  49 


62  79 
4C  47 


86  86 
50  49 


66  86  91 
53     53  50 


82  90  92 
56     56  55 


70     83  61 


83  89  90 
44     43  42 


65     73  73 


80  71 
55  50 


95  92 
48      50  48 


74  96  90 
40     44  45 


9?  91  93 

50  49  50 

79  79  61 

49  48  47 


53  63  6? 

67  85  90 

57  60  63 

88  89  89 

47  48  48 

76  78  82 

47  42  43 

90  94  95 

56  55  55 

90  89  94 


87  62  84 
53     53  56 


98  98  102 
51     53  52 


95  101 
66  52 


75  63 
56  62 


98  102 
57 


90  96  104 
59  58 


85     69  89 


73     79  73 


96  96  95 
53     56  55 


85  69 
54  54 


90  92  69 
62     61  60 


93  94 
48  47 


82     60  79 


55  56  59 
94     95  90 


55      59  65 


90  92 
52  51 


100  98  97 
62     56  52 


97     93  95 


94  93  77 
63     64  62 


99  100  88 
59     66  63 


92     «2  89 


69     63  62 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
SEPTEMBER 


Slallon 

Escn«DinLi 

PD'ITHNl  14ISER 
OUL£SI>lf  FIELO 
HENSHm  Vi» 
IDVLLWILU   F1»E  OEPT 
JULI«N  HVMriLa 
L4CU''4  BE4CH 
LI  »:FSll 

LCIMC  6E4CH  PUB  SVC 
LOHO   6E4CH    .ve  4P 
LUS   SNr.ELES  aB  ilRPOPT 
LOS  tNCElES  CI«IC  CT» 
HT  BALDV  NOTCH 
MOUNT    „USON   EC    33"  B 
NEWPORT    t)E4CH  HJRjnR 
0CE4NSIDE 

njii 

UXN4S0 

P4LQM4R    hT  0BSER"4T0RV 
P4S4:)Ei^l4 
PEPRIS 

POUONA   CL  P3LV 
RAMONl  SPSIJLOINO 
RE0L4ND$ 
»1VE.<SI0E    EIRE    STl  «3 
RIVERSIDE  Exp  ST4 
SAN   HERN4R0IN0   CO  HOSP 
SiNOSERG  WB 
S4N  OISGO  KB  4IRPaRT 
S4N  FERNANPO 
S4N  C4BRIEL  FIRE  DFPT 
SAN  )4CINT0 
S4>'  'iUGLAS  ISLAND 
SANTA   ANA    FIRfc  STATION 
SANTA  R4RBARA 
S4NTA    RAP8ARA    FA4  AP 
SANTA    "A»U    UP  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


Day  oi  Month 


101 
51 


90    81    86  e; 

54     5'     5T  <<') 


96     96  92 


64      61  SB 


96  9! 
49  45 


86  S4  64 
47     47  45 


95     90  90 


73 
52 


88  83 
60  60 


62  62  64 
49     50  50 


B5  81  81 
58     60  60 


73  71  73 
60     60  60 


64  80  61 
64      61  61 


82  79 
61  58 


71  71 
58  60 


76  76 
61  62 


90  8? 
53  52 


70  72 
50  52 


83  90 
61  56 


90  90 
58  55 


100  96 
60  50 


98  9^ 
49  42 


99  98 

55  52 


95  93 
53  54 


97  97 
52  49 


100  97 
59  59 


64  83 
60  57 


75  72 
6!  64 


96  88 
54  53 


90  86 
55  56 


96 
45 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65     65  64 


87  86 
55  46 


87     86  86 


86  103 
58  59 


59 
103 


78     7!     67  69 


7?     69     66  66 


50     49     49     47  42 


84  81  76 

45  43  42 

67  75 

4!  40 

71  71 


57  57 

67  80 

50  46 

79  76  92 


60     63  60 


67  75 
45  50 


72  76 
61  57 


74  76 
60  55 


80  93 
48  46 


72  76 
50  50 


82  78 
46  49 


81  94 
57  54 


84  92 
50  52 


85  79 
53  55 


66  95 
45  43 


89  95 
49  51 


62  95 
52  52 


89  81 
50  48 


9?      65  95 


69  74 
64  59 


85  94 
53  61 


80  96 
56  54 


87  93 
41  41 


60     60  59 


92 
47  53 


83  85  88 
47     49  51 

84  69  93 
46     56  57 

76  73 

53  55 

84  86 
60  59 

83     70  71 

55     47  51 

83  79 

63     60  56 

85  83  86 
63     61  59 

74     71  72 

65     62  61 

83     32  85 

65     64  64 


98  95  96 
44     55  54 


96  94  92 
52  51  51 

97  96  99 
54  56  57 

85  67  90 

61  62  64 

74  75  74 

64  06  65 


100  100 
47  53 


57     57  56 


66     79  91 


10     11     12     13     14  I  IS     16     17     18     19  20 


105  105 

59  69 

91  90 

53  59 

100  100 

67  72 

91  86  77 


101  100 
57  60 


90     89  63 


60  80  76 
60     61  62 


86  76  76 

61  62  64 

72  71  71 

62  62  64 


86     66  81 

69     70  64 


71  71 
61  61 


76  73  74 
60     64  64 


94  96 
55  57 


90  90 
62  65 


93  92 
60  61 


99  99 
56  60 


102  102 
58  62 


96  98 
59  62 


97  100 
54  56 


105  103 
59  62 


93  89 
69  69 


56 


76  75  70 
66      6^  64 


98  96  60 
59     60  61 


92  90 
5'  60 


107  107 
58  62 


90  63  89 

56  55  51 

7R  78  81 

60  57  49 


62  58  56 

75  78  85 

62  60  50 

66  76  79 

40  38  36 

80  73  76 

43  40  38 

72  7!  82 

40  37  41 


71     70  72 


68  74 
46  52 


69  70 
58  55 


75  76 
57  52 


73 
46  45 


71  72 
49  48 


75  76 
45  48 


75  62 
57  52 


78  86 
50  45 


75  77 
58  54 


82  86 
49  35 


79  66 
54  48 


60  66 
53  49 


75  79 
47  46 


67  73 
43  46 


72 
63  59 


79  65 
54  46 


76  82 
60  51 


84  91 
5!  45 


47  45 


72     60     66     65     66     69  69 
51     49  51 

S««  H«I«r«DC«  Not«B  roUowlng  Stalion  Index 
-  336 


101 
59 


9'3  93 
53  53 


92  93 
44  43 


52  56  56 

70  7B  73 

44  41  42 

62  62  80 
52  55  55 

63  64  83 
56  56  56 


74     71  68 


8'<     82  82 

61     63  60 


78  79 
66  61 


78  76  75 
52     60  60 


90  92  90 
54     66  56 


100  96 
50  57 


100  99 
51  55 


54     55  55 


92     97  97 


96  95  94 
51     54  52 


86  99  95 
46     52  46 


80  84  63 
5!     65  62 


52     53  53 


100  101 

47  50 


74  79  66 
50     50  54 


41      46  49 


86  63 
48  47 


70  72 
51  53 


68  73 
58  58 


90  80 
49  50 


94  87 

40  3' 


76  74 
36  45 


85  80  7B 
42     36  39 


66  70 
51  52 


70  71 
5»  58 


75  76  76 
60     55  55 


83     79  79 


66     76  78 


97     90  86 


85  83 

50 


92     87  64 


90  97  85 
50     47  49 


95      87  84 


87  65 
49  51 


76  63  72 
49     45  45 


50      49  47 


94  91  68 

46  49  48 

98  96  91 

64  62  60 


95  83  87 

53  55 

67  6! 

45  50  50 

94  66  63 

54  53  60 


60     60  60 


93  90  66 
64     65  62 


95     93  68 


65  92  92 
61     45  46 


91  91 
57  55 


48     47  46 


93 
49  50 


94  92  90 
45     65  46 


95  95  69 
53     52  53 


66  62  69 
48     47  47 


25     26     27  28 


96  96  96 
50     67  60 


94  104  103 
64     80  75 


95  92  97 
51     46  53 


79  77  78 
45     44  65 


97  101 
74  66 


91     92  95 


74  89  101 
41     47  52 


93  100  101 
54     53  58 


99  102  103 
56     56  61 


87  93  102 
69     61  69 


96  105 
61  70 


82  81 
66  61 


67     75  62 


98  104 
60  65 


97  101 
49  52 


97  96  102 
56     54  61 


43     43  43 


91  97  97 
53     47  53 


96  99 
52  52 


90  90  96 
48     49  46 


96  99 
54  50 


97  102 
67  65 


99  103 
50  55 


99  98 
4?  47 


54     79  66 


93  95 

57  67 


89  90 
64  56 


95  93 
66  67 


91  93 
62  59 


80  65 
52  46 


70  78 
46  44 


76  64 
59  50 


95  90 
63  63 


63  63  64 

93  92  65 

68  63  66 

93  94  91 

71  70  69 


96  94  92 
54      49  54 


101     91  92 


92  92 
55  57 


93  85  85 
67     67  67 


100 
58 


56     56  57 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

J  c  r  1  croc 

age  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA    MONICA  PIEP 

MAX 
MIN 

58 

5? 

66 
57 

66 
56 

66 
59 

69 
57 

70 
60 

67 
61 

66 
59 

68 

60 

68 
61 

68 
60 

66 
60 

64 

57 

66 
59 

69 
55 

68 
56 

65 
56 

65 
56 

65 

60 

67 
57 

73 
56 

73 
58 

69 
59 

70 
5" 

62 
62 

94 
65 

65 
65 

06 
66 

78 
63 

70.3 
59,0 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

<|7 

47 

7 ! 
49 

75 
45 

47 

48 

8  5 
51 

80 
47 

78 
55 

62 

80 
52 

74 
55 

78 
57 

49 

76 
47 

81 
45 

79 
48 

45 

72 
46 

76 
46 

76 
45 

95 
46 

91 
51 

77 
46 

46 

101 
53 

96 
53 

90 
53 

91.7 
49.0 

TORRANC  E 

MAX 
MIN 

55 

56 

57 

72 
58 

62 

86 
57 

59 

74 
58 

76 
57 

74 
58 

75 
59 

74 
63 

72 
62 

71 
59 

75 
63 

77 
54 

76 
54 

70 
54 

71 
54 

75 
54 

76 
56 

65 
55 

84 
57 

84 
57 

67 
53 

96 
67 

101 
62 

100 
65 

92 
64 

92 
63 

79.9 
57.7 

TUJUNGA 

MAX 

MIN 

59 

90 
36 

86 
50 

86 
51 

80 
49 

93 
54 

95 
55 

92 
58 

95 

60 

98 
63 

96 
65 

81 
58 

72 
57 

71 
51 

83 
49 

94 
54 

94 
58 

93 
58 

85 

54 

62 
52 

81 
50 

9C 
56 

91 
57 

66 
66 

90 
58 

96 

73 

97 
64 

91 
62 

90 
59 

90 
59 

89.7 
56.8 

TUSTIN    IPVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

8  3 
53 

82 
34 

82 
60 

81 
58 

78 
58 

86 
51 

66 
59 

81 
58 

83 
54 

87 
58 

64 
56 

79 
64 

75 

61 

77 
53 

81 
49 

63 
50 

86 
54 

84 
55 

64 
53 

80 
51 

76 
51 

95 
50 

91 
50 

85 
49 

94 

62 

101 
80 

104 
64 

98 
57 

93 
57 

94 
57 

85.8 
55,9 

THITCHELL  0AM 

MAX 
MiN 

76 
".6 

75 

48 

77 
49 

79 
50 

81 
51 

81 

50 

65 
48 

91 
46 

84 
49 

72 
48 

70 
46 

73 
39 

83 
49 

86 
46 

88 
47 

67 
48 

76 
4? 

83 
43 

67 
43 

90 
61 

88 
52 

89 
56 

103 
62 

100 
60 

94 

50 

98 
50 

84.5 
49.2 

UCLA 

MAX 
MIN 

60 

55 

56 

72 
53 

73 
55 

90 
58 

8  2 

60 

76 

56 

79 
65 

82 
58 

60 
59 

7! 

60 

71 
60 

71 
56 

75 
64 

80 
57 

78 
68 

77 
52 

75 

60 

76 
54 

75 
56 

91 
56 

89 
64 

79 
54 

93 
49 

96 
67 

101 
70 

94 
72 

91 
71 

68 
66 

81.4 
59,4 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

59 

50 

4" 

87 
49 

8  2 
46 

4« 

92 
52 

89 
55 

93 
57 

97 
61 

95 
62 

87 
55 

76 
56 

78 
49 

83 
45 

97 
52 

92 
56 

93 
55 

86 
53 

83 
49 

79 
47 

93 
52 

69 
66 

87 
52 

95 
53 

96 
52 

100 
69 

95 
57 

90 
56 

90 
51 

89.6 
53.0 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

81 
56 

79 
59 

79 
57 

76 
53 

76 
56 

60 
50 

81 
61 

80 
56 

79 
66 

62 
57 

81 

60 

75 
02 

74 

60 

74 
54 

76 
49 

79 
50 

62 
55 

82 
55 

83 
47 

78 
51 

77 

52 

94 

50 

91 
52 

62 
49 

87 
49 

99 
59 

99 
63 

91 
65 

89 
60 

82.3 
5  5,7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
52 

93 
43 

91 
40 

69 
40 

65 
43 

86 
44 

89 
43 

92 
53 

96 
64 

98 
57 

97 
60 

89 
57 

82 
46 

79 
3  5 

85 
34 

89 
42 

92 
45 

90 

67 

83 

62 

85 

87 

67 

86 

64 

84 

83 

82 

88 
47 

87,8 

46,0 

VDBBA  LlMDA 

•            •  » 

MAX 
MIN 

87 
54 

83 
52 

84 
59 

82 
56 

79 
56 

96 
53 

68 
56 

86 
55 

87 
55 

90 
57 

87 
68 

79 
63 

75 

60 

77 
56 

81 
51 

90 
51 

87 
5? 

66 
50 

84 
49 

82 
51 

79 
52 

94 
54 

92 
66 

85 

51 

96 
52 

99 

72 

102 
70 

95 
65 

92 
62 

94 

60 

87,7 
56,3 

SnUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

108 
66 

104 
65 

104 
6! 

103 
64 

85 

62 

93 
65 

101 
68 

104 

70 

109 
72 

110 
75 

1 10 
76 

105 
68 

99 
56 

90 
54 

94 

58 

96 
69 

98 
62 

101 
62 

100 
46 

93 
55 

95 
55 

88 
52 

93 
52 

94 
57 

96 

56 

94 
56 

96 
56 

93 
57 

86 
62 

96 
58 

98,0 
60,9 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

102 

60 

9  B 
57 

99 
54 

94 
55 

51 

86 
49 

9  2 
55 

99 
59 

99 
62 

101 
64 

104 
65 

103 
68 

93 
53 

92 
51 

67 

45 

90 
48 

93 
49 

94 
53 

96 
54 

90 
57 

85 
53 

86 
52 

89 
44 

91 
52 

91 
53 

85 
41 

88 
44 

87 
42 

87 
53 

9  2 
54 

92,9 
53,? 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

99 
59 

96 
55 

95 
53 

92 
49 

86 
52 

68 
55 

94 
53 

97 
58 

99 
69 

103 
64 

103 
66 

96 
63 

79 
54 

79 
52 

87 
47 

92 
52 

97 
57 

95 
64 

91 
51 

86 
51 

86 
50 

63 
57 

91 
52 

91 
50 

86 
53 

84 
67 

88 
67 

82 
62 

94 

61 

9 1 
55 

90,7 
55,9 

BISHOP    W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9* 

94 
47 

92 
45 

91 
41 

71 
46 

86 
45 

91 
47 

95 
49 

96 
51 

97 
52 

96 
49 

93 
50 

86 
47 

77 
42 

82 
36 

85 
36 

89 
37 

88 
40 

89 
41 

81 
41 

77 

50 

81 
37 

85 
36 

68 
49 

78 
40 

64 

33 

89 
35 

87 
37 

89 
38 

90 
41 

67,3 
42,6 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

112 
76 

108 
68 

108 
80 

101 
79 

98 
81 

93 
62 

100 
63 

106 
69 

106 

76 

UI 

70 

111 
79 

107 
60 

104 
75 

101 
63 

99 
65 

102 
56 

1  03 
57 

104 
69 

102 
65 

99 
57 

97 

60 

93 
65 

96 
54 

99 
54 

97 

60 

95 

60 

96 
63 

94 
63 

92 
66 

69 

101,1 
65,8 

BLVTHE   PAA  AIRPOPT 

MAX 
MIN 

1  1  0 
82 

108 
76 

103 
81 

99 

78 

95 

75 

9  1 

70 

97 
65 

102 
74 

104 
78 

108 
62 

108 
83 

106 
84 

99 
76 

93 
64 

96 
61 

96 
61 

100 
63 

100 
64 

101 
69 

95 
56 

95 

65 

90 
68 

92 
58 

96 

57 

89 
73 

94 
66 

94 
66 

88 
63 

89 
66 

63 

97,9 
69,6 

BORREOO   DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

110 
72 

110 
71 

109 
66 

104 
67 

103 
66 

94 
69 

94 

65 

98 
72 

103 
75 

105 
78 

109 
61 

106 
76 

103 
67 

95 
56 

95 
68 

97 
65 

99 
67 

100 
69 

108 
65 

100 
60 

97 
61 

96 
69 

92 
63 

98 
63 

98 
63 

96 
63 

94 
67 

89 
66 

97 
67 

64 

99 , 9 
67,0 

BRAWLEv   2  SW 

MAX 
MIN 

1 10 
77 

1 1 1 
69 

108 
71 

104 
80 

101 
66 

99 
63 

95 
61 

99 
74 

103 
75 

105 
77 

106 
80 

109 
77 

109 
66 

100 
65 

96 
57 

98 

60 

1 00 

63 

1  02 
64 

105 
68 

103 
63 

100 
61 

96 
68 

93 
53 

97 

57 

98 
69 

95 
54 

95 
57 

97 
58 

92 
64 

64 

100,7 
65,7 

CANTIL 

MAX 
MIN 

102 
62 

101 
72 

98 
58 

91 
65 

83 
57 

90 
55 

98 
94 

102 
60 

102 
60 

104 

60 

105 
62 

96 

73 

86 
69 

85 
59 

90 
48 

95 
45 

97 
49 

98 
51 

92 
59 

89 

61 

87 

61 

86 
53 

94 
44 

95 
53 

86 
55 

69 
40 

93 
45 

92 
48 

90 
50 

53 

93,6 
56,0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 
71 

101 
69 

101 
65 

97 
63 

82 
64 

87 
59 

94 

65 

101 
69 

102 

71 

lO! 
74 

106 
77 

99 

78 

92 
66 

86 
60 

89 
67 

93 
59 

95 
59 

97 
68 

93 
64 

87 
63 

68 
60 

83 
57 

92 
68 

93 
63 

80 
57 

67 
49 

91 
52 

68 
53 

85 
56 

64 

93.0 
63.1 

DEATH  VALLEV 

MAX 
MIN 

114 
82 

110 
83 

108 
86 

108 
86 

105 

70 

97 
63 

106 
73 

110 
72 

113 
79 

115 
78 

116 
79 

115 
94 

110 
83 

106 

78 

98 
62 

103 
71 

104 
66 

104 
65 

105 
63 

103 
76 

97 
65 

92 
73 

94 

60 

102 
65 

101 
70 

98 
66 

102 
69 

103 
65 

103 
74 

101 
67 

104.8 
73.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

88 
49 

87 

50 

85 
49 

84 

51 

83 
41 

79 
41 

64 
47 

88 
52 

89 
56 

90 
56 

90 
55 

88 
52 

85 
49 

83 
43 

81 
35 

75 
39 

82 
39 

83 
43 

83 
46 

90 
41 

70 
35 

73 
41 

77 
38 

79 
44 

73 
37 

77 
31 

78 
39 

80 
30 

82 
39 

39 

82.0 
43.4 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

108 
85 

109 
79 

105 
79 

103 

79 

97 

76 

91 
69 

90 
66 

96 
69 

101 
76 

105 
81 

108 
85 

106 
84 

104 
74 

96 
70 

93 
69 

93 
68 

96 
72 

98 
74 

102 
74 

100 
70 

94 

70 

93 
70 

89 
67 

93 
67 

9! 
69 

87 
71 

92 
67 

92 
67 

86 

70 

69 

97,0 
72.8 

El   CENTRO   2  SSW 

MAX 
MIN 

114 
75 

110 
72 

104 
73 

102 
80 

102 
70 

101 
65 

99 
63 

104 
74 

106 
76 

111 
78 

110 
80 

107 
76 

106 
72 

99 
62 

100 

68 

101 
60 

101 
62 

105 
65 

104 
71 

102 
63 

97 
60 

95 
64 

99 
55 

99 
57 

95 
69 

96 
52 

97 

60 

97 

60 

93 
62 

62 

101.8 
66.2 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

92 
62 

93 
65 

86 
65 

84 
62 

81 
52 

70 
52 

81 
51 

89 
61 

93 
62 

97 

70 

99 

70 

96 
65 

89 
50 

78 
48 

78 
48 

81 
52 

85 
56 

91 
63 

87 
63 

80 
59 

72 
54 

79 
5  4 

77 
55 

85 
63 

89 
58 

74 
62 

81 
53 

84 
59 

83 
58 

80 
58 

84  .  5 

58.0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

113 
81 

106 
80 

101 
79 

98 
81 

99 
80 

99 
78 

101 
80 

105 
60 

104 
70 

109 
74 

108 
73 

107 
62 

100 
73 

101 
70 

100 
67 

100 
62 

101 
69 

104 
69 

103 
69 

101 
66 

96 
66 

96 
67 

95 

66 

98 
64 

91 
58 

92 
69 

94 
60 

89 
38 

95 
64 

70 

100.0 

70.5 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

95 
57 

92 
57 

91 
57 

87 
58 

86 
56 

70 
51 

85 
52 

69 
56 

92 

63 

96 
63 

95 
63 

97 

64 

90 
67 

97 

52 

77 
46 

81 
47 

84 

51 

68 
60 

88 
64 

86 
54 

77 
62 

75 

53 

80 
47 

83 
47 

87 
54 

73 
48 

82 
49 

66 
50 

86 

50 

62 

85.7 
54.0 

HAVFIELD    PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

105 
74 

108 
68 

103 
69 

100 
77 

96 
65 

90 
67 

91 
59 

94 

58 

99 

73 

103 
76 

107 
77 

1U4 
75 

100 
69 

94 

59 

91 
68 

95 

67 

97 

59 

98 

60 

100 
62 

97 

57 

94 
67 

90 
71 

94 

60 

95 
55 

96 

59 

85 

71 

90 
68 

90 
56 

86 
60 

59 

96.0 
64.5 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

1  1  1 
60 

108 
73 

103 
77 

102 
60 

100 
69 

95 
67 

98 
67 

102 
77 

104 
78 

108 
78 

108 
85 

106 
79 

98 
77 

94 
65 

96 

60 

99 
64 

101 
65 

103 
71 

104 
73 

100 
71 

96 
65 

91 

70 

97 
61 

98 
63 

93 
63 

94 
57 

96 
62 

91 
63 

91 
66 

60 

99.5 
69.5 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

1  13 
76 

110 
74 

105 
76 

102 
80 

102 
71 

97 
64 

100 
66 

105 
74 

107 
77 

111 
78 

111 
83 

110 
79 

101 
73 

96 
63 

100 
58 

102 
61 

102 
64 

105 
66 

106 
70 

102 
71 

97 
63 

93 
64 

99 
67 

99 
59 

92 
5  = 

95 
54 

97 
60 

92 

60 

93 
62 

64 

101.4 
67.6 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

95 
54 

93 
55 

92 
64 

90 
52 

92 
49 

92 
63 

95 
60 

96 
61 

95 
46 

77 
43 

80 
44 

83 
47 

66 
48 

86 
49 

90 
54 

76 
63 

77 
45 

62 
43 

82 
55 

89 
50 

64 
46 

87 
43 

87 
4* 

87 
47 

48 

67.1 
50.2 

INDIO  u  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

112 
80 

115 
77 

108 
59 

103 
64 

100 
65 

66 

100 
63 

101 
69 

103 

76 

105 
77 

111 
78 

109 

70 

109 
69 

100 
66 

97 
69 

99 
58 

101 
59 

102 
63 

107 

73 

106 
64 

101 
73 

100 
69 

96 
56 

100 
60 

99 
63 

96 
54 

96 
55 

101 
51 

95 

60 

63 

102.3 
65.6 

INVQKERN 

MAX 
MIN 

100 
57 

101 
53 

99 
54 

94 
62 

86 

61 

79 
53 

96 

56 

100 
58 

102 
61 

103 
62 

103 
64 

100 
71 

90 
67 

8! 
52 

66 
45 

90 
50 

95 
51 

95 
50 

93 

60 

66 
58 

85 
49 

85 
54 

92 
45 

95 
51 

93 

61 

89 
45 

91 
47 

91 
49 

96 
51 

95 
61 

92,9 
54.9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

109 
86 

109 
77 

106 
78 

103 
76 

96 
72 

85 
68 

92 
68 

94 

70 

103 
76 

106 
79 

109 
83 

108 
63 

106 
77 

93 
73 

91 
63 

95 
64 

97 
66 

100 
65 

101 
66 

100 
70 

93 
66 

91 
69 

89 
63 

94 

62 

96 
68 

84 
66 

92 
66 

93 
68 

89 
70 

89 
66 

97.3 
70.9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

83 
54 

81 
54 

78 
53 

74 
49 

73 
44 

78 
45 

81 
49 

eo 

52 

85 
49 

88 
51 

85 
60 

62 
61 

64 
54 

70 
33 

73 
41 

61 
41 

80 
48 

78 
46 

7* 

51 

76 
49 

73 
44 

72 
51 

74 
44 

73 
41 

74 

48 

74 
50 

79 
47 

76 
47 

72 
46 

78 
47 

77.0 
48.3 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

98 
56 

95 

58 

94 
54 

88 
53 

60 
54 

86 
45 

92 
52 

98 

58 

98 
59 

100 
61 

102 
62 

90 
64 

60 
53 

82 

48 

89 
43 

89 
43 

92 
46 

94 

52 

65 

49 

84 

50 

83 
56 

81 
61 

91 
4? 

90 
62 

78 
48 

84 

40 

69 
42 

87 
45 

64 
48 

90 
52 

89.  1 
51.2 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFnRNU 

SEPTEMBER  1970 


Stallon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LUCERNE  V4LL6Y 

MAX 

97 
bk 

9B 
61 

95 

52 

92 
49 

91 
49 

88 
45 

90 
51 

94 
55 

97 
60 

99 
60 

99 
65 

9* 
68 

66 
63 

81 
53 

86 
46 

68 
46 

91 
47 

91 
50 

87 

83 
5  4 

83 

80 

68 

89 

86 

62 

65 

83 
44 

80 

68 
49 

89,1 

"ECCt  C!0E  ST4TIDN 

MAX 

Ul 
71 

110 
46 

100 
66 

1  00 
67 

100 
56 

94 

60 

99 
64 

101 
65 

105 
67 

107 
77 

107 
78 

106 
73 

103 
62 

98 
62 

97 
59 

98 
59 

99 
54 

104 
66 

104 
61 

103 
62 

100 
59 

97 
66 

96 
54 

94 
54 

95 
60 

97 

71 

99 
56 

98 
53 

98 
61 

98 
6 1 

100.6 
63.0 

'-ITC-'ElL  CIVERNS 

MAX 

93 
77 

92 
74 

88 
67 

88 
64 

86 
55 

79 
56 

66 
61 

■50 
62 

93 
62 

95 

72 

94 

74 

92 

74 

68 
68 

87 
66 

90 
66 

68 
67 

88 
64 

88 
64 

65 
58 

77 
58 

77 
58 

76 
5! 

61 
57 

65 
61 

83 
56 

81 
55 

61 
61 

79 
55 

76 
56 

82 

60 

65.6 
62,8 

MAX 

97 

95 
69 

93 

60 

93 

63 

93 
52 

74 

50 

63 
55 

90 

61 

97 
69 

96 
63 

99 
68 

100 
70 

100 
61 

79 
5! 

80 
50 

66 
47 

87 

51 

91 
56 

94 
66 

67 
57 

76 
59 

62 

52 

79 
49 

90 
50 

90 
55 

78 
44 

85 
49 

88 
51 

88 
51 

63 
56 

88,4 
56,9 

lOUN'TilN  pass 

MAX 

IT   SIN    J4CINT0  WSP 

MAX 

74 
<.» 

74 
44 

71 
41 

69 

40 

64 
45 

62 
33 

64 
39 

70 
39 

73 
39 

72 
42 

69 
45 

69 
52 

65 

50 

66 
48 

68 
34 

65 
3! 

66 
34 

68 
33 

70 
33 

70 
45 

64 

40 

62 
40 

67 
35 

68 
36 

62 
39 

67 
34 

62 
35 

56 
41 

55 

36 

61 
36 

66,5 
39.6 

"EfnLE^    f4»  iI»PTRT 

MAX 

110 

es. 

10'? 
77 

104 
84 

97 
77 

91 

70 

91 
66 

98 
69 

103 
73 

106 

80 

109 
77 

110 
64 

106 
87 

100 
78 

92 
66 

96 
63 

96 
64 

1  00 
65 

101 
64 

102 

70 

94 

71 

93 
68 

88 
68 

94 

60 

97 
62 

84 
66 

92 
66 

95 
64 

91 
68 

91 
67 

96 
66 

97.9 

71.0 

P4LM''4LE 

MAX 

95 

il> 

93 

56 

91 
61 

87 
60 

62 

53 

86 
43 

94 
55 

95 
62 

100 
61 

101 
64 

98 

62 

98 

62 

80 
56 

81 
49 

68 
45 

90 
48 

92 
53 

90 
57 

68 

61 

60 
65 

82 
49 

82 
66 

87 
49 

88 
56 

88 
55 

93 
50 

90 
47 

90 
50 

90 
52 

90 
55 

89.6 
55,4 

P4LH14LE   F4t  4IRP0RT 

MAX 

9' 
54 

95 
55 

93 
57 

B9 
56 

79 
51 

a? 

45 

93 
53 

9! 
60 

99 
58 

101 
60 

101 
61 

91 
59 

79 
55 

33 
47 

90 
41 

89 
44 

91 
48 

93 
53 

87 
53 

82 
49 

62 
46 

80 
49 

90 
42 

89 
53 

77 
47 

82 
44 

68 
41 

86 
45 

85 
46 

90 
52 

38.8 
50.8 

P4LM  SPRINGS 

MAX 

112 
70 

1  10 
63 

106 
62 

101 
65 

101 
62 

100 
69 

101 
63 

105 
67 

106 
72 

Ul 
75 

108 
77 

10* 
73 

99 
65 

94 
57 

99 
59 

100 

63 

103 
63 

106 
63 

105 
65 

99 
60 

99 
59 

97 
66 

98 
57 

100 
60 

98 
64 

96 
74 

99 

70 

98 

58 

93 
66 

102 
64 

101.7 
64.9 

pjp.ktr  rcsepvdir 

MAX 

110 
B5 

Ul 
81 

107 
83 

105 
75 

95 
75 

94 
68 

93 
71 

100 
75 

104 
82 

108 
82 

U! 
84 

no 

85 

106 
76 

98 
67 

95 
69 

97 
69 

100 
70 

101 
70 

104 
74 

101 
67 

96 
69 

95 

72 

86 
66 

96 
69 

97 

70 

65 
65 

92 
69 

97 
69 

92 

71 

92 

70 

99.3 
73.3 

R4MA9USI, 

MAX 

95 
67 

96 
66 

92 
60 

87 
60 

78 
52 

85 
54 

91 
62 

96 
67 

97 
67 

98 
69 

98 

72 

90 
73 

84 
62 

85 
55 

83 
49 

88 
58 

91 
62 

91 
58 

85 
55 

81 
55 

80 
56 

79 
57 

86 

60 

88 
61 

82 

8! 
59 

84 

84 
58 

88 
60 

89 

60 

87,9 
60.5 

SOllIPREL   INN  2 

MAX 

78 
63 

74 

62 

73 
5B 

70 
55 

66 
48 

74 
47 

76 
64 

77 
59 

81 
52 

83 
64 

83 
68 

77 
61 

65 
52 

65 
46 

70 
55 

76 

53 

77 
57 

76 
57 

71 
55 

72 
51 

68 
50 

69 
49 

71 
51 

73.5 
55.5 

THFR'^4L    F44  4IRP0RT 

MAX 

113 

80 

110 
7  2 

103 
65 

102 
68 

97 
58 

99 
61 

101 
59 

103 
69 

107 
73 

lU 
75 

109 
77 

107 
75 

100 
70 

95 
66 

96 
66 

10" 
61 

101 
57 

106 
63 

103 
72 

99 
60 

100 
72 

94 

65 

96 
55 

97 
57 

95 
63 

97 
62 

99 
56 

94 
53 

94 
62 

100 
63 

101  .0 
65,2 

TRnN4 

MAX 
MIN 

100 
69 

97 
65 

97 
65 

94 

66 

86 
65 

92 
56 

98 
64 

101 
70 

104 
68 

105 
69 

106 

70 

101 
66 

94 

60 

69 
54 

91 
52 

93 
53 

93 
53 

98 

60 

94 

60 

87 
63 

87 
57 

65 
57 

83 
55 

85 
60 

94 
45 

92 
50 

90 
53 

94 

50 

90 
54 

92 

50 

93.7 
59.3 

TWFNTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

104 
71 

103 
51 

102 
55 

100 
56 

96 
55 

95 
58 

94 
55 

102 
62 

102 
63 

104 
65 

104 
68 

101 
69 

96 
51 

92 
42 

90 
54 

93 
51 

96 
55 

97 
57 

97 
51 

90 
55 

69 
55 

66 
48 

91 
51 

93 
55 

92 
53 

89 
59 

69 
53 

89 
53 

86 
57 

92 
55 

95.1 
56.3 

V4LyERM0  R4f,GER  ST4 

MAX 
MIN 

il 

93 
47 

45 

66 
46 

65 
43 

62 
44 

68 
50 

92 
55 

93 
50 

94 
59 

97 
59 

58 

61 

81 
39 

6* 
38 

84 
4? 

87 
49 

68 
50 

47 

94 
45 

76 
42 

58 

92 
43 

65 
49 

83 
60 

6? 
43 

51 

32 
45 

63 
49 

87,2 
48,9 

"ICTC/RVIllE  PUIP  PL4NT 

MAX 
MIN 

97 

100 
5  5 

94 

90 

85 

79 

67 

92 

97 

99 
59 

102 

100 

91 
5  1 

84 

64 

87 
44 

80 
50 

93 
5  1 

93 
50 

86 
5  2 

65 

84 
42 

69 
50 

85 
56 

91 
48 

64 

4  1 

65 
43 

89 
43 

87 

83 
50 

89,4 

WHITE    MDUNTJIN  I 

MAX 
MIN 

65 

29 

65 
32 

63 
29 

64 
33 

65 

22 

43 
22 

60 
29 

64 
37 

65 
31 

67 
3* 

66 
35 

66 
32 

61 
39 

54 
16 

50 
20 

51 
19 

58 

20 

62 
29 

59 
34 

57 

30 

50 
24 

48 

21 

58 
27 

59 
28 

60 
19 

59 
19 

61 
25 

59 

23 

58 
25 

57 
27 

59.1 
27.0 

WHITE  M0bNT4IN  2 

MAX 
MIN 

5« 

31 

5! 
25 

55 

P 

54 
22 

53 
20 

45 

V 

52 
34 

55 
33 

54 

32 

56 
34 

56 
35 

56 
35 

50 
28 

44 
16 

40 
25 

45 

25 

50 
30 

52 
33 

51 

30 

46 
9 

41 
23 

49 
22 

46 
33 

46 

30 

48 
24 

49 
33 

51 
30 

51 
31 

48 
29 

55 

31 

50.2 
27.4 

WILDROSE  R4KCER  ST4 

MAX 
MIN 

90 
59 

88 
56 

86 
56 

86 
53 

84 
50 

83 
48 

85 
55 

86 
60 

92 
62 

92 
64 

91 
65 

91 
60 

88 
53 

62 
46 

76 
50 

62 
54 

84 
57 

84 
53 

61 
50 

80 
49 

74 
51 

74 
56 

78 
50 

81 
52 

80 
53 

77 
62 

79 
51 

81 
52 

61 
52 

62 
54 

63.3 
94.4 

EXTREMES 


HIOHESt  TEMPERATURE 
DE4TH  V41.LEV 

116 

DATE 

11 

LOWEST  TEMPER4TURE 
2  STATIONS 

9 

DATE 

25* 

GRE4TEST   TOTAL  PRECIPITATION 
tfACAVILLE 

1.44 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
410  STATIONS 

.00 

GREATEST  1   OAV  PRECIPITATION 
V4C4\/ILLE 

1  .  44 

D4TE 

05 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
S0U4W  VALLEY 

1.0 

GREATEST   OEPFH   OF  SNOW 
SQUAW  VALLEY 

1 

D4TE 

05 

So«  Ro(eroDc«  Notes  FoUowtng  SUlion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CiLIFOBMi 
SEPTEHBtR  1970 


Day  Oi  Month 


oidiiun 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  o> 

H  < 

#        «  * 

NDRTri  CD4ST 

DR1IN40E 

01 

BUTLER  V4LLEV  RANCH 

EVAP 

,20 

.09 

.15 

.15 

.13 

.18 

.15 

.22 

.15 

.23 

.20 

.17 

.16 

.19 

.17 

.15 

.13 

.09 

.04 

.14 

.10 

.12 

.11 

.13 

.10 

.13 

.14 

.14 

.07 

.09 

4,22 

WIND 

1 7 

9 

20 

22 

2  2 

2 1 

13 

7 

15 

13 

17 

16 

1 6 

23 

16 

16 

17 

1 1 

15 

506 

MAX 

BS 

65 

61 

83 

73 

80 

83 

93 

84 

86 

97 

85 

80 

74 

74 

74 

74 

80 

68 

74 

71 

76 

76 

75 

72 

72 

73 

74 

67 

69 

76.6 

MIN 

59 

58 

52 

50 

53 

52 

52 

56 

51 

51 

52 

50 

40 

40 

39 

41 

44 

65 

54 

53 

46 

46 

45 

46 

41 

40 

41 

44 

43 

43 

48.3 

duttons  landing 

EVAP 

.22 

.22 

.22 

.23 

.37 

.40 

.33 

.41 

.24 

.26 

.25 

.24 

.21 

.20 

.23 

.27 

.24 

.25 

.24 

.24 

.21 

.33 

.35 

.20 

.30 

.30 

.33 

.26 

.24 

.20 

7.99 

8  5 

75 

92 

12  3 

15  3 

6  1 

45 

5  1 

80 

9  3 

62 

42 

46 

97 

118 

134;  54 

55 

40 

46 

35 

41 

24 

29 

29 

2051 

MAX 

81 

80 

80 

51 

81 

82 

85 

90 

83 

89 

86 

85 

82 

75 

76 

81 

84 

85 

83 

75 

78 

82 

95 

83 

65 

62 

84 

84 

86 

80 

62.5 

HIN 

55 

54 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

59 

53 

55 

54 

54 

48 

46 

46 

50 

55 

55 

52 

52 

51 

55 

54 

55 

55 

55 

56 

57 

55. 

53.7 

FERND4LE  2  NW 

EVAP 

.10 

.17 

.15 

.  16 

.15 

.15 

.13 

.15 

.15 

.16 

.15 

.16 

.  16 

.15 

.12 

.12 

.15 

.06 

.14 

.15 

.14 

.12 

.15 

.U 

.15 

.20 

.16 

.11 

.08 

.12 

4.17 

2  3 

24 

2  2 

1 5 

2  0 

2  5 

26 

2  0 

25 

2 1 

1 6 

2 1 

18 

18 

28 

20 

26 

29 

24 

1 1 

1 5 

15 

652 

MAX 

78 

77 

80 

76 

79 

81 

80 

78 

79 

91 

90 

76 

75 

73 

74 

73 

91 

61 

80 

78 

78 

75 

72 

76 

77 

76 

72 

66 

71 

76.8 

MIN 

56 

53 

55 

60 

54 

59 

59 

55 

50 

51 

51 

50 

46 

43 

49 

52 

48 

62 

57 

55 

54 

49 

55 

46 

43 

47 

52 

53 

50 

46 

52,1 

TRINITY    DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.22 

.30 

.26 

.26 

.22 

.17 

.22 

.27 

.27 

.25 

.25 

.26 

.25 

.21 

.21 

.  19 

.20 

.20 

.16 

.19 

.15 

.18 

.12 

.25 

.26 

.26 

.20 

.20 

.19 

.16 

6.57 

MIND 

39 

36 

36 

42 

53 

45 

43 

41 

39 

34 

33 

36 

41 

56 

39 

36 

33 

31 

35 

42 

39 

40 

31 

41 

60 

55 

31 

33 

25 

26 

1177 

TULELAKE 

EVAP 

.25 

.26 

.26 

.15 

."9 

.  19 

.20 

.23 

.20 

.27 

.25 

.27 

.29 

.19 

.20 

.17 

.22 

.14 

.15 

.20 

.16 

.21 

.24 

.26 

.30 

.35 

.21 

.24 

.14 

.24 

6.53 

WILLOW  CREEK   I  NW 

'i'l 

•  1 4 

.13 

.  1  9 

.19 

.  1  4 

.  2  1 

.  ?  3 

.  1  9 

.  23 

.  1  3 

.14 

.14 

.14 

.14 

.  14 

.14 

.  14 

.  1 3 

.  1  4 

.  1  4 

.  1  4 

.13 

4  ■  55 

WIND 

'24 

'11 

'?1 

'l3 

13 

12 

19 

10 

10 

12 

9 

16 

15 

14 

1 1 

8 

12 

14 

21 

17 

6 

7 

U 

5 

4 

5 

4 

3: 

346 

MAX 

S3 

BO 

80 

82 

72 

77 

64 

89 

96 

86 

97 

85 

76 

75 

82 

74 

84 

80 

90 

77 

90 

84 

81 

79 

94 

76 

77 

82 

92 

65^ 

81.0 

MIN 

55 

50 

60 

5  5 

5  3 

55 

5  1 

46 

45 

50 

55 

50 

49 

5  I 

50 

50 

49 

47 

49 

52 

521 

51.9 

*       *  • 

Sacramento 

DRAINAGE 

02 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.39 

.36 

.39 

.30 

.38 

.16 

.30 

.41 

.45 

.36 

.34 

.44 

.30 

.26 

.34 

.33 

.30 

.21 

.37 

.27 

.30 

.37 

.22 

.52 

.24 

.23 

.22 

.16 

.36 

9,34 

WIND 

145 

145 

130 

145 

165 

100 

23 

100 

82 

90 

90 

165 

160 

85 

100 

65 

35 

60 

165 

173 

15  2 

20 

50 

135 

35 

32 

6 

20 

73 

2868 

CHIca  EXPERIMENT  STA (A) 

EVAP 

.23 

.26 

.25 

.30 

.93 

.26 

.21 

.35 

.15 

.77 

.22 

.21 

.23 

.27 

.59 

.25 

.21 

.26 

.31 

« 

* 

.57 

.16 

.19 

7,10 

WIND 

22 

23 

23 

75 

« 

136 

5 

5 

23 

15 

* 

« 

110 

24 

24 

21 

39 

« 

* 

131 

22 

* 

72 

* 

• 

43 

6 

16 

866 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.35 

.33 

.29 

.35 

.38 

.33 

.43 

.39 

.35 

.36 

.40 

.44 

.34 

.26 

.40 

.29 

.24 

.30 

.42 

.IS 

.25 

.30 

.34 

_ 

.42 

.30 

.25 

.23 

.22 

9,78B 

WIND 

60 

60 

45 

150 

130 

140 

1  54 

73 

54 

49 

25 

79 

187 

75 

75 

44 

21 

35 

140 

37 

73 

267 

37 

97 

328 

101 

41 

19 

12 

18 

2616 

MAX 

87 

87 

07 

'^4 

79 

98 

61 

75 

82 

MIN 

54 

54 

54 

52 

56 

63 

60 

61 

56 

59 

55 

45 

45 

47 

51 

53 

57 

53 

49 

50 

53 

54 

54 

51 

51 

54 

55 

55 

57 

folsom  dam 

EVAP 

.29 

.28 

.26 

.30 

.30 

.32 

.34 

.32 

.  34 

.26 

.37 

.33 

.29 

.21 

.23 

.27 

.30 

.32 

.30 

.14 

.18 

.30 

.30 

.30 

.30 

.26 

.35 

.30 

.30 

.28 

8.65 

MINO 

3 

1 

3 

10 

14 

6 

4 

4 

6 

1 

2 

1 

14 

3 

2 

1 

4 

1 

17 

4 

1 

6 

4 

2 

2 

3 

6 

1 

5 

2 

137 

lakeshore 

EVAP 

.19 

it 

.26 

.17 

.20 

.29 

.32 

.27 

.30 

.33 

.29 

.30 

.26 

.24 

.26 

.27 

.25 

.26 

.20 

.24 

.24 

.23 

.22 

.27 

.22 

.26 

.23 

.19 

.18 

.20 

7.40 

WIND 

a* 

49 

40 

26 

3  5 

2  7 

37 

46 

33 

19 

26 

40 

28 

26 

2  6 

3  6 

32 

22 

22 

20 

27 

"1 

93 1 

lake  spaulding  dam 

EVAP 

.33 

.34 

.35 

.32 

.30 

.16 

.32 

.45 

.43 

.38 

.16 

.23 

.30 

.30 

.34 

.30 

.28 

.15 

.28 

.45 

.31 

.28 

- 

.41 

.31 

.34 

.37 

.31' 

9,44B 

maRnLev  cdve 

EVAP 

.29 

.33 

.26 

.30 

.36 

.34 

.31 

.34 

.31 

.  34 

.31 

.34 

.29 

.24 

.27 

.25 

.25 

.28 

.29 

.21 

.31 

.23 

.40 

.31 

.25 

.26 

.25 

.22 

6,73 

WIND 

62 

65 

59 

36 

111 

82 

46 

53 

51 

47 

51 

60 

104 

53 

56 

42 

42 

44 

75 

54 

'65 

'74 

49 

47 

76 

51 

36 

42 

43 

29 

1755 

B5 

87 

8 1 

8  2 

91 

92 

9  1 

90 

8  2 

9  2 

76 

76 

8  1 

76 

76 

MIN 

55 

53 

53 

55 

53 

53 

56 

60 

57 

36 

55 

53 

47 

46 

45 

46 

51 

50 

53 

48 

49 

46 

47 

46 

46 

49 

54 

49 

5l!o 

PlACERVILLE  IPG 

EVAP 

>  2  6 

■  2  2 

•  l.Oi 

.  25 

.  3  3 

.  7  1 

.20 

.24 

.25 

.50 

.28 

.  22 

■  32 

.39 

* 

.82 

.31 

7,76 

WIND 

'22 

'17 

33 

35 

« 

* 

* 

184 

'49 

20 

53 

« 

123 

61 

48 

'42 

30 

* 

* 

178 

95 

43 

96 

121 

* 

* 

126 

'n 

64 

1501 

Shasta  dam 

EVAP 

.25 

.32 

.31 

.33 

.23 

.24 

.26 

.31 

.36 

.  27 

.25 

.35 

.33 

.24 

.28 

.23 

.27 

.25 

.20 

.22 

.21 

.23 

.37 

.23 

.33 

.33 

.32 

.30 

.22 

.22 

8.25 

WIND 

59 

61 

52 

73 

49 

62 

58 

55 

84 

79 

62 

93 

91 

70 

59 

60 

62 

56 

43 

46 

51 

61 

54 

77 

92 

78 

67 

54 

50 

59, 

1V19 

WHISKEVTDWN  RES 

EVAP 

.29 

.2li 

.30 

.30 

.24 

.21 

.27 

.27 

.28 

.33 

.30 

.33 

.38 

.17 

.25 

.23 

.27 

.24 

.24 

.18 

.18 

.25 

.24 

.29 

.29 

.27 

.22 

.33 

.20 

.24 

7,87 

WIND 

27 

23 

22 

40 

27 

23 

22 

22 

26 

27 

30 

27 

36 

32 

26 

24 

27 

31 

'1 

27 

24 

34 

28 

32 

43 

36 

34 

33 

33 

30 

877 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.  2  6 

.  40 

.  30 

.  2  1 

•  1.59 

.  30 

.  2  3 

.  30 

*  1.20 

.30 

30 

30 

.95 

.45 

93 

10  44B 

WIND 

19 

26 

22 

50 

* 

* 

356 

24 

15 

17 

156 

47 

14 

19 

17 

4 

30 

132 

191 

* 

* 

50 

6 

29 

1491 

MAX 

90 

89 

89 

86 

- 

- 

94 

93 

92 

92 

- 

91 

93 

94 

63 

94 

- 

- 

95 

94 

95 

94 

89 

- 

- 

95 

94 

79 

90.8 

MIN 

62 

59 

6  1 

60 

53 

65 

64 

6  5 

46 

52 

60 

5  5 

55 

52 

56 

5  7.1 

»       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

BOCA 

EVAP 

.32 

.30 

.28 

.32 

.24 

.20 

.19 

.29 

.33 

.25 

.30 

.28 

.40 

.21 

.  16 

.23 

.20 

.26 

.26 

.24 

.23 

.25 

.14 

.23 

.23 

.21 

.24 

.27 

.19 

.19 

7.44 

WIND 

50 

29 

56 

80 

23 

35 

38 

30 

77 

49 

36 

26 

26 

70 

53 

73 

6 1 

46 

32 

23 

22 

1273 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.29 

.24 

.29 

.16 

.15 

.17 

.24 

.28 

.30 

.48 

.32 

.26 

.22 

.15 

.18 

.20 

.27 

.20 

.15 

.14 

.26 

.20 

.25 

.20 

.20 

.16 

.  14 

.19 

.16 

6.48 

WIND 

26 

20 

24 

33 

21 

24 

16 

30 

21 

38 

40 

55 

25 

28 

16 

5 

89 

7 

15 

49 

23 

7 

34 

46 

19 

15 

16 

12 

13 

769 

*       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINCAHE 

EVAP 

.15 

.15 

.41 

.27 

.20 

.25 

.  30 

.25 

,44 

.15 

.31 

.30 

.25 

.16 

.15 

.15 

.20 

.10 

.14 

.15 

.51 

.28 

.20 

.21 

.25 

.60 

.30 

.16 

.27 

.20 

7.45 

WIND 

89 

B9 

64 

1('7 

109 

63 

5Z 

76 

60 

f-2 

64 

89 

66 

59 

64 

72 

64 

78 

135 

32 

71 

47 

66 

44 

47 

50 

42 

21 

2216 

MAX 

76 

77 

76 

78 

76 

83 

67 

87 

87 

87 

81 

79 

75 

76 

76 

76 

79 

81 

78 

79 

78 

93 

81 

92 

92 

95 

96 

62 

91 

81 

80.7 

MIN 

52 

52 

51 

55 

54 

49 

62 

58 

53 

59 

51 

50 

49 

48 

47 

49 

46 

48 

!3 

48 

50 

51 

53 

52 

52 

51 

53 

54 

54 

55 

52.0 

NACIMIENTQ  DAM 

EVAP 

•  3  1 

.  26 

a  ^-  5 

•  2  5 

.29 

.  36 

.  2  5 

.  34 

.33 

.26 

.20 

.21 

29 

.20 

.23 

24 

.15 

8  10 

NEWARK 

(C) 

EVAP 

•  24 

.23 

.25 

.27 

* 

• 

.42 

* 

.62 

.30 

* 

.95 

.32 

.89 

.31 

.24 

9.17 

WIND 

112 

95 

110 

136 

I 

444 

156 

85 

283 

86 

92 

59 

*78 

* 

387 

96 

73 

'79 

116 

113 

'62 

'67 

52 

49 

2824 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTiocH  Pumping  pl 

3 

EVAP 

.28 

.  30 

.27 

.30 

.35 

.33 

.29 

.37 

.29 

.31 

.32 

.30 

.34 

.25 

.29 

.25 

.26 

.23 

.30 

.27 

.26 

.  34 

.24 

.32 

.30 

.23 

.21 

.22 

- 

.23 

6.566 

CAMP  PARDEE 

(B) 

EVAP 

.25 

.25 

.23 

.25 

.16 

.26 

.23 

.30 

.26 

.29 

.27 

.28 

.23 

.20 

.20 

.20 

.22 

.25 

.23 

.19 

.19 

.23 

.24 

.22 

.24 

.21 

.24 

.23 

.24 

.23 

7.02 

WIND 

9 

10 

7 

13 

17 

22 

6 

9 

11 

6 

6 

10 

7 

7 

11 

12 

8 

8 

13 

4 

12 

21 

8 

10 

13 

6 

10 

9 

12 

10 

311 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.31 

.36 

.33 

.33 

.  32 

.29 

.32 

.33 

.32 

.35 

.39 

.36 

.39 

.25 

.27 

.24 

.31 

.29 

.34 

.31 

.25 

.23 

.29 

.26 

.29 

.29 

il 

.29 

.31 

.26 

9.14 

(E) 

WIND 

43 

43 

45 

42 

72 

47 

60 

39 

44 

39 

40 

39 

58 

43 

42 

41 

39 

34 

42 

58 

45 

46 

43 

36 

36 

49 

32 

37 

28 

1295 

MAX 

90 

86 

88 

ee 

84 

82 

86 

90 

91 

92 

89 

91 

88 

80 

80 

81 

83 

86 

84 

"2 

78 

90 

82 

95 

94 

83 

94 

94 

94 

65 

85.0 

MIN 

62 

61 

60 

59 

56 

56 

58 

62 

65 

65 

54 

62 

57 

53 

52 

52 

52 

52 

57 

51 

51 

54 

5  7 

60 

56 

57 

58 

60 

60 

60 

57.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.26 

.30 

.27 

.27 

.24 

.22 

.24 

.24 

.  54 

.  26 

.26 

.34 

.24 

.20 

.20 

.29 

.23 

.24 

.15 

.16 

.20 

.21 

.21 

.22 

.20 

.21 

.22 

.20 

.21 

7,05 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


Slallon 

Day  Oi  Month 

J 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  ■ 

Sam  JOAQUIN 

DftAINACt 

09 

<ETTLEHAN  CITV 

EVAP 

.'•1 

.38 

.44 

.38 

.40 

.29 

.32 

.41 

.47 

.39 

.38 

.40 

.58 

.32 

.30 

.34 

.30 

.30 

.33 

.30 

.26 

.29 

.30 

.34 

.36 

.35 

,30 

.30 

,28 

.30 

10.92 

WIND 

18 

47 

34 

29 

92 

40 

26 

3 1 

39 

24 

24 

32 

36 

28 

25 

21 

IG 

29 

32 

26 

30 

34 

41 

24 

1 9 

19 

19 

23 

985 

(NIOHTS    fE»RV    ?  SE 

EVAP 

.30 

.31 

.29 

.31 

.31 

.30 

.31 

.32 

.31 

.35 

.  32 

.34 

.  20 

,7 
.27 

2^ 

.23 

24 

,27 

22 

,25 

23 

2j 

8,368 

MIND 

15 

20 

16 

39 

33 

11 

* 

32 

16 

23 

20 

34 

19 

27 

'11 

* 

* 

« 

* 

* 

131 

6 

6 

18 

6 

7 

5 

4 

'10 

S39 

LlTTLt   f'ANnC^'E  OET 

DAM 

EVAP 

•  '>: 

.52 

•It 

.90 

.59 

.45 

.43 

.49 

.95 

.48 

.49 

.  96 

.62 

•  39 

.44 

.41 

•  * 

.48 
129 

.38 

.44 

.35 

*  kT 

■ 

*  »a 

*  SB 

13.79 

WIND 

S3 

67 

75 

171 

162 

106 

48 

79 

60 

43 

92 

60 

149 

87 

86 

96 

95 

45 

5  1 

2376 

MAX 

87 

66 

65 

S5 

80 

78 

84 

97 

91 

89 

89 

69 

83 

79 

77 

79 

82 

85 

84 

84 

84 

77 

82 

83 

80 

79 

82 

83 

83 

6  1 

83.2 

MIN 

58 

54 

50 

59 

52 

93 

56 

62 

59 

60 

61 

94 

46 

46 

47 

50 

52 

53 

58 

51 

49 

90 

52 

55 

47 

90 

51 

52 

94 

53 

53.3 

LODl 

EVAP 

.2S 

.27 

.28 

.  30 

.  27 

.  27 

.  29 

.  34 

.26 

.  30 

.  28 

.25 

.  16 

.  15 

.  15 

*  H 

.  3C 

.18 

.291  .23 

.20 

,26 

.14 

.18 

.20 

7.22 

33 

27 

27 

50 

87 

19 

15 

30 

17 

22 

21 

46 

32 

31 

22 

IS 

1 5 

47 

361  '0 

66 

14 

4 

28 

12 

10 

ii 

1 4 

2 1 

893 

MAX 

85 

85 

65 

B4 

67 

88 

90 

93 

92 

92 

96 

66 

86 

76 

75 

83 

84 

84 

78 

75 

76 

61 

64 

72 

8  1 

82 

84 

80 

78 

77 

83.4 

MIN 

55 

55 

55 

55 

94 

53 

50 

60 

56 

58 

58 

55 

53 

45 

50 

51 

57 

S9 

54 

50 

50 

50 

54 

53 

47 

52 

93 

58 

58 

57 

93.8 

LOS  BANDS  nET  RESV 

EVAP 

.40 

.55 

.61 

.55 

.56 

.51, 

.41 

.54 

.52 

.50 

.51 

.55 

.58 

.45 

.44 

.36 

.44 

.44 

.47 

.57 

.42 

.39 

.36 

.42 

,50 

.41 

,43 

.40 

.45 

.43 

14.20 

WIND 

122 

166 
86 

204 

344 

441 

239 

109 

166 

161 

128 

115 

152 

321 

266 

143 

138 

118 

124 

245 

337 

218 

144 

111 

132 

148 

118 

135 

116 

121 

142 

1  9428 

MAX 

69 

85 

66 

75 

76 

86 

69 

90 

90 

89 

38 

32 

"'^ 

76 

64 

6  5 

74 

81 

76 

32 

83 

In 

B  \ 

82 

B^ 

62 

82 

83.0 

59 

57 

55 

56 

53 

95 

57 

63 

61 

62 

62 

56 

50 

50 

50 

5^ 

57 

KB 

93 

92 

53 

54 

56 

50 

52 

54 

56 

57 

95.3 

HANTECA 

EVAP 

.31 

.31 

.30 

.  30 

.35 

.32 

.31 

.32 

.34 

.32 

.34 

.34 

.34 

.27 

.27 

.32 

.25 

.28 

.31 

.29 

.26 

.26 

.21 

.22 

,34 

.25 

,26 

.21 

.22 

.26 

8.68 

WIND 

32 

35 

33 

53 

86 

86 

46 

39 

35 

20 

27 

24 

23 

55 

31 

34 

30 

16 

15 

56 

57 

51 

43 

27 

22 

42 

19 

20 

23 

22 

26 

1044 

MAX 

67 

88 

87 

81 

81 

86 

92 

93 

92 

90 

89 

33 

79 

79 

69 

60 

60 

60 

84.2 

MIN 

57 

56 

96 

56 

53 

5<. 

59 

62 

60 

60 

60 

58 

51 

51 

51 

51 

54 

57 

97 

53 

53 

93 

96 

52 

52 

56 

67 

56 

55.7 

Salt  springs  p«r  house 

EVAP 

.28 

.:>i 

.30 

.26 

.31 

.25 

.25 

.29 

.34 

.31 

.37 

.37 

.27 

.21 

.24 

.30 

.33 

.28 

.19 

.13 

.30 

.31 

.42 

.22 

.42 

.38 

.26 

,29 

.33 

.28 

8.80 

SAN    LUIS  DAM 

<F) 

EVAP 

.<iS 

.59 

.64 

.60 

.47 

.49 

.36 

.60 

.60 

.92 

.92 

.63 

.30 

.46 

.35 

.39 

.36 

.57 

.50 

.43 

.45 

.30 

.45 

.41 

.42 

.42 

,46 

.71 

.51 

.39 

14.57 

WIND 

117 

174 

241 

273 

283 

137 

23 

144 

117 

73 

68 

164 

417 

237 

70 

53 

39 

103 

206 

247 

161 

77 

70 

79 

48 

39 

37 

36 

65 

106 

3924 

MAX 

82 

90 

62 

82 

76 

81 

69 

92 

74 

93 

93 

93 

70 

75 

8  1 

83 

78 

65 

81 

85 

89 

62 

82 

^7 

87 

83.5 

60 

56 

55 

55 

66 

55 

62 

63 

60 

62 

62 

63 

50 

5  1 

5  1 

54 

BA 
56 

58 

98 

95 

54 

54 

55 

98 

93 

58 

55 

53 

60 

KB 

58 

57.1 

TKACY   PUHPINC  PLANT 

EVAP 

.111 

.45 

.42 

.42 

.44 

.39 

.41 

.56 

.43 

.43 

.44 

.55 

.33 

.39 

.41 

.30 

.34 

.44 

.43 

.26 

.33 

.40 

.25 

.42 

.40 

.32 

,29 

.26 

.29 

.44 

11.69 

WIND 

147 

210 

129 

314 

179 

75 

63 

167 

80 

67 

77 

212 

256 

96 

99 

70 

50 

119 

271 

197 

162 

96 

46 

78 

77 

47 

39 

36 

101 

3605 

*        «  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

6E4UHDNT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

'si 

• 

'  ^  5 

.  36 

•  '9 

* 

.32 

.38 

.40 

.36 

,40 

.  30 

.26 

•  38 

' 

' 

.34 

.42 

.38 

,40 

.  32 

.24 

.40 

■  34 

•  36 

•  26 

.  30 

10.35 

WIND 

26 

~^ 

23 

20 

22 

32 

28 

20 

32 

15 

26 

2 1 

27 

36 

23 

2  3 

31 

24 

25 

20 

38 

24 

53 

45 

20 

22 

820 

MAX 

92 

92 

92 

67 

85 

85 

84 

64 

86 

91 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

85 

8 1 

82 

82 

82 

81 

8 1 

88.4 

MIN 

5^ 

53 

50 

47 

48 

48 

48 

48 

46 

48 

60 

60 

58 

55 

49 

49 

52 

51 

51 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

53 

54 

50.3 

CACHUMA  OAH 

EVAP 

•  1* 

.  21 

«  21 

.20 

.20 

.32 

.32 

.28 

.  2  7 

.27 

.29 

.26 

*  2  I 

.23 

.22 

.20 

.26 

•  2  8 

,  2  8 

.  19 

.28 

.22 

.32 

.26 

.  22 

.30 

,37 

.3b 

•  33 

.31 

7.95 

WIND 

3* 

32 

33 

40 

53 

32 

3 1 

26 

28 

34 

4  1 

36 

42 

37 

s' 

36 

62 

42 

5 1 

36 

32 

44 

65 

50 

50 

1201 

MAX 

B6 

85 

83 

62 

81 

83 

66 

66 

89 

87 

82 

8  1 

80 

82 

84 

79 

78 

80 

82 

62 

32 

82 

82 

83,1 

MIN 

57 

56 

56 

55 

55 

53 

57 

59 

59 

60 

58 

56 

56 

54 

49 

50 

53 

57 

94 

54 

52 

53 

52 

54 

96 

51 

52 

55 

55 

54 

54,9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

In? 

•  23 

.24 

* 

* 

•  73 

.  23 

.24 

.22 

.22 

* 

* 

.57 

•  2  6 

,18 

.19 

* 

.63 

.22 

.23 

2* 

,19 

* 

* 

•  8  1 

•  38 

.22 

6.95 

WIND 

10  i 

117 

31 

* 

* 

233 

78 

8  7 

77 

87 

* 

* 

250 

99 

78 

56 

8^ 

* 

226 

66 

4  2 

51 

72 

* 

* 

156 

61 

36 

2205 

MAX 

85 

oi* 

63 

84 

84 

83 

84 

35 

81 

79 

- 

83 

81 

87 

82 

6 1 

83.2 

MIN 

65 

63 

62 

61 

- 

55 

61 

61 

62 

62 

- 

- 

58 

54 

94 

56 

60 

I 

55 

54 

56 

96 

- 

- 

52 

58 

61 

98.3 

«IVE»SIDE  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.40 

.36 

.30 

.39 

.29 

.32 

.35 

.33 

.35 

.37 

.38 

.26 

.25 

.21 

.26 

,30 

.38 

,36 

.35 

.:; 

.28 

.41 

.31 

.34 

.41 

.36 

.41 

.39 

.40 

10.18 

WIND 

45 

42 

50 

48 

7  I 

54 

37 

51 

49 

42 

42 

59 

75 

60 

42 

41 

44 

52 

46 

51 

90 

96 

48 

44 

46 

81 

29 

46 

46 

39 

1488 

MAX 

62 

80 

79 

77 

76 

61 

81 

80 

81 

33 

33 

78 

75 

75 

75 

77 

77 

77 

75 

74 

74 

77 

75 

75 

69 

77 

77 

7a 

81 

76 

77.5 

MIN 

55 

54 

55 

52 

51 

51 

94 

54 

55 

57 

60 

59 

55 

51 

49 

49 

53 

51 

47 

47 

47 

49 

45 

47 

49 

41 

46 

47 

49 

92 

51.0 

ThITChELL  OAM 

EVAP 

_ 

26 

.31 

* 

* 

.96 

.  30 

.20 

.  2  6 

.  2  6 

•  ^ 

.30 

.28 

.45 

40 

.42 

* 

• 

. .  2B 

■  35 

.34 

9.99 

WIND 

36 

50 

23 

49 

30 

'  46 

45 

210 

3  7 

'45 

4  3 

80 

'  47 

*  37 

72 

*49 

73 

95 

86 

61 

62 

* 

* 

159 

60 

'  n 

49 

1604 

MAX 

74 

73 

75 

76 

78 

78 

83 

_ 

87 

82 

70 

69 

71 

80 

81 

US 

82 

79 

81 

82 

84 

63 

64 

66 

8 

82 

83 

79.7 

MIN 

52 

53 

53 

54 

54 

53 

51 

- 

- 

48 

51 

49 

48 

45 

49 

48 

49 

49 

48 

46 

48 

55 

49 

54 

- 

- 

96 

54 

49 

49 

50.6 

•      «  « 

SOUTHEAST  nESERT 

BASINS 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.69 

60 

69 

'  ^ 

• 

■ 

* 

.  54 

• 

.  7  3 

.42 

.44 

,  44 

.43 

,68 

.73 

.56 

.75 

.39 

.36 

•  84 

.52 

.43 

,37 

.42 

*  34 

17.11 

WIND 

Oi 

7  I 

1  Bt 

*7a 

^  ' 

3  I 

90 

106 

113 

34 

36 

2  7 

26 

84 

125 

64 

138 

22 

161 

68 

37 

36 

46 

20 

2092 

MAX 

99 

96 

95 

94 

88 

90 

97 

98 

7 

101 

101 

1  1 

loo 

92 

9 1 

90 

91 

92 

94 

91 

91 

98 

99 

92 

92 

65 

91 

92 

92 

92 

94.0 

M  I  N 

68 

67 

66 

66 

61 

59 

68 

69 

79 

71 

73 

69 

64 

59 

59 

60 

61 

59 

65 

62 

62 

98 

56 

60 

95 

56 

58 

60 

64 

64 

63.3 

INDIO  u  S  DATE  GAROEN 

EVAP 

.46 

.52 

.40 

.42 

.38 

* 

.74 

.43 

.36 

.33 

.36 

.30 

.45 

.45 

.41 

.40 

.29 

.30 

.33 

.50 

.44 

.30 

.36 

.30 

.27 

,39 

.35 

.39 

.42 

.20 

11.25 

WIND 

32 

39 

18 

23 

* 

« 

2i 

26 

16 

14 

13 

44 

65 

52 

19 

10 

11 

20 

33 

35 

17 

27 

16 

13 

27 

22 

9 

12 

11 

724 

MAX 

105 

105 

101 

100 

101 

96 

99 

100 

102 

105 

103 

102 

96 

93 

96 

95 

97 

99 

99 

96 

94 

91 

94 

94 

90 

88 

93 

91 

95 

97.2 

MIN 

68 

65 

64 

64 

62 

62 

65 

65 

69 

70 

74 

74 

62 

60 

60 

62 

63 

63 

64 

61 

62 

52 

58 

62 

62 

56 

98 

59 

60 

65 

63.0 

MOJAVE 

EVAP 

.64 

.52 

.64 

.54 

.49 

.39 

•It 

.45 

.95 

.45 

.58 

.56 

.60 

.47 

.45 

.40 

.34 

.39 

.52 

.51 

.  54 

.30 

.36 

.53 

.37 

,48 

.37 

,41 

.39 

.30 

13.90 

WIND 

96 

113 

124 

100 

145 

84 

79 

106 

43 

78 

104 

138 

138 

100 

68 

27 

52 

83 

148 

183 

40 

46 

85 

57 

88 

44 

46 

49 

32 

2525 

MAX 

92 

90 

66 

87 

64 

79 

66 

90 

91 

94 

15 

90 

94 

77 

82 

80 

84 

89 

85 

82 

77 

63 

80 

64 

67 

73 

77 

60 

81 

84 

84.8 

MIN 

56 

57 

55 

55 

51 

50 

50 

57 

60 

60 

62 

60 

52 

47 

48 

47 

46 

55 

55 

46 

47 

50 

49 

49 

92 

43 

44 

50 

92 

94 

92.2 

(A)  PAN   PAINTED    INSIDE    AND  OUTSIDE    WITH   ALUMINUM  PAINT 

(8J  PAN      IS   OF  COPPER,    AND  PAINTED    INSIDE    AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(0)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,    WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED.  ^lun. 

(F)  PAN    IS    A  BURIED   24-INCH   YOUND  PAN. 


See  Relerence  Notes  Fotlowing  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFQBNIA 
S6PTEWBEB  1970 


11 

Day  of  month 

(V 

Station 

0. 

Q 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRIWLEV  2  SM 

84 

82 

82 

85 

82 

79 

79 

81 

82 

83 

85 

S3 

80 

82 

75 

74 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

77.2 

Mix 
WIN 

91 
82 

89 
79 

89 
79 

- 

- 

- 

85 
76 

66 

77 

8B 
79 

89 
80 

86 

80 

87 
80 

84 
77 

85 
75 

86 
71 

84 
70 

85 
73 

84 
73 

83 
74 

82 
71 

61 
71 

62 
69 

82 
69 

81 
70 

79 
71 

76 
68 

81 
67 

81 
68 

81 
69 

81 
71 

64.  1 
73.7 

8 

9tl' 

86 

85 

85 

86 

84 

82 

81 

82 

83 

84 

85 

84 

82 

80 

79 

77 

78 

78 

78 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

79.  5 

MIN 

89 
85 

88 
84 

86 
84 

- 

- 

- 

86 

81 

86 

62 

87 
83 

68 
83 

68 
64 

67 
84 

84 
82 

79 

- 

81 
76 

82 
77 

82 
77 

82 
77 

81 
77 

81 
77 

81 
75 

- 

79 
74 

78 
75 

76 
73 

82 
73 

84 
73 

79 
71 

78 
72 

83.  1 
78.3 

U 

94M 

8  2 

8  1 

80 

75 

76 

7  5 

80.3 

20 

86 

86 

86 

85 

85 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

61 

79 

60 

80 

80 

80 

79 

75 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

76 

3^ 

9AM 

85 

85 

85 

85 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

62 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

75 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

76 

81.3 

TV 

9AM 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

81 

81 

81 

80 

81 

81 

81 

61 

81 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

60.7 

04VIS  2  WSW 

MAX 
K  I  N 

92 

92 
74 

92 
72 

74 

90 
73 

85 
74 

91 

77 

94 
76 

93 
76 

95 
76 

95 
76 

95 
76 

88 
70 

85 
68 

65 
68 

66 
69 

88 
71 

69 
73 

89 
73 

82 
68 

84 

67 

82 
70 

66 

70 

86 
72 

64 
71 

64 

70 

86 
70 

87 
70 

86 
70 

85 

70 

88.2 
72.  U 

FRESNO  h3  airport 

MAX 
MIN 

118 
75 

lie 

73 

117 
73 

111 
74 

109 
69 

113 

71 

116 
74 

lie 

78 

119 
77 

119 
76 

119 
79 

116 

7  7 

109 
69 

107 
66 

104 
63 

107 
64 

110 
66 

109 

68 

lOB 

70 

102 
64 

10* 

64 

108 

6e 

109 
68 

109 

68 

106 

67 

106 
67 

109 
69 

108 
69 

107 
70 

105 
69 

;  lU  .  8 
70.2 

MIN 

106 
82 

106 
81 

105 
81 

102 
81 

101 
76 

102 
77 

106 
81 

106 
82 

108 
62 

loe 

83 

108 
84 

106 

62 

99 
76 

97 
73 

94 
72 

96 
71 

99 
73 

9V 
75 

97 
76 

93 
72 

95 
71 

97 
73 

99 
74 

99 
74 

97 
73 

98 
73 

99 
73 

98 
75 

98 
75 

96 
75 

i  no  •  4 

76.5 

a 

MAX 
MIN 

87 

86 

86 

85 

82 

82 

95 
64 

95 

37 

87 

97 
88 

66 

87 

83 

89 
81 

77 

77 

6  G 
78 

68 
80 

8  8 
81 

77 

8  5 
77 

87 
79 

79 

8C 

8  7 
79 

86 
79 

7? 

8  8 
80 

88 

no 

P7 
PO 

90.  3 
81.8 

20 

SAM 

88 

88 

87 

E7 

87 

86 

85 

85 

85 

85 

66 

87 

86 

85 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

62 

81 

81 

81 

81 

81 

91 

Bl 

81 

81 

83.9 

".0 

SAM 

80 

81 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

60 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

78.8 

RIVERSIDE   Exp  ST4 

SUB-ST4  1 

12 

MAX 
MIN 

85 
83 

85 
82 

84 
82 

93 
81 

83 
80 

82 
79 

62 
80 

82 
80 

82 
60 

83 
81 

84 
82 

64 

82 

63 
81 

62 
60 

81 
79 

80 
78 

80 
76 

80 
79 

60 
78 

79 

77 

79 
77 

79 
77 

79 
77 

79 
77 

78 
77 

77 
75 

78 
76 

78 
77 

79 
77 

79 
77 

81.0 
79.0 

BRAWLEV  2  SW 

DAVIS  2  WSW 
FRESNO  WB  AP 

RIVERSIDE   EXP  STA 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE   EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED 
AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR 
24  HOURS  ENDING  AT  9   A.   M.      READINGS  AT  9   A.   M.    ARE   FROM  ME RCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.   MAX   AND  MIN  DATA  FROM  SOIL   THERMOGRAPH  FOR  24 
HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

ATWATER  SANDY   LOAM,    LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,   LATE  AFTERNOON  SHADE    IN  SUM- 
MER ONLY.      PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THER- 
MOGRAPH FOR  2-,    4-,    AND  8-INCH  DEPTH,     MAX   AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION   1-    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,    BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 
FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2-      RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL   DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY    IRRIGATED  SOIL.     MAX   AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2  LOCATED   1/4  MILE   NE  OF  STATION  1, 


See  Reference  Notes  Following  Sution  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CIL IFOBNIA 
SEPTEMBER  1970 


Day  of  month 


Slallon 

1 

2  3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5ilC»4«E''TC 

ORJlHiGE  02 

MI-JJRil.  SN0WF4LL 
SN  ON  CND 

SIFR'<4  CITV  SNtJWFiLL 
SN  ON  SNO 

TkIN   LixES  SNQMF4LL 
SN  ON  GNU 

NORTHEaST  PlTFRIOR 
B4SIHS  f3 

9RIDCE0CRT  SNQWF4LL 
SN  ON  GND 

SaU4r    VALLfV  SNDWF4LL 
SN  ON  GNO 

•      *  • 

S0UTHE4ST  DESERT 
94SINS  07 

WHITE   H0UNT4IN   I  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

WHITE    IDUNTilN   2  SNDWF4LL 
SN  ON  GNO 

,3 

T 

T 

KG 
1 

T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

c 

2-0 

ion  of 
t  mile 

J) 

i 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50-.99 

o- 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

U  00 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
o 

.10-. 4 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

35 

3.1 

7.7 

29  +  + 

14 

25 

41 

28 

17 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

m 

24  +  + 

20 

12 

25 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1.0 

EUREKA  WB  CITY 

30 

N 

13 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

78 

3.8 

FRESNO  WB  AIRPQRT 

29 

2.5 

6.0 

21 

NW 

19 

70 

37 

22 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

25 

1.6 

5.8 

22++ 

8 

25 

79 

53 

48 

74 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.4 

LOS  ANGElES   WB  AIRPORT 

25 

4.6 

8.3 

21  % 

W 

26+ 

75 

58 

62 

73 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

15 

w 

06 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

1.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

3^ 

3.2 

6.1 

60 

39 

25 

44 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

4.8 

6.8 

21  +  + 

28 

20  + 

74 

63 

52 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

34 

3.8 

8.9 

31 

N 

24 

37 

22 

15 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

98 

1.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

25 

1.8 

6.8 

29 

w 

12 

63 

37 

22 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

1.0 

SANDBERG  WB 

2 

4.0 

10.8 

38  +  + 

6 

25 

38 

24 

26 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.3 

SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

3.3 

7.5 

19 

NE 

28 

71 

59 

60 

69 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

80 

3.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

8.4 

10.8 

35  +  + 

27 

04 

76 

54 

45 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.2 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLDG 

27 

W 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

50 

54 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.2 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

5.3 

7.5 

28  +  4 

27 

18 

55 

34 

21 

43 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.7 

%  PEAK  GUST 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-  342  - 


STATION  INDEX 


ACTON-HUBBAAO  R0FC2610  | 
ADELANTO  ; 
ADIN  RANGER  STATION 
ALAHD   1  N 

ALDEHPOINT  I 

ALDER  SPRINGS 

ALISO  CN  DAT  MT  FC  41.6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AHBOY 
AHCIQI.A 

ANCHIN  PAC  UNION  COL 
ANTIUCh  PtBREBQARD  »i, 

ANTIQCH   PUMPING   PL  3 
ANZA 

apacme  camp 

APPLE  VllLLeV 
AnROfO  CRANOE 
A«ROyO  StCO 


ARROYO  SECO  I 
ASH  MOUNTAIN 
ATLAS  ROAD  DUTRi 

atwell 


FC  soao  I 


AWALON  PLEASURE  PIE" 
A^ILA  BEACH 

AluSa  C  1  TV  PlBK  FC  USB  , 
BADCER  n 

BADCER  PASS  n 
BAKf  R 

BAKER  9  NNm 

BAKER5F1EL0  MB  AlRPORTtj 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
8AflR£TT  DAM  j 
BABSTOW  ; 
BARTON  FLAT  ' 
BATES  filOGE  j 

BEARTRAP  MEADOM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  Pumping  plant 

BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL   AIR  FC    10  B 
BEN  lOMOND  no  3 

benton  inspection  sta 
berkeley 
berrvessa  lake 

BESWICK  7  s  i 
BtEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BtC  BEAR   LAKE  | 
BTC  BEAR    LAKE  0AM 
BIG  BEND  RAM&ER  STA 
BIG  DALTQ'J  DAM  FCZiSBE  ' 
BIG  PINE  CREE"  , 
BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJJNGA  QAM  FC46DE  I 
BIRMINGHAM    CEN  HQSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  i 
BISHOP  W8  AIRPORT  H 
BLACK    MOU-JTAIN   Z  Sw 
BLACKS   MQJNTAIN  B 
BLACKWELLS  CORNER  iwNW 
BLODGETT  ExP  FOREST 
BLUE  CANYON  MB  AIRPORTQ 
BLUE  CREEK  MTN  10  ' 

BLVTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BOARD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
BOOIE 
BONITA 

BODNVlLLE    MNTNC  STA 

BORON 

BORRECO  DESERT  PARR 

BOULOER  C  LOCATELLI  R 
BOULEVARD  NO  2 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRAOLEy 

BRANNAN  ISLAND 
BRANSCQHB  3  NNM 
BRAHLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
BREA  DAM 

BRENTMOOD  b  SH 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  <,  NNw 

eROCKWiv  Summit 
BROOKS  faRnhah  ranch 
BRUSH  CREEK 

BflUSHV  SPRGS  GUARD  STA 

BRYSON 

BUCXHOrn 

BUCKS  CREEK  PH 
BUCK^  LAKE 
BUENA  ViSTi 
BURBANK  FD  FC226  B 
BJRBANK  VALLEY  PHP  PLT 
BURLINGAME 
URNEY 

URNT  RANCH  1  S 

URTDN  RANCH 

UTLER  VALLEY  RANCH 

UTTE  LAKE 
UTTQNMlLLOW 

abazon 

achuma  dam 

AjON  WEST  Submit 

ALSVERiS    BIG  TREES 
ALAvEHiS  RANGER  STA 
ALAVERAS  RESERVOIR 
ALEXICO  Z  NE 
ALISTDGA 


RANGER  STA 
AMEL  PEAK 
AMP  ANGELUS 
AMP  HI   HiLL  OPIDS  S7£ 
AMPO 

AMP  PARDEE 

AMP  PIONEER  SHi  SHLTR 
AMP  SIX  LOOKOUT 
AMPTONVILLE  »S 
ANBY  11    Sm  I 

ANBY  RANGER  STATION 
ANOGA   PARK  PIERCE  COl 
ANTIL 

AhBON  CANVOm  GUHAN 
ARSON   CANYON  WORKMAN 
ARldOU  POMER  house 
ABMEL  VALIEV 
ARPINTERIA  RESERVOIR 
ASTLE   ROCK  RAD  LAB 


i  oixi 

0369 
037ii 
0379 

0393 
OfcOa 
0*10 


LOS  ANGELES 

071  SAN  BERDINO 

02  MODOC 

oh  contra  costa 

01.  mumbdldt 

02  GLENN 

Od  LOS  ANGELES 

00  SAN  DIECC 
OQ  LOS  ANGELES 
0^  MODOC 

Dli  SAN  BERDINO 

OS  TUL4RE 

01  NAPA 

0^  CONTRA  COSTA 

oa  CONTRA  COSTA 

Ofl  RIVERSIDE 

oa  VENTURA 

ot  San  berdinq 

04  SN  LUIS  QBPO 
0*1  MONTEREY 

oa  LOS  ANGELES 

09  TULARE 

01]  NAPA 

05  TULARE 
og  FRESNO 

02  Placer 

Ob  LOS  ANGELES 

Ok  S  LUIS  OBISP 

Ott  LOS  ANGELES 

0^  TulARE 

03  mariposa 

01]  SAN  BEROIND 

07  SAN  BERDINO 

05  KERN 

oa  FRESNO 

0^  TEHAMA 

Ob  SAN  OIEGO 

Oi  SAN  BERDINO 

Oi  FRESNO 

SNTA  BARBARA 


059ft  OS  TULARE 
060b  od  RIVERSIDE 
060T  Ot(  RIVERSIDE 
QbOt  Of  RIVERSIDE 
0617  og  TUOLUMNE 
Obit  Ob  LOS  ANGELES 
0677  OM  SANTA  CRu: 
06B4  07  MONO 
0693  Ok  ALAMEOA 
0709  oa  NAPA 

071^  OlJ  SISKIYOU 
0731  oa  LASSEN 
0738  Oil  TRINITY 
071.1;  06  SAN  BERDINO 
07*3  06  SAN  BERDINQ 

071,7  oa  Placer 

0758  Ob  LOS  ANGELES 
0761    07  INYO 
077«  07  LOS  ANGELES 
079C    0*  MONTEREY 


oq  LOS  ANGELES 
LOS  ANGElES 

07  INyO 

01  INYO 

Oil  SanTa  CLARA 

02  LASSEN 


oeza 

0B50 
0867 
0873 
0BB3 
OB?? 
09Dd 

0924 
0929 
0927 
0929 
093L 
05*3 

096a 

0973 
0979 
09B3 


17  36 
27  38  01 
27  37 
33  33 
3d  31. 
19  3* 
*1  35  07 


27  37  05 
3^  33 


09  I 

02  EL  DORADO 
Oi  PLACER 
OIJ  DEL  NORTE 

07]  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 

01  MUMBOlCT 

03  NEVADA 
oa  MONO 
Ob  San  DIEGO 
01,  MENDOCINO 
07  KERN 
07  SAN  DIE^O 

0<J  SANTA  CRUZ 

07  SAN  DIEGO 

Ob  LOS  ANGELES 

oa  NEVADA 

0**  MONTEREY 

oa  SACRAMEMTQ 

Oil  MENDOC  INU 

07  IMPERIAL 

Oil  SISKIYOU 

od  ORANGE 

09  CONTRA  COSTA 
03  MONO 

03  MONO 

I  Oii  HUHBOlOT 
I  03  PLACER 
I  02  YOlO 
I  0<)  BUTTE 

02  PLACER 
0«  MONTEREY 

{  02;  SHASTA 

I  oa  PLUMAS 

i  oa  PLUMAS 

I  0*1  SAN  BENITO 

I  oa  LOS  ANGELES 

{  Ob  LOS  ANGELES 

I  q4  SAN  MATEO 

i  02  Shasta 

I  oi  TRINITY 

04  CONTRA  COSTA 

I  oJ  humbolot 
■  0^  LASSEN 


250  OTI  RIvEfiSIOe 
253  Ob  SNTA  BARBARA 
272  07  SAN  BERDINQ 
277   OS  CALAVERAS 
2eq  og  CALAVERAS 


39  39 
2ti  3* 
191  37  OB 


Zl  *0 

10  35 

I  38 

39  39 


S  33 
3  33 
5  33 


3a  38 
33  32 
i7  39 
d  35  00  ' 


Z^.  3* 

3<»  39 

2*  35 

23  38  07 


23  36 

81  39 

il  39  00 ; 

2^  35 

2l{  "lO 

d  39 

£^  39 

20  36 

11(  3* 

13(  3* 

U  37 

3^  *0 


04  ALAMEOA 
2881  Oil  IMPERIAL 
312  OU  NAPA 

316  OL  SISKIYOU 
31.8  0^  PLUMAS 
369  od  SAN  BERDINO 
*0<-  Otj  LOS  ANGElES 
<>2'>  Ob  SAN  DIEGO 
'■28  og  CALAVERAS 
•■33  02  SIERRA 
••Sb  Ol]  DEL  NORTE 
'■bZ  oa  YUBA 
A75  0^  MODOC 


^31,  0*1  MONTEREY 

SANTA  SARBAR 
63l  OSj  SAN  JOAOUIN 


33  32 
It.  36 
39 


2  1* 
21  06 

3  19 


172C 
6500 
1623 
2162 
3760 
516S 

6B00 
26131 
30*91  7A 
26051 
650d 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


61*D 
A129 

I26C 
67A5 


*ioe 

2330 
7200 


MRS   SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S   FOREST  SERVICE 
FRANK    J  CUZilLLO 
MRS  BARBARA  WULBURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FfRE  0£PT 
RUBlO  CANYON  LtW  ASN 
U  S  FQBEST  SERVICE 

STATE   OIV  OF  HMYS 
ANClOLA  ELEV  C  WHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBReBOARD  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALiF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 

mrs.  christy  clacdmaizi 

u  s  forest  service 
u  s  nat  park  service 
mrs.  gladys  a.  outra 
corps  of  engineers 
stanley  topham 
raymond  0.  miles 
bruce  pqncel 
mrs  marshall  c  ellis 
a:uSa  city  park 
MRS  lUCIlLE  E  MEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  M6THENY 

L  A  HTR  C  PWR  DEPT 

U  S  HEATHER  BUREAU 

P  C  f,  E  COMPANY 

u  s  weather  bureau 
san  diego  water  0£pt 
barstom  fire  district 
corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

s|  corps  of  engineers 

I  BEAUMONT  IPRIG  DIST 
I  BEAUMONT  IRRIC  DIST 
.  u  S  wB  OBSERVER 

S|  HETtH   HETCHV    MTR  SUP 
A.    S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 
I  BUR. OF  PLT.auARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG   BiAR    LK    F[RE  OIST 
BEAR  VALLEY  MUT  WTS  C 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  ThRASH£P 
DEPT   HATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   PARK  SERVICE 


LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF,  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  MARY  INCERPl 

u  s  heathe"  bureau 
berrenda  mesa  hater  D. 
blodgett  exp.  pqrest 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

state  oiv  of  fstry 

STATE  oiv  OF  FSTRY 
FEO  AVIATION  AGENCY 
Si  STATE  OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIRBY 
BDDIE  HISTORICAL   ST  PK 
'  ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF   HHYS  , 
KERN  CO  FIRE  DEPT  I 
'  CAL  DlV  BEACH  L  PkS  I 

VINCENT  0  LOCATELLI 
mEyEris  trailer  ranch  I 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT  , 
NEVADA  IRRIG  DIST 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CALlF  OIV  BEACHES-PARKS, 
MRS.  DOROTHY  F.  JACK 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  R  CAKE6R£AD 
ROBERT  H.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE   A  FARNHAH 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.    OF  WATER  RESOURCE- 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS.    ANNA    HOHE  | 

P   G  C  E  COMPANY  j 
RIVER  FORECAST  CENTER 
RANCHO  QUIEN  sabe 
R.   V.  CMfilSTOFFERSEN 
BURBANK   PUBLIC  SERVICE 
8  HASTE  HTR  TRMT  PL 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KaUT 

MRS  M  A  R  STIRTON  ' 
G.   L.    SPEIER  COMPANY  [ 

LASSFN  VOLCANIC  NATL  PKj 
BUENA  VISTA  H  S  DIST 
WIlLaRD  HAGER 
u  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERUINO  CO  FCD 
OIV  BEACH 


I  S  FOR 


U  S  FORI 
CALIF  Dl 
STATE  D 


U  S  FORI 
STATE  01 
U  S  FORI 
EIMER  j 


ST  SERVICE 
R  0£PT 

IRRIC  OIST 
CALIST06A 

ST  SERVICE 
PT  WATER  RESR 
V  OF  HHYS 
FlEO  SCH  DIST. 

LEACH 
IN  UTL  DIST 
ST  SERVICE 

CALIFORNIA 
ST  SERVICE 

EBERSOLE 


ER 


ENGINEERS 
ENGINEERS 
COMPANY 
INS  JR 
OF   SANTA  I 
RAO  LAB 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

C  AZ  adero 

CECILVILLE   5  SE 

SISKIVDU 

06 

123  03 

CEDARVILLE 

0 

MODOC 

li 

120  10 

162« 

2: 

39 

*7 

121  *0 

C  HAGOOP  A 

120  5B 

CHATSHORTH  FC2*F 

19 

CHICO  £»PERIMENT  STA 

BUTTE 

39 

*2 

121  *7 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

0 

MADERA 

r 

37 

30 

119  23 

1739 

20 

36 

5* 

121  36 

3: 

32 

36 

117  06 

CITRUS  H£ I GHTS 

0 

1779 

ot 

C  L  ARK  S    PEAK    I  NE 

CLARKS^VALLEY  muoo  hch 

GLENN 

CLEAR  CREEK 

179< 

0 

SISKIYOU 

\'- 

*1 

*3 

123  27 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1S06 

0 

z: 

36 

98 

122  3B 

I 

COAL  1 NGA 

1B6* 

FR  E  SNO 

COAL INCA  1  SE 

0 

36 

I 

coffee''creek'^rs 

0 

TRINITY 

CDHASSET   1  NNE 

1691 

0 

BUTTE 

l'- 

39 

97 

121  *3 

CDlBYS   FC  53  0 

1896 

0 

LOS  ANGElES 

1: 

3* 

18 

UB  07 

COlEMAN  FISHERIES  STA 

COLUSA  1  SSh 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

19B9 

l\ 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

KINGS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

0 

TEHAMA 

3t 

9* 

122  21 

2031 

0 

21 

33 

52 

117  3* 

COVINA  TEMPLE   FC    193  6 

° 

2^ 

0 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

CRESCENT  CITY  1  N 

; 

OEL  NORTE 

*1 

*6 

12*  12 

21*1 

0 

*B 

12*  05 

M 

0 

it 

CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

CUYAMA 

snta°baR8ara 

CUYAMACA 

223' 

0 

SAN  DIEGO 

25 
t 

32 

99 

116  39 

DAGGETT  1  ENE 

225: 

0 

San  BERDINQ 

3* 

52 

116  92 

OAGSETT  FAA  AIRPORT 

San  berOINo 

*1 

OAVENPOR  T 

0 

SANTA  CRUZ 

\l 

° 

MOOOC 

*1 

0 

-•l 

\ 

DEATH  VALLEY 

INYO 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

0 

RIVERSIDE 

4 

33 

39 

116  23 

OIEP  SPRINGS  COLLEGE 

233 

0 

i 

37 

22 

117  99 

DEER  CREEK  FlAT 

DEER  CREEK  FQREBAY 

NEVADA 

MONTEREY 

ST AN  I SL'US 

OESCANSO  RANGER  STA 

SAN  DIEGQ 

DIAMOND  BAH  HORSE  CAMP 

2*32 

0 

LOS  ANGELES 

zt 

3* 

00 

117  *9 

2*S( 

39 

121  12 

° 

0 

1< 

DUDLEYS 

mar! POSA 

DUNNIGAN 

ZS69 

0 

yolo 

i 

38 

53 

121  96 

2571 

35 

03 

116  26 

I 

° 

0 

EL  CENTRO  i  SSH 

I 

IMPERIAL 

ELECTfiA  POWER  HOUSE 

2721 

AMADOR 

36 

20 

120  *0 

2731 

LOS  ANGElES 

K 

36 

118  3* 

°o 

OEL  NORTe 

RIVERSIDE 

ot 

y 

ETIWANOA 

SAN  BERDINQ 

ETNA  R 

289^ 

SISI^IYQU 

I. 

*l 

2B 

122  5* 

2910 

0 

17 

*0 

12*  10 

295( 

FEATHER  FALLS 

BUTTE 

FERGUSON  RANCH 

302< 

02 

TEHAMA 

2: 

21 

122  27 

302S 

0 

l*^ 

*0 

30 

12*  ZO 

303( 

0 

7 

*0 

IZ*  17 

303( 

0. 

lb 

38 

l\ 

120  *2 

30*8 

32 

3* 

120  00 

30SC 

0 

29 

3* 

it 

UB  5b 

3063 

0! 

U 

36 

IZO  09 

3087 

0 

IB 

22 

120  19 

FLORENCE   LAKE  ' 

3093 

0 

27 

37 

118  SB 

FOLSOM  DAM 

3113 

0 

SACRAMENTO 

38 

121  10 

FONTaNa  5  N 

SAN  BERDINO 

2a 

n 

117  27 

fontana  kaiser 

312( 

11 

SAN  BERDINO 

28 

3* 

05 

117  30 

FOREST  ClEN 

3130 

TRINITY 

35 

23 

123  20 

FORESTHILL   ranger  STA 

313* 
3151 

Si 

PLACER 

39 

01 

120  51 

FORKS  QF  SALMflN 

0 

SISKIYOU 

1: 

16 

123  19 

FORT  BIOHELL 

3157 

0. 

MODOC 

18 

*1 

91 

120  06 

FORT  BRAGG 

3161 

0 

MENDOCINO 

P 

39 

27 

1Z3  *B 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

— 


U29 
1059 
2960 
*67D 
522 
103*0 
2560 
399C 


10600 
13B5| 
191*1 


5370 


98 

5Pi  9P 

12BS 
2295 
*b96 
1975 
1919  Mid  MIO 


3320 
273 


3450 
9097 
19*  AP 


IblO 
2*20 
9*70 

20  BA 


2079 
1709 
96*9 


1390 
Z912 
*3  Mid  ^ 


1972 
1090 
23*0 
3015 
12*0 
**9B 


H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  aORflTHA 
MRS.  RUBY  L.  ROSE 
<  S  SOIL  CON  SERVICE 
'  0  e  £  COMPANY 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
IMR-NDRTHERN  DIST 
IRS.   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCh  h£TCm  HTR  SUP 
NED  EARL 

PLANT   INTRO  CRON 
DEPT  OF  HTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKlN 
WILLIAM  s.  ALLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
MESTERN  SALT  COMPANY 
JAHES  D  GDODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
AMEK  CRYSTAL  SUG  CD 
DICK  MUOO 
JOHN  R  JARDlNE 

'ART'  L»  OIEU 
ELMER  H  OLSON 
ELWUOO  R.  2IMMERMAN 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
S  CALiF   DEPT  OF  HATER  RES 
CDAIINGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 
Bill  HOWELL 
U  5  FOREST  SERVICE 
HALTER  ROACH 
ELHErTA  r.  BENNETT 

F  t  H  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 
YUBA  CO.  HATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

I  B  THRELKEL 
PAC  POWER   C  LIGHT  CO 
CORCORAN   IRRIG,  OIST 
TROY  DUNCAN 
I  CORONA  FIRE  DEPT 

STATE   OlV  OF  FSTRY 
!   DEPT  HATER  RESOURCES 
GRANT    H  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
HILLIAM  8  TEMPLE 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
5  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC   POHER  £  LIGHT  CO 
DEPT  OF  PARKS  C  HECHEAT 
STATE  OIV  OF  HHYS 
CRESTLINE  FIRE   STA  NO  i 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 
i  CALIFORNIA  OMR 
U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS  MARY  S.  Ingram 

JOHN   S  ROHELL 

HELlX   IRRIGATION  OIST 

COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BOSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENIEN 

;  CALIFORNIA  OWR 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYO  OESEPT  RH 
:  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

!j  CALIFORNIA  OWR 

PACIFIC  GAS  C  ElEC.  CO, 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.   PARK  0. 

KEN  C.  BRATTON 
P  G  £  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  ROYAT 
CALIF   DJV  BEACH  (  PKS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
OOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  H  DIXON 

PRANK  H  ROWLAND 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

W  D  HC  LEAN 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

EARL  K  WOaSER 

WALLACE  E.  MARSHALL 
;  STATE  OF  CALIF-SNOW  SUR 

DAN  STEELE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  WATER  DISTRICT 

□RLAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  C  £  E  COMPANY 
ARTHUR   L.  STEWART 
EUGENE  R.  BROWN 
SO.   CALIF.    EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  wANNAMAkER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE   E  BUCHNER 
EUREKA  W60  MIRANDA 
M£PCeD  IRRIG  OIST 
CHaRlES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAlRFlELO  FIRE  STATION 
L   A  wTR  £  PWR  DEPT 

DEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

P  G  £  E  COMPANY 

A    S  MENOICMl 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CONNICk  LIVESTOCK  CO 

ROLLIN  Z  BOYTDN 

WENTwQRTH  LYNCH 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
I  RAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL   DEPT  FISH  £  CAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELl 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALIF  C  WESTERN  R  R 


-  3«  - 


STATION  INDEX 


fORT  BRACK  iVIATION 
VQIIT  OICK 

FO«r  JO*«ts  6  est 

FOKT  JONES  itKCEft  STA 
I  »9IIT  ORD 
^3RT  ROSi 

FREtOOM  •  HUM  I 

ne«*CM  cuict*  I 

I  RRESHO  Ml  RIRRORT  II 
I  FRUHT  OOVtR^lMEHT  CkHR 

,  FJLI.ERTO"  0*M 

'   FJIlERION   MlLLCRfST  RV 

I  GiilEAvtaE 

tiROE'*  vittEV  2  S 
I  GAIOjFT  ranger  STATiaN  ' 
i   Cf"  LAKE 

I  CEOR&CTOhS  RifvCEH  STi 

I  SERBER  RA'«Cx 

'  CERLE  CREEK  C*HR 

,  CIBRRkTlR  OAH  NO  7 

I 

j  CHJO'*         fNTNCg  5TA 

I  FIElO 

'  ilLRO' 

I  6ILR0'  8 
ClLROi'  l«  i»i 
CLE^'OAlE   STAPCN  ISCZ9SC 
CI.E><D0R1  WEST  FC  185 

ClENNVILLf  ' 

CLEriNvaLE  FULTON  RS 
COLD  ROCK  BiNCH  j 

COLD  «UN  i 
CILDSTONE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRANITE  SFRINCS 
C«ANT  GROVE 

,   CRASS    VALLE*   NO  2 
CRATQN 

CREENView 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GROVELANO  2 

GROVELANO  RANGER  STA 
GJERNEVILIE 

MAINES  Cf*  UBRER  FCa&T 
HAIWEE 

HALF    NOON  BAY 
HAMILTON   BRANCH  PH 
HANFQRO 
HANSEN  OA" 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
'    HARRISON  CUICM  »S 

HARRT  EN&LEBRIOHT  04H 
I   HAT    CREEK  RS 
I   HAT   CREEK    PM  NO  1 
j  MAYFIEtO  RUHPtNC  PLINT 

HAYFORK  RANGER  STATION 
I  HAYMARD  6  ESE 

HfALOSeURG 

hEalossuhg  no  2 

I    HElL  HOLE 
HlHET 

I  HENSHAn  DRH 

HERNANDEZ  2  NM 

hERNANOEI  T  SE 
!  NESPERU 

HETCH  hETChy 

MtOOEN  VALLEY  RANCH 
;  HIGHLAND  LAKES 
i  HlLTS 

HasERGS 
j  HOCkETT  rtEAOQMS 

HOECEES  FC  60  A 
I  HOGBACK  ROAD 

HOLLISTER  I  SM 
I  MOllISTER  2 

HOLLISTER  ;0  ENE 

HONEYOE"  2  WSW 

HOOPA 

HOPLA^D  B  NE 
M3SSACK 
HJASNA 

hJCKlEBERRy  lrre 
hjnt£r  dist  graves  rch 
hjnters  orm 
huntington  lake 
hurkev  cheek  park 

HYAHPOK 

IOlEmIlD  Hwv  NNTNC  STA 
IDRIA 

IDyllMUO  fire  OERT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  aP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  CAMP  / 
INDEPENDENCE  ONION  VLV 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INvOKERN 

InvOkERN  arhitace 
lONE 

19mA  hill 
IRON  r^OUNTAIN 

JfSS  VALLEY 

JOHN  BULL  FLAT 
I  JOHNSONDALE 
'  J3SHU*  TREE 

JJLlAN  MTNOLA 

JJNCil.  DA" 
j   KAISER  MEAQOWS 
I  Kl£  RANCH 

KELLOGG 
I  KELSEVVILLE 

!  KENTF  lEL  D 

'  «£RL1'*G€R 

jRKERN  RIVE"  PH  Nr>  1 

!  KfRN  RIVER  PH  NO  1 

'  KlTTLtMAN  CITY 
KETTlEMAN  STRTinN 
KiLARC    POWER  HOUSE 
KING  CITY 

'  KIAMATh  1 

'  KHEtLRND  10  SSE 

KNIGHTS  FERRY  2  Sf 
XORBEL 

KVItlRI  ITRAWBfRRV 
LA  CRESCENTA  PC  2Sl  B 
LAFRVCTTE  2  SHE 
■LRGU1*  AEACH 
LAGUN*  SeACh  2 

LA  MCNOA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROkHEAO 

LAKf  ClEASOR 

LAKE  RILlSIURV  no  2 

LAKIPQRT 
,  LAKE  SASRINA 
LAKtSHQRE 

LAKfSIOC  I  E 

LAKI  SOLANO 

I  LAKt  SPAUL0IN6 

lAKl  SPAULOlNO  OiM 

j  LAKl  HOHLRORO 


MENDOCINO 
DEL  NORTE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 

MONTEREY 
SONOMA 

SANTA  CKUZ 

SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 


00  orange 

00  orange 

HUMSOlOT 

0^  El  ooraoq 

01  del  norte 

01  MONO 

02  EL  DORADO  ' 
OM  SANTA  CLARA  ' 

oi  El  ooraod 

00  SNTA  BARBARA  | 


SHASTA 
SAN  OIEGO 
i'lli  OH  Santa  clara 

"  '   SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

LOS  AnSElES 
LOS  ANGELES 


i>-l<l  Oh 
OM 

3'<Sa  00 

i'-iz  00 
}«oa  OS 
3'.ti  03 

i'<tii  oi 

3502  O-^ 
OS 

3573  oa 

3578  01^ 

sftiij  oi 

362U  02 
3bbt  Oi 


Imperial 
Placer 

San  BEROIno 

San  BENITO 

PLU"AS 

TULARE 

NEVAOA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

TUOLUMNE 


3673  03  TUOLUMNE 

3&aa  01,  SONOMA 

3704  00  lOS  ANCElES 
37ia  oi  INYO 
37lu  04  SAN  MATEO 
372^  oa  RLUMAS 
3T.'»  01  KINGS 
3751  00  LOS  ANGELES 
3761  01  SISKIYOU 
379;  OZ  SHASTA 


seoa  02 
,  iizi  04 
3B2'H  oa 

3853  oi 
'  3054  Oil 

3873  01 

387a  CI 

3891.  02 

I  3890  04 

I  391i,  00 

I  39iS  0"^ 

I  3'»29  04 

3939  07 

■  3939  03 

■  39*.6  02 

39B7  Ot 

,  '■Old  oa 

j  <.oi3  Oi 

I  ".Oil!  00 
'  4014  02 
*02Z  0* 
*02a  Of 

,  *03a  0** 

I  «07<J  OlJ 

I  doe?  oli 
,  *097  oa 

I  4120  oi 
OH 


NEvAOA 

Shasta 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEOA 

SONOHA 

SONOMA 

PLACER 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENlTO 
SAN  BEROINC 

TUOIUMNE 

NEVADA 

ALPINE 

SISKIVOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMSOLOT 

LAKE 

TULARE 

SN  LUIS  OBPO 


*1<.8  03  TUOLUMNE 
*166  oa  TEHAMA 
*.17a  03  CALAVERAS 
•.170  03  FRESNO 

 '  Otj  RIVERSIDE 

J  TRINITY 

OEL  NORTE 
I  SAN  BENITO 
j  RIVERSIDE 
IMPERIAL 


I  4191:  > 

I  4202  ' 

I  4204  I 

'  4211;  I 

,  4223  < 


422l|  01^  IMPERIAL 
423d  oi  INYO 
4233  03  SIERRA 
4233  07  INVO 
42S^  oi  RIVERSIDE 
4278  0'  KERN 
4280  oi,  KERN 
42ei  oa  AMADOR 

4298  oa  Placer 

4297{  oi  SAN  BEROINO 


4374  02 

I  4384  oi 

4389  03 

4403  07 


I  I.4S8  OJ 


MODOC 

SAN  BEROINO 
TULARE 
SAN  BEROINQ 
SAN  OIECO 

SNTA  BAHBARA 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

SONOMA 

LAKE 


4500  Oil  MARIN 

450a  03  SAN  JOAOUlN 

•.52^  03  KERN 

'  4523  03  KERN 

I  4S34i  OS  KINGS 

!  4530  oi  KINGS 

!  414*1  oi  Shasta 

■  4555  OM  MOnTEREV 

I  4577!  OL  DEL  NOHTt 

458^  01;  HUMBOlCT 


I  OS 


467fl  0!^ 
4«94  01 

4701;  oa 

4703  07 

4109  oa 

4710  06 
47U  02 

4711  02 


4714^ 


STANISLAUS 
HuMftOLOT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES  ' 
CONTRA  COSTA  ; 
ORANGE 

ORANGE  I 
SAN  MATEO 

ALRlNE 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNI 
LAKE 
LAKE 
INVO 

SHASTA  ; 

SAN  DIEGQ 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  or  ECO 


14  09 

22  4J 
22  51  I 


e97C 
3D01 
214C 
54O0 
155C 


23  10 

21  59 

22  52 
22  52 


IB  02 

22  00 

21  25 

21  24 


23  40 

23  00 

18  37 

20  23 


20  56 
20  50 
15  08 


16  19 

16  39 

19  30 

19  06 

16  32 

22  40 

22  50 


21  34 

21  27 

21  20 

IB  16 

17  52 
16  42 

18  40 
14  52 

20  52 
16  48 

21  17 

20  21 
IB  56 

21  04 

22  52 
22  54 
20  56 


21  05  j  4560 
19  40  242^ 
16  24  llOd 
23  22  I  1169 

22  58  I  27Sq 


21  30  ;  3345 


2i6d 

319^ 
3870  BA 
14801 
8650) 
2900  SA 
Z96d 
B90q 


19  56  1 

20  OS 

21  52 
2t  08  ' 

23  54  I  2356 


19  53 

22  59 

22  55 

IB  37 

22  23 

16  53 

22  00 


1073     BP     BF  BP 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNv  L,  BEASIEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARMY  AIR  FORCE 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  eUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULIERTON  MUN  UTIL  OEPT 
MRS  N  e  PANCOAST 
R  C  KYLE 

0  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.   EDISON  CO. 
0  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGHI 
DEPT  water  RESOURCES 
SAnTa  8ARBARA  wTR  DEP 


byrun  f.  clarke 
san  oiegd  county 
gilroy  fire  district 
henry  mantelli 

SETH  £  AUSEH 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  I  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  £  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
COLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
ALBERT  0.  NURTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
U  S  NAT  PARK  SERViee 
CITY  OF  CRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERC 
MRS  EHHA  R  PfREIRA 
U  S  FOREST  SEflVICE 
ROSfeRT  A.  SkELTON 

U  S  FOOEST  SERVICE 
JOSEPH  £  8UTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR   t  PWR  DEPT 
SflN  MATEO  0£PT  ACR 
ALBION  A  SARGENT 
KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  0  t  E  COMPANY 
metro  water  district 
u  s  forest  service 
eugene  0.  8ettenc0urt 
healdsburc  fire  OEPT 
ROv  w.  Lt^wE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 
LAKE  MEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIC  DIST 

MAX  D  LEV 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCh   HETCHY    wTR  SUP 

CLARENCE  E  &ASSOWAY 

OEPT  OF  WTP  RESOURCES 

FRulT  f^HnwERS  SUP  CO 

HDBERCS  RESORT 

CORPS  OF  ENCINEEBS 

LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  OWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
WOOOROW  p.  GOOOMAN 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
WAYNE  TOBlN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   LURLINE  R  SROWN 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

MRS  IRENE  CRAVES 
P  G  t  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS    FRANCES   V  MOSS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  t  CHEm 

IOYLLWILD  FIRE  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCV 
L  A  WTR  S  PWR  OEPT 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
L  A  WTR   C  Pwfl  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  5 
STATE   DIV  OF  HWYS 
PiERSON  TUTTlE 
METRO  WATER  CIST 

WALTER  CANTRiLL 
STATE  OF  CALIFORNIA 
hT.  WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  BSN  CTY  WTR  OIST 
CHARLES  VILlNEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 

so  calif  edison  co 
kee  ranch 

hrs  ruth  f  rubinoh 

CO  FARH  c  HOME  ADV 

RAYMOND  J,  MULLEN 
PAC  CMNTCACCREGATE 
SO  CALIF   EDISON  CD 

SO  Calif  eoison  co 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P   C   e    E  COMPANY 
P  C  t  E  COMPANY 
STATE   D]V  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EORA   L.  MOORE 

RAYMOND  WiLLMS 

DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 
L  6  WATER  DISTRICT 
HHSt  GERTRUDE  REEDY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARRDWHEAO  F  D 

HETCh  HETCHY  wTR  SUP 
CLOSED  7/1/70 
GEORGE  R  TURN8ULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELln   IRRIGATION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  C  t  £  COMPANY 
P  G  t  e  COMPANY 
eSCONOIOO  MTL  WTR  CO 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  i 

COUNTY 

I  DRAINAGE  J  | 

H 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEIl 

b 

ft 

Si 

SPECIAL 

LA  MESA 

SAN  OIECO 

33 

32 

117 

01 

5P 

9P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

4741 

01 

LOS  ANGELES 

15 

34 

iia 

07 

2395 

6F 

6P 

MARVIN  FOSTER 

LA  PANZA  RANCH 

4761 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

23 

120 

10 

1550 

MRS.  MAE  E.  MARTENS 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

39 

41 

59 

4975 

: 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LASSEN  CREEK  UPPER 

031 

MODOC 

IE 

41 

120 

15 

5 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4e3f 

01 

SISKIYOU 

1^ 

41 

121 

31 

9i 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  HTS  PC  560  B 

484C 

04 

LOS  ANGELES 

34 

07 

117 

45 

1239 

9P 

WATER  ASSOC  PERSONNEL 

LAYTONVILLE 

485L 

MENOOC INO 

39 

42 

123 

29 

1640 

: 

VERNON  M.  BROWN 

LEBEC 

05 

KERN 

10 

34 

50 

116 

52 

3589 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUIA  PT  STA  FC  352B 

4861 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

IIB 

53 

1600 

4P 

: 

L  A  CD  FIRE  OEPT 

LEESVlLLE  KEE6AN  RANCH 

COLUSA 

39 

133 

MATTHEW   J  KEEGAN 

le  grand 

486' 

2; 

MERCED 

27 

37 

1* 

120 

15 

299 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

486c 

0! 

EL  DORADO 

le 

38 

36 

121 

01 

7i 

IVAN  H  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4e9C 

TULARE 

36 

23 

119 

02 

513 

9P 

5F 

KAWEah  lemon  CO 

LIGHTS  CREEK 

493; 

PLUMAS 

40 

14 

120 

43 

932C 

s 
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Sd  0*1  MONTEREY 
7?!  oi  TULARE 
9S  02  PLUMAS 

iq  SAN  DIEGO 
Id  SAN  OIEGO 
\i  KERN 
13  FRESNO 
l2  TEHAMA 


06  06  SAN  BEROINO 

it  0*.  SAN  MATEG 

51;  OL  MENOOCINU 

7q  02  SACRAMENTO 

humbdldt 
contra  costa 

SOLANO 
RIVERSIDE 

oe|  RIVERSIDE 

02  EL  DORADO 

03  PLACES 
01  INYO 


PLACER 
1^  oa  TULARE 
iQ  oa  FHESNO 
"i  03  TULARE 

id  02  Shasta 
iL  o2  Shasta 


NAS   Z  E 
NAS  FAa  AP 

NAS  DAM 

IPUEDES  GAGING  STA 
SPfilSGS  PKR  HOUSE 

N    ANQREAS    Z  S 

N  ANTflNIQ  MISSION 

N  AROO 

N  BENITO 

N  BERNARDINO  CO  HOSP 

N  CLEMENTE  DAM 
NOeERC  PTL  PC130B 
NOBERC  MB  I 
N  DIEGO  WB  AIRPORT  I 
N  DIMAS  FIRE  WD  FC9! 
N  OlMAS  TflNBARK  FLAT 
N   FELIPE  HICHWAV 
N  FERNANDO 
N   FERNANDO    PH  3 
F   RICHMOND  SUNSET 


TAfll 


NEVADA 
MADERA 
MARlN 
SISKJ YOU 
ALAMEDA 


SONOMA 
SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
PLUMAS 
SHASTA 
GRANGE 
FRESNO 
HUMBOLOT 

Glenn 
humbolot 

aUTTE 

I  BUTTE 

!  8UTTE 

I  MARIPOSA 

I  VENTURA 

[  MERCED 

I  EL  DORADO 

i  LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  I 
I  RIVERSIDE  I 
I  SANTA  CLARA 
I  MONTEREY  ' 
I  SAN  DIEGO  j 

LOS  ANGELES  I 

INYO 

SAN  BENlTO 
BUTTE 
I  TUOLUMNE 

I  SAN  BEROINO 
j  MONTEREY 
I  LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  QBPO  ' 
SN  LUIS  OBPC 
SM  LUIS  DBPO  ' 
MODOC 

KERN  j 
j  TEHAMA  i 

HODOC 
RIVERSIDE 

SONOMA 
VENTURA 
I  LOS  ANGELES 
I  TUOLUMNE 

FRESNO 
I  VENTURA  ' 
SAN  BENITO  ! 
VENTURA  I 

I  VENTURA  I 
I  SN  LUIS  OBPO  ' 
!  SHASTA 

!  el  dorado 
!  El  dorado 
1  el  dorado 

I  GLENN 
02  SHASTA 
02  PLUMAS  , 
Olj  MENOOC  INO 

oJ  SNTA  BARBARA  i 

OH  SN  LUIS  OBPO  • 

06  LOS  ANGELES  ' 

0«(  CONTRA  COSTA  ' 


oa  TULARE 
OS  TUlARE 
1^  MENDOCINO 


766^  0«J  CONTRA  COSTA 

7668  0*1  MONTEREY 

7669  0*(  MONTEBY 
7672|  0"^  SN  LUIS  OBPO 
76eiJ  0(j  SNTA  BARBARA  ■ 
7^e?l  oa  AMADOR 

7703  oS  CALAVERAS 

-  OtJ  MONTEREY  I 
OH  MONTEREY  I 
Ot  SAN  BENITO  I 
061  SAN  BEROINO 

0*1  MONTEREY 
06  LOS  ANCElES  ■ 
la  oa  LOS  ANGELES  , 
06  SAN  DIEGO 
oa  LOS  ANGELES  ' 
oa  LOS  ANGElES 
O'i   SANTA   CLARA  I 
■><i  oa  LOS  ANGELES  I 
7762  oa  LOS  ANGELES 
7767   0«    SN  FRANCISCO 


13  31.  , 
zq  36  ' 
6  3* 


21.  36  ■ 

Z'i  36  I 

35  , 

32  i'f  . 

la  33  . 

^  36 

Z*|  36  01 

i»  36  02 

2Q  36  31 

29|  31.  OB 

-  36  26 


5120 
67*0 
9670 

6240 
lOOOO 
9000 
2117 
ZiOO 


OBSERVATION 
TTME  AND 
TABLES 


254  SA  et 
<>0S     6P  bf 


2596  5P(  5P 
2517  Mid  MIC 


•  830 

7000 
A9^0 
1100 
1019 


MAlAkOFF  OIOCINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARiN  COUNTY  FIRE  DEPT, 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LILLIAN  DEL  BONOIO 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FjRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 

EARL  G.  CARTIER 
S|  PACIFIC    TELCTEL  CO 
VE'JTuRA  CO  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  wTR  RESOURCES 
.    T,  SAILORS 
ORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE   CIT  ASSN 

Dlv  BEACH  e  PARRS 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
ACK  G.  CLARK 

ITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 

TATE  OIV  OF  FSTRV 
OMR  1  NATL  PARK  SERVICE 

ITY  OF  OXNARO 

ALiF  OEPT  QF  HATER  RES 

LOYD  R  POOLE 
K  BARR 

OhN  P  OHRWALL 

ALMDAlE    IRRIG  DIST 

£0  AVIATION  AGENCY 
AlM  SpGS   F1R£  DEPT 

alo  alto  jr.  museum 
ames  a  bell 
alumah  observatory 

UPT.   OF  STREETS  t  Pk; 

.  T.  SNYDER 
MISS  LILY  BERG 
PARAoISE   FIRE  DEPT. 

hetch  hetchy  wTh  sup 
MtTRn  wat£r  district 

ROBERT  H.  DURHAM 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  fiOBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
NEiLIE  THOMPSON 

CALIF   OEPT  WATER  RES 
STATE   Dlv  OF  FSTBY 
PETALUMA  FIRfc   STA  M  2 
VENTURA  COUNTY  FCQ 
I   A  CO  FIRE  DEPT 
USFS.    DISTRICT  RANGER 

corps  of  engineers 
ventura  cty  fld  control 
u  s  nat  park  service 
cahulos  ranch 

V.   Co.   FlOOO  CONTROL  0 
POLICE  DEPARTMENT 
P  C  t  E  COMPANY 
P  C  t  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERWILLE 
U  5  F   St  CAL  OEPT  wTR 
PLATINA  HWY  MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST,  PK. 
CflLiF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

u  s  COAST  Guard 

CAL  POLYTECHNIC  COLLEGE 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.   rl.  CQlE 
C0BP5  OF  ENGINEERS 
PANURAMi  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  C  c  E  COMPANY 

POWAY  fire  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOU  Is  B  SPAULDiNO 
B.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 


OF  REDDING 

IRE  UEPT 
BEDLANOS   DAILY  FACTS 
CITY   FIRE   DEPT  STA  2 
THOMaS    M  JAMESON 
FOlSOM  state  PRISON 
CALiF  OIV  BEACH  I 
CITY  QF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


PKS 


CITRUS  RES  L  AG  EXP  STA 
SAC   MUNIC  UTL  DIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  HATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALiF  STATE  ENG 
CLOSED  6/27/70 
PACIFIC   GAS  AND  ELEC  CO 

STATE  OIV  OF  HHYS 
Sj  hETCh  HETCHY  HTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNED 
YVONNE   L.  WHITE 
BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  RURAL   F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CA6RAL  JR 
P  C  £  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  H  SHIFLOS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALiF  WTR  t  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  0£PT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIHAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  Dlv  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 


STATION 


M  ES  COUNTY 
9  & 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


N  FRANCISCO  MB  AP  I 
f  FEDERAL  BUILDING  I 
N  GABRIEL  CANYON  PH 
N  GABR  IEl  dm  FC*2SS£ 
N  GABRIEL  FIRE  OEPT 
N  GBEGQfllO  2  SE 
N  JACINTO 

N  JAC INTO  RANGER  STA 
N  JOAOUIN  EKP  RANGE 
N   jOSE  I 

N  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

N  LUIS  Dam 

N  LUIS  OBISPO  POLY 

N  MARCOS  PASS 

N  MATEO 

N  NICOLAS  ISLAND 
N  RAFAEL 

NTfl  ANA  FIRE  STATION 
NTA   ANA   RIvER   PH  3 
NTA  ANITA  FERN  FC*32 

NTA  BARBARA 

NTA  BARBARA  FAA  AP 

NTA  BARBARA  TV  PEAK 

NTA  CLARA  UNIVERSITY 

NTA  CRUl 

■NTA  F£   DAM  I 

.NTA  MARGARITA  2  SW 

NTA  MARGARITA  BOOST 

NTA  MARIA  HS  AIRPORTR 

NTA  MONICA 

NTA  MONICA  PIER 
■  NTA  PAULA 
NTA  ROSA 
NTA  YNEZ 
NTIAGO  DAM 
UGUS  PWR  PL  NO  1 
WYERS  BAR  RANGER  STA 
OTIA 


ASTA  DAM 
ELTER  COVE 
INGLE  SPRINGS 
INGLETOWN   2  £ 
EBHA  CITY 

ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL   MILL   FC  1.15 
LVERAOQ  RANGER  STA 

S><AGGS  SPCS  LAS  LOHAS 

SLACK  CANYON 

SNOW  Creek  upper 
SNOW  Flat 
soda  springs  1  £ 
soleoad 

somerset  3  ESE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  AS 

SQNORA  JUNCTION 

S  £  FAflALLON 

S3  ENTRANCE  YOSEMITE 

SDUTH  LAKE 

SPADRA  PAC   FC   356  C 

SPRECKELS  HWY  "RIOGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SRRINCVILLE  HANGER  STA 

SPRINCVILLE  TULE  HOWKS 

SOUAW  VALLEY 

SQUIRREL    INN  ? 
STANOISH  I  E 
STANOISH  HICK6Y  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LUKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISpnSAL  PL 
•STOCKTON  WBAp 
STOCKTON    Fiae    STA  NO 

stdnyford  cooley  ranch 

stonyfqbd  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
stouts  meadow 
strawberry  valley 

SjEY  ranch 

SUMMIT  MEADOW 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SUSANVILLE   1  HNH 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAtN  MOUNTAIN 


SAN  MATEO 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANCElES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
San  MATEO 

Oe|  RIVERSIDE 

06  RIVERSIDE 

03  MADERA 

0*^  SANTA  CLARA 


6071. 


03  LASSEN 

od  LOS  ANGELES 

I  02  SHASTA 

I  oi  HUMBOLOT 

I  02  EL  DORADO 

I  02  SHASTA 

I  02  SIERRA 

I  02  SIERRA 

I  oa  LOS  ANGELES 

oq  ORANGE 

!  on  SONOMA 

I  O'i  MONTEREY 

01  RIVERSIDE 
Og  MARIPOSA 

02  NEVADA 

oh  monterey 

09  El  OORAOO 

I  oa  VENTURA 

1    OX  SONOMA 

OS  TUOLUMNE 


!  MONO 
I   SAN  I 


oa  MARIPOSA 

oi  INVO 

oa  LOS  ANCELES 
OiJ  MONTEREY 

05  Tulare 


07  SAN  BERDINO 

03  LASSEN 

I  oil  MENDOCINO 

I  OS  TUOLUMNE 

oS  FRESNO 

I  02  BUTTE 

I  oa  San  jOAOuIN 

I  OS  SAN  JOAQUIN 

0^1  SAN  JOAOUIN 

I  02  COLUSA 

I  02  COLUSA 
GLENN 
SHASTA 


TAHOE  CITY 
TAHOE  VALLEY 
TEHACHAPl 

tehachapi 

TEjON  RANCHO 
TERMO 


THE  CEDARS 
THE  OEySERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  Oaks 
THREE   MUE  VALLEY 
THREE   RIVERS  6  SE 
THREE   RVRS  EDISON  PH  2 
THREE   RVRS   EDISON  PH  l 
TIGER  CREEK  PM 
TDPANCA  patrol   STA  FC6 

TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY   2  SSE 
TRACY  CARBONa 

TRACY  PUMPING  Plant 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGA 


'.TO 


TUJUNGA  MILL  tR 
TULEFIEID 
TULELAkE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCk 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTY  MILE  HOLLOW 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


UKlAH  A  WSw 
"UCLA 
UPLAND    3  N 
UPPER   LAKE  7  W 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 
UPPER  TRES  PINOS 


859;i  o; 

6bOH  Oi 

662t  06  SN 

a6'.a  oa  fre 

6691  oa  SNT. 

87013  oa  VEN' 

6702  03  LAS: 


6703  03  LASSEN 
87li  09  AMADOR 
fl7ld  02  PLUMAS 
675^  OS  KERN 
B7Sa  oa  PLACER 
676^  03  EL  DORADO 
8626  09  KERN 
SB32  OS  KERN 
6639  05  KERN 
687!^  03  LASSEN 


02  PLACER 
Oil  SONOMA 

01  RIVERSIDE 
06  VENTURA 

02  PLUMAS 
oa  TULARE 
OS  TULARE 
OS  TULARE 
OS  AMADOR 

OeJ  LOS  ANGElEs 


901.9  oa  LOS  ANGELES 

9052  0^  KERN 

9053  Oil  SISKIYOU 
906l]  oa  TULARE 
9063  OS  TUOLUMNE 
9073i  OS  STANISLAUS 
9087|  06  ORANGE 
9097  02  TEHAMA 
9099  0^  SAN  BEROINO 
910S  0^  ALPINE 


oa  LOS  ANCELES 

Od  ORANGE 

09  SAN  JOAQUIN 

OS  SAN  JOAQUIN 

OS  ALAMEDA 

Olj  TRINITY 

07]  SAN  BEROINO 

02  COLUSA 

03  NEVADA 

oa  LOS  ANGELES 


oa  SNTA  BARBARA 
oa  TULARE 
OU  MENDOCINO 
01^  MENDOCINO 
oa  LOS  ANGELES 
od  SAN  BERDINO 
oi  LAKE 
01)  HUMBOLDT 


89  OS  SAN  BENlTO 


i  O**  SN  LUIS  OBPO 

I  od  SAN  BARBARA 

i  04  SAN  MATEO 

j  od  VENTURA 

I  OL  MARlN 

I  od  ORANGE 

od  SAN  BERDINO 

od  LOS  ANCELES 

06  SNTA  BARBARA 

Od  SNTA  BARBARA 

I  061  SNTA  BARBARA 

j  OH  SANTA  CLARA 

I  Oiij  SANTA  CRU2  I 

I  06  LOS  ANGELES  i 

OH  SN  LUIS  DBPO  I 

01,  SN  LUIS  OBPO  I 

I  06  SNTA  BARBARA 

I  od  LOS  ANCElES  ' 


7953  oa  LOS  ANCELES  I 
79571  oa  VENTURA  i 
796a  oi  SONOMA  , 
797d  od  SNTA  BARBARA  I 
79S7^  od  ORANGE 
flOlJ  od  LOS  ANCELES 
8029  oi  SISKIYOU 
flOi.S  oi  HUMBOLOT 
6063  0^  SAN  MATEO 
8072  oi  SONOMA 


CISC 


3*  32  I 
37  21  I 
36  59  I 


33  47 

!  34  35 
I   41  IS 


22  36  41 
24  36  D3 
a  33  52 
I'i  37  50 
3i  39  19 
it  36  26  i 
m  36  37 
33  34  17  I 
ii  38  17  1 
3i  37  59 


116  06 
122  22 
116  58 


120  40 
119  49 
122  18 
119  27 
122  32 
117  52 
117  06 

116  01 

119  41 

119  50 

119  57 

121  56 

122  01 

117  58 

120  38 
120  : 


119  05 

122  ' 

120  05 
117  43 
UB  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  49 


120  : 

116  28 
122  25 
124  04 

120  55 

121  51  ■ 
120  3S 
120  22 
118  10 

117  39 


119  30 
L20  22 

121  20 
,20  36 
,19  03 

122  27 

120  23 

119  27 

123  00 
119  38 


39  23 

39  3S 

I   41  10 

I  39  34 


35  08 
35  02 
40  52 


5oa  Mici  t 


23a  MID  HIQ 


lti\    4p  4P 


121  32 

121  20 

121  IS 

121  19 

122  40 

122  33 

122  32 

121  56 

121  06 

120  23 
119 


120  40 

120  48 

121  OS 


lis  27 

UB  26 

UB  45 

120  27 


118  S3 

118  52 

120  29 
US  36 

US  20 

117  36 

121  25 


117  23 
122  39 

120  U 

118  18 

118  05 

119  01 

121  28 
116  17 
U9  21 

120  51 


1060 
10300 
3518 


1025 
6230 
6£54 
3975 
3960 
1425 
53O0 


4000 
5995 
1690 


4035 
B9S0 
S650 


I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  HATER  DEPT 
ORBiN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   SAN  JOSE 

1    SANDRA    J.  KNOLL 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CAL   STATE   POLY  COL 
CTY  OF   SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

S  h£ATH£H  bureau 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTa  ana  F1R£  DEPT 

SO  Calif  eoison  co 

LOUIS  LUE8KERT 

SANTA  BARBARA  SwC.  TR 

I  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  ( 
ROBERT  E  BURTON 
tORPS  OF  ENCINEEi 
JOSEPH  C  MC 
RICHARD  S  PI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  I 


CLARA 


DEPT 


1930 
1730 
1940 

8700 


1749     BA  eA 


2470 
1050 
4070 
6235  BA 


I   LIFEGUARD  ' 
VENTURA  CO  I 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  0  SAPPINCTON 
.  WTR  C  PHR  0£PT 
.  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
CITY  OF  SEBASTDPOL 

MRS  GEORGE  H  RUMBO 
CORPS  Of  ENGINEERS 
S    BUB  RECLAMATION 

I  MRS  mABIlYN  F  machI 
'  THEODORE  3  HEUSNER 
I  MRS  JANICE  M  SUTTER 
MRSi  JEANNE  W.  MCMAHAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LElTHDLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
S  DEPT  HATER  RESOURCES 

ROBERT  MAUCHAN 
JOHN   N  FRANCIONI 
JACK  A.  HiSELEY 

berylhood  invest  CO 

LAURENCE  H  BICKEY 
I       STATE  OIV. OF  FORESTRY 

STATE   DIV  OF  HWYS 

U  S  COAST  GUARD 
I       U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S  SOUTHERN  CALIF  EDISON  I 

J.  £.  STULL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELMER  A  SUTTON 

U  5  FOREST  SERVICE 

P  C  £  E  COMPANY 
I       saUAw  VALLEY  STATE  PK 

I      LEROy  KEMP 

RAY  C  FRALEY 
CAL  Dlv  BEACH  C  PKS 
P  C  C  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   Dlv  OF  FSTBr 
CITY  OF  STOCKTON 
JUS  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  F IRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNIT  HU  ASSN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 
S  OEPT  OF  HTR  RESOURCES 

CAL  OIV  BEACH  C  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

DAVID  SARR 

STATE   OlV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
5  CALlF  OEPT  WATER  RES 

KERN  CO  FSTRY  t  ED 
MRS.  ESTH£B  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARRY  M.  COHAN 
TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEjON  RANCH  COMPANY 
SULL)  E  LAKSO 

S|  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  OEHEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  0£PT 

S  CAlIf  DEPT  HATER  RES 
GLENN  BAKER 

SO  Calif  edison  co 

so  CALIF  EDISON  CO 
P  C  C  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  «  TUCEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  HEfLAMATION 
AMERICAN  P  t  C  CORP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PARRA 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
HERN  COUNTY  LAND  Cn 
TULELAKE  IRRIC  DIST 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 

S  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
JOSHUA  THEE  NAT.  MON. 
P  G  C  E  COMPANY 

^ANTA  MABIA  VLV  HCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CJTY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  mARJORIE  S  OORy 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR    J  SCHUETTe 
WESLEY  C  ROSCOE 
E   BAY  MUN  UTL  DIST 
ELDOn  FANCHER 
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'  nABNEB  SPHlNtS  I 
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O;  SONDha 

04  SNTA  BARBARA  , 
Oa  VENTURA 

03  FRESNO  1 

Of  SAN  SEROINO 

03  FRESNO 
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oz  Shasta  i 
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09  CALAVERAS  i 
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00  SAN  01E(iO  I 
OS  KERN  ' 
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Oli  TRINITY  I 
Oil  SI5''lY0U  I 


9)1Z  OS  KERN 

I  9)2a  03  LASSEN 

9!3jj  06   SNTA  BARBARA 

■  9560  05  FRESNO 

9;ea  os  Calaveras 

I  9S9'il  oa  Placer 

■  960Z  oa  TULARE  ' 
9609  oa  YUBA  , 

'  9621,  02  SHASTA 
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30  3*  SI 
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I  3i>  00 
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1  35  36  I 
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40  16 
34  t,2 
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"  39  02 
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1  sz 
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I  OBSERVATION 
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3  01  (  1260 

9  29  I  27A9I 
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VACAVILLE  FIRE  DIST 
MISS  JUDY  A.  WOLF 
VALLEY  CNT  MUN  WATER 
U  S  FOREST  SERVICE 
LA  DEPT.  WTR,   AND  POHERl 
SONOlA  CFC  AND  WTR  CO  ' 
U  S  FOREST  SERVICE 
CO.  FLOOD  CONTROL  DlsT 
SO  CALIF  EOISQN  CO 
VICTOR  CO  MATER  OIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
L  a  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  OOTTA 

VlSALlA    FIRE  DEPARTMENT 
VIST*  FIRE  DEPT 
H.    FRED  SORING 
P  C  e  E  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCMAICX 
MRS.    JOAN  THOMAS 
JOHN  F.  TERRY 

TOmAS  S  VANASEK 

MRS,   BETTY  FAIRCLOUCH 

L  A  CO  f;rf  dept 

WARNERS  RESORT  Cn 
KERN  CO  FSTRY  t   F  D 
PHOENIX  RANCH 
CITY  CjF  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE   DIV  OF  FORESTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF   SAMUEL  DAMON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


OBSERVATION  ' 
O    '     TIME  AND 
P    i  TABLES 


I  WHITE  MOUNTAIN  2 

I  WHITE  MTN  STORAGE 

I  WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

'  WILOROSE   RANGER  5TA 

'  WULIAHS 

:  WILCITS   1  NE 

I  WiLLlTS   HOWARD   FOR  BS 

'  WILLOW  CREEK   1  NW 

I  WILLOWS 

I  WILLOWS  USBR 

I  WINCHESTER 

I  WINTERS 

!  WOFFORO  HEIGHTS 

i  WDODFOROS 

I  WOODLAND  I  MNW 

I  WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 

I  VORBA  LINDA 

I  YORKVILLE 

'  YOSEHITE  PARK  HEAOQTRS 

!  YREKA 

I  :enia-kett£npom  store 

!         CLOSED  STATIONS 

LAKE  PILLS8URV  NO  2 
HEYERS    INSPECTION  STA 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 


9633  07  MONO 
9635  07  SAN  BERDINO 
9660  Oq  LOS  ANCELES 
9671.  07  INYO 
9677  02  CDLUSt 

,  MENDOCINO 
I  MENDOCINO 
TRJSITY 
GLENN 
GLENN 


6  36  n 

23  39  09  ■ 
17|  39  25  ; 


969iJ  I 
9699  I 
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33  33  *3 
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3  38  <.7 

23  3B  41 
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38  51 
2ej  33  5<. 
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1*  : 


'  45 


469E    0]  LAKE 
997;  03  EL  DORADO 
75ac  Oi  SHASTA 


39  25 
3t  38  SI 
23  40  49 


122  09  1 

123  20 
1?3  19 
123  3B 


117  09 
121  98 

118  27 


122  59 

120  01 

121  56 


1340     1,9  4P 


UNIVERSITY  OF  CALIF  I 
state  of  CALIFORNIA  j 
MISS  MARTHA  BAILEY  I 
NATIONAL  PARK  SERVICE  ' 
CITY  OF  WILLIAMS 
HENRY  C.   HADE  I 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  H  ALLaRD 
USBR  MATERIAL  CONTL  OlVj 

IH  n  BLACmOR? 
NEwTON  WALLACE  i 
JAMES  H  jORGENSEN  ! 
MA  C  BARR 
EXTEN  SERv 

MARVIN   E    HARE  I 

.  WEATHER  BUREAU  I 

LINDA    HfiTER  CO 
,   SYLVIA  HUlBERT 
T  PARK  SERVICE 


CLOSED  7/;/70 
CLOSED  Ll/1/69 
CLOSED  6/27/70 


DRAINAGE  CODE:     1-AMEBlCAN  2-CALAVEBAS  3-CABSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH   10-KERN  II-KINGS 
12-KLAMATH    1 3-LOS  ANGELES   14-MERCED    IS-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    IS-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  ZO-PAJARO 
21-PrT    22-RUSSIAN    23-SACRAMENTO    24-SALINAS    25-SAN  DIECXJ    26-SAN  GABRIEL    27-SAN  JOAQUIN    28-SANTA  ANA    29-SANTA  CLARA 
:!0-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS  35-TRINITY  36-TRUCKEE  37-TUOHJMNE 
:<  8- WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist 
557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  ' 
contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB,   which  are  taken  at  6:00  a.m.,  P.S.T., 
and  Mt,   Shasta  WB  City  at  8:00  a.ra,,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind" 
table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such   as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  ol   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,   and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cliraatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  enti-y. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed,.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshields 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  ajnounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STAT  ION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

fif    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the   tables  with   no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in   this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month   are  described  in  the  publications     MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  an  lual ;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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71.5 

29,4 

90 

5 

93 

3 

20 

27  + 

444 

3 

0 

2  2 

0 

1,79 

.  8 1 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORT  ROSS 

62.7 

46.2 

94 

5 

75 

7 

41 

27  + 

319 

0 

0 

0 

0 

4,20 

1  •  87 

1 .65 

23 

.  c 

0 

5 

3 

1 

GR AT  0  N 

73. 1 

40.6 

96 

9 

-  2.7 

103 

2 

30 

27 

257 

2 

0 

4 

0 

3.27 

1,11 

1 .26 

22 

0 

4 

3 

2 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

73.7 

36.6 

95 

2 

-  1.6 

94 

2 

29 

27 

302 

5 

0 

7 

0 

2,99 

-  1.06 

.89 

20 

,c 

0 

6 

3 

0 

healdsburg 

75.4 

46.5 

61 

0 

-  1.1 

105 

I 

34 

27 

149 

5 

0 

0 

0 

3,08 

.91 

.93 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

HILTS 

66. 5M 

32. 5M 

49 

5M 

88 

3 

16 

22 

476 

0 

0 

14 

0 

2,17 

,60 

22 

0 

4 

3 

0 

HOOPA 

72.4 

40.7 

96 

6 

91 

3 

33 

7 

261 

2 

0 

0 

0 

4,77 

1 .24 

20 

.  0 

0 

8 

4 

3 

KENTFIELD 

71.1 

46,4 

96 

8 

-  1.3 

95 

1 

39 

27 

203 

2 

0 

0 

0 

3,94 

1.56 

1.70 

22 

,c 

0 

4 

2 

2 

KLAMATH  R 

62,0 

44,0 

93 

0 

73 

29+ 

34 

27 

363 

0 

0 

0 

0 

4,60 

.99 

21 

.  c 

0 

10 

5 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

62. 3M 

33,7m 

46 

OM 

85 

44' 

17 

27 

914 

0 

0 

0 

.67 

,23 

22 

2.6 

2 

26 

3 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

61,8 

24, 8M 

43 

3M 

85 

4  + 

13 

27  + 

662 

0 

0 

26 

0 

1.77 

,61 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

74 , 0 

46,5 

60 

3 

-  1,4 

97 

I 

39 

29  + 

163 

2 

0 

0 

0 

1.55 

.33 

.74 

20 

.  0 

0 

4 

] 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

64 , 8 

41.0 

92 

9 

77 

10* 

29 

7 

368 

0 

0 

1 

0 

2.89 

.87 

20 

*  0 

0 

7 

2 

0 

ORLEANS 

74. 1 

39,8 

97 

Q 

92 

2  + 

33 

27+ 

245 

3 

0 

0 

0 

4.61 

,85 

1.52 

23 

.  c 

0 

7 

3 

2 

PETALUMA  fire  STA  2 

72.1 

46  .4 

99 

3 

-  2,2 

100 

1 

33 

27 

167 

1 

0 

0 

0 

.96 

.12 

.42 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

POINT  ARENA 

63.7 

48.2 

56 

0 

75 

8 

39 

26+ 

273 

0 

0 

0 

0 

3. 16 

1 .53 

2 1 

.0 

0 

4 

3 

1 

POTTER  VALLEY  PH 

78.7 

41.5 

60 

1 

101 

2 

28 

26  + 

177 

7 

0 

4 

0 

3,76 

1.03 

1 .05 

20 

.  0 

0 

5 

4 

2 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

71.5 

41.6 

96 

6 

94 

3* 

33 

30+ 

266 

2 

0 

0 

0 

4.26 

1.34 

22 

.0 

0 

5 

4 

2 

StINT  HELENA 

74.4 

43.3 

96 

9 

-  1.9 

101 

1 

32 

29 

197 

3 

0 

1 

0 

1.99 

.26 

.54 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAN  RAFAEL 

73.8 

48 . 8 

61 

3 

95 

2* 

40 

27+ 

138 

2 

0 

0 

0 

2.24 

.98 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANTA  ROSA 

73.9 

45.0 

99 

5 

_  1,5 

102 

1 

30 

27 

181 

1 

2,24 

.70 

.  72 

20 

.  c 

0 

4 

3 

0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

73,2 

37.6 

95 

95 

4  + 

26 

27 

306 

5 

0 

4 

0 

3,85 

1.07 

24 

.c 

0 

6 

4 

1 

SCOTIA 

63,9 

43.7 

93 

g 

-  4.0 

78 

1 

37 

27 

339 

0 

0 

0 

0 

2,30 

-  1.21 

.77 

20 

.  c 

0 

6 

2 

0 

SHELTER  COVE 

60 .  BM 

49. OM 

94 

9M 

305 

0 

0 

0 

0 

4,72 

1.76 

23 

.  c 

0 

3 

3 

3 

SONOMA 

75.5 

42 . 0 

96 

6 

101 

1 

30 

29+ 

198 

3 

0 

3 

0 

1,54 

.61 

23 

.0 

0 

4 

I 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

38.6 

92 

7 

87 

2 

25 

27 

362 

0 

5 

0 

3,91 

1.22 

22 

.  0 

0 

5 

4 

1 

tulelake  //R 

65*6M 

26 .  IM 

46 

9M 

87 

34 

1 6 

27 

947 

0 

24 

0 

,74 

.19 

.  16 

22 

.  0 

0 

3 

0 

0 

UKIAH 

77.4 

42.5 

60 

-  1.4 

101 

1 

31 

28  + 

167 

5 

0 

2 

0 

2.11 

.12 

.66 

21 

.  0 

0 

5 

3 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

72  9 

32,8 

92 

g 

-  1.7 

95 

3 

23 

27 

371 

5 

0 

15 

0 

3.17 

.65 

.93 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

64,2 

31.1 

47 

7 

86 

4 

19 

27 

530 

0 

0 

20 

0 

.81 

.39 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

WILLITS   I  NE 

36(6 

55 

3 

97 

1 

27 

29  + 

295 

2 

0 

7 

0 

3.79 

1.16 

23 

,  0 

0 

5 

3 

2 

WILLOW  CREEK   1  Nw 

77 , 1 M 

37 ,  5M 

57 

3M 

95 

3 

32 

27  + 

240 

0 

5 

0 

3.35 

1 .07 

20 

.0 

0 

YREKA 

67,8 

34.5 

91 

-  2.3 

90 

3 

25 

27 

422 

1 

0 

14 

0 

1.72 

.27 

.68 

24 

.  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

94 

8 

-  2.3 

2,89 

.22 

.1 

*       •  • 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

66.9 

26.6 

46 

8 

88 

3 

15 

27+ 

595 

0 

0 

25 

0 

2,24 

.51 

22 

1.5 

T 

26 

7 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

63.5 

26,3 

44 

9 

-  3.1 

66 

9* 

14 

27 

617 

0 

29 

0 

.65 

-  .42 

.25 

18 

2.0 

0 

2 

0 

0 

AUBURN 

75,2 

47.4 

61 

3 

-  2.1 

95 

2 

36 

28  + 

161 

3 

0 

0 

0 

2.48 

.75 

1.10 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

BLUE  CANYON  WSO  //R 

44.6 

92 

-  .9 

82 

2  + 

29 

26 

388 

0 

0 

3 

0 

2.98 

-  .43 

1.17 

23 

5.0 

0 

23 

4 

2 

2 

BOWMAN  DAM 

6l!lM 

41. 3M 

91 

2M 

-  1.9 

82 

2 

26 

26 

444 

0 

0 

8 

0 

3.99 

.16 

1.44 

23 

3.0 

1 

5 

3 

2 

BRANNAN  ISLAND 

74 ,  8M 

47. 8M 

61 

3M 

96 

2 

37 

28 

148 

3 

0 

0 

0 

.47 

.21 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

76. 6M 

45. OM 

61 

6M 

-  1.6 

103 

3 

30 

29 

143 

5 

0 

2 

0 

1.10 

.14 

.41 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

BURNEY 

68,4 

25.5 

47 

0 

89 

3 

13 

30 

954 

0 

0 

29 

0 

1.63 

.64 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

CANYON  DAM 

63. OM 

30. 5m 

46 

6M 

-  2.4 

82 

4t 

20 

28  + 

560 

0 

0 

0 

2.42 

.14 

1.06 

20 

T 

0 

4 

3 

1 

CENTERVILLE  PH 

81.3 

41.2 

61 

3 

-  2.3 

101 

4+ 

30 

28 

175 

7 

0 

5 

0 

2.56 

.18 

.89 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

CHESTER 

64.9 

29.5 

47 

2 

86 

3* 

19 

28 

543 

0 

0 

26 

0 

2.16 

.23 

.73 

23 

.5 

1 

21 

5 

2 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

76,2 

46.0 

61 

1 

-  1.9 

100 

1 

32 

27 

155 

3 

0 

1 

0 

1.72 

.26 

,72 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLARKSBURG 

75,3 

44.6 

60 

0 

98 

3 

34 

29 

186 

3 

0 

0 

0 

.74 

,26 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

77,0 

37.3 

57 

2 

96 

3* 

25 

29  + 

250 

7 

0 

5 

0 

,71 

.24 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

COLFAX 

73,2 

48.3 

60 

8 

-  .6 

96 

2 

34 

27 

176 

3 

0 

0 

0 

4,42 

2.12 

1.97 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

COLUSA  1  SSW 

75.4 

46.5 

61 

0 

-  2.1 

98 

1 

33 

29 

153 

2 

0 

0 

0 

.64 

.06 

.36 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAVIS  2  MSW 

76,5 

45,5 

61 

0 

-  2.2 

98 

2 

36 

29 

154 

3 

0 

0 

0 

.92 

.16 

.46 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEER  CREEK  FOREBAY 

66,4 

44,  1 

95 

3 

87 

1 

29 

26 

317 

0 

0 

4 

0 

3.64 

1.76 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

DE  SABlA 

70.7 

43.0 

96 

9 

-  1,2 

93 

1 

29 

27 

278 

3 

0 

3 

0 

4.74 

1.09 

1,40 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

DOBBINS   1  S 

74.0 

43.4 

98 

7 

96 

1 

31 

27 

219 

3 

0 

I 

0 

2.48 

1,06 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

70. 7M 

36.9m 

93 

6M 

92 

1 

26 

29+ 

341 

1 

0 

5 

0 

3.56 

-  .30 

1,44 

24 

.0 

0 

5 

4 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

75.2 

43.0 

99 

1 

-  1.8 

95 

2 

32 

29+ 

201 

4 

0 

4 

0 

.77 

.32 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

75.0 

47,0 

61 

0 

100 

2 

34 

28  + 

159 

3 

0 

0 

0 

,76 

.45 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Slation  Index 
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StMttoa 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

S 

a 

Lowest 

Dale 

>• 

1 
a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

.10  or  More 

''I 

1.00  or  More 

5  . 

s  > 

hi 

5  » 

hi 

FOlSOM  oam 

75.7 

48,9 

62.3 

98 

2 

37 

27 

137 

3 

0 

0 

0 

1.52 

.73 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

ceorcetohn  ranger  sta 

71, 9M 

47, 5M 

59. 7M 

93 

1 

35 

26 

208 

3 

0 

0 

0 

2.57 

.0 

0 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

1.23 

69.8 

29,0 

49.4 

-  3.4 

92 

3 

20 

29 

476 

2 

0 

24 

0 

- 

.07 

.42 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

JESS  valley 

62.1 

30.7 

46,4 

85 

3 

14 

27 

571 

0 

0 

17 

0 

1 .46 

.15 

.64 

22 

5.5 

2 

22 

5 

1 

0 

lakeport 

75.8 

41.0 

SB. 4 

93 

1 

27 

27 

218 

4 

0 

4 

0 

1,50 

.24 

.55 

20 

,0 

0 

5 

1 

0 

lakeshqre 

75.3 

43.7 

59.5 

98 

2  + 

32 

26 

207 

5 

0 

1 

0 

3,84 

1.46 

2  1 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAKE  SPAULDINC 

62.8 

35.8 

49.3 

-  1.4 

82 

2 

23 

28 

481 

0 

0 

1  1 

0 

3,72 

- 

.23 

1.20 

20 

4.0 

0 

4 

4 

1 

LAKE   SPAULDlNG  DAM 

M 

M 

M 

82 

2 

0 

0 

0 

1.20 

20 

0 

1 

HAN2ANITA   LAKE  // 

59.7 

33.1 

46.4 

79 

4+ 

24 

27  + 

569 

0 

0 

16 

0 

2.82 

.71 

22 

2.5 

1 

25  + 

6 

2 

harkley  cove 

75.6 

45.5 

60.6 

98 

2  + 

35 

29 

168 

3 

0 

0 

0 

.70 

.25 

18 

.0 

0 

4 

0 

MARYSVILLE 

77.6 

49.4 

63.5 

-  1.0 

98 

2 

36 

27 

107 

3 

0 

0 

0 

1,10 

• 

■  03 

.48 

20 

.0 

0 

4 

0 

MC  CLOUD 

68.9 

31.9 

50.4 

-  1.1 

90 

3  + 

22 

27 

446 

2 

0 

19 

0 

3. 58 

.09 

1.15 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

MINERAL 

56.0 

33,1 

*5.6 

-  2.7 

79 

1 

22 

26 

596 

0 

1 

13 

0 

4,10 

.19 

1.18 

20 

1.0 

1 

25  + 

7 

3 

2 

MOUNT   SHASTA   WSO  //R 

63.8 

36.3 

50.1 

-  1,8 

87 

2 

21 

27 

457 

0 

0 

10 

0 

1.79 

.65 

.72 

21 

t 

0 

4 

1 

NEVADA  CITY 

67.9 

36,4 

52.2 

-  2,7 

88 

2 

25 

27 

391 

0 

0 

5 

0 

2.44 

- 

.31 

1.27 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

qrlano 

77.6 

47,5 

62,6 

-  1.7 

101 

2 

37 

29 

132 

4 

0 

0 

0 

.87 

- 

.  19 

.26 

22 

.0 

0 

4 

0 

ORQVILLE 

76.5 

49,0 

i>2.B 

99 

2  + 

35 

27 

129 

4 

0 

0 

0 

1.63 

.68 

20 

.0 

0 

4 

1 

PARADISE 

71.2 

50.8 

61.0 

96 

2 

37 

23 

184 

3 

0 

0 

0 

3.37 

1.25 

20 

.0 

0 

5 

3 

placervule 

71. i. 

42.7 

57.1 

.0 

92 

3  + 

30 

27 

262 

3 

0 

1 

0 

1.99 

.10 

1.32 

24 

.0 

0 

4 

1 

PLACERVILLE  IFG 

71.2 

50.9 

61.1 

92 

2  + 

39 

26 

177 

2 

0 

0 

0 

2.11 

1.15 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

PLATINA 

74.5 

36.6 

55.6 

95 

2 

26 

27 

3 

0 

6 

0 

2.20 

.70 

23 

.0 

0 

4 

3 

PDRTOLA 

60. 8M 

24. SM 

42. BM 

-  4.3 

76 

16 

16 

29 

679 

0 

0 

28 

0 

aUINCY 

72.'. 

27,2 

49.8 

-  .9 

95 

18 

29  + 

461 

5 

0 

24 

0 

2.60 

.17 

1.00 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

RED  BLUFF  WSO  R 

77.2 

49.8 

63.5 

-  2.1 

102 

1 

38 

29  + 

121 

3 

0 

0 

0 

1.12 

- 

.25 

.60 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

ROCKLIN 

76.8 

43.8 

60.3 

-  2.4 

99 

26 

27 

161 

4 

0 

2 

0 

1,60 

.53 

.70 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

SACRAMENTO  WSO  R 

75.9 

48.2 

62.1 

-  1.4 

101 

1 

36 

27 

129 

2 

0 

0 

0 

.84 

.07 

.29 

23  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

SACRAMENTO  CITY   WSO  R 

76.5 

51.0 

63.8 

96 

1 

4  2 

27+ 

95 

2 

0 

0 

0 

.95 

•  15 

•  3^ 

20 

0 

SHASTA  DAM 

72.6 

53,2 

62.9 

94 

3  + 

42 

28  + 

159 

3 

0 

0 

0 

3.80 

1.52 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

SIERRA  CITY 

68.0 

38. 2 

S3.1 

89 

27 

28 

374 

0 

0 

5 

0 

4,06 

1.50 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

65. 8M 

28. 5M 

47. 2M 

-  1.5 

86 

15 

28  + 

547 

0 

0 

23 

0 

1.1» 

.64 

.76 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

77.1 

46.2 

61.7 

-  ,6 

98 

1 

31 

27 

152 

4 

0 

1 

0 

.76 

- 

.36 

.26 

21 

.0 

c 

4 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

40 . 4 

53.3 

87 

1 

2  9 

2  6 

368 

0 

0 

5 

0 

2.0c 

23 

.  c 

3 

3 

TWIN  LAKES 

52)2 

30.5 

41.4 

-  .6 

66 

3 

17 

24 

722 

0 

0 

19 

0 

1.46 

,79 

.74 

26 

2 

2 

0 

VACAVlLLE 

77.1 

45.6 

61.4 

-  1,8 

100 

1 

35 

29 

148 

4 

0 

0 

0 

.66 

- 

.51 

,45 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

VDlTA  POWER  MOUSE 

74.0 

46,4 

60.2 

95 

2  + 

31 

27 

208 

3 

0 

3 

0 

2.14 

- 

.15 

.54 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

74.3 

46,4 

61.4 

97 

3 

36 

26 

185 

3 

0 

0 

0 

4.19 

2.10 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

WILLIAMS 

76  •  7 

47,1 

61.9 

98 

2 

3  8 

30  + 

144 

3 

0 

0 

0 

.  53 

18 

.  C 

2 

0 

WILLOWS 

78.0 

45.9 

62.0 

-  2.4 

101 

2 

33 

29 

147 

4 

0 

0 

0 

.56 

.36 

!l9 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

WILLOWS  USBR 

79.  1 

49.0 

64.1 

100 

2  + 

37 

29 

109 

4 

0 

0 

0 

.59 

.17 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

WINTERS 

78,3 

48.4 

63.4 

102 

2 

36 

29 

no 

3 

0 

0 

0 

.61 

.18 

24  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

76.6 

46.7 

61.7 

-  2.6 

99 

2 

38 

29 

144 

3 

0 

0 

0 

.81 

.03 

.28 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

36.5 

-  1.5 

2.04 

- 

.04 

.4 

*       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

62,9 

23.5 

*3.2 

84 

4 

14 

28  + 

667 

0 

0 

29 

0 

.80 

.33 

24 

T 

t 

20 

3 

0 

0 

800IE 

16,5 

37.0 

72 

- 1 0 

27 

861 

0 

0 

29 

2 

.  06 

.  06 

2  *f 

1.0 

1 

24 

0 

0 

0 

8RI DCEPORT 

64.0 

18,8 

41.4 

77 

3 

-  2 

27 

722 

0 

0 

29 

2 

t 

t 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEOARVILLE 

59. 4M 

29, 9M 

44. 7M 

-  6.1 

85 

5 

18 

27 

622 

Q 

0 

1  9 

0 

1.53 

.36 

.58 

22 

3.2 

3 

22 

4 

1 

0 

CONNER   MEMORIAL   ST  PK 

59.6 

24.8 

42.2 

76 

5  + 

11 

27 

699 

0 

0 

30 

0 

1.72 

.79 

24 

.3 

t 

26 

4 

1 

0 

DOYLE   5  SSE 

64,3 

32,5 

48.4 

85 

3 

14 

29 

508 

0 

0 

16 

0 

.46 

.20 

23 

.6 

0 

2 

0 

0 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

65  ,  3M 

29,8m 

47 .  6M 

86 

14 

29  + 

531 

0 

0 

19 

0 

■  15 

.04 

2  3 

.  0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

65.2 

29.5 

47.4 

-  2.7 

88 

4 

16 

27 

541 

0 

0 

20 

0 

1.17 

.06 

.25 

IB 

2.0 

t 

26  + 

6 

0 

0 

MONO  LAKE 

64,8 

32.1 

48,5 

77 

11  + 

16 

27 

506 

0 

0 

16 

0 

.39 

.26 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

60.3 

25.8 

*3.1 

80 

1 

12 

27 

676 

0 

0 

28 

0 

2.25 

.97 

24 

5 

23 

5 

1 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

62,7 

30.3 

46.5 

-  4,7 

85 

4 

15 

27 

567 

0 

0 

17 

0 

.30 

- 

.62 

.15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

55  ,4 

31,4 

43 . 4 

-  1 

7 1 

3 

1 6 

27 

661 

0 

0 

19 

0 

1.59 

24 

4.0 

24 

1 

0 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

58,4 

27, 2M 

42. BM 

73 

11  + 

12 

27 

681 

0 

0 

25 

0 

TERHO 

61,1 

25 . 5 

43.3 

83 

8 

26 

662 

0 

0 

24 

0 

.59 

.25 

26 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

60.7 

25,9 

43.3 

-  2.3 

80 

5  + 

10 

31 

669 

0 

0 

24 

0 

l.Ol 

- 

.81 

.52 

24 

3.0 

2 

20 

2 

1 

0 

WOODFOROS 

61.9 

35.7 

46. B 

80 

3 

11 

22  + 

493 

0 

0 

9 

0 

.43 

.23 

23 

.0 

0 

Z 

0 

0 

n  T 1/  T  c  T  nw 
U  ^  V  i  J  1  UN 

44.5 

-  3.7 

.83 

- 

.45 

1.1 

•         *  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O'. 

71.9 

46.5 

60.2 

100 

4 

37 

28 

173 

73,7 

43.9 

58.8 

101 

1 

35 

29  + 

203 

2 

0 

0 

0 

1.31 

.61 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

BERKELEY 

66.7 

52.2 

59.5 

-  1.8 

88 

1 

46 

26 

183 

0 

0 

0 

0 

.94 

.23 

.39 

20 

.  0 

0 

4 

0 

BURL INGAME 

M 

47.8 

M 

82 

2  + 

41 

31 

0 

0 

0 

0 

1,07 

.48 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

73.7 

41.7 

57.7 

95 

1 

34 

30  + 

231 

1 

0 

0 

0 

,13 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 
GILROY 

71  .SM 

48,9 

60. 4M 

93 

2 

36 

27 

152 

1 

0 

0 

0 

.60 

.22 

.20 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

74.3 

45.0 

59.7 

95 

2 

33 

28  + 

178 

3 

0 

0 

0 

.41 

.16 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

65.9 

46,6 

56.3 

74 

29+ 

42 

6 

262 

0 

0 

0 

0 

.90 

.35 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

hollister  I  SW 

KING  CITY 

73,9 

39.1 

56.5 

-  6.1 

97 

1 

25 

27 

265 

2 

0 

5 

0 

.32 

.17 

,20 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

75,5 

43.1 

59.3 

-  2.6 

94 

1 

29 

28 

179 

2 

0 

2 

0 

.00 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lt'rllir\ 


Temperature 


Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

0  1 

hi 

o  » 

si 

s  t 

li 

76.3 

43,9 

60.1 

-  2,5 

99 

1 

33 

29 

164 

3 

0 

0 

0 

.41 

-  .18 

,21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

73.9 

46 , 6 

60.3 

-  1.5 

96 

1 

36 

29* 

157 

1 

0 

0 

0 

.17 

,92 

.  10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

75. <( 

47.2 

61.3 

99 

1 

38 

27 

142 

2 

0 

0 

0 

.46 

,  17 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

67,2 

50.1 

58.7 

84 

9 

43 

27 

198 

0 

0 

0 

0 

.59 

.21 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

65.0 

50.1 

57.6 

81 

8 

42 

27 

225 

0 

0 

0 

0 

,38 

.21 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

67.3 

50,4 

58.9 

85 

10 

45 

20 

192 

0 

0 

0 

0 

,21 

.18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

73.4 

50,0 

61.7 

94 

2 

40 

25  + 

174 

3 

0 

0 

0 

,80 

.23 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

6<i.9 

50. 1 

57.5 

.8 

88 

3 

33 

24 

274 

0 

0 

0 

0 

,71 

-  .53 

.28 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

80.3 

43.8 

62. 1 

102 

3 

33 

28 

139 

9 

0 

0 

0 

,  05 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.7 

51.3 

60.5 

91 

2 

45 

29  + 

154 

1 

0 

0 

0 

,56 

.30 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

R 

65.6 

52.2 

58.9 

-  2.2 

86 

1 

44 

27 

191 

0 

0 

0 

0 

,77 

-  .01 

.30 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

67.3 

51.2 

59.3 

88 

1 

46 

27 

182 

0 

0 

0 

0 

,85 

.39 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

69.  3 

47.2 

98.3 

93 

2 

37 

29  + 

213 

1 

0 

0 

0 

,39 

.26 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

78. 9M 

37. 7m 

98. 3M 

100 

2 

22 

28 

210 

2 

0 

3 

0 

,08 

.06 

2  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.0 

44.3 

61.2 

101 

2 

28 

28 

146 

2 

0 

1 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

80.5 

42.2 

61.4 

102 

3 

31 

28  + 

154 

6 

0 

2 

0 

,12 

.07 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.3 

49.7 

59.5 

80 

9+ 

42 

28  + 

163 

0 

0 

0 

0 

,22 

.15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

74.2 

45.0 

99.6 

98 

1 

35 

29 

180 

2 

0 

0 

0 

,32 

.15 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

77.0 

35.8 

96.4 

97 

2 

21 

28 

272 

3 

0 

7 

0 

.23 

-  .32 

.15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.0 

46.5 

59.3 

-  1.9 

95 

1 

38 

29 

184 

2 

0 

0 

0 

.74 

-  ,06 

.40 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

69.7 

51.0 

60.4 

92 

1 

43 

27 

148 

1 

0 

0 

0 

1.00 

.38 

20 

,  0 

0 

4 

0 

0 

67. 9M 

46.2 

57.  IM 

93 

1 

35 

29 

254 

1 

0 

0 

0 

.93 

.44 

20 

,0 

0 

3 

0 

0 

71.0 

48.7 

59.9 

-  1.0 

89 

1 

39 

27 

156 

0 

0 

0 

0 

.35 

-  ,18 

.24 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

69.2 

48.3 

98.8 

87 

1 

40 

27 

188 

0 

0 

0 

0 

.33 

.22 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

80. 6M 

39.9m 

60. 3M 

100 

2 

30 

8  + 

173 

3 

0 

5 

0 

.41 

.31 

20 

,0 

0 

1 

0 

0 

R 

59. 6M 

48.9m 

54. 3M 

74 

lOt 

42 

27 

324 

0 

0 

0 

0 

.79 

.25 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

R 

66.9 

50.0 

58.5 

-  2.0 

87 

1 

43 

28 

203 

0 

0 

0 

0 

.75 

.01 

,40 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

R 

64.3 

52.9 

98,6 

-  2.8 

86 

1 

49 

19  + 

201 

0 

0 

0 

.05 

,  26 

2  1 

,  0 

3 

0 

66.5 

44.5 

95,5 

80 

1 

35 

7 

287 

0 

0 

0 

0 

l!o3 

,39 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

R 

71.5 

49,5 

60.5 

-  1.9 

93 

1 

38 

27 

149 

2 

0 

0 

0 

.35 

-  .21 

,24 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

73.2 

46 , 8 

60.0 

-  3.0 

96 

2 

40 

31 

166 

2 

0 

0 

.11 

-  .59 

.11 

2  1 

,0 

0 

1 

0 

0 

71.2 

50. 2M 

60. 7M 

96 

1 

42 

28 

158 

1 

0 

0 

0 

.85 

.33 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

72.1 

50,0 

61.1 

-  .6 

93 

1 

41 

28 

135 

1 

0 

0 

0 

.28 

-  ,29 

.19 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

70.4 

45,0 

97.7 

-  2.1 

86 

9+ 

35 

27 

219 

0 

0 

0 

0 

1.24 

-  .14 

.58 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

65.6 

47,9 

56,9 

89 

2 

42 

26  + 

256 

0 

0 

0 

0 

.77 

.32 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

77.0 

38,3 

57.7 

100 

1 

27 

29 

228 

3 

0 

7 

0 

.31 

-  .53 

.20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.0 

46,7 

97.4 

84 

2 

37 

27 

232 

0 

0 

0 

0 

.67 

.32 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

99.0 

-  1.6 

.54 

-  .28 

.0 

73.7 

50.4 

62,1 

-  1.1 

95 

2 

39 

29  + 

128 

3 

0 

0 

0 

.29 

-  .27 

.17 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

74.3 

44.3 

99,3 

97 

2 

35 

29 

197 

3 

0 

0 

0 

,33 

.  17 

24 

•  0 

78 .  7M 

52. 2M 

65 ,  SM 

.9 

96 

3 

40 

27 

83 

3 

0 

0 

T 

-  .99 

T 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.  1 

50.9 

63.0 

92 

2 

35 

27 

128 

2 

0 

0 

0 

07 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

R 

81,1 

53.8 

67.5 

.7 

98 

2 

39 

27 

55 

7 

0 

0 

0 

T 

-  ,32 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.5 

53.7 

65.1 

92 

2 

42 

27 

81 

1 

0 

0 

0 

•  06 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.4 

48.6 

63.5 

96 

2 

31 

27 

129 

3 

0 

1 

0 

!oo 

.  00 

.  0 

c 

c 

0 

81.9 

43.7 

62.8 

99 

3 

27 

28 

117 

7 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.2 

36.9 

91.6 

•  1.8 

87 

2 

24 

27 

420 

0 

0 

7 

0 

1  ■  55 

-  1.20 

.64 

.0 

0 

4 

1 

0 

76 . 3 

49.8 

63. 1 

-  2.0 

98 

3 

42 

27 

122 

3 

0 

0 

0 

1,02 

.05 

.53 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

77.2 

46.4 

61.8 

94 

3 

35 

28 

146 

4 

0 

0 

0 

,33 

.20 

24 

.0 

0 

1 

c 

0 

69. OM 

38. 7M 

93. 9M 

89 

2 

26 

26 

357 

0 

0 

6 

0 

,99 

.  36 

24 

.  c 

° 

° 

81.9 

46.0 

64.0 

98 

2 

32 

30  + 

95 

7 

0 

3 

0 

,  02 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

75,7 

41.8 

98 . 8 

_  3,9 

93 

2 

28 

28  + 

203 

2 

0 

3 

0 

.52 

-  ,03 

.28 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

71.7 

31.9 

91.8 

-  2,9 

93 

2 

21 

28  + 

399 

1 

0 

14 

0 

.57 

-  1.29 

.29 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

78.2 

45.2 

61,7 

-  1,9 

99 

2 

37 

27 

137 

4 

0 

0 

0 

1.02 

,60 

.49 

23 

.  c 

78. 9M 

46. 4M 

62  .7M 

95 

2 

34 

28 

119 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

R 

79.7 

47 .  1 

63,4 

-  1.2 

95 

3* 

33 

28 

108 

5 

0 

0 

0 

•  0 1 

-  .42 

.01 

2  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

80,4 

47.0 

63,7 

98 

3 

37 

27  + 

112 

5 

0 

0 

0 

!o7 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

73.8 

35.2 

94,5 

91 

2 

24 

27 

323 

1 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.0 

39.4 

49.2 

75 

3 

25 

26 

482 

0 

0 

7 

0 

.18 

.  17 

24 

.  c 

80.0 

45 . 3 

62.7 

.9 

94 

3+ 

31 

28 

121 

6 

0 

1 

0 

T 

-  .37 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

69. 6M 

41. SM 

95. 7M 

-  l.O 

88 

2 

29 

27 

302 

0 

0 

3 

0 

-  1.24 

.33 

.0 

0 

23 

3 

0 

0 

57.4 

33.9 

45.7 

-  1.4 

77 

1 

20 

26 

594 

0 

0 

12 

0 

2.0 

T 

74. 2M 

51. 2M 

62. 7M 

-  .5 

93 

3 

37 

27+ 

147 

2 

0 

0 

0 

.l* 

-  .39 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.2 

59.5 

69,9 

-  .4 

97 

2 

45 

26 

30 

5 

0 

0 

0 

.03 

-  .52 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.2 

47.2 

63.2 

93 

1 

36 

31 

105 

4 

0 

0 

0 

.02 

.01 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.6 

47,9 

64.8 

101 

3 

34 

28 

89 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.8 

54.7 

67.3 

97 

3  + 

44 

28  + 

57 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

77,5 

46.3 

61.9 

96 

3 

32 

27 

132 

4 

0 

1 

0 

.49 

.31 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

77.8 

46.5 

62.2 

-  1.6 

95 

2 

34 

28  + 

128 

3 

0 

0 

0 

.43 

-  .17 

.23 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

79.0 

47,9 

63.5 

-  2.2 

96 

2 

36 

26 

105 

3 

0 

0 

0 

,00 

-  .70 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.7 

45,9 

62.3 

-  1,7 

95 

2 

35 

29  + 

128 

4 

0 

0 

0 

.04 

-  .38 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.7 

48,5 

62.1 

95 

3 

35 

27 

145 

3 

0 

0 

0 

.18 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

57.9 

29.2 

43.6 

73 

3 

17 

27  + 

658 

0 

0 

23 

0 

.24 

.20 

24 

T 

0 

1 

0 

0 

76.7 

45.1 

60.9 

-  .3 

96 

2  + 

30 

27 

158 

4 

0 

1 

0 

.66 

-  .26 

.26 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

Precipitation 


LIVERMORE   COUNTV   F  0 
LOS  CATOS 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MONTEREY 

MONTEREY  NALF 

MORRO   BAY   FIRE  OEPT 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAb  8LANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS   FAA  AP 

SAN  ANTONIO  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO 
S  F  FEDERAL  BLDG.  WSO 
SAN  CRESORIO  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRU: 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WATSDNVILLE  WATERWORKS 

DIVISION 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


ANTIDCH  FIBRE80ARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  1  NW 
BAKERSFIELD  WSO 

BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2WNW 
BUTTQNWILLDW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSw 
FRESNO  WSO 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 

lORIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

LDDGEPDLE 
LODI 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  353  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ltyulir\,.o 


Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

a 
•1 
■CS 

Average 
Minimum 

Average 

From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

s 

a 

1.00  or  More 

St 
•d 

5, 

sl 

S  i 

si 

•=l 

LOS  BANDS 

77,5 

46.2 

61.9 

-  2.3 

93 

3* 

33 

26  + 

135 

3 

0 

0 

0 

.35 

.09 

.12 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOS  B4N0S  OET  RE5V 

52.0 

63.6 

93 

3 

41 

15 

106 

3 

0 

0 

0 

.15 

.27 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADER' 

79,9 

47.1 

63.5 

-  .7 

97 

3 

35 

27 

109 

5 

0 

0 

0 

.24 

- 

.  15 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

M ANT  E  C  A 

76.5 

46,5 

61.5 

93 

2  + 

35 

28 

141 

4 

0 

0 

0 

.46 

.15 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARICOPA 

BO.'i 

52.3 

66.4 

-  1.7 

99 

3 

42 

28 

67 

5 

0 

0 

0 

.00 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

79,'.M 

47. 2M 

63. 3M 

.2 

95 

3  + 

35 

28  + 

113 

4 

0 

0 

0 

.66 

.17 

.20 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MODESTO 

76  ■  I 

47.9 

52.0 

-  .6 

93 

35 

128 

2 

0 

0 

0 

.42 

- 

.  16 

.18 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

75.8 

44,2 

60.0 

-  5.1 

93 

1 

32 

27 

175 

2 

0 

1 

0 

.40 

- 

.07 

.19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MDDTU    CnOV     RANT.  FQ  QTA 

75.2 

42,8 

59.0 

93 

3 

32 

27  + 

208 

2 

0 

2 

0 

.39 

- 

1 .09 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORANGE  COVE 

80. IM 

48, OM 

64.  IM 

-  .2 

98 

5  + 

37 

28  + 

99 

6 

0 

0 

0 

.01 

- 

.59 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

81.5 

48.6 

65.  1 

-     .  1 

97 

3 

37 

25 

75 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY   3  E 

37,4 

52.5 

79 

2  + 

27 

27 

382 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PHR  HOUSE 

7U2 

47  6 

59.4 

88 

2 

33 

26 

216 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.52 

24 

.  c 

0 

4 

1 

Q 

SAN   LLJIS  DAM 

7<..8 

5l!9 

53.4 

93 

1 

40 

27 

110 

3 

0 

0 

0 

.10 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONDRA  RS 

75.0 

42.7 

5B.9 

-  3.1 

94 

3 

32 

28 

209 

4 

0 

1 

0 

.78 

_ 

.83 

.50 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

66. IM 

36, 5M 

51. 3M 

83 

3 

25 

25 

421 

0 

0 

7 

0 

.78 

.38 

21 

.0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WSO 

76  8 

49,6 

63.2 

-  .8 

96 

1 

36 

27 

105 

3 

0 

0 

0 

.95 

.32 

.46 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

STOCKTON   FIRE   STa  NO  4 

76!2 

45 .  IM 

60 .  7M 

-  1.5 

96 

2 

30 

26 

160 

4 

0 

1 

0 

.68 

.  06 

.  17 

2  1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

TEHACHAP I 

69.5 

M 

M 

85 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEjON  RANCHO 

76.3 

48.2 

63.3 

-  2.7 

97 

2 

40 

31  + 

132 

3 

0 

0 

0 

.00 

• 

.62 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

81. t 

45.5 

63.5 

.  1 

97 

3  + 

34 

27 

113 

7 

0 

0 

0 

.03 

- 

.78 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

7'., 3 

43.7 

59.0 

-  .8 

95 

1 

30 

27 

214 

3 

0 

1 

0 

1.38 

.98 

.62 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

TRACY  CARBONA 

77. 3M 

4 5 ,  3M 

6 1 .  3M 

95 

2  + 

39 

28 

151 

4 

0 

0 

0 

.43 

.12 

24 

.  c 

Q 

2 

0 

Q 

tracy  pumping  plant 

75.6 

49.6 

62.5 

98 

1 

36 

29  + 

119 

2 

0 

0 

0 

.54 

.31 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

VISALIA 

77.9 

49,3 

63.6 

-  2.5 

95 

3 

40 

29  + 

102 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.43 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

82. 2 

46,2 

65.2 

-  .2 

97 

4  + 

37 

26  + 

70 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

77.5 

34,8 

56.2 

.9 

96 

3 

23 

27 

283 

5 

0 

10 

0 

.94 

.74 

.46 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

60. B 

-  .9 

.34 

- 

.SB 

• 

T 

«       «  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

69 , 7 

49,4 

59.6 

-  3.8 

78 

42 

3 1 

163 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.60 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

78.2 

45,7 

62.5 

-  1.8 

93 

2 

36 

31  + 

112 

1 

0 

0 

0 

.15 

- 

.50 

.15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

74. 3M 

45,7 

60. 5M 

88 

12 

38 

31  + 

158 

0 

0 

0 

0 

.04 

- 

1.04 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

63.5 

32,5 

48. 1 

72 

1 

20 

27 

516 

0 

0 

16 

0 

.09 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

burbank  valley  PMP  PLT 

79.3 

48. 5 

64.0 

-  2.3 

95 

35 

2B 

71 

2 

0 

0 

0 

.03 

- 

.46 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

80.5 

47.1 

53.9 

101 

2 

38 

31  + 

79 

4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPD 

76.8 

42.1 

59.5 

92 

1 

28 

26 

181 

1 

0 

2 

0 

.12 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

80.5 

49.5 

45.1 

102 

1 

37 

26 

46 

2 

0 

0 

0 

.13 

.13 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

69.8 

55.9 

62.9 

.4 

60 

1 

45 

28 

65 

0 

0 

0 

0 

.07 

_ 

.42 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

75.8 

51.0 

63.4 

-  2.2 

90 

2  + 

40 

28 

93 

2 

0 

0 

0 

.05 

- 

.71 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

79,8 

46.2 

64.0 

-  1.3 

97 

1 

37 

31 

75 

3 

0 

0 

0 

T 

• 

.54 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

75,8 

55,9 

66.4 

68 

2 

48 

28 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

76.6 

37.9 

57.3 

93 

3 

26 

27 

251 

2 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

66.3 

39.9 

53.1 

-  1.9 

81 

2 

29 

30 

358 

0 

0 

1 

0 

.46 

_ 

1.01 

.46 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

79.8 

45.5 

62.7 

99 

2 

37 

3  ^ 

107 

4 

0 

0 

0 

.01 

- 

.45 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  dam 

81.6 

52.3 

67.1 

96 

2 

43 

27 

27 

5 

0 

0 

0 

.24 

.15 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

82. 4M 

47.  IM 

64. 6M 

-  1.4 

99 

1 

32 

23 

54 

0 

I 

.07 

_ 

.48 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIOO 

77,7 

52.0 

64.9 

.7 

93 

1 

37 

29 

51 

2 

0 

0 

0 

.35 

- 

.49 

.35 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

62.3 

56,8 

69.6 

105 

47 

25 

18 

3 

0 

0 

0 

.03 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

76.4 

52,5 

65.5 

91 

35 

29  + 

48 

1 

0 

0 

0 

.06 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

77,4 

39,8 

58.6 

95 

29 

30 

203 

3 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

69,7 

39,0 

54  .4 

81 

1 

27 

27 

321 

Q 

Q 

3 

Q 

.14 

.14 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

72.1 

43.5 

57.8 

86 

1 

30 

26 

223 

0 

0 

1 

0 

.05 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

72.5 

50.6 

61.6 

-  1.6 

83 

41 

28 

113 

0 

0 

0 

0 

.08 

.47 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

78.2 

53.9 

66.1 

90 

8  + 

44 

2  8 

25 

2 

0 

0 

0 

.05 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  OKP  OC 

71.5 

47.3 

59.4 

85 

29  + 

37 

26 

168 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

76.7 

53.7 

65.2 

67 

1 

41 

26 

33 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO 

75.9 

55.5 

66.2 

-  .3 

68 

46 

31 

21 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.12 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.9 

59.2 

66.1 

1.2 

87 

49 

26 

20 

0 

0 

0 

0 

.02 

.37 

.01 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   Civic   CTR  R 

77 , 3 

59.3 

68.3 

.9 

92 

50 

28* 

8 

2 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338   B  // 

56.0 

49.  1 

57.6 

80 

1 

37 

25 

239 

Q 

Q 

0 

.13 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

69.6 

54. 9M 

62. 4M 

-  .6 

78 

27 

41 

29 

89 

0 

0 

0 

0 

.07 

.38 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

U\.  t  api  J  i  u  t 

74. SM 

54, 5M 

64  .'7M 

85 

28 

46 

31  + 

37 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

0  J  A  I 

77,3 

48,4 

62.9 

-  1.5 

98 

36 

2  6 

100 

2 

0 

0 

0 

.00 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  A  P(  A  K  U 

74.7 

51,8 

63.3 

1.1 

68 

\ 

44 

31  + 

73 

0 

0 

0 

0 

.01 

.39 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAlOMAR  MT  OBSERVATORY 

69.5 

44.6 

57.1 

84 

1 

32 

22 

246 

.35 

.35 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASADENA 

79,9 

52.7 

66.3 

.1 

95 

43 

25 

29 

2 

0 

0 

0 

.03 

.68 

.01 

21* 

.0 

0 

0 

0 

0 

P  E  R  R  I  S 

76. 8M 

46. 6M 

62. 7M 

89 

34 

26 

B9 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA   CAL  POLY 

76,9 

51.5 

64.3 

.  1 

91 

24 

43 

2B 

73 

2 

0 

0 

0 

.07 

.65 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ramona  spauloing 

79,8 

45.1 

63.0 

95 

32 

26 

91 

2 

0 

1 

0 

,06 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

RE0LAND5 

79,8 

48.0 

63.9 

-  1.2 

101 

34 

26 

76 

3 

0 

0 

0 

.02 

.78 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA,  »3 

79,6 

50.5 

65.1 

-  .6 

100 

37 

26 

53 

3 

0 

0 

0 

.02 

.51 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

79,2 

45.1 

62.7 

100 

32 

26 

110 

3 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

80.5 

50.1 

65.4 

-  .8 

99 

35 

2B 

46 

3 

0 

0 

0 

.02 

.83 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WSO  //R 

56.2 

47.6 

57.0 

-  1.7 

87 

33 

27  + 

264 

0 

0 

0 

0 

.01 

.48 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lc\lTr\ 


Temperature 


Average 
Maximum 

0 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snov 
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SAN  DIECO  WSO 

S4N  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  MARIA  WSQ 
SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

TORRANCE 

TUjUNGA 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 

UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP   MB  AIRPORT 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

borreoo  desert  park 

BRAMLEY  2  sw 
CANTIL 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

COLD   ROCK  RANCH 
HAIMEE 

hayfield  pumping  plant 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

iron  mountain 

lake  arrowhead 

lancaster 
lucerne  valley 
mecca  fire  station 
mitchell  caverns 

MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PAlMDAlE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SOUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WiLDROSE  RANGER  STA 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 


OCTOBER  1970 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Average  temperatures  for  October  were  signi- 
ficantly above  normal  only  at  Bakersfield  and 
Los  Angeles,  of  all  the  first-order  stations. 
Elsewhere,  monthly  averages  were  below  normal, 
by  more  than  2°  at  several  points.  Santa  Maria 
had  only  3  days  during  the  month  with  average 
temperatures  above  normal;  Oakland  had  4,  and 
Eureka  and  San  Francisco  each  had  6  days. 
San  Francisco  had  the  coolest  October  since 
1949  and  the  seventh  coolest  in  a  100-year 
record;  the  average  maximum  temperature  was 
the  lowest  ever  recorded  for  October,  fully 
1/2°  lower  than  the  previous  record.  On  the 
warm  side.  Red  Bluff  reported  the  greatest 
number  of  days  90°  or  higher  (117)  for  the 
entire  summer  season,  and  Sacramento  set  a 
new  maximum  record  for  the  date  on  the  1st 
of  the  month. 

Precipitation  was  in  excess  of  normal  in  the 
southern  Sacramento  Valley,  the  Delta,  and  part 


of  the  San  Francisco  Bay  area.  Elsewhere, 
precipitation  was  deficient,  amounting  to  about 
75  percent  of  normal  in  the  northern  part  of  the 
State  and  generally  less  than  10  percent  over 
the  southern  part.  This  was  the  ninth  consecu- 
tive month  that  Mt.  Shasta  has  had  less  than 
normal  precipitation.  Red  Bluff  had  only  1.43 
inches  of  moisture  in  the  221 -day  period  that 
ended  October  18.  Precipitation  that  fell  in 
Sacramento  on  the  20th  was  the  first  since 
June  9.  Los  Angeles  precipitation  has  been 
below   normal  for  17  of  the  past  20  months. 

In  the  northern  part  of  the  State,  Red  Bluff 
reported  that  for  the  summer  as  a  whole  it 
has  been  a  period  of  record-breaking  sunshine 
and  sparse  cloudiness.  For  October,  however, 
Los  Angeles  reported  the  greatest  number  of 
cloudy  days  since  1957,  and  Long  Beach  had  the 
most  since  their  record  started  in  1958.  Stock- 
ton reported  minor  wind  damage  on  the  29th. 


C.  R.  Elford 

NOAA  Climatologist-California 
50  Fulton  Street,  Room  557 
Federal  Building 
San  Francisco,  California  94102 
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1.12 

1.00 

.96 

.  10 

,  10 

IOLEwIlO  HwY  HNTNC  STA 

6 

51 

.52 

.94 

,27 

1.03 

1 . 10 

• 

• 

2.62 

.03 

KELLOGG 

3 

45 

T 

T 

.22 

.01 

.61 

.01 

1.95 

.07 

.56 

T 

KENTF  lELD 

3 

.12 

1.40 

.08 

1 ,70 

.60 

.04 

KLAMATH  R 

BO 

.30 

.50 

.50 

.65 

,95 

.30 

.80 

.40 

.30 

.10 

KORBEL 

2 

31 

.32 

.03 

1 .02 

.  38 

.06 

.32 

.  15 

.03 

LAVA  BEDS  NAT  mONUmENT 

87 

.04 

.  19 

.02 

.23 

.08 

.09 

,22 

MAO  RIVER   RANGER  STA 

<i 

04 

.46 

.93 

.09 

1.00 

.43 

.79 

.  13 

.12 

• 

.09 

HARE  ISLAND 

B9 

.  10 

.  'I  9 

.  1  0 

.  20 

MOUNT  HEBRON  RS 

1 

77 

.05 

.02 

.05 

T 

.20 

.28 

.61 

.47 

.09 

MUIR  MOOOS 

2 

55 

.09 

.58 

.66 

.95 

.05 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

1 

55 

.23 

.  74 

T 

.20 

.36 

.02 

T 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

2 

25 

.07 

.62 

.04 

.39 

.39 

.61 

.05 

.06 

OAKVILLE    1  WNM 

1 

51 

.28 

.  31 

.38 

.14 

.40 

T 

OCCI DENTAL 

5 

38 

.21 

1.19 

2,38 

1.60 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

2 

89 

.38 

.87 

.36 

.  15 

.72 

.29 

.  10 

ORLEANS 

61 

.22 

.07 

1.22 

,75 

.  17 

1.52 

.35 

.28 

.03 

PETALUMA  FIRE    STA  2 

96 

.15 

.20 

.19 

.42 

POINT  ARENA 

3 

16 

60 

1,53 

.93 

.  10 

POTTER  VALLEY  PH 

76 

.22 

1.05 

.84 

.60 

1.03 

.02 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

i, 

26 

.34 

1.07 

.03 

1.34 

.69 

.63 

.06 

.03 

.07 

SAINT  HELENA 

1 

99 

.23 

.54 

.29 

.50 

.41 

.02 

SAN  RAFAEL 

2 

24 

.06 

.96 

.96 

.20 

.02 

SANTA  ROSA 

2 

24 

72 

06 

61 

60 

SAMYERS  BAR  RANGER  STA 

65 

!l5 

T 

!96 

!oe 

.51 

1.07 

.05 

.  1 1 

.05 

SCOTIA 

2 

30 

.10 

.  77 

.04 

.63 

.21 

.42 

.07 

.03 

.03 

SHELTER  COVE 

* 

72 

T 

1  .34 

1 ,52 

1.78 

,08 

SKACGS   SPGS   LAS  LOHAS 

3 

96 

.20 

1  .00 

1.55 

.28 

♦ 

• 

.83 

.  12 

SONOMA 

1 

54 

.  12 

.27 

.07 

.27 

.81 

T 

STANDISH  HICKEY   ST  PK 

3 

73 

.36 

1.78 

.05 

1.36 

.96 

1,10 

,06 

.06 

TRINITY  DAM  ViSTA  PT 

3 

91 

.34 

.65 

1 .22 

.82 

,86 

.02 

tulElake  //R 

74 

.11 

.04 

.04 

.04 

.  16 

.15 

.05 

,07 

.08 

UK  I  AH 

2 

U 

.  14 

.50 

.66 

.21 

.59 

.01 

UKIAH  4  WSW 

2 

70 

.12 

.73 

1.02 

.  1  5 

.60 

.02 

.06 

UPPER  MATTOLE 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

3 

17 

.33 

.83 

T 

,93 

.43 

.61 

.04 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

81 

T 

.05 

.35 

.21 

.20 

WULITS   1  NE 

3 

79 

.27 

.89 

1  .00 

.40 

1 . 18 

.02 

T 

.03 

MILLQH  CREEK    1  NW 

3 

35 

.09 

1  .07 

.OS 

.54 

.55 

* 

1 .05 

YREKA 

1 

72 

,08 

.25 

.43 

.23 

.66 

.05 

*       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

2 

24 

.29 

T 

.33 

.  22 

.51 

.39 

.38 

.02 

.10 

ALTURAS  ranger  STATION 

65 

.25 

.07 

.12 

.05 

.03 

.04 

T 

.09 

AUBURN 

2 

48 

.41 

•  5  1 

.  06 

BIG  BEND  RANGER  STA 

09 

.08 

.72 

.  26 

1 ,06 

T 

1  .90 

.07 

T 

BLUE  CANYON  WSO              / /R 

2 

96 

.06 

1.14 

.27 

,28 

1.17 

.06 

BOWMAN  DAH 

3 

99 

.03 

1 . 13 

.  10 

.68 

1  .44 

,41 

BRANNAN  ISLAND 

47 

.19 

.07 

.21 

.01 

T 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

L 

10 

.39 

.41 

•  1 1 

.  10 

.07 

.01 

BRUSH  CREEK 

64 

.  14 

1.52 

.  13 

1.25 

.  14 

1  .66 

BUCKHORN 

t> 

65 

.45 

.46 

1  •  0  1 

1 .64 

1 .60 

1 ,67 

BUCKS  CftEEK  PH 

4 

53 

.35 

.02 

1 .23 

.04 

1.16 

1  .07 

.64 

buckslake  //I 

.07 

BURNEY 

1 

63 

.09 

.04 

.52 

•  26 

,64 

.21 

CAMPTONVILLE  RS 

3 

90 

T 

•  72 

•  03 

.69 

.  I'' 

2.32 

CANBY    U  Sm 

1 

97 

.18 

.56 

.31 

,35 

.47 

T 

.10 

CAN8Y  RANGER  STATION 

97 

.12 

.01 

,22 

.06 

,36 

.05 

.12 

.03 

CANYON  D&M 

2 

42 

1.06 

T 

.52 

.67 

.17 

CARIBOU  POMER  HOUSE 

2 

55 

,22 

.78 

.02 

,50 

.64 

.39 

CENTERVlLLE  PH 

2 

55 

.31 

T 

.85 

.02 

.78 

.16 

.43 

CHALLENGE  RANGER  STA 

3 

55 

,06 

T 

1 . 12 

.99 

.27 

1.11 

CHESTER 

2 

18 

.32 

.27 

.20 

.73 

.02 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1 

72 

.26 

.72 

.20 

.14 

.38 

.05 

CITRUS  HEIGHTS 

I 

57 

.53 

.41 

,07 

.51 

.22 

CLARKSBURG 

74 

.26 

.24 

.02 

T 

CLARKS   VALLEY  MUDD  RCH 

57 

.17 

.12 

.  14 

.  14 

See  Belorence  Noloa  Following  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CtLIFORNU 

Conlmued  ^ 


Day  of  Month 


Station 

ToU 

4 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  I  IS 

16  I  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

23  30 

31 

CLE1KLA«E  HICMLArtOS 
C3M4S5ET   I  NS6 

coiEniN  FisxEiiEs  sra 

COL&ATE  POMER  house 

.71 
3." 
1.23 
A.42 
1.93 

.20 
.33 
.19 

T 

.06 

.24 
1.00 

.36 
1.97 

.54 

.02 

T 

.  16 
1.37 
.29 
.31 
.49 

.01 
.16 
.19 
1.94 
.60 

.  10 
.81 

T 

.30 

.20 

T 

C01.U51   I  SSH 
COOI. 

COHf^ISC  mojcnton  RAMCH 
0>N>  2  SE 
OiVIS  2  mSm 

.BA 

2.19 
1.11 
3.2« 
.92 

.30 

T 

.29 
.14 

T 

.36 
.96 
.24 
.56 
.46 

.04 
.11 
.11 
.87 

.04 
.29 
.39 
.80 
.22 

.10 
.09 

.12 
.01 

1.18 
.11 
.59 
.23 

.22 

OlvIS  C<EE< 

OEt«  CKEE*  tO«E«4» 

OE  Sltll 

ooiaivs  1  S 

OOmNIEVILLE  rancer  STA 

3.6« 
«.7A 
2.»« 
3.99 

.54 

T 

T 

.70 
1.16 
.79 
.63 

.38 
.18 
.09 
.54 

.75 
1  .04 
.56 
.81 

T 

1.40 
1.06 
.10 

1.76 
.42 

T 

1  .44 

.03 

.09  . 

0UNNI5AN 

OUNSHJIft  RA'^GER  STA 
EAST  RARK  RESERVOIR 
FAIRFIElD  fIRE  STATION 
FALL   RIVER  HILL  INTAKE 

.7* 
».30 
.77 
.76 
1.30 

.18 
.11 
.20 

.10 

.10 

T 

.01 
.02 

.30 
.96 
.11 
.45 
.39 

.25 
.01 
.03 
.21 

T 

1.91 
.32 
.07 
.38 

.73 
.01 

.01 

.  16 
.68 
.11 
.  19 
.14 

T 

.04 
.04 

.02 

.01 

T 

fOLSO«  0AM 

FORESTHiLL  RANGER  STA 
FRENCM  CULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORCETOhN  ranger  STA 

1.92 
2.6? 
2  .63 
2.29 
2.97 

.20 

T 
T 

.34 

.81 
.21 
.39 

.06 
.19 

.17 
.29 

.35 
.27 
.71 
.23 
.34 

T 

T 

.41 
.02 
.01 

.73 
1.90 

.50 
1.63 

• 

• 

1.58 

.04  . 
.09  . 

.03  . 

GIBSON  HMY  MNTNCE  STA 
COLO  RUN 

CRASS  VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  CULCM  Rj 

9.36 
2.  SO 

2.78 
2.70 

.01 
.27 

.21 
.19 

1.21 
.82 

.61 
.83 

.14 
.02 

.01 
.02 

2.00 
.40 

.62 
.82 

.90 
1.34 

.10 
.17 

.90 
.12 

.59 

* 

1 .29 

.09 

HARRY  ENGLE8RICHT  DAH 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOSERGS 

HUNTER  OIST  CRAVES  RCH 

1.90 
1.23 
2.35 
2.08 

.12 
.21 

T 

.54 
.42 
.40 
.72 

.19 
.48 
.02 

.26 
.29 
.27 
.72 

.02 
.19 
.04 
.03 

.66 
.04 
l.U 
.36 

.02 

.05  . 

ioma  hill 
jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 

lAKEPORT 

2.86 
H6 
.91 
3.«7 
1.90 

T 

.19 
.24 
.36 
.30 

.02 
.08 

.36 
.  12 
.34 
.76 
.95 

.50 
.11 
T 

.24 
.20 

.30 
.64 
.20 
.52 
.31 

.01 
.09 
.03 
.46 
.12 

1.96 
.27 
.10 
.96 
.02 

.02 
.01 

.07 
.05 

T 
T 

.09  . 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULDINC 
LAKE  SPAULOING  DAH 
LEESVILLE  KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

3.84 
3.72 

.98 
1.73 

.19 
.06 
.03 
.22 
.28 

.06 

.04 

.86 
1.20 
1.20 
.32 
.30 

1.46 
.09 

.22 

.06 
.89 

.42 
.15 

1.17 
.92 

.27 

.02 
.51 

.02 
.18 

.01 
.17 

.  12 

.04  . 

LOOKOUT  3  HSH 
LOYAlTON 

MADELINE  HNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE  // 
MARKLEY  COVE 

1 .80 

D     .  30 
2.B2 
.70 

.16 

.43 
.29 

.04 
.01 

.39 

D 

.69 
.  19 

.06 

.30 
.22 

.69 

.71 
.12 

.03 

.26 
T 

.45 

.43 
.12 

T 

.03 

.01 

.01  '. 

MARYSVULE 
MC  CLOUD 
HIDDlETOHN 
MINERAL 
MOUNT  OANAHER 

1. 10 
3.9B 
2.61 
A.  10 
1.85 

.04 
.12 
.21 
.42 

.03 

T 

T 

.17 
T 

.46 
.66 
.66 
1.18 
.29 

.23 
.36 
1.49 
.10 

.11 
1.15 

1.10 
.29 

.64 
.04 
.23 

.20 
.46 
.39 
.85 
1.19 

.15 
.02 

T 

.01  . 
T 

.03  '. 
.12  . 

MOUNT  SHASTA  WSO  //R 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

1.79 
2.*A 

.  67 
2.03 

.67 

.04 

.09 
.16 

.17 

T 

.70 
.06 

.47 
.30 
.27 

.23 

.72 
.37 
.01 

.05 
.43 
.21 
.38 
.26 

.33 
.03 

T 

.20 

1.27 
.36 
.70 
.  16 

.01 

T 

.04  . 

T 

oroville 
oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

1.63 
1.60 
2  .97 
3.37 
1.16 

.06 

.02 
.20 
.12 

.01 
.  10 
.45 
.30 

.66 
.65 
.90 
1.25 
.39 

.01 
.47 
1.06 

.31 
.30 
.02 

.65 

.38 
.08 

.96 
.04 

.19 
.46 
1.06 

.05  ! 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POMER  HOUSE 

PIACERVILLE 

PLACERVILLE  IPG 

PLATINA 

1.67 
<,.89 

2.11 
2.20 

.20 
.25 

T 
T 

.60 
1.24 
.21 
.50 
.60 

.07 
1.07 
.19 
.01 
.66 

.90 
.64 
.25 
.26 
.22 

.10 
1.92 

1.15 
.70 

.19 

.07 
1.32 

.02 

.05 

.06 
.  19 

T 

T 

.02  . 

PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  HSO  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESl 

2.60 
1.12 

1.39 

T 

.  14 

.07 

.65 
.60 

.  39 

.23 
.09 

.31 

.94 
.14 

•  04 

.11 
.19 

.69 

1.00 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  R 
SACRAMENTO  CITY  WSO  R 

.26 
1.60 

.B'l 
.99 

T 

.16 

.01 
.70 
1.26 
.26 
.34 

.07 

1.76 
.29 
.30 

.36 
1.40 

T 

.01 

1.37 
.29 
.30 

.50 
.02 

T 

T 

.02  . 

SHASTA  0AM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

3.80 
2.06 

'•.06 
1.19 

.20 
T 

.26 
T 

.08 

.93 
.21 
.47 
1.50 
.18 

.04 
.24 
.38 
.25 
.09 

1.92 
.26 
.80 
.94 
.12 

!o7 
.39 
1.27 
T 

.67 
1.21 
.93 
.02 
.76 

.08 

T 

.07  i 
.06  . 

STONYFDRD  COOLEY  RANCH 
STONYFQRD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAHBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

2.49 
.60 

A. 96 
1.46 

T 

.19 
.14 
.14 
.06 
.04 

.01 

.45 
■  11 
.21 
1.17 

.26 

.03 

1.25 
.34 
.01 

1 .25 
.70 

.13 
2.00 

.64 
.20 

.45 

.01 

.  74 

T 

T 

UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 
VOLLMERS 

VQLTA  POWER  HOUSE 

1.93 
.66 
.36 

2.1A 

.14 
.01 
T 

.44 
.45 
.10 

.61 

.  14 
.08 
.04 

.96 

.12 
.19 

.05 

.01 

.01 

T 

WHISKEVTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

4.19 
.93 

.99 
.61 

.20 
.26 
.19 

.09 

.03 
.02 
.17 
.02 

1.09 
.16 
.12 
.  19 
.16 

.01 
T 

.  10 

2.10 
.06 
.12 
.05 
.11 

.31 

T 

.12 
.07 

.92 
.11 
.18 

T 

MOOOlAND  1  WNW 

.61 

T 

T 

.23 

T 

.24 

.06 

.26 

T 

N0«TH£AST  INTERIOR 
BASINS  03 

toe  A 
BOGIE 

bridgeport 
cedarville 

DONNER  MEMORIAL   ST  Pk 

.60 
.06 

T 

1.93 
1.72 

T 

T 

.07 
T 

.22 

T 

.07 
.35 

.07 

.20 
.20 

.  10 

.58 
.28 

T 
T 
T 
T 

.33 
.06 

.36 
.79 

.08 

T 

.15 
.04 

.06 

.06  . 

DOYLE 

DOYLE  9  SSE 

ELLERY  LAKE  // 
FLEMING  FISH  AND  GAME 

.19 
.46 
.92 
.19 

.02 
.02 

T 

.12 
.12 
.03 

T 

.06 
.08 
.02 

.02 
.01 
.06 
.01 

.20 
.40 
.04 

.11 

.26 
.02 

.02 
.03 

.01 

.02  . 
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FORT  BIOWElL 
GEM  L4KE 
MONO  LfiKE 
Si&EHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SOUaw  V4LLEY 
STANOlSH   1  e 
SUSilNVrLLE  AIRPORT 
TAHDE  CIT"' 
TERMD 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WOQDFOROS 


I. 01 
.05 


Day  of  Month 


13  14 


15 


22     23  24 


25     26  27 


.05      .£3  T 


ALAMO   1  N 
ARROYO  CRANDe 
BEN  LOHOND  NQ  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORO 
GERBER  RANCH 
GiLftOY 

CILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER  I  SH 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

LOCKHDOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSa 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES    OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO   JR  MUSEUM 
PALOMA 

PARKF lELD 

paso  robles 
paso  rq8les  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 

point  piedras  blancas 
port  chicago  naval  dep 
priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 
'salimas  3  e 
Salinas  faa  ap 
salinas  dam 
san  antonio  mission 

SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  0AM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WSQ 

S  F  FEDERAL  BLDG  WSO 

SAN  GREGQRIO  2  SE 
SAN  JDSE 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SM 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

spreckels  hwy  bridge 
upr  san  leanoro  filter 
walhar  school 

MALNUT  CREEk  Z  ESE 
WALNUT  CREEK  *  E 


.22  T 
.0 

.31 


.28 
.63 


.06     .12  .01 


.19 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTlOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NW 

BAKERSFIELD  WSO 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2WNW 
BuTTDNWlLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 


a  loUowing  Station  lodwL 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CAM*  »1>DEE 

C*5Tl«   "OCK  1140  L4B 
C4TH£»S  VV  BULL  ^U')  BM 
C>4E>KV  vallEv  dam 
COALING* 

COALl^CA   U  <4Htt 
CORCORAN   tfttIC  OlST 
DELANO 

06L  PUe^TO  HOAO 
OENAia   3  NNf 

OWOLEVS 

ElECTHa  POwCO  MQuS£ 
ELLIOTT 

EXCHEOUER  HESEflVOIH 

f  iooletown  lvnch  ranch 


SSw 


FIVE  POINTS 
FAESNO  MSG 

FBIANT  GOVERNMENT  CAMP 

tLENNVILLE 

GRANT  0»OV£ 

CROVELANO  RANCEH  STA 

HANFOnO 

HETCM  HETCMY 

HUNTERS  04M 

tORU 

[ONE 

JOHNSONOALE 

KERLlNCER 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

KERN  RIVER   PH  NO  3 


kettleman  city 
kettleman  station 
knights  ferry 

LEBEC 
LE  GRAND 


SE 


LEHMAN  RANCH 
LEHON  COVE 
LlNOSAY 

LITTLE  PANOCHE  0£T  DAM 
LODCEPOLE 

LOOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 
MADERA 

M6NTEC A 
MARIC3PA 
MARIP3SA 
MATHER 
MEAODM  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCEO  FIRE    STATION  Z 

MODESTO 

NENMAN  2  Nw 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIMAY 

PINE  Flat  dam 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  hQUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONQRA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 
SPRINGVlLLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSO 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANChO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 
TURLOCk 

VtSALlA 
WALLACE    I  SE 
MASCO 
WESTHAVEN 
weST  POINT 


OftAINACE  06 

ACTQN-HU6BAR0  RDFC2610 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  '.'.6 
ALPINE 

altadena 

AN£A 

ARROYO  SECQ  RS  FC  9080 
AVALQN  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC1«3B 
BARRETT  QAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PyMPING  PLANT 

BEL   AU  FC    10  B 

BI&  BEAR  LAKE 

BI&  BEAR   LAKE    DAM  / 

BIG  OAlTQN  dam  FC223BE 

BIG  TUjUNCA  DAM  FC'&OE 
eONlTA 

BOUQUET  CANYON 
BURIANK  FO  FC226  B 
BUR8ANK  VALLEY  PnP  PlT 

CACHUMA  DAM 

CAMP  HI    HiLL   0P(D5  57E 

CAMPO 


.00 
.01 
.07 
.00 
.16 


l.«2 
.00 
.04 


.95 

.60 
1.32 
.00 
.00 
.03 

1.38 


.73 
.00 
T 

1.22 


 r 

4 

1 

5  6 

I  I 
1    °  1 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

1 

23  1 

24 

25     26  I  27 

28     29  30 

31 

!o5 

.06 

.07 

.02 

!l2 

.05 

.03 

.01 

.20 

'"e 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.08 

.08 

T 

T 

.28 

.05 

.18 

.01 

T 

.11 

.07 

* 

■ 

T 

.25 

!22 

.12 

1.  10 

.05 

T 

.0 

.0 

.01 

T 

.17 

.03 

.07 

.  1 1 

.33 

T 

.46 

*  1 3 

.2'* 

.22 

T 

.02 

.02 

.10 

T 

.  lif 

.20 

.03 

T 

.96 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.15 

.03 

03 

*05 

.13 

T 

!o7 

T 

T 

.  10 

.2! 

.27 

.03 

.74 

.03 

.04 

.06 

.01 

!oi 

.02 

.20 

T 

.  1' 

'n? 

*oi 

.01 

'o8 

05 

02 

!o8 

.15 

.01 

•  ^  ^ 

.  06 

.12 

.  16 

01 

1* 

30 

.24 

T 

.07 

.0<. 

.02 

.19 

.03 

.  12 

.0 1 

.04 

'  nft 

*  14 

*  12 

*  19 

09 

.03 

.08 

.07 

!oi 

.20 

.07 

.03 

• 

'n4 
.0 

_ 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.3< 

.01 

'.11 

!lS 

T 

.05 

.01 

. 

^07 

.17 

02 

.03 

.20 

.05 

.01 

.01 

.39 

.It 

.05 

.29 

.03 

.10 

.03 

!oi 

1st 

!o9 

.03 

.62 

.05 

.29 

.35 

.07 

.09 

.  10 

.07 

.12 

.05 

.31 

.17 

.08 

.08 

T 

.3S 

.04 

.32 

.02 

T 

T 

.38 

.11 

.03 

T 

.66 

.04 

.02 

.01 

.35 

.10 

T 

T 

.46 

T 

.07 

T 

T 

T 

.0". 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

Wing  Smion  Iiid«L 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


CaNOC«  P4KK  PIERCE  COL 
ChITSUOKTH  FC24F 
CHULA  VIST4 
CLAREMQNT  POMONA  COL 
COLByS  FC   53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE   FC    193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSD  RANGER  STA 
DOKNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC129B 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

FILLMORE   I  MNH 

FQNTANA  5  N 

FONTAMA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE   5TAPEN  FC295C 

GLENDORA  WEST  FC  18? 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENShAU  OAH 
HOECEES  fC   60  A 

IDYLLHILO  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  MSO 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

NOORPARK 

MT  BALOY  FC  850 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  hIlSON  FC   338  B  // 
NEWBURY  PARK  A  SW 
NEWHALL   SOLEDAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 

OCEANSIOE 

OJAI 

□XNARD 

PACOIMA  DAH  FC  33  A  E 
PALOMAR  NT  OBSERVATORY 

PAL05  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  113 
RIVERSIDE  EKP  STA  R 
SAlSIPuEDES  GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
5ANDBERG  WSO  //R 
SAN  DIEGO  WSO  R 
SAN  OIHAS  FIRE  WD  FC99 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  WSO  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SAUCUS  PWR  PL  NO  I 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SOHIS  3  NW 
SPADRA  PaC  FC   3S6  C 
SUEV  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  Oaks 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  UA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 


.  lb 
.02 


T  T 
T  T 


.13 
T  .05 


.07 
.02 


19     20  21 


25     26  27 


28     29     30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


SOUTHEAST  0€SE»T 
BASILS  0^ 

iOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAKER  9  NNh 
BARSTtlM 

ecAUMaNT  1  E 

»€NTOS   INSPECTION  5TA 
ftIC  PINES  PiWK  836 
BISMQP  CKEE'C   INTAKE  2  //« 
BISHQP  WB  AIRPOftT  R 
BL VTME 

BLrTME   FA4  AIRPORT 
BORdeCO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO  2 
BRAMLEy  2  Sm 

caba:on 

CALEkICO  2  NE 
CANTIL 

CQtOTE  WELLS 
OACCETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEV 

OE£R  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  SIDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRQ  2  SSW 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAlHEE 

mavfieud  puhpinc  plant 
hesperia 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

inoio  u  s  date  garden 

inyokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  // 
lake  arrowhead 

lancaster 
lucerne  valley 
mecca  fire  station 
mitchell  caverns 

NOJAVE 

MQRONCO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  San  JACINTO  WSP 

NEEDLES   FAA  AlRPQRT 

NILAND 

dcotilld  wells 
palhoale 

PALHOAlE   FAA  AIRPORT 
PALH  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURC 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUIRKEL    INN  2 

THEKHAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  $TA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 

HILOROSE  RANGER  STA 


Day  ol  Month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  IB 


19     20  21 


Sm  lalaianCQ  noiai  loUowing  SitUon  Indw. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1970 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o> 

o- 

1.99 

2.00  i 
and  over  | 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 

fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Troce 

o 
o 

o 

o 
■o 

1.00- 

0 

0 

t— 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

35 

2 . 1 

6.5 

31  +  + 

32 

30 

53 

39 

26 

43 

2 

0 

Q 

0 

0 

2 

3 . 1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

19 

13 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 . 3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

25  +  + 

1 1 

07 

- 

39 

- 

- 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

6 

4.2 

EUREKA  WB  CITY 

33 

s 

2 1 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

5 

I 

0 

10 

55 

6 . 3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

1 . 9 

5  •  ^ 

22 

NW 

30 

75 

46 

31 

61 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

86 

2.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

25 

1 1 9 

6.0 

22++ 

9 

27 

79 

60 

55 

78 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

5 . 5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

4,2 

8.2 

25  % 

W 

30 

73 

58 

63 

72 

2 

0 

0 

6 

5  •  5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

18 

sw 

30 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

49 

5 . 1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

67 

50 

40 

61 

1 

3 

3 

I 

0 

0 

8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

3  •  2 

7.0 

23++ 

23 

30 

79 

66 

62 

74 

I 

2 

0 

0 

0 

7 

4.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

3^ 

1 . 1 

8.4 

44 

SE 

21 

54 

39 

28 

49 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

83 

4.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

2 . 1 

6  •  8 

^  f\ 
sO 

N 

0  ' 

78 

57 

39 

69 

3 

0 

3 

0 

c 

u 

6 

0  f 

^  •  6 

SANDBERG  WB 

2.7 

11.2 

40++ 

35 

25 

46 

38 

37 

45 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

7.3 

19 

NW 

08 

6-^ 

55 

60 

68 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

67 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

26 

5.8 

9.3 

26+  + 

30 

02 

79 

64 

58 

75 

0 

S 

0 

0 

0 

0 

4.3 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL  BLD6 

24 

S 

20 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

67 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

56 

60 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

4.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

3.<t 

6.7 

35++ 

9 

30 

68 

53 

34 

61 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

3.8 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDRNIA 

OCTOBER  1970 


Day  of  Month 


SlaUoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

•         •  • 

NORTH  C045T 

DRAINAGE  ^1 

ALOERPOINT 

MAX 

<i8 

97 
42 

101 

88 

87 

78 

69 

82 

91 
38 

86 
42 

89 

4  2 

92 

8! 

38 

90 
35 

67 
34 

82 
37 

80 
40 

73 
42 

71 
44 

64 
46 

68 
46 

54 
44 

57 
44 

60 
43 

61 
44 

59 
39 

65 
32 

69 
32 

73 
33 

73 
33 

67 

4  2 

77.3 
39.7 

ANCylN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

88 
t>0 

95 
70 

90 
48 

83 
46 

76 
46 

70 
41 

69 
40 

68 
39 

77 
52 

82 
53 

81 
54 

81 
44 

71 
43 

77 
39 

67 
37 

70 
43 

72 
38 

68 
37 

60 
40 

60 
39 

58 
4  1 

53 
43 

58 
42 

51 
35 

57 
36 

57 
34 

57 
32 

62 
34 

64 
4  7 

67 
50 

60 
43 

69.4 
43.4 

BIC  BAR  RANCER  STATION 

MAX 
MIN 

9'. 
'.2 

98 
41 

98 
41 

93 
43 

93 
43 

80 
39 

68 
3  1 

76 
35 

88 
4  1 

84 
4 1 

89 
39 

90 

86 
33 

67 
3  1 

86 

86 
3 1 

85 
3  1 

60 

69 

61 

60 

50 

52 

53 

53 

53 

61 

66 

69 

68 

67 

75.6 
37.9 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

88 
35 

87 
38 

84 
40 

65 
48 

72 
42 

69 
32 

65 

74 
27 

83 
36 

75 
38 

78 

85 

70 
34 

77 

66 

63 
39 

60 

67 

66 

61 

62 

57 

59 

56 

56 

55 

63 

70 
26 

72 

76 

75 

69.5 
37.2 

CALLAHAN   RANCER  STA 

MAX 

Mm 

CECILVILLE  5  se 

MAX 
MIN 

83 
*t6 

86 
47 

89 
46 

87 

84 
43 

n 

36 

58 
28 

70 
2  8 

77 

73 

77 

79 

75 

76 

76 

76 

76 

70 

60 

56 

50 

52 

51 

49 

48 

49 

52 

58 
27 

63 

70 

66 

68.  1 
36.6 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

99 
6  I 

104 
54 

91 
47 

78 
46 

78 
47 

75 
43 

76 

80 

88 

92 

88 

86 

71 

69 

71 

71 

71 

70 

65 

68 

65 

57 

67 

56 

60 

65 

69 
39 

74 
4 1 

76 

76 

61 

74.7 
46.0 

COVELO 

MAX 

Mm 

90 
38 

92 
38 

93 
36 

91 
37 

90 
38 

93 

34 

68 
2  8 

76 

86 
36 

65 
39 

83 

85 

84 
35 

83 
32 

83 
32 

81 
34 

79 
33 

74 

65 

62 

61 

55 

52 
36 

57 
3 1 

58 

60 
25 

64 
28 

67 

'0 

63 

75.0 
34.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

72 

62 
45 

55 

49 

60 
5  2 

62 

60 

62 

67 

62 

69 

72 

70 

63 

61 

52 

5! 

56 

58 

58 

56 

54 

54 

56 

54 

52 

54 

66 

69 
44 

73 

65 

66 

61.1 
46  .2 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

77 
'♦9 

79 
53 

63 
49 

55 
50 

56 
48 

61 
45 

58 
4  3 

62 

65 

68 

70 

72 

50 

60 

64 

64 

67 

65 

62 

67 

64 

61 

65 

54 

65 

67 
37 

70 
4 1 

71 

11 

74 

64.9 
46.  1 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
3^ 

85 
35 

85 
34 

80 
36 

74 
40 

70 
30 

74 

71 
35 

74 

81 

68 
34 

69 
26 

74 
26 

74 
27 

76 
29 

66 
30 

60 

57 

58 

55 
4  1 

51 
33 

52 

50 
36 

46 
39 

47 
3  1 

52 
29 

56 
31 

59 
2  5 

57 

65 

65.8 
34.7 

Eureka  hso 

MAX 
MIN 

60 
7 

54 
48 

54 
48 

55 

58 

50 

55 

58 
4  1 

62 

59 
47 

58 
49 

65 

56 
47 

56 
43 

55 
45 

55 

50 
47 

60 
4  5 

60 

61 

60 
5  2 

58 

59 
4  5 

58 

57 
46 

55 
48 

54 
3  8 

62 
39 

63 
41 

66 

l\ 

65 

58.7 
46.4 

FERNOALE  2  NH 

MAX 
MIN 

64 

60 
47 

60 
47 

58 

62 

60 

62 
35 

65 

62 
37 

61 

67 

58 

60 
34 

61 
36 

60 

56 
47 

65 
45 

65 
52 

62 

63 

59 

60 
4  2 

61 

60 
4  2 

60 

56 
37 

67 
36 

67 
38 

70 
4 1 

70 

73 

62.4 
42.9 

FOREST  GLEN 

MAX 
MDI 

90 

90 

90 

89 

90 

82 

62 

70 

84 

82 
35 

85 

67 

81 

78 

81 

80 

60 

76 
35 

64 

59 

55 

51 

50 

52 

53 

52 

53 

53 
2  5 

60 

60 

61 

71  .0 

32.3 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

61 

63 

55 

55 

56 

52 

58 

64 

70 

67 

62 

62 

55 

53 

53 

53 

52 

61 

61 

63 

60 

57 

59 

59 

59 

60 

57 

64 

66 

68 

60.3 
45.6 

FDRT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

62 

55 

55 

56 

66 

63 

60 

54 

53 

54 

53 

53 

62 

60 

57 

59 

59 

57 

59 

58 

64 
33 

66 
3  5 

69 

67 

59.2 
43.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

89 

92 

93 

92 

87 

71 

66 

79 

79 

79 

86 

86 

77 

77 
2  0 

79 

80 
26 

81 
2  6 

72 

66 

57 

52 

50 
2  9 

52 

50 
23 

52 
2  1 

54 
2  3 

56 
20 

62 
23 

63 

69 

70 

71.5 
29.4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

71 
4  7 

62 

62 

60 

57 

62 

75 

74 

71 

62 
4  5 

56 

55 

55 

60 

59 

58 

60 

62 

59 

64 

56 

59 

60 

61 

63 

62 

63 

73 

72 

63 

68 

62.7 
46.2 

CRATON 

MAX 

Mm 

97 

103 

81 

72 

72 

67 

78 

78 

88 

89 

88 

73 

66 

6! 

70 

66 

68 
39 

69 

69 

70 
3  8 

67 

59 

66 

61 
42 

68 

66 

68 
30 

70 
3 1 

74 

75 

32 

61 

73.1 
40.6 

HAPPY  C4HP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

92 

94 

93 

90 

91 

75 

66 

73 

80 

67 

86 

87 

82 
33 

65 

30 

85 
30 

64 
32 

82 
33 

71 

74 
39 

62 
40 

59 
43 

54 
38 

55 
40 

55 
40 

56 
41 

55 
34 

59 
29 

63 

30 

64 
3 1 

66 
32 

60 
36 

73.7 
36.6 

HEAlOSBURG 

MAX 

Mm 

10! 

91 

77 

78 

74 

80 

81 

91 

91 

91 

80 

70 
45 

69 
49 

73 
49 

71 
48 

70 
47 

70 
45 

72 
5  1 

71 
4  1 

68 

51 

61 
49 

69 
48 

61 
52 

66 
44 

66 
45 

72 
40 

75 
34 

76 
39 

77 
39 

62 
45 

77 
49 

75.4 
46.5 

HILTS 

MAX 

Mm 

86 

87 

88 
3  8 

87 

87 

65 
34 

55 
26 

62 
28 

74 
33 

72 
38 

75 
3  8 

80 
38 

72 
28 

73 
26 

74 
32 

76 
35 

71 
38 

70 
36 

54 
37 

54 
26 

45 
16 

49 
29 

50 
32 

50 
34 

52 
26 

50 
23 

54 
26 

56 
26 

62 
30 

64 
34 

66.5 
32.5 

HOOPA 

MAX 

Mm 

90 

89 

91 

87 

84 

75 

66 

75 

64 

82 

64 

85 

84 
37 

81 
35 

80 
35 

SO 
37 

78 
38 

71 
49 

65 

55 

43 

62 
48 

53 
43 

56 
43 

58 
44 

58 
44 

56 
4  1 

59 
34 

60 
36 

64 
36 

64 
39 

67 
42 

72.4 
40.7 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

95 

94 

76 

70 

70 

73 

75 

78 

82 

83 

80 

67 
50 

70 
49 

66 
47 

65 
47 

66 
43 

65 
42 

68 
49 

68 
43 

69 
49 

65 
47 

65 
49 

62 
48 

65 
46 

65 
47 

65 
43 

65 
39 

67 
42 

71 
42 

65 

70 
47 

71.1 
46 . 4 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

58 

61 

56 

60 

65 

62 

70 

73 

63 

67 

67 

60 
46 

68 
39 

57 
37 

55 
44 

54 
46 

61 
46 

60 
52 

59 
43 

60 
5  1 

56 
47 

62 
40 

57 

50 

57 
46 

55 
46 

56 
35 

69 
34 

69 
38 

73 
37 

64 
42 

69 
52 

62.0 
44.0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

79 

80 

85 

85 

61 

63 

51 

54 

69 

69 
3  5 

66 

76 
42 

69 
27 

71 
32 

71 
34 

69 
37 

57 
32 

50 
3  1 

51 
33 

4! 

44 
27 

46 
24 

45 
27 

4! 
1  9 

47 
17 

50 
24 

60 
33 

64 
40 

62 
35 

62.3 
33.7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

80 

80 
26 

65 
28 

85 

62 

60 
2  1 

49 

1  3 

55 

70 
30 

69 
28 

69 
24 

77 
36 

66 
13 

67 
16 

69 
16 

69 
21 

72 
22 

68 
35 

57 
24 

55 
35 

49 
35 

47 
23 

46 
26 

43 

30 

47 

31 

44 
15 

43 
13 

46 
18 

51 
18 

57 
21 

57 
27 

61.6 
24.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

97 
5  2 

94 

80 

74 

70 

74 

77 
4  1 

81 

86 

67 

81 

68 
5 1 

69 
49 

67 
49 

67 
47 

69 
42 

69 
39 

71 
50 

70 
48 

68 
53 

65 

50 

68 
52 

66 
52 

67 
43 

67 
43 

68 
45 

73 
39 

76 
42 

77 
39 

70 
45 

77 
45 

74,0 
46.5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

MAX 

Mm 

76 
37 

68 
36 

56 

63 

65 

60 
33 

69 
29 

77 
40 

69 
40 

77 
43 

75 
39 

70 
37 

71 
33 

67 
33 

69 
44 

53 
45 

62 
43 

60 
52 

59 
40 

60 
50 

57 
47 

54 
38 

59 
49 

58 
45 

54 
46 

60 
33 

66 
37 

70 
36 

66 
37 

68 
39 

68 

50 

64.8 
41.0 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

92 
33 

92 

90 

88 

82 

72 

75 

87 
3  8 

87 
38 

87 
43 

86 
4  1 

87 
38 

87 
3^ 

82 
34 

80 
35 

60 
37 

78 
37 

67 

53 

62 
44 

63 
45 

61 
48 

58 
43 

5! 
49 

56 
44 

54 
44 

58 
38 

62 
33 

64 
34 

66 
36 

64 
36 

72 
36 

74.1 
39.8 

P6TALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

Mm 

100 
53 

86 

75 

69 

70 

68 

79 

84 

87 

84 
4 1 

78 

65 
54 

66 
50 

69 
53 

64 
5 1 

64 

50 

67 
45 

69 
51 

67 
45 

66 
5  1 

63 
49 

67 
53 

66 
51 

6! 
44 

65 
44 

70 
38 

71 
33 

73 
37 

74 
36 

69 
45 

74 
43 

72.1 
46.4 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

68 
47 

60 

58 

58 

64 

63 

70 

75 

72 
52 

74 
48 

56 
46 

55 
47 

55 

46 

58 
45 

65 
47 

66 
46 

65 

47 

66 
57 

65 
53 

64 
52 

66 
45 

60 
41 

60 
41 

61 
42 

62 
39 

64 
39 

60 
41 

68 
48 

70 
46 

63 
54 

64 
54 

63.7 
48.2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

100 
48 

101 
45 

92 
45 

90 
46 

86 
4  5 

76 

79 

87 

91 

90 

92 

84 

82 
42 

80 
40 

61 
36 

83 
39 

80 
38 

78 
50 

70 
49 

64 
48 

65 
46 

63 
42 

62 
48 

60 
35 

62 

42 

66 
32 

70 
28 

78 
28 

78 
32 

73 
40 

78 
47 

78.7 
41.5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

94 
44 

83 
45 

94 
45 

84 

81 
46 

74 
48 

65 

76 

80 

85 

64 

85 
4  3 

78 
40 

81 
40 

74 
40 

75 
42 

72 
43 

68 
45 

67 
43 

60 
43 

61 
46 

55 

45 

67 
45 

57 
43 

56 
44 

55 
39 

59 

36 

61 
34 

63 
33 

63 
33 

58 

40 

71.5 
41.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

101 
4B 

91 
45 

80 
47 

80 
48 

77 
43 

78 
40 

76 
41 

86 
41 

90 
41 

89 
43 

82 
41 

74 
49 

73 
46 

73 
50 

73 
49 

74 
41 

72 
38 

66 
49 

67 
39 

65 

51 

60 
47 

66 

50 

56 
51 

65 

42 

66 
42 

66 
37 

70 
35 

73 
34 

78 
32 

61 
40 

76 
42 

74.4 
43.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

9) 
57 

9! 
50 

75 
51 

79 
52 

72 
48 

71 
49 

78 
46 

79 
50 

82 
52 

86 
52 

84 
45 

84 
51 

70 
51 

68 
50 

65 
51 

69 
42 

67 
46 

71 
49 

69 
47 

68 

52 

64 
50 

67 
52 

67 
51 

66 
49 

71 
40 

69 
45 

69 
40 

71 
45 

71 
47 

71 
53 

74 
50 

73.8 
48.8 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

102 
51 

93 
47 

75 
50 

72 
50 

69 
49 

76 
48 

79 
40 

88 
41 

83 
44 

66 
44 

84 
44 

66 
50 

64 
48 

71 
50 

67 
50 

66 
47 

68 
44 

70 
50 

68 
43 

66 
51 

62 
46 

69 
51 

65 
52 

67 
41 

68 
42 

70 
36 

73 
30 

76 
35 

79 
33 

73 
43 

77 
46 

73.9 
45.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 


Station 

Day  ot  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 

42 

94 
43 

95 
45 

95 
45 

91 
42 

77 
36 

66 
33 

75 
38 

86 

42 

82 
41 

87 
40 

67 
42 

83 
35 

85 

33 

85 
35 

84 
37 

85 
38 

76 
44 

67 

37 

55 
45 

56 
41 

46 
36 

51 
36 

51 

36 

50 
36 

52 
30 

57 

26 

61 
29 

65 
26 

66 
33 

67 
40 

73.2 
37.6 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

78 

75 
46 

63 
47 

56 
48 

62 
49 

62 
44 

59 
38 

64 
40 

74 
44 

65 
44 

74 
48 

76 
46 

62 
39 

65 
38 

62 
40 

60 
45 

51 
44 

63 
45 

61 
44 

60 
45 

62 
50 

55 
45 

58 
46 

57 
44 

56 
46 

57 
41 

60 
37 

68 
39 

70 
39 

73 
40 

73 
50 

63.9 
43.7 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

73 
52 

69 
57 

69 
52 

60 
51 

51 
45 

50 
45 

52 
46 

56 
42 

52 
49 

51 
49 

64 
51 

58 

4! 

66 
50 

56 
48 

60 
51 

59 
47 

53 
47 

60 
45 

64 
46 

70 
49 

75 
52 

65 
54 

65 
55 

60.8 
49.0 

SONOMA 

MAX 
MIN 

101 
47 

90 
44 

79 
44 

80 
45 

77 
47 

74 
41 

79 
39 

83 
36 

94 
40 

68 
41 

84 
41 

73 
51 

69 
46 

74 

52 

72 
51 

73 
40 

73 
37 

72 
47 

68 
38 

68 
46 

63 
44 

65 
46 

69 
47 

67 
40 

67 
41 

69 
35 

73 
30 

75 
32 

77 
30 

66 
39 

75 
40 

75.5 
42.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

81 

45 

87 
45 

86 
46 

84 
46 

85 
47 

76 
40 

61 
38 

65 
39 

74 
40 

69 
43 

75 
43 

78 
43 

76 
39 

75 
38 

75 
38 

74 
40 

75 
41 

72 
42 

60 

42 

57 
40 

55 
40 

45 
33 

47 
33 

46 
32 

50 
35 

52 
30 

51 
25 

56 
26 

57 

30 

59 
33 

60 
42 

66.7 
36.6 

TULELSKE 

MAX 
MIN 

93 
31 

87 
31 

87 
32 

86 
33 

81 

40 

60 
27 

61 
28 

73 
26 

72 
31 

69 
34 

78 
26 

75 
44 

71 
17 

72 
22 

74 

22 

75 
22 

73 
24 

73 
24 

53 

51 
39 

49 
36 

47 
22 

51 
38 

46 
26 

48 
30 

45 
21 

52 
16 

60 
17 

55 
23 

61 
30 

65.6 
26.1 

UKIAH 

MAX 
MIN 

lOl 
47 

100 
48 

88 
47 

89 
47 

87 
45 

75 
42 

79 
36 

89 
41 

91 
44 

91 
49 

91 
45 

85 

46 

83 
42 

76 
48 

60 
41 

60 
39 

77 
39 

71 
51 

66 
39 

65 
36 

59 

46 

62 

43 

59 

50 

62 
36 

62 
44 

67 
35 

71 
31 

75 
31 

77 
33 

67 

43 

75 
51 

77.4 
42.5 

heaverville  ranger  sta 

MAX 
MIN 

90 
36 

93 
35 

95 
34 

91 
38 

90 
39 

76 
40 

67 
27 

71 
31 

83 
36 

80 
36 

85 
32 

87 
34 

81 
25 

83 
24 

61 
28 

83 

30 

83 
31 

75 
41 

63 
40 

60 
44 

57 
41 

46 
32 

49 
35 

50 
34 

53 
37 

54 
25 

98 

23 

60 
26 

69 
24 

72 
26 

71 
31 

72.8 
32.8 

WEED  FIRE  department 

MAX 
MIN 

SO 
37 

80 
36 

84 

40 

86 
44 

64 

45 

67 
32 

53 
26 

70 
26 

68 
27 

70 
37 

68 
34 

76 
35 

70 
26 

68 
26 

68 
27 

70 
30 

71 
32 

70 
23 

60 
41 

56 
39 

54 
32 

43 
29 

49 

29 

48 
26 

49 

27 

51 
24 

47 
19 

49 

20 

55 
23 

57 
28 

68 
42 

64.2 
31.1 

WULITS   I  NE 

MAX 
MIN 

97 
38 

94 
38 

69 
37 

84 
39 

60 
39 

74 
33 

73 
27 

63 
33 

85 
36 

87 
40 

85 
36 

83 
36 

82 
35 

76 
32 

74 
3  1 

76 
3  3 

70 

67 
4  6 

64 
^7 

62 
48 

58 

58 

56 
47 

57 

58 

64 

32 

69 

71 

75 
27 

72 
35 

72 

74.0 

HILLOH  creek    1  NH 

MAX 
MIN 

91 
41 

93 
42 

95 
41 

90 
42 

69 
42 

80 
3  6 

72 
32 

77 
32 

87 
36 

85 
41 

87 
40 

89 
39 

87 
35 

67 
32 

65 

32 

63 
34 

82 
35 

74 
34 

70 
40 

57 
40 

64 
46 

55 
41 

57 
42 

67 
40 

62 
32 

62 
33 

66 
34 

66 
35 

77.1 
37.5 

yreka 

•         *  « 

MAX 
MIH 

86 
40 

86 
40 

90 
40 

66 
42 

87 
44 

69 
32 

58 
30 

64 
31 

76 
35 

77 
41 

75 
38 

81 
38 

76 
32 

73 
32 

76 
35 

75 
33 

77 
35 

74 
37 

64 
36 

57 
39 

57 
41 

48 
31 

51 
32 

54 

31 

51 
31 

49 
27 

91 
25 

92 
27 

58 
27 

60 
29 

64 
37 

67.8 
34.5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

83 
34 

86 
36 

86 
37 

84 
35 

60 
33 

79 
26 

56 
23 

73 
24 

73 
30 

73 
27 

76 
30 

74 
32 

72 
21 

72 
24 

74 
27 

75 
26 

73 
26 

65 
35 

54 
25 

53 
28 

53 
25 

46 
25 

57 
24 

47 
23 

46 
23 

47 
15 

54 
15 

63 
18 

67 
21 

64 
29 

64 
25 

66.9 
26.6 

ALTuRAS  Ranger  station 

MAX 
MIN 

82 
29 

81 
30 

85 

30 

66 

32 

86 

32 

63 
36 

57 
26 

52 
22 

69 

28 

68 
32 

67 

26 

76 
30 

67 
16 

70 
17 

70 
20 

72 
20 

73 
21 

68 
30 

54 
26 

5! 

30 

47 
34 

42 
26 

43 
29 

47 
31 

47 
27 

43 
24 

43 
14 

50 
20 

59 

21 

66 
25 

56 

26 

63.5 
26.3 

AUBURN 

MAX 
MIN 

93 
58 

95 
59 

94 
60 

68 
55 

62 
50 

86 
48 

75 
46 

75 
48 

60 
49 

79 
49 

82 
53 

85 
53 

83 
49 

76 
46 

75 
45 

76 
46 

79 
50 

74 
45 

74 
46 

68 

45 

62 
47 

60 
45 

61 
45 

55 
44 

61 
40 

63 
40 

63 
36 

67 
36 

70 
44 

75 
44 

71 
47 

75.2 
47.4 

BLUE  CANYON  WSO 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 

62 

80 
62 

72 
56 

68 

49 

56 
38 

61 
35 

66 
47 

69 

52 

73 

50 

70 
54 

69 
51 

69 

52 

71 
52 

70 
52 

67 
51 

63 
48 

50 
41 

54 
40 

43 
34 

39 
33 

43 
36 

41 
33 

42 
31 

44 
31 

47 
29 

56 

36 

61 
36 

66 
47 

59 
36 

61 
43 

61.2 
44.6 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 

53 

77 
52 

68 
47 

57 

40 

53 
32 

70 
45 

70 
50 

67 
47 

70 
47 

73 
47 

71 
50 

70 
49 

69 

50 

68 
44 

64 
42 

57 
40 

54 
38 

43 
32 

40 
35 

43 
32 

44 

32 

40 

30 

44 

32 

43 
26 

60 
36 

62 
32 

68 
39 

61 
39 

60 
40 

61.1 
41.3 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

94 
59 

96 
52 

92 
54 

77 
40 

78 
41 

76 
40 

75 
43 

73 
43 

77 
47 

86 
51 

84 
54 

84 
49 

66 
54 

72 
55 

70 
52 

70 
53 

71 
50 

73 
51 

73 
56 

73 
53 

70 
48 

67 
53 

69 
42 

65 
49 

66 
46 

64 
39 

67 
37 

76 
40 

76 
40 

63 
44 

74.8 
47.8 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

100 
52 

100 
49 

103 
49 

92 
49 

86 
46 

87 
45 

77 
51 

75 
57 

84 
43 

90 
47 

86 
44 

86 
4S 

67 
42 

63 
42 

80 
43 

61 
39 

78 
53 

72 
45 

70 
52 

67 
50 

61 
48 

67 

51 

60 
41 

65 
42 

69 
34 

64 
44 

70 
32 

72 
30 

75 
40 

68 
42 

78.6 
45.0 

BURNEY 

MAX 
MIN 

36 
29 

87 
29 

69 

29 

87 
31 

85 
35 

73 
26 

62 
27 

63 
25 

76 
29 

75 
29 

75 
26 

78 
28 

75 
17 

76 
18 

76 
20 

79 
23 

78 
24 

71 
28 

59 
27 

60 
30 

54 
35 

52 
30 

52 

31 

51 
27 

51 
25 

50 
21 

49 

16 

99 

18 

62 
18 

69 
13 

65 
24 

68.4 
25.5 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

81 
37 

82 
37 

82 
36 

82 
38 

72 
36 

72 
34 

63 
2B 

67 
29 

70 
35 

71 
35 

71 
33 

75 
36 

72 
31 

68 
26 

69 
31 

68 
29 

46 
34 

48 
31 

48 

34 

44 
25 

45 
29 

46 
24 

49 
20 

90 
20 

55 
22 

54 
26 

50 
24 

63.0 
30.5 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

101 
46 

101 
46 

101 
46 

101 
44 

100 
46 

100 
44 

100 
40 

85 
42 

63 
40 

89 
47 

89 
48 

67 
45 

87 
47 

87 
42 

81 
37 

83 
37 

82 
39 

77 
44 

72 
43 

70 
48 

63 
47 

61 
46 

62 
50 

62 
36 

63 
36 

65 

32 

70 
31 

74 
30 

75 
31 

72 
32 

76 
34 

81.3 
41.2 

CHESTER 

MAX 
MIN 

83 
32 

B6 

31 

66 
31 

83 
33 

74 
35 

66 
31 

58 
29 

74 
27 

73 
32 

73 
32 

78 
29 

76 
32 

73 
29 

69 
26 

74 
30 

74 
26 

72 
28 

65 
36 

60 
33 

51 
32 

44 
32 

48 
32 

44 
35 

46 
26 

45 
28 

41 
24 

52 
27 

99 

19 

62 
24 

61 
29 

61 
29 

64.9 
29.5 

rHTrfl    f  VPERIMPNT  CTA 

MIN 

100 
50 

98 
53 

95 
51 

67 
50 

79 
53 

78 
45 

75 
41 

62 
45 

60 
48 

87 
47 

65 
49 

85 
49 

84 
46 

81 
45 

77 
46 

78 
46 

75 
45 

71 
54 

69 
46 

68 
51 

63 
53 

63 
51 

63 
53 

62 
40 

64 
40 

64 
36 

67 
32 

70 
39 

73 
36 

65 
43 

74 
45 

76.2 
46.0 

MIN 

96 
47 

97 
51 

98 
51 

63 
50 

61 
49 

75 
49 

76 
47 

70 
42 

79 
44 

64 
45 

66 
50 

86 

51 

75 
46 

73 
46 

75 
45 

74 
44 

76 
44 

73 
43 

72 
44 

72 
46 

65 
47 

64 
49 

68 
52 

58 

41 

64 
40 

73 
38 

65 
35 

68 
36 

70 
34 

72 
36 

65 
41 

75.3 
44  .6 

MIN 

94 
43 

96 
40 

96 
40 

94 
42 

90 
41 

88 
42 

76 
42 

72 
40 

83 
36 

90 
39 

86 
39 

90 
40 

64 
39 

87 
35 

84 
36 

82 
35 

61 
33 

77 
35 

69 
35 

66 
37 

63 
46 

54 
42 

63 
42 

60 
42 

61 
36 

61 
29 

63 
25 

66 
27 

71 
25 

74 
31 

65 
38 

77.0 
37.3 

MIN 

93 
54 

96 
56 

91 
59 

68 
62 

63 
54 

78 
50 

75 
44 

76 
43 

78 
52 

80 
52 

82 
57 

81 

50 

78 
52 

77 
47 

76 
46 

77 
50 

76 
54 

67 
53 

71 
46 

56 
44 

54 
46 

53 
44 

J2 
45 

55 

43 

56 
40 

64 
38 

65 
34 

68 
41 

75 
46 

75 
45 

72 
48 

73.2 
48.3 

rn 1  1 1  c  A   1   c  Cu 

I-ULUjA    1  dSH 

Mm 

98 
53 

93 
54 

87 
49 

66 
51 

80 
49 

76 
45 

74 
48 

61 
50 

62 
44 

86 
48 

84 

51 

64 
50 

62 
45 

76 
45 

76 
44 

78 
44 

73 
44 

70 
52 

69 

50 

69 

50 

63 
49 

65 

51 

63 

52 

63 
47 

65 
40 

64 
38 

67 
41 

70 
39 

72 
33 

65 

40 

73 
46 

75.4 
46.5 

DAVIS  2  WSW 

Mm 

96 
60 

98 
S2 

96 
*9 

86 
50 

64 
47 

60 
46 

76 
52 

74 
43 

80 
44 

83 
48 

63 
45 

86 
46 

81 
43 

83 
42 

79 
44 

77 
42 

76 
38 

74 
50 

75 
42 

74 
51 

67 
50 

62 
52 

67 
53 

59 
42 

64 
44 

68 
39 

63 
41 

68 
38 

71 
36 

73 
42 

65 

41 

76.5 
45.9 

DEER  CREEK  FDREBAY 

MIN 

87 
53 

82 
54 

85 

58 

84 

54 

77 
53 

74 
44 

66 
36 

62 
42 

70 
49 

76 
47 

76 
54 

76 
52 

74 
50 

72 
48 

75 
52 

74 
49 

73 
49 

70 
46 

56 
40 

60 
37 

47 
37 

43 
36 

47 
37 

43 
31 

50 
32 

51 
29 

51 
32 

99 
36 

63 
44 

69 
46 

65 
39 

66.4 
44.1 

DE  SAB  LA 

Mm 

93 
60 

92 
62 

90 
51 

86 
49 

78 
46 

VI 
40 

69 
38 

75 
42 

77 
45 

80 
45 

61 

50 

SO 
52 

79 
48 

79 
43 

75 
45 

74 
43 

74 
41 

73 
45 

61 
41 

59 
42 

50 
42 

52 
39 

52 
45 

51 
31 

55 
35 

57 
30 

62 
29 

65 
34 

70 
35 

65 
41 

68 
41 

70.7 
43.0 

MIN 

96 
56 

94 
37 

90 
59 

83 
49 

80 
46 

71 
43 

72 
40 

78 
41 

88 
43 

83 
44 

83 
47 

60 
48 

89 
46 

79 
58 

75 
39 

77 
40 

75 

40 

71 
44 

69 
48 

63 
38 

56 

46 

60 
46 

98 
49 

58 
44 

60 
36 

61 
35 

64 
31 

69 
34 

74 
34 

65 
39 

73 
42 

74.0 
43.4 

DOWNIEVILlE  RANGER  STA 

Mm 

93 
40 

89 
42 

89 
41 

67 
42 

61 
41 

76 
39 

65 

33 

66 
37 

69 
36 

78 
39 

80 
37 

77 
40 

79 
36 

80 
36 

78 
36 

78 
35 

75 
36 

72 
36 

62 
34 

62 
34 

56 

41 

54 
45 

54 
44 

45 
39 

53 
32 

59 

26 

64 
29 

65 
26 

67 
29 

70.7 
36.9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MIN 

91 
50 

9! 
41 

94 
48 

91 
53 

85 
48 

80 
43 

73 

45 

70 
47 

61 
46 

86 
47 

83 
47 

83 
47 

81 
46 

S4 
39 

62 
40 

SO 
41 

79 
41 

74 
45 

67 
43 

66 
45 

64 

51 

55 
46 

60 
45 

64 
38 

62 
38 

64 

32 

61 
32 

66 
32 

70 
32 

79 
39 

66 
43 

75.2 
43.0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

98 
56 

100 

54 

93 

51 

79 
50 

60 
50 

72 
48 

75 
45 

75 
46 

80 
46 

88 
49 

88 
46 

89 
49 

71 
49 

73 

50 

71 
48 

70 
48 

72 
47 

74 
42 

71 
47 

70 
50 

66 
50 

63 
54 

69 
54 

59 
46 

65 

46 

66 
40 

69 
34 

66 
34 

71 
37 

74 
44 

62 
46 

75.0 
47.0 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

94 
58 

98 
60 

95 
56 

87 
52 

62 
52 

78 

50 

76 
45 

73 
45 

60 
54 

63 
56 

85 
56 

85 

50 

60 
49 

78 
46 

75 
47 

75 
46 

78 
47 

75 
47 

76 
46 

72 
46 

62 
46 

62 
49 

66 

51 

57 
43 

64 
44 

65 
43 

64 
37 

68 
44 

72 
50 

73 
50 

69 
46 

75.7 
48.9 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

93 
61 

91 
67 

91 
61 

81 
53 

78 
42 

69 
43 

66 
47 

75 
49 

79 
50 

82 
53 

79 
52 

79 
53 

77 
49 

72 
49 

75 

50 

77 
50 

74 
47 

66 
44 

66 
42 

51 
41 

49 
41 

53 
42 

55 
35 

59 

36 

62 
39 

67 
36 

72 
49 

71.9 
47.5 

S««  R«l«r«DC*  Note*  FoOowtng  SUUon  Iiid«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 


Slitlon 


CRASS  VALLEY  NO  2 
HAT  CRE6K  PH  NO  1 
JESS  VALLEY 
IIKEPDRT 
lAKESHORE 
LAKE  SPAULDINO 
LAKE  SPAUlDINC  OAH 
HANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
HARYSVILLE 
HC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO 

NEVADA  CITY 

□RIANO 

OROVlLLE 

PARADISE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IPS 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY 

RED  BlUFP  HSO 
REDOING  PIRE  STA  NO  2 
ROCKLIN 

sacramento  wso 
sacramento  city  wso 
shasta  dam 
sierra  city 

sierraville  ranoer  sta 

stony  ooroe  reservoir 

strawberry  valley 

Twin  lakes 

v4caville 

volta  power  house 

hhiskeytown  res 

hilliams 

hillows 

hillows  ussr 


OCTOBER 

1970 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

Be 

31 

89 
32 

92 
31 

90 
33 

87 
38 

78 
28 

64 
31 

64 

27 

77 
32 

72 
32 

76 
29 

82 
32 

75 

21 

77 
21 

79 
25 

79 
25 

79 
27 

72 
34 

58 
29 

62 
34 

55 
36 

55 

32 

53 
37 

52 
28 

52 

30 

52 
23 

57 

22 

59 

21 

63 

20 

65 

25 

60 
33 

69.8 
29.0 

MAX 
MIN 

eo 

36 

82 
45 

85 
44 

81 
41 

78 
41 

57 
25 

58 
25 

67 
25 

65 
35 

67 
35 

73 
35 

70 
36 

68 
20 

67 
30 

71 
36 

71 
30 

67 
31 

60 
37 

55 
33 

51 
33 

42 
31 

47 
27 

45 
36 

42 
28 

42 

26 

43 
18 

50 
14 

60 
IB 

60 
20 

62 
26 

60 
32 

62.1 
30.7 

MAX 
MIN 

93 

92 
46 

92 
45 

90 
48 

85 
45 

83 
39 

75 
35 

78 
40 

89 
42 

87 
45 

87 
43 

64 
44 

84 
42 

82 
40 

81 
39 

80 
40 

77 
38 

73 
51 

67 
36 

64 
47 

60 
43 

64 

42 

61 
49 

59 
38 

62 
40 

62 
31 

66 
27 

68 
32 

70 
30 

67 
40 

68 
46 

75.8 
41,0 

MAX 

MIN 

96 
52 

98 
51 

91 
45 

87 
46 

79 
47 

09 
45 

72 
42 

90 
43 

85 
49 

90 
50 

87 
45 

87 

50 

87 

51 

66 
40 

66 
41 

63 
40 

72 
40 

65 

51 

64 
45 

61 
49 

54 
47 

54 
40 

51 
45 

58 
38 

59 
38 

62 
32 

71 
40 

71 
35 

77 
37 

66 

37 

73 
45 

75.3 
43.7 

MAX 
MIN 

78 
45 

62 
53 

81 
43 

75 
43 

69 
38 

67 
38 

59 
29 

68 
41 

70 
39 

71 
37 

73 
40 

69 
39 

70 
45 

69 
47 

71 
39 

69 
38 

66 

34 

60 
35 

56 
30 

50 
32 

41 
33 

45 

32 

44 

33 

42 

30 

45 
27 

44 
27 

60 
27 

62 
23 

68 
28 

61 
32 

63 
33 

62.3 
35.6 

MAX 
MIN 

79 
52 

82 
56 

80 
51 

76 
50 

70 
45 

o6 
42 

56 
33 

67 
40 

69 
47 

72 
44 

71 
44 

69 
44 

71 
44 

68 
46 

70 
52 

69 
44 

67 
41 

61 
41 

55 
36 

51 
33 

MAX 
MIN 

76 
>,•< 

77 
44 

79 
42 

79 
41 

76 
42 

65 
29 

53 
27 

53 
27 

69 
40 

67 
41 

64 
39 

71 
36 

63 
32 

68 
33 

66 
32 

71 
36 

68 
34 

63 
34 

50 
30 

51 

32 

41 

31 

41 
29 

41 
30 

41 
25 

40 
24 

39 

24 

41 
24 

51 
27 

59 
29 

66 
33 

60 
36 

59.7 
33.  1 

MAX 
MIN 

96 
51 

96 
52 

91 
51 

68 
51 

83 
49 

83 
46 

73 
49 

73 
51 

79 
46 

89 
48 

86 
47 

84 
46 

81 
44 

83 
44 

76 
44 

76 
45 

77 
42 

77 
45 

68 
46 

68 
49 

66 
49 

61 
49 

65 

50 

57 
43 

64 
43 

66 
40 

64 
39 

65 
36 

69 
35 

71 
37 

64 
44 

75.6 
45.5 

Mm 

97 
62 

98 

61 

96 
56 

89 
54 

64 
53 

82 
51 

77 
51 

76 
48 

83 
49 

82 
52 

87 
51 

87 
51 

64 
49 

82 
49 

76 
47 

78 
48 

60 
46 

77 
53 

72 
47 

75 
51 

68 
51 

63 
53 

69 
52 

60 
43 

66 
44 

70 
42 

65 
38 

70 
41 

73 
41 

74 
46 

65 
48 

77.6 
49.4 

MIN 

B7 
<il 

90 
41 

90 
44 

87 
40 

84 
36 

73 
27 

58 
24 

65 
26 

76 
35 

78 
36 

60 
32 

79 
34 

78 
25 

77 
28 

77 
35 

78 
31 

79 
30 

77 
32 

78 
30 

56 
41 

53 
40 

44 
29 

46 
30 

44 
30 

48 
29 

46 

24 

50 
22 

58 

25 

65 
26 

71 
30 

65 
36 

68.9 
31.9 

MIN 

79 

78 
45 

78 
41 

78 
38 

73 
36 

65 
26 

53 
29 

55 
35 

67 
35 

66 
36 

69 
36 

68 

33 

67 
33 

65 
35 

63 
37 

65 
35 

68 
32 

62 
32 

44 
35 

50 
32 

42 
34 

36 
32 

39 
33 

37 
28 

38 
29 

32 
22 

42 
27 

47 
25 

56 
27 

60 
31 

57 
35 

58.0 
33.1 

MIN 

81 
45 

87 
44 

S3 
43 

81 
43 

67 
43 

53 
36 

57 
29 

70 
40 

72 
49 

70 
43 

75 
39 

69 
40 

71 
30 

73 
31 

73 
34 

76 
36 

67 
36 

55 

42 

53 
42 

56 
40 

43 
36 

45 
28 

45 
33 

48 
30 

50 
28 

49 
27 

52 
21 

59 
27 

69 
27 

65 
44 

64 
40 

63.8 
36.3 

MIN 

85 
"il 

86 
43 

85 

42 

81 
42 

77 
41 

li 
41 

66 
33 

67 
34 

70 
34 

75 
36 

75 
39 

77 
39 

75 
38 

73 
35 

71 
34 

69 
34 

72 
36 

72 
36 

63 
34 

65 
34 

55 
41 

52 
44 

53 
45 

49 
38 

51 
33 

55 
30 

57 
25 

57 
26 

62 
30 

67 

30 

67 
36 

67.9 
36.4 

MAX 
MIN 

99 
57 

101 
55 

99 
53 

92 
52 

85 
49 

79 
44 

75 
46 

75 
54 

85 
49 

65 
49 

88 
53 

65 
48 

87 
49 

88 
44 

87 
44 

77 
45 

80 
45 

77 
47 

70 
49 

69 
50 

66 
50 

56 
50 

64 
52 

60 
46 

62 
41 

66 
42 

64 
46 

69 
38 

72 
37 

75 
42 

68 
47 

77.6 
47 .  5 

MAX 

MIN 

99 
56 

99 
56 

96 
57 

91 
54 

64 
53 

80 
50 

76 
43 

75 
49 

62 
51 

81 
52 

63 
53 

87 
53 

85 

50 

83 
47 

77 
47 

76 
49 

79 
47 

75 
55 

70 
46 

72 
52 

65 
54 

60 
52 

66 

51 

57 
49 

62 
43 

65 
41 

63 
35 

68 
40 

71 
39 

74 
45 

69 
47 

76.5 
49 . 0 

MIN 

94 
65 

98 
67 

92 
64 

86 
58 

80 
55 

75 
48 

69 
49 

72 
50 

74 
54 

77 
55 

81 
57 

80 
59 

79 
58 

79 
50 

74 
50 

73 
50 

73 
51 

75 

50 

63 
48 

65 
46 

56 
48 

53 
44 

50 
37 

53 
44 

56 
41 

56 
39 

58 
46 

58 
45 

67 
46 

73 
50 

67 
48 

71.2 
50.6 

MIN 

90 
53 

92 
50 

92 
50 

88 
50 

80 
46 

79 
47 

70 
38 

73 
40 

74 
43 

75 
45 

78 
46 

60 
46 

76 
45 

76 
43 

71 
41 

73 
42 

75 
42 

74 
46 

69 
39 

67 
43 

51 
44 

56 
46 

58 
47 

54 
42 

57 
36 

56 
35 

58 
30 

62 
33 

66 
35 

72 
39 

70 
40 

71.4 
42.7 

MIN 

92 
64 

92 
68 

69 

63 

79 
61 

78 
58 

76 
48 

71 
45 

79 
45 

77 
52 

76 
65 

79 
57 

79 
57 

77 
67 

74 
54 

74 
51 

76 
55 

73 
53 

63 
48 

67 
48 

63 
44 

52 
45 

55 

43 

54 
43 

55 
43 

58 
40 

58 
39 

62 
41 

66 
43 

73 
48 

70 
53 

69 
48 

71.2 
50.9 

MIN 

94 
45 

95 
44 

93 
42 

87 
44 

85 
39 

78 
48 

71 
28 

63 
39 

84 
39 

65 
40 

84 
42 

85 
37 

84 

35 

81 
32 

81 
35 

80 
37 

81 
35 

80 
35 

63 
39 

60 
44 

58 
42 

51 
35 

51 
44 

54 
33 

55 
35 

59 
27 

64 
26 

67 
28 

70 
28 

71 

<;7 

74 
31 

74.5 
36.6 

MAX 
MIN 

52 
31 

54 
£4 

72 
23 

74 
33 

74 
25 

76 
26 

76 
23 

73 
25 

52 
34 

51 
23 

55 
26 

63 
24 

61 
20 

60 
29 

57 
24 

56 
26 

54 

23 

50 
21 

56 

21 

60 
16 

36 
24 

54 

22 

60.8 
24.6 

MAX 
MIN 

91 
30 

93 
26 

95 

31 

93 
33 

90 
33 

79 
23 

70 
23 

69 
22 

79 
23 

78 
31 

82 
29 

85 

33 

83 
26 

81 
21 

60 
22 

62 
22 

79 
26 

75 

23 

61 
28 

71 
30 

53 
36 

57 
38 

55 
38 

52 
35 

54 

32 

55 
25 

59 

18 

60 
19 

61 
18 

61 
20 

62 
26 

72.4 
27.2 

Mm 

102 
59 

99 
58 

92 
55 

87 
56 

80 
53 

75 
46 

76 
53 

37 
54 

64 
52 

88 
59 

66 
57 

88 
50 

86 
55 

88 
46 

60 
45 

81 
49 

76 
49 

68 
53 

69 
53 

65 
53 

58 
52 

63 
51 

59 
50 

64 
41 

64 
47 

65 
42 

70 
38 

73 
38 

75 
36 

67 

75 
50 

77.2 
49.6 

Mm 

MIN 

96 
46 

99 
54 

94 
53 

90 
52 

83 
50 

80 
47 

75 
41 

75 
39 

82 
42 

67 
47 

65 
47 

89 
49 

60 
46 

61 
46 

77 
44 

77 
42 

79 
42 

76 
45 

76 
42 

74 
45 

65 
49 

63 
49 

67 
51 

57 
40 

63 
40 

67 
36 

64 
28 

69 
30 

70 
35 

74 
36 

68 

40 

76.8 
43.6 

MIN 

101 
53 

93 
56 

68 
53 

83 

51 

79 
51 

77 
50 

76 
52 

80 
45 

85 
46 

89 
53 

67 
52 

80 
53 

79 
49 

75 
47 

75 
46 

77 
47 

74 
46 

75 
51 

73 
48 

65 
52 

64 

50 

67 
54 

59 

48 

64 
44 

67 
45 

66 
42 

68 
36 

72 
41 

74 
39 

68 
46 

74 
45 

75.9 
46.2 

MIN 

98 
62 

96 
61 

69 
55 

84 
53 

76 
52 

76 
51 

74 
53 

83 
52 

64 
52 

86 
55 

69 
56 

82 
54 

62 
51 

78 
50 

76 
49 

80 
50 

77 
46 

76 
52 

73 
51 

65 

52 

63 
52 

69 
54 

58 

52 

64 
46 

69 
43 

65 
42 

70 
42 

72 
44 

76 
43 

66 
48 

74 
50 

76.5 
51.0 

MIN 

92 
66 

94 

70 

94 
61 

85 

60 

64 

56 

78 
55 

62 
52 

72 
52 

62 
59 

76 
61 

82 
62 

61 
57 

82 
57 

60 
59 

83 
56 

81 
55 

80 
54 

75 
53 

64 
54 

63 
49 

59 
48 

52 
44 

55 
45 

53 
42 

59 
42 

59 
44 

60 

42 

65 

42 

66 
48 

70 
50 

64 

51 

72.6 

Mm 

82 
50 

89 

51 

87 
46 

86 
46 

76 
40 

68 
35 

59 

35 

80 
44 

75 
41 

74 
42 

79 
43 

78 
40 

77 
46 

73 
44 

74 
44 

76 
40 

71 
37 

62 
36 

61 
31 

55 
35 

47 
36 

54 
33 

50 
38 

49 
33 

50 
30 

46 
26 

57 
34 

64 
27 

71 
32 

67 
33 

68 

33 

68.0 

Mm 

83 
34 

82 
33 

86 

32 

63 

40 

62 
37 

73 
39 

61 
21 

59 
25 

71 
24 

74 
32 

75 
30 

76 
26 

76 
32 

70 
26 

72 
26 

73 
25 

70 
26 

70 
32 

54 
22 

60 
30 

49 
38 

49 
38 

50 
35 

43 
29 

47 
24 

47 

15 

53 
15 

57 
16 

63 
24 

66 
29 

65.8 

Mm 

98 
54 

97 
53 

97 
51 

90 
55 

64 
50 

80 
44 

73 
53 

64 
50 

86 
48 

66 
50 

86 
50 

63 
49 

65 
46 

85 
42 

84 

43 

60 
45 

77 
45 

70 
53 

66 
48 

65 

51 

63 
51 

60 
46 

66 

52 

63 
42 

65 
41 

63 
33 

68 
31 

70 
34 

76 
35 

66 
42 

73 
44 

77.1 

Mm 

87 
51 

66 
54 

65 
47 

60 
47 

70 
44 

62 
38 

62 
35 

71 
40 

75 
43 

76 
44 

73 
44 

75 
43 

75 

50 

76 
48 

76 
49 

74 

41 

69 
39 

62 
41 

59 
35 

53 
40 

46 
40 

48 
37 

45 
41 

48 
33 

49 

31 

51 
29 

54 
32 

62 
30 

70 
32 

63 
37 

65 
38 

66.  1 

MAX 

Mm 

64 
46 

64 

40 

66 
39 

64 
36 

57 
34 

54 
25 

45 

22 

62 
27 

59 
35 

58 
31 

63 
36 

58 
41 

58 
36 

55 
36 

56 
37 

54 
28 

54 

28 

46 
31 

48 
26 

42 
30 

37 
30 

39 
32 

39 
28 

34 
17 

34 
19 

38 

22 

52 
18 

57 
24 

56 
27 

52 
29 

52 
33 

52.2 

MAX 

Mm 

100 
53 

98 
55 

91 
49 

90 
49 

62 
46 

77 
46 

75 
46 

80 
46 

87 
42 

67 
53 

87 
45 

63 
48 

60 
46 

77 
40 

75 
43 

76 
42 

76 
36 

74 
52 

74 
41 

68 

52 

65 
50 

69 
53 

66 

53 

64 
42 

70 
42 

66 
42 

67 
41 

70 
36 

73 
35 

'0 
42 

74 
40 

77.1 

Mm 

95 

61 

95 

64 

93 
56 

69 

52 

84 
50 

74 
42 

72 
44 

83 
46 

61 
52 

84 
54 

62 
54 

62 
51 

65 
55 

84 
50 

83 
50 

61 
46 

78 
46 

70 
47 

63 
44 

60 
45 

52 
43 

52 
42 

51 
46 

58 
32 

56 
40 

60 
32 

66 
31 

68 
36 

72 
39 

70 
44 

70 
44 

74.0 
46.4 

MAX 

Mm 

90 
64 

96 
61 

97 
57 

89 
54 

87 
52 

81 
53 

70 
46 

72 
49 

66 
51 

82 
56 

85 
58 

62 
53 

63 
54 

85 
49 

85 
49 

65 
49 

80 
47 

77 
49 

64 
49 

63 
42 

62 
46 

50 
40 

54 
40 

53 

40 

53 
40 

60 
38 

61 
40 

62 
41 

69 

41 

72 
45 

64 
47 

74.3 
48.4 

Mm 

97 
55 

98 
57 

96 
53 

69 
52 

63 
53 

62 
45 

74 
46 

73 
50 

62 
50 

85 
50 

87 
52 

85 
49 

63 
48 

83 
45 

79 
46 

77 
45 

79 
44 

75 
44 

70 
50 

69 
49 

69 
50 

60 
52 

65 

51 

63 
40 

64 
42 

67 
40 

65 
41 

67 
38 

71 
38 

74 
38 

66 
46 

76.7 
47.1 

MAX 

Mm 

96 
54 

101 
56 

96 
51 

91 
52 

89 
49 

83 
43 

75 
49 

75 
55 

84 

47 

85 

50 

86 
49 

85 
48 

67 
50 

68 
43 

83 
43 

79 
45 

60 
43 

75 
46 

70 
47 

70 
48 

69 
48 

57 
49 

65 

50 

61 
39 

63 
38 

66 
38 

65 
41 

70 
35 

73 
33 

/7 
40 

68 
44 

78.0 
45.9 

MAX 

Mm 

100 
61 

100 
54 

97 
54 

90 
55 

62 
52 

79 
42 

79 
55 

84 
59 

64 
51 

88 
54 

86 
51 

65 

51 

86 
56 

87 
45 

67 
46 

87 
47 

79 
47 

75 
55 

69 
50 

69 
51 

69 
52 

63 
52 

63 
51 

63 
43 

66 
41 

63 
42 

69 
41 

72 
40 

75 
37 

75 

78 
42 

79.1 
49.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WINTERS 

MAX 
MIN 

100 
61 

102 
57 

95 
51 

88 
53 

85 
50 

86 

50 

77 
48 

76 
52 

81 
47 

86 
53 

66 
49 

87 
51 

82 
46 

86 
48 

80 
48 

78 
47 

80 
44 

77 
51 

75 

47 

74 

51 

70 
50 

62 

51 

68 
52 

58 
45 

6S 

44 

70 
43 

66 
46 

69 
38 

72 
36 

74 
44 

67 
44 

78.3 
46.4 

WOODLAND  I  WNH 

•          •  * 

MAX 
MIN 

97 

99 
55 

95 
51 

87 
49 

83 
48 

1)2 

46 

76 
51 

74 
46 

80 
46 

84 
54 

67 
48 

67 
48 

62 
46 

63 
45 

77 
44 

75 
44 

79 
41 

76 
43 

73 
45 

73 
47 

68 
50 

62 
52 

67 
53 

59 
43 

64 
43 

66 
41 

65 
41 

67 
41 

71 
38 

n 

44 

65 
45 

76.6 
46.7 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

Bl 

23 

77 
24 

91 

24 

64 

32 

80 
28 

70 
25 

60 
19 

55 
18 

72 
24 

69 

26 

66 
23 

77 
30 

71 
26 

66 

20 

66 
18 

67 
18 

69 
18 

66 
26 

55 

24 

62 
20 

45 
29 

50 
35 

49 
33 

43 

28 

45 
25 

46 
21 

44 

14 

49 

14 

57 
16 

63 

20 

63 

25 

62.9 
23.5 

BDOIE 

MAX 
MIN 

tt> 
26 

72 
13 

71 
23 

67 
25 

64 
29 

57 
37 

46 
16 

62 

a 

63 

22 

56 
33 

71 
18 

64 
26 

61 
18 

60 
16 

61 
12 

60 
10 

60 
9 

54 
19 

56 
6 

46 
21 

49 
21 

48 
25 

49 
17 

41 
13 

45 
14 

35 
16 

49 
-10 

61 
-  9 

65 
4 

60 
14 

61 
15 

57.5 
16.5 

BRIDUEPDRT 

MAX 
MIN 

Tt 
IB 

75 
18 

77 
21 

74 
26 

71 
22 

64 
44 

55 

22 

65 
13 

71 
17 

66 
22 

75 
16 

71 
22 

64 

22 

61 
23 

64 

23 

66 
U 

66 
11 

63 
20 

64 
9 

59 
29 

53 
26 

56 
35 

60 
21 

50 
25 

53 
14 

43 

23 

53 
-  2 

66 

0 

71 
5 

69 

10 

64 
17 

64.0 
16.8 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

83 
39 

60 
38 

85 
39 

66 
33 

51 
30 

55 
29 

69 
30 

65 
36 

67 
35 

60 
43 

61 
22 

66 
29 

67 
25 

66 
23 

68 
26 

63 

31 

59 
35 

47 
37 

49 
28 

45 
29 

49 
32 

44 
27 

37 
23 

41 
18 

47 

20 

50 
20 

53 
24 

50 
35 

59.4 
29.9 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

78 
26 

75 
26 

78 
28 

78 
30 

78 
31 

o7 
32 

56 
20 

51 
21 

67 
23 

66 
27 

65 
25 

72 
27 

67 
25 

64 
22 

65 
22 

67 
22 

67 
22 

64 
25 

48 
26 

55 
27 

39 

30 

42 
32 

45 
34 

37 
28 

40 
24 

43 
22 

40 
11 

46 

13 

60 
15 

65 
23 

60 
26 

59.6 
24.8 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

81 
36 

83 
36 

B5 

41 

84 
46 

77 
46 

65 
34 

56 
25 

65 
25 

74 
33 

66 
39 

78 
34 

72 
45 

65 
32 

68 
26 

68 
26 

69 
26 

72 
29 

60 
45 

64 
29 

61 
41 

55 
45 

54 
36 

50 
32 

46 
30 

50 
31 

45 
23 

52 
16 

91 

55 
14 

57 
23 

62 
35 

64.3 
32.5 

Fleming  fish  and  game 

MAX 
MIN 

83 
38 

83 
34 

86 
37 

66 
40 

77 
40 

69 
34 

59 
32 

67 
26 

74 
32 

76 
31 

76 
36 

69 
26 

69 
24 

70 
26 

68 
23 

69 
26 

59 
39 

65 
26 

59 
40 

57 
35 

57 
35 

61 
39 

50 
29 

53 
28 

49 
18 

51 
14 

53 

16 

55 
14 

55 
19 

64 

32 

65.3 
29.6 

FORT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

86 
35 

85 
36 

85 
35 

88 
41 

76 
54 

61 
24 

60 
29 

67 
25 

71 
28 

72 
34 

81 

32 

77 
47 

72 
20 

74 
24 

70 
21 

74 
20 

70 
24 

66 
38 

67 
27 

54 
38 

47 
33 

49 

30 

52 
39 

46 
31 

48 
25 

46 
24 

49 
16 

95 
18 

59 

20 

51 

22 

60 
24 

65.2 
29.5 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
37 

77 
35 

77 
39 

76 
42 

73 
40 

68 

50 

59 
28 

67 
27 

69 
33 

66 
36 

77 
33 

73 
33 

69 
35 

65 
32 

65 
31 

66 
30 

65 
30 

62 
36 

65 
27 

56 
33 

56 
31 

60 
40 

63 
32 

53 
30 

55 
27 

46 
26 

52 
16 

57 
21 

65 
24 

66 
27 

68 
35 

64.8 
32.1 

SaUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
31 

79 
31 

75 
30 

76 
33 

79 
34 

68 
32 

59 
21 

48 
22 

66 
24 

69 
29 

65 
29 

75 
31 

71 
27 

65 
25 

62 
25 

6! 
24 

64 
23 

66 
26 

46 

26 

52 
22 

40 
35 

46 
19 

46 
26 

40 
25 

43 
23 

42 
22 

36 

12 

91 
15 

61 
19 

66 
26 

61 
31 

60.3 
25.6 

SuSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
36 

81 
34 

82 
33 

85 
34 

76 
52 

60 
30 

55 
25 

57 
25 

73 
27 

67 
36 

76 
34 

72 
36 

65 
26 

66 
24 

65 
26 

67 

23 

67 
23 

57 
40 

64 
34 

59 
39 

50 
32 

53 
38 

49 
36 

50 
29 

51 
31 

47 
28 

48 
15 

49 
16 

54 

16 

54 
18 

61 
34 

62.7 
30.3 

TAHOE  CITY 

MAX 

MIN 

67 
38 

67 
39 

71 
36 

69 
38 

70 
39 

67 
36 

56 
26 

46 
27 

67 
31 

62 
36 

59 
34 

66 
37 

61 
34 

57 
31 

56 
30 

59 

31 

58 
31 

59 

32 

48 

30 

57 
29 

41 
32 

43 
35 

45 
36 

41 
27 

41 
25 

42 

25 

39 
16 

45 

21 

48 

25 

51 
29 

57 
32 

55.4 

31.4 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
30 

73 
28 

72 
30 

71 
35 

70 
31 

58 

45 

52 
25 

63 
23 

66 
27 

63 
28 

73 
27 

64 

61 
27 

61 
24 

62 
24 

62 
23 

61 
24 

60 
35 

58 
23 

61 
35 

46 
35 

47 
34 

44 
27 

39 
27 

42 
27 

42 
26 

46 

12 

54 
15 

55 
16 

64 
25 

68 
28 

58.4 
27.2 

TERMO 

MAX 
MIN 

79 

60 
35 

83 
2  6 

83 

69 

63 

54 

69 

68 

69 

72 

69 

65 

65 

67 
29 

70 
1 7 

66 
1  9 

59 

57 

48 

46 

49 

48 

41 

43 

39 

44 

92 
14 

56 

59 

69 

61.1 
25.5 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

80 
30 

76 
29 

76 
30 

80 
36 

60 
33 

69 
33 

57 

21 

54 
22 

69 
21 

66 
28 

67 
27 

75 
34 

68 
27 

65 
24 

66 
25 

69 
23 

69 
26 

66 
34 

47 
23 

58 
26 

40 
32 

44 
34 

44 
34 

36 
26 

40 
26 

45 
23 

41 
11 

48 

13 

58 

17 

64 

22 

58 
10 

60.7 
25.9 

WOODFORDS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

75 
•.5 

76 
44 

60 
49 

76 
51 

72 
47 

65 
46 

54 
25 

64 
33 

70 
42 

72 
42 

74 
42 

68 
45 

63 
40 

61 
36 

63 
36 

65 
35 

68 
41 

58 
44 

63 
35 

53 
U 

52 
42 

53 
11 

65 
35 

48 
29 

46 
29 

42 
27 

45 
20 

51 
24 

56 
29 

64 
36 

62 
33 

61.9 
35.7 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<. 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

9! 

5B 

90 
51 

87 

50 

100 
46 

66 

51 

69 

50 

61 
49 

66 
50 

86 
48 

66 
45 

64 

53 

64 

54 

62 
52 

67 
56 

66 

50 

66 

47 

65 
46 

64 

47 

65 

46 

61 
43 

59 

51 

64 

47 

62 

52 

73 
50 

74 
47 

74 
49 

77 
46 

77 
37 

78 
41 

69 
48 

75 
43 

71.9 
48.5 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 
MIN 

101 
53 

91 
49 

77 
49 

82 
44 

74 
46 

74 
45 

75 
40 

63 
40 

88 
43 

85 
44 

74 
45 

61 

50 

64 

50 

65 
51 

72 
51 

74 
44 

77 
39 

75 
43 

73 
41 

61 
44 

60 
43 

65 
50 

59 
49 

65 
42 

67 
41 

66 
40 

72 
35 

78 
35 

78 
35 

72 
40 

76 
39 

73.7 
43.9 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

86 
62 

66 
54 

64 
53 

67 

52 

63 
52 

69 
53 

76 
51 

77 
56 

60 
57 

73 
54 

64 
53 

58 
54 

62 
52 

63 
53 

59 
53 

60 
50 

63 

50 

66 
52 

62 
50 

63 
51 

61 
53 

62 
52 

56 
52 

63 
48 

63 
49 

66 
46 

66 
46 

72 
91 

74 
50 

64 
55 

71 
51 

66.7 
52.2 

BURLINOAME 

MAX 
MIN 

62 
52 

62 
51 

65 
51 

61 
50 

68 
50 

66 
48 

44 

50 

49 

48 

47 

46 

49 

47 

52 

49 

49 

57 

43 

66 
43 

63 
49 

64 
54 

63 
49 

62 
52 

63 
48 

64 
45 

66 
42 

70 
42 

69 
42 

68 
42 

69 
41 

47.8 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

95 
56 

84 
43 

74 
46 

76 
43 

71 
43 

69 
40 

76 
34 

64 
42 

88 
46 

81 
40 

70 
36 

65 
49 

65 
49 

65 
47 

66 
46 

69 
36 

76 
37 

75 
42 

72 
38 

67 
39 

69 
39 

70 
46 

69 
46 

65 

40 

70 
39 

70 
39 

72 
36 

80 
39 

80 
40 

15 
34 

76 
40 

73.7 
41.7 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

86 
56 

93 

52 

76 
50 

75 
51 

74 
50 

76 

50 

44 

46 

49 

50 

47 

50 

52 

69 
52 

71 
52 

70 
50 

69 
50 

70 
47 

72 
47 

72 
52 

69 
51 

65 
53 

69 
50 

59 
47 

68 
46 

70 
41 

73 
36 

68 
49 

72 
46 

72 
54 

64 
45 

71.6 
46.9 

GILROY 

MAX 
MIN 

92 
50 

95 

50 

90 
52 

76 
48 

82 
46 

71 
51 

73 
39 

76 
39 

62 
43 

85 
43 

83 
44 

81 
44 

66 
53 

67 
52 

66 
47 

72 
47 

72 
46 

79 
46 

71 
51 

73 
45 

65 
46 

64 

50 

68 
49 

64 
44 

65 
42 

67 
41 

67 
33 

72 
33 

77 
36 

79 
43 

63 
40 

74.3 
45.0 

HALF   MOON  BAY 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 
47 

69 
47 

60 
51 

61 
51 

61 
42 

72 
43 

70 
44 

73 
46 

66 
45 

62 
46 

63 
45 

64 
46 

63 
47 

62 
46 

64 
47 

67 
46 

64 
47 

60 
45 

62 
46 

64 
46 

62 
49 

61 
46 

63 
44 

62 
43 

66 
44 

69 
43 

73 
49 

74 
56 

71 
50 

70 
47 

65.9 
46.6 

HOLLISTER  I  SW 

MAX 
MIN 

97 
45 

90 
41 

79 
49 

80 
44 

73 
39 

70 
42 

72 
36 

80 
34 

87 
30 

87 
36 

85 

42 

78 
37 

62 
48 

63 
48 

70 
42 

71 
38 

72 
42 

72 
42 

72 
36 

64 
32 

64 
40 

69 
49 

68 
46 

67 
37 

65 
38 

63 
35 

72 
25 

79 
34 

82 
32 

71 
37 

68 
32 

73.9 
39.1 

KINO  CITY 

MAX 
MIN 

94 
42 

93 
44 

79 
49 

85 
48 

76 
50 

74 
51 

75 
34 

81 
37 

85 
39 

84 
39 

81 
43 

70 
52 

67 
51 

66 
49 

70 
44 

71 
46 

73 
45 

71 
41 

72 
40 

70 
40 

66 
43 

68 
46 

73 
52 

66 
47 

69 

44 

69 
44 

73 
30 

78 
29 

80 
33 

78 
44 

76 

40 

76.9 
43.1 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

MAX 
MIN 

99 
47 

96 
47 

91 
46 

81 
48 

78 
46 

77 
46 

76 
40 

83 
44 

88 
41 

68 
47 

67 
40 

79 
50 

77 
46 

74 
47 

72 
45 

73 
43 

75 
44 

75 
43 

71 
46 

70 
46 

65 
44 

68 
51 

67 
49 

65 
42 

66 
42 

67 
37 

68 
43 

70 
35 

74 
33 

70 
41 

74 
37 

76.3 
43.9 

LOS  OATOS 

MAX 
MIN 

96 
53 

84 
51 

78 
55 

78 
52 

60 
53 

73 
43 

75 
40 

62 
43 

85 
45 

64 
47 

81 
48 

71 
52 

74 
53 

73 
51 

69 
51 

69 
51 

72 
50 

73 
45 

70 
46 

66 
49 

65 
46 

66 
52 

64 
48 

64 
41 

67 
42 

6? 
41 

72 
37 

74 
36 

78 
36 

65 
45 

75 
41 

73.9 
46.6 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

99 
55 

96 
55 

76 
52 

79 
50 

79 
50 

75 
47 

76 
41 

85 
43 

89 
44 

87 
50 

66 
52 

62 
52 

73 
51 

71 
51 

72 
51 

72 
49 

71 
45 

70 
47 

72 
45 

70 
52 

67 
50 

66 

51 

67 
47 

67 
47 

68 
45 

69 
41 

68 
36 

70 
39 

71 
40 

70 
39 

71 
43 

75.4 
47.2 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

83 
52 

70 
52 

63 
52 

67 
52 

63 

50 

65 

50 

73 
45 

62 
53 

64 
53 

74 
52 

61 
49 

58 
53 

57 

52 

56 
52 

65 
53 

59 
51 

65 
49 

69 
46 

64 
50 

65 
50 

61 
47 

61 
51 

59 
52 

62 
47 

66 
46 

65 
46 

69 
43 

78 
49 

77 
52 

66 

52 

75 
50 

67.2 
50.1 

MONTEREY  NALF 

MAX 
MIN 

74 
51 

59 
53 

61 
53 

62 
52 

59 
52 

63 
52 

68 
44 

81 
51 

78 
52 

65 

50 

61 
49 

58 
54 

56 
63 

59 
53 

60 
54 

57 
52 

65 

50 

73 
50 

64 

51 

63 
49 

63 
46 

62 
54 

62 
53 

59 
48 

62 
48 

63 
44 

65 
42 

77 
46 

75 
47 

67 
51 

73 
46 

65.0 
50.1 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

74 
52 

71 
51 

60 
53 

63 
52 

63 
53 

60 
54 

64 
48 

65 
49 

82 
52 

65 

52 

66 
53 

63 
55 

62 
55 

67 
51 

65 
49 

63 
47 

63 
49 

64 
48 

66 
51 

59 
45 

65 
51 

61 
51 

67 
51 

65 

50 

66 
46 

65 
46 

72 
52 

75 
46 

76 
51 

77 
51 

69 
46 

67.3 
50.4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

90 
77 

94 

73 

93 
66 

65 
63 

61 
59 

82 
47 

71 
46 

69 
48 

77 
59 

66 
59 

63 
41 

84 
47 

72 
47 

78 
46 

69 
45 

72 
45 

75 
44 

76 
45 

73 
47 

69 
43 

60 
41 

60 
41 

62 
48 

52 
40 

59 
40 

64 
42 

61 
45 

67 
45 

72 
53 

75 
56 

65 

50 

73.4 
50.0 

S««  Rsfsraoc*  Not**  Following  SIaUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CoBlinuftd 


CSLIfORNU 
OCTDBER 


Slalloo 

1 

2 

3 

MOUNT  H4MU70N 

MAX 
MIN 

84 

66 

87 

70 

88 

66 

NiCIMIENTO  OAK 

MAX 
MIN 

93 
50 

100 

51 

102 
47 

NEWARK 

MAX 
MIN 

86 
56 

91 
55 

73 
55 

OAKLAND  HSO 

MAX 
MIN 

86 

57 

67 
54 

63 
57 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 

MIN 

ee 

57 

70 
54 

64 
54 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

85 
50 

93 
50 

72 
52 

PASO  R0BLE5 

MAX 

MIN 

95 

4  1 

100 
40 

64 
43 

PASO  ROBLES  FAA  »P 

MAX 
MIN 

V7 
49 

101 
46 

87 
49 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

99 

101 
52 

102 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
5  3 

73 
48 

64 

5  1 

POINT  PIEDRAS  9LANCAS 

MAX 
MIN 

PORT  CHICAOO  NAVAL  OEP 

MAX 
MIN 

98 
5  2 

95 
48 

83 
5 1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

95 
46 

97 
4  1 

91 
44 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

95 
49 

92 
49 

73 
5 1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

92 
56 

80 
54 

67 

53 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

93 
52 

87 
49 

73 
52 

SALINAS  3  E 

MAX 
MIN 

89 
47 

81 
53 

68 
54 

Salinas  faa  ap 

MAX 
MIN 

87 
46 

70 
49 

65 
53 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

98 
46 

100 
46 

98 
45 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

64 

50 

60 
52 

53 
51 

SAN   FRANCISCO  WSO 

MAX 
MIN 

87 
55 

65 
53 

63 
52 

S  F  FEDERAL  BLOC  WSO 

MAX 
MIN 

86 
58 

60 
52 

58 
52 

SAN  CRECORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

80 
43 

62 
43 

63 
51 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

93 
53 

91 
54 

76 
57 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

Mm 

92 
54 

96 
51 

77 
51 

San  MATEO 

MAX 

MIN 

96 

81 

68 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

93 
54 

89 
54 

74 
57 

MIN 

86 
45 

75 
46 

66 
52 

UPR  San  leandro  filter 

MAX 
MIN 

84 
54 

89 
52 

71 
51 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 
MIN 

100 
43 

91 
42 

80 
46 

watsonville  waterworks 

MAX 
MIN 

83 
46 

84 
4S 

67 
50 

•        •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  D; 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

Mm 

91 
60 

95 
59 

91 
55 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

92 
56 

97 
52 

90 
50 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

89 

60 

92 
60 

96 
64 

AUBERRY  1  Nw 

MAX 
MIN 

87 
59 

92 
65 

90 
67 

BAKERSFIElD  wSO 

MAX 

Mm 

93 
61 

99 
62 

95 

72 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

89 
59 

92 
63 

89 
66 

Day  ol  Month 


4 

5 

g 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

83 

70 

66 

59 

68 

73 

74 

75 

74 

69 

67 

65 

68 

67 

63 

57 

53 

49 

49 

47 

45 

48 

50 

61 

64 

67 

60 

63 

64.9 

63 

60 

49 

41 

48 

56 

57 

59 

58 

55 

56 

53 

56 

54 

42 

47 

40 

39 

39 

36 

33 

36 

34 

40 

47 

59 

48 

46 

5  0.1 

91 

91 

90 

61 

78 

85 

90 

90 

91 

76 

73 

75 

81 

83 

83 

66 

78 

62 

62 

65 

71 

70 

75 

71 

76 

60 

82 

69 

80.3 

49 

48 

48 

36 

42 

43 

45 

47 

48 

50 

47 

45 

45 

43 

45 

42 

40 

43 

43 

50 

45 

41 

38 

36 

33 

36 

39 

40 

68 

68 

69 

66 

75 

79 

81 

79 

71 

65 

66 

68 

64 

62 

64 

68 

67 

66 

65 

68 

63 

63 

65 

67 

67 

70 

12 

63 

69.7 

54 

53 

52 

46 

49 

52 

53 

53 

53 

55 

54 

54 

53 

50 

50 

50 

53 

49 

53 

53 

49 

49 

47 

51 

45 

45 

51 

47 

51.3 

64 

64 

65 

77 

75 

76 

71 

63 

59 

63 

63 

60 

60 

61 

65 

62 

63 

63 

62 

60 

61 

61 

68 

66 

73 

65 

63 

65 

65.6 

54 

54 

55 

47 

5 1 

5 1 

54 

51 

55 

55 

57 

54 

53 

53 

53 

53 

56 

53 

54 

53 

46 

49 

47 

44 

47 

50 

51 

47 

52.2 

68 

63 

69 

75 

79 

82 

76 

64 

59 

62 

64 

59 

61 

62 

67 

64 

63 

61 

65 

59 

62 

63 

67 

68 

73 

75 

62 

72 

67.3 

53 

52 

52 

48 

52 

54 

53 

52 

53 

52 

53 

51 

50 

50 

52 

51 

53 

52 

53 

51 

48 

49 

46 

46 

48 

47 

51 

49 

51.2 

67 

66 

66 

71 

73 

78 

81 

82 

71 

71 

62 

65 

62 

62 

64 

66 

65 

65 

65 

65 

63 

61 

65 

65 

67 

70 

'2 

63 

69.3 

57 

52 

45 

41 

42 

45 

48 

50 

55 

54 

52 

53 

47 

45 

48 

45 

51 

48 

51 

49 

44 

44 

42 

40 

37 

37 

46 

42 

47.2 

87 

85 

76 

76 

63 

65 

86 

88 

69 

69 

70 

78 

83 

83 

78 

78 

71 

64 

66 

69 

71 

70 

78 

77 

93 

n 

83 

78.9 

44 

45 

43 

36 

33 

33 

34 

34 

36 

45 

41 

40 

41 

40 

38 

37 

36 

46 

39 

47 

37 

33 

29 

22 

27 

}6 

34 

37.7 

69 

85 

76 

76 

62 

87 

88 

69 

70 

69 

72 

78 

82 

82 

71 

77 

67 

64 

65 

68 

69 

71 

70 

76 

76 

61 

70 

61 

78.0 

51 

52 

50 

42 

39 

42 

45 

45 

47 

46 

47 

45 

49 

46 

43 

42 

40 

46 

45 

55 

48 

43 

36 

33 

26 

34 

46 

40 

89 

89 

86 

76 

65 

90 

90 

90 

88 

75 

75 

78 

84 

82 

80 

77 

69 

62 

64 

71 

65 

70 

69 

74 

79 

83 

'2 

80 

80.5 

48 

45 

41 

36 

45 

47 

46 

44 

46 

42 

41 

40 

43 

40 

40 

39 

46 

50 

41 

38 

39 

31 

31 

34 

44 

38 

42.2 

65 

64 

65 

74 

60 

80 

78 

65 

67 

64 

67 

66 

67 

66 

65 

64 

65 

61 

66 

66 

71 

74 

73 

74 

70 

79 

68 

69 

69.3 

51 

54 

53 

46 

49 

49 

55 

54 

56 

56 

53 

50 

49 

48 

48 

42 

53 

48 

48 

47 

46 

52 

50 

42 

47 

51 

46 

49.7 

76 

79 

75 

75 

78 

66 

88 

84 

77 

69 

72 

68 

69 

69 

71 

69 

70 

67 

66 

65 

65 

66 

68 

66 

70 

71 

67 

72 

74.2 

50 

47 

50 

38 

45 

45 

50 

49 

48 

49 

46 

41 

48 

44 

50 

47 

52 

46 

44 

43 

39 

37 

37 

35 

41 

39 

86 

85 

77 

75 

81 

85 

66 

87 

81 

78 

77 

76 

81 

78 

74 

74 

65 

60 

61 

69 

62 

67 

67 

67 

70 

80 

74 

76 

77.0 

46 

44 

40 

29 

40 

4C 

38 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

34 

34 

42 

39 

38 

30 

34 

25 

24 

21 

27 

35 

33 

35.8 

70 

70 

71 

74 

80 

84 

84 

79 

70 

70 

69 

67 

67 

65 

70 

69 

66 

65 

67 

63 

66 

66 

66 

68 

72 

73 

65 

72 

72.0 

52 

51 

45 

41 

42 

44 

48 

47 

55 

53 

50 

46 

46 

44 

46 

43 

49 

47 

51 

51 

48 

45 

43 

40 

39 

36 

46 

42 

64 

62 

71 

75 

81 

81 

76 

71 

63 

64 

64 

62 

65 

65 

71 

69 

66 

64 

69 

67 

68 

66 

66 

66 

70 

72 

/O 

75 

69.7 

53 

53 

53 

45 

49 

49 

49 

55 

54 

53 

54 

52 

51 

50 

54 

51 

53 

54 

54 

53 

47 

47 

44 

43 

52 

49 

51 

47 

51.0 

74 

72 

71 

74 

82 

76 

76 

61 

60 

62 

61 

65 

66 

68 

64 

61 

60 

63 

61 

60 

61 

63 

62 

65 

68 

60 

67 

67.9 

51 

51 

53 

37 

39 

41 

60 

50 

53 

56 

50 

52 

48 

48 

47 

47 

50 

49 

50 

45 

40 

40 

37 

37 

36 

35 

39 

39 

46.2 

74 

64 

66 

74 

84 

86 

75 

65 

60 

59 

61 

66 

65 

69 

72 

66 

66 

64 

67 

66 

63 

70 

70 

77 

82 

82 

70 

79 

71.0 

53 

53 

53 

41 

55 

50 

54 

54 

54 

54 

51 

46 

45 

51 

44 

45 

50 

54 

49 

49 

43 

39 

45 

43 

47 

43 

72 

63 

65 

73 

83 

85 

75 

65 

59 

59 

61 

64 

64 

68 

72 

66 

63 

62 

65 

66 

63 

66 

69 

75 

80 

60 

65 

76 

69.2 

53 

52 

52 

42 

51 

51 

56 

54 

54 

54 

50 

47 

45 

46 

44 

45 

51 

54 

49 

45 

44 

40 

42 

45 

46 

44 

89 

88 

85 

79 

83 

69 

89 

89 

88 

77 

74 

79 

69 

86 

82 

72 

63 

62 

69 

67 

67 

69 

74 

77 

60 

76 

79 

80.6 

47 

47 

40 

30 

43 

44 

39 

42 

42 

38 

40 

38 

45 

42 

54 

38 

35 

32 

33 

31 

32 

42 

36 

39.9 

54 

54 

70 

72 

74 

74 

67 

61 

68 

54 

55 

55 

54 

56 

53 

52 

53 

51 

59 

58 

54 

58 

63 

64 

59.6 

51 

51 

47 

5  3 

53 

61 

46 

47 

48 

50 

50 

50 

48 

49 

47 

48 

44 

48 

48 

47 

44 

42 

50 

49 

48 

46.9 

61 

65 

63 

73 

79 

80 

75 

66 

62 

64 

65 

60 

59 

61 

66 

66 

65 

63 

65 

62 

63 

64 

67 

67 

70 

71 

66 

70 

66.9 

52 

52 

49 

45 

52 

50 

53 

52 

50 

52 

52 

47 

51 

45 

53 

51 

52 

52 

52 

50 

46 

45 

43 

44 

53 

47 

58 

59 

64 

73 

76 

77 

73 

57 

58 

60 

61 

56 

59 

60 

66 

59 

62 

62 

61 

59 

61 

60 

65 

67 

70 

72 

64 

70 

64.3 

51 

52 

53 

51 

54 

50 

52 

52 

54 

51 

50 

49 

52 

49 

55 

54 

53 

53 

52 

52 

51 

54 

53 

55 

57 

55 

65 

65 

63 

72 

79 

76 

66 

66 

59 

64 

65 

64 

60 

63 

66 

64 

64 

62 

65 

61 

60 

64 

63 

70 

75 

74 

65 

73 

66.5 

50 

49 

46 

35 

39 

40 

41 

43 

52 

50 

52 

51 

49 

49 

42 

42 

43 

44 

49 

44 

43 

41 

39 

37 

43 

40 

45 

44 

71 

73 

70 

75 

78 

60 

80 

78 

69 

70 

67 

67 

64 

66 

69 

69 

67 

65 

66 

65 

62 

64 

66 

67 

70 

74 

7  3 

72 

71.5 

53 

55 

49 

43 

49 

50 

51 

54 

56 

54 

55 

53 

52 

48 

51 

52 

49 

54 

52 

45 

45 

46 

38 

39 

40 

48 

43 

49.5 

76 

76 

68 

66 

74 

85 

37 

74 

74 

65 

65 

69 

65 

69 

74 

77 

69 

65 

61 

65 

63 

68 

69 

66 

77 

82 

64 

68 

73.2 

51 

51 

51 

47 

45 

44 

44 

53 

55 

49 

48 

48 

46 

45 

43 

45 

45 

46 

46 

46 

41 

51 

42 

42 

41 

40 

69 

73 

68 

75 

82 

85 

83 

74 

63 

68 

67 

64 

67 

66 

69 

68 

68 

62 

65 

62 

64 

65 

67 

71 

75 

79 

67 

75 

71.2 

44 

54 

53 

50 

54 

55 

52 

50 

49 

53 

57 

53 

51 

49 

59 

51 

49 

47 

43 

42 

44 

50 

46 

50.2 

72 

75 

71 

75 

80 

82 

60 

77 

68 

72 

67 

66 

66 

67 

70 

69 

69 

64 

67 

65 

64 

66 

65 

69 

72 

75 

70 

73 

72.1 

54 

55 

49 

43 

48 

52 

50 

51 

55 

56 

53 

54 

52 

51 

48 

51 

52 

50 

54 

52 

45 

45 

45 

44 

41 

42 

49 

44 

50.0 

73 

68 

70 

75 

84 

86 

76 

65 

56 

58 

65 

66 

67 

68 

71 

70 

65 

64 

66 

59 

66 

69 

68 

74 

79 

78 

69 

75 

70.4 

50 

51 

49 

39 

46 

46 

52 

53 

53 

52 

43 

45 

44 

42 

45 

45 

45 

49 

42 

41 

39 

35 

37 

36 

44 

44 

64 

66 

67 

67 

70 

74 

78 

75 

66 

55 

69 

61 

58 

59 

60 

65 

63 

60 

59 

61 

55 

60 

60 

63 

63 

66 

71 

59 

65.6 

50 

49 

48 

42 

42 

45 

50 

49 

50 

49 

49 

50 

48 

46 

48 

49 

50 

46 

46 

47 

45 

43 

42 

44 

50 

50 

49 

46 

47.9 

85 

82 

76 

82 

79 

90 

85 

99 

70 

74 

75 

80 

79 

75 

77 

76 

70 

69 

72 

70 

67 

72 

67 

67 

75 

75 

63 

74 

77.0 

42 

43 

37 

32 

37 

40 

42 

45 

39 

42 

36 

39 

35 

43 

39 

43 

42 

45 

38 

32 

37 

30 

32 

29 

27 

34 

44 

38.3 

64 

68 

62 

65 

72 

62 

82 

72 

62 

58 

57 

61 

63 

63 

71 

68 

65 

62 

62 

65 

61 

64 

64 

67 

73 

79 

79 

62 

68.0 

51 

51 

51 

41 

48 

50 

50 

52 

52 

52 

49 

44 

44 

49 

50 

46 

50 

52 

<|3 

43 

39 

37 

31 

43 

45 

44 

74 

74 

80 

72 

79 

78 

85 

87 

78 

70 

70 

72 

68 

68 

68 

71 

66 

70 

66 

67 

62 

67 

66 

69 

69 

72 

72 

65 

73.7 

53 

53 

51 

53 

52 

47 

55 

55 

55 

49 

53 

52 

47 

45 

51 

51 

51 

49 

53 

53 

50 

51 

46 

44 

39 

39 

45 

45 

76 

78 

82 

74 

75 

76 

86 

85 

64 

73 

74 

72 

72 

70 

72 

73 

70 

70 

66 

66 

64 

64 

67 

64 

66 

70 

70 

62 

74.3 

46 

45 

45 

42 

46 

48 

49 

44 

45 

44 

41 

40 

40 

42 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

40 

38 

35 

41 

41 

44.3 

87 

88 

64 

61 

72 

80 

82 

85 

91 

65 

81 

78 

81 

81 

76 

76 

70 

65 

68 

73 

64 

66 

65 

69 

74 

79 

63 

78.7 

66 

62 

59 

47 

47 

52 

52 

57 

63 

56 

54 

53 

52 

52 

49 

51 

49 

52 

46 

45 

45 

42 

40 

43 

46 

53 

46 

52.2 

82 

81 

77 

74 

77 

78 

81 

65 

61 

76 

76 

75 

78 

77 

73 

71 

63 

62 

66 

66 

61 

63 

61 

66 

75 

77 

79 

79 

75.1 

64 

61 

57 

48 

49 

54 

56 

57 

61 

55 

54 

51 

54 

54 

53 

49 

43 

46 

48 

46 

42 

43 

40 

35 

39 

41 

46 

42 

50.9 

92 

90 

86 

75 

85 

84 

90 

94 

87 

81 

60 

79 

83 

81 

76 

79 

74 

70 

70 

78 

68 

69 

67 

76 

76 

78 

80 

79 

61.1 

71 

62 

59 

48 

48 

55 

57 

60 

60 

57 

57 

54 

55 

55 

55 

54 

52 

55 

52 

53 

48 

45 

44 

39 

43 

42 

45 

49 

53.8 

88 
65 

63 

80 

77 

76 

79 

60 

87 

86 

80 

78 

79 

78 

79 

78 

72 

71 

65 

66 

68 

66 

62 

61 

66 

70 

76 

76 

76 

76.5 

63 

60 

50 

50 

53 

55 

57 

60 

56 

55 

53 

55 

55 

55 

51 

53 

51 

55 

52 

46 

45 

43 

42 

45 

47 

54 

60 

53.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


California 

OCTOBER 


Day  ol  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BLUC^WELIS   CORNER  2HNW 

MAX 
MIN 

90 
61 

96 
59 

93 
66 

89 
63 

86 
60 

82 
53 

71 
45 

60 
43 

61 
49 

63 
55 

86 
54 

85 
57 

63 
54 

62 
56 

62 
53 

68 
47 

76 

50 

72 
49 

76 
41 

69 
52 

67 
44 

69 
44 

65 

42 

73 
45 

76 
40 

63 
34 

69 
31 

70 

33 

72 
40 

80 
44 

73 
44 

78.4 
48.6 

BUTTliNWULOW 

MAX 
MIN 

92 
50 

93 
48 

99 
51 

98 
57 

92 
54 

91 
51 

66 
42 

78 
41 

66 
41 

65 
44 

89 
46 

93 
47 

66 
47 

62 
46 

60 
47 

79 
46 

82 
47 

81 
46 

76 
42 

80 
41 

76 
44 

71 
45 

71 
42 

60 
45 

69 
40 

71 
39 

67 
32 

72 
27 

77 
34 

77 
39 

80 
35 

61.9 
43.7 

C4L4V6R4S  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

83 
53 

87 
51 

86 

46 

83 

46 

76 
43 

74 
36 

67 
30 

70 
34 

72 
38 

73 
39 

71 
41 

70 
40 

74 
41 

72 
38 

70 
39 

71 
39 

71 
38 

70 
38 

57 
33 

62 
34 

43 
37 

47 
36 

50 
38 

47 
36 

49 
27 

49 
25 

55 
24 

56 

26 

64 
30 

70 
34 

62 
32 

66.2 
36.9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

MIN 

94 
57 

97 
59 

98 
58 

88 
54 

64 

54 

83 
52 

76 
44 

76 
45 

81 
54 

84 

54 

66 
57 

89 
52 

78 
51 

76 
48 

74 
46 

76 
47 

77 
49 

74 
52 

72 
47 

73 
47 

63 

50 

64 

50 

68 
53 

59 
46 

62 
45 

65 
44 

64 
42 

66 
43 

71 
46 

75 
44 

67 
51 

76.3 
49.8 

cathEys  v¥  bull  run 

RH 

MAX 
MIN 

90 
5<i 

91 
55 

94 
58 

92 
59 

65 
54 

85 
51 

77 
39 

73 
43 

79 
46 

80 
46 

64 
52 

87 
52 

64 
48 

79 
49 

76 
47 

78 
48 

79 
46 

79 
49 

71 
42 

74 
45 

64 
48 

64 
52 

69 
45 

69 
45 

66 
41 

64 
37 

63 
36 

68 
35 

73 
37 

76 
41 

80 
40 

77.2 
46.4 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

8S 
Si. 

89 
50 

88 
51 

86 
49 

78 
47 

77 
42 

70 
30 

72 
37 

70 
40 

76 
42 

77 
44 

78 
41 

74 
40 

70 
42 

78 
40 

75 
40 

73 
40 

59 
34 

65 

36 

45 
36 

50 
33 

55 
39 

51 
32 

50 
32 

54 
26 

56 
27 

59 
30 

66 
34 

73 
36 

67 
35 

69.0 
38.7 

COALINGA 

MAX 
MIN 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

93 
5« 

98 
53 

97 
53 

95 
53 

92 
53 

89 
53 

83 
45 

83 
44 

84 
45 

66 
50 

92 
51 

90 
51 

65 

51 

61 

50 

79 
48 

81 
48 

80 
48 

78 
47 

78 
45 

77 
45 

70 
45 

72 
50 

77 
46 

76 
45 

75 
41 

68 
40 

75 
38 

75 

32 

77 
32 

77 
32 

76 
39 

81.9 
46.0 

CjENaIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

90 
<.3 

93 
49 

84 
55 

65 
52 

64 
45 

75 
47 

77 
40 

82 
35 

83 
37 

83 
45 

88 
44 

77 
45 

77 
42 

70 
46 

74 
45 

76 
41 

7! 
43 

75 
42 

76 
38 

75 
42 

66 
43 

69 
51 

66 
45 

63 
42 

68 
43 

64 
36 

68 
28 

72 
28 

73 
30 

67 
38 

73 
35 

75.7 
41.8 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

89 
36 

93 
37 

88 
38 

87 
40 

79 
37 

73 
34 

69 

24 

73 
28 

77 
30 

77 
34 

80 
34 

79 
35 

77 
33 

73 
33 

74 
33 

74 
32 

76 
31 

63 

33 

68 
27 

56 
35 

58 
36 

60 
40 

57 
38 

57 
32 

5» 
31 

58 
24 

62 
21 

68 
21 

77 
24 

7  3 
26 

71 
28 

71.7 
31.9 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

96 
51 

99 
49 

98 
50 

90 
51 

63 
47 

81 
45 

61 
38 

61 
48 

63 
45 

85 
50 

88 

50 

86 
46 

61 
45 

78 
43 

76 
42 

80 
42 

79 
41 

76 
45 

75 
41 

71 
49 

63 
48 

65 

52 

65 

52 

63 
48 

64 
41 

65 

40 

69 
37 

74 
40 

78 
36 

72 
41 

76 
45 

78.2 
45.2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

89 

52 

95 

51 

91 
56 

91 
57 

90 
57 

65 
53 

79 
41 

60 
42 

62 
48 

90 
47 

80 
50 

79 
51 

78 
47 

79 
42 

78 
47 

75 
46 

80 
45 

73 
46 

68 
48 

71 
50 

75 
46 

72 
46 

71 
42 

69 
39 

70 
37 

72 
34 

79 
39 

76 
43 

71 
41 

78.9 
46.4 

FRESNO  WSO 

MAX 
MIN 

93 
55 

95 

52 

95 
60 

90 
57 

86 
56 

84 
53 

75 
47 

82 
44 

85 
44 

66 
51 

91 
51 

66 
53 

83 
49 

79 
49 

80 
48 

82 
47 

81 
45 

71 
46 

78 
43 

69 
49 

68 
49 

72 
51 

75 
47 

67 
47 

71 
41 

69 
42 

70 
35 

75 
33 

76 
37 

77 
41 

76 
39 

79.7 
47.1 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

92 
56 

94 
59 

98 
62 

95 
61 

89 
54 

89 
54 

83 
38 

75 
41 

82 
46 

65 
46 

66 
56 

90 
53 

87 
48 

62 
46 

79 
46 

80 
46 

83 
46 

81 
46 

73 
47 

78 
47 

69 
48 

70 
47 

73 
47 

73 
44 

66 
39 

69 
37 

67 
37 

71 
39 

74 
41 

79 
38 

79 
41 

80.4 
47.0 

glennville 

MAX 
MIN 

87 
40 

91 
47 

86 
44 

61 
45 

79 
43 

75 
39 

71 
29 

75 
31 

76 
32 

79 
35 

85 
38 

83 
38 

76 
37 

73 
37 

74 
36 

77 
34 

76 
33 

73 
32 

71 
34 

68 
34 

59 
35 

61 
35 

67 
30 

62 
39 

57 
29 

58 
45 

66 
24 

70 
25 

78 
28 

81 
33 

73 
31 

73.8 
35.2 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

72 
52 

73 
53 

75 
52 

68 
46 

64 
45 

64 
44 

59 
32 

53 
33 

61 
39 

64 

43 

63 
45 

69 
45 

63 
42 

62 
43 

61 
44 

64 
42 

62 
41 

61 
41 

56 
36 

52 
34 

46 

32 

47 
32 

49 
34 

64 
29 

42 
28 

40 
25 

45 
27 

53 
34 

61 
40 

66 
45 

61 
40 

59.0 
39.4 

HANFORO 

MAX 
MIN 

90 
5". 

94 

50 

94 
57 

92 
56 

86 
53 

83 

50 

80 
45 

83 

41 

83 
43 

84 

51 

91 
46 

90 
50 

81 
47 

79 
46 

78 
46 

60 
46 

79 
46 

78 
44 

78 
42 

77 
45 

68 
46 

73 
49 

77 
43 

73 
46 

69 
41 

67 
41 

70 
33 

••3 

31 

76 
35 

76 
41 

76 
36 

60,0 
45.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

86 
49 

88 
54 

87 

52 

65 
53 

78 
51 

71 
50 

68 
37 

70 
38 

72 
42 

75 
43 

76 
46 

78 
44 

75 
43 

75 
43 

74 
43 

73 
44 

72 
43 

61 
39 

68 
42 

52 
40 

54 

40 

59 

43 

52 
36 

55 
37 

58 
30 

59 
29 

62 
31 

65 
33 

69 

40 

70 
39 

69.6 
41.8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
44 

73 
42 

71 
46 

65 
41 

62 
40 

58 
39 

56 

27 

60 
32 

61 
36 

62 
38 

66 
36 

64 
39 

62 
36 

60 
38 

60 
37 

60 
36 

58 
34 

54 
34 

52 
30 

50 
30 

42 
30 

46 
29 

50 
30 

40 
25 

40 
24 

42 

20 

50 
25 

58 

30 

62 
33 

60 
34 

59 

33 

57.4 
33.9 

IDRIA 

MAX 
MIN 

88 
65 

68 
66 

93 
65 

90 
63 

63 
61 

84 

59 

77 
44 

67 
47 

76 
50 

60 
55 

61 
58 

83 
59 

78 
53 

75 
53 

73 
51 

74 
54 

76 
54 

75 
53 

68 
48 

69 
47 

59 
44 

60 
46 

70 
40 

60 
41 

61 
37 

58 
37 

64 
42 

69 
47 

'4 
51 

73 
47 

74.2 
51.2 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
70 

97 

73 

93 

75 

91 

72 

87 
67 

84 
64 

76 
54 

83 
58 

83 
63 

89 
63 

93 
67 

89 
66 

80 
62 

77 
61 

77 
60 

82 
59 

79 
62 

76 
61 

77 
57 

74 
52 

66 
55 

69 
54 

77 
53 

73 
54 

66 
47 

62 
45 

76 
50 

78 
55 

78 
52 

82 
60 

78 
54 

80.2 
59.5 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

93 
47 

90 
50 

89 

59 

64 

54 

64 
61 

81 
53 

76 
53 

61 
47 

66 
43 

86 
47 

90 
47 

91 
48 

85 
54 

63 
44 

63 
43 

83 
53 

62 
54 

78 
54 

76 
44 

71 
50 

68 
44 

66 
49 

75 
37 

68 
42 

64 
37 

64 
40 

65 
37 

75 
36 

81 
48 

76 
50 

81 
36 

79.2 
47.2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

94 
51 

96 

51 

101 
63 

100 
65 

90 
56 

86 
56 

86 
44 

74 
43 

83 
46 

84 
46 

86 
53 

89 
56 

65 

51 

62 
51 

79 
54 

79 
50 

65 
49 

76 
49 

73 
49 

78 
47 

73 
50 

72 
36 

75 
45 

64 
45 

71 
42 

71 
43 

71 
39 

73 
34 

75 
40 

74 
39 

82 
39 

81.6 
47.9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

92 
64 

97 
65 

97 
72 

90 
64 

89 
64 

84 
61 

84 
51 

83 
53 

84 
56 

65 
56 

90 
60 

85 
60 

64 
53 

78 
54 

78 
54 

62 
58 

80 
53 

72 
53 

74 

50 

69 
50 

68 
52 

78 
52 

76 
54 

66 
46 

70 
50 

66 
46 

72 
44 

74 
44 

70 
50 

80 
52 

76 
49 

79.8 
64.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
51 

92 
53 

96 
53 

86 

50 

65 
53 

64 

50 

78 
41 

60 
41 

82 
47 

64 
49 

84 
49 

90 
52 

60 
54 

77 
46 

74 
46 

77 
43 

78 
45 

77 
46 

72 
45 

76 
52 

64 

50 

65 
54 

69 

60 

66 
44 

65 
42 

68 
37 

67 
32 

71 
38 

75 
34 

78 
37 

71 
41 

77.5 
46.3 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

90 
54 

95 
55 

90 
56 

86 
54 

86 
52 

62 
49 

75 
46 

62 
44 

83 
44 

83 
51 

86 

54 

82 
51 

76 
46 

76 
46 

75 
47 

79 
45 

78 
44 

76 
45 

78 
42 

73 
48 

69 
49 

71 
54 

70 
47 

63 
43 

68 
45 

68 
44 

70 
34 

74 
34 

76 
36 

74 
44 

74 
38 

77.8 
46.5 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

91 
54 

96 
56 

91 
63 

88 
58 

87 
54 

64 

53 

60 
39 

81 
46 

83 
46 

86 
57 

82 
54 

80 
54 

63 
52 

78 
46 

78 
48 

60 
46 

80 
50 

74 
50 

77 
48 

75 
48 

72 
47 

72 
46 

7! 
49 

70 
42 

67 
40 

66 
36 

69 
41 

74 
40 

76 
39 

78 
42 

75 
40 

79.0 
47.9 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

93 
53 

95 
53 

92 
58 

90 
57 

86 
54 

83 
51 

75 
41 

80 
43 

83 
43 

87 

50 

60 
48 

66 
46 

80 
48 

79 
46 

76 
46 

81 
47 

81 
45 

73 
47 

78 
46 

73 
46 

69 
48 

75 
45 

68 
48 

63 
47 

66 
39 

68 
35 

69 
38 

75 
35 

76 
35 

78 
38 

76 
40 

78.7 
45.9 

LITTLE  PANOCHE  GET 

DAM 

MAX 

Mm 

93 
56 

92 
59 

95 
61 

68 
55 

83 
55 

84 

60 

81 
49 

73 
47 

78 
49 

84 

50 

83 

50 

66 
54 

78 
49 

76 
46 

73 
45 

73 
45 

76 
47 

76 
52 

71 
45 

73 
50 

61 
47 

60 
52 

69 
49 

71 
44 

65 
45 

67 
41 

64 
35 

65 
37 

69 
41 

73 
47 

66 
42 

75.7 
48.5 

LODGEPOlE 

MAX 
MIN 

70 
39 

71 
37 

73 
41 

63 
36 

63 
37 

62 
34 

60 
24 

52 
26 

60 
30 

63 
33 

63 
34 

68 
32 

62 
29 

63 
31 

61 
31 

62 
30 

60 
30 

59 
29 

57 
26 

52 
25 

48 

28 

46 
28 

48 
27 

55 
26 

42 
23 

39 
17 

42 
17 

51 
22 

57 
25 

63 
28 

59 

29 

57.9 
29.2 

LDDI 

MAX 
MIN 

96 
47 

96 
53 

92 
51 

83 

50 

82 
49 

80 
44 

76 
45 

79 
41 

65 
44 

69 
46 

90 
49 

89 
51 

76 
46 

74 
46 

73 
47 

75 
45 

75 
45 

74 
46 

71 
42 

71 
48 

65 
48 

66 
52 

68 
53 

65 
44 

68 
43 

64 
39 

69 
30 

72 
34 

74 
38 

65 
41 

73 
40 

76.7 
45.1 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

92 
50 

93 
53 

93 
58 

65 
50 

65 
50 

84 
54 

77 
46 

60 
45 

62 
46 

63 
47 

89 
52 

88 
53 

78 
50 

78 
46 

74 
45 

76 
43 

77 
44 

76 
45 

74 
43 

74 

51 

66 
47 

69 
54 

70 
46 

69 
44 

68 
42 

66 
37 

67 
33 

70 
33 

73 
38 

71 
'•2 

72 
40 

77.5 
46.2 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

MIN 

92 
63 

91 
62 

93 

63 

86 
56 

83 
53 

60 
54 

76 
54 

75 
52 

76 
55 

82 
58 

83 
58 

65 
55 

76 
52 

77 
49 

70 
44 

73 
41 

76 
51 

76 
52 

71 
51 

72 
50 

61 
51 

66 
49 

68 
53 

69 
53 

65 
52 

69 
49 

63 
42 

65 
44 

69 
48 

70 
50 

67 
48 

75.1 
52.0 

MADERA 

MAX 
MIN 

92 
55 

92 
57 

97 
59 

94 
54 

89 
54 

89 
54 

82 
44 

77 
46 

63 
45 

65 
48 

65 
55 

92 
52 

86 
48 

62 
45 

79 
45 

80 
45 

82 
46 

61 
47 

67 
44 

79 
46 

64 
49 

70 
50 

73 
48 

73 
47 

66 
42 

70 
42 

68 
35 

70 
36 

75 
39 

79 
44 

77 
40 

79.9 
47.1 

MANTECA 

MAX 
MIN 

93 
53 

93 
54 

92 
53 

84 
51 

84 
49 

83 
46 

77 
44 

78 
41 

61 
45 

65 
46 

86 
52 

90 
51 

78 
49 

78 
47 

71 
47 

7) 

46 

77 
45 

77 
47 

75 
47 

74 
47 

65 
48 

65 
49 

69 
51 

63 
47 

65 
46 

69 
43 

67 
38 

68 
36 

72 
36 

75 
43 

64 
41 

76.5 
46.5 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

92 

60 

94 

62 

99 
68 

94 
64 

89 
65 

89 
62 

87 
53 

75 
48 

62 

50 

63 
54 

69 
51 

91 
61 

64 
51 

60 
52 

78 
52 

76 
52 

79 
53 

79 
54 

73 
53 

77 
49 

73 
50 

70 
48 

71 
61 

76 
50 

66 
45 

77 
44 

63 
43 

76 
42 

74 
44 

74 
44 

81 
46 

60.4 
52.3 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

93 
55 

95 

55 

95 
57 

87 
55 

87 
5! 

82 
49 

65 
47 

65 
53 

90 
52 

88 
53 

68 
48 

78 
46 

77 
44 

80 
47 

60 
46 

76 
48 

76 
45 

73 
46 

69 
46 

78 
49 

69 
42 

65 
46 

70 
45 

68 
46 

70 
35 

75 
35 

77 
37 

70 
43 

75 
41 

79.4 
47.2 

MODESTO 

MAX 
MIN 

92 
52 

93 
57 

84 

59 

63 
57 

65 
62 

77 
46 

77 
47 

62 
45 

85 
46 

8! 
49 

89 
53 

78 
53 

79 
50 

72 
50 

75 
49 

76 
47 

76 
48 

73 
49 

75 
46 

65 

52 

67 
47 

70 
53 

66 
51 

6? 
44 

69 
45 

66 
42 

69 
35 

71 

36 

75 
36 

66 
44 

74 
41 

76,1 
47.9 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

93 
49 

92 
52 

87 
55 

81 
49 

63 

50 

81 
45 

75 
43 

79 
40 

83 
45 

64 
46 

68 
46 

86 
48 

78 
45 

76 
45 

69 
45 

75 
44 

75 
45 

73 
41 

75 
42 

70 
52 

64 
45 

70 
52 

66 
47 

64 
40 

68 
39 

64 
35 

65 
32 

70 
35 

72 
36 

70 
42 

73 
39 

75.6 
44  .  2 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RN14 
OCTOBER 


Day  oi  Month 


SlalloD 

1  1  2 

3 

4 

S 

S 

7  1  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Avei 

MAX 

MIN 

07 
4« 

67 
48 

93 
55 

91 
54 

84 

52 

62 
47 

78 
39 

69 
39 

43 

46 

47 

49 

46 

79 
46 

75 
44 

77 
44 

79 
43 

78 
44 

70 
38 

72 
41 

59 
41 

60 
45 

65 
39 

64 
36 

59 
36 

60 
32 

62 
32 

67 
33 

72 
36 

80 
41 

77 
39 

75.2 
42.8 

ORANCE  COvE 

MAX 
MIN 

90 
50 

92 
57 

98 
58 

92 
58 

56 

52 

63 
41 

74 
46 

45 

53 

86 
53 

52 

65 
49 

8 1 
51 

78 
46 

79 
49 

8  1 
49 

8  1 
49 

71 
46 

78 
50 

70 
46 

67 

53 

71 
47 

74 
46 

67 
40 

68 
37 

67 
38 

70 
37 

83 
39 

78 
41 

80. 1 
48.0 

MAX 

MIN 

90 
5i 

94 
58 

97 
62 

50 

9 1 
57 

53 

85 
44 

75 
46 

47 

6  5 

50 

89 
53 

54 

87 
50 

83 
53 

60 
51 

80 
49 

83 
48 

63 
49 

81 
49 

80 
49 

74 
50 

70 
50 

72 
49 

78 
50 

66 
40 

70 
37 

69 
39 

71 
36 

73 
39 

76 
43 

61 
43 

81.5 
46.6 

MAX 

MIN 

79 
(,b 

79 
45 

46 

46 

47 

7  1 
40 

65 
33 

67 
33 

35 

39 

77 
41 

40 

70 
40 

68 
41 

69 

40 

68 
39 

68 
40 

66 
38 

65 

37 

6  1 
40 

57 
35 

54 
33 

57 
31 

56 
36 

55 

33 

57 
29 

59 
27 

67 
31 

73 
31 

'4 
33 

73 
35 

67.6 
37.4 

MAX 

MIN 

67 
56 

66 
62 

87 
63 

60 

58 

45 

67 
44 

73 
41 

44 

79 
48 

57 

54 

52 

77 
61 

74 
59 

75 
52 

74 
53 

71 
44 

67 
42 

64 
42 

54 
41 

56 
42 

55 
41 

52 
36 

55 
35 

58 
33 

63 
40 

67 
36 

74 
46 

71 
45 

69 
43 

71.2 
47.6 

San  LUIS  QAM 

MAX 
MIN 

93 
62 

91 
62 

58 

54 

58 

54 

75 
50 

75 
49 

53 

59 

6  3 
58 

55 

54 

74 
53 

68 
52 

74 
47 

76 
48 

76 
50 

7  1 
50 

73 
50 

64 
51 

60 
54 

67 
50 

69 
50 

68 
51 

69 
51 

65 
40 

63 
42 

69 
47 

70 
50 

66 
46 

74.8 
51.9 

SONQRA  RS 

MAX 
MIN 

90 

91 
49 

50 

52 

46 

43 

75 
36 

75 
36 

77 
40 

6 1 

63 
47 

63 
47 

83 
45 

79 
44 

75 
44 

77 
44 

78 
42 

79 
43 

70 
39 

7  1 
40 

55 
45 

56 
47 

64 
49 

56 
46 

62 
39 

62 
36 

63 
34 

66 
32 

70 
35 

75 
39 

72 
40 

75.0 
42.7 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

82 
<.5 

81 
49 

49 

46 

44 

42 

66 
30 

62 
30 

69 
35 

72 
36 

74 
37 

72 
44 

7  1 
39 

70 
37 

68 
38 

69 

40 

69 
37 

68 
37 

57 
33 

61 
33 

46 
34 

53 
33 

5 1 

31 

5 1 
32 

52 
25 

55 
26 

57 
28 

67 
33 

/ 1 
38 

64 
34 

66.  1 
36.5 

STOCKTON  MSO 

MAX 

MIN 

96 
56 

94 
56 

56 

53 

53 

53 

79 
53 

81 
46 

67 
49 

68 
56 

9 1 
54 

77 
53 

79 
51 

75 
48 

75 
46 

77 
49 

79 
47 

75 
50 

75 
49 

66 
54 

66 
51 

69 

56 

63 
52 

66 
48 

69 
46 

67 
43 

67 
36 

72 
39 

74 
39 

66 
46 

74 
43 

76.8 
49.6 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  <* 

MAX 
MIN 

95 
50 

96 
52 

53 

48 

45 

46 

76 
46 

77 
40 

79 
42 

B6 

87 
47 

90 
53 

75 
47 

78 
46 

75 
47 

74 

45 

75 
45 

76 
47 

74 
45 

72 
50 

67 
46 

65 
43 

66 

51 

60 
41 

61 
44 

67 
41 

66 

66 

30 

72 
37 

74 
43 

63 
39 

76.2 
45.1 

tehachap I 

MAX 
MIN 

63 
45 

65 
44 

51 

60 
50 

52 

54 

68 
42 

74 
39 

74 
35 

75 
46 

6 1 
43 

75 
41 

78 
39 

75 
37 

74 
39 

74 
42 

75 
38 

70 
34 

66 
37 

63 
37 

55 
33 

54 

64 

60 

52 

53 

56 

62 

69 

69 

69 

69.5 

TEJON  RANCHO 

MAX 

MIN 

93 
65 

97 
62 

67 

86 
58 

59 

53 

75 
41 

60 
44 

8 1 
51 

g7 
56 

89 
53 

52 

62 
45 

77 
45 

79 
45 

75 

46 

74 
46 

68 
43 

76 
43 

70 
42 

66 
45 

62 
40 

75 
42 

72 
48 

62 
43 

72 
40 

70 
42 

7  5 
42 

75 
44 

84 
52 

76 
40 

78.3 
48.2 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

MAX 
MIN 

92 
52 

97 

51 

57 

57 

57 

69 
53 

62 
40 

80 
42 

43 

8  5 
47 

9  1 
50 

50 

8  7 
49 

79 
49 

79 
49 

46 

45 

84 

45 

76 
44 

78 
45 

7  2 
46 

68 
43 

73 
42 

44 

43 

66 
35 

70 
34 

35 

78 
38 

B  1 
41 

77 
39 

81.4 
45.5 

TICER  CREEK  PH 

MAX 

MIN 

95 
53 

93 

54 

52 

54 

50 

79 
44 

76 
40 

76 
42 

79 
43 

60 
47 

82 
46 

50 

80 
45 

76 
42 

76 
41 

78 
44 

76 
45 

75 
46 

68 
42 

67 
45 

55 
44 

60 
47 

60 
44 

57 
39 

59 
37 

6 1 
35 

65 
30 

69 
35 

76 
37 

68 
41 

72 
40 

74.3 
43.7 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

95 
54 

95 

50 

53 

50 

49 

69 
47 

78 
47 

77 
45 

68 
46 

92 
50 

79 
47 

82 
45 

73 
44 

79 
45 

43 

77 
42 

76 
46 

76 
44 

66 
43 

65 
43 

70 
47 

6 1 
41 

66 
45 

70 
43 

68 
43 

39 

73 
41 

75 
40 

6 1 
42 

77.3 
45.3 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 

MIN 

98 
58 

96 
55 

85 
57 

63 
53 

60 
52 

74 
54 

77 
54 

78 
44 

85 
47 

87 

51 

68 
58 

77 
55 

79 
53 

71 
54 

73 
53 

76 
49 

77 
47 

76 
54 

73 
50 

69 
50 

67 

50 

67 
54 

64 
53 

65 
48 

69 
49 

67 
39 

65 
41 

70 
36 

70 
36 

64 

42 

72 
41 

75.6 
49.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

91 
56 

91 
56 

95 

61 

91 
60 

88 
57 

85 
54 

83 
47 

74 
43 

81 
47 

83 
53 

82 
51 

83 
54 

82 
50 

79 
52 

77 
50 

78 
50 

79 
49 

79 
49 

70 
46 

76 
46 

71 
50 

68 
51 

69 
50 

74 
48 

66 
41 

66 
41 

66 
41 

68 
40 

72 
40 

74 
45 

74 
43 

77,9 
49.3 

NASCQ 

MAX 

Mm 

92 
55 

93 
56 

56 

61 

58 

69 
50 

69 
46 

77 
44 

47 

8  5 
49 

69 
48 

54 

51 

52 

79 
51 

49 

49 

46 

77 
47 

79 
47 

50 

49 

47 

50 

41 

40 

37 

37 

75 
38 

77 
44 

79 
40 

82.2 
48.2 

YOSEMITE  PARK  HEAOQTRS 
•          •  * 

MAX 
MIN 

94 
43 

94 

45 

43 

43 

43 

45 

80 
31 

79 
32 

33 

33 

37 

37 

35 

35 

37 

34 

34 

34 

36 

38 

40 

28 

35 

31 

34 

26 

23 

26 

28 

29 

29 

77.6 
34.8 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

MIN 

AVAlON  pleasure  PIER 

MAX 
MIN 

75 
53 

76 
53 

78 
53 

71 
53 

7 1 
54 

68 

53 

68 
52 

75 
48 

75 
49 

73 
49 

72 
50 

52 

68 
55 

52 

67 
51 

49 

50 

49 

50 

52 

49 

46 

52 

46 

45 

45 

46 

44 

43 

44 

42 

69.7 
49.4 

8ARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

89 
52 

93 
53 

62 

79 
55 

54 

55 

73 
55 

71 
49 

42 

41 

42 

46 

48 

49 

51 

46 

44 

44 

45 

48 

47 

63 

45 

67 
43 

70 
45 

68 
46 

67 
38 

72 
39 

71 
44 

43 

38 

38 

76.2 
46.7 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
54 

77 
55 

60 

79 
54 

8 1 
51 

80 
47 

78 
46 

73 
51 

76 
49 

6  2 
4! 

76 
46 

8  8 
52 

67 

52 

84 
44 

44 

44 

40 

52 

52 

39 

40 

43 

38 

46 

44 

44 

46 

45 

44 

42 

38 

74.3 
46.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
36 

71 
36 

67 
46 

60 
37 

69 
39 

65 
42 

63 
41 

67 
36 

69 
29 

67 
34 

70 
33 

69 
35 

69 
34 

29 

31 

32 

27 

26 

57 
40 

39 

34 

32 

29 

30 

24 

32 

20 

25 

22 

25 

30 

63.6 
32.5 

BONITA 

MAX 
MIN 

eURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

95 
51 

93 
51 

69 
63 

86 
56 

75 
59 

72 
56 

76 
55 

85 
45 

85 
45 

8 1 
46 

66 
51 

55 

55 

55 

46 

47 

51 

49 

54 

53 

52 

46 

47 

46 

41 

39 

80 
39 

8  3 
35 

37 

43 

37 

79.3 
46.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

98 
54 

101 
47 

95 
52 

86 
53 

66 
49 

75 
46 

76 
49 

78 
48 

86 
51 

90 
43 

83 
48 

8  5 
50 

50 

72 
50 

48 

49 

49 

43 

44 

45 

52 

44 

42 

52 

39 

36 

44 

6  1 
45 

47 

48 

36 

80.6 
47.1 

CAMPO 

MAX 
MIN 

92 
48 

64 
56 

72 
56 

64 

49 

63 

46 

74 
54 

70 
51 

73 
53 

64 

36 

80 
34 

84 
41 

42 

40 

35 

33 

40 

34 

40 

45 

36 

40 

39 

33 

66 
47 

42 

26 

69 
45 

66 
50 

46 

31 

34 

76.8 
42.1 

CANOCA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 
MIN 

102 
50 

93 
51 

66 
61 

88 
55 

79 
60 

72 
60 

79 
56 

89 
43 

69 
42 

83 
46 

88 
46 

52 

54 

76 
58 

45 

47 

50 

49 

55 

51 

55 

47 

53 

48 

39 

37 

51 

76 
58 

38 

42 

38 

60.5 
49.6 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

60 
59 

76 
62 

76 
64 

71 
61 

72 
63 

69 
64 

67 

60 

67 
46 

77 
52 

72 
50 

69 
49 

70 
62 

64 

64 

64 

58 

61 

60 

62 

56 

55 

53 

54 

67 
57 

52 

48 

66 
47 

75 
45 

46 

47 

46 

69.8 
55.9 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

Mm 

90 
59 

90 
59 

66 
64 

80 
59 

63 
56 

72 
59 

66 
56 

73 
49 

51 

82 
49 

78 
50 

53 

55 

56 

49 

7 1 
47 

47 

46 

47 

73 
55 

70 
49 

70 
48 

65 

46 

67 
51 

67 
49 

68 
43 

70 
44 

73 
40 

45 

86 
50 

8 1 
45 

75.6 

51.0 

CORONA 

MAX 

Mm 

97 
53 

93 
53 

65 
51 

67 
57 

65 
59 

72 
58 

76 
57 

88 
48 

41 

43 

44 

52 

55 

55 

50 

76 
47 

78 
48 

47 

75 

50 

73 
52 

73 
45 

71 
44 

72 
46 

70 
49 

72 
42 

74 
38 

74 
36 

83 
40 

91 
54 

40 

82 
37 

79.  6 
46.2 

CUIVER  CITV 

MAX 

Mm 

86 
61 

88 

62 

62 
66 

75 
63 

74 
63 

69 
63 

75 
60 

83 
54 

6  1 
55 

79 
57 

78 
58 

61 

61 

61 

55 

7 1 
55 

72 
55 

59 

59 

58 

70 
57 

70 
54 

72 
57 

70 
54 

74 
51 

75 
52 

79 
50 

86 
48 

55 

78 
50 

50 

75.8 
56.9 

CUVAMA 

MAX 

Mm 

87 
47 

91 
45 

93 
51 

89 
49 

64 
48 

64 
42 

61 

32 

70 
31 

80 
38 

8 1 
41 

6  5 
41 

41 

39 

37 

40 

36 

80 
40 

38 

36 

34 

6  6 
37 

63 
35 

64 
39 

73 
45 

58 

30 

6  1 
29 

65 
26 

70 
27 

73 
28 

80 
38 

31 

76.6 
37.9 

CUVAMACA 

MAX 
MIN 

77 
47 

81 
47 

73 
52 

59 
44 

69 
44 

70 
46 

64 
41 

64 
43 

64 
33 

74 
41 

70 
41 

75 
40 

76 
43 

72 
34 

69 
36 

70 
37 

70 
36 

70 
34 

72 
41 

64 

42 

60 
39 

56 
35 

56 
39 

60 
41 

55 
38 

55 
35 

62 
38 

50 
40 

58 
45 

68 
29 

73 
37 

66.3 
39.9 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

96 
52 

99 
55 

94 
55 

67 
44 

67 
50 

79 
50 

66 
53 

77 
52 

82 
44 

66 
44 

64 
45 

90 
48 

61 
47 

78 
50 

74 
43 

80 
42 

67 
41 

66 

41 

84 
42 

77 
44 

69 
50 

66 
46 

70 
44 

66 
45 

71 
36 

73 
39 

74 
40 

68 
44 

74 
41 

82 
44 

62 

37 

79.6 
45.5 

EL   CAPITAN  0AM 

MAX 

Mm 

94 
62 

96 
54 

92 
S9 

62 
59 

65 
61 

81 
61 

75 
56 

75 
47 

90 
51 

68 
53 

83 
48 

89 
52 

64 
56 

79 
57 

78 
57 

79 
50 

61 
52 

84 
48 

82 
49 

73 
52 

75 
50 

75 
49 

73 
50 

76 
53 

72 
51 

72 
49 

78 
43 

80 
46 

85 
48 

92 
51 

87 
46 

81.6 
52.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 

OCTOBER  1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ELSINORE 

99 

94 

82 

74 

79 

85 

89 

89 

93 

87 

80 

79 

86 

88 

85 

85 

82 

80 

71 

75 

70 

73 

75 

74 

86 

83 

82.4 

MIN 

52 

56 

59 

62 

60 

44 

44 

43 

47 

49 

52 

51 

49 

46 

44 

45 

50 

47 

44 

32 

45 

47.  1 

ESCONDI DO 

93 

90 

79 

80 

76 

71 

72 

86 

83 

61 

83 

80 

77 

74 

77 

76 

78 

77 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

73 

77 

84 

81 

83 

62 

77.7 

MIN 

58 

54 

69 

53 

63 

60 

56 

44 

44 

46 

49 

55 

56 

00 

60 

54 

56 

54 

54 

5  6 

50 

4  8 

47 

56 

52.0 

FONTANa  KAISER 

105 

94 

87 

89 

82 

75 

84 

89 

87 

86 

89 

87 

79 

78 

78 

61 

83 

83 

80 

76 

73 

70 

68 

68 

72 

77 

77 

67 

96 

86 

84 

62.3 

MIN 

63 

69 

64 

60 

60 

59 

72 

56 

54 

5b 

56 

59 

60 

56 

5  2 

5  2 

50 

50 

59 

5  5 

54 

61 

56.8 

OlLLtSPIt  FIELD 

MAX 

9  I 

87 

B  I 

83 

76 

74 

71 

87 

85 

79 

85 

80 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

69 

73 

73 

71 

74 

69 

70 

74 

60 

62 

86 

84 

64 

76.4 

MIN 

55 

59 

65 

60 

63 

63 

59 

46 

45 

44 

54 

6  I 

60 

63 

62 

5  5 

5  8 

56 

60 

55 

50 

48 

4  7 

§9 

52.5 

HEN5HAW  DAM 

MAX 

92 

95 

63 

74 

86 

80 

72 

72 

77 

64 

80 

90 

87 

77 

79 

82 

82 

84 

83 

76 

69 

68 

66 

69 

65 

65 

71 

61 

69 

77 

85 

77.4 

MIN 

".5 

47 

53 

47 

4  1 

47 

50 

46 

34 

35 

38 

37 

3  8 

38 

39 

3  B 

3  6 

34 

36 

39 

50 

30 

39.6 

IDVLLWIlO   FIRE  DEPT 

MAX 

81 

79 

74 

70 

72 

72 

63 

69 

74 

76 

77 

74 

74 

74 

73 

71 

72 

69 

66 

66 

65 

58 

61 

56 

55 

60 

62 

71 

77 

75 

74 

69.7 

MIN 

49 

49 

45 

40 

43 

49 

34 

36 

35 

39 

4  I 

39 

38 

36 

35 

29 

36 

30 

34 

56 

39.0 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 

86 

79 

67 

73 

68 

69 

77 

71 

80 

77 

83 

81 

76 

73 

76 

78 

79 

79 

70 

66 

61 

63 

6! 

63 

62 

68 

60 

61 

69 

75 

60 

72.1 

MIN 

50 

57 

55 

48 

47 

45 

45 

43 

41 

38 

45 

47 

39 

35 

4  1 

45 

45 

46 

4  6 

45 

36 

37 

36 

47 

30 

48 

39 

LAGLJNa  BEaCH 

MAX 

83 

75 

77 

77 

72 

68 

69 

80 

79 

76 

73 

74 

72 

71 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

66 

75 

60 

75 

75 

71 

72.5 

MIN 

54 

55 

59 

53 

63 

50 

50 

47 

58 

53 

55 

49 

52 

49 

52 

49 

50 

46 

59 

55 

47 

4  7 

50 

48 

49 

5 1 

LA  MESA 

MAX 

90 

85 

78 

78 

77 

73 

71 

90 

67 

60 

83 

60 

76 

75 

74 

76 

76 

77 

74 

73 

74 

71 

76 

73 

70 

74 

82 

60 

84 

63 

83 

78.2 

MIN 

59 

60 

65 

61 

61 

61 

57 

52 

52 

52 

49 

60 

50 

61 

59 

58 

57 

55 

5  5 

58 

47 

50 

5 1 

5 1 

5 1 

47 

49 

46 

46 

5  3.9 

LOMPOC 

MAX 

6  1 

74 

67 

69 

66 

68 

67 

85 

60 

73 

79 

67 

64 

67 

65 

64 

71 

75 

64 

70 

67 

69 

66 

69 

69 

66 

73 

79 

65 

83 

72 

71.5 

MIN 

".5 

41 

51 

51 

53 

52 

46 

46 

44 

48 

52 

53 

54 

54 

52 

50 

52 

50 

50 

42 

52 

45 

52 

50 

39 

37 

39 

42 

45 

47.3 

LDNO  BEACH  PUB  SVC 

MAX 

87 

84 

82 

80 

73 

72 

72 

85 

81 

77 

60 

77 

76 

75 

75 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

71 

69 

71 

72 

74 

78 

64 

66 

'8 

78 

76.7 

MIN 

5B 

59 

62 

60 

59 

59 

55 

50 

50 

54 

58 

58 

56 

60 

56 

55 

5  6 

55 

56 

58 

54 

52 

57 

47 

47 

5  3.7 

LONG  BEACH  WSO 

MAX 

87 

79 

84 

81 

72 

71 

71 

88 

62 

74 

80 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

71 

72 

71 

73 

69 

68 

70 

70 

72 

80 

86 

87 

77 

79 

75.9 

MIN 

59 

60 

66 

63 

64 

63 

59 

54 

53 

55 

60 

62 

62 

59 

59 

57 

57 

56 

61 

60 

57 

51 

59 

54 

51 

47 

49 

47 

50 

50 

46 

56.5 

LDS  ANGELES  WSO 

MAX 

63 

87 

78 

72 

67 

69 

71 

81 

77 

74 

72 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

70 

70 

70 

69 

67 

68 

68 

70 

69 

78 

85 

83 

75 

70 

72.9 

MIN 

63 

63 

66 

64 

64 

64 

62 

56 

58 

60 

61 

62 

63 

62 

58 

60 

6  2 

6  1 

6  1 

60 

60 

56 

60 

57 

54 

49 

54 

5  1 

57 

55 

5  I 

59.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

92 

91 

85 

82 

72 

70 

75 

85 

83 

80 

61 

74 

75 

72 

73 

74 

75 

77 

74 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

72 

79 

85 

88 

62 

78 

77.3 

MIN 

67 

66 

68 

64 

65 

65 

62 

57 

60 

56 

61 

62 

63 

60 

57 

59 

59 

60 

6  1 

60 

60 

56 

57 

59 

54 

50 

53 

56 

56 

54 

59.3 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

MOUNT  WILSON  FC   336  B 

MAX 

80 

76 

72 

68 

70 

66 

64 

67 

70 

71 

74 

71 

70 

66 

68 

69 

68 

67 

64 

54 

51 

55 

58 

53 

55 

59 

60 

66 

71 

69 

71 

66.0 

MIN 

62 

62 

54 

52 

54 

53 

40 

47 

52 

53 

57 

54 

53 

50 

50 

5 1 

46 

42 

39 

38 

42 

36 

37 

4  1 

55 

55 

5  3 

49.1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

77 

74 

74 

71 

66 

69 

69 

75 

75 

71 

70 

69 

71 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

65 

69 

67 

67 

67 

78 

73 

74 

68 

66 

69.8 

MIN 

59 

60 

57 

63 

61 

62 

55 

65 

54 

56 

62 

62 

62 

60 

55 

59 

57 

56 

50 

49 

47 

56 

55 

52 

49 

55 

4  3 

4  1 

45 

46 

54.9 

OCEANSIDE 

MAX 

81 

78 

77 

76 

71 

72 

73 

79 

78 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

71 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

71 

72 

63 

85 

71 

73 

70 

74.6 

MIN 

59 

62 

49 

60 

64 

62 

60 

50 

5  1 

50 

54 

54 

52 

55 

56 

54 

6  1 

60 

60 

59 

53 

52 

53 

57 

47 

50 

51 

47 

46 

46 

54.5 

OJAI 

MAX 

96 

93 

85 

85 

77 

67 

75 

86 

85 

80 

83 

83 

70 

69 

70 

74 

79 

76 

69 

70 

69 

68 

66 

70 

71 

73 

77 

82 

86 

79 

79 

77.3 

MIN 

65 

53 

59 

55 

57 

52 

55 

43 

46 

46 

49 

50 

53 

57 

45 

45 

44 

45 

52 

52 

52 

46 

45 

47 

42 

42 

38 

36 

41 

46 

39 

46.4 

OXNARD 

MAX 

88 

86 

79 

79 

72 

65 

70 

73 

83 

81 

77 

75 

73 

69 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

75 

82 

85 

75 

74.7 

MIN 

52 

5  2 

54 

60 

60 

58 

54 

45 

5 1 

49 

50 

54 

59 

59 

48 

5  I 

53 

52 

50 

50 

52 

49 

5 1 

59 

50 

48 

44 

51.8 

P4L0MAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

6'! 

63 

75 

71 

67 

68 

65 

69 

72 

72 

77 

79 

80 

75 

75 

72 

70 

72 

69 

65 

62 

55 

62 

64 

53 

59 

59 

63 

66 

'3 

75 

69.5 

MIN 

56 

54 

50 

4  6 

50 

46 

40 

4  3 

46 

49 

52 

50 

49 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

39 

39 

32 

40 

40 

35 

37 

35 

47 

40 

46 

44.6 

PASADENA 

MAX 

95 

93 

87 

86 

80 

72 

75 

86 

86 

83 

86 

85 

76 

74 

75 

79 

80 

76 

77 

72 

72 

71 

72 

70 

74 

74 

79 

84 

89 

84 

62 

79.9 

MIN 

59 

59 

64 

60 

60 

58 

56 

49 

5 1 

50 

52 

56 

57 

57 

50 

50 

5 1 

50 

56 

57 

53 

5 1 

49 

54 

47 

43 

46 

44 

47 

51 

47 

52.7 

PERRIS 

MAX 

83 

75 

77 

75 

78 

83 

87 

82 

88 

86 

76 

86 

76 

65 

86 

86 

76 

72 

71 

69 

68 

69 

70 

72 

71 

80 

89 

84 

85 

78.6 

MIN 

55 

53 

52 

52 

48 

43 

42 

40 

43 

54 

54 

58 

50 

43 

42 

49 

45 

52 

49 

47 

42 

57 

47 

34 

49 

43 

35 

35 

37 

46.6 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

91 

91 

89 

81 

84 

73 

67 

75 

62 

64 

80 

63 

75 

75 

73 

73 

75 

77 

77 

73 

71 

70 

66 

67 

67 

69 

71 

76 

81 

86 

82 

76,9 

MIN 

60 

5  g 

6 1 

59 

6 1 

59 

57 

46 

52 

50 

49 

5  4 

57 

58 

50 

49 

5  I 

49 

53 

53 

47 

47 

49 

54 

47 

44 

45 

4  3 

45 

46 

45 

51  .6 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

95 

92 

84 

85 

80 

74 

74 

85 

87 

84 

66 

85 

79 

77 

78 

81 

83 

61 

77 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

74 

71 

76 

86 

86 

85 

79,8 

MIN 

49 

55 

62 

52 

55 

56 

54 

42 

39 

37 

42 

44 

50 

55 

56 

45 

44 

39 

47 

44 

43 

41 

38 

53 

49 

32 

34 

53 

44 

37 

35 

46.  1 

reolands 

MAX 

101 

95 

83 

87 

77 

72 

80 

86 

86 

88 

90 

62 

77 

75 

74 

79 

80 

88 

75 

72 

70 

66 

67 

68 

69 

75 

73 

81 

86 

86 

83 

79,8 

MIN 

54 

56 

6  1 

54 

55 

56 

53 

45 

46 

45 

48 

48 

54 

54 

52 

46 

42 

43 

50 

5 1 

47 

49 

45 

53 

47 

39 

37 

34 

40 

42 

4  I 

46.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »3 

MAX 

100 

96 

85 

86 

80 

73 

80 

86 

85 

62 

87 

81 

76 

75 

74 

76 

76 

80 

74 

73 

72 

69 

70 

71 

71 

74 

74 

80 

90 

83 

82 

79.6 

MIN 

53 

55 

63 

57 

60 

59 

56 

44 

45 

45 

48 

55 

58 

57 

52 

48 

50 

49 

55 

54 

51 

48 

46 

54 

50 

46 

43 

37 

43 

41 

40 

50.5 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

91 

100 

96 

82 

87 

73 

66 

80 

86 

89 

63 

69 

60 

75 

72 

72 

77 

79 

80 

74 

72 

71 

66 

68 

69 

71 

75 

73 

79 

69 

64 

79.2 

MIN 

47 

58 

5  I 

54 

54 

53 

42 

43 

42 

45 

5  1 

55 

53 

49 

44 

45 

40 

52 

50 

47 

47 

43 

49 

43 

34 

40 

32 

39 

38 

39 

46.  1 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

MAX 

99 

97 

64 

89 

79 

74 

76 

87 

88 

84 

90 

85 

78 

76 

76 

81 

83 

64 

76 

74 

70 

68 

69 

69 

70 

75 

75 

80 

86 

88 

85 

60.6 

52 

5  5 

63 

57 

56 

60 

53 

53 

45 

46 

49 

50 

58 

56 

53 

47 

45 

44 

54 

53 

51 

54 

51 

56 

49 

40 

42 

35 

39 

43 

4  I 

50,  1 

SANDBERG  WSO 

MAX 

87 

78 

74 

76 

72 

64 

62 

67 

78 

77 

78 

71 

70 

65 

71 

70 

71 

71 

67 

55 

55 

56 

57 

46 

48 

55 

51 

57 

60 

n 

69 

66,2 

63 

57 

56 

45 

39 

53 

55 

59 

54 

50 

47 

48 

54 

54 

54 

44 

42 

40 

36 

42 

35 

33 

35 

33 

36 

47 

50 

53 

47.8 

SAN  DIEGO  WSO 

MAX 

83 

75 

73 

74 

69 

68 

68 

ai 

79 

71 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

68 

70 

67 

68 

69 

78 

76 

79 

76 

71 

72.3 

65 

68 

65 

64 

61 

56 

57 

59 

56 

64 

65 

65 

65 

65 

63 

61 

63 

62 

59 

58 

60 

60 

56 

53 

52 

51 

50 

53 

55 

60.2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

103 

9S 

65 

85 

76 

76 

77 

85 

87 

81 

99 

80 

76 

73 

76 

79 

80 

78 

76 

72 

73 

71 

69 

70 

75 

78 

73 

76 

81 

83 

65 

79.8 

MIN 

51 

54 

64 

57 

60 

59 

56 

49 

46 

46 

50 

52 

52 

56 

46 

47 

53 

48 

57 

53 

50 

48 

48 

46 

60 

58 

52 

55 

59 

51 

41 

52.5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

95 

91 

83 

85 

75 

72 

77 

86 

86 

81 

95 

60 

76 

73 

76 

78 

79 

78 

76 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

79 

65 

87 

82 

62 

79.3 

55 

59 

59 

47 

48 

49 

55 

57 

67 

59 

50 

50 

52 

51 

57 

57 

52 

51 

49 

56 

49 

42 

44 

39 

44 

45 

43 

52.5 

SAN  JACINTO 

MAX 

102 

97 

89 

89 

84 

85 

60 

86 

91 

86 

89 

94 

61 

61 

80 

90 

90 

87 

71 

70 

73 

71 

74 

72 

73 

76 

76 

84 

93 

88 

86 

63.7 

56 

58 

55 

40 

4  1 

41 

42 

43 

51 

54 

54 

42 

4  1 

41 

47 

49 

51 

45 

41 

55 

50 

36 

34 

30 

32 

36 

35 

45.7 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

MAX 

84 

85 

85 

81 

75 

70 

73 

85 

62 

81 

79 

76 

74 

75 

74 

74 

73 

77 

72 

72 

70 

72 

71 

72 

72 

78 

86 

63 

79 

78 

76.9 

59 

56 

65 

59 

50 

53 

58 

60 

63 

63 

62 

56 

59 

59 

61 

56 

55 

54 

56 

60 

53 

48 

49 

50 

46 

48 

46 

56.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

65 

65 

76 

76 

74 

65 

68 

70 

86 

77 

73 

73 

67 

66 

69 

68 

66 

69 

68 

68 

72 

68 

68 

66 

68 

68 

70 

79 

82 

84 

73 

72.5 

MIN 

57 

55 

45 

45 

59 

59 

48 

47 

50 

54 

56 

56 

56 

58 

49 

54 

55 

53 

58 

58 

57 

50 

53 

50 

49 

46 

44 

41 

45 

50 

43 

51.6 

SANTA    BARBARA    FAA  AP 

MAX 

81 

74 

75 

63 

64 

69 

70 

63 

75 

72 

66 

68 

65 

67 

67 

64 

72 

67 

67 

69 

66 

67 

66 

68 

66 

71 

75 

77 

80 

70 

69 

70.4 

MIN 

58 

53 

59 

60 

59 

51 

46 

42 

46 

51 

52 

53 

50 

51 

47 

51 

52 

52 

54 

5! 

51 

47 

52 

48 

48 

43 

39 

35 

41 

44 

39 

49,3 

SANTA    MARIA  WSO 

MAX 

86 

71 

69 

69 

61 

65 

68 

82 

82 

67 

68 

65 

64 

68 

63 

66 

70 

75 

66 

68 

62 

66 

63 

68 

68 

70 

75 

80 

63 

67 

72 

69,9 

MIN 

48 

42 

53 

50 

53 

45 

46 

41 

42 

42 

53 

53 

55 

51 

46 

47 

52 

48 

44 

40 

48 

45 

47 

49 

39 

38 

37 

36 

40 

44 

39 

45.6 

Se«  Rfllerenc*  Notea  Tollowlng  SUtion  Indax 

-  371  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CillFORNIA 
OCTOBfcR 


SlalloD 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

S4NT4  NONICi  PIE' 

MAX 

7<. 

75 

73 

73 

68 

55 

68 

71 

73 

70 

69 

68 

56 

65 

56 

67 

66 

65 

66 

56 

66 

64 

64 

65 

54 

56 

74 

74 

75 

74 

66 

61 

63 

56 

63 

61 

52 

50 

55 

53 

57 

59 

60 

52 

61 

55 

58 

59 

58 

60 

58 

57 

54 

63 

53 

53 

51 

50 

52 

57 

54 

50 

S4NT4  P4UL4 

MAX 

69 

S3 

83 

79 

67 

68 

77 

88 

81 

77 

77 

74 

72 

70 

70 

72 

75 

70 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

75 

75 

60 

88 

Jb 

79 

MIN 

*9 

46 

59 

55 

59 

58 

54 

42 

49 

46 

46 

54 

55 

58 

44 

51 

51 

45 

52 

48 

48 

49 

51 

50 

4  1 

41 

45 

45 

59 

47 

40 

T0ail4NCE 

MAX 

e; 

83 

82 

75 

72 

69 

72 

84 

62 

79 

76 

72 

70 

70 

70 

59 

70 

70 

74 

70 

59 

69 

70 

70 

71 

74 

78 

62 

34 

76 

74 

MIN 

57 

61 

64 

61 

62 

62 

59 

53 

52 

55 

58 

59 

60 

61 

57 

57 

55 

52 

57 

59 

56 

54 

59 

54 

50 

46 

50 

47 

53 

49 

47 

TUJUNOl 

MAX 

99 

91 

82 

64 

75 

69 

73 

62 

64 

31 

85 

77 

74 

71 

75 

79 

80 

78 

74 

68 

56 

57 

68 

67 

72 

72 

74 

61 

85 

81 

81 

Mm 

60 

61 

63 

57 

54 

57 

54 

47 

47 

50 

52 

52 

49 

54 

45 

48 

47 

49 

48 

52 

51 

46 

45 

47 

41 

46 

50 

44 

49 

52 

46 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

87 

87 

86 

63 

76 

68 

73 

65 

85 

81 

82 

80 

76 

73 

74 

76 

76 

75 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

70 

74 

75 

85 

84 

84 

78 

MIN 

53 

54 

65 

62 

53 

61 

59 

43 

48 

46 

51 

55 

61 

61 

61 

52 

56 

56 

57 

59 

50 

50 

54 

57 

49 

41 

44 

45 

39 

42 

40 

TWITCHELL  04H 

MAX 

99 

68 

79 

70 

71 

74 

65 

85 

75 

74 

75 

66 

70 

73 

79 

71 

72 

67 

55 

79 

78 

81 

80 

82 

67 

51 

53 

50 

48 

46 

45 

45 

45 

42 

49 

48 

43 

45 

49 

42 

44 

40 

49 

45 

46 

39 

38 

35 

34 

38 

34 

U  C  L  4 

MAX 

87 

88 

62 

74 

67 

67 

73 

81 

60 

78 

78 

76 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

69 

70 

69 

68 

71 

70 

80 

81 

83 

78 

73 

MIN 

63 

63 

64 

60 

61 

60 

57 

54 

50 

56 

56 

58 

59 

57 

53 

53 

54 

54 

57 

55 

56 

54 

55 

53 

52 

53 

54 

54 

65 

57 

51 

UP1.4ND  3  N 

MAX 

90 

90 

80 

85 

74 

66 

74 

83 

84 

80 

85 

80 

75 

70 

73 

76 

80 

81 

74 

70 

70 

55 

64 

67 

68 

70 

75 

79 

85 

B3 

80 

MIN 

".9 

55 

56 

55 

53 

51 

t9 

48 

47 

46 

47 

44 

52 

53 

44 

45 

44 

45 

49 

52 

43 

44 

43 

51 

45 

38 

42 

41 

46 

49 

43 

VISTA  2  NNE 

MAX 

89 

82 

81 

77 

73 

70 

70 

85 

81 

78 

78 

77 

74 

70 

74 

72 

73 

71 

72 

71 

69 

72 

70 

69 

70 

60 

61 

80 

30 

79 

MIN 

50 

58 

61 

57 

61 

56 

55 

47 

48 

46 

51 

56 

58 

59 

59 

50 

53 

51 

57 

49 

49 

50 

56 

52 

45 

45 

50 

49 

44 

42 

H4RNER  SPRINGS 

MAX 

90 

86 

82 

79 

79 

76 

71 

75 

82 

79 

66 

83 

79 

75 

80 

82 

61 

80 

77 

78 

75 

63 

66 

66 

54 

70 

68 

73 

80 

83 

61 

53 

38 

48 

45 

47 

49 

41 

34 

39 

41 

40 

40 

32 

37 

43 

38 

39 

39 

37 

38 

37 

35 

35 

34 

28 

27 

26 

28 

28 

26 

VDItB4  LIN04 

MAX 

87 

86 

85 

87 

84 

77 

75 

86 

63 

78 

81 

74 

75 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

75 

62 

89 

60 

77 

*          *  * 

55 

55 

64 

59 

52 

60 

59 

49 

50 

48 

53 

56 

58 

50 

55 

50 

52 

52 

57 

55 

51 

51 

54 

56 

50 

44 

48 

47 

45 

SOUTHEAST  DESERT 

84SINS  07 

B4KER  9  NNW 

MAX 

100 

96 

89 

91 

95 

93 

75 

79 

87 

91 

91 

92 

92 

92 

85 

84 

85 

86 

85 

81 

75 

77 

8 1 

77 

74 

70 

66 

71 

76 

75 

78 

MIN 

63 

70 

46 

62 

53 

56 

45 

47 

49 

59 

55 

56 

54 

56 

55 

43 

45 

45 

53 

54 

55 

48 

49 

42 

46 

42 

37 

33 

35 

38 

42 

B4R5T0H 

MAX 

96 

93 

86 

85 

90 

85 

80 

76 

85 

86 

65 

90 

86 

86 

63 

80 

80 

82 

82 

79 

72 

72 

80 

77 

69 

67 

64 

65 

72 

72 

32 

MM 

53 

53 

65 

58 

56 

64 

56 

38 

40 

50 

46 

48 

51 

46 

47 

41 

38 

38 

48 

48 

48 

46 

42 

50 

42 

44 

39 

26 

29 

32 

35 

BE4UM0NT   1  E 

MAX 

96 

93 

86 

83 

80 

75 

75 

75 

87 

62 

91 

86 

82 

76 

78 

85 

66 

63 

77 

70 

67 

65 

67 

66 

69 

73 

70 

70 

77 

80 

63 

MIN 

55 

62 

62 

55 

52 

54 

51 

58 

45 

47 

47 

48 

47 

51 

49 

46 

49 

50 

51 

50 

50 

46 

46 

51 

50 

42 

49 

50 

57 

48 

43 

BISHOP  UB  AIRPORT 

MAX 

88 

68 

87 

84 

85 

83 

53 

77 

63 

78 

81 

83 

80 

81 

79 

78 

76 

72 

72 

71 

70 

70 

72 

65 

66 

56 

52 

56 

70 

66 

75 

MIN 

'iZ 

38 

46 

44 

43 

52 

39 

32 

35 

41 

35 

37 

43 

41 

35 

33 

29 

31 

31 

30 

35 

38 

28 

38 

33 

34 

23 

16 

20 

23 

27 

BLVTHE 

MAX 

97 

95 

90 

90 

95 

93 

91 

82 

69 

89 

90 

94 

95 

94 

89 

68 

86 

86 

89 

88 

64 

64 

6  5 

78 

78 

71 

77 

80 

84 

87 

MIN 

64 

72 

65 

68 

62 

52 

66 

49 

47 

51 

55 

50 

50 

49 

56 

55 

51 

46 

53 

58 

52 

60 

48 

53 

45 

42 

52 

39 

39 

39 

40 

BLYTHE   F4A  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

88 

88 

91 

92 

84 

61 

84 

86 

68 

92 

90 

89 

86 

87 

85 

86 

65 

87 

8  I 

8 1 

81 

79 

77 

75 

66 

74 

79 

81 

82 

MIN 

67 

71 

68 

69 

63 

58 

57 

54 

49 

53 

50 

55 

53 

58 

50 

58 

55 

52 

57 

50 

54 

55 

50 

53 

53 

45 

53 

44 

43 

39 

42 

BQRRECO  DESERT  PARK 

MAX 

97 

99 

93 

84 

89 

94 

92 

86 

62 

89 

92 

92 

91 

93 

91 

91 

69 

90 

68 

66 

62 

81 

80 

71 

75 

83 

67 

MIN 

66 

68 

67 

62 

53 

53 

53 

56 

53 

56 

53 

60 

61 

57 

57 

51 

58 

57 

64 

59 

52 

59 

51 

56 

55 

48 

50 

47 

42 

45 

50 

BR4HL6V  2  SH 

MAX 

96 

98 

96 

87 

90 

94 

96 

86 

66 

69 

92 

94 

94 

92 

90 

92 

90 

90 

90 

87 

90 

86 

63 

60 

61 

73 

77 

80 

85 

MIN 

63 

71 

70 

62 

64 

63 

62 

45 

46 

52 

53 

53 

57 

56 

56 

56 

52 

50 

56 

54 

55 

54 

52 

58 

57 

47 

47 

36 

37 

38 

41 

C4NTIL 

MAX 

96 

95 

84 

88 

90 

84 

75 

79 

88 

89 

69 

90 

68 

86 

83 

84 

63 

83 

82 

72 

70 

72 

70 

64 

71 

77 

74 

80 

MIN 

55 

51 

63 

55 

56 

56 

59 

34 

39 

53 

46 

46 

45 

45 

44 

43 

38 

35 

45 

47 

46 

52 

38 

54 

50 

52 

26 

23 

28 

29 

30 

D4CGETT  F44  4IRP0RT 

MAX 

95 

91 

84 

86 

91 

85 

73 

75 

65 

87 

85 

88 

66 

85 

82 

79 

80 

81 

80 

76 

69 

59 

67 

62 

57 

72 

71 

82 

MIN 

63 

60 

68 

65 

65 

67 

56 

46 

54 

59 

57 

54 

51 

56 

56 

50 

50 

53 

59 

55 

58 

54 

51 

57 

50 

48 

37 

32 

38 

40 

47 

DE4TH  VALLEY 

MAX 

106 

106 

104 

97 

96 

99 

95 

86 

91 

97 

97 

94 

96 

97 

96 

91 

90 

90 

91 

90 

62 

75 

73 

76 

78 

75 

80 

MIN 

70 

74 

75 

75 

71 

77 

68 

55 

56 

59 

72 

59 

60 

52 

54 

65 

54 

52 

59 

64 

65 

55 

54 

59 

57 

52 

55 

45 

42 

41 

43 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

80 

82 

80 

78 

79 

71 

67 

75 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

69 

68 

67 

54 

55 

76 

58 

51 

59 

57 

60 

58 

59 

Mm 

31 

43 

42 

44 

50 

37 

31 

35 

27 

30 

32 

38 

44 

45 

43 

30 

30 

32 

36 

31 

35 

37 

30 

26 

25 

22 

16 

22 

25 

26 

22 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

94 

95 

91 

85 

87 

90 

89 

79 

76 

66 

86 

69 

91 

88 

67 

65 

84 

84 

83 

82 

79 

74 

73 

67 

73 

81 

80 

Mm 

69 

71 

72 

69 

58 

59 

56 

57 

56 

60 

63 

66 

62 

63 

64 

63 

60 

59 

59 

64 

52 

52 

59 

59 

59 

50 

52 

48 

49 

52 

53 

El  CENTRD  2  SSW 

MAX 

99 

97 

93 

96 

96 

95 

87 

64 

90 

94 

94 

96 

94 

94 

92 

92 

91 

91 

89 

89 

82 

82 

75 

77 

81 

86 

67 

Mm 

64 

71 

70 

64 

66 

54 

55 

48 

50 

52 

55 

57 

59 

57 

59 

55 

53 

54 

54 

55 

51 

56 

53 

59 

55 

47 

44 

41 

40 

43 

44 

FA  I RMONT 

MAX 

89 

69 

85 

79 

79 

76 

77 

67 

70 

64 

79 

83 

76 

79 

76 

77 

74 

74 

75 

72 

6 1 

60 

60 

59 

55 

58 

62 

55 

52 

65 

72 

Mm 

67 

65 

66 

45 

46 

40 

42 

48 

51 

54 

57 

58 

59 

48 

48 

52 

51 

53 

52 

50 

48 

46 

45 

47 

44 

44 

35 

37 

36 

48 

51 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

99 

95 

90 

91 

91 

94 

64 

61 

90 

92 

94 

92 

94 

91 

69 

90 

90 

90 

92 

91 

87 

79 

79 

78 

78 

79 

79 

87 

65 

Mm 

69 

72 

71 

69 

68 

cS 

57 

55 

54 

53 

52 

54 

60 

59 

63 

64 

64 

62 

61 

50 

58 

56 

52 

52 

54 

52 

52 

50 

49 

54 

56 

HAIWEE 

MAX 

86 

83 

64 

77 

79 

81 

80 

62 

73 

79 

76 

76 

79 

78 

77 

78 

75 

75 

73 

71 

72 

69 

69 

7 1 

67 

64 

57 

57 

61 

70 

69 

Mm 

54 

56 

59 

55 

53 

52 

50 

40 

40 

45 

49 

48 

48 

49 

46 

45 

42 

42 

46 

45 

45 

44 

45 

43 

41 

35 

35 

30 

32 

35 

37 

H4VFIELD  PLJMPING  PL4NT 

MAX 

94 

96 

92 

83 

86 

90 

67 

77 

78 

87 

69 

89 

90 

91 

89 

66 

84 

84 

85 

83 

81 

79 

79 

79 

73 

70 

65 

74 

81 

62 

Mm 

61 

67 

66 

62 

59 

51 

56 

56 

48 

51 

58 

51 

55 

56 

54 

60 

52 

47 

56 

51 

49 

56 

53 

52 

47 

40 

50 

52 

38 

36 

40 

IMP6RI4L 

MAX 

98 

96 

90 

90 

94 

96 

87 

83 

89 

92 

94 

95 

91 

69 

90 

89 

90 

90 

88 

89 

86 

82 

62 

62 

79 

81 

73 

76 

81 

85 

86 

Mm 

67 

73 

70 

65 

66 

66 

64 

52 

55 

55 

57 

61 

53 

60 

61 

51 

59 

55 

62 

50 

56 

52 

55 

61 

58 

51 

52 

42 

44 

45 

46 

IMPERIAL   F44  4P 

99 

96 

86 

91 

96 

97 

65 

83 

90 

93 

94 

96 

93 

91 

92 

91 

91 

91 

69 

91 

8  3 

83 

82 

60 

61 

73 

76 

81 

86 

87 

Mm 

65 

73 

66 

64 

66 

67 

56 

49 

50 

54 

55 

58 

53 

57 

58 

57 

53 

53 

60 

59 

56 

50 

53 

59 

55 

49 

45 

40 

41 

42 

46 

MAX 

92 

90 

90 

86 

84 

84 

64 

62 

75 

60 

82 

79 

77 

60 

79 

78 

75 

72 

70 

71 

70 

65 

7 1 

70 

68 

55 

62 

61 

64 

70 

62 

Mm 

58 

55 

54 

52 

50 

61 

43 

39 

42 

43 

45 

43 

50 

49 

49 

41 

36 

39 

42 

40 

40 

40 

39 

40 

38 

34 

32 

23 

27 

30 

37 

I  Kin  T  n   ij   c    nATC  ^Aancu 

MAX 

102 

103 

100 

92 

94 

97 

90 

67 

88 

92 

95 

95 

92 

94 

93 

94 

96 

95 

89 

87 

6  8 

87 

8 1 

88 

83 

62 

64 

77 

64 

67 

89 

Mm 

65 

64 

68 

63 

66 

68 

66 

42 

50 

52 

56 

53 

58 

64 

52 

52 

48 

46 

54 

57 

62 

62 

51 

65 

52 

46 

46 

48 

35 

35 

39 

INYOKERN 

MAX 

9J 

92 

89 

86 

90 

85 

79 

77 

65 

68 

86 

68 

85 

85 

82 

80 

62 

83 

79 

74 

70 

76 

80 

75 

70 

56 

66 

67 

77 

77 

77 

Mm 

62 

55 

61 

56 

54 

54 

57 

39 

42 

47 

48 

44 

49 

47 

47 

42 

40 

39 

47 

51 

55 

53 

43 

52 

37 

42 

38 

27 

30 

34 

34 

IRON  H0UNT4IN 

MAX 

95 

98 

94 

67 

69 

92 

92 

60 

60 

88 

89 

69 

93 

90 

69 

86 

91 

85 

90 

67 

86 

80 

80 

82 

77 

75 

74 

56 

74 

78 

82 

Mm 

68 

69 

71 

68 

66 

67 

66 

60 

53 

53 

57 

58 

51 

62 

60 

62 

56 

58 

58 

62 

62 

61 

56 

57 

55 

51 

53 

56 

51 

47 

50 

LAKE  4RR0MHE4D 

MAX 

79 

77 

69 

67 

68 

65 

58 

64 

70 

70 

72 

72 

69 

68 

69 

65 

57 

59 

59 

53 

50 

56 

52 

52 

50 

50 

49 

52 

63 

57 

57 

Mm 

45 

49 

51 

45 

45 

47 

42 

39 

39 

44 

44 

46 

49 

41 

42 

42 

39 

41 

45 

43 

40 

36 

35 

37 

32 

28 

32 

34 

31 

38 

37 

L4NCASTER 

MAX 

93 

88 
47 

82 

84 

87 

79 

72 

75 

83 

86 

86 

86 

63 

80 

61 

78 

80 

79 

79 

69 

70 

68 

74 

65 

68 

67 

51 

56 

69 

59 

83 

Mm 

53 

58 

51 

55 

57 

46 

35 

37 

56 

45 

45 

47 

45 

44 

39 

37 

35 

45 

50 

46 

47 

42 

45 

45 

36 

33 

25 

27 

32 

32 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 


Station 

Day  of  Month 

age  ' 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

> 
< 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

91 
57 

88 
'.7 

82 
58 

80 
52 

84 
51 

79 

60 

74 
56 

75 
35 

82 
38 

82 
51 

84 
45 

82 
42 

64 
48 

83 
43 

60 
43 

79 
39 

80 
37 

80 
34 

77 
50 

73 
43 

70 
49 

68 
48 

76 
41 

66 
48 

64 
44 

65 

44 

58 

38 

65 

23 

79 
23 

74 
27 

81 
31 

76.9 
43.4 

MECC^   Fl^E  STATION 

MIN 

98 
58 

98 
66 

98 
71 

99 
54 

93 
63 

93 
63 

90 
67 

86 
45 

88 

45 

90 
45 

93 
54 

90 
49 

89 
51 

58 

92 
55 

93 
50 

91 
48 

67 
47 

87 
54 

89 
52 

85 
55 

82 
60 

62 
54 

64 
58 

62 
54 

47 

75 
47 

83 
44 

80 
35 

84 
36 

82 
38 

88.4 
52.4 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

87 
66 

81 
62 

77 
58 

77 
55 

79 
57 

89 

57 

74 
56 

68 
46 

77 
52 

77 
56 

82 
56 

77 
59 

77 
59 

77 
56 

76 
59 

73 

52 

73 
52 

73 
57 

70 
55 

68 
52 

68 
56 

58 
55 

68 
46 

65 
47 

57 
43 

56 
42 

66 
41 

74 
50 

74 
52 

75 
52 

73 
53 

73.1 
53.5 

MQ J  AVE 

MAX 
MIN 

89 
57 

92 
58 

88 
62 

8  5 
55 

83 
66 

83 
62 

78 
53 

69 

59 

72 
45 

82 
48 

65 
50 

84 
59 

85 
47 

84 
45 

79 
45 

79 
46 

77 
41 

77 
41 

80 
42 

80 
41 

67 
47 

66 
47 

61 
41 

71 
42 

59 
45 

64 
47 

64 

32 

60 
31 

66 
33 

70 
37 

70 
36 

75.8 
47.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

64 
*! 

59 
38 

55 

41 

51 
36 

59 
32 

60 
35 

58 
34 

59 
32 

61 
33 

58 
46 

62 
37 

65 
36 

60 
34 

58 
29 

55 
29 

55 
28 

56 
27 

56 
26 

55 
35 

55 
35 

52 
36 

52 
34 

60 
30 

61 

40 

49 

38 

54 

29 

43 

21 

56 

24 

61 
26 

62 

30 

60 
38 

57.1 
33.2 

MIN 

97 
66 

94 
71 

89 

70 

90 
66 

92 
67 

92 
75 

78 
61 

78 
57 

87 
53 

87 
62 

87 
65 

91 
54 

89 
67 

90 
58 

83 
65 

83 
60 

83 
53 

65 
52 

68 
61 

65 

66 

62 
62 

82 
61 

83 
53 

61 
61 

7! 

52 

73 
46 

65 
49 

73 
50 

79 
46 

81 
45 

83 
47 

84.0 
58.7 

C  A  1  M  Ti  A  1  C 
rALnUALC 

MAX 
MIN 

95 
5". 

92 
55 

86 

60 

83 
53 

83 
58 

78 
64 

72 
56 

76 
38 

85 
44 

86 
61 

87 
59 

85 
54 

64 
49 

80 
48 

82 
47 

80 
45 

79 
42 

79 

41 

76 
47 

72 
50 

66 
53 

67 
48 

77 
46 

67 
55 

65 
30 

67 
40 

63 
35 

69 
29 

79 
32 

74 
36 

64 
35 

78.1 
47.2 

palmdalf  faa  airpqrt 

MAX 
MIN 

93 
51 

87 
47 

82 
55 

81 
52 

86 
58 

78 
55 

72 
48 

74 
37 

84 
.38 

86 
54 

65 
45 

66 
54 

82 
45 

80 
48 

61 
45 

78 
41 

78 
36 

81 
37 

78 
45 

69 
48 

68 
50 

68 
46 

70 
41 

59 
49 

66 
37 

66 
36 

59 
33 

66 
27 

69 
26 

72 
31 

84 
32 

76.4 
43.5 

PALM  SPRINCS 

MIN 

105 
63 

102 
67 

91 
68 

91 
64 

96 
64 

91 
63 

85 
63 

88 
54 

90 
49 

95 
56 

94 
59 

92 
56 

93 
59 

92 
54 

94 
56 

94 

68 

92 

60 

69 
53 

88 
59 

64 
54 

83 
54 

80 
56 

83 

50 

83 
55 

60 
51 

82 
48 

76 
57 

84 
54 

65 
43 

84 
40 

69 
45 

86.9 
56.2 

PARKER  RESERVOIR 

MIN 

97 
71 

98 
72 

97 

70 

89 
68 

92 
68 

93 
71 

90 
67 

79 
56 

80 
58 

87 
59 

87 
63 

89 
64 

92 
65 

95 
68 

94 
68 

85 
63 

87 
60 

87 
61 

90 
6! 

87 
63 

85 

60 

80 
62 

61 
59 

83 
60 

80 
55 

75 
49 

73 
54 

67 
49 

73 
46 

79 
47 

84 
55 

85.6 
61.2 

RANOSBURC 

MIN 

89 
79 

86 
64 

79 
65 

80 
58 

53 

77 
52 

69 
53 

72 
46 

81 
51 

82 
56 

83 
54 

82 
60 

81 
55 

81 
54 

75 
56 

75 

54 

74 

52 

78 
52 

72 
45 

73 
44 

62 
49 

71 
47 

65 

46 

66 
45 

64 
44 

60 
43 

52 
41 

63 
36 

72 
46 

72 
50 

77 
47 

73.8 
51.6 

MIN 

76 
55 

69 
54 

73 
49 

69 
47 

64 
49 

62 
49 

57 
41 

60 
42 

67 
45 

62 
49 

72 
51 

67 
55 

69 
55 

64 

50 

69 
51 

68 
52 

70 
49 

66 
46 

66 
47 

53 
47 

49 
39 

54 
36 

55 

41 

50 
38 

49 
35 

50 
36 

49 
33 

53 
34 

68 
44 

60 
45 

69 
50 

62.3 
45,6 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

101 
61 

99 
66 

89 
68 

92 
64 

93 
65 

91 
67 

88 
60 

87 
45 

91 
47 

93 

50 

95 
59 

91 
53 

91 
59 

90 
65 

92 
58 

93 
53 

92 
52 

88 
48 

88 

57 

86 
59 

64 
57 

60 
63 

65 
60 

62 
65 

81 
58 

63 
48 

76 
49 

82 
43 

86 
36 

86 
40 

85 
41 

68.4 
55.4 

MIN 

96 
50 

90 
52 

94 
66 

91 
67 

92 
65 

90 
60 

82 
55 

78 
50 

86 
46 

96 
52 

89 
52 

89 
54 

90 
56 

90 
55 

68 
50 

72 
47 

74 
45 

73 
45 

62 

53 

73 
52 

71 
56 

73 
56 

62 
52 

74 
47 

76 
46 

71 
46 

70 
39 

70 
37 

67 
31 

79 
33 

80 
35 

81.5 
50.0 

TuBAjTVMIAJC     DAI  WZ 

MIN 

9* 
62 

94 
59 

90 
50 

85 
57 

89 
58 

90 
59 

89 
44 

76 
40 

86 
47 

89 
51 

86 
54 

89 
51 

68 

67 

67 
49 

86 
51 

63 
49 

82 
43 

84 
44 

65 

56 

82 
42 

78 
50 

79 
48 

78 
47 

78 
49 

76 
36 

68 
34 

65 
35 

71 
32 

60 
35 

77 
36 

62 
40 

62.8 
47.3 

U  A 1  vPDMn    DAKJrCD  CTA 

MIN 

87 
i,? 

83 
47 

81 
55 

78 
49 

81 
50 

78 
60 

73 
43 

72 
40 

78 
38 

80 
50 

82 
48 

47 

62 
42 

77 
42 

76 
41 

74 
40 

75 

41 

75 
40 

44 

72 
43 

68 
36 

66 
39 

73 
38 

71 
43 

30 

61 
27 

58 

41 

63 
27 

65 
28 

70 
35 

78 
36 

74.2 
41.5 

victorvillE  pump  plant 

MAX 
MIN 

89 
<.8 

91 
49 

89 
54 

84 
51 

85 
52 

88 
55 

84 
51 

73 
38 

75 
39 

84 
47 

85 
46 

87 
46 

65 
47 

66 
43 

85 
42 

84 
40 

80 
37 

84 
38 

85 

41 

64 
44 

69 
45 

67 
44 

74 
37 

72 
45 

64 
39 

73 
35 

69 
36 

60 
24 

68 
27 

75 
32 

75 
35 

79.1 
42.2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIH 

57 
27 

55 
24 

54 
28 

54 
27 

55 
25 

55 
36 

50 
13 

43 
18 

54 
23 

54 
2' 

52 
26 

59 
27 

54 
20 

50 
21 

48 
18 

51 
13 

47 
14 

47 

14 

48 

12 

45 

23 

38 

22 

39 

23 

40 
19 

45 
18 

36 
12 

36 
U 

32 
5 

42 
12 

51 
15 

>4 
20 

53 
33 

46.3 
20.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

".7 

30 

48 
27 

47 
27 

43 

30 

45 
28 

45 
28 

35 
12 

45 
20 

49 
27 

44 
2! 

51 
29 

53 
32 

42 
23 

41 
21 

37 
18 

36 
16 

37 
20 

37 
25 

38 
16 

38 
1' 

32 
16 

32 
16 

32 

23 

34 
13 

23 
9 

24 

13 

31 
16 

36 
23 

44 
22 

45 
28 

45 

39.9 
21.7 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
62 

60 
60 

74 
56 

74 
51 

77 
52 

76 
48 

76 
44 

68 
44 

72 
46 

76 
52 

74 
52 

72 
48 

74 
48 

74 
47 

74 
52 

68 
45 

69 
42 

69 
44 

66 
44 

66 
42 

64 
40 

60 
42 

66 

40 

65 
38 

58 
37 

58 
32 

52 
36 

58 
33 

64 
36 

66 
42 

66 
42 

69.0 
45.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEATH  VALLEY 

106 

DATE 

02  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
eoDIE 

-  10 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  HSW 

7.86 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
62  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CAZADERO 

3.60 

DATE 

22 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
JESS  VALLEY 

5.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SQUAW  VALLEY 

5 

DATE 

23 

S««  BvfetBDCtt  Notes  Following  SlcUon  Index 
-  373  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


C4L  IFDRNU 
DCTOBED  1970 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  C04ST 

DRAINtCE 

01 

BuTLgR   VALLEY  RANCH 

EVAP 

.09 

.11 

,07 

.08 

.09 

.OS 

.08 

.07 

.08 

.06 

,09 

.08 

.08 

.07 

.06 

.06 

,07 

,03 

.05 

,02 

.04 

* 

.04 

~ 

.02 

.01 

.06 

.06 

•  04 

.05 

.09 

1.67B 

WIND 

17 

16 

7 

IS 

16 

18 

22 

IS 

16 

10 

16 

15 

14 

17 

15 

13 

19 

9 

5 

22 

23 

34 

45 

2 

1 

2 

6 

7 

9 

11 

33 

475 

71 

70 

69 

66 

69 

68 

61 

61 

66 

65 

72 

68 

66 

64 

62 

63 

61 

61 

62 

54 

60 

55 

56 

56 

55 

56 

59 

55 

S5 

55 

56 

61.6 

MIN 

42 

44 

46 

52 

52 

42 

38 

45 

43 

42 

47 

42 

49 

48 

42 

49 

47 

46 

48 

47 

45 

39 

37 

35 

36 

41 

43.8 

outtdns  landing 

EVAP 

.00 

.21 

.19 

.16 

.14 

.14 

.18 

.26 

.22 

.19 

.15 

.17 

.14 

.14 

.16 

.11 

,07 

■  05 

.  17 

.  14 

.13 

.06 

.20 

.00 

* 

.16 

.15 

.18 

•  16 

.  16 

.04 

4.22 

WIND 

5 

35 

92 

69 

107 

119 

115 

71 

24 

52 

44 

92 

63 

119 

44 

83 

157 

37 

33 

41 

30 

33 

1974 

MAX 

81 

83 

81 

74 

73 

71 

74 

74 

76 

78 

SO 

81 

70 

70 

72 

69 

75 

70 

69 

70 

70 

61 

71 

57 

69 

68 

70 

70 

70 

76 

72.4 

MIN 

55 

96 

53 

53 

52 

50 

49 

49 

50 

50 

52 

52 

50 

52 

53 

50 

48 

48 

50 

52 

52 

52 

53 

45 

45 

42 

42 

42 

42 

46 

49.5 

tERNDALE  2  NH 

EVAP 

.08 

.08 

.00 

.OS 

.06 

.15 

.12 

.07 

,08 

.09 

.10 

,06 

.09 

,05 

,09 

.02 

.07 

.04 

.01 

.05 

.01 

.03 

.03 

.06 

,04 

.06 

.06 

.06 

.06 

.09 

.03 

1.96 

15 

IS 

7 

19 

17 

18 

20 

21 

12 

16 

23 

17 

15 

17 

12 

7 

19 

12 

12 

19 

25 

17 

43 

20 

13 

10 

19 

12 

24 

22 

23 

S43 

MAX 

71 

71 

63 

60 

71 

70 

68 

69 

6S 

69 

69 

65 

65 

65 

66 

66 

63 

69 

59 

66 

63 

56 

62 

61 

62 

62 

61 

62 

63 

62 

70 

66.4 

MIN 

47 

54 

53 

50 

50 

46 

43 

44 

47 

51 

47 

51 

42 

45 

49 

61 

47 

33 

47 

50 

50 

45 

50 

45 

48 

42 

39 

40 

41 

46 

51 

47.2 

TRINITY   0AM  VISTA 

PT 

EVAP 

16 

18 

20 

16 

•  1 8 

.17 

.  20 

.12 

.  1 1 

.07 

,12 

■  13 

•  15 

,15 

.  14 

.12 

.10 

.07 

.05 

.00 

.06 

.02 

.02 

.05 

,02 

.08 

.07 

,04 

.05 

.07 

•  06 

3.14 

WIND 

'29 

'so 

'31 

'26 

35 

36 

73 

38 

30 

21 

27 

26 

35 

31 

37 

26 

26 

23 

26 

37 

33 

27 

22 

42 

23 

33 

33 

38 

29 

51 

40 

1014 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

^2 

04 

13 

14 

.10 

.  07 

,08 

12 

,  12 

,09 

•  OS 

.  08 

.  10 

,09 

.05 

.08 

.  17 

.05 

,00 

.03 

* 

* 

.11 

.11 

, 

* 

,09 

2.46B 

WIND 

3 

3 

3 

6 

7 

'10 

16 

12 

2 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

7 

6 

9 

1 

5 

10 

10 

* 

* 

8 

6 

3 

3 

2 

- 

167B 

84 

106 

85 

85 

85 

73 

70 

73 

71 

72 

74 

73 

72 

68 

66 

66 

66 

62 

66 

55 

63 

54 

57 

■ 

■ 

58 

60 

55 

57 

97 

69,0 

MIN 

50 

50 

50 

45 

50 

47 

44 

43 

44 

45 

45 

48 

46 

51 

47 

42 

46 

41 

40 

41 

42 

46.2 

«      •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.25 

.33 

.19 

.22 

.23 

.28 

.28 

.25 

* 

.40 

,19 

.20 

.20 

,22 

.10 

.16 

,24 

,15 

* 

.22 

.17 

.04 

* 

.11 

.16 

.15 

.16 

.07 

.10 

,02 

.03 

5.12 

57 

35 

100 

190 

180 

145 

130 

100 

25 

38 

62 

150 

255 

135 

165 

156 

134 

12S 

73 

70 

67 

36 

32 

60 

65 

140 

75 

20 

15 

19 

20 

2672 

CHICO  EXPERIMENT  STA  <A) 

EVAP 

.23 

.19 

* 

• 

.56 

.25 

.  19 

.13 

.18 

♦ 

* 

.49 

.15 

.15 

.08 

.16 

* 

* 

.24 

.14 

.08 

.02 

.04 

* 

• 

.21 

.08 

.07 

.05 

.07 

- 

3.896 

WIND 

19 

14 

* 

* 

70 

27 

32 

21 

19 

« 

« 

71 

18 

23 

28 

22 

• 

* 

68 

106 

111 

80 

SO 

• 

* 

86 

15 

16 

7 

21 

~ 

986S 

DAVIS   2  MSH 

EVAP 

.35 

.39 

.26 

.22 

.24 

.26 

.39 

.56 

.17 

.30 

,29 

.21 

.19 

.19 

.15 

.  14 

.19 

.17 

.12 

.22 

.15 

.07 

.13 

.04 

.06 

.13 

.32 

.  14 

.15 

.12 

.10 

6.44 

66 

69 

38 

84 

56 

114 

191 

210 

16 

43 

78 

52 

58 

49 

42 

29 

42 

55 

18 

120 

133 

144 

80 

92 

35 

69 

205 

34 

46 

24 

56 

2346 

MAX 

ei 

82 

86 

82 

79 

77 

74 

66 

75 

76 

78 

78 

78 

77 

75 

75 

75 

71 

72 

72 

68 

59 

68 

58 

65 

70 

61 

65 

66 

72 

67 

72.5 

MIN 

56 

56 

54 

52 

53 

49 

46 

45 

46 

50 

50 

50 

49 

47 

47 

47 

46 

50 

50 

50 

48 

50 

52 

45 

46 

43 

39 

40 

42 

43 

46 

46.0 

pdlSOh  dam 

EVAP 

.30 

.33 

.26 

.22 

.20 

.22 

.15 

.20 

.29 

.23 

.24 

.19 

.17 

.15 

.10 

.14 

.13 

.15 

.07 

.15 

.12 

.06 

.06 

.04 

,12 

.06 

.14 

.13 

.11 

.15 

.07 

4.99 

WIND 

2 

1 

2 

10 

3 

13 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

c 

1 

2 

4 

29 

1 1 

Q 

1 

2 

7 

5 

13 

141 

LAKESHORE 

EVAP 

.22 

.26 

.19 

.14 

.14 

.21 

.17 

.17 

.14 

,16 

.13 

.16 

.16 

.19 

.17 

.14 

.13 

,08 

.06 

.10 

.06 

,06 

.05 

.12 

.07 

.09 

.06 

.07 

4,  lOB 

WIND 

24 

27 

25 

24 

24 

45 

37 

19 

35 

37 

23 

19 

18 

30 

18 

24 

21 

16 

16 

28 

48 

13 

36 

13 

20 

18 

32 

19 

20 

19 

12 

760 

LAKE    SPAULOING  0AM 

EVAP 

.45 

.48 

.41 

.34 

.23 

.17 

.30 

.28 

.23 

,20 

.29 

.19 

.27 

.32 

.40 

,22 

.21 

.05 

.08 

" 

" 

- 

- 

" 

■ 

- 

- 

" 

■ 

" 

- 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

.30 

.30 

.23 

.21 

.21 

.23 

.25 

.30 

.22 

.20 

.22 

.22 

.15 

.17 

.15 

.16 

.15 

.10 

.07 

.13 

.14 

.06 

.13 

.00 

.10 

.13 

.16 

.12 

.10 

.12 

.03 

5.07 

WIND 

51 

32 

38 

50 

49 

65 

87 

97 

35 

41 

38 

56 

48 

45 

54 

52 

54 

50 

41 

73 

63 

74 

45 

70 

39 

71 

87 

52 

42 

44 

44 

MAX 

79 

80 

78 

77 

75 

75 

71 

67 

72 

73 

77 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

66 

66 

66 

66 

56 

66 

52 

62 

64 

58 

62 

60 

60 

62 

68.3 

M  I  N 

51 

51 

51 

52 

49 

47 

45 

43 

44 

45 

48 

48 

46 

46 

46 

46 

43 

43 

47 

47 

48 

48 

48 

41 

41 

39 

36 

36 

36 

36 

42 

44 . 8 

Rlacerville  IPC 

EVAP 

.40 

.35 

* 

m 

.62 

.18 

.22 

.24 

.15 

» 

* 

.49  .17 

.13 

.08 

.16 

* 

.24 

.06 

.04 

,03 

.02 

* 

.17 

.09 

.09 

.09 

.11 

.19 

4.36 

WIND 

105 

68 

• 

• 

74 

41 

86 

41 

30 

• 

* 

114 

32 

14 

10 

31 

* 

* 

64 

26 

12 

28 

17 

• 

• 

105 

23 

29 

24 

21 

76 

1073 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.25 

.33 

.28 

.20 

.19 

.20 

.25 

.22 

.21 

.10 

,25 

.20 

.23 

.24 

.20 

.21 

.19 

.16 

.14 

.00 

.07 

.03 

.04 

.09 

.OS 

.14 

.14 

.13 

,16 

.06 

5.186 

WIND 

61 

69 

48 

43 

48 

53 

98 

67 

50 

40 

62 

48 

76 

71 

44 

57 

47 

32 

30 

44 

59 

65 

16 

64 

26 

54 

82 

62 

60 

54 

41 

1673 

WHISKEYTOHN  RES 

EVAP 

.20 

.  30 

26 

.22 

.  IB 

19 

2 1 

.17 

,21 

.20 

.04 

.06 

.06 

4.11 

WIND 

21 

40 

24 

29 

30 

'40 

'39 

24 

20 

32 

32 

34 

28 

*26 

'25 

'26 

'26 

'26 

'23 

20 

•3° 

'20 

'38 

19 

23 

*27 

'28 

'33 

'28 

WILLOWS  USBR 

.27 

* 

• 

* 

.05 

* 

. 

.45 

* 

* 

* 

.20 

.15 

.23 

.15 

,16 

* 

• 

.32 

.15 

.10 

.05 

.12 

* 

* 

.60 

* 

* 

* 

.60 

5^59 

WIND 

42 

20 

* 

35 

31 

156 

69 

11 

♦ 

97 

31 

14 

14 

12 

« 

• 

61 

89 

86 

64 

91 

* 

* 

* 

203 

29 

18 

17 

S2 

1272 

MAX 

94 

94 

83 

89 

83 

88 

88 

90 

89 

66 

85 

85 

84 

80 

79 

76 

76 

77 

62 

77 

75 

- 

MIN 

57 

57 

- 

- 

56 

53 

47 

50 

52 

- 

- 

53 

52 

49 

50 

51 

- 

- 

52 

52 

51 

51 

52 

- 

- 

- 

40 

42 

42 

42 

- 

*      *  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 

03 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

EVAP 

.20 

.  19 

.  17 

.  17 

.25 

.  19 

.17 

.  13 

24 

.14 

.21 

14 

.07 

.06 

.06 

3.71 

WIND 

16 

12 

24 

8 

63 

49 

50 

21 

* 

35 

10 

8 

42 

20 

'l7 

3 

*1C 

'u 

'25 

'79 

32 

52 

'47 

'52 

45 

34 

10 

'23 

6 

6 

3 

•        ♦  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

BURLlNGAHE 

EVAP 

.36 

.24 

.14 

.15 

.08 

.30 

.17 

.21 

.21 

.20 

.25 

.10 

.16 

.11 

.13 

,12 

.15 

,18 

.12 

.09 

.11 

.07 

.06 

.09 

.14 

.15 

.15 

.15 

.18 

.08 

.  15 

4.B2 

WIND 

88 

75 

71 

75 

75 

84 

96 

47 

54 

45 

50 

120 

43 

49 

64 

69 

70 

50 

74 

81 

66 

74 

65 

96 

91 

97 

52 

39 

46 

40 

45 

2095 

MAX 

8 1 

7 1 

75 

79 

77 

76 

76 

70 

■'l 

68 

65 

76 

72 

72 

74 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

68 

68 

66 

66 

71.4 

MIN 

52 

54 

52 

53 

57 

50 

45 

45 

48 

48 

48 

50 

51 

49 

53 

52 

52 

48 

45 

54 

50 

53 

50 

49 

46 

47 

41 

43 

43 

42 

41 

48.6 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.38 

.20 

.28 

.17 

.20 

.19 

.23 

.19 

.23 

.20 

.19 

.20 

.10 

.12 

.13 

.12 

.16 

.13 

.09 

.15 

.02 

.08 

.0: 

.16 

.14 

.15 

.13 

.13 

.20 

.16 

.09 

4.98 

NEWARK 

CO 

EVAP 

.22 

* 

4 

.50 

.  16 

.24 

.  25 

.28 

.59 

.13 

16 

.  13 

.  16 

.36 

.26 

5.156 

WIND 

* 

* 

* 

* 

346 

66 

102 

52 

79 

* 

211 

77 

69 

'60 

95 

* 

* 

258 

133 

"82 

163 

75 

« 

300 

89 

75 

61 

46 

- 

•      •  * 

San  joaouin 

DRAINAGE 

05 

ANTiocM  Pumping  pl 

3 

EVAP 

.34 

.24 

.20 

•  16 

.15 

.  1 8 

.28 

.30 

.  15 

.20 

.22 

.13 

.16 

.13 

.  13 

*  10 

.16 

.  1 1 

.  12 

.OS 

.02 

,11 

.  15 

.15 

.12 

.  10 

.09 

.05 

5.06 

CAMP  PARDEE 

CB) 

EVAP 

.23 

.22 

.22 

•  21 

.  1 1 

.  15 

.  14 

.18 

.  17 

.15 

.19 

.17 

.18 

.11 

.09 

.09 

.10 

,09 

,06 

.06 

.05 

,05 

.05 

.06 

.12 

8 

.08 

.09 

.07 

.09 

.09 

.06 

WIND 

11 

10 

6 

5 

6 

9 

1 1 

20 

10 

10 

11 

10 

5 

6 

6 

8 

13 

9 

10 

10 

6 

11 

17 

8 

10 

6 

26 

310 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.31 

.31 

.29 

.22 

.21 

.  28 

.19 

.  15 

.28 

.26 

.27 

.19 

.16 

.16 

,16 

.13 

.15 

.12 

.15 

.05 

,12 

.15 

.10 

.14 

.13 

.11 

.14 

.16 

.17 

.16 

5.69 

ICJjWlNO 

38 

65 

46 

38 

28 

29 

52 

44 

29 

35 

54 

54 

29 

27 

29 

30 

22 

27 

35 

30 

33 

38 

46 

46 

50 

38 

39 

57 

94 

44 

46 

1233 

MAX 

84 

85 

84 

83 

83 

82 

77 

73 

76 

76 

77 

81 

78 

76 

75 

75 

76 

75 

65 

71 

62 

65 

69 

65 

63 

61 

61 

63 

62 

65 

63 

72.6 

MIN 

60 

59 

61 

62 

61 

58 

50 

48 

50 

55 

55 

56 

56 

55 

53 

53 

54 

50 

51 

51 

53 

53 

52 

50 

46 

44 

43 

43 

44 

44 

47 

52.2 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.20 

.23 

.23 

.20 

.17 

.17 

.19 

.20 

.13 

.18 

,15 

* 

.30 

,13 

.10 

,12 

.13 

.10 

.07 

.06 

.00 

.06 

.04 

.07 

.06 

.10 

.10 

.06 

.08 

3.90B 

«ETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.30 

.30 

.28 

.30 

.26 

.28 

.24 

.25 

.26 

.15 

.28 

.30 

.21 

.15 

.23 

,15 

.30 

.24 

.12 

.24 

.13 

.08 

.10 

.17 

.14 

.15 

.23 

.15 

.19 

.15 

.15 

6.44 

WIND 

22 

IS 

25 

41 

24 

22 

25 

3 1 

23 

32 

24 

1 S 

1 1 

20 

2 1 

20 

7 

7 

38 

17 

18 

24 

13 

5 

28 

633 

KNIOHTS   FERRY  2  SE 

EVAP 

.23 

.21 

.21 

.21 

.22 

.19 

.20 

.22 

.17 

.20 

.20 

.21 

.18 

.13 

.08 

,13 

.15 

.14 

,08 

.13 

.03 

.04 

,10 

.04 

8 

.11 

.11 

.13 

.09 

.11 

.11 

.09 

4.45 

WIND 

12 

5 

3 

17 

12 

7 

15 

16 

5 

5 

18 

7 

19 

7 

9 

U 

S 

10 

8 

6 

5 

3 

6 

14 

11 

16 

7 

2 

2 

11 

287 

S*©  Belerence  Noles  Following  Stalion  Index 
-  374  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 


SlaUon 

Day  Of  Month 

Total 
Ayg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

EVAP 

•  *9 

.40 

.41 

.31 

.24 

.39 

.43 

.39 

.26 

.34 

•  36 

.31 

.22 

.23 

.23 

.15 

.24 

.16 

.13 

.21 

.14 

.12 

.15 

.21 

•  24 

.21 

.19 

.18 

•  17 

.19 

.18 

7.92 

WIND 

78 

76 

59 

52 

44 ! 100 

99 

73 

51 

41 

76 

55 

60 

42 

46 

38 

4  1 

46 

38 

87 

61 

61 

47 

91 

91 

98 

86 

63 

58 

56 

1990 

MAX 

eo 

81 

90 

89 

79 

80 

75 

71 

73 

76 

77 

79 

79 

75 

72 

73 

74 

73 

64 

72 

62 

63 

68 

70 

65 

67 

65 

62 

65 

65 

It 

72.2 

MIN 

51 

53 

55 

56 

50 

54 

46 

44 

41 

50 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

51 

47 

50 

49 

50 

51 

45 

46 

44 

38 

37 

40 

45 

43 

47.9 

LODI 

EVAP 

•  24 

.18 

.21 

.17 

.14 

.15 

.14 

.20 

.14 

.16 

.18 

.24 

.27 

.04 

.13 

.13 

.11 

.11 

,08 

.11 

.09 

.08 

.06 

.06 

•  11 

.22 

.11 

•  09 

.01 

.12 

•  07 

4,17 

MIND 

20 

14 

23 

27 

12 

20 

61 

39 

12 

21 

24 

51 

43 

33 

39 

29 

27 

21 

27 

46 

44 

23 

12 

36 

34 

54 

25 

7 

7 

22 

28 

881 

MAX 

82 

82 

82 

75 

76 

71 

70 

68 

75 

76 

77 

72 

72 

7  J 

7  1^ 

72 

70 

60 

68 

64 

60 

68 

56 

65 

66 

60 

62 

73 

76 

74 

66 

70.3 

MIN 

55 

56 

56 

52 

52 

50 

39 

39 

50 

51 

52 

52 

50 

49 

49 

46 

48 

50 

47 

49 

58 

51 

54 

45 

60 

42 

35 

36 

36 

36 

42 

48^1 

LOS  BaNOS  DET  RESV 

EVAP 

.'iS 

.40 

.33 

.27 

.28 

.44 

.43 

.40 

.27 

.34 

.29 

.28 

.26 

.21 

.20 

.15 

.20 

.20 

•  14 

.18 

•  07 

.12 

.15 

•  13 

.21 

.23 

.26 

•  15 

.19 

.15 

.19 

7.57 

WIND 

139 

124 

111 

93 

101 

231 

284 

166 

120 

68 

127 

91 

148 

123 

138 

78 

94 

95 

102 

151 

112 

108 

96 

299 

176 

162 

169 

119 

119, 101 

173 

4238 

MAX 

62 

62 

94 

91 

80 

78 

73 

70 

73 

76 

78 

79 

77 

76 

71 

73 

75 

73 

66 

73 

62 

66 

68 

69 

65 

68 

64 

62 

65 

66 

57 

72.6 

MIN 

57 

56 

56 

56 

56 

54 

49 

47 

48 

51 

52 

55 

53 

52 

5  1 

5  1 

52 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

48 

46 

47 

40 

42 

44 

47 

46 

50.5 

MANTECA 

EVAP 

.30 

.24 

.22 

.21 

.20 

.26 

.26 

.21 

.18 

.18 

.23 

.20 

.17 

j2 

.07 

•  11 

•  17 

.12 

.14 

•  12 

.09 

.08 

•  03 

.14 

.12 

•  13 

•  08 

.09 

.09 

.07 

4.72 

HIND 

37 

32 

18 

27 

16 

47 

53 

38 

27 

15 

39 

31 

34 

29 

29 

22 

26 

23 

22 

24 

44 

23 

9 

20 

35 

37 

36 

10 

10 

27 

30 

870 

MAX 

61 

82 

62 

SO 

78 

77 

75 

71 

75 

76 

77 

80 

76 

73 

63 

72 

72 

70 

74 

70 

65 

63 

67 

59 

66 

68 

67 

62 

64 

66 

56 

71.2 

MIN 

56 

56 

58 

56 

55 

53 

47 

46 

46 

51 

54 

55 

53 

51 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

54 

48 

48 

47 

41 

41 

43 

44 

45 

50.0 

SALT  SPRINGS   PHR  HOUSE 
(D> 

EVAP 

.30 

.42 

.31 

.27 

.19 

.20 

.26 

.19 

.14 

•  20 

.26 

.20 

.22 

.31 

.19 

•  26 

.  14 

.12 

•  09 

.04 

.04 

.05 

.05 

.04 

•  07 

.08 

•  22 

.10 

.18 

.16 

.11 

5.41 

SAN  LUIS   DAM  (F) 

EVAP 

.35 

.43 

.30 

.38 

.54 

.27 

.43 

.10 

•  34 

.29 

.35 

.26 

.29 

.25 

•  16 

.  16 

.18 

.11 

.23 

•  10 

•  15 

.16 

•  21 

.23 

•  24 

.15 

.15 

.11 

7,78 

WIND 

77 

43 

82 

143 

149 

221 

242 

94 

58 

75 

86 

222 

306 

286 

253 

72 

71 

74 

14 

156 

91 

150 

56 

194 

139 

131 

100 

51 

34 

39 

100 

3811 

MAX 

66 

86 

87 

64 

81 

78 

75 

74 

76 

82 

81 

83 

74 

75 

67 

76 

77 

75 

66 

76 

65 

65 

69 

68 

70 

71 

67 

65 

68 

68 

58 

74.0 

MIN 

58 

60 

60 

56 

57 

53 

48 

48 

48 

54 

63 

59 

53 

53 

52 

52 

52 

58 

52 

52 

53 

53 

54 

56 

SO 

49 

41 

41 

43 

47 

47 

52.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.'•3 

.31 

.30 

.24 

.24 

.39 

.30 

.25 

.24 

.34 

.30 

.30 

.25 

■  27 

•  1 5 

•  21 

•  13 

.15 

.27 

.03 

•  15 

.02 

.15 

.15 

•  16 

.30 

•  15 

•  14 

.12 

.13 

.15 

6.72 

WIND 

95 

57 

103 

78 

166 

266 

153 

48 

36 

92 

77 

200 

182 

139 

120 

116 

114 

133 

76 

78 

53 

68 

125 

136 

135 

74 

31 

24 

41 

37 

3279 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ob 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.36 

.40 

.40 

.16 

.10 

.26 

.22 

.24 

.23 

.27 

•  20 

.24 

.21 

.20 

.21 

.20 

•  20 

.20 

.21 

.12 

•  11 

.08 

.06 

.06 

•  10 

.12 

.13 

.12 

.12 

.12 

•  14 

5.81 

WIND 

26 

21 

29 

23 

19 

20 

33 

33 

26 

20 

19 

23 

21 

16 

19 

2 1 

14 

16 

15 

13 

23 

27 

26 

34 

32 

27 

22 

22 

24 

22 

60 

748 

MAX 

82 

62 

65 

82 

82 

82 

92 

82 

83 

60 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

8C 

82 

72 

76 

67 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

74 

74.2 

MIN 

5* 

46 

50 

45 

46 

46 

47 

42 

43 

45 

46 

48 

48 

44 

44 

44 

44 

45 

50 

46 

41 

47 

44 

45 

45 

45 

'i5 

45 

45 

45 

38 

45.4 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.31 

.26 

.  19 

.21 

.17 

.14 

.17 

.18 

.28 

.26 

•  15 

.15 

.11 

.13 

.14 

.11 

.13 

.12 

.12 

.15 

•  11 

.10 

.09 

.  14 

.18 

.16 

.18 

.23 

.22 

.23 

•  16 

5.28 

WIND 

58 

34 

23 

34 

32 

32 

44 

49 

44 

36 

31 

29 

25 

24 

33 

27 

26 

29 

26 

39 

37 

33 

44 

56 

54 

70 

60 

50 

39 

56 

1235 

MAX 

81 

84 

81 

82 

80 

75 

75 

79 

79 

79 

80 

82 

76 

78 

75 

73 

76 

76 

72 

76 

71 

71 

71 

78 

70 

70 

68 

72 

69 

64 

75.5 

MIN 

54 

54 

56 

58 

58 

52 

52 

55 

52 

52 

52 

58 

58 

46 

53 

53 

SS 

55 

51 

54 

51 

52 

48 

47 

45 

47 

48 

46 

46 

43 

52.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.26 

.  18 

.13 

.09 

.20 

.  12 

.17 

.18 

.27 

* 

* 

.54 

.19 

.22 

.20 

.20 

• 

* 

.50 

.15 

.18 

.15 

.16 

.16 

•  14 

.14 

.16 

.23 

.20 

.15 

5,4SB 

WIND 

59 

54 

62 

42 

95 

96 

86 

62 

59 

* 

« 

210 

81 

90 

100 

91 

* 

« 

255 

63 

75 

81 

61 

102 

78 

55 

58 

54 

39 

41 

2223B 

MAX 

85 

64 

63 

74 

81 

70 

76 

77 

78 

79 

79 

79 

76 

76 

77 

72 

75 

74 

73 

74 

72 

75 

73 

71 

72 

71 

73!  75.9 

MIN 

57 

57 

64 

62 

63 

62 

59 

50 

49 

- 

- 

49 

61 

6 1 

61 

S& 

- 

59 

57 

56 

54 

54 

54 

52 

48 

48 

43 

43 

44 1  46 

54.5 

RIVERSIDE  Exp  STA 

EVAP 

.32 

.38 

.22 

.15 

.22 

.15 

.14 

.31 

.28 

•  27 

•  13 

.16 

.27 

•  14 

.  16 

•  14 

•  16 

.11 

•  14 

.09 

.17 

.13 

.16 

.13 

.08 

.15 

•  25 

.30 

•  34 

.32 

•  23 

6.20 

WIND 

44 

51 

39 

29 

47 

46 

53 

62 

31 

37 

37 

35 

44 

34 

44 

34 

47 

29 

30 

37 

42 

50 

44 

45 

33 

46 

70 

77 

80 

58 

37 

1392 

MAX 

75 

75 

71 

75 

68 

64 

66 

69 

69 

67 

71 

72 

65 

65 

64 

65 

64 

63 

61 

62 

64 

59 

53 

57 

60 

59 

55 

57 

61 

58 

59 

64.4 

MIN 

49 

49 

55 

52 

53 

53 

50 

37 

41 

41 

45 

49 

51 

49 

47 

44 

45 

43 

47 

47 

43 

42 

39 

45 

41 

34 

33 

28 

31 

34 

34 

43.6 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.36 

.33 

• 

.30 

.16 

.17 

.  IB 

.25 

•  30 

.21 

* 

♦ 

.46 

.16 

.14 

.  10 

.12 

.  15 

.  10 

.  10 

.  1 1 

.  10 

.06 

.69 

•  19 

.23 

•  21 

.22 

11 

5,61 

95 

54 

• 

63 

35 

26 

57 

43 

56 

52 

* 

77 

50 

4  1 

33 

2S 

30 

39 

27 

30 

19 

23 

* 

* 

231 

53 

65 

39 

56 

1376 

MAX 

84 

81 

75 

66 

66 

70 

75 

76 

75 

71 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

63 

63 

65 

- 

- 

76 

75 

771  74 

76 

71 

72.4 

MIN 

49 

52 

- 

53 

50 

51 

50 

45 

44 

44 

- 

- 

48 

47 

46 

47 

53 

47 

47 

45 

47 

47 

50 

35 

35 

35 

35 

37 

36 

45.2 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.52 

.51 

.51 

.41 

.40 

.45 

.89 

.49 

•  32 

.27 

•  53 

.30 

.26 

.36 

.49 

.45 

.26 

.29 

.24 

.37 

.34 

.24 

.24 

•  30 

.31 

.57 

•  50 

.21 

•  21 

.19 

•  15 

11.58 

WIND 

54 

57 

65 

55 

35 

51 

210 

115 

26 

18 

91 

28 

24 

32 

69 

63 

28 

30 

24 

70 

69 

30 

29 

35 

32 

104 

155 

23 

21 

17 

12 

1672 

MAX 

92 

89 

91 

92 

92 

90 

69 

82 

83 

65 

66 

66 

85 

85 

82 

80 

81 

82 

81 

76 

79 

79 

60 

78 

73 

68 

72 

69 

69 

71 

81.9 

MIN 

63 

62 

68 

67 

66 

65 

55 

54 

55 

59 

60 

56 

58 

59 

59 

55 

53 

52 

55 

60 

58 

56 

54 

56 

53 

50 

45 

43 

43 

44 

44 

55.7 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.25 

.25 

.25 

.15 

.30 

.23 

.35 

.30 

.27 

.14 

.24 

.30 

.23 

■  2  8 

•  25 

.  19 

.21 

.24 

.20 

.25 

.22 

.24 

.25 

•  20 

.25 

.25 

•  20 

•  19 

.15 

.15 

•  15 

7.13 

WIND 

10 

6 

16 

21 

23 

71 

40 

11 

10 

25 

12 

21 

39 

41 

10 

15!  12 

7 

26 

47 

56 

70 

47 

61 

30 

19 

26 

11 

6 

6 

606 

MAX 

97 

96 

95 

93 

95 

86 

83 

85 

87 

88 

90 

68 

91 

89 

89 

87 

66 

82 

80 

84 

82 

76 

83 

77 

79 

79 

74 

64 

75 

85.9 

MIN 

64 

62 

61 

66 

68 

66 

61 

51 

51 

53 

56 

58 

59 

60 

61 

58 

56 

55 

.:: 

60 

58 

57 

56 

56 

56 

53 

46 

46 

44 

46 

56.7 

MOJAVE 

EVAP 

.45 

.45 

.36 

.25 

.27 

.45 

.73 

.48 

.41 

•  35 

.43 

.30 

.42 

.23 

.20 

.27 

.24 

.32 

.25 

.25 

.21 

.15 

•  29 

.34 

.26 

.26 

+ 

.45 

.13 

•  18 

9.63 

WIND 

75 

72 

39 

41 

74 

264 

9i, 

4 

64 

68 

71 

42 

71 

28 

24 

46 

19 

17 

77 

74 

111 

123 

135 

110 

266 

164 

54 

62 

38 

15 

10 

2372 

MAX 

87 

81 

84 

84 

86 

79 

72 

66 

75 

75 

80 

64 

77 

80 

78 

84 

77 

61 

80 

83 

68 

62 

55 

70 

64 

65 

72 

64 

65 

60 

74.6 

MIN 

53 

53 

54 

53 

58 

55 

47 

42 

42 

42 

49 

50 

50 

50 

51 

46 

47 

46 

48 

47 

45 

43 

43 

42 

43 

39 

36 

36 

40 

46.8 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(D)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 

(E)  PAN  SCREEN  COVERED. 


See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

C4LIFDBNI4 

 OCTOBER  1970 


Time 

Day  of  month 

<V 
01 

Station 

& 

Q 

(  INI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avere 

BAAWLEY  2  Sw 

<r 

9A^ 

7* 

75 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

65 

65 

62 

61 

60 

61 

69.3 

MAX 

81 
72 

81 
73 

79 
74 

60 
71 

80 
72 

78 
71 

75 
69 

75 
64 

75 

63 

76 
65 

76 
66 

75 
65 

77 
66 

76 
66 

77 
66 

77 
65 

76 
65 

76 
67 

75 
64 

75 
65 

74 
65 

72 
65 

73 
64 

72 
65 

71 
64 

72 
61 

67 

61 

67 
56 

67 
55 

69 
56 

69 
57 

74.6 
65.  1 

8 

9A> 

76 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

65 

64 

64 

64 

71.4 

MAX 
MI^ 

78 
74 

79 
75 

78 
76 

79 
75 

80 
76 

79 

78 

78 

76 

7  1 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

70 

75 

73 

73 

7C 

72 
69 

72 
69 

72 
69 

71 
66 

70 
67 

70 
64 

69 
63 

67 
6  3 

68 
63 

74.6 
70.6 

12 

9A^ 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

68 

67 

67 

67 

73.1 

20 

9A^ 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

73.9 

39 

9Af 

73 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

76.3 

79 

9AK 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

76 

78 

77 

77 

78.6 

DAVIS  2  HSW 

MAX 
HIN 

84 
71 

85 
""0 

86 
70 

84 
68 

82 
6  1 

80 
66 

79 
65 

75 
63 

79 
64 

79 
66 

79 
64 

80 
66 

80 
64 

78 
62 

77 
62 

76 
62 

76 

60 

74 
64 

74 

61 

74 
63 

70 
60 

63 
58 

69 
59 

62 
53 

65 
54 

68 
53 

64 
52 

66 
52 

66 
51 

66 
54 

61 
53 

74.2 
61.2 

FRESNO  W8  AIRPORT 

2 

MAX 

106 
69 

108 
68 

108 
72 

104 
72 

102 
69 

102 
67 

98 
61 

99 
60 

99 
61 

100 
64 

103 
64 

101 
66 

99 
64 

95 
63 

95 

61 

96 
61 

95 
61 

76 
61 

91 
55 

74 

60 

76 
59 

88 

60 

84 
57 

84 
56 

66 
54 

64 
54 

85 
51 

86 

50 

89 
50 

75 
54 

86 
51 

92.7 

i> 

MAX 
MI^ 

9- 

97 

97 

95 

94 

93 
73 

68 

90 
67 

90 

91 
69 

93 

7[ 

91 

9C 

88 
69 

81 

8e 

86 

74 

82 

72 

7« 

81 

71 

76 

79 
59 

78 

77 
57 

76 
3  5 

81 
56 

71 
59 

78 
56 

85.1 
65.9 

e 

MAX 

87 
79 

68 
79 

88 
81 

87 
81 

86 
79 

85 

78 

82 
75 

81 
73 

81 
73 

62 
73 

83 
75 

82 
75 

62 
74 

81 
73 

79 
72 

79 
72 

79 
72 

73 
72 

75 

67 

72 
69 

71 
68 

73 

67 

73 
67 

72 
66 

72 
64 

71 
64 

70 
64 

70 
63 

71 
63 

67 
64 

70 
62 

77.8 
71.1 

20 

8Ah 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

75.8 

40 

SAf- 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

73.0 

RIVERSIDE  Exp  STA 

U 

MAX 

nn 

79 

77 

79 

77 

78 
77 

77 
75 

76 
75 

76 
75 

75 
73 

75 

72 

74 
72 

74 
72 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

73 

73 

72 
71 

72 
71 

71 
69 

71 
69 

71 
69 

71 
69 

69 
68 

69 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

67 
65 

66 
64 

65 
64 

66 
64 

66 
64 

71.9 
70.2 

BRAWLEY  2  SW  ,   HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED 

AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR 
24     HOURS  ENDING  AT  9  A.M.      READINGS   AT  9   A.M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GLA5S  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  :    SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH   FOR  24 

HOURS  ENDING  AT   8  A.M. 

FRESNO  W50  .   ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,  BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTH)   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SUM- 

MER ONLY.     PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THER- 
MOGRAPH FOR  2-,   4-,   AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA  :    STATION   Ir    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL   DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX   AND  MIN 

FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2,    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE  AND 
UNDER  REGULARLY    IRRIGATED  SOIL.     MAX   AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2   LOCATED  1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


-  376  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1970 


SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ALTURAS  RANGER  STATION 

BLUE  CANVON  WSO 

CANYON  0AM 
CHESTER 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO 

*       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

DOYLE   5  SSE 
FORT  BIDWELL 
SaUAK  VALLEY 
TAHOE  CITY 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


HUNTINGTON  LAKE 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


Day  ol  month 


">      8      9     10    11     12     13     14    15    16     17    18    19    20    21    22  23 


24    25    26    27    28    29    30  31 


2.0 


3  2 
3  2 


See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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STATION 


.CTOH-HUIBAHO  HOFCieiD 


,  ttlNCEK  STATION 


^■|S  PAt  UNION  '.Ol 
TtOCN  PUMPING   PL  ) 


j  0232 
I  0Z3« 


ACHI  CAHP 
PI.E  VAlLEV 

.aovo  CRANOE  ) 
.novo  SECO  I 

bOyO  SECO  RS  fC  SOflO  I 
H  MOUNTAIN  I 
lAS  aOAO  OuTAA 

J»U<tN 
ALON  PLEASUBE  PIEB 

BEACH  ! 
USA   CIT*  OABK  FCl*3e 

OGER  ti 

OC£B  PASS  H 
«EA 

.E«   9   NNn  I 

■  ERSFICIO  HSO 

ten  POWER  HOUSE  I 

IL  «JUNTa|\  tOOKOUl  i 

■  BBETT  OAK  ' 
.SSTOh 

,HTON   FLAf  I 

TES  RIOCE  j 

aRTRaP  KEAoOH 

AunONT 

auhohi  Pulping  plant 

AUnClNT    1  E 

tMIVI  liEADOw 

L  AlR  fZ  10  B 
U  LOfONO  NO  3 
NTON  INSPECTION  STfl 

IKtELEi' 

BftYESSA  LAKE 

SMICk  7  S 
EBER 

C  BAR  BANGER  STATION 

C  BEAR  LAKE 

C  BEAR    LAKE  DAM 

c  beno  ranger  STa 

C  OAlTON  DAh  FC;238E 
C  PINE  CftEEK 
0  PINES  PARK  FC  a3B 
0  SUB  STATE  PARK 


G  TUjUNCA  dam  FC<<(>DE  I  0T9E|  Od  LOS  ANCEt.ES 


Ott  LOS  ANGEbES 

0^  SAN  BEROINO 

02  HOOOC 

0«j  CONTRA  COSTA 

OL  HUHeOLO'' 

Oa  GLENN 

0«  LOS  ANGELES 

oa  SAN  DIECO 

0(i  LOS  ANGELES 

oa  Koooc 

Ol\  SAN  BEROINO 
OS  TULABE 
01  NAPA 

OS  CONTRA  COSTA 
OS  CONTRA  COSTA 
00  RIVERSIDE 
Ofl  VENTURA 
07  SAN  BEROiriO 
0<i  Sn  LUIS  OBPO 
0*^  MONTER£y 


OS  TUL4BE 
OS  FRESNO 

o<;  Placer 
Oa  LOS  ANGElES 
0-1  S  LUIS  OBiSP 
OU  LOS  ANCElES 
0!|  TUL*RE 


ui  inn  oeRui"u 

07^  SAN  BEROINO 

O;;  KERN 

OS  FBESNO 

02;  TEHAHA 

oti  San  diego 

07^  SAN  BEROINO 

0!|  FBESNO 

Oti  SNTA  BARBARA 


059(1  OS  TUL*R£ 

ObOe^  Oti  BIVERSlOE 

06071  0(J  BIVERSIOE 

060?*  071  BIVEBSlOE 

0617  OS  TUOLUMNE 

06191  Oe>  LOS  ANGELES 

0677  0*  SANTA  CBUl 

0e9'<  07  MONO 

0693(  0*-  ALAMEDA 

070S  02  NAPA 


OTIS  OL  SISKIYOU 

073d  oa  LASSEN 

073i  oil  TBINITY 

O?*.!^  Oti  SAN  BEROINO 

OT-j)  Oa  SAN  BEROINO 

OTft  02  PLACER 

075^  OO  LOS  ANCElES 

0767i  ot;  INYO 

OTj  LOS  ANGELES 

o4  MONTEREY 


SMOP  ue  AIRPORT 
AC*  MOUNTAIN  2 
flCftS  MOUNTAIN 
ACKmELLS  COBNEH  2HJ 
OOOETT  ExP  fOREST 
UE  CANYON  HSO 
U£  CREEK  MTN  10 

ILYTME 
iLTTHE  7  U 

FAA  AIRPORT 
BOABO   CAMP  MOUNTAIN 


H  0822  07* 

'  OSJO  0«f  SANTA  CLARA 

H  0867  021  LASSEN 

M     0875j  oa  KERN 

OBBlt  02j  EL  OORAOO 

Rj  0897|  02|  PLACER 


80NI TA 

BOONVltLE    MNTNC  STA 
B3R0N  ] 
BORBECD  DESERT  PAR«  i 

BOULOER  C   LOCATELLI  B 
BOULEVABD  NO     2  I 
BOUQUET  CANVQN  I 
SONMAN  OAM 

BOAOLEY  I 
BRANNAN  ISLAND  I 
BRANSCOMB  3  NNW 
BBAHLEY  2  SH  I 
BBAY  iQ  kSu  I 
BREA  0am  I 

BRENTHOOO  6   SH  I 

BRIDGEPORT 

BRIOCEPOBT  HANGER  STA  I 
B>10GEVlLLE  It  NNH 
BROCkhav  Summit 

"OOkS  FAfiNHiM  RANCH  I 
"USH  CBEEk 

RUSHY  SPRCS  GUABD  S'A 

RtSQN 

UCKMORN 

JCKS  CREEK  pH 

JCkS  lake  1 

BJENA  VISTA  1 

JRBANk  FD  FC;26  B  ! 

JRBANk   VAlLEY    PmP  PLT  | 

jrlincahE  I 

JBNEY 

urnt  hanch  i  s 

urton  ranch 

jtleb  valley  ranch 

uite  lake 

JITQNhULOW 
A6AZ0N 

achuma  oam 
AjOn  kEST  Summit 
ALAtfERAS  BIG  TREES 
AlAVEftAi  RANGER  ST« 
ALAVEHAS  RESEBVOIR 
ALEiICO  2  NE 

AtlSTOCA 


RANCEB  STA 
AMEL  PEAK 
AMP  ANCELUS 

AMP  Ml  rtlLi  OPIOl  17e  I 
amPO 

ahp  Pardee 

AFP  PlONEEfl  SKI  ShlTR 

AHP  Six  LOOKOUT 
AMPTOnUILLE  BS 
AN0Y    II  Sh 


TIL 
INYON  OAM 

ABBON   CANyCN  GUMAN 
AB60N  CANvON  HOBKHAN 
ARIBOU  POHfB  HOOSE 
ARHEL  VALLEY 
ABPINIEBIA  BESERWOIft 
AST|,E  ROCK  BAD  LAB 


090d  t 

'  092i,( 
0925 
0927! 
092q 
'  0931, 
1  09h9 

{  09bd 


01.&  07 

osd  01 
ost;  06 


13i  02 
l'>2^  0<- 
U9  02 


DEL  NORTE 

0^  RIVERSIDE 
or  BIVERSIOE 
07  RIVERSIDE 
01  MUmBolOT 
Oi  NEVADA 
MONO 

SAN  OIECQ 
MENDOCINO 
KEBN 

San  OIEGO 

SanTa  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MONTEBEY 

sacramehto 

MENOOC INO 
IMPERIAL 
SISKIYOU 
ORANCE 

CONTRA  Costa 

MONO 
MONO 

HUMBOLDT 
PLACER 
YOLO 
BUTTE 
PLACER 
MDNTEBE* 


21'J  02 
21S  01 
216.  O* 
233^  01 


zi<i  oi 

2131  06, 
ot 

2  7T,  0* 
280  05 
?ei  0'> 
288  07 
312 


316|  OL 
3<><  02 
369  06 


••331  02 
^•Hi  01 


ij  OTl  II 


PLUMAS 
PLUMAS 
SAN  BENlTO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATED 
SHASTA 
TB INITY 

contra  costa 
humbolot 

LASSEN 

RIVEBSlOE 

SNTA  BAB8ARA 

SAN  BEROINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPERIAL 


SISKIYOU 
PLUMAS 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGElES 
San  OIEGO 

CALAVERAS 
SIEBRA 
DEL  NORTE 


51B{  OA  I 
520  Oti  ! 
522^  02  I 


PLUMAS 
ORANGE 

ilEROINO 
PLUMAS 
i3M  04  MONTEBEV 

06  SANTA  BABBAB 
9B)j  09  SAN  JOAQUIN 


6743 
6B19 
9739 
1579 
10060 
b862 
239 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  SADIE  TAVLOFt 
FBANk  ebebt 
i  s  forest  service 

RANK    J  CU2IILL0 
MRS   BARBARA  wULBUBN 

ARMY  ENGINEERS 
GETlY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANYON  LCW  ASN 
■  S  FOREST  SERVICE 

STATE   OIV  OF  HHYS 

ANGIOLA  ELEV  C  HHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
I  FIBBEBOARD  CORPORATION 
■  U  S  BUR  RECLAMATION 

CALIF   DIU  OF  FOBESTBY 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE   VALLEY  RANCMOS 

COUNTY  ROAD  OEPT 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZZI 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MBS.   GLADYS  A.  OUTBA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  TOPHAM 

RAYMOND  D.  MILES 

BRUCE  PONCEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AiUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  HEODLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L  £  METHENV 
L   A  WTB  t  PWfl  DEPT 
NATL  WEATHER  SEBVICE 


NATL  HEATHER  SERVICE 
SAN  DIECO  HATER  OEPT 
BARJTOW  fire  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEEBS 
NATL    HEATHER  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 


hetch  hetchy  htr  sup 
a.  s,  porter 
wesley  c .  thompson 

t. quarantine 
university  of  calif 

CLOSeO  6/30/70 


HER  SERVICE 
OF  FORESTRY 
SERVICE 


CALlI 


OIV 


FORE 
eiC  BEAR 
BEAR  VALI 
U  S  FORE 
GEBALO  M 
OEPT  MATi 
LI  S  FORE' 
STATE  PAI 

LOS  ANGEI 
CORPS  OF 
SO.  CALlI 


STATE   DIV  OF 
FED  AVIA' 
STATE  OF 
RONALD  K 


£Y  MUT  HTB  CO 


THRASHER 
fl  RESOURCES 
T  SERVICE 
K  SERVICE 

ES  CO  FCO 
ENGINEERS 
,  EDISON  CO 
HER  SERVICE 
INCERPl 
HER  SERVICE 
MESA  WATER  0. 
EXP.  FOREST 
HER  SERVICE 
HER  SERVICE 

OF  FSTRY 


RBY 


TOHICAL   ST  ■ 

ERIC  I 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL   DIV  BEACH  £  PKS 


0  LOCATELLI 
MEy^R ' S    TRAILER  RANCH 
L   A  WTR  C  PWR  OEPT 
NEVAQA   IRRIG  DIST 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CALIF   DIV  BEACHES-PARKS 
MRS.   DOROTHY  F.  JACK 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
NATL   HEATHER  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  R  CAKEBREAD 
ROBERT  H.  SANDY 
LI  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNKAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT  .  OF  HATER  RESOURCE 
ERNEST  A  HEFERLING 
MRS.    ANNA  HOHE 

P  C  C  E  COMPANY 

NATL  HEATHEk  SERVICE 

RANCHO  QUIEN  SABE 

ft.   V.  CHRISTOFFERSEN 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

B  HASTE  WTR  TRMT  PL 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS    M   A   R  STIRTON 

C.   L .    SPE  lER  COMPANY 

LASiEN  VOLCANIC   NATL  PI 
BUENa  VISIA  H  S  DISI 
UlLLARD  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 


S  FOREST  SERVICE 
OEPT 

IMPERIAL  IRRIO  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 


U  S  FOR 
L  A  PIE 

postmas 

P  G  C  £ 
CORPS  01 
CORPS  0 
P  C  C  E 


FIEQ  SCI 

LEACH 
N  UTL  0 
ST  SERV 


ER 

COMPANY 
ENCINEI 
ENOINEl 
COMPANY 
INS  JB 
F  SANTA 
HAD  LAI 


INDEX 


ATHEVS  VY  BULL  RUN  RH 

AZAOERO 

ECILVILLE  9  SE 

EOABVILLE 

ENTERVILLE  PH 

HACOOPA 

HALLENCE   RANGER  STA 
HAMPS  FLAT  WEST  MOW 
HATSHOBTH  FCi'tF 
HATSWOBTH  RESERVOIR 

HEHRY  VALLEY  DAM 
HESTER 

HICO  EXPERIMENT  STA 
HIQUlTO  CREEK 
HITTENDEN  PASS 
HOLAME   ALLEY  BANCH 
HUCHUPATE  RANCEB  STA 
HULA  VISTA 

TBUS  HE IGHTS 

AREMDNT  POMONA  COL 


MARIPOSA 
SONOMA 
SISKIYOU 
MODOC 
BUTTE 
TULBRE 

LASSEN 
LOS  ANCELES 
16BZj  Oti  LOS  ANCELES 

Osj  TUOLUMNE 
170Q  oa  PLUMAS 

  oa  BUTTE 

0^  MADERA 
0'>|  SAN  BENlTD 
0*1  SN  LUIS  OBPO 
0S|  VENTURA 
Oti  SAN  DIEGO 
DZj  SACRAMENTO 
Ot\  LOS  ANGELES 


ARKS  PEAK    1  NE 
ABkSBURC 
ABkS  VALlEY  MUDD  RCH 
EAR  CREEK 
EARLAKE  HIGHLANDS 
RDAlE   3  SSE 
BDALE    11  H 
B  MEAOOWS  CS 
VAIlEY 


NGA 


1783j 


E  (REEK  RS 
SET   I  NNE 
S  FC    53  0 
OLEMAN  FISHERIES  STA 

TE  POhER  house 
A   1  SSH 
ONCOBD  3  £ 

OOL 

OPCO  NO   1  DAM 
ORCOflAN   IHH 10  01  ST 
OBNINO  HOUGHTON  RANCH 
□BONA 

orralitds 
ottonhood  creek 

OVELO 

ovelo  eel  river  RS 
ovina  temple  fc  193  b 

oyote  wells 
rabthee  m£adow 
rawford  ranch 

HESCENT  city  I  N 
RESCENT  CITY  7  ENE 
RESCENT  city  MNTC  STA 
RESTLINE   FIRE  STA 
ROCkETT 

rohqer  flat 

RySTAi   lake   FC  293 


UYAMAC A 
DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPQBT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  2  NSW 
DAVIS  CREEK 

DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 
DEATH  VALLEY  | 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP   SPBINCS  COLLEGE 
DEER  CREEK  FLAT 
DEER  CREEK  FQREBAY 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 


R  MEMORIAL  ST 
EBUNK  MEAOOH 
Y  FO  FC107C 
EVILLE  RANGER  STA 


5  SSE 

NYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNICan 
OUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RANOEB  STA 
OUSY  BENCH 
OUTTONS  LANDING 
OLE  CHEEK 
CLE  MOUNTAIN 

ST  Park  reservoir 

capitan  Dam 

CENTBD  2  SSH 
ECTRA  POWER  HOUSE 
IIABETH  lake  FCWBB 
K  VALLEY 
LERY  LAKE 
LIQTT 

MODENA 
SINORE 

CONDIDO 
CONDiOO  NO  2 
IHANDA 

UREKA  HSO  I 
CHEQUER  RESERVOIR 
ETEB  FAUVEB  BANCH 
IRFIELO 

IBFlELD  FIRE  STATION 
IRHONT 

LLBROOK 
LL  BlvER  HILL  INTAKE 

athEb  falls 
rguson  banch 

BNOAlE   8  SSU 
BNDAlE   2  NH 
DDlEtohn  lynch  ranch 
guebqa  mountain 
llhore  1  hnh 
ve  points  s  ssw 

eminc  fish  and  game 
obence  lake  i 

OlSOM  OAM 
ONTANA  5  N 

ontana  kaiseb 
obest  glen 

ohesthill  banger  sta 
orks  of  salmon 
ort  bidhell 
ort  bragg 


I  PLUMAS 

YOLO 

GLENN 
1  SISKIYOU 
j  LAKE 

i  SONOMA 
i  MADERA 
I  PLUMAS 
FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 
I  TRINITY 
I  BUTTE 
I  LOS  ANGELES 
I  SHASTA 

PLACER 


i  02|  EL  DORADO 
OL  SISKIYOU 
0^  KINCS 
02  TEHAMA 

00  RIVERSIDE 
qJ  SANTA  CBUZ 
07,  INYO 

01^  MENDOCINO 
J  OL  MENDOCINO 
I  Ot,  lOS  ANCELES 

J  07I  IMPERIAL 

1  05  TULARE 

\  oi  SAN  OIEGO 

01  DEL  NORTE 
01^  OEL  NORTE 
01^  OEL  NORTE 
071  SAN  BERDINQ 
04j  CONTRA  COSTA 
on  MODOC 

OH  LOS  ANCElES 

Od  LOS  ANGELES 
OU  MENDOCINO 
J  Otj  SNTA  BARBARA 
I  OeJ  SAN  DIECO 
I  07  SAN  BERDINQ 
07  San  BERDINQ 
j  SHASTA 

SANTA  CRUZ 
I  VOLO 
J  021 

J  MQOOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
TEHAMA 
NEVADA 


STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

NEVADA 
I  TULARE 

ANGELES 
I  SIEBBA 
I  03j  LASSEN 

0=1  LASSEN 

Dti  LOS  ANGELES 

05  MARIPOSA 
02  YOlO 

07  SAN  BEROINO 

02  SISKIYOU 

I  D5  FRESNO 
NAPA 

I  09  TULARE 

07  RIVERSIDE 

I  02]  COLUSA 

DIEGO 
07^  IMPERIAL 
DS  AMADOR 
I  D6   LOS  ANGELES 

OEL  NORTE 
I  03  MONO 

osj  SAN  JOAQUIN 
{  06|  ORANGE 

06  RIVERSIDE 

06  SAN  OIEGO 

06  SAN  OIEGO 

06  SAN  BEROINO 
01  SISKIYOU 

01  HUMBOLDT 
j  05  MARIPOSA 
:  05I  TULARE 

I  02I  SOLANO 
OZ  SOLANO 

07  LOS  ANCELES 

06   SAN  OIEGO 

02  SHASTA 
oa  8UTTE 

{  02{  TEHAMA 

0l|  HUMBOLDT 

OL  HUMBOLOT 

091  AMADOR 

{  06  SNTA  BARBARA 
VENTURA 

I  OS  FBESNO 

LASSEN 

FBESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINQ 

SAN  BERDINQ 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MOOOC 

MENDOC IND 


> 

,  05 
39  57 
34  18 
3  40  24 
39  06 
39  20 
39  12 
37  5B 

3a  53 
<■!  59 
36  06 
_-    .  I  54 
2B  33  52 
20  36  59 
\i  36  29 
39  *7 
39  50 
34  05 

32  ■ 


I  01 

39  50 

34  56 

32  99 

3*  52 

34  52 

.  06 


13 
1)2 

36  28 
33  39 

37  22 
40  01 
39  IB 


37   37  3^ 

23   39  52 

33j  32  51 

34  00 


18]  39  57 

34  29 

37  4! 

23|  3B  ; 


37  06 

17|  3B  12 

10  35  59 

t  33  4B 


32  ' 

38  20 

29]  34  36 

42  00 

381  37  56 

3B  14 

28|  33  4B 

28   33  40 

33  33  07 
33  33  07 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


120  03 
23  OS 
23  03 


U29 
1099 
29BC 
4670 
522 
10340 
2560 
9990 


1B20 
7002 
5500 


1640 
2500 
3180 
3675 


1060C 
138S 
1514 


1285 
2295 
4650 
1975 
1915  f 
3320 
273 


3690 
9037 
194  4P 


IB  06 

20  50 

20  06 

20  09 

IB  32 

120  06 


17  09 

17  09 

17  31 

22  54 


21  2B 

21  16 

22  27 


20  00 

18  56 

20  09 

20  19 
IS  9B 

21  10 
17  27 


23  19 
20  OB 
23  48 


6P  6P 
14951  7A 
3000     6P{  6P 

60 
1610 
2420 
9470 

20     BAi  BA 


2075 
1705 
9645 


660     6P  6P 


3340 
2969 
BOO 
1443 


289 

*000 
7325 
390, 
1972 
1090 
2340 
3015 
1240 
449B 


OBSERVER 


80 


WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTHA 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  G  C  E  COMPANY 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SEBVICE 

OWa-NOBTHEBN  OlST 

MRS.   PAUL  NEHTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTB  SUP 
NED  EARL 

U  S  PLANT   INTRO  CRON 
DEPT  OF  hTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WES'ERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CALlF  DEPT  DP  WATEB  RES 
AMEB  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 
J.    'ART-    LA  OIEU 
ELMtR  H  OLSON 
ELHOOO  R.  ZIMMERMAN 
OEPT  OF  WATEB  BfSOURCES 
CALIF   DEPT  OF  HATER  RES 
COALINGA  FIBE  DEPT 

UNION   OIL  COMPANY 
BILL  HOHELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 
U  S  F  C  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC   R  R  CI 
YUBA  CO,   HATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

W  B  THBElKEL 
PAC  POWER  C  LIGHT  CO 
CORLOBAN   IRRIG.  DIST 
TROY  DUNCAN 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE   DIV  OF  FSTBY 
DEPT  HATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

COyUTE   wells  SVC  STA 
ST  UF  CALIF  SNOW  SURVE 
ROBERT   A  CRAWFORD 
PAC    POWER  C   LIGHT  CO 
DEPT  OF   PARKS  t  HECREAT 
STATE   DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIRE   STA  NO  2 
CCH  SUGAB  REFINING  CO 
;  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SEBVICE 

CULVER  CITY  FIBE  DEPT 

MRS  MARY  S.  INGHAM 

JOHN  S  RONELL 

HElU   IRRIGATION  DIST 

COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE   S.  BOSE 

PAC  CEMENT  ACCBEGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENZEN 

;  CALIFORNIA  DWR 

US  NAT  PABK  SERVICE 
PHILIP  BOYO  DESERT  HH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

i  CALIFORNIA  OMR 

PACIFIC   CAS  £  ELEC.  CO, 
DELANO  FIBE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.   PARK  0. 

KEN  c.  BRATTON 
P  C  C  E  COMPANY 
U  5  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CREl*ORY  L.  ROVAT 
CALIF   OIV  BEACH  C  PKS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  DOWNEY  FIRE  D£PT 
J  U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  H  OIION 

FRANK  M  BDHLAND 
L  A  WTB  £  PHB  DEPT 
W  0  MC  LEAN 

mbs.  mary  a.  hunt 
eabl  k  hobser 
wallace  e.  marshall 
state  of  calif-snow  sub 
dan  steele 
cobps  of  engineers 
metro  water  district 

obland  unit  hu  assn 

SAN  OlECO  WAT£B  OEPT 
EL  CENTHO  water  DEPT 
P  C  t  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
EUGENE  R.  BROWN 
SO.   CALIF.   EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMtR    F  WANNAMAKEH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
ESCUNDIOO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
NATL  WEATHER  SEBVICE 
MEBCEO   IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SUBVEYOB 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
L  A  HTB  £  PWR  OEPT 

OEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

P  C  t  E  COMPANY 

A  S  MENDICHI 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

CONNICK  livestock  CO 

ROLLIN  I  BOYTON 

WENTWOBTH  LYNCH 

U  S  FOBEST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIBE  OEPT 
BAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  £  CAME 

SO  Calif  eoison  co 

U  S  BUB  BECLAHATION 
ROLAND  W  CETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SEBVICE 
L   J  FEE 

CALIF  £  HESTEBN  R  R 
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ELEVATION 
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OBSERVER 

i  PRECIpJ 

SPECIAL  1 

FORT  BRil&C  avIflTION 

01, 

MENDOC INO 

123  *9 

bi 

IIP 

UP 

MS  USSERVER 

F3RT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

*1  52 

12*  09 

46 

8A 

FORT   JONES  6  fSE 

SISKIYOU 

CARL  C  CRAMER 

FORT    JOKES  RANGER  STA 

31B2 

Oi 

SISKIYOU 

*1  3b 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  S   FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3196 

MONTEREY 

121  56 

134 

HIO 

ARMY  AIR  FORCE 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

38  31 

123  15 

6P 

bP 

C   A  CALL 

FREEDOM  a  NNx 

O". 

SANTA  CRU2 

37  03 

121  *9 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FB£MCH  CULCH 

02 

Shasta 

*0  *2 

122  38 

1 100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  MSO  R 

3Z51 

05 

FRESNO 

119  *3 

32B 

HID 

MIC 

CC  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRUNT    COVERNHENT  CAHP 

3261 

OS 

FRESNO 

119  *3 

8A 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

flillERton  dam 

328S 

06 

ORANGE 

33  5* 

117  53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FJLI.ERION  HIllCREST  RV 

328e 

Ob 

ORANCE 

2b 

33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

OiReeRviLLE 

HUMBOLOT 

7 

MRS  N  E  PANCOAST 

CiflDEN  VALLEY  I  S 

3336 

oi 

El  DORaOO 

1 

38  50 

120  51 

194C 

BA 

R  C  KYLE 

C4S0U6T  RANGER  STATIUN 

33571 

0£l  NORTE 

*l  52 

123  SB 

3Slr 

U  S  FOREST  SERVICE 

CEM  LAKE 

33691 

o: 

38 

119  08 

89701 

MIO 

SO.  CALIF,  EDISON  CO. 

CEORCtTQwN  RA"GER  STA 

336'' 

oe 

EL  DORAOO 

3B  55 

120  47 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CERBER  RANCH 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

MRS  HILDA  ORACHl 

CERie  CHEEK  CAMP 

3388 

02 

El  DORADO 

120  23 

5400 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CIBBAITAH  DAM  NO  ! 

3'.02 

Ob 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  31 

119  41 

1550 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

CIBSQN  HWV  HNTNCE  STA 

3t.O! 

0? 

SHASTA 

23 

*1  01 

1650 

STATE   OIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

BilC 

Ob 

San  DIEGO 

32  »f9 

lib  38 

365 

5P 

9P 

SAN  OlECO  COUNTY 

OIIRDY 

SANTA  CLARA 

2C 

9A 

CIlKOY  FIRE  DISTRICT 

orLROY  B  NE 

O-- 

SANTA  CLARA 

37  02 

ill  27 

1050 

HENRY  MANTELLI 

CrLROV  l-.  ENE 

3*22 

0*1 

SANTA  CLARA 

2( 

37  06 

121  20 

1390 

SETH  £  AUSER 

CLENOAlE    5T1PEN  FCa95C 

3'.SC 

oa 

LOS  ANGELES 

3*  09 

530 

5f 

RALPH  STAPENHORST 

CLENODRA  west  FC  IBS 

3<>S2 

LOS  ANGELES 

3*  08 

117  52 

822 

5F 

MRS   L  M  WEST 

CLENNV I llE 

3*63 

10 

35  *5 

118  *2 

31*0 

BA 

KERN  CO  FSTRY  t  F  0 

OlENNVlLLE   FijlTON  RS 

OS 

KERN 

10 

118  *0 

35O0 

U  S  FOREST  SERVICE 

cglo  rock  ranch 

of 

IMPERI AL 

« 

32  53 

11*  52 

485 

5P 

5P 

GOlO  ROCK  RANCH 

colO  Run 

3*91 

PLACER 

39 

39  10 

120  52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

colostqne  echo 

3*93 

SAN  BERDINO 

35  18 

lib  48 

3220 

s 

GONZALES  9  ENE 

0' 

SAN  BEMTO 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANITE  SPRINGS 

3S*9 

02 

PLUMAS 

*0  06 

120  21 

5765 

s 

CALIF   DEPT  Of  WATER  RES 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

118  SB 

8A 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CRASS  vALiEv  NO.  ; 

3573 

OJ 

NEVADA 

39 

121  04 

2*00 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATQN 

3576 

01 

SONOMA 

38  2^ 

122  52 

200 

MISS   LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEH 

361* 

SISKIYOU 

12 

*l  33 

122  54 

2816 

12f 

MRS  EMMA  R   PERE  IRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

*0  OB 

120  56 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

CROVELANO  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

120  14 

2825 

ROBERT  A.  SKELTON 

GRQVELAND  RANGER  STA 

3672 

OS 

TUOLUMNE 

37 

120  06 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV I LLE 

OL 

SONOMA 

36  10 

123  00 

1*5 

JOSEPH  E  BUTTNEH 

HAINES  CYN  upper  FC367 

370* 

LOS  ANGELES 

'\ 

JAMtS  P  KINDRED 

HAIMEE 

37lC 

o' 

INTO 

19 

36  OB 

117  57 

362- 

TA 

7A 

H 

L  A  WTR  c   PWR  DEPT 

HALF  MOON  SAV 

371* 

San  MATEO 

« 

60 

SP 

5P 

SAN  MATEO  DEPT  ACR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

372! 

02 

Plumas 

6 

*0  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAnFQRU 

37*7 

05 

KINGS 

a 

119  40 

242 

9P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

37SI 

Ob 

LOS  ANCElES 

13 

1 1001 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPT    CAMP    RANGER  STA 

3761 

01, 

SISKIYOU 

12 

*1  *8 

123  22 

1165 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON   GLILCH  RS 

*0  22 

122  58 

2750 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAROt  ENCLEBRIGHT  0AM 

3B0C 

NEVADA 

39 

121  16 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3821 

02 

*0  <»B 

121  30 

3345 

U  S  FOREST  SERVICE 

Mar  CREE"   PH  NO  t 

SHASTA 

21 

8A 

P  C  C  £  COMPANY 

HatF  1 E lo  Pump ing  plant 

3B5S 

07 

R  1 VERSIDE 

33  *2 

115  38 

1370 

9A 

9A 

METKO  WATER  DISTRICT 

HAIFQRK    RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

*0  33 

123  10 

2340 

U  S  FOREST  SERVICE 

HATHARD   b  £SE 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

715 

EUGtNE   D.  BETTENCOURT 

HEALOSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

bP 

bP 

HEALDSBURG  FIflE  0£PT 

HEALOSBUKC  NO  Z 

387B 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

102 

BA 

ROY  M,  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

33l 

120  25 

48501 

PLALER    COUNTY    WTH  A6CY 

hehet 

3S9e 

06 

RIVERSIDE 

33  *5 

1655 

LAKE   HEM£T  MUN  HATER 

HENSHAH  QAM 

391* 

SAN  DIEGO 

331 

33  1* 

116  46 

2  7001 

8A 

VISTa    IRRIC  OlST 

HERNANDEZ   Z  NH 

392; 

0' 

SAN  SEN  1  TO 

2C 

36  25 

120  55 

2160 

*P 

HERNANDEZ   7  SE 

07 

SAN  BENITO 

20 

MRS  CLORENE  AkERS 

HESPERIA 

393S 

SAN  BERDINO 

is; 

3*  25 

117  18 

3195 

SS 

RUY  E  WALTERS 

HETCH  METCHY 

3935 

05 

TUOLUMNE 

119*7 

3670 

8A 

6A 

C  H 

HETCH   HETCHV    wTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

39^t 

02 

NE  VADA 

39 

39  02 

121  06 

1*60 

BA 

CLARENCE  E  CASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

395* 

03 

ALPINE 

16 

119*8 

B650 

s 

OEPT  OF  wTH  RESOURCES 

HIlTS 

3987 

01 

S  ISKI YOU 

U 

122  38 

2900 

BA 

FRUlT  GROWERS   SUP  CO 

HOBERCS 

*010 

02 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

29bO 

8A 

HOBtPCS  RESORT 

hqckett  meadows 

*(J12 

05 

TULARE 

3b  22 

118  39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOECEES  FC  60  A 

*017 

06 

LOS  ANCELES 

34  13 

118  02 

2b50 

5P 

LOUIS  LUCBKERT 

HOGBACK  ROAD 

*019 

^; 

*0  13 

122  00 

132C 

s 

C  AL 1 FORN I  A  DWR 

HOLLlSTER   1  SH 

SAN  BENITO 

20 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOlLISTER  i 

*025 

0' 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  2* 

284 

CITT  OF  HOLLlSTER 

HOLLlSTER   10  ENE 

■.035 

0* 

SAN  SENlTO 

121  14 

2576 

WOOOROW  P.  GOODMAN 

HONEyOEM  2  WSU 

*07* 

01 

HUMBOLDT 

*0  1* 

124  09 

375 

MRS  ANNE  M  AOAMS 

HOOPA 

•loez 

humbolot 

35 

*1  03 

123  40 

345 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOPLANO  a  NE 

02 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

WAYNE  TOBIN 

HOSSACk 

05 

TULARE 

37 

118  37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HJASNA 

*  I** 

Ob 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  Ob 

120  23 

715 

MRS  LURLINE  R  BROWN 

hjckleberr*  lake 

*i*fl 

OS 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  4S 

7800 

s 

hEtCm  hetchy  wtr  sup 

hjnter  dist  craves  RCH 

02 

*0  11 

122  33 

770 

SP 

MRS   IRENE  GRAVES 

hjnters  dam 

CALAVERAS 

3* 

p  c  t  e  company 

HJNTINGTON  LAKE 

*176 

OS 

FRESNO 

27 

119  13 

702C 

5P 

:  H 

SO  LALIF  EOlSON  CO 

MJRKEV  cheek  pARK 

*IB1 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  *1 

lib  *1 

4390 

RlVtRSlOE  CO  pK  OEpT 

HraHPOM 

TRINITY 

35 

*0  37 

1  23  27 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

lOLEWlLO   HWY   MNTNC  STA 

0 

DEL  NORTE 

17 

*1  5* 

123  4b 

12S0 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

*20* 

05 

SAN  BENlIO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

NEW   lORIA  MINE   G  CHEM 

lOYLLWUD  FIRE  DEPT 

*21l 

Ob 

RI VERSIOE 

33 

33  *5 

116  43 

5397 

4F 

4P 

lOYLLHILD  FIRE  OEPT 

IMPERIAL 

*223 

07 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

6P 

bP 

IMPtRlAL    IRRIG  DIST 

IMPERIAL   ^AA  AP 

*2Z* 

OT 

IMPERIAL 

32  50 

lis  3* 

S6 

MtO 

HID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

1 NQE  PENOE  NCE 

*232 

07 

19 

lie  12 

3950 

7A 

L  A  WTR  L  PWR  DEPT 

SIERRA 

3fi 

■  "  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INOEPENOENCE  ONION  VLY 

*23: 

0 

INYO 

UB  20 

917! 

L  A  WTR   C  PWR  DEPT 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

*25') 

0 

RIVERSIDE 

6i 

33  ** 

116  15 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INfOKERN 

.216 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2**C 

!P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INVOKERN  armitage 

*2eo 

07 

KERN 

35  *1 

117  41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

lONE 

*283 

0! 

AMADOR 

L20  56 

284 

aA| 

STATE   OlV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

*28e 

0. 

PLACER 

39  05 

120  SO 

3056 

BA 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

*291 

SAN  BERDINO 

3*  08 

115  08 

922 

7A 

74 

METRO  WATER  OIST 

JESS  VALLEY 

02 

HOOOC 

21 

■il  16 

120  IS 

5300 

9P 

WALTER  CANTRALL 

43Ba 

0' 

3*  20 

lib  33 

eo6c 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

JOHNSONDALE 

TULARE 

IC 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

**05 

SAN  BEttOINQ 

3*  06 

lib  19 

272( 

SP 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  OIST 

JJLIAN  WYNOLA 

**ie 

0< 

SAN  DIEGO 

25 

33  06 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VlLINEK 

JJNCAL  DAM 

**22 

01 

SNTA  BARBARA 

32 

119  30 

2075 

bp 

MUNTEC ITO  COUNTY  WTR  UP 

KAISER  MEAOOWS 

**(>2 

FRESNO 

27 

L  19  06 

'110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

kee  ranch 

SAN  BEROINO 

BA 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

**ao 

SONOMA 

22 

38  *0 

122  40 

180( 

9A| 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEYVIlLE 

**8a 

0. 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

13B5 

9A 

CO  FARM  I  HOME  ADV 

kentfield 

*500 

0 

IT 

122  33 

120 

5P 

5P 

RAYMOND   J.  MULLEN 

*soa 

s"'!IoAOUlN 

121  2b 

177 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 

*S20 

0 

KERN 

10 

9  70 

5P 

50  CALIF  EDISON  CO 

MEHN   river    PH   no  3 

*523 

0 

KERN 

10 

35  *7 

UB  2b 

2703 

SP 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTlEmAN  CITY 

'.53* 

0 

KINGS 

36  00 

250 

BA 

BA 

BA 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

u 

KINGS 

11 

120  OS 

506 

6P 

6P 

P  C  E  E  COMPANY 

KiLARC   POMER  HOUSE 

02 

Shasta 

23 

*0  *1 

121  52 

llA 

P  G  t  E  COMPANY 

*55i 

0« 

MONTEREY 

2<- 

36  12 

121  OB 

32( 

4P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATh  R 

*57T 

0 

DEL  NORTE 

12 

124  02 

51 

MIO 

HARULD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

*587 

0 

HUMBOLDT 

7 

*0  3B 

123  54 

2356 

MRS.    EORA   L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  i  SE 

*59o 

0 

STANISLAUS 

3' 

120  39 

BA 

6A 

RAYMOND  WllLMS 

*0  52 

123  57 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURI  STRAWBERRY 

'■ail 

I 

EL  DORAOO 

38  *B 

120  09 

S70( 

HARRY  STEVENSON 

lA  CRESCENTA  FC   25l  6 

*62B 

LOS  ANGELES 

i; 

3*  13 

lie  14 

1565 

SP 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE   Z  NNE 

*633 

0 

CONTRA  COSTA 

122  Ob 

535 

ROSS  R  SANBORN 

•lacuna  beach 

<.6*- 

ORANCE 

33 

33  33 

117  47 

39 

4P 

4P 

SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 

LAGUnA  beach  2 

ORANGE 

33 

I   B  HATER  DISTRICT 

LA  HONUA 

0 

San  matEO 

122  16 

76( 

6P 

MRS.   GERTRUDE  REEOV 

LAKE  ALPINE 

0 

ALPINE 

3* 

38  29 

120  01 

7500 

s 

DEPT  HATER  RESOURCES 

LAKE  AnnOHHEAO 

0 

SAN  BERDINO 

15 

3*  15 

117  11 

5205 

SP 

5P 

LAKt  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  Eleanor 

*679 

0 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

lakeport 

1.701 

0 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

134' 

9P 

9P 

GEORGE  R  TUANBULL 

LAKE  SABRINA 

*705 

0 

INYO 

19 

lie  37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EOlSON 

lakeshore 

*709 

SHASTA 

122  23 

1075 

8P 

BP 

8P 

U  S  eUR  RECLAMATION 

LAKESIDE   Z  E 

*7l0 

0 

SAN  DIEGO 

25 

690 

HtLK    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

•-712 

0 

SOLANO 

38  30 

122  DO 

BURtAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

*7  1  3 

39 

120  38 

5l5b 

4P 

P  C  C  E  COMPANY 

LAKE    SPAULDING  DAM 

•i7l* 

0 

NEVADA 

39 

39  20 

120  36 

5120 

41 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

LAKE  MOHLFORD 

*72e 

SAN  DIEGO 

33 

117  00 

1500 

ESCUNDIDO  MTL  HTR  CO 

LA  MESA 

*735 

SAN  DIEGO 

33 

32  4b 

117  01 

530 

5P 

SP 

LA  MESA  FIRE  0£PT 
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ONE   PINE  CTNWOOD  PI 
DnC  BEACH  PUB  SVC 
ONG  BEACH  HSO 
OnC  bell  STATION 
OOkOUT   3  HSH 
ORAINE 

OS  ALAMOS 

05  ANGELES  HSO 

OS  ANGELES  CIVIC   CTR  R|  i 

OS  BANDS 

OS  BANOS  ARBURUA  RCH 

05  BANDS  OET  RESV 

OS  GAtOS 

OS  CATOS  *  SH 

OS  PRIETOS  RANGER  STA 

OST  HILLS 

OWER  KIBBEY  ridge 
OhER  MEAOOH 

oher  otay  reservoir 

Oyalton 

ucerne  valley 

low  springs 

RYARO  RS 
CR   POOTHILL  BLVI 
CREEK  RANGER  STi 
MADELINE   MNTNC  STA 

1  MADERA 

I  MAD  RIVER  RANGER  STA 

I  MAHNKE 

]  MAMMOTH  PASS 

MAMMOTH  POOL 

MANTECA 
I  MANZANA  SCHOOL 
I  MAN2AN1TA  LAKE 
;   MARE  ISLAND 
I  MARICOPA 

1  MARIPOSA 

I  MARKLEEVILLE 

I  marklEt  cove 

I  MARTINEZ   3  S 

I  MAkTINe:   3  SS£ 

I  MARTINEZ    HATER  PLANT 

I  MARYSVILLE 

I  MATHER 

I  MATILIJA  DAM 
MC    CARTHY  POINT 

I  MC  CLOUD 

I  MEADOW  LAKE 

[  MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 
I  MERGED  FIRE   STATION  2 
I  HERCEO  2 
I  MICHIGAN  BLUFF 

MIDOLETOWN 

MILFORD  LAUFHAN  RS 


09  MERCEO 
05  EL  DORAOO 
05  TULARE 
]  02l  PLUMAS 
'  OS  tulare 
02i  PLUMAS 
<  FRESNO 
LASSEN 
\  ALAMEDA 
5017]  0*1  MONTEREY 

SOZti  03  tulare 
5032)  OS  SAN  JOAOUlN 
I  50*31  02  TEHAMA 
I  iObM  Oti  SNTA  BARBARA 
50671  07^  INYO 
508CI  Oti  LOS  ANGELES 

5085  Oti  LOS  ANGELES 

5086  Oli  MODOC 
5093  02  MODOC 
5098  oa  KERN 
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SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCEO 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 

Tuolumne 
I  SIERRA 
;{  06i  SAN  DIEGO 
]  02I  SIERRA 
3  071  SAN  BERDINO 
J  C  MONTEREY 

>  osi  El  dorado 

9  Obi  SAN  BERDINO 
Oct  SAN  BERDINO 
02  LASSEN 

oa  MADERA 

OL  TRINITY 
I  0  2  LANE 
J  0§  MONO 
I  OS  MADERA 
i  OSl  SAN  JOAOUlN 

i  od  Santa  barbar 

02[  SHASTA 


02)  NAPA 
0*1  CONTRA  COSTA 
i  0*1  CONTRA  COSTA 

3 0*1  CONTRA  COSTA  i 
02  YUBA 

05  TUOLUMNE 

06  VENTURA 
02  TEHAHA 

02  SISKIVOU 
05  FRESNO 
■502|  OtI  riverside 
I  SISKIYOU 
i  FRESNO 
MERCEO 
MERCED 
PLACER 
LAKE 
LASSEN 


5351  OS 


MILL  CREEK  INTAKE 

MiLD  5  NE 

MINERAL 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  Caverns 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MDJAVE 

HONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MOORRARR 
MORAINE  CREEK 
MORENA  0AM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WSH 

MORGAN  HILL  SCS 
MORONCO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  Fc  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAhER 
MOUNT  OlABlO  N  GATE 

mount  hamilton 
mount  hebron  rs 
mt  hough  snoh  course 
mount  madonna 

MT    SAN    JflClNTO  WSP 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WSO 
MOUNT  TAMALPftIS  2  SH 
MOUNT  wUSON  FC  338  B 
MUIR  HOOOS 

MUMBO  BASIN 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NACtMlENTO  0AM 
INAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRo   i  NH 
NEEDLES 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 

I  NEWHALL  SOlEDAD  FC32CE 
I  NEWMAN  ?  NH 

NEWPORT  8EACH  HARBOR 

NEW  YORK  MTNS 
I  NICOLAUS  2 
I  NILAND 

NIPOMO  I  NH 

NOEL  SPRING 
;  NORTH  BLOOMFIELO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 


5632 
5669 
5679 
5711 
5713 
572  1 
5723 
5736 
571.1 
5756 

5777 
5779 
5785 
5795 
5799 


56*6 


oa  SAN  BERDINO 
05|  TULARE 
02i  TEHAMA 
Oil  HUMBOLDT 
01  HUMBOLDT 
07|  SAN  BEROINO 
OSt  FRESNO 
OS  STANISLAUS 
OS  STANISLAUS 


OS  Tulare 

03|  MONO 
01  SISKIVOU 
0*1  MONTEREY 
0*1  MONTEREY 
Obi  VENTURA 

OS  Tulare 

Obj  SAN  DIEGO 

SANTA  CLARA 
0*1  SANTA  CLARA 


;  590' 


I  5933  0*1  SANTA  CLARA 
I  59..  il  oil  SISKIYOU 

1  Plumas 
SANTA  cRuz 

I  otI  riverside 

SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

.  ANCELES 
MARIN 


b032^  01 


■13«  02j  f 
**|  0*1  I 
*9j  06^  V 


45 
*l  44 
34  07 
39  42 
34  50 
34  OS 
39  09 

37  14 
36  3b 
36  23 


36  3b 
36  07 
39  50 

34  39 
36  27 
33  • 
33  . 
41  26 
*1  12 

35  16 


3B  01 

39  33 

32  37 

39  • 

34  27 

35  53 
38  33 

281  34  06 

26  34  14 
16  *1  D* 

27  3b  5B 


17  * 

23  36  51 

19  37  37 

27  37  21 

27  37  48 

3C  34  49 


23  ' 


32 


3^  04]  SANTA  CLARA 
3  0T|  SAN  BERDINO 
6^  04j  SN  LUIS  OBPO 
9^  04,  SN  LUIS  OBPO 
7^  05  TULARE 
i  589d  07"  SAN  BEROINO 
I  59oa  0b|  SAN  BERDINO 


Obr  SAN  BEROINO 
El  DORADO 
CONTRA  COSTA 


37  29 
36  42 
36  30 


39  09 
37  53 
34  29 
*0  11 


37  IB 

37  19 

39  03 

36  45 


34  5b 
3b  *S 
37  39 


41  43 
36  36 
36  36 


37  08 

I  03 

35  23 

35  25 

36  15 

35  28 
34  1* 
34  17 

36  4S 

37  52 

37  20 


TRINITY 
FRESNO 
SAN  LUIS  OBP 

MEnDoCINO 
San  BEROINO 
SAN  BEROINO 


LOS  ANGELES 
05  STANISLAUS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

SUTTER 
07  IMPERIAL 
Ob  SN  LUIS  OBPO 

GLEN 
02  NEVADA 
OS  MAOERA 


38  17 

39  10 
3*  SO 


34  09 

3*  23 

37  21 
33  36 

35  15 

38  55 
33  17 
3S  0* 

39  32 
39  22 
37  1* 


116  07 
120  10 
120  99 

120  15 

121  31 

117  ■ 


122  26 

120  19 

121  01 
L19  02 
120  43 

119  04 

120  13 


118  2* 
14 

120  52 

120  5b 

120  36 

121  58 

122  02 

119  • 
119  41 

119  53 

120  03 
116  56 
120  15 
L16  57 

27 


121  < 

122  08 

119  2b 
Ub  04 

121  37 

120  22 
120  29 
120  29 


Ub  56 
118  46 
121  3b 


US  32 

Lie  43 

121  00 

121  00 
118  10 

118  10 

119  09 

122  26 
121  5* 
121  52 
116  53 

16  34 
lib  31 
121  37 
121  49 

121  39 
34 

120  51 
120  51 
LIB  43 
LIS  32 
L17  39 
L17  37 

120  40 

121  96 

121  39 

122  00 

120  53 

121  43 
116  36 

122  14 
122  19 
122  3b 
UB  04 
122  34 

122  32 

119  19 

120  53 

122  lb 

123  34 
114  36 

37 

121  01 

122  02 
US  5S 

1I8  32 

121  03 

17  53 
IS  16 

;21  33 

IS  31 

.20  30 

L22  40 

120  54 

.19  30 


2395 
1590 
4975 
b77S 
4770 
1235 
lb*0 
35B5 
IbOO 
1330 


OEP' . 


4375 
4180 

2720 


b473 
1160 
2730 
5300 


2775 
2390 
9500 
3390 


9A     9A  9A 


4513 
lObO 
3600 


3bS0 
1122 
4660 

4949 

3400 
4911 


7900 
b450 
25B0 


5360 
4750 
4275 
7735 
3408 
2100 

4206 
4290 
6760 
1600 
6417 
7500 


5000 
3280 
2630 


I  FOSTER 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBEY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
lAT  PARK  SERVICE 
.  ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  n.  6R0HN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

I  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW    J  KEECAN 

HERCEO  CO  FIRE  OEPT 
IVAN   R  LEHMAN 
KAHtAH    LEMON  CO 

DEPT  OF  HATER  RES 
PE  CMAINE 
OF  HTP  RESOURCES 
WATER  RESOURCES 
CLOVERINE  CORDER 
L  I  VtRMORE   ALMOA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  HEFERLINC 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 
CITY  OF  LDDl 
CORPS  OF  ENGINEERS 

lOmpoc  hater  treat.  PL 

.  wra  C  PHR  DEPT 
PUBLIC   SERVICE  DEPT. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DEPI  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 

LAUREN  PAYNE 

NATL  HEATHER  SERVICE 

1  CO  AIR  POL   CON  OIST 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
DEPT.  HATER  RESOURCES 
CITY  OF   LOS  CATOS 
ALLEN  HELENIUS 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  £  F  0 

HETCh  HETCHY  wTR  SOP 
INTtRMOJNTAlN  F  C  RES 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
LUCERNE  VALLEY  FIRE  01' 
STATE  OIV  OF  HHYS 
CALlF  OEPT  HATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCO 
S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 

STATE   DIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
■RS  H  E  MAHNKE 
EPT  WATER  RESOURCES 
0.  CALIF.   EDISON  CO, 
SPRECKELS  sugar  CD. 
COUNTY  OF  SANTA  BAR3ARA 
SERVICE 


SAN  I 


I   6AY  I 


SYD 
L  IF 


STANDARD  OIL  OF 

MRS  GABRItLLE  HILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
U  S  BUR   OF  RECLAHATION 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS    C.  MACALVEY 

T INEZ    WTR   PURIF  PT 
MABVSVILLE  FIRE  OEPT 
»   SAN  FRANCISCO 

VENTURA  c.  Flood  cont, 

L  heather  SERVICE 

GINO  L.  ZANNl 

10  STATION  KFRE-FM 
CALlF  OIV  OF  FORESTRY 

L  WEATHER  SERVICE 
ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCEO 
MERCED  IRRIC  OIST 

I  POWELL 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
.  FOREST  SERVICE 

SO  Calif  edison  co 

MRS   ETHEL  HALKER 

NAT  PARK  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  CRERAR 
CAL   DIV  BEACH  £  PKS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  OIST 


OF  I 
KERN  CO  I 


.  OEPT 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 
ROGtR  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARD 

VENTuRA  COUNTY  FIRE  OEP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  HATER  CO 
MRS  THELMA  f  DOWNER 
BILL  R.  BRUNER 

I  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 

DIST 

STANDARD  OU  OF  CALIF 

ENGINEERS 
MOUNTAIN   PASS  MINE 

U.S.  FOREST  SERVICE 
KT  BALDY   SKI   LIFT  INC 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  t  PARK 

LICK  OBSERVATORY 
S  FOREST  SERVICE 
.  CALlF,   OEPT.  OF  WATER 
JACK    1  SCHELL 

I  JAC INTO  WSP 
OEPT  WATER  RESOURCES 
NATL  HEATHER  SERVICE 
CALIF  DIV  BEACH  s  PKS 
.  HEATHER  SERVICE 
NAT  PARK  SERVICE 

OEPT  HATER  RESOURCES 

PAUL  H.  flICCS 

MONTEREY  CTY  PARKS  OEPT 

HOSP/FIRE  OEPT 
MASQNITE  CORPoPATlON 

"""   of  needles 

aviation  agency 
citt  of  nevada  city 
leslie  salt  company 
lnCho  sierra  vista 

1  County  flood  cont, 
richard  a  smith 
orange  co.  harbor  dist 

SNYDER 
RECLAMATION  DIST  100! 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
HALAKOFF  OICCINS  ST  PK 
'  5  FOREST  SERVICE 
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STATION  INDEX 


NOvatO  I  KNM 
OIK  kHOLl  kahcer  sta 

QlKltNO  mSQ 

OIkVILLE   «  Sh  ■  1 
OCf ANSlOt 

'  OCEkNSlOt  PUHP1N&  Pt. 
OCQTUlO  >*El.LS 

OJAI 

OHIOK  VALLEY 
ONO 

□  IIJtNCE  COJNTV  RfSWA 
0««NCE  COV£ 

OUCk  PRAlHlE  CREEK  Pk 
OKLANO 

I  OKOVILLE  , 
I  OAOVUkE  BRIDGE  I 

I  orovule  Ranger  sta 

I  OSIRA^OER  LAKE  I 
I  OtNARO 
'  PACHICU  PASS 

I  PIC  IF  IC  hOuSE 
PACOI>*A  OAh  FC  33  a  t 
PAICINES    3MRMALL   RA'JCM  , 

,  PALHOALE  I 

I  palmqalC  far  i 


■  612a 

6)51. 
6J7d 


Ob  HARlN 

OL  SISKlTOU 
Ofc  alaheda 
Oh  ALA^EOA 
01  NAP* 
OL  NAPA 
oi  SONOMA 
Oa  SAN  OIECO 
Qti  SAN  OlECO 
SAN  OlECO 


PAL"  SPRINGS 
PALO  AlTO  jr.  museum 

PALOHA 

,   P4l0HA«   HT  OBSERVATDRT  I 

I  P4L0S  VERGES  EST  FCJD  ' 

PANAMlNT  CITr 
PANQCHt 
PARADISE 
PARAOISE  MEAOOH 

PARKER  RESERVOIR 

i  PARMfULD 
PASADENA 

PASlENTA  RANGER  STA 
PASO  ROSLES 
PASO  ROBlES  S  NK 
CASO  ROBlES  FAA  AO 
PATTERSON  MEAOO" 
P4ITIWA' 


PERRIS  i 
PETALUMA  FIRE  STA  2  I 
PIEORA  SlANCa  CRO  STA  | 
I  PINE  CANYON  PS  FC32ie 
I   PINECREST    SUHHIT  R  S 

I  PINE  Flat  dah  , 

'   PtNE   MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT  | 
PIBU  i  ESE  I 

■  PIRU  )  SSE  ' 

.  P1SM0  BEACH 
PIT  RIVER  POhER  HOUSE 

PLACERVlLLE  I 
PLACtRVlLLE  IFG 
PLACERVlLLE    OISP    PLANT  | 
PLASkETT 

platina  j 
PLUMAS  EUREKA  STATE 

I  PDINT  ARENA 

'  Pr  ARCUELLQ  LICHT  STA 


,  6)49  09  FRESNO 

,  6394  Oft  VENTURA 

6*ia  02  PLUMAS 

,  6*55  02  SmaSTA 

I  f-li  06  ORANGE 

6t>76  0!f  FRESNO 

»«4S  OL  HUMBOLDT 

650»  02  GLENN 

'  650ti  OlJ  humBOlot 

I  6521,  02  BUTTE 

I  6525  02j  BUTTE 

,  6528  02  BUTTE 

I  6552  05  MARIPOSA 

■  6569  06  VENTURA 

65631  0»  HERCEO 

6597  02  EL  UORADD 

6602  0«  LOS  ANGELES 

I  O*.  SAN  BENITO 

i  ot  LOS  ANGELES 

I  O^j  LOS  ANGELES 

I  071  RIVERSIDE 

I  Qti  SANTA  CLARA 

I  0*4  MONTEREY 

•  oa  SAN  DIEGO 

I  06  LOS  ANGELES 

i  07^  iNtO 

i  OS  SAN  SENITQ 

I  02  BUTTE 

05  Tuolumne 

otI  San  beroino 


i  o*!  mdnterev 

i  Ob  LOS  ANGELES  \  13! 
i  02  TEHAMA  ■  23i 

i  OM  ^N  LUIS  OBPO  :  2<>i 
>  0'>  SN  LUIS  OBPO 
■  0<  SN  LUIS  OBPO 
,  03  MOOOC 
OS  KERN 


OEP 


P3INT  PIEDRAS  BLANCaS 
'  POMONA  CaL  PQlY 
'  PORT  CHICAGO  NAVAL 

PORTERVlLLE 

POaTOLA 

PORTjGuESE  MEAOOM 
POSEY  J  £ 

POTTER  vaLlEy  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
,  pomay  valley 


PRADO  OAH 

PRIEST  VALLEY 
'  aUAKINO  ASPEN 
'  OJINCV 

RAMOnA  SPAULDING 

RANChI TA 

RANOSBuRG 
RATTLESNAKE  CREEK 

RED  Bluff  wso 
'  RCODINO  5  SSE 

I  REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REOIANOS 

REOWOOO  CITY 
i  REDWOOD  VALLEY 
'  REPRESa 

;  richardsou  crove  st  pk 
vrichmono 

Rio  ViSTA 

RIVERSIDE  F  IRE  STA  «3 
I  RIVERSIDE  EXP  STA  B 

I  ROBSS  PEAK  PH 
'  ROBERTSON  FLAT 

R3CK  CREEK 

R3CKL In 

ROGERS  CAMP 

RDSE   MARIE  MEaOOH 
'  RlUNO  hEAOOh 

R3UND  mT  P  C  AND  E 
,  RJNNIN&  SPRINGS  1  £ 
'  SACHES  SPRINGS 

;  SACRAMtNTO  XSO  * 
'■SACRAMtNIO  CITY  wSO  f 
'  SADDLE  CAMP  RANCeR  S'A 
'  StGEHEN  CREEK 

Saint  hElEna 
I  Saint  HtLENA  *  hsw 

SAINT  HELENA  T  NE 
,  SAINT  MARVS  COLLEGE 

SALINAS  3Z 
'  SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  OAn 

SAlSIRUEOES  gaging  STA 
SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 
SAN  ANQREAS   1  S 
SAN  ANTONIO  MISSION 

'  SAN  AROO 

!  SAN  KNITO 

I  S4N  BERNARDINO  CO  HOSP 
I  SAN  CIEMENTE  0AM 
I  SANOBEhC  PU  FCI30B 

SANOBfRC^  ISO  I 
■SAN  OlECO  mSO  I 
SAN  OlMAS  F IRf  MO  FC95 
StN  OImaS  tanbaRk  Flat 

SAN  FEl.  IPE   HtGHHAY  STAI 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO   PH  ] 

■  RICHMOND  SUNSET 
SAN  ffllNCISCO  HSO 
FEDERAL  BLOC,  M 


65'.  31 
6'>'.6, 
696Q 
6962 

697^ 
697^ 
6998( 
70091 
7016^ 

702*1 
7050 
70701 
7077j 
708S 
709  31 
709tJ 
7108! 

7lU 

7123 
71SC 
7179 
719! 
7231 
72'.<, 
7253 
7259 
Rj  7292 
729J 

7294 
7306 
7339 


I  02  MODOC 

i  Oej  fllVERSIOE 
i  OU  SONOMA 
9  Oa  VENTURA 
J  OH  LOS  ANGELES 
i  05  TUOLUMNE 
)  OS  FRESNO 
^  0<^  VENTURA 
i  OM  SAN  BENlTO 

I  Oftj  VENTURA 

II  Oa  VENTURA 

0*^  SN  LUIS  oepo 

02  SHASTA 
02  El  OORAOO 
02!  EL  OORAOO 
02  EL  OORAOO 
01  CLENN 
o:*  SHASTA 
02i  PLUMAS 


2*1  ; 


0*^  SN  LUIS  OBPO 
06>  LOS  ANGELES 
QV,  CONTRA  COSTA 
Oj|  TULARE 
02i  PLUMAS 
05  TULARE 
OS  TULARE 
OL'  MENOOC  |N0 
OL  MENOOC |N0 
06|  SAN  DIEGO 

06]  RIVERSIDE 
0*]  MONTEHEV 
Oa  TULARE 
021  PLUMAS 
061  SAN  DIEOO 
oej  SAN^DIECO 

0*  FRESNO 
021  TEHAMA 
02  SHASTA 

02  SHASTA 
0^  San  beroino 
0*1  SAN  MATEO 

01  MENDOCINO 

02  SACRAMENTO 
Oil  HUHBOLQT 
0*;  CONTRA  COSTA 
02  SOLANO 

oti  riverside 
06^  riverside 

0^  El  dorado 
os  placer 

01  INVO 

02  PLACER 
05  TULARE 
09  FRESNO 
OS  TULARE 
02  SHASTA 

j  7boai  07^  San  beroino 

j  762a  OSj  TUOLUMNE 
TbiO  02  SACRAMENTO 

7633^  02  sacramento 

7637^  02(  Tehama 

76*1  oi  NEVADA 

76*3l  oil  NAPA 

76*6)  Oil  NAPA 

76*9|  02  NAPA 

76611  0*1  CONTRA  CQSTA 

766*  0*^  MONTEREY 

766fl  0>>  MOHTERT 


0*1  SN  LUIS  OBPO 
0«  SNTA  BARBARA 
03|  AMAOOR 
OS  CALAVERAS 
0*1  MONTEREY 
0*1  MONTEREY 
0*1  SAN  BEnITO 
0«  SAN  BEROINO 
OJ  MONTEREY 
06|  kOS  ANGELES 

061  LOS  ANGELES 
OtJ  SAN  DIEGO 
OM  LOS  ANGELES 
I  06|  LOS  ANGElES 
0*1  SANTi  CLARA 
Oil  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SN  FRANCISCO 

I  0*    SAN  HATED 

0*1  SN  FRANCISCO 


I  56  I  117 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MARlN  COUNTY  FIRE  OEPT, 
U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  XEATHEfl  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  DONOIO 
"LflUS  HUCKFELDT 

andrew  j  blaney 
OCEAnSIOE  fire  oept 
oceanside  water  oept 
earl  c.  cartier 

pacific  telctel  cd 
ventura  co  fire  oept 
oepi  of  wtr  resources 
j.  t.  sailors 
corps  of  engineers 

□RANGE  COVE  CIT  aSSN 
CAL   DIV  eEACH  c  PARKS 
□RLANO  UNIT  HU  ASSN 
JACK   G.  CLARK 
CITY  OF  ORDVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 
STAlE   DIV  OF  FSTRY 
OWR  C  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  O^NARD 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
FLDTD  R  POOLE 
E  K  8ARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIC  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 

PAL"  SPGS  FIRE  OEPT 
PALU  ALTO  JR.  MUSEUM 
JAMtS  A  BELL 
PALUMAR  OBSERVATORY 
supi.  Of  STREETS  t  pk: 
c.  t.  snyder 
miss  lily  9er0 
parapise  fire  dept. 
hetCh  hetchy  wtr  sup 
metko  hater  district 

ROStBT  H.  DUHHfiM 
PASADENA  HATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS    F  NELSON 

fed  aviation  agency 
dept  of  hater  resources 
hudson  ranch 
nellie  thompson 
calif  oept  hater  res 

state  div  of  fstry 
petaluma  fire  sta  « 
ventuRa  county  FCD 
l  a  co  fire  dept 

USPS.    DISTRICT  FIANCE 
CORPS  OF  EN&lNEEftS 
VENTURA  CTY  FlD  CONTROL 

u  s  nat  park  service 

camulos  ranch 

v.  co.  flood  control  0 

police  department 
pole  company 

P  C  t  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVlLLE 
U  S  F   SC  CAL  OEPT  HTR 
PLATINA   HHY   MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

CAL  POLYTECHNIC  COLLEGE 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAY8ELL 

F.   H.  COLE 

CURPS  OF  ENGINEERS 

PANURAMA  HTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  C  c  E  COMPANY 

POHAY  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULOING 
B.   H.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  HEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY   FIRE  OEPT  STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLbOM  STATE  PRISON 
CALiF  DIV  BEACH  C  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  i  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEpT 
CITRUS  RES  6  AC  ElP  STA 

SAC   MUNIC  UTL  DISI 
S  DEPT   OF  MATER  RESOURCES 
S  06PT  MATER  RESOURCES 
RAYMOND  M  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF   EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENC 
PACIFIC   CAS  AND  ELFC 
STATE  OIV  OF  HHYS 
HETCH   HETCHY    MTR  SUP 

NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CftLlF 
EDHlN  L  PAULSON 
EDHIN  H  LEARNED 
YVONNE   L.  HHITE 
BROTHER  U  BENEDICT 
U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 
FED  AVIATION  AGENCY 


SALINAS  0AM  I 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  C  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
San  ANTONIO  MISSION 
MRS  JEAN  BRINAN 
JOHN  M  SHIELDS 
S  6  COUNTY  HOSPITAL 
CALlF  HTR  t  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  OePT 

NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STAlf   OIV  OF  HHYS 
FARMERS    INS  CROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY   SAN  FRANCISCO 
NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 


STATION 

1     INDEX  NO. 

z' 

0 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

ft 

SPECtAl. 

N     N  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  9* 

7** 

PASADENA  HATER  DEPT 

LOS  ANGELES 

ORBiN  R>  HATKINS 

LOS  ANGElES 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

San  MATEO 

GARY  J.  AftATA 

RIVERSIDE 

7P 

BYRON  JQHANSEN 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CLARA 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  6ENIT0 

HRSt   SANDRA  J.  KNOLL 

SAN  LUIS  DAM 

OS 

MERCED 

OEPT  HATER  RESOURCES 

785  1 

SN  LUIS  08P0 

3*  31 

120  *D 

315 

7A 

CAL  STATE   POLY  COL 

SAN  BARBARA 

CTY   OF    SANTA  BARBARA 

SAN  MATEO 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

VEnTUR A 

NATL  HEATHER  SERVICE 

*P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

OR  ANGE 

*P 

SANTa  ana  fire  DEPT 

SAN  SERDINQ 

SO  LALIF  EDISON  CD 

LOS  ANGElES 

LDUlS  LUEBKERT 

SAnTA  BARBARA 

It 

SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  SmC,  TH, 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

06 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  32 

119  57 

*000 

SP 

TV  STATION  KEYT 

Santa  clara 

UN IV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  Dam  f 

LOS  ANGElES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICH 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

RICHARD  S  PlLECKl 

SNTA  BARBARA 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

06 

LOS  ANGElES 

CITY  SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38  27 

122  *2 

167 

*P 

CLARENCE   S  NEHBERRY 

SNTA  BARBARA 

SANTA   8AR8ARA  COUNTY 

ORANGE 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

L  A  HTR   C  PHR  DEPT 

SAHYERS  BAR  RANGER  STA 

S  I  SK I  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMSOlDT 

PACIFIC   LUMBER  CO 

AUSTIN  CLAPP 

SONOMA 

CITY  OF  SEBASTOPDL 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEOA  DAM 

0  2 

06 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8135 

02 

SHASTA 

23 

*0  *3 

122  23 

107& 

8A 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

EL  OORAOQ 

THEUDORE  B  hEuSnER 

MRS   JANICE  M  SUTTER 

61 

MRS*   JEANNE  W.  MCMAHAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES 

GEORGE    I  OSSORN 

OR  ANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SONOMA 

JOHN  K  LEIThOLD 

SLACK  CANYON 

* 

0* 

monterev 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

B3n 

RIVERSIDE 

33  52 

116  *1 

19*0 

DESERT  HATER  AGENCY 

MAR  I POSA 

DEPT  HATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGSIE  R 

NE  VADA 

ROBtRT  MAUGHAN 

SOL  EDAO 

MONTEREY 

8A 

JOHN  N  FRANCIONI 

SOMERSET   5  ESE 

EL  DORADO 

JACK  A.  HAS6LEY 

VENTURA 

berylwooo  invest  CO 

SONOMA 

51 

LAURENCE  H  OICKEY 

SONORA  RS 

TUOLUMNE 

STATE  OlV.OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

STATE  OlV  OF  HHYS 

S  E  FARALLON 

ol 

SAN  FRANCISC 

U  S  COAST  GUARD 

SD  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

MAR IPOSA 

I* 

37  30 

119  3B 

5120 

BA 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

o': 

SOUTHERN  CAlIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC   FC  3S6  C 

LOS  ANGElES 

*P 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

MONTEREY 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SPR  INGV I LLE  7  ENE 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

Tulare 

0  S  FOREST  SERVICE 

SPfilNGVlLLE  TULE  HDWKS 

0! 

TULARE 

P  G  t  E  COMPANY 

SOUAH  VALLEY 

SQUAH  VALLEY  STATE  PK 

SOU  I RRE  L  Inn  z 

San  8ER01NO 

LERDY  kEmP 

STANDlSH  1  £ 

03 

LASSEN 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

B*9o 

MENDOC IND 

39  53 

123  ** 

B50 

CAL  DlV  BEACH  t  PKS 

STANISLAUS  POHER  HOUSE 

P  G  C  £  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

SAN  JOAOUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

■STOCKTON  HSO 

SAN  JOAQUIN 

Mil 

NATL  HEATHER  SERVICE 

San  joaQuIn 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

FRED  H  CODlEY 

STONYFORO  ranger  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GOHCE  RESERVOIR 

o; 

Glenn 

5P 

ORLAND  UNIT  HU  ASSN 

STOUTS  MEADOH 

859 

SHASTA 

2 

*1  10 

121  56 

5300 

OEPT  HATER  RESOURCES 

MRS*    LILLIAN  MAGRUOER 

SN  LUIS  OBpO 

SUET  RANCH 

DEPT  OF  HTR  RESOURCES 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SANTA  CRUZ 

CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

DAVID  BARR 

SLJSANVILLE   I  HNM 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

o: 

AMADOR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SHAIN  MOUNTAIN 

Plumas 

S 

CAlIF  DEPT  HATER  RES 

875 

1 

35  09 

119  ZB 

102: 

KERN  CD  FSTRY  C  FD 

T AHOE  CITY 

8756 

3t 

39  10 

120  08 

623C 

ai 

BA 

MRS.   ESTHER  &EATTY 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

8762 

El  dorado 

3 

38  5* 

120  00 

625* 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHaP 1 

882e 

I 

35  OB 

1  18  27 

3973 

5 

5 

HARRY  M.  COHAN 

TEHACHaP 1    &  1 RPOR  T 

8832 

K 

35  08 

US  26 

396C 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEjON  RiNCHO 

8B3S 

35  02 

118  *5 

1*2J 

5 

5 

TEJON  RANCH  COMPANY 

887 

1 

*0  52 

120  27 

530C 

6 

6 

suLu  e  LAKSO 

THE  CEDARS 

see 

39  15 

120  21 

590C 

S 

OEPT  OF  HATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

ses 

0 

SONOMA 

2 

38  48 

122  SO 

lb6E 

MRS  FAYE  OEHEY 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

RIVERSIDE 

33  38 

MI 

MI 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

890 

VENTURA 

3*   1  1 

UH  51 

Sli 

8 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

PLUMAS 

39  S* 

12U  3* 

590C 

S 

CALlF  DEPT  HATER  RES 

THREE  fil^^ERS  6  SE 

891 

o: 

TULARE 

36  22 

1  IS  51 

220C 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS   EDISON  PH  Z 

891 

TULARE 

36  28 

lie  53 

95C 

2 

2 

SO  Calif  edison  co 

THREE  RVRS  EDISON  PH  i 

891 

05 

TULARE 

3b  2S 

118  52 

ll*G 

i 

so  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

892 

OJ 

AMADOR 

38  27 

120  29 

235! 

* 

P  G  C  E  COMPANY 

TOPANGa  patrol   STA  FC6 

896 

ot 

LOS  ANGELES 

3 

3-.  0! 

118  36 

7* 

5 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

897 

ot 

LOS  ANGELES 

3 

33  *8 

lU 

* 

* 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

899 

ot 

ORANGE 

3 

33  it 

m  36 

97C 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  i  SSE 
TRACY  CARBONa 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

TROUGH  SPRING 

TRUCkEE  RANGER  STATION 


TULELAkE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLDCK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
THENTY  MILE  HOLLOW 
THENTYNINE  PALMS 
THIN  LAKES 
THITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 


UK  I  AH  *  WSH 
"UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  H 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  lEANDRO  FILTER 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLE 
VALLETON 


SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BEROINO 

COLUSA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 


SISKIYOU 
TULARE 

Tuolumne 
stanislaus 

ORANGE 

TEHAMA 

SAN  BERDIND 
i|  02  ALPINE 

SNTA  BARBARA 
I  05  TULARE 

01  MENDOC INO 
01  MENDOCINO 
06j  LOS  ANGELES 
I  BEROINO 
LAKE 

HUMBOLDT 

0* 


SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 


'  *B 

35j  *0  *8 

35  *7 

23]  39  IS 

36  39  20 

i3  3*  16 

13  3*  23 

10|  35  O** 

58  I 


38  *2 
30l  3*  59 
35  53 

22|  39  09 
22  39  08 
33  3*  0* 
2S  3*  08 


*|  37  *6 

36  3B 

23|  38  22 

35  53 


121  25 

121  23 

121  35 

122  *6 

117  23 

122  39 

120  U 

118  18 

118  05 

119  01 

121  ZB 
UB  17 

119  21 

120  51 
117  *7 
12t  *8 
116  02 
120  02 
120  19 

lie  39 

123  12 
123  16 
lie  27 


1*0     BA  BA 


AAGE  R  TUGEL 
BANTa  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  C  C  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE  IRRIG  DIST 
NATL  HEATHER  SERVICE 
DEPT  HATER  RESOURCES 

THE    IRVINE  COMPANY 
S  DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 
P  G  C  £  COMPANY 
SANTA  MARIA  VL*  WCO 
U  S  FOREST  SERVICE 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
HESLEV  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
ELODN  FANCHER 
VACAVILLE  FIRE  DIST 
MISS  JUDY  A.  WOLF 


aso  - 


STATION  INDEX 


ev  CENTER  2  NNE 

ermd  ranger  sta 
nuys  fc  da 


ILION  VAILEV 
OHVlLLE   PUHP  PLANT 
TTE  MEADOW 
ENT  FIRE   STA  FCUO 


2  NME 
HERS 

POWER  HOUSE 


HAlHAR  SCHDOl 

WALNUT   CHEEK    2  ESE 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

MAlNUT  creek  <.  E 

WALNUT  PTL  STA 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

MASIOJA  PHOENIX  RANCH  ; 
WATSONVILLE  WATERWORKS  1 
WAhONA  RAN&ER  STATION  , 
MEflVERWiLLE  RANGER  STA  | 
WEEO  PlRE  DEPARTMENT 
WElOQN  1  WSW 
WENOEL    10  SE 

WEST  eiG  P|N£  LOOKOUT 
WESTHAvEN 
WEST  POINT 
WESTvlLLE 
WET  MEADOW 
HHEATLANO  2  NE 
WHISkEyTOwN  RES 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WHITE   MTN  STORAGE 


COUNTY 


SAN  OIECO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 
I  VE^TjRA 
I  FRESNO 
1  SAN  8EflDlN0 
I  FRESNO 
I  LOS  ANGELES 

j  PLUMAS 
I  TULARE 
I  SAN  OIECU 
;  SHASTA 

i  CALAVERAS 
\  CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


14  LOS  ANGELES 

3 San  OIECO 
KERN 

".58j  Ot]|  SNTA  BARBARA 

-  I  0"^  SANTA  C«UI 

!  09  MARIPOSA 

I  Ol!  TRINITY 

I  OL  SISKITQU 


Oa  SNTA  BARBARA 

OS  FRESNO 

OS  CALAVERAS 

Oa  PLACER 

OS  TULARE 
I  021  TUBA 
I  02!  SHASTA 

101'  MONO 
07  MONO 
I  07  SAN  BERDIND 


17  01 

17  51 

16  27 
23  01 
19  29 
19  17 

le  59 

17  18 

le  25 

IB  OB 


20  11 

19  IB 

17  14 

22  26 


22  05 

22  02 

22  01 

21  59 


19  39 
22  56 
22  23 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2820 
5290 
89)0 


10150 
12'.70 
7260 


9A     9A  9A 


VALLEY  CNT  MUN  WATER 
U  S  FOREST  SERVICE 
LA  UEPT.   WTR.   AND  POWER 
SONUMi    CFC    ANO   WTR  CD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CO.    FLOOD  CONTROL  OlsT 
SO  LalIF   EDISON  CO 
VlClOR  CD  WATER  OlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  0£PT 

FRANK  DOTTA 

VlSALlA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  FIRE  OEPT 

H.    FBEO  80R1NG 

P  C  t   E  COMPANY 

CLARION   E    VAN  SCHAICK 

MRS.    JOAN  THOMAS 

JOHN  F.  TERRY 

TOMAS   S  VANAS6K 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

L    A  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRV  S  F  0 
PHOtNlX  RANCH 
CITY  OF  wATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEEU  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
eO  FlLlPELLl 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSTON  RANCH  CO 

STATE   OIV  OF  FORESTRY 


OtPT  WATER 
CORPS  OF  ENC 
ESTATE  OF  SAl 
U  S  eUR  RECL 
UNIveRSITT  0 
UNIVERSITY  01 
STAlE  OF  CAL 


SOURCES 
NEERS 
UEl  DAMON 
NATION 

CALIF 

CAL  IF 
FORNU 


WHITTIER  CtV  H  FC  106C 

"LDROSE  Ranger  sta 
lAMS 


ERS 

WOFFQRO  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  HNH 
WR 1 GMTS 
WRIGHTS  LAKE 
YDRBA  LINDA 


YOSEMI TE  PARK  HEAOQTRS 
YREKA 

2ENI A-KE TTENPOM  STORE 

CLOSED  STATIONS 
8ERRYESSA  LAKE 

NEW  STATIONS 
OAKLAND  MUSEUM 


LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOC INO 

MENDOC INO 

TRINITY 

GLENN 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOlO 


ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLARA 

EL  DORADO 

ORANGE 

HENOOCINO 

MARIPOSA 

SlSKlYOU 

TRINTY 


IB  0 

17  1 

22  0' 

23  20 
23  1 
23  36 
22  1 
22  1 

17  0 

21  9 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Ml  SS  MARTHA  BA 
NATIONAL  PARK  ! 
C  ITT  OF  HILLUMS 
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 „ij„-.*a        raUfnrnia  mav  be  Obtained  bv  writlnR  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 

Additional  info^atlon  regard  ng  the  cl  m^  ?ran"sco    California  94102,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 

A^dTtloiaf piic!pItIuon  da?a  are  conJaJnei  in  '^JJrLY  PBEclpiTATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  lor  Western  United  States." 

niinrKstfiNAl   iraiTS'     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
■o^fn?  In  ^  es'     Monthty  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
;r«ct?ons  eniered  iHIgu^es  fl^e  tens  of  degrees.     Resultant  «lnd  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIHE:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,   P.S.T.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 

FVAPORaViON^'is  measured^  iV^he  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtainlnK  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  soowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  fallowing  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES-  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  tbis  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Dncuments,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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M 

H 

M 

77 

2 

33 

30 

18 

39 

57 

28 

.0 

0 

28 

13 

YREKA 

52.9 

35 

.3 

'•4.1 

2.4 

67 

3 

26 

20 

521 

0 

D 

9 

0 

6 

57 

4,67 

1 

5.9 

4 

5 

2 

DIVISION 

50.2 

.9 

12 

55 

6.23 

1.4 

*       «  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

51.3 

27 

.8 

39.6 

70 

2 

17 

21  + 

755 

0 

0 

23 

0 

4 

45 

1.83 

98 

9 

1.0 

1 

30 

12 

4 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

49  .9 

29 

.7 

39.8 

1.9 

68 

1 

17 

20 

749 

0 

0 

20 

0 

3 

1  8 

52 

10 

10 

I 

0 

AUBURN 

63.1 

43 

.0 

53.1 

-  .6 

78 

3 

37 

27+ 

349 

Q 

0 

0 

0 

12 

07 

8.54 

1 

95 

26 

.0 

0 

30 

11 

10 

5 

BLUE  CANYON  WSD 

//R 

49.0 

37 

.8 

43.4 

-  2.3 

68 

1 

27 

27+ 

641 

0 

2 

8 

0 

18 

94 

12.19 

2 

82 

5 

49.8 

15 

14 

11 

7 

BOWMAN  DAM 

49.5 

35 

.1 

42.3 

-  2.0 

70 

1 

27 

27 

673 

0 

0 

10 

0 

20 

72 

13.70 

3 

95 

25 

44.0 

25 

30 

15 

12 

9 

BRANNAN  ISLAND 

64. 5M 

45 

.7M 

55. IM 

77 

3 

38 

27+ 

269 

0 

0 

0 

0 

5 

09 

5.26 

1 

77 

29 

.0 

0 

10 

3 

2 

BROOKS    FARNHAN  RANCH 

65. 8M 

44 

.DM 

54. 9M 

2.3 

80 

2 

32 

20 

301 

0 

0 

1 

0 

7 

03 

2 

66 

28 

.0 

0 

29  + 

8 

4 

3 

BURNEY 

52.9 

27 

.9 

40.4 

71 

2 

16 

3 

732 

0 

0 

23 

0 

8 

55 

1 

68 

28 

l.O 

1 
24 

15 

6 

2 

CANYON  DAM 

47,6 

30 

.5 

39.1 

1.1 

62 

3 

22 

15  + 

774 

0 

0 

20 

0 

10 

16 

6.13 

1 

62 

28 

37.0 

28 

16 

9 

4 

CENTERVILLE  PH 

65, 2M 

38 

.9M 

52.  IM 

-  1.3 

79 

2 

32 

27+ 

380 

0 

0 

2 

0 

14 

02 

10.04 

4 

00 

28 

.0 

0 

7 

5 

CHESTER 

49,4 

30 

.3 

39.9 

67 

2 

20 

20 

745 

0 

0 

20 

0 

11 

82 

6.33 

2 

84 

28 

33.0 

20 

26 

15 

9 

3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

62.5 

45 

.5 

54.0 

1.4 

77 

2* 

32 

13 

324 

0 

0 

1 

0 

7 

20 

4.79 

2 

.43 

29 

.0 

0 

10 

3 

2 

CLARKSBURG 

63.6 

42 

.9 

53.3 

77 

3 

33 

20 

346 

0 

0 

0 

0 

7 

24 

2 

.76 

29 

.0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

61,7 

39 

.5 

50.6 

78 

2 

29 

20  + 

428 

0 

0 

7 

0 

7 

73 

11.11 

2 

.39 

28 

.0 

0 

9 

4 

3 

COLFAX 

59.2 

43 

.1 

51.2 

-  1.0 

75 

2 

36 

27 

408 

0 

0 

0 

0 

15 

79 

.0 

0 

COLUSA  1  SSW 

63.3 

45 

.2 

54.3 

1.6 

76 

2 

34 

20 

313 

0 

0 

0 

0 

6 

23 

4,72 

3 

.07 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

DAVIS  2  HSW 

64.1 

45 

.6 

54.9 

1.6 

78 

3 

35 

20 

301 

0 

0 

0 

0 

6 

87 

5,50 

2 

.21 

29 

.0 

0 

30 

9 

4 

2 

DEER  CREEK  FOREBAY 

56. OM 

37 

.9M 

47. OM 

72 

3 

26 

30+ 

536 

0 

0 

0 

17 

11 

14,87 

3 

.20 

25 

14 

DE  SABLA 

56. IM 

38 

.9M 

47. 5M 

-  1.0 

72 

I 

32 

13 

518 

0 

0 

1 

0 

21 

31 

5 

.48 

26 

3.5 

0 

DOBBINS   1  S 

59. 7M 

41 

.BM 

50. 8M 

76 

2 

33 

20+ 

420 

0 

0 

0 

0 

11 

26 

2 

.10 

25 

.0 

0 

15 

9 

5 

DOwNIEvILLE  RANGER  STA 

M 

H 

M 

71 

2 

26 

20 

0 

0 

0 

17 

10 

5.38 

.54 
.34 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

62  .  6 
65.4 

40 
46 

.9 
.4 

51.6 
55.9 

.9 

78 
78 

2 

3  + 

30 
38 

13 
20 

391 
267 

0 

0 

0 
0 

2 

0 

0 
0 

5 
5 

91 
94 

2 
1 

28 
28 

.0 
.0 

0 
0 

6 
9 

4 
5 

3 
2 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  392 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  caupd^n.a 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

a 

Lowest 

o 
O 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  t 

S  i 
M  "1 

°  ^ 

folsqh  dam 

46 

4 

55,3 

76 

3 

36 

13 

284 

0 

0 

0 

0 

8  .04 

1 

78 

29 

.0 

0 

9 

6 

3 

GEORGETOWN  R4NGER  STA 

M 

M 

M 

72 

3  + 

30 

27 

0 

0 

1 

0 

14.38 

25 

1 1 

GRiSS   (/ALLEY  NO  2 

1 

49,7 

76 

2 

32 

13 

452 

0 

0 

1 

0 

12.14 

2  .65 

2 

30 

,0 

0 

9 

5 

HAT  CRFEk   PH  no  1 

5  3./ 

33 

I 

43.4 

1  .4 

73 

3  + 

2  1 

20 

641 

0 

0 

14 

0 

4 , 68 

81 

28 

.C 

0 

12 

4 

0 

JESS  VALLEy 

^9,0 

3  1 

2 

40,1 

65 

1 

18 

27  + 

742 

0 

0 

17 

0 

4.23 

2  ,57 

65 

9 

2.0 

1 

12 

10 

3 

0 

LAKEPORT 

59.7 

41 

7 

50,7 

75 

2 

31 

13 

422 

0 

0 

1 

0 

6,01 

5.13 

1 

94 

28 

.0 

0 

14 

6 

2 

lakeshore 

58. t 

41 

7 

50.1 

82 

1 

32 

29+ 

439 

0 

0 

2 

0 

26,18 

4 

55 

27 

2.0 

0 

17 

13 

11 

LAKE  SP4UL0ING 

^9 ,  OM 

3  ^ 

6m 

40  *  4M 

_  1,7 

70 

1 

26 

27  + 

730 

0 

1 

21 

0 

16,14 

11.10 

3 

19 

5 

45.5 

20 

30 

LAKE   SP4UL0INC  DAM 

16 

MAN2ANITA  LAKE  // 

' 

30 

9 

38,9 

67 

2 

24 

27 

777 

0 

1 

20 

0 

6  , 66 

1 

34 

28 

32.0 

29 

14 

7 

2 

marklEv  cove 

63,2 

44 

5 

53,9 

75 

3  + 

37 

20 

326 

0 

0 

0 

0 

8,79 

3 

66 

26 

.0 

0 

9 

5 

3 

MARYSVILLE 

65. H 

47 

4 

56.4 

2.3 

60 

3 

40 

29  + 

251 

0 

0 

0 

0 

6,24 

4.21 

2 

36 

29 

.0 

0 

9 

4 

2 

MC  ClOUD 

53.7 

33 

2 

43,5 

.9 

75 

2 

23 

20 

640 

0 

0 

17 

0 

16,91 

11,67 

3 

3  1 

28 

22.0 

22 

28 

17 

10 

6 

MINERAL 

3  ^ 

7M 

3  8  ,  7  M 

.5 

59 

3  + 

25 

20 

765 

0 

0 

18 

0 

15,19 

9.70 

2 

35 

5 

35 . 7 

27 

2  8 

1 5 

1 1 

5 

MOUNT   SHASTA   WSO  //R 

49*h'^ 
* 

34 

9 

42,3 

70 

2  + 

24 

13 

675 

0 

0 

13 

0 

10.36 

6.39 

2 

66 

27 

41.9 

19 

2  8 

1  2 

6 

3 

NEVADA  CITY 

55.9 

36 

3 

46.1 

-  .3 

70 

3 

28 

20  + 

560 

0 

0 

8 

0 

14.30 

9,15 

2 

29 

25 

.0 

0 

11 

10 

6 

drland 

63.0 

45 

5 

54,3 

.9 

80 

3 

35 

20 

318 

0 

0 

0 

0 

6.59 

4,79 

2 

09 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

QROVILLE 

6^  ,  u 

47 

8 

55.9 

78 

3 

37 

13 

265 

0 

0 

0 

0 

7.76 

2 

53 

29 

,  Q 

0 

9 

5 

3 

PARADI SE 

PLACERVIlLE 

39 

5 

50,1 

3 ,  2 

73 

3 

32 

27  + 

44 1 

0 

0 

2 

0 

11.31 

7,32 

2 

2  3 

25 

.  c 

0 

10 

E 

5 

PLACERVILLE  IPG 

57. 9M 

44 

9m 

51  ,4M 

75 

2 

33 

27 

400 

0 

0 

0 

0 

12.60 

.0 

0 

PLATINA 

57,5 

37 

2 

47,4 

77 

1 

28 

20 

522 

0 

0 

4 

0 

12.28 

1 

63 

26 

2,0 

0 

14 

12 

4 

PORTOLA 

49,6 

30 

39,9 

1 ,  8 

64 

2  + 

1 8 

14 

748 

0 

0 

19 

0 

6,03 

3.98 

1 

IC 

25 

4 ,  C 

J 

3o 

12 

1 

QUINCY 

32 

45,4 

4,6 

7  ^ 

2 

20 

582 

0 

0 

16 

0 

11,49 

7.35 

02 

29 

29  + 

1 2 

9 

RED  BLUFF   WSO  R 

61  *  \ 

46 

53.8 

,  7 

8  1 

1 

36 

20 

32  8 

0 

0 

0 

0 

8,42 

6,13 

1 

80 

28 

,  C 

c 

1 1 

^ 

3 

REDDING  FIRE   STA  NQ  2 

6i  .6 

46 

4 

54,5 

-     ,  3 

81 

]^ 

39 

28  + 

308 

0 

0 

0 

0 

17,32 

13,56 

3 

40 

28 

,0 

0 

14 

12 

9 

KOCKL I N 

i't.O 

42 

4 

53.2 

1,4 

78 

3 

33 

1 3 

343 

0 

0 

0 

0 

8.03 

5.86 

2 

03 

29 

.0 

0 

10 

B 

2 

SACRAMtNTD  WSO  R 

63  .o 

46 

9 

55.3 

2  ,  4 

78 

2 

38 

13 

286 

0 

0 

0 

0 

7.41 

5 . 96 

2 

42 

28 

,  0 

0 

9 

3 

3 

SACRAMtNTD  City   WSO  R 

49 

7 

57 , 2 

3,0 

79 

2 

43 

20  + 

2  2  7 

0 

0 

0 

0 

7.44 

5.90 

2 

20 

28 

9 

3 

SHASTA  0AM 

5B.  4 

47 

0 

52.7 

75 

2 

37 

29 

361 

0 

0 

0 

0 

25.72 

6 

53 

28 

.0 

0 

18 

13 

8 

SIERRA  CITY 

52. 

33 

3 

42.9 

73 

28 

29  + 

657 

0 

0 

18 

0 

20.42 

2 

92 

2  9 

10 

30 

17 

12 

8 

SIERRAvILLE   ranger  STA// 

53.3 

30 

4 

42,0 

3.9 

67 

1 

20 

20  + 

664 

0 

0 

21 

0 

8,21 

5 . 45 

1 

55 

25 

13.9 

1 1 

29 

1 0 

6 

If 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

62.2 

43 

7 

53,0 

1.2 

80 

1 

34 

20  + 

354 

0 

0 

0 

0 

7,34 

5.74 

2 

28 

28 

,0 

0 

8 

4 

3 

STRAwf'ERRY  VALLEY 

52.3 

36 

7 

70 

2  + 

30 

20 

608 

0 

0 

8 

0 

27.44 

39 

28 

1 1 

2  8 

15 

14 

10 

TWIN  LAKES 

't2.3 

27 

6 

35.1 

1.4 

60 

1 

17 

26 

691 

0 

4 

24 

0 

13,70 

9.56 

2 

65 

25 

21,1 

13 

27 

13 

9 

5 

VACAVILLE 

,  (i 

44 

3 

54.6 

1.4 

78 

2 

35 

21  + 

305 

0 

0 

0 

0 

6,93 

4 . 70 

1 

95 

28 

,  0 

0 

9 

4 

3 

vdlta  power  HQUSE 

58  .  / 

4  1 

2 

50. 1 

77 

1 

33 

26  + 

439 

0 

0 

0 

0 

12.86 

9.17 

2 

36 

28 

,  C 

Q 

14 

7 

whiskEytown  res 

59 ,  IM 

44 

4M 

5  1 .  8M 

79 

2 

37 

29  + 

389 

0 

0 

0 

0 

20.60 

5 

99 

28 

,  c 

0 

1  £ 

1 0 

7 

u  r  1  t  T  A  M  ^ 

64,4 

45 

0 

54.7 

78 

3  + 

37 

21  + 

303 

0 

0 

0 

0 

6.61 

3 

60 

2  8 

.  C 

0 

7 

2 

willows 

64,3 

42 

5 

53,4 

-     .  1 

80 

2 

33 

20 

340 

0 

0 

0 

0 

5.49 

3,86 

2 

20 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

WILLOWS  USBR 

65  , 0 

45 

7 

55  ,4 

79 

3  + 

36 

20 

282 

0 

0 

0 

0 

5.53 

.  c 

0 

WINTERS 

65  , 5 

46 

1 

55  ,  8 

79 

3  + 

37 

20 

267 

0 

0 

0 

0 

7.51 

2 

9 1 

28 

.  c 

0 

9 

2 

WOODLAND   1  WNW 

64  ,  i 

45 

7 

55.0 

1  ,  1 

78 

3 

37 

20 

294 

0 

0 

0 

0 

7 . 49 

6,07 

2 

62 

29 

.  c 

0 

9 

4 

2 

OlVIlION 

49,0 

1,0 

11.21 

7.63 

7.2 

*       »  » 

MORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

52,0 

26 

7 

39,7 

65 

24  + 

18 

19+ 

752 

0 

0 

24 

0 

5.62 

1 

12 

26 

14.0 

10 

30  + 

10 

4 

1 

BODIE 

4i!,  1 

15 

8 

32.0 

64 

2 

-  3 

30 

984 

0 

3 

30 

2 

3.98 

1 

20 

2  6 

32 

29 

3 

2 

BRIDGEPORT 

54,5 

18 

6 

36.6 

70 

23 

0 

30 

845 

0 

0 

20 

1 

3.50 

1 

19 

25 

16.5 

13 

29 

b 

2 

1 

CEDARVILLE 

49.  / 

32 

0 

40.9 

1,9 

60 

2 

22 

13 

720 

0 

0 

1  7 

0 

4.23 

2.82 

55 

26 

T 

0 

14 

3 

0 

tiONNER   MEMORIAL   ST  PK 

DOYLE   5  ^S6 

5  3.2 

32 

8 

43.0 

64 

24  + 

22 

548 

0 

0 

15 

0 

5.47 

1 

56 

5 

.4 

T 

30 

10 

3 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

52 .  7M 

32 

4M 

42. 6M 

67 

24 

20 

1 3 

665 

0 

0 

16 

0 

2.49 

60 

5 

9 

1 

0 

FORT  BlDWELL 

50.7 

30 

9 

40.8 

2.3 

64 

1 

20 

20 

718 

0 

0 

17 

0 

5.79 

4.  16 

1 . 

19 

9 

7.0 

3 

30  + 

13 

4 

1 

MONO  LAKE 

54.". 

29 

2 

41,8 

68 

24 

20 

13 

687 

0 

0 

2  3 

0 

5.10 

1. 

67 

29 

34.0 

28 

29 

6 

4 

2 

SQUAW  VALLEY 

49. U 

27 

3 

38,2 

64 

3  + 

1 5 

13 

797 

0 

0 

24 

0 

10.99 

3 

00 

25 

16 

29 

1 1 

7 

'* 

susanville  airport 

50 . 5 

32 

8 

41,7 

2.1 

6  3 

1 

^ 

20  + 

zZ~ 

0 

0 

14 

0 

z, '  9 

2  . 79 

8  3 

5 

1 1 

0 

tahoe  city 

4  7.1 

29 

3,1 

2  1 

796 

0 

0 

23 

0 

7.83 

4,68 

I 

64 

25 

2  2,0 

9 

30  + 

1 1 

6 

tahoe  valley  faa  ap 

48.2 

29 

0 

38.6 

60 

3 

16 

13 

788 

0 

1 

22 

0 

TERMO 

48.2 

28 

6 

38.4 

62 

2 

12 

20 

790 

0 

0 

20 

0 

2.53 

47 

5 

5.5 

4 

30 

9 

0 

0 

truckee  ranger  station 

4  9.0 

26 

9 

38  .0 

3 . 0 

63 

3 

1 7 

13 

606 

0 

1 

23 

0 

6 ,  30 

3,20 

32 

29 

27.0 

1 9 

29 

10 

WOQOFORDS 

52.1 

33 

3 

42.7 

2  3 

24 

1 3 

661 

0 

0 

14 

0 

7,02 

2  . 

73 

25 

23.0 

20 

29 

3 

DIVISION 

39.6 

2.1 

5,37 

3,48 

14.9 

*       »  « 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O'l 

AVUA  BEACH 

67.0 

47 

0 

57.0 

78 

16+ 

36 

22 

234 

0 

0 

0 

0 

BEN   LOMOND  no  3 

63,9 

45 

6 

54.8 

62 

1 

36 

15 

299 

0 

1  1  ,98 

2. 

77 

29 

.0 

0 

8 

5 

BERKELEY 

63.0 

51 

7 

57.4 

1,2 

71 

1 

47 

30  + 

228 

0 

0 

0 

0 

7,79 

5.60 

1. 

30 

28 

.0 

0 

11 

6 

5 

BURLINGAME 

64.5 

48 

2 

56.4 

70 

19 

41 

21  + 

249 

0 

0 

0 

0 

6,98 

2. 

02 

29 

.0 

0 

9 

5 

2 

C4RMEL  VALLEY 

08. 0 

42 

2 

55.4 

84 

I 

34 

27 

262 

0 

0 

0 

0 

4,43 

1. 

37 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

CROCKETT 

67,  9M 

49 

OM 

58. 5M 

77 

2 

40 

13 

188 

0 

0 

0 

0 

5.66 

3.99 

.0 

0 

GILRQY- 

66.3 

43 

9 

55,1 

77 

1 

34 

13 

269 

0 

0 

0 

0 

5.80 

1 . 

30 

29+ 

.0 

0 

8 

5 

3 

HALF   MOON  BAY 

64.9 

47 

5 

56,2 

71 

15 

42 

23  + 

256 

0 

0 

0 

0 

8.41 

2. 

40 

30 

.0 

0 

11 

5 

3 

HOLLISTER   1  SW 

67.5 

40 

0 

53.8 

-  1,0 

81 

1 

29 

24  + 

327 

0 

0 

5 

0 

4.18 

2.68 

1. 

10 

27 

.0 

0 

7 

4 

1 

KING  CITY 

69.  1 

41 

7 

55.4 

,e 

62 

2 

31 

16 

279 

0 

0 

3 

0 

3.37 

2.70 

1  . 

09 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  caufo^nia 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxiinuin 

!>  a 

01  = 

£  g 
<Z 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

S  < 

si 

°  t 

/l 

LIVERMDRE   COUNTY   F  D 

66. i, 

'tS.l 

54.6 

1.4 

79 

2 

33 

20 

300 

0 

0 

0 

5.24 

3,78 

1.95 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

LOS  GATOS 

65.9 

'iS.  1 

55.5 

1 .  3 

76 

1 

37 

20 

275 

0 

0 

0 

0 

8,02 

5.68 

2.70 

28 

.0 

0 

8 

4 

2 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

65  ,  8 

46.7 

56.3 

75 

1 

38 

20  + 

254 

0 

0 

0 

0 

5,82 

1  .  89 

29 

■  0 

0 

7 

4 

2 

MONTEREY 

6'! .  i 

46 . 8 

56.6 

76 

1 

44 

30  + 

249 

0 

0 

0 

0 

5.17 

1.96 

29  + 

.0 

0 

7 

3 

2 

MONTEREY  NALF 

64  ,  1 

46  .  2 

55.2 

75 

1 

41 

20 

259 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2.25 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

MORRQ   BAY   FIRE  DEPT 

66.8 

49,3 

56.  1 

77 

18 

42 

27 

204 

0 

0 

0 

0 

4.57 

1  .65 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

62.9 

47,0 

55,0 

76 

2 

37 

27  + 

297 

0 

0 

0 

0 

7.67 

2.70 

29 

.0 

0 

10 

6 

2 

MOUNT  HAMILTON 

55.5 

41,8 

46.7 

.  2 

69 

2 

25 

28 

463 

0 

0 

3 

0 

4 . 74 

2,13 

1.10 

25 

.0 

0 

10 

3 

i 

NACIMIENTO  DAM 

70.1 

41,2 

55.7 

85 

3 

34 

16 

273 

0 

0 

0 

0 

3.88 

1.15 

29 

.0 

0 

8 

2 

2 

NEWARK 

65.2 

49,6 

57.4 

76 

16 

44 

18 

222 

0 

0 

0 

0 

5  .90 

3.12 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

OAKLAND  WSO 

R 

62.0 

50.7 

56.4 

1.7 

68 

13 

43 

13 

252 

0 

0 

0 

0 

7.07 

5,34 

2.03 

26 

.0 

0 

11 

5 

1 

OAKLAND  MUSEUM 

62  .  7M 

50.  IM 

56. 4M 

71 

15  + 

45 

30  + 

254 

0 

0 

0 

0 

6.56 

1.66 

29 

.0 

0 

9 

4 

4 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

6<( ,  3 

46.2 

55.3 

72 

16 

38 

20 

284 

0 

0 

0 

0 

5.69 

2  .48 

29 

•  0 

0 

9 

3 

1 

PASO  ROBLES 

69. <. 

36.2 

53.6 

87 

9 

25 

16 

328 

0 

0 

12 

0 

3.14 

.73 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

bb.'t 

42.4 

55.4 

83 

2  + 

32 

16 

279 

0 

0 

1 

0 

2,47 

.76 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

66  .9 

39.9 

54,4 

64 

2 

31 

27 

310 

0 

0 

2 

0 

6,10 

3.34 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

PISMO  BEACH 

68.2 

48.0 

56.1 

78 

18 

38 

27 

200 

0 

0 

0 

0 

4,73 

1  .44 

25 

.0 

0 

8 

4 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

62.2 

50.3M 

56 .  3M 

70 

14 

42 

27 

253 

0 

0 

0 

0 

7,64 

2  .  19 

29 

•  0 

0 

6 

4 

4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

65.3 

44.3 

54.6 

76 

1 

34 

20 

297 

0 

0 

0 

0 

5,64 

1.82 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

PRIEST  VALLEY 

63.3 

35.1 

49.5 

61 

2 

25 

16 

460 

0 

0 

14 

0 

5,63 

4,  18 

1.10 

29 

.0 

0 

7 

6 

3 

REDWOOD  CITY 

65,3 

46.1 

55.7 

1.0 

73 

1 

36 

20 

271 

0 

0 

0 

0 

6,69 

5,01 

2.09 

29 

,0 

0 

9 

5 

2 

RICHMOND 

65.0 

51.1 

58.1 

71 

1 

43 

20 

201 

0 

0 

0 

0 

7,01 

1.58 

29 

.0 

0 

10 

4 

4 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

61.2 

44.4 

52.6 

71 

2 

37 

19+ 

360 

0 

0 

0 

0 

6  ,98 

1  .94 

28 

.  0 

0 

10 

6 

4 

SALINAS  3  E 

57.6 

47.5 

57.6 

1.5 

82 

1 

39 

16 

217 

0 

0 

0 

0 

4,56 

3.43 

,0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

66.3 

46.5 

56.4 

60 

1 

39 

19  + 

252 

0 

0 

0 

0 

3.85 

1.19 

26 

,0 

0 

6 

3 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

69.0 

38.2 

53.6 

62 

2 

27 

21 

336 

0 

0 

9 

0 

6.63 

3.10 

28 

.0 

0 

7 

4 

2 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

59. 2M 

46,4 

53. 8M 

43 

30  + 

331 

0 

0 

0 

0 

5,56 

1.78 

27 

.0 

0 

10 

5 

2 

SAN  FRANCISCO  WSO 

R 

62.0 

49,0 

55.9 

1.1 

70 

1 

43 

13 

255 

0 

0 

0 

0 

6,41 

4,84 

1.76 

28 

.0 

0 

10 

5 

2 

S  F  FEDERAL  BLDG.  WSO 

R 

62.'! 

53,3 

57,9 

.  5 

70 

1 

48 

27 

208 

0 

0 

0 

0 

5,44 

4,44 

1 . 20 

27 

.  0 

0 

1 1 

5 

2 

SAN  GREGORIO  2  5E 

62.3 

45,7 

54,3 

73 

14 

36 

20 

315 

0 

0 

0 

0 

7.52 

1.98 

29 

.0 

0 

9 

4 

3 

SAN  JDSE 

R 

65.0 

46,4 

56,7 

1.2 

72 

15  + 

40 

20 

240 

0 

0 

0 

0 

6.18 

5,13 

2.42 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

66,5 

45,0 

55,6 

-  1.9 

84 

2 

38 

30  + 

239 

0 

0 

0 

0 

5.02 

4,32 

2.00 

26 

.0 

0 

7 

5 

3 

SAN  MATEO 

65.5 

46,4 

57,0 

74 

5  + 

41 

22  + 

233 

0 

0 

0 

0 

7.00 

2.11 

29 

.  0 

0 

IC 

5 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65, aw 

46, 6M 

57, 2M 

2.7 

74 

15 

41 

20 

228 

0 

0 

0 

0 

5.03 

4,92 

2.12 

29 

0 

7 

5 

2 

SANTA  CRUZ 

5<(.2 

45,5 

54.9 

.3 

76 

1 

37 

20 

297 

0 

0 

0 

0 

9.55 

5 , 79 

2.78 

29 

.0 

0 

9 

5 

4 

UPR  SAN   LEANDRD  FILTER 

60 . 9 

46,4 

53.7 

70 

2 

41 

21 

335 

0 

0 

0 

0 

6,03 

1 .89 

29 

.0 

0 

10 

5 

3 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

67,  1 

45,5 

56.3 

79 

15 

37 

20  + 

256 

0 

0 

0 

0 

6,57 

4,52 

1.70 

2  8 

.0 

0 

10 

4 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

65.0 

44.9 

55 . 0 

78 

2 

39 

20  + 

296 

0 

0 

0 

0 

7,31 

1.99 

29 

.  0 

^ 

^ 

^ 

^ 

DIVISION 

55.6 

1.3 

6,21 

4.48 

.0 

4>         4  4 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

65,5 

46.8 

56.2 

2.8 

77 

2 

39 

20 

259 

0 

0 

0 

0 

5,41 

4.27 

2  .  10 

2  9 

•  0 

0 

E 

4 

2 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

53. 't 

44,4 

53.9 

75 

3 

34 

20 

325 

0 

0 

0 

0 

4.83 

2.00 

26 

.  0 

0 

& 

2 

2 

ASM  MOUNTAIN 

66 ,  8M 

45. 3M 

57.  IM 

1  .8 

65 

3 

36 

30 

245 

0 

0 

0 

0 

5.93 

3.74 

3.15 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

AUBERRY   1  NW 

6'., 2 

41.9 

53.1 

31 

2 

35 

30  + 

352 

0 

0 

0 

0 

5.26 

1.96 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

BAKERSFIELD  WSO 

R 

70,0 

48.0 

59.0 

3.1 

85 

3 

42 

17 

184 

0 

0 

0 

0 

1  .70 

1.21 

.99 

25 

,  0 

0 

3 

1 

0 

BALCH   power  HOUSE 

62, 

45.7 

54.1 

76 

2 

36 

30 

322 

0 

0 

0 

0 

7.08 

2.22 

29 

.0 

0 

c 

4 

3 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

.58 

RijTTnNuii  1  nw 

70,8 

39.3 

55.  1 

82 

3 

3  1 

24 

293 

0 

0 

4 

0 

1  .32 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

14.19 

9.29 

2.81 

26 

9.0 

6 

30  + 

11 

9 

6 

CAMP  PARDEE 

b'i.'t 

46.8 

55.6 

.7 

79 

3 

40 

27 

275 

0 

0 

0 

0 

6.48 

4.45 

2.11 

29 

>  0 

0 

9 

5 

2 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

65.7 

42.4 

54,1 

83 

3 

34 

27 

321 

0 

0 

0 

0 

4.59 

1.03 

30 

.0 

0 

29  + 

1 1 

3 

1 

CHERRY   VALLEY  DAM 

57. BM 

34.  IM 

46, OM 

72 

3 

26 

27 

576 

0 

0 

0 

11,76 

4.20 

3 . 5 

3 

r  n  A  1  T  M  r  A 

71.5 

42.4 

5  7.0 

2.9 

64 

2 

32 

29 

234 

0 

0 

1 

0 

1.71 

1.15 

.45 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

69!3 

39.6 

54.5 

83 

2 

32 

16 

307 

0 

0 

1 

0 

2,59 

1.15 

.0 

0 

4 

3 

1 

DENAIR   3  NNE 

65.0 

40.5 

52.6 

.4 

78 

2 

31 

27 

360 

0 

0 

4 

0 

4,87 

3.89 

1.30 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

DUDLEYS 

60. 2M 

31. 2M 

45. 7M 

-  .6 

76 

2 

24 

16 

571 

0 

0 

20 

0 

8,72 

5.22 

1 . 68 

29 

T 

T 

29 

1 1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

65.9 

43.8 

54.9 

1.2 

83 

2 

36 

27  + 

297 

0 

0 

0 

0 

7,91 

4,98 

1.80 

29 

•  0 

c 

£ 

3 

FIVE   POINTS   5  SSW 

1,35 

.97 

29 

FRESNO  WSO 

R 

66.5 

42.3 

55.4 

1.6 

63 

2 

34 

23  + 

282 

0 

0 

0 

0 

2,30 

.0 

0 

4 

2 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLE 

6',.  3 

33.1 

46.7 

78 

2 

25 

22  + 

482 

0 

0 

19 

0 

4,92 

2.65 

26 

•  0 

0 

30 

4 

2 

2 

GRANT  GROVE 

51.2 

35.0 

43.1 

64 

2 

21 

30 

548 

0 

0 

9 

0 

9,07 

3.53 

26 

31.0 

20 

i 

4 

3 

u  A  u  c  n  D  r\ 

40.4 

54 . 3 

1,9 

82 

2 

32 

27  + 

316 

0 

0 

4 

0 

2.40 

1  ,72 

1.11 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

HETCH  HETCHY 

58. 7M 

35. 9M 

47. 3M 

.7 

74 

2 

30 

27 

526 

0 

0 

8 

0 

9.35 

5.88 

3.46 

26 

2.0 

2 

30 

9 

7 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

50,1 

29,6 

39,9 

.  1 

62 

23  + 

18 

27 

748 

0 

0 

20 

0 

39.0 

30 

30 

I  DR I  A 

62  .  6M 

44. 3M 

53 ,  5M 

.  1 

76 

3 

33 

28 

339 

0 

0 

0 

0 

5.45 

4,38 

2.49 

29 

.0 

0 

7 

4 

1 

KERN   RIVER  PH  NO  1 

69,6 

52.7 

61,3 

2.1 

66 

3 

42 

18 

152 

0 

0 

0 

0 

3.42 

2,55 

1.05 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

68,1 

36.6 

53.5 

66 

2 

30 

19  + 

344 

0 

0 

9 

0 

3.35 

1.36 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

kettleman  city 

70,2 

39.9 

55.1 

80 

3 

32 

14 

292 

0 

0 

1 

0 

1  .66 

.56 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

kettlEman  station 

68, <. 

48.0 

58.2 

61 

2 

40 

27  + 

206 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.55 

29 

.0 

0 

5 

2 

U 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

1.91 

.68 

29  + 

.0 

LE  GRAND 

66,8 

42.5 

54.7 

1.8 

81 

2 

34 

27  + 

305 

0 

0 

0 

0 

3,06 

0 

9 

2 

0 

LEMON  COVE 

66,9 

43.2 

56.  1 

1.5 

82 

2 

34 

27 

264 

0 

0 

0 

0 

4.25 

3,01 

1.64 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

LINDSAY 

68,7 

40.9 

54.6 

1.6 

83 

2 

33 

27 

301 

0 

0 

0 

0 

3.50 

2,50 

1.47 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

65.2 

44.3 

55.3 

76 

3 

32 

16 

283 

0 

0 

1 

0 

2.04 

.59 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

lodgepqle 

25.5 

36.5 

61 

2 

12 

27 

847 

0 

1 

29 

0 

9,29 

4,72 

4.29 

26 

36.0 

26 

30 

9 

4 

J 

LODI 

5'.. 5 

44.2 

54.4 

2.6 

77 

1 

35 

16  + 

310 

0 

0 

0 

0 

6,10 

1.53 

28 

.0 

0 

9 

4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  »;;'^o«n,a 


StaUoD 

Temperature 

Precipitation 

a 

s| 
st 
<s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

s 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatesl  Day 

Dale 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

1    Max.  Depth  1 

O 
o 

o 

a 

1    .10  or  More 

'  .r  More 

1.00  or  More 

•  S 

s< 

a  t 

hi 

LDS  B4N0S 

66.3 

42,8 

54,6 

1  ,  2 

77 

2 

36 

13 

307 

0 

0 

0 

0 

2,25 

1  .47 

,93 

29 

,  0 

0 

4 

1 

0 

L3S   B4NQS   DET  RESV 

65. 5M 

4B.3M 

56. 9M 

77 

3 

42 

27 

238 

0 

1  ,96 

,65 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

M1DER4 

68  .  3M 

42.5m 

55, 4M 

2.2 

62 

3 

36 

27  + 

279 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1,05 

,70 

26 

,0 

0 

6 

1 

0 

HSNTEC4 

6't.6 

43.9 

54,3 

77 

2 

37 

21  + 

314 

0 

0 

0 

0 

4.88 

1.41 

29 

,0 

0 

8 

4 

1 

MARICOPA 

69.7 

45,4 

57,6 

1.1 

81 

4 

36 

24 

221 

0 

0 

0 

0 

1  .33 

,81 

,63 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

67.8 

41,6 

54 , 7 

2 . 5 

81 

2 

35 

27  + 

298 

0 

0 

0 

0 

3.19 

2,11 

,90 

4 

,0 

0 

6 

3 

0 

MODESTO 

65.0 

44,8 

54,9 

2.6 

78 

2 

38 

27  + 

296 

0 

0 

0 

0 

6.03 

5,09 

2.25 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

NEWMAN  2  NW 

64 .  3M 

43,0 

53. 7M 

,  8 

77 

2 

35 

24  + 

371 

0 

0 

0 

0 

6.04 

5,25 

2.30 

2S 

.0 

0 

8 

4 

3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

63.5 

37.4 

50.5 

80 

3 

30 

30  + 

433 

0 

0 

0 

8,02 

4,95 

3,12 

30 

0 

10 

3 

2 

ORANGE  COVE 

66.7 

42.4 

55.6 

1,8 

84 

3 

34 

27 

281 

0 

0 

0 

0 

3,45 

2,34 

1.18 

26 

.0 

0 

4 

4 

1 

P3RTERVILLE 

70.2 

43.2 

56.7 

2,3 

84 

3 

35 

27 

249 

0 

^ 

3,39 

2,45 

1,61 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

POSEY  3  E 

59. 3M 

32. 6M 

46. OM 

72 

2 

28 

28  + 

564 

0 

0 

1  5 

0 

7,60 

3.82 

26 

8.0 

8 

30 

5 

4 

2 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

59.2 

41.6 

50.4 

74 

2  + 

32 

30  + 

430 

0 

0 

0 

1 1  ,86 

2.43 

25 

1,0 

0 

12 

8 

5 

SAN  LUIS  DAM 

65.9 

48.1 

57.0 

75 

3 

42 

27  + 

235 

0 

3,05 

1 .46 

29 

,0 

G 

7 

2 

1 

SONORA  Rb 

62.5 

39.2 

50.9 

-  1.1 

84 

3 

31 

22 

417 

0 

0 

3 

0 

8,34 

5,35 

1.88 

26 

,0 

^ 

10 

7 

2 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

54.8 

32.9 

43,9 

68 

3  + 

28 

30  + 

627 

0 

0 

1  7 

0 

Dl 2 ,06 

3.10 

26 

15,1 

15 

30 

10 

7 

4 

STOCKTON  HSO 

fi .  4 

46.3 

55,4 

2,4 

77 

1 

37 

20 

281 

0 

0 

0 

0 

6,12 

4,95 

1.63 

29 

,0 

0 

7 

4 

3 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  ^ 

65,2 

43,2 

54,2 

2.1 

77 

3  + 

35 

13 

315 

0 

0 

0 

0 

5  ,86 

4,65 

1.65 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

TEHACHaP I 

59.2 

32,6 

45,9 

72 

2  + 

19 

1 

567 

0 

0 

IV 

0 

6,22 

3.29 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

TEJON  RANCHO 

68.6 

46,6 

57.6 

2,4 

82 

3 

39 

22 

220 

0 

4,19 

3.08 

1.47 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

70.4 

41,1 

55. B 

2,9 

85 

3 

34 

21  + 

275 

0 

0 

0 

0 

5,45 

3.77 

2.29 

26 

.0 

c 

5 

3 

2 

TIGER  CREEK  PH 

60.7 

40,7 

50.7 

1,0 

78 

2 

32 

13 

423 

0 

0 

1 

0 

11,43 

6.82 

2.53 

25 

.0 

0 

11 

9 

5 

TRACY  CARBONA 

66 .  1 

43,5 

54  . 6 

77 

3  + 

38 

27  + 

2'98 

0 

0 

0 

0 

4,13 

1 .87 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

65.5 

45,6 

55,6 

76 

1 

35 

20 

277 

0 

0 

0 

0 

4 , 42 

1 . 67 

29 

.  0 

0 

7 

4 

2 

V I S  A  L  I A 

66.  7 

44,8 

55,6 

,6 

79 

3 

37 

27  + 

272 

0 

0 

0 

0 

3,56 

2.73 

1.73 

26 

,0 

0 

5 

2 

2 

WASCO 

69.5 

42,7 

56,1 

2.2 

81 

3 

35 

24  + 

252 

0 

0 

0 

0 

2,07 

1.54 

.85 

26 

,0 

0 

5 

1 

0 

YOSEHITE   PARK  HEADflTRS 

61.5 

31.6 

46.6 

2.3 

79 

2 

23 

17 

548 

0 

0 

20 

0 

10.39 

5,90 

2.55 

26 

4,5 

4 

30 

10 

7 

4 

DIVISION 

53,1 

1,6 

5.35 

3,62 

2,3 

*       *  * 
SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

65.8 

44,0 

54,9 

-  4,2 

75 

14+ 

41 

26+ 

294 

0 

0 

0 

0 

5.06 

4,07 

3.19 

29 

,0 

0 

4 

2 

2 

BARRETT  DAM 

73.0 

39,2 

56,  1 

.  1 

88 

2 

31 

23 

260 

0 

0 

1 

0 

2.76 

1,60 

1.79 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

71.1 

41,0 

56,  1 

82 

3 

33 

21 

253 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1  ,78 

2.00 

30 

,0 

0 

4 

3 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

56.9 

26,6 

41,8 

68 

24+ 

21 

21  + 

589 

0 

0 

28 

0 

5,11 

2.21 

29 

12,0 

3 

3 

3 

BONITA 

BURBAf^K   VALLtY  PMP  PLT 

72  ,5 

46, 4M 

59, 5M 

-  ,9 

91 

1 

39 

23  + 

166 

1 

0 

0 

0 

5,77 

5.72 

5.28 

29 

,0 

0 

5 

2 

1 

LAC  nU"A  UAn 

72.0 

43 , 0 

57,5 

87 

2 

34 

27 

217 

0 

0 

0 

0 

5.84 

2.93 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

70.6 

36 , 8 

53.7 

85 

2* 

27 

21 

331 

0 

0 

7 

0 

1.28 

.74 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

73.9 

45,0 

59,5 

91 

1 

36 

17  + 

152 

1 

0 

0 

0 

8.28 

6.57 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

rUIII    A  \/TCTA 

L  nUL  A    V  1  b  1  A 

66. 7M 

50.0 

58, 4M 

,  7 

8  1 

16 

43 

24  + 

197 

0 

0 

0 

0 

1.68 

.  87 

1.11 

30 

,  0 

0 

3 

1 

1 

CLAREMQNT   POmDNA  CQL 

70.3 

47.3 

58,6 

,0 

87 

2 

41 

22 

182 

0 

0 

0 

0 

3.95 

2.52 

2.81 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

C  ORDN A 

72.  J 

43.0 

57,9 

-  .8 

82 

8 

32 

23 

216 

0 

0 

1 

0 

2,44 

1,45 

1.80 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

rill  \/cD  riTv 

70.1 

51,4 

60.6 

34 

15 

46 

17  + 

127 

0 

0 

0 

0 

3.12 

2.25 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

CUYAMA 

67.9 

35,5 

51,7 

83 

3 

26 

22 

395 

0 

0 

12 

0 

1  .52 

.70 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

r  1 1  u  A  u  A  A 
I,  U  Y  An^L  A 

60. 7M 

33 ,  BM 

47. 3M 

,  6 

74 

1 

24 

21 

529 

0 

0 

1  5 

0 

6,21 

3,79 

3.17 

30 

,  0 

0 

4 

3 

2 

7l.9 

41,8 

56,9 

85 

3+ 

34 

23  + 

240 

0 

0 

0 

0 

5,70 

4,86 

3.30 

29 

,0 

0 

4 

3 

2 

CI      TaDTTaKI  Haw 

77.0 

45,8 

61,4 

92 

2 

37 

20+ 

118 

1 

0 

0 

0 

2,78 

1.60 

30 

,0 

0 

4 

2 

1 

CI  c  T  M  nn  e 
t  L  i  I  iNUK  t 

74. 3M 

39 ,  6M 

57 ,  2M 

,3 

69 

1 

35 

30  + 

2  31 

0 

0 

0 

0 

3,26 

2,39 

1.05 

29 

,  0 

0 

4 

2 

ESCDNOI DO 

72.2 

45,1 

58,7 

1,4 

86 

1 

36 

23 

190 

0 

0 

0 

0 

2,47 

1,17 

1^43 

29 

,0 

0 

3 

2 

1 

75.6 

51,3 

63,5 

96 

1 

43 

22 

79 

1 

0 

0 

0 

3,23 

,  0 

0 

rTi 1  c^oTc   cTci  n 

73.3 

45,9 

59,6 

86 

1 

36 

23 

155 

0 

0 

0 

0 

1,97 

.91 

29 

.0 

0 

3 

3 

0 

henshaw  dam 

70.7 

34,4 

52,6 

83 

2 

25 

23 

366 

0 

0 

16 

0 

3,74 

2.55 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

inwi  1  uiTi  n    c  1  a  c  pvcot 
1UYLL"ILU    rlKt  utrj 

63.  1 

33.5 

48,3 

76 

2 

21 

27 

493 

0 

0 

14 

0 

4,13 

1.75 

26 

,0 

0 

3 

3 

3 

JULIAN  WYNQLA 

66.6 

39.6 

53,1 

76 

24+ 

31 

22 

349 

0 

0 

1 

0 

4  ,  14 

1.74 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

LMtjUIlM  DcM^n 

67. 7M 

47,9m 

57, BM 

_  1,2 

85 

14 

39 

27 

220 

0 

0 

0 

0 

2,73 

29 

0 

3 

LA  MESA 

73.  IM 

50,2 

61, 7M 

86 

1 

40 

23 

103 

0 

0 

0 

0 

2,93 

1,27 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

lompoc 

66,9 

45,0 

56,0 

80 

14 

36 

23  + 

25* 

0 

0 

0 

0 

2,67 

,71 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

70.3 

49,0 

59,7 

83 

15 

42 

23  + 

153 

0 

0 

0 

0 

3,77 

3,00 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

LONG  BEACH  WSD 

70 , 8 

50,9 

60,9 

-  ,3 

83 

15  + 

44 

23 

124 

0 

0 

0 

0 

3,50 

2,47 

1,93 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

I- ^  9    H'^uc^co    nvU  K 

68,^ 

54,2 

61  3 

15 

47 

23 

118 

0 

0 

0 

0 

3,68 

2,59 

1 , 79 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

MT  bai  nv  unTfu 

72,2 

54,4 

63,3 

,6 

85 

1 

50 

27  + 

72 

0 

0 

0 

0 

5.05 

3.97 

2,43 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

ni    DuuuT  rtU'Un 

58,6 

44,2 

51,4 

73 

2  + 

28 

30+ 

401 

0 

0 

4 

0 

10,83 

7,37 

29 

T 

0 

6 

2 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66,  1 

51, 2M 

56, 7M 

-  ,2 

80 

13 

41 

24 

191 

0 

0 

0 

0 

2,75 

1.74 

2,05 

29 

.0 

0 

4 

1 

nC  P  AM  ^ I  DP 

69,4 

48,8 

59,1 

84 

15  + 

42 

24  + 

176 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1,26 

29 

.0 

Q 

3 

2 

0  J  A I 

70.0 

43,1 

56.6 

-  1.1 

82 

1 

35 

23 

246 

0 

0 

0 

0 

7.73 

6,24 

.0 

0 

OXNARO 

69.  1 

46.0 

58. 6 

.0 

81 

16 

192 

0 

0 

0 

0 

5.05 

3,91 

3,78 

29 

.0 

0 

5 

2 

64.  1 

40,8 

52.5 

75 

23+ 

29 

30  + 

370 

0 

0 

4 

0 

5.02 

2.42 

30 

2.0 

1 

30 

3 

3 

PASADENA 

73.4 

46,3 

60.9 

,7 

91 

1 

42 

22 

125 

1 

0 

0 

0 

6.54 

5.01 

5.55 

29 

.0 

0 

5 

1 

PERR  I  S 

73.^ 

41,0 

57.1 

88 

1 

30 

19 

231 

0 

0 

2 

0 

1  .93 

1,01 

30 

.0 

0 

4 

2 

POMONA  CAL  POLY 

71.5 

46,7 

59.1 

2,6 

86 

2 

41 

19 

172 

0 

0 

0 

0 

4.02 

2,66 

2,00 

29 

.0 

0 

3 

3 

RAHONA  SPAULDING 

74.1 

39,1 

56,6 

92 

1 

30 

23 

246 

1 

0 

3 

0 

2.83 

1.12 

29 

.0 

0 

3 

3 

redlands 

73,3 

44,0 

58.7 

,9 

90 

1 

38 

23  + 

187 

1 

0 

0 

0 

2,63 

1.53 

1.00 

30 

.0 

0 

3 

3 

QTuPo^tnp    ptdp  cta 

72, 4M 

44, 3M 

58. 4M 

,3 

90 

1 

37 

23 

193 

1 

0 

0 

0 

1,81 

,98 

1,20 

29 

.0 

0 

3 

1 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

72,6 

44,0 

58,3 

91 

2 

36 

23 

197 

1 

0 

0 

0 

2.04 

1,12 

30 

.0 

0 

3 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

74  ,4 

44,2 

59.3 

.8 

90 

2 

36 

26 

169 

1 

0 

0 

0 

3.57 

2.21 

2,05 

29 

.0 

0 

4 

3 

SANOBERG  WSO  //R 

56,1 

41,6 

46,9 

-      .  1 

70 

24  + 

30 

30  + 

479 

0 

0 

5 

0 

8,29 

7.37 

4,24 

29 

T 

0 

3 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "u.o.n.a 


SUIIon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

il 

<z 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

GrealesI  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

1    on  Ground 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

o  ? 
•=| 

0  f 

%  ■! 

SAN  DIECO  WSO 

R 

68.0 

54.8 

61,4 

,4 

80 

15 

49 

23 

107 

0 

0 

0 

0 

2.05 

1.15 

,92 

29 

,0 

0 

4 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

73.^ 

46.4 

,1 

90 

3  9 

23 

1 

0 

0 

0 

5.63 

4.62 

.  0 

S4N  GABRIEL   FIRE  DEPT 

7;. 7 

47.  1 

59,9 

89 

1 

41 

23 

147 

0 

0 

0 

0 

5.32 

4,46 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  JACINTO 

76.0 

57,5 

1,4 

93 

1 

31 

23 

221 

I 

0 

z 

0 

2.05 

1.02 

1  ,40 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

71. 6M 

51. 2M 

61, 5M 

2,0 

83 

15  + 

44 

27 

115 

0 

0 

0 

0 

2.51 

1.32 

1,96 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANTA  BARBARA 

46.5 

58.1 

6  1 

1 5 

43 

27  + 

203 

0 

0 

0 

0 

3.21 

2,57 

29 

.  0 

1 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

65.9 

46.0 

56,0 

77 

12 

39 

24  + 

265 

0 

0 

0 

0 

4.16 

1,75 

29 

,0 

0 

7 

3 

1 

SANTA   MARIA  WSO 

R 

67. A 

43.6 

55.5 

-  .6 

78 

15  + 

35 

27  + 

279 

0 

0 

0 

0 

2,88 

1  .  86 

1,67 

25 

,0 

0 

5 

2 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

66.3 

54.2 

60,3 

84 

15 

46 

24  + 

152 

0 

0 

0 

0 

5,07 

4,20 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANTA  PAULA 

69.9 

44.3 

57,1 

81 

23  + 

35 

16 

226 

0 

0 

0 

0 

7,09 

5,04 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

TORRANCE 

6  B .  9 

50.7 

59,6 

82 

15  + 

45 

28  + 

155 

0 

0 

0 

0 

4.74 

4,60 

29 

.  0 

1 

TUJUNGA 

70.6 

47.0 

58.6 

88 

1 

39 

21 

191 

0 

0 

0 

0 

9,48 

7.57 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

TJSTIN   IRVINt  RANCH 

70.8 

58.6 

-      .  1 

84 

15 

38 

23  + 

192 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.69 

2,20 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

TWITCHELL  DAM 

M 

H 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

UCLA 

69.,; 

51.7 

60.5 

82 

1 

47 

30 

143 

0 

0 

0 

0 

6.32 

5,13 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

UPLAND  3  N 

70.4 

45.1 

57.6 

66 

1 

40 

2  3  + 

211 

0 

0 

0 

0 

4.82 

3,35 

29 

.  0 

0 

1 

VISTA   2  NNE 

70.6 

45.6 

56.1 

82 

15 

39 

23 

196 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1.37 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

WARNER  SPRINGS 

68.5 

33.5 

51.0 

-  .6 

85 

4 

21 

30  + 

412 

0 

0 

17 

0 

2.27 

1.11 

1.00 

30 

.0 

0 

3 

3 

1 

YORBA  LINDA 

70.^1 

46!7 

59.6 

-  1.6 

80 

15  + 

40 

24  + 

164 

0 

0 

0 

0 

3.72 

2.54 

1.63 

29 

,0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

57.3 

-  .3 

4.13 

2.66 

.2 

*       «  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

72.8 

42.0 

57.4 

83 

25 

33 

12 

228 

0 

0 

0 

0 

.25 

.14 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

BARSTOW 

70.0 

38.5 

54 , 3 

80 

1 1 

26 

17  + 

313 

0 

0 

6 

0 

■  48 

.29 

30 

•  0 

U 

BEAUMONT   1  E 

M 

M 

M 

82 

24 

34 

22 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.99 

29 

,0 

0 

3 

3 

2 

BISHOP   WB  AIRPORT 

R 

63.  L 

45.6 

.0 

75 

1 

19 

16 

572 

0 

0 

23 

0 

1  .64 

1,11 

,89 

25 

T 

0 

3 

2 

0 

BLYTHE 

77.3 

44.2 

60.6 

,7 

66 

1 

36 

15 

134 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  ,16 

,06 

30 

,0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

74.4 

46.0 

60.2 

85 

1 

37 

21 

146 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BDRREGO   DESERT  PARK 

78.3 

50.0 

64.2 

86 

2 

42 

23 

77 

0 

0 

0 

0 

.58 

,43 

30 

,  c 

BRAWLEY   2  SW 

78.8 

45.3 

62.1 

-  ,5 

88 

2 

38 

22  + 

103 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .07 

,03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

69.6 

37.2 

53.4 

81 

2 

25 

22  + 

342 

0 

0 

13 

0 

2.10 

1  .80 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

69.8 

46.3 

58.1 

79 

11 

36 

15 

203 

0 

0 

0 

0 

.24 

.22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

76.9 

49,7 

63.3 

1,8 

87 

5  + 

39 

18  + 

93 

0 

0 

0 

0 

.61 

.63 

,70 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

57,5 

26.0 

41.8 

7 1 

6 

20 

20 

666 

0 

0 

29 

0 

Q 

] 

EAGLE  MOUNTAIN 

74.6 

51.8 

63.2 

84 

2  + 

45 

28 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

78.9 

47.0 

63.0 

.9 

89 

1 

40 

17 

76 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  .07 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

62.5 

44.7 

53.6 

1,5 

79 

1 

38 

29  + 

333 

0 

0 

0 

0 

8.49 

7.40 

5.42 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

78.9 

50.8 

64.9 

66 

1 

42 

27 

49 

0 

0 

0 

0 

.06 

,08 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

62.3 

37.3 

49.8 

,  6 

72 

26 

30 

16 

0 

0 

6 

0 

2.49 

2.03 

1.34 

2 

2 

]_ 

HAYFIElD  PUMPING  PLANT 

74.9 

44.8 

59.9 

85 

1 

34 

16 

167 

0 

0 

0 

0 

.10 

,09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

77.4 

30.2 

63.8 

1,5 

87 

1 

43 

20 

67 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  .09 

.02 

30 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

78.0 

48.1 

63,  1 

88 

1 

40 

21 

81 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

63.3 

34.1 

46,7 

73 

3  + 

28 

30  + 

462 

0 

0 

14 

0 

2.36 

1.8S 

1.31 

26 

T 

0 

2 

2 

2 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

81.6 

45.7 

63.7 

,  6 

96 

2 

35 

1 5 

7 1 

3 

0 

0 

0 

,09 
!93 

Q 

c 

0 

Q 

INyOkERN 

69.0 

39.0 

54.0 

80 

1 

27 

16 

324 

0 

0 

7 

0 

1.60 

29 

,0 

0 

2 

2 

0 

IRON  MOUNTAIN 

75.9 

50.8 

63,4 

85 

1 

42 

16 

84 

0 

0 

0 

0 

,  14 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

54.4 

36,7 

45,6 

69 

24  + 

28 

30 

577 

0 

0 

6 

0 

9.26 

5.86 

29 

6,0 

6 

30* 

5 

3 

3 

LANCASTER 

67.0 

37,2 

52.1 

78 

11  + 

27 

16 

379 

0 

0 

10 

0 

2.80 

1.52 

29 

,0 

0 

2 

2 

2 

LUCERNE  VALLEY 

69 . 3 

35,6 

52,5 

80 

24 

26 

16 

368 

0 

0 

9 

0 

.56 

29 

,  C 

0 

4 

1 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

78.3 

43,6 

61.0 

90 

2 

35 

22  + 

126 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

63.3 

54.7 

73 

24  + 

36 

30 

306 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.91 

30 

,0 

0 

3 

1 

0 

MDJAVE 

66.6 

39!9 

53.3 

62 

1 

32 

22  + 

346 

0 

0 

4 

0 

2.68 

1.55 

29 

,0 

0 

2 

2 

2 

MOUNTAIN  PASS 

62.8 

41,5 

52.2 

71 

24 

29 

7 

375 

0 

0 

1 

0 

.60 

.60 

30 

,0 

0 

1 

1 

0 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

52.9 

29.7 

41.3 

65 

23 

18 

30 

703 

0 

0 

24 

0 

6,53 

3 . 1 C 

If 

4 

3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

74.5 

50.0 

62.3 

64 

1 

40 

16 

101 

0 

0 

0 

0 

.14 

2.26 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

68.8 

39,3 

54,1 

1,8 

93 

1 

24 

13 

324 

1 

0 

5 

0 

2.8e 

1.41 

29 

.0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

66.4 

36,7 

51.6 

78 

1 1 

2  7 

16  + 

0 

0 

8 

0 

.  0 

0 

2 

2 

1 

PALM  SPRINGS 

79.3 

48,7 

64.0 

1,5 

94 

1 

41 

27  + 

68 

2 

0 

0 

0 

.66 

.26 

.47 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

76.7 

52, 1 

64.4 

67 

1 

46 

17  + 

63 

0 

0 

0 

0 

.20 

.  14 

30 

,0 

0 

] 

0 

0 

RANDSBURG 

63.1 

45.5 

54.3 

74 

2 

33 

27 

313 

0 

0 

0 

1.73 

5.76 

.67 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

SQUIRREL    INN  2 

56. 5M 

4  1  ,  OM 

48. 8M 

2.0 

67 

24 

479 

0 

0 

4 

0 

9.04 

.04 

29 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

79.1 

45,6 

62.4 

93 

1 

37 

21  + 

102 

2 

0 

0 

0 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

71.5 

38,7 

55.1 

1.2 

81 

3  + 

31 

23 

287 

0 

0 

2 

0 

.67 

.57 

,49 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

72.5 

39,5 

56.0 

62 

1 

31 

30 

265 

0 

0 

4 

0 

.11 

.11 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

1.91 

.89 

29 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

73.2 

37,5 

55.4 

84 

26+ 

28 

16 

283 

0 

0 

9 

0 

,0 

0 

30 

3 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

42.5 

20,7 

31,6 

53 

24 

4 

30 

996 

0 

4 

30 

0 

2.39 

1.35 

26 

22,0 

19 

4 

1 

1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

35.0 

16,4 

25.7 

48 

4  + 

0 

30 

1170 

0 

10 

30 

1 

1.90 

.90 

30 

24,2 

20 

30 

4 

1 

0 

WiLDROSE  RANGER  STA 

58. 6M 

39, OM 

48. 8M 

67 

3  + 

28 

27 

480 

0 

0 

2 

0 

1.64 

1.17 

29 

T 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

55,1 

.9 

1.73 

1.15 

1.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  391  - 


CALIFORNIA 


NOVEMBER  1970 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  during  November  was  well  above 
normal  over  the  entire  State.  All  First-Order 
Weather  Service  Offices  reported  receiving  more 
than  twice  their  normal  moisture;  Sacramento 
and  Stockton  reported  five  times  normal;  while 
Sandberg  had  nine  times  its  normal  monthly 
total.  It  was  the  wettest  November  of  record 
at  Stockton  and  San  Francisco,  and  the  second 
wettest  in  Redding,  Sacramento,  and  Sandberg. 
Mt.  Shasta  reported  the  greatest  November  snow- 
fall of  record.  New  24-hour  precipitation  re- 
cords were  set  during  the  month  at  Sacramento, 
San  Francisco,  Fresno,  and  Los  Angeles. 

Temperatures  during  November  averaged  warmer 
than  normal  over  most  of  the  Central  Valley 
and  on  the  central  and  north  coasts.  Bakers- 


field's  monthly  mean  was  more  than  3°  above 
normal,  and  they  reported  only  2  days  during 
the  month  with  below  normal  temperatures.  At 
Sacramento  there  was  only  1  day  with  below 
normal  temperatures,  while  new  high  minimum 
records  were  being  set  on  the  9th,  11th,  and  25th. 

Minor  flooding  occurred  on  the  Smith  and  Van 
Duzen  Rivers  and  on  the  upper  Sacramento 
River.  Local  severe  flooding  occurred  on  the 
28th  and  29th  in  and  just  below  the  mountains 
north  of  the  Los  Angeles  Basin,  particularly 
in  areas  denuded  by  recent  brush  and  forest 
fires.  At  least  three  persons  were  drowned 
in  this  area.  A  funnel  cloud  was  reported  near 
Sacramento  on  the  6th,  but  no  damage  resulted. 


C.  R.  Elford 

NOAA    Climatologist      -  California 
50  Fulton  Street,  Room  557 
Federal  Office  Building 
San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 

1   1   2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

*      *■  * 

NCJRTH  COAST 

DRAINAGE  01 

1 6 

9B 

.69 

ANOWIN  PAC    UNIUN  CDL 

iin 

i!io 

1.37 

i'l 

.06 

.08 

!l3 

.27 

BIG  BAR  RANGtR  STATION 

16 

47 

1.39 

1.12 

.47 

« 

* 

3.80 

.22 

1.10 

RDONVlLLE    MNTNC  STA 

7 

89 

.05 

1.03 

1.44 

.41 

.29 

.03 

.33 

PRANbCQMB   3  NNw 

22 

26 

1.36 

1.48 

.74 

.73 

.42 

2.33 

.21 

.68 

.65 

20 

96 

BURNT   RANCH    1  S 

16 

59 

1.55 

l!20 

.80 

.41 

.46 

U96 

!61 

.58 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

15 

67 

1.77 

1.31 

.34 

.40 

.86 

2.43 

.49 

.79 

CAL ISTQCA 

12 

86 

.45 

1.15 

.83 

1.34 

.03 

.  14 

.39 

CALLAHAN  RtNOeR  ilA 

7 

46 

.93 

.93 

.13 

T 

.16 

.80 

.55 

.28 

c  azadero 

CECl; VILLE   5  SE 

10 

^ .  79 

1 .09 

l.»9 

.32 

.39 

2!l4 

.25 

.55 

.55 

CLEAR  CREEK 

19 

40 

.22 

1.35 

1.28 

.  16 

1.32 

1.60 

T 

1.00 

.84 

CLOVERDAlE   3  5SE 

9 

59 

1.B4 

1.72 

.27 

.14 

.22 

.09 

.05 

.18 

COPCU  NO    i  DAM 

7 

70 

.03 

.33 

.15 

.13 

.71 

.60 

.52 

.  15 

10 

97 

.64 

.  1 3 

CRESCENT  CITY   i  M 

15 

55 

.21 

l!l3 

.35 

•  '^ 

2.60 

i^* 

1.64 

CRESCENT   CITY    7  ENE 

21 

20 

.60 

.69 

.50 

.35 

.86 

2.89 

.99 

1.56 

CUMMI NCS 

20 

92 

.46 

1.07 

1.74 

.63 

.36 

1.03 

2.0U 

.90 

.69 

DUTTDNS  LANDING 

6 

94 

1.22 

.35 

.87 

.61 

.02 

.05 

25 

84 

.90 

EUREKA   WSO  R 

13 

20 

.69 

.96 

.  12 

.24 

T 

1.44 

l!l6 

.03 

'^46 

FERNDAlE    8  SiW 

FERNPAlE    2  NW 

11.06 

.01 

1.66 

.78 

.29 

T 

.25 

1 .62 

.90 

.12 

FOREST  GlEN 

19 

77 

1.13 

1.80 

.92 

.66 

.46 

2.26 

.21 

.69 

.63 

FORKS  QF  SALMDM 

FORT  BRAGG 

B.76 

1.06 

.88 

.25 

.01 

.03 

1.14 

.09 

.12 

.13 

FORT   BRAGG  AVIATION 

7 

96 

.71 

.01 

.11 

.61 

.03 

.23 

FORT  DICK 

17.32 

.50 

.72 

.32 

.22 

1.32 

1.84 

T 

.73 

1.05 

FQfiT   JONES   RANGER  STA 

B 

15 

.05 

.52 

.26 

T 

.07 

1.00 

.  74 

9.57 

29 

.60 

.83 

garbervIlle 

U.2B 

2.39 

2.39 

1.53 

1.36 

.12 

!67 

.57 

GASOUET  RANGtR  STATION 

25.60 

.55 

1.20 

.90 

1.23 

2.55 

.95 

1.53 

GRATON 

11.55 

1.55 

.94 

2.13 

.17 

.03 

.  1 1 

.01 

.06 

.51 

GREENWIEK 

11.00 

.45 

.57 

.30 

.40 

1.15 

.40 

11 

42 

.09 

HAPPY  CAMP   RANGEW  STA 

T 

'.16 

lil4 

l!ll 

1.20 

2)46 

.01 

!96 

.66 

HAYFORK   RANGER  STATION 

12 

65 

.56 

1.01 

.39 

* 

2.32 

.14 

.99 

HEALDSBURG 

1 1 

46 

.49 

2.00 

1.36 

.55 

.02 

.11 

.09 

.36 

.02 

HEALCiSBURG  NO  2 

11 

00 

2.00 

1 .64 

.40 

.20 

.01 

.16 

.  12 

.27 

3 

16 

.01 

HONEVDEW   ^  WiW 

2.77 

3.15 

.96 

.91 

.32 

2.36 

l!o9 

.73 

HODPii 

IB 

25 

.73 

1.35 

.55 

.  44 

.43 

2.50 

.60 

.50 

IOLE^ILO   HwY  MNTNC  STA 

22 

24 

.28 

.79 

.66 

* 

3.98 

* 

2.23 

KELLOGG 

15 

06 

1 .90 

1.61 

1.60 

.38 

.03 

.45 

.19 

.13 

.34 

11 

81 

54 

.05 

KLAMATH  R 

.30 

1.00 

.60 

.90 

.20 

4.50 

.  10 

.10 

2.10 

KOf BEL 

17 

00 

.22 

1.42 

.68 

.67 

.02 

1.70 

1.43 

.05 

.75 

.34 

LAWA   BEOS  NAT  MONUMENT 

3 

19 

.09 

.56 

..12 

.  14 

T 

.26 

.22 

.06 

.28 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

20 

47 

1 .66 

1.63 

.62 

* 

• 

3.80 

.26 

.87 

1.00 

MARE    I S  L  AND 

6 

92 

90 

20 

MOUNT  HEBRON  RS 

.02 

!25 

.OS 

.11 

.19 

.27 

.04 

.35 

.  14 

MUIR  WOODS 

9 

14 

.11 

1.20 

.31 

.67 

.16 

.53 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

7 

2S 

.02 

1 .36 

.56 

.62 

T 

.11 

OAK    KNQLL   RANGER  STA 

9 

47 

.02 

.44 

.16 

* 

.37 

1.53 

.41 

.33 

DAK  V 1 L  L  E    1    WN W 

1 1 

54 

.06 

1.75 

.B2 

OCCIUENTAL 

* 

4.09 

.10 

DRlCh   PRAlRIf    CREEK  PK 

21 

51 

1.11 

* 

1.29 

.60 

1.40 

.75 

* 

1.59 

ORLEANS 

19 

74 

1.22 

1.40 

.91 

.65 

1 .00 

1 . 19 

1.06 

.37 

PETAl,Un«   FlRt    STi  2 

9 

11 

.12 

.99 

.34 

.91 

T 

.01 

.02 

.10 

6 

4B 

POTTER  VALLEY  PH 

11 

51 

1.02 

l!33 

.  76 

.35 

.24 

1.07 

.52 

.17 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

21 

97 

1.74 

1.69 

1.02 

.56 

.22 

1.82 

.29 

.57 

.46 

SAINT  HELENA 

11 

96 

.20 

1.36 

.58 

1.50 

.04 

.01 

.  10 

.24 

SAN  RAFAEL 

9 

72 

1.19 

.54 

.97 

.03 

.02 

.  12 

.01 

S 

97 

.16 

SAWVERS  BAR  RANGER  STA 

18 

66 

'.30 

!99 

.66 

.17 

.42 

2.42 

.01 

Ito 

.73 

SCOTIA 

12 

96 

2.06 

1.57 

.39 

.27 

.11 

2.10 

.02 

.44 

.73 

SHELTER  COVE 

IS 

72 

.32 

1.24 

1.13 

.16 

.37 

.85 

1 .52 

.56 

.22 

SKACG5  SPGS  LAS  LOMAS 

14 

31 

1.69 

2.35 

.57 

.12 

.18 

.58 

.29 

.22 

.28 

10 

71 

.12 

1.20 

STANUISH  MICKEY   ST  PK 

22 

62 

l!l4 

1.22 

.57 

.50 

3.08 

.13 

!&o 

.76 

TRINITY  DAN   ViSTA  PT 

15 

85 

.87 

.64 

.22 

.16 

.59 

2.45 

.19 

.59 

.31 

TULELAkE  //R 

2 

30 

T 

.12 

.33 

T 

.12 

.32 

.28 

.12 

UK  I  AH 

8 

21 

.25 

.84 

1.30 

.52 

.  10 

.11 

.15 

.21 

.12 

URIAH  4  wSw 

10 

51 

.91 

1.52 

.58 

.  18 

.11 

.61 

.10 

.22 

.40 

UPPER  MATTOLE 

22 

31 

.16 

.65 

WEAVERVILLE   KANGEP  STA 

14 

59 

.58 

!98 

.33 

2.87 

.30 

1.09 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

5 

94 

1.05 

1.19 

.03 

.02 

.07 

.44 

.07 

.33 

.20 

WILL  ITS   I  NE 

12 

18 

.21 

1.03 

1.12 

.58 

.26 

.32 

.85 

.47 

.30 

MILLOM  CREEK   I  NM 

IB 

39 

.04 

.81 

1.30 

.59 

• 

• 

3.75 

.02 

1.19 

VREKA 

6 

67 

.01 

.16 

.06 

.15 

.33 

.75 

.01 

.32 

.16 

•       *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  Ranger  statidn 

45 

ALTURAS   RANGER  STATION 

3 

18 

!39 

.38 

.16 

.03 

!25 

!52 

!04 

!27 

AUBURN 

12 

07 

T 

.57 

1.13 

.94 

.86 

.93 

.02 

T 

.41 

BIG  BENO  Ranger  sta 

20 

17 

.42 

3.00 

2.03 

1 .88 

.02 

.12 

.77 

1.42 

BLUE   canyon  WSO  //R 

IB 

94 

1.34 

2.62 

1.95 

.48 

.08 

.54 

.89 

.27 

20 

72 

.06 

70 

89 

brannan  island 

5 

09 

.42 

izo 

.11 

.19 

.03 

.05 

.10 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

7 

03 

.48 

.25 

.81 

T 

T 

T 

T 

BRUSH  CREEK 

IB 

IB 

.16 

2.87 

1.32 

* 

* 

1.90 

1.24 

.90 

BUCKHORN 

23 

14 

.72 

2,98 

1.22 

.78 

.80 

4.47 

1.27 

.47 

BUCKS  CREEk  PH 

19 

BB 

68 

BUCKS  LAKE  //I 

BURNEY 

8 

55 

.  16 

.82 

.87 

.43 

.16 

1.17 

.50 

.07 

.31 

CAMPTONVILLE  RS 

U 

57 

.33 

1.34 

.62 

2.55 

.51 

1 .01 

CANBY   11  Sw 

5 

45 

.02 

1.55 

.31 

.05 

.07 

1 .02 

.13 

CANBY  RANGER  STATION 

14 

.87 

.26 

.09 

.04 

.67 

.22 

,09 

.  16 

CANYON  DAM 

10 

16 

.50 

1.35 

.62 

.52 

.02 

.30 

.67 

.11 

.  16 

CARIBOU  POvJEk  HOUSE 

13 

13 

.95 

1.40 

.78 

.58 

.04 

.67 

.31 

.16 

CENTERVILLE  PH 

11 

02 

1.36 

1.29 

.71 

.43 

.27 

.64 

CHALLENGE  RANGER  STA 

18 

49 

.65 

2.00 

.96 

1.60 

.18 

.26 

1.84 

.85 

CHESTER 

U 

32 

.65 

1.32 

.85 

.26 

.17 

1.21 

.03 

.39 

.27 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

7 

20 

.41 

.45 

.03 

.25 

.18 

.02 

.39 

CITRUS  HEIGHTS 

B 

96 

1.03 

.75 

1.03 

T 

.01 

.06 

CLARKSBURG 

7 

24 

1.00 

.61 

.30 

.  18 

T 

.01 

.02 

CLARKS   VALLEY    MUUO  RCH 

6 

98 

.87 

.66 

.21 

.06 

T 

T 

T 

.04 

.02 

13  14 


15 


29  30 


.09  .94  1.23 

.58  1.12  2.53 

.61  1.19  1.13 

.43  .62  1.39 


2.44  ,61  1.29 

.88  ,70 

1,36  1 

,41  * 

3,15  1,11  2,14 

1,93  ,16 

1,29  ,34  1.36 

1.76  ,34 

.37  .37  .94 


.06 

.16  .02 


.63     .77  1.76 
.70  1,50 
,06 

,32     ,26  1.45 


•       3.65  2.71 
.49   1.11  5 
.12   1.20  3 


2.37  .10 

4.50  1.42  .19 
3.13 

*  *  3.00 
3.32  1.17 

•  3.26 
2.44  .02  .59 
1.39 
4.15  1.03  1.23 

.49  .18 

3.25  1.26  1.35 


•  1.45 
.37  1.57 
3.56 


.56  .64 
1.08  .54  1.16 
1.25   1.27  .09 


.50     .95  .63 


.2u  T 


.06  .01 


.10  .12 

.20     .16  .51 

.50  1.28  4.75 
T  .76 


.30  .50 

.07 
1.15 
.53  1.21 
.03  .03 

.07 


.03 


.14   1.58  2.90 


.06 

1.04  1.19  2.35 
.18  .23  .63 
.43  3.24  4.30 

.12  .14 

.05 

1.46  3.12 

1.05  1.05  1 
.21  .13 


1.56  .82 
.04  .16 
.40  1,02 


,  10 
,02  2,76 
,19  ,13 


.76  .12 
.56     .03  2.32 
1.05  .99 


.82 


.66 


.30     .40  .74 

1.52     .21  1. 

3.27  2,C7 

,56  ,87 

1.23  1.23  1.23 

1.06     .79  .43 

1.90  1.07  I. 18 

.65     ♦  1.07 

.19  .20  1.76 
.44     .32  .14 


2.15     .17  .53 

1.20  .34 

.20  .72 

.44   1.00  .66 

1.54  .83 

.71     .69  .73 
1.72 

2.95   1.46  .09 

1.23     •  .60 


3.02  .78 


.29 


2.67  .05  .62 
2.29  .70  .61 
3.66   1.34  .20 


.20     .26  1,53 

,23   1.68  3 

.65   1.73  2 

1.62  4 
.03 

.05 

1.40  5.00  5.90 

.54   1.43  2.79 
.06  .01 
•  1.90 


.06 


2.37  .17  2.64 

2.10  .02  1.02 

3.55  •  1.30 

1.05  .63  .22 

.90  1.75 

1.55  .25  2.50 

1.00  .03  2.32 


2.05  .12  1.19 
1.56  .02  .93 
*  •  2,00 
4,00  1,82 


1,94     *  .96 

.53     .31  1.17 

1.23  1,32  ,10 

1,62  2,B2 

1,32     ,07  2.00 

.65     .26  .37 

.30  .72 

.73     .04  .65 

2.35  1.10  1.59 

.44     .»6  1.12 

.67     .22  1.05 


.21  1.59 


.78 
2.65 
1.31 

.60  T  1.64 
1.46 

,70  ,60  ,77 
3,20  1,00  1.49 
1.39  ,07 


,43 


,05 


.77  .61  .15 

.93  .02  3.62 

1.02  »  1.32 

.42  .10  .23 

.54  .01  1.55 

1.66  *  .54 


1.25   1.25  .90 

.36  .15 
2.10   1.26  .23 

1.59  1.18 

•  •  1.37 

3.97  1.16  .71 

3.12  1.12  .16 

.10  .03  1.15 

,31  ,40  1,10 

3,78  1,40  ,13 

.73  .72  .48 

1.76  .64  1.02 

2.25  .08 

3.53  1.28 

2.50  1.66 

2.43  1.09 

2.22  .26 
1.25     .04  .62 

.51  .31 

3.60  .96  .60 

3.50  1.30 

3.23  .16  .76 
2.92      .48  .53 

.03  .05  .04 
1.62  .37 

2.51  .72 
.10  .34  1.19 

•  »  3.70 
1.27  .20  .02 
1.59  .56  1. 

"  2.79 


.26  .41 

.64  1,96 
2.70  2,96 
2,33  ,56 


3.00     .82  .55 


1.25  1.54 

2.28  1.54 

2.60  .7B  2.32 

2.23  1.12  1.18 

1.10  1.77 

2.66  1.50  1.04 
•  7,31 

1,94  ,25  1,49 

3.37  1.30  1.67 


.73  .24  .20 

•  •  2.16 

.15  .13  .93 

.58  .18 

1,10  .26 

1.63  ,34 

.14  • 

1.95  •  1.57 

.56  .12  .55 

.04  .07  .13 


.35  .07 

.39     .12  .04 

1.62   1.20  .95 

2.62   1.62  1.03 

4.00  2.67  1.24 

•       5.64  .97 

2.84  .98  .64 

1  .93  2.43     .  19 

1.79  2.07 

1.22  2.76 

2.66  1.55 


See  releience  notes  tollowmg  Sralion  ladaz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CLe*l»LA<E  MICHC4NDS 

cohasset  1  sne 
colEhsn  fisheries  sta 

cqlcate  power  house 

colusa  i  ssk 

COOL 

CORNING  hDUCmTON  ranch 
OASA  2  SE 
DAViS  2  WSw 

OAVlS  CREEK 

OGER  CREE<  FOREB&v 

OE  SABia 

DObftlNS   1  S 

OOkCJIEvIlLE  RANGER  STA 
OUNNI GaN 

ouNSMjiR  Ranger  sta 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

FOlSDM  dam 

fORESTHlLl.  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEr  Z  5 
CE0R&ET3HN  RANGER  STA 

CieSDN  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

MARRY  ENCLEBPICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  i 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

hunter  oist  graves  rch 

iowa  hill 
jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LEESVILLE   KEEGAN  BANCH 

little  valley 

lookout  3  wsw 
lovalton 

madeline  mntnc  sta 
manzanita  lake  // 
markley  cove 

MARYSVILLE 
MC  ClOUD 
MIDDlETOwN 
MINERAL 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT   SHASTA  WSO  //R 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

qroville 
0r0vill6  bridge 
pac ific  house 
paraqi se 

paskenja  ranger  sta 

paynes  creek 

pit  river  power  house 

plaCervIlle 

placerville  ifg 

PLATINA 

PORTQLA 
OUlNCY 

RED  BLUFF   wSO  R 

redoing  fire  sta  no  2 
represa 

rio  vista 

ROCKLIN 

ROUND  MT   P  C  AND  E 

SACRAMENTO  WSO  R 

SACRAMENTO  CITY  wSO  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOHN  2  E 
SIERRA  CiTv 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

STONYFORO  CDOLEY  RANCH 
STDNYFDRO  RANGER  STA 
STONY  CORCE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
THIN  LAKES 

UPPER  LAKE    7  H 

VACAVlLLE 

VINTON 

vollmers 

vdlta  power  house 

whiskeytqwn  res 
williams 

WILLOWS 
WlLLOt^S  USBR 
WiNTtRS 

WOODLAND   1  MNW 


03 

eocA 

BODIE 

bridgeport 
cedarville 

DONNER  MEMORUC   ST  PK 
DOYLfc 

doyle  5  sse 

ellerv  lake  / 
fleming  fish  and  game 


Day  of  Month 


Tot, 

r  ^ 

3 

4 

5 

6 

7  ] 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  14 

15 

18  1 

17  1  18 

19  I  20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

— 7  73 

1.64 

.83 

.22 

.11 

.04 

.07 

T 

.07 

.02 

.17 

T 

.26 

.68 

3.10 

1.15 

.31 

.19 

1.36 

.08 

.62 

.OS 

.06 

10. ".9 

.57 

.61 

.46 

2.62 

.93 

.19 

.53 

.06 

.36 

.  12 

.76 

1.96 

2.11 

.63 

.11 

.48 

3.38 

.83 

' ' 

.78 

'02 

T 

.30 

.16 

.58 

.01 

.19 

2.24 

.65 

.07 

.36 

.27 

.70 

.01 

•  06 

.01 

.  14 

U.Ol 

.48 

1.22 

1.16 

.74 

.05 

.45 

.07 

2 . 02 

1.57 

* 

b.il 

.66 

.66 

.40 

.04 

.05 

.03 

.12 

.03 

.06 

.01 

.  04 

.12 

.70 

.64 

.74 

.17 

.87 

.70 

.  14 

.23 

.36 

.03 

.23 

1.46 

.29 

.  19 

6  .87 

.55 

.02 

T 

.20 

.25 

17.11 

.55 

2.05 

1.52 

2.54 

.02 

.16 

.42 

1.12 

.  1 1 

.  32 

3.20 

* 

1.98 

1.62 

2.72 

.87 

.07 

.07 

.62 

1.10 

♦ 

1 .05 

.52 

* 

1.46 

11.26 

.63 

1.01 

1.44 

.  13 

.01 

.29 

.15 

.60 

.  12 

7 

T 

.02 

.97 

2,  10 

.37 

.  17 

17.10 

.50 

2.58 

.71 

2.96 

.85 

.69 

.06 

2.11 

2.04 

6.^6 

.23 

.37 

.58 

.23 

T 

T 

.05 

• 

18.29 

I.IH 

2.39 

.62 

.39 

.63 

1 .54 

.04 

.81 

.25 

.47 

.36 

1.27 

1 .02 

.04 

1,  38 

6.91 

1.06 

.69 

.17 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

T 

.02 

.04 

.62 

.39 

.39 

.  12 

.01 

.01 

.02 

.05 

.65 

.62 

,01 

.66 

.43 

.06 

.26 

.01 

.01 

.01  .01 

.02 

.  2  1 

.04 

.23 

.32 

.35 

.03 

8.04 

.55 

.97 

.72 

.57 

.02 

.08 

1.01 

.66 

.39 

1.43 

1.14 

1.27 

T 

.03 

.31 

.80 

2  .70 

2  .55 

,  02 

1.56 

1.64 

.28 

.17 

.49 

1 .60 

.18 

.37 

.28 

.60 

.38 

.48 

.21 

.36 

11.77 

.42 

1.14 

.53 

.85 

.  15 

.12 

.13 

T 

.39 

2!61 

1.63 

.01 

14.38 

.45 

1.66 

.80 

* 

* 

1.53 

.14 

.  83 

T 

2.74 

2.43 

16.53 

.79 

2.48 

2.15 

.26 

.01 

.12 

.22 

.53 

.33 

.12 

3.95 

1,03 

.  12 

U.U 

.44 

1.80 

.72 

1.41 

.01 

.11 

.08 

.  76 

T 

2  .30 

•  85 

.02 

9. 83 

.41 

1.70 

.64 

.79 

T 

.09 

.80 

.06 

.43 

.  17 

1 .00 

.65 

.04 

11.58 

.79 

.47 

1.91 

.87 

.05 

« 

1.26 

.30 

.70 

• 

1.25 

8  09 

.55 

1.03 

.52 

.73 

.08 

.15 

.35 

.64 

.62 

4I68 

.05 

.56 

.  24 

.36 

.09 

.71 

.52 

.06 

.16 

.15 

.03 

.12 

.35 

.17 

12.44 

.50 

1.30 

.85 

2.96 

.06 

.50 

1,73 

1,05 

,01 

15.11 

2.11 

2.05 

.47 

.66 

.06 

.16 

.09 

.07 

.  13 

7 

.04 

.03 

•  55 

.39 

.  18 

16.22 

.53 

1.53 

1 .89 

1.95 

.03 

.05 

.14 

.  64 

2.65 

2.25 

.13 

4.23 

.56 

.05 

.  1 5 

.65 

.26 

.72 

.08 

.  30 

.36 

.07 

.26 

.10 

6.43 

l'.l9 

.61 

.17 

.29 

.06 

.07 

.04 

.03 

.07 

.03 

.01 

.26 

•  14 

.01 

14.18 

.30 

1.99 

.64 

.  56 

.  19 

1 . 36 

.  86 

.65 

.40 

.01 

.  36 

.  32 

.  12 

1 .60 

,66 

.  19 

8.01 

.27 

1 . 19 

.81 

.  30 

.  09 

.  13 

.  17 

.  15 

.06 

7 

T 

.00 

.12 

.46 

.  10 

.51 

28.18 

4.23 

1 .74 

1.65 

.15 

1.75 

1.97 

.04 

1.05 

.01 

7 

.12 

.75 

.66 

2.43 

.15 

.  19 

4  .55 

18.14 

.91 

3.19 

1.80 

.84 

.03 

.29 

.39 

♦ 

1  .37 

.03 

T 

.  19 

3.00 

1.41 

.15 

7.08 

1.01 

.49 

.  13 

.13 

,14 

.02 

4.71 

>  45 

.  26 

.22 

.09 

.  18 

1.49 

.14 

.42 

.25 

.  U 

.85 

T 

.  10 

6  67 

T 

T 

1.28 

.64 

.37 

.09 

.62 

.47 

.07 

.41 

.36 

.09 

.21 

.93 

,24 

.  11 

4!si6 

.85 

.59 

♦ 

* 

• 

.60 

* 

.32 

.05 

.55 

1.03 

.  15 

8.66 

.77 

.42 

1.23 

.04 

.40 

.76 

.03 

.  78 

T 

.42 

,11 

.08 

.55 

.96 

.a 

8 . 79 

I  10 

.54 

.  79 

.  0 1 

.03 

.01 

.  30 

6.24 

.65 

.43 

.71 

.37 

.01 

.01 

7 

.01 

.13 

.  15 

.06 

T 

U.91 

.68 

2.67 

1.13 

.34 

.42 

1.28 

.17 

.81 

.26 

.35 

.21 

.87 

.72 

.07 

1.08 

13.47 

1.31 

.67 

.43 

.  1 2 

.  19 

.03 

.01 

.74 

« 

.75 

15.19 

.70 

^'V 

.95 

1.31 

.08 

.90 

1.12 

.03 

1 .82 

T 

.38 

.17 

.01 

.72 

.91 

.26 

11.13 

.02 

.53 

2.27 

1 .97 

10. 36 

.07 

2.22 

.60 

.20 

T 

.37 

.31 

.04 

.  59 

.02 

.01 

T 

.06 

.  19 

.09 

,62 

.07 

T 

2.68 

14.30 

.52 

2.00 

.88 

1.62 

.04 

.17 

.73 

.01 

T 

^,29 

1.25 

.04 

6.37 

.  71 

.43 

.40 

.66 

T 

T 

7 

.06 

,22 

.  15 

T 

10.71 

.75 

.10 

.26 

.52 

1 .67 

.25 

.47 

.15 

.37 

.29 

.23 

.87 

.18 

.13 

6.59 

.56 

.72 

.  3 1 

.  30 

.05 

.04 

T 

.03 

.05 

.07 

.01 

.08 

7.76 

.66 

.61 

l.Ol 

.09 

.11 

.04 

.06 

.26 

.01 

T 

.23 

,07 

7.90 

.60 

.61 

.51 

.65 

.17 

.05 

.35 

.01 

,17 

,09 

11.47 

.29 

1. 14 

.28 

1 . 19 

.05 

.26 

.97 

2.14 

2.29 

.06 

8.59 

~ 

1.03 

1 . 17 

.20 

.  17 

"o4 

.  1 2 

.  13 

- 

.  24 

■ 

"05 

.08 

'02 

.  16 

'10 

~ 

12  .66 

.40 

1.08 

.35 

1  .09 

.04 

.15 

.75 

.04 

.67 

.  18 

.15 

.01 

.03 

.91 

.95 

28.64 

1.19 

4.78 

2.15 

.29 

1  .09 

3  .00 

.60 

.33 

.50 

.51 

1.54 

1.30 

2.65 

11.31 

.  50 

1.33 

.35 

1.00 

.07 

.07 

.28 

T 

2.23 

1.97 

12.60 

.61 

1 .66 

.67 

.57 

.07 

* 

.47 

T 

3,42 

1,11 

12.28 

.60 

.74 

.41 

.  04 

.  70 

1.21 

.  8 1 

80 

.  4  1 

1  27 

6.03 

.14 

.87 

.75 

.18 

.11 

.16 

.06 

.  1  2 

T 

I.  10 

.82 

T 

11.49 

.22 

1.55 

.41 

1.02 

T 

T 

.70 

.03 

.63 

.05 

1.08 

.96 

1,00 

8.42 

.06 

.67 

.39 

.  84 

.04 

.03 

.71 

.04 

.21 

T 

T 

.22 

.02 

.03 

.15 

1.38 

17.32 

T 

1.12 

.61 

1 .63 

.05 

1.71 

2.23 

T 

.50 

.52 

.20 

1,25 

.30 

T 

1.55 

8.13 

1.04 

.80 

.65 

.34 

.01 

.04 

.07 

5.32 

.30 

.46 

.20 

.  15 

.41 

.55 

.99 

8.03 

.62 

.96 

.52 

.62 

T 

.  16 

.85 

.50 

1.16 

3.20 

1.32 

.  16 

.72 

4.15 

.98 

.  14 

.07 

.42 

.35 

2.31 

.52 

1.00 

7.41 

.03 

1.19 

.42 

.  34 

T 

7 

7 

7 

.02 

T 

.26 

.39 

.23 

.04 

7.44 

.02 

1 . 37 

.40 

.  0 1 

.06 

25.72 

1.36 

2.66 

.30 

.91 

.69 

3,15 

.21 

.60 

.28 

.54 

.35 

.76 

1.96 

.  16 

1.32 

11.64 

.50 
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CiLIFORNU 


fDHT  BIOWElL 
GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 

SQUAh  V^LLEV 
STilNDlSH  1  E 
SUSANVILLE  ilftP3RT 

tahde  city 

T6RM0 

TRUCkEE  RfiNGtR  STfiTlaN 
WENOtL   10  SE 
WOODi-ORnS 


AlAHU  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LDMONO  NG  3 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BRADlE Y 
BURL  I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMfcL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCURD  5  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  DRD 
CERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ   Z  NM 
HOLLlSTER    1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HDNOA 

LIVEHHORE   COUNTY  F  D 

LOCKWODD  2  N 

LOS  l.ATOS 

LOS   GATOS  *.  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  HATCH  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAN  HILL    2  £ 
MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

MOKRQ  BAY   3  fJ 
MOUNT   OIABlO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAC IMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MSO 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALD  ALTO   JR  MUSEUM 
PALOHA 

PARKFIELD 

PASO  ROBlES 

PASO  rorles  FAA  AP 

PINNACLES  Nir  F.OnUMENT 

PISMD  BEACH 

POINT  PlEOflAS  BLANCaS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT    MARYb  COLLEGE 
SALINAS  3  e 
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S  F  FEDERAL   SLOG  WSO 
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SAN  MATEO 
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SEARSVHLE  LAKE 

sdleoao 

SPHECXELS   HWt  BRIDGE 
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WALNUT  CREEK   <.  £ 
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C*STlE  «OC*f,  RAO  LAe 
CATHEYS   V*  9ULL  ftUN  RH 
CHERRY  VALlCv  OAH 
CQALINCA 

COALINCA    U  HHM 
CORCORAN  IRRIC  OIST 
OElANO 

DEL   PUERTO  ROAO  CAHP 
OENAIR  9  NNE 

DUDLEYS 

electra  pOmer  house 
Elliott 

exchequer  reservoir 

FIODLtTaw"*  LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  MS3 

FRIANT  COVERNHENT  C4MP 

CLENNVILlE 

GRANT  GROVE 

CftOVELANO  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  METChY 

HUNTERS  DAM 

lORlA 

lONE 
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CACHUMA  0AM 

CAMP  MI   HlLL  OPIDS  57E 

CAMPO 


10.72 
9.35 


2.25 

1.96 
1.97 


6.22 
*.19 
5.46 


7.66 
5.06 
5.02 
2.76 
3.71 

3.34 


Day  of  Month 


1   1   2   1  3 
 1  1  

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  18 

19  {  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

 rr^ 

 57 

— OS 

 60 

T 

.05 

.35 

1 

1.14 

.43 

.32 

2,11 

,50 

1970 

'  IB 

>  10 

.02 

.  20 

.04 

1 

.63 

.26 

.93 

1.60 

,10 

'  12 

.33 

.  1 1 

.  30 

.16 

1 

.44 

.95 

,15 

.22 

.76 

1,03 

.15 

U31 

.86 

1.09 

T 

T 

.46 

1 

1.69 

4.20 

,48 

1,50 

1 

.37 

,05 

.  18 

.45 

,35 

.79 

.57 

T 

1 

.78 

.32 

1,04 

,98 

.42 

T 

.01 

1 

.67 

1,15 

.16 

T 

.21 

1 

r,47 

,35 

,93 

.22 

.  14 

T 

T 

7 

.01 

.44 

,09 

2.02 

1,97 

,15 

1.12 

.10 

.62 

T 

.02 

T 

T 

.92 

1,30 

,64 

,15 

.95 

.66 

.56 

.90 

T 

.46 

1 
1 

1.57 

1.42 

1,68 

,32 

.50 

,58 

.  52 

.  53 

.10 

T 

.62 

1.65 

,35 

1.01 

1,80 

,25 

•  65 

,87 

•  23 

.  33 

.02 

.  iB 

,50 

,28 

.71 

1.50 

,51 

.31 

,41 

.07 

.26 

.19 

.68 

,34 

,  12 

.16 

1.27 

,68 

.63 

.  12 

1.32 

,  12 

.05 

.  56 

1,70 

1,23 

.66 

1,68 

1.09 

.23 

,80 

,21 

.01 

,97 

.02 

.33 

.01 

2,65 

,26 

,04 

1.63 

.56 

.09 

.43 

.  IB 

,  07 

3,53 

,  18 

.21 

1,14 

2.66 

.23 

1.23 

1.02 

.73 

.31 

,96 

• 

1,98 

> 

• 

4.26 

.O* 

.02 

.09 

,40 

1,11 

.25 

.07 

.76 

.  77 

.61 

T 

T 

.52 

l!28 

3,48 

,21 

1.19 

.46 

.65 

1.54 

.66 

.66 

.23 

.06 

T 

.48 

3.04 

1 , 12 

1.04 

1.63 

.47 

.27 

.16 

.07 

.02 

,56 

.86 

2.49 

.  59 

.53 

.80 

.04 

.80 

.02 

.02 

.27 

1 

1 .09 

.27 

3,05 

.03 

.26 

T 

1 

2,88 

,53 

1.46 

1 , 16 

•  21 

.06 

.24 

T 

.03 

1 

.48 

,22 

2.27 

,30 

.22 

.82 

1,02 

.02 

1.05 

,29 

.15 

.52 

,94 

1.36 

,38 

T 

.05 

T 

.09 

1 
1 

,58 

.42 

,  54 

•  07 

.05 

-    1  _ 

.52 

,40 

.  13 

.56 

,39 

.07 

.03 

,50 

.22 

,05 

3.82 

,73 

.68 

.03 

.  13 

.  12 

.12 

.45 

,33 

.01 

,38 

.68 

,13 

.50 

1 .  12 

.25 

.37 

T 

.12 

1.31 

1.77 

.95 

2.02 

,52 

T 

.05 

.24 

l.iO 

.95 

1.64 

,27 

•  03 

.05 

.03 

.15 

.85 

.78 

1.47 

.  14 

.07 

.02 

.25 

T 

.07 

.23 

,69 

.68 

.03 

•  02 

. 

.02 

.42 

.11 

.10 

4,29 

.15 

.  19 

1.18 

1 .97 

1.33 

.33 

.3" 

.04 

T 

.04 

.14 

,02 

.64 

.17 

.01 

1 ,53 

1.28 

,  18 

.27 

.04 

.01 

.31 

T 

.05 

T 

.09 

,45 

.06 

.93 

,04 

.06 

.01 

.09 

.01 

.01 

.01 

.34 

.17 

.96 

.75 

,07 

.13 

.07 

.01 

.19 

T 

.01 

.16 

.34 

.08 

.86 

,11 

.  12 

.  la 

.09 

..4 

.70 

.03 

.  31 

,40 

.S3 

.33 

T 

.25 

T 

.06 

T 

.61 

.29 

.48 

1 .41 

.62 

.63 

.  14 

.36 

,20 

.ib 

.35 

.20 

.33 

.11 

1.27 

1.02 

,26 

1,34 

1,41 

.24 

.83 

.B4 

.65 

.02 

.59 

• 

4,86 

,92 

.94 

.32 

.36 

.78 

.22 

.32 

2.92 

.40 

,02 

,88 

1.41 

.29 

.  18 

.15 

.03 

.18 

,29 

.25 

.90 

.05 

.09 

.16 

T 

T 

.52 

.29 

.46 

.63 

.07 

T 

1.19 

.Oo 

.75 

.02 

T 

.22 

.54 

.  14 

2,25 

.84 

.02 

1.27 

.31 

.20 

.03 

,55 

.13 

T 

2,30 

1.12 

.13 

•  01 

.27 

.  36 

.26 

.25 

,26 

2, 00 

.34 

.25 

.  86 

3.12 

.02 

.05 

.67 

1,18 

.03 

,71 

.79 

,02 

.36 

.17 

.  12 

.02 

.03 

.02 

1.09 

,04 

2,26 

,87 

.38 

.22 

.03 

.30 

.02 

.01 

.21 

.05 

1,36 

,68 

.13 

.04 

.91 

.04 

1 .22 

,45 

.14 

.03 

*  12 

.11 

,01 

1.66 

,04 

T 

,35 

1,80 

.03 

.39 

1.61 

,01 

,27 

1 ,08 

.91 

3.82 

,68 

,49 

1,70 

.se 

I  .90 

.46 

.57 

.12 

.  16 

1.06 

2,43 

,96 

1,58 

1,88 

,16 

.22 

1.06 

.49 

.79 

.12 

.03 

1,37 

1.15 

3,52 

.  14 

.  30 

.  1  5 

"'' 

.01 

,  17 

,62 

.  07 

1,46 

.  13 

.23 

.7*. 

.31 

,95 

.60 

.05 

.91 

1,88 

T 

.45 

1,18 

,99 

.30 

1  .69 

.97 

.77 

.39 

.89 

3,10 

,20 

.03 

2.2201,50 

.08 

.43 

.01 

3 , 60 

,67 

.63 

1,50 

.46 

.96 

.44 

.79 

.01 

.17 

.32 

1.55 

1,19 

,67 

2,10 

,22 

.09 

I  .  10 

.07 

.38 

.01 

.09 

T 

.04 

.27 

.91 

,06 

,01 

1.22 

1.63 

,24 

1.35 

.31 

T 

.61 

.01 

.02 

.07 

.46 

,31 

,68 

1.65 

,41 

.52 

1  .00 

.10 

.67 

.01 

.33 

1.75 

,65 

,38 

2.38 

,71 

T 

.31 

1,24 

.46 

,74 

3.29 

,18 

.13 

1.10 

1.24 

,05 

1 .47 

.20 

.09 

.  1 1 

.01 

.46 

2.29 

,09 

1.50 

.89 

.SI 

1.31 

.61 

.70 

.11 

.01 

,01 

1.04 

2.53 

.96 

1,08 

1.93 

.35 

.13 

.25 

T 

,26 

.  18 

.03 

.50 

.  19 

.56 

1.87 

.  16 

.53 

.  16 

.  16 

.02 

.03 

T 

.64 

.15 

1,02 

1.67 

.04 

.90 

.57 

.06 

.41 

T 

.03 

.69 

.02 

.47 

1.60 

.10 

T 

.01 

.  10 

1 .73 

.18 

T 

.40 

1.14 

.1.9 

.70 

.32 

.02 

.03 

.39 

.76 

.84 

.37 

2.34 

.37 

.33 

.85 

.  11 

.33 

.44 

.07 

T 

■  55 

.32 

, 

.77 

.33 

1.19 

T 

.01 

,20 

1  .14 

1.61 

1.05 

.25 

.80 

1.30 

T 

.13 

.72 

1,22 

,03 

1.14 

.42 

■  OZ 

.92 

.50 

.47 

.05 

.86 

1,21 

Z.55 

.16 

.35 

2.28 

1.00 

.05 

,07 

,43 

.34 

3,92 

.23 

.10 

.50 

.10 

.50 

.55 

5,05 

.74 

.36 

.01 

.41 

.31 

6,76 

.36 

.75 

.03 

.  25 

,50 

.08 

.22 

.42 

.06 

,33 

.45 

5.93 

.25 

.03 

.02 

.01 

,  15 

1 . 56 

3.19 

.10 

.05 

.04 

,59 

.  08 

.02 

3.06 

1.18 

,74 

.13 

.  10 

1,79 

,61 

1.00 

2,10 

.74 

.  10 

.50 

2,00 

.26 

.07 

,33 

.58 

5.39 

,25 

1,11 

T 

2.21 

1 ,79 

1,56 

.03 

2.48 

3,26 

.13 

,70 

.02 

.45 

4.37 

,40 

.o«, 

.26 

.01 

.02 

,43 

.52 

8.52 

1,08 

.11 

.37 

.35 

.57 

2.42 

1.88 

,04 

.05 

.06 

T 

.19 

.48 

4.59 

,27 

T 

.26 

T 

,25 

.41 

5,28 

,55 

.36 

.06 

.01 

1.24 

.02 

,68 

2,93 

,54 

.11 

.54 

.10 

,59 

,81 

9,94 

1 , 17 

,36 

.01 

,17 

,74 

iot«s  following  SMUoh  IdcIh. 
396  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


CANDGA  PARK  PIERCE  CQL 
CHATSWORTH  FCZ'tf 
CHULfl  VISTA 
CUAREMDNT  PDmQNA  COL 
CDlByS  FC  53  0 

CORONA 

COVINA  TEMPLE   FC    193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  <;83C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMAC A 

DESCaNso  Ranger  sta 

DOWNEY   FD  FC107C 

DRY   CANYON  RfSER\/ClIR 

EL  CAPITA^  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC126B 

ELSINORE 

tSCONOIDO 

FULHORE    1  WMW 

FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISfR 
FULLERTQN  HlLLCRb'iT  RV 
GIBRALTAR   DAM  NO  1 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOAlE    STAPEN  fC295G 

CLENDORA  WEST   FC  1S5 
HAINES  CYN  UPPER  PC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

lOYLLWILD  FIRE  DtPT 

julian  wynqla 
juncai  dam 

LA  CkESCENTA  FC   251  B 
LACUNA  BEACH 

LAKESIDE   Z  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  tJ 
LECHUZfl  PT  STA  FC  352B 
LOKPOC 

LONG  BEACH  PUS  SvC 
LONG  BEACH  HbO 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANCElES  WSJ  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

LOS   PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE   CREEK  RANGER  STA 

MDDRPARK 

MT   BALDY   FC  850 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT    wUSON  Ft,    338   B  // 
NEWBURY   PARK   4  Sw 
NEWHaLL   SOlEOAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  Nw 

DCEANSIDE 
Ojfl  I 
DXNARD 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS   VERDES   EST  FC'SD 

PASADENA 

PERRlS 

PItDRA  6LANCA  &R0  STA 
PINE   CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO   LIGHT  STa 
POMONA  CAL  POLY 
PDWAY  VALLFY 
RAMONA  SPAULDING 

RANChlTA 
REOLflNDS 
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RIuERSlDE  EXP  STA  R 
SALSIPuEDES  GAGING  STA 
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5AND«ERG  PTL  FCUOB 
SANDBERG  WSO  //R 
SAN  DIEGO  WSO  R 
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.24 

T 

.69 

1 . 75 

.24 

,50 

1.10 

2.60 

.57 

.67 

• 

.  06 

.50 

.06 

3 . 96 

.30 

.42 

4,20 

.45 

.52 

.06 

5 . 04 

.98 

,  12 

.01 

3.30 

2.06 

.02 

.23 

.40 

2.73 

.12 

.47 

.06 

3.96 

1.16 

.05 

2  .64 

,68 

.  '•9 

.55 

.02 

.73 

.  56 

.30 

5^90 

1.70 

.35 

T 

.05 

4.^.0 

1 .25 

.05 

.  39 

.73 

8.00 

.56 

T 

.41 

T 

.36 

4.60 

.  19 

.06 

.32 

.72 

7.57 

.46 

.  3^ 

2.20 

.25 

.03 

.33 

.39 

5.13 

.26 

.73 

.  10 

3.35 

.46 

T 

T 

1.75 

.74 

.40 

5.55 

.50 

.40 

.  10 

2.07 

2.03 

,22 

T 

.21 

.12 

3.27 

.23 

.60 

.02 

1.37 

.72 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 


hiL^UT  PTL    5TA  FC10Z6 

MHlTTIE*  CTY  M  rc  106C 
rOR»&  LiNOfc 


10      11  12 


Day  of  Month 
13  I  M  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


2.5!  1.19 

.68  I. 00 

3.<t2  .34 

1.63  1.51 


31 

1970 


SDUTHE4ST  OeScRT 

AD€l*NT3 
*»PlE  V4LLEV 
BiKER   9  NiM 

BEAUmOMT   1  E 

BEATON  INSPECTION  STA 
BIC  9INE5  PAKK  FC  838 
BIShCP  CREFpC   1ST4KE  2  //I 

bismlfP  •<b  airport  I 

BLtTME 

blyTme  faa  airpout 

fiORRECO  DESERT  PaBK 
BOULEVAftO  2 
BRAMlEV  2  SM 
C*eA£QN 

CALExICa  2  Hi 
CANTIL 

CQi'OTE  .JELLS 
DACCETT  F*A  AIRPDRT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  CaNyON  laboratory 

deep  springs  college 
dunn  siding 
eagle  mountain 
el  centra  2  ssh 

fairkOnt 

colo  rock  ranch 

HAINEE 

HAYFIcLO  PUMPING  PLANT 
HESPERU 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOlO  U  S  DATE  GAOOEN 

INVOkERN 

INYOKERN  ARMITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  /> 
LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATIUN 
MITCHELL  CAVERNS 
MOjAVE 

MORONCO  VALLEY 

MOUNTAIN  Pass 

MT  SflN  JACINTO  WSP 
NEEOlES  faa  AIRPORT 

nilano 
palmoale 

palmdalE  Faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
ranosburc 

snow  creek  upper 
squirrel  inn  2 
thermal  faa  airport 
trona 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  STA 
ViCTORVlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
HtLDROSE   RANGER  STA 


.02 

8.49 
.08 

Z.'*<i 
.10 

2  .04 

.02 
.02 

2.36 
.12 

1.60 


.17  T 
.13 


1.31 
.03 


.1* 
.13 
U99  1.0*. 


1.45  ,19  .02 
.03      .02  T 


.21   1.60  .05 


5.42 
1.34 


.03 
.93 

1.43 

.13 

5.68 

1.52 


.58 
.03 
.14 
1.55 


1.15 
.60 
.90 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTH  CD4ST 
DRAINAGE 


01 


4LDERP0INT 

ANCWlN  P4C   UNION  COL 
BIG   BAR   RANGER  STATION 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILLE  5  SE 
CLOvERDALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITV  1  N 

DUTTDNS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WSO 

FERNOAlE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON 

HAPPY   CAMP    RANGER  STA 

HEAlOSBURO 

HILTS 

HOOPA 

KENTFIELD 

KLAMATH 

LAVA  BEOS  NAT  H0NU1ENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 


CALIFORNIA 
 NOvEI^BER  1970 


Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

76 

60 

64 

65 

60 

59 

58 

59 

61 

62 

63 

65 

66 

59 

65 

65 

61 

63 

63 

55 

64 

59 

60 

57 

49 

50 

50 

49 

MIN 

41 

42 

43 

49 

50 

47 

46 

52 

43 

44 

43 

39 

40 

40 

48 

48 

42 

39 

39 

44 

44 

48 

51 

51 

36 

38 

41 

41 

4  2 

43.9 

MAX 

62 

54 

55 

54 

55 

56 

57 

59 

53 

58 

64 

61 

62 

60 

65 

63 

61 

62 

50 

49 

59 

54 

56 

56 

45 

46 

45 

MIN 

*9 

51 

45 

44 

43 

45 

44 

45 

48 

45 

43 

41 

40 

45 

41 

42 

42 

43 

43 

40 

40 

44 

43 

44 

47 

33 

38 

38 

39 

34 

42,6 

MAX 

74 

69 

59 

63 

52 

51 

51 

57 

50 

54 

59 

51 

60 

48 

63 

57 

63 

58 

49 

48 

46 

52 

54 

46 

42 

35 

32 

37 

MIN 

36 

36 

37 

39 

48 

47 

42 

43 

47 

43 

46 

38 

39 

34 

36 

4  3 

4  1 

40 

39 

36 

36 

40 

46 

48 

45 

32 

32 

27 

28 

30 

39.3 

MAX 

7  6 

76 

70 

65 

63 

59 

60 

63 

60 

62 

64 

62 

65 

72 

68 

62 

63 

56 

61 

58 

54 

63 

64 

60 

55 

52 

51 

55 

50 

MIN 

3B 

36 

39 

41 

50 

46 

44 

44 

51 

41 

41 

45 

33 

35 

37 

37 

4  1 

40 

41 

38 

40 

42 

60 

67 

51 

39 

40 

40 

40 

43 

42.0 

MAX 

6  7 

66 

69 

67 

67 

60 

54 

55 

54 

50 

59 

50 

52 

54 

58 

58 

55 

60 

46 

49 

55 

55 

55 

66 

45 

35 

40 

43 

MIN 

29 

31 

25 

30 

30 

36 

32 

36 

43 

28 

40 

31 

29 

26 

24 

3  3 

27 

31 

26 

22 

34 

46 

38 

28 

32 

29 

30 

29 

31.3 

MAX 

69 

7  3 

67 

53 

52 

49 

60 

54 

50 

52 

54 

48 

51 

63 

57 

55 

56 

53 

55 

55 

49 

51 

55 

55 

45 

42 

39 

40 

42 

53  4 

MIN 

36 

37 

37 

25 

42 

41 

36 

38 

37 

33 

34 

36 

23 

29 

40 

30 

30 

26 

28 

29 

35 

41 

46 

40 

32 

32 

31 

32 

34 

34.2 

MAX 

63 

59 

62 

62 

62 

57 

65 

65 

61 

64 

65 

68 

66 

66 

73 

67 

71 

67 

64 

57 

66 

60 

60 

54 

56 

55 

63 

63  9 

MIN 

',7 

46 

45 

46 

52 

53 

50 

51 

53 

46 

47 

45 

42 

41 

42 

40 

44 

45 

42 

43 

43 

44 

47 

51 

53 

40 

43 

46 

45 

43 

45.8 

MAX 

68 

72 

63 

60 

62 

56 

64 

57 

60 

62 

62 

51 

61 

61 

56 

62 

60 

61 

60 

58 

65 

51 

56 

5B 

54 

46 

48 

59.3 

MIN 

33 

33 

36 

39 

48 

32 

46 

48 

50 

40 

43 

37 

31 

32 

37 

47 

32 

34 

32 

32 

35 

43 

47 

50 

49 

36 

36 

40 

39.  3 

MAX 

70 

66 

62 

56 

58 

56 

58 

56 

55 

58 

57 

65 

65 

66 

59 

58 

56 

57 

52 

52 

52 

56 

56 

55 

46 

51 

64 

52 

48 

57  7 

MIN 

<.5 

45 

46 

52 

53 

50 

52 

53 

52 

47 

52 

44 

43 

45 

61 

5 1 

4  1 

40 

41 

39 

42 

45 

51 

54 

45 

36 

41 

40 

38 

45.9 

MAX 

77 

69 

63 

61 

62 

67 

62 

64 

63 

65 

61 

67 

69 

66 

66 

66 

69 

71 

68 

63 

63 

59 

65 

58 

60 

65 

54 

56 

56 

64  4 

MIN 

m 

44 

45 

47 

54 

54 

50 

52 

56 

51 

50 

46 

41 

43 

43 

4  5 

4  1 

40 

43 

39 

43 

45 

49 

49 

44 

45 

42 

47 

48 

42 

46.0 

MAX 

64 

59 

56 

53 

51 

55 

55 

55 

55 

53 

51 

48 

54 

59 

56 

59 

53 

51 

46 

45 

45 

54 

59 

5-» 

44 

48 

46 

49 

46 

5  3.0 

MIN 

30 

32 

32 

42 

46 

42 

41 

45 

45 

38 

38 

33 

30 

31 

32 

4  1 

40 

40 

31 

31 

39 

31 

35 

39 

41 

33 

35 

34 

35 

36.5 

MAX 

69 

65 

65 

64 

63 

60 

60 

61 

59 

59 

62 

57 

61 

71 

68 

58 

54 

54 

55 

54 

53 

61 

62 

61 

58 

51 

53 

53 

51 

51 

59.1 

MIN 

45 

48 

46 

52 

53 

50 

51 

56 

48 

45 

50 

46 

42 

47 

64 

49 

4  5 

45 

42 

49 

47 

49 

58 

56 

47 

42 

45 

43 

45 

39 

47.9 

MAX 

72 

72 

66 

66 

59 

61 

63 

61 

60 

65 

60 

65 

73 

69 

61 

61 

55 

57 

57 

54 

68 

60 

61 

60 

52 

55 

52 

52 

51 

61.0 

MIH 

41 

42 

45 

49 

50 

50 

43 

53 

51 

42 

52 

45 

41 

40 

52 

54 

46 

41 

44 

47 

46 

48 

54 

53 

50 

39 

47 

41 

41 

46.4 

MAX 

62 

63 

65 

58 

56 

54 

50 

51 

55 

54 

54 

57 

50 

52 

53 

63 

55 

56 

54 

48 

52 

50 

48 

55 

53 

47 

42 

42 

36 

42 

52,3 

MIN 

30 

30 

32 

35 

44 

43 

40 

30 

47 

39 

40 

38 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

31 

31 

32 

38 

45 

46 

42 

32 

35 

32 

33 

35.7 

MAX 

6? 

65 

67 

67 

63 

63 

63 

63 

64 

59 

61 

63 

60 

62 

73 

60 

62 

60 

60 

61 

59 

56 

58 

61 

60 

58 

57 

52 

55 

53 

61  0 

MIN 

48 

47 

46 

52 

53 

54 

50 

52 

54 

46 

48 

43 

41 

45 

48 

50 

45 

42 

42 

41 

44 

49 

52 

56 

54 

39 

42 

42 

44 

47!2 

MAX 

60 

65 

66 

63 

62 

64 

64 

60 

60 

63 

69 

74 

60 

60 

59 

61 

59 

66 

66 

60 

60 

59 

56 

53 

54 

50 

54 

59,9 

MIN 

42 

41 

46 

51 

54 

50 

54 

46 

41 

52 

37 

42 

50 

49 

4  1 

41 

36 

45 

50 

53 

57 

56 

38 

47 

43 

45 

4  1 

46,3 

MAX 

69 

70 

65 

62 

58 

58 

50 

51 

59 

52 

60 

60 

49 

59 

60 

61 

58 

50 

48 

42 

49 

50 

52 

62 

51 

54 

50 

47 

46 

42 

54.5 

MIN 

23 

28 

34 

44 

42 

42 

40 

42 

38 

32 

30 

34 

25 

23 

30 

33 

29 

27 

26 

25 

30 

27 

30 

48 

40 

43 

33 

34 

33 

35 

33.3 

MAX 

69 

58 

64 

61 

60 

62 

60 

59 

59 

57 

63 

65 

60 

72 

66 

63 

61 

66 

62 

61 

55 

57 

62 

58 

58 

57 

55 

55 

55 

56 

60 ,  5 

MIN 

45 

45 

49 

53 

54 

55 

51 

54 

52 

45 

47 

45 

42 

48 

54 

50 

46 

44 

43 

42 

47 

53 

53 

52 

52 

41 

46 

48 

46 

45 

48.3 

MAX 

75 

78 

71 

60 

59 

65 

65 

62 

61 

64 

61 

64 

67 

65 

68 

69 

69 

72 

69 

68 

66 

56 

57 

66 

62 

60 

60 

54 

54 

55 

64.1 

MIN 

39 

40 

40 

46 

51 

53 

50 

52 

54 

45 

47 

43 

34 

38 

36 

42 

40 

36 

36 

34 

35 

50 

51 

52 

55 

39 

40 

47 

47 

42 

43.9 

MAX 

71 

68 

70 

59 

64 

56 

57 

57 

50 

64 

54 

57 

54 

56 

57 

59 

63 

53 

52 

56 

44 

48 

50 

56 

59 

55 

52 

42 

47 

48 

56.  1 

MIN 

36 

40 

41 

40 

46 

40 

41 

41 

47 

43 

44 

40 

35 

36 

37 

37 

37 

35 

35 

34 

35 

36 

41 

46 

46 

35 

31 

38 

35 

36 

36.9 

MAX 

6 1 

75 

63 

59 

65 

67 

65 

59 

70 

63 

60 

70 

69 

70 

69 

72 

74 

70 

71 

68 

57 

57 

68 

62 

64 

60 

54 

54 

55 

57 

64.9 

MIN 

44 

45 

47 

53 

56 

54 

51 

54 

57 

45 

50 

46 

43 

42 

42 

46 

45 

40 

49 

40 

47 

52 

52 

56 

55 

42 

47 

48 

46 

44 

48,0 

MAX 

65 

67 

66 

60 

54 

58 

50 

51 

50 

53 

50 

55 

50 

54 

55 

63 

56 

67 

48 

52 

47 

46 

52 

54 

53 

49 

43 

34 

34 

42 

52,5 

MIN 

29 

33 

33 

36 

43 

40 

40 

43 

44 

33 

33 

34 

26 

26 

32 

27 

28 

30 

25 

28 

27 

39 

44 

38 

33 

33 

34 

21 

34 

33.4 

MAX 

74 

69 

67 

59 

66 

62 

56 

59 

57 

60 

57 

61 

59 

56 

61 

60 

64 

60 

62 

60 

50 

53 

66 

59 

61 

57 

48 

47 

47 

47 

66,6 

MIN 

44 

44 

46 

46 

51 

49 

47 

48 

48 

48 

50 

45 

42 

42 

43 

47 

44 

42 

39 

43 

47 

46 

54 

50 

36 

44 

37 

40 

45,1 

MAX 

74 

70 

63 

62 

64 

62 

62 

65 

66 

63 

62 

65 

63 

64 

66 

63 

65 

65 

64 

60 

66 

63 

64 

65 

61 

59 

59 

56 

66 

54 

63,0 

MIN 

45 

46 

44 

53 

56 

55 

48 

55 

56 

50 

60 

47 

39 

49 

44 

50 

45 

44 

44 

41 

45 

52 

50 

49 

56 

48 

43 

48 

47 

43 

48.1 

MAX 

71 

70 

64 

64 

61 

58 

61 

60 

60 

62 

59 

59 

66 

66 

66 

59 

58 

56 

60 

56 

54 

57 

60 

61 

66 

49 

52 

55 

52 

51 

59,6 

MIN 

43 

44 

43 

50 

52 

49 

49 

52 

52 

43 

49 

42 

37 

43 

52 

5 1 

43 

40 

40 

38 

41 

47 

49 

64 

47 

39 

41 

39 

41 

44 

45.1 

MAX 

58 

64 

66 

67 

43 

52 

44 

48 

55 

44 

47 

51 

44 

45 

49 

50 

54 

52 

54 

42 

49 

40 

48 

54 

46 

45 

36 

37 

40 

44 

49,0 

MIN 

31 

32 

36 

38 

37 

34 

27 

33 

40 

26 

36 

32 

22 

27 

33 

3 1 

29 

25 

27 

25 

30 

30 

34 

37 

36 

26 

26 

29 

29 

30 

31.0 

MAX 

59 

62 

63 

58 

47 

51 

58 

53 

55 

45 

52 

54 

42 

46 

52 

55 

52 

52 

45 

46 

50 

39 

45 

55 

53 

44 

39 

35 

37 

40 

49.5 

Mm 

22 

23 

25 

30 

33 

31 

36 

34 

39 

26 

26 

29 

17 

24 

33 

32 

18 

20 

20 

17 

25 

30 

31 

41 

35 

26 

27 

26 

29 

33 

28.1 

MAX 

80 

75 

65 

63 

64 

65 

64 

65 

66 

67 

61 

68 

70 

69 

70 

69 

71 

74 

71 

68 

59 

69 

70 

65 

61 

60 

54 

56 

55 

56 

65.3 

MIN 

43 

44 

46 

53 

54 

55 

49 

55 

56 

51 

51 

43 

40 

46 

44 

44 

4  1 

41 

41 

38 

47 

52 

48 

50 

58 

45 

41 

44 

47 

4  2 

47.0 

MAX 

71 

68 

67 

66 

62 

58 

60 

60 

60 

59 

60 

63 

67 

63 

61 

60 

63 

59 

54 

53 

54 

59 

60 

58 

53 

49 

51 

49 

59,5 

MIN 

38 

41 

39 

40 

51 

48 

50 

46 

51 

43 

42 

40 

45 

49 

49 

40 

35 

34 

35 

36 

46 

52 

56 

48 

37 

39 

41 

42 

43.4 

MAX 

67 

67 

66 

63 

62 

53 

56 

57 

61 

57 

59 

56 

56 

59 

59 

64 

58 

60 

60 

51 

53 

66 

58 

58 

57 

49 

48 

49 

48 

45 

57,1 

MIN 

46 

46 

47 

46 

50 

45 

47 

46 

52 

47 

50 

45 

42 

39 

38 

4  3 

47 

44 

40 

39 

41 

45 

48 

51 

46 

39 

37 

34 

39 

44,  1 

MAX 

77 

77 

61 

60 

63 

63 

63 

63 

66 

62 

62 

69 

65 

68 

70 

67 

72 

71 

68 

66 

60 

58 

67 

65 

61 

58 

64 

56 

56 

56 

64  . 2 

MIN 

43 

42 

46 

51 

56 

55 

47 

55 

57 

49 

51 

45 

36 

50 

42 

47 

42 

39 

40 

36 

46 

52 

51 

62 

56 

46 

42 

47 

47 

43 

47.0 

MAX 

68 

65 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

62 

61 

60 

65 

61 

62 

63 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

60 

59 

60 

56 

55 

57 

65 

60,5 

MIN 

48 

49 

47 

52 

54 

54 

52 

52 

53 

43 

51 

48 

47 

54 

54 

5  3 

4  2 

47 

48 

42 

44 

44 

45 

47 

46 

49 

44 

44 

45 

43 

48.0 

MAX 

61 

79 

65 

65 

64 

63 

59 

57 

68 

66 

62 

67 

66 

69 

67 

65 

70 

65 

69 

69 

62 

54 

55 

58 

59 

54 

52 

50 

50 

61 

62,8 

MIN 

36 

50 

43 

43 

52 

45 

47 

50 

54 

40 

50 

39 

32 

39 

40 

46 

37 

35 

33 

32 

43 

48 

48 

63 

51 

36 

44 

42 

45 

43 

43,2 

MAX 

67 

63 

65 

57 

58 

57 

55 

56 

59 

57 

58 

58 

55 

55 

60 

67 

58 

57 

57 

57 

55 

55 

56 

60 

60 

56 

51 

51 

50 

49 

57,0 

Mm 

45 

42 

42 

42 

42 

51 

46 

49 

53 

46 

46 

45 

42 

42 

44 

43 

46 

42 

41 

41 

42 

47 

51 

51 

53 

39 

40 

43 

43 

45 

44.9 

MAX 

80 

77 

64 

60 

62 

67 

61 

62 

66 

69 

59 

66 

72 

70 

71 

69 

74 

71 

72 

66 

57 

56 

68 

60 

60 

57 

51 

52 

55 

55 

64.4 

Mm 

40 

42 

44 

50 

55 

52 

49 

53 

57 

46 

49 

39 

35 

41 

39 

43 

39 

39 

40 

35 

44 

51 

49 

53 

56 

40 

42 

45 

44 

40 

45.1 

MAX 

72 

77 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

68 

69 

66 

66 

68 

67 

66 

72 

71 

70 

70 

66 

64 

59 

67 

65 

61 

59 

57 

56 

55 

57 

65.3 

Mm 

39 

46 

47 

54 

57 

51 

49 

50 

57 

52 

50 

49 

42 

50 

51 

47 

46 

47 

46 

43 

46 

50 

51 

51 

57 

47 

45 

47 

44 

45 

48,6 

MAX 

78 

75 

68 

59 

63 

66 

65 

64 

64 

61 

62 

66 

66 

72 

71 

70 

73 

70 

68 

67 

62 

57 

66 

64 

60 

57 

53 

54 

57 

56 

64,5 

Mm 

41 

40 

44| 

51 

55 

54 

50 

54 

58 

45 

50 

42 

35 

40 

41 

45 

40 

39 

39 

36 

50 

52 

52 

55 

56 

40 

43 

46 

47 

43  1 

46.  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAlIFDRNU 
NOVEMBER 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

SAUVERS  P4R  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

70 

71 
34 

71 
34 

73 
38 

58 
45 

56 

40 

55 
41 

52 
45 

53 
47 

57 
34 

57 
36 

58 

40 

55 
29 

56 
30 

56 
31 

57 
38 

55 
31 

56 
31 

57 
29 

56 
28 

56 
32 

57 
36 

59 

41 

53 
42 

54 

42 

49 
34 

41 

32 

42 
31 

44 

32 

44 
34 

56.0 
35.7 

SCOTU 

MAX 
MJN 

75 

74 
45 

73 
47 

67 
49 

62 
51 

ol 
51 

59 

47 

59 
51 

61 

51 

59 
45 

60 
44 

60 
47 

60 
43 

64 

43 

72 
48 

59 

51 

60 
46 

61 
46 

53 
46 

58 
48 

56 
47 

55 
48 

60 
63 

62 
58 

61 

50 

55 
41 

50 
43 

50 
43 

49 
44 

49 
44 

60.  1 
47.3 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

70 
52 

63 
51 

63 
51 

60 
53 

59 
53 

57 
54 

57 
50 

57 
54 

60 
55 

57 
48 

59 
53 

60 
52 

60 
48 

67 
53 

69 
50 

62 
53 

61 
49 

64 
52 

65 
52 

60 
50 

56 
52 

55 
52 

59 
54 

57 
56 

59 
54 

54 
45 

54 
46 

55 
45 

56 
46 

53 
45 

59.6 
51.0 

SONOMA 

MAX 
MIN 

79 
36 

76 
38 

65 
41 

62 
50 

63 

56 

63 
52 

64 

46 

65 
54 

67 
57 

64 
50 

60 
47 

66 
43 

67 
33 

70 
39 

70 
39 

69 
41 

70 
37 

71 
37 

63 
36 

65 
33 

60 
43 

58 
51 

66 
47 

65 
49 

61 
56 

59 
38 

52 
38 

55 
47 

56 
47 

55 
39 

64.4 
44.  1 

TRINITY   OAH   VISTA  PT 

MAX 

MIN 

64 
38 

64 

40 

66 
41 

60 
42 

50 
43 

54 
41 

49 

37 

50 
38 

49 
43 

51 
36 

52 
38 

55 
32 

49 
31 

49 
32 

50 
34 

48 
38 

55 
37 

46 
33 

?2 
30 

45 
32 

43 
33 

47 
37 

46 
43 

49 
43 

50 
41 

49 
29 

42 
29 

35 
29 

36 
31 

41 
31 

49.9 
35.1 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

68 
26 

69 
22 

64 
37 

58 
41 

55 
36 

45 
38 

47 
30 

50 
35 

49 
42 

49 
28 

56 
41 

47 

32 

50 
20 

50 
27 

53 
29 

54 
31 

51 
23 

49 
25 

46 
20 

49 

15 

45 
29 

46 
35 

49 
41 

50 
44 

50 
35 

38 
28 

39 
32 

44 
32 

44 
32 

44 

30 

50.3 
31.2 

UKIAH 

MAX 
MIN 

76 
40 

76 
43 

67 
44 

59 
51 

64 
51 

61 
52 

59 
48 

59 
51 

64 
50 

64 
44 

62 
54 

64 
44 

63 
35 

70 
41 

62 
41 

66 
47 

69 
40 

66 
38 

67 
37 

67 
35 

58 
45 

55 
49 

55 
50 

59 
54 

59 
52 

55 
40 

52 
46 

51 
45 

51 
45 

54 
44 

61.3 
45.2 

WEAVERVULE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

7". 
32 

76 
3D 

75 
31 

65 
35 

56 
46 

58 
44 

54 
42 

53 
45 

54 

46 

56 
37 

57 
38 

58 
34 

57 
31 

56 
31 

61 
33 

61 
30 

61 
35 

49 
35 

59 
31 

55 
32 

48 
33 

50 
34 

52 
35 

50 
45 

54 
45 

50 
32 

50 
32 

42 
32 

43 
33 

42 
31 

55.9 
35.7 

WEED  FIRE  OEPARTNENT 

MAX 
MIN 

66 
31 

62 
31 

64 
32 

64 
40 

51 
41 

59 
39 

51 
36 

50 
39 

53 
41 

49 
33 

51 
32 

53 
34 

47 
21 

46 
27 

57 
34 

52 
38 

55 
26 

52 
26 

45 
32 

48 

23 

46 
23 

45 
37 

49 
36 

54 
46 

50 
42 

54 
31 

43 
32 

43 

30 

40 
32 

43 
33 

51.5 
33.3 

WILLITS   I  NE 

MAX 
MIN 

74 
39 

73 
39 

68 
42 

57 
47 

58 
51 

58 
tl 

56 
45 

56 
48 

56 

53 

64 
42 

60 
50 

62 
36 

61 
34 

68 
36 

65 
41 

63 
47 

65 
42 

62 
36 

65 
34 

63 
36 

60 
41 

52 
46 

55 
48 

56 
53 

56 
49 

52 
34 

50 
43 

51 
41 

49 
43 

50 
43 

59.7 
43,0 

WILlOw  creek   1  NH 

MAX 
MIN 

77 
39 

69 

42 

63 
44 

66 
48 

59 
47 

62 
45 

59 
44 

60 
39 

61 
40 

65 
44 

61 
41 

65 

40 

61 
36 

56 
40 

55 

50 

59 
41 

57 
35 

49 
33 

YREKA 

♦            »  * 

MAX 
MIN 

66 
38 

61 
33 

67 
35 

62 
42 

57 
43 

60 
40 

50 
36 

52 
40 

51 
45 

56 
34 

49 
38 

60 
35 

62 
27 

50 
30 

52 
34 

61 
38 

57 
30 

55 
30 

55 
28 

52 
26 

47 
26 

43 
35 

49 

40 

51 
46 

51 
40 

53 
32 

46 
36 

37 
32 

41 
33 

43 
34 

52.9 
35.3 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

67 
24 

70 
28 

63 
36 

55 
38 

48 
35 

49 
32 

47 

34 

46 
36 

49 
35 

54 
24 

54 
23 

47 
27 

46 
32 

56 
25 

56 
31 

54 
27 

56 
20 

52 
18 

53 
18 

55 
17 

55 
17 

46 
30 

47 
32 

48 

35 

47 
30 

41 
24 

42 

24 

48 
27 

45 
30 

40 
24 

51.3 
27.8 

ALTURAS    RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

68 
22 

66 
23 

66 
25 

64 

35 

50 
40 

47 

35 

44 
33 

48 
35 

48 
40 

47 
25 

53 
30 

53 
30 

46 

20 

51 
25 

58 

30 

50 
34 

54 
23 

53 
23 

44 

24 

46 
17 

40 
20 

40 
32 

45 
34 

50 
43 

51 
39 

45 
29 

37 
31 

44 
32 

45 

30 

45 
32 

49.9 
29.7 

AUBURN 

MAX 
MIN 

73 
46 

75 
47 

78 
47 

74 
48 

57 
48 

59 
49 

65 
44 

62 
43 

63 
49 

65 
46 

67 
46 

63 
44 

62 
37 

65 
39 

69 
37 

70 
45 

67 
42 

66 
41 

67 
39 

64 
39 

66 
41 

59 
41 

55 
44 

65 
41 

62 
41 

58 
48 

55 
37 

51 
41 

50 
41 

50 
40 

63.1 
43.0 

PLU6   CANYON  KSO 

MAX 
MIN 

68 
49 

65 
49 

60 
44 

49 
37 

44 
41 

41 
32 

39 
32 

46 
37 

46 
41 

54 
36 

46 
36 

47 
32 

56 
41 

55 
44 

54 
41 

55 
41 

60 
43 

51 
39 

56 
39 

53 
38 

46 
36 

49 
39 

56 
46 

50 
39 

42 

35 

36 
27 

32 
27 

38 

30 

41 
29 

32 
28 

49.0 
37.8 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

70 
42 

67 
43 

62 
42 

58 
36 

44 
38 

42 
32 

39 
32 

44 
33 

45 
38 

53 
34 

46 
39 

42 
31 

54 
32 

58 
40 

53 
36 

55 
33 

59 
35 

53 
36 

54 
32 

52 
33 

47 
35 

46 
38 

57 
40 

53 
38 

42 
37 

39 
30 

39 
27 

34 
29 

43 
32 

33 
28 

49  ,  5 
35.  1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

72 
44 

74 
44 

77 
49 

67 
49 

60 
52 

64 
53 

63 
47 

66 
51 

68 
54 

68 
50 

65 
48 

65 
42 

63 
44 

67 
42 

69 
44 

68 
44 

67 
42 

69 
46 

63 
33 

62 
40 

62 
45 

62 
45 

64 
42 

68 
49 

58 
47 

58 
38 

54 
47 

52 
47 

53 
42 

64.5 
45.7 

BROOKS   FARNHAH  RANCH 

MAX 
MIN 

75 
38 

80 
38 

79 
43 

71 
53 

62 
54 

52 

65 
46 

64 
54 

65 
58 

67 
45 

68 
51 

64 

40 

65 
47 

69 
40 

67 
37 

72 
40 

69 
36 

71 
35 

'0 
53 

68 
32 

65 
41 

61 
49 

57 
45 

65 
41 

64 
43 

58 
41 

55 
42 

53 
45 

53 

38 

65.3 
44.0 

BUPNEY 

MAX 
MIN 

67 
23 

71 
25 

70 
16 

60 
25 

55 
20 

54 
19 

51 
36 

47 
40 

46 
42 

49 

30 

49 
31 

55 
29 

50 
20 

56 
19 

49 

27 

59 
26 

56 
23 

58 
22 

55 
22 

54 

18 

58 
18 

49 

30 

50 
39 

51 
41 

54 
40 

50 
28 

42 
35 

42 
31 

36 
30 

41 

31 

52.9 
27.9 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

59 
27 

58 
26 

62 
30 

56 
30 

45 
39 

47 
31 

42 
31 

45 
34 

49 
42 

48 
35 

46 
34 

46 
30 

48 
22 

48 
26 

53 
22 

51 
29 

51 
27 

51 
27 

49 

25 

52 
24 

49 
35 

47 
35 

47 
34 

50 
35 

46 
37 

40 

30 

36 
29 

35 
29 

38 
30 

34 
29 

47.6 
30,5 

CENTERvILLE  PH 

MAX 
MIN 

76 
34 

79 
40 

78 
41 

71 
40 

60 
50 

o8 
48 

57 
49 

60 
47 

62 
53 

68 
41 

68 
40 

70 
40 

70 
40 

65 

32 

69 
34 

71 
34 

70 
35 

70 
35 

70 
34 

66 
33 

63 
36 

63 
34 

60 
34 

61 
33 

60 
33 

56 

32 

53 
40 

53 
42 

50 

43 

65,2 
38.9 

CHESTER 

MAX 

MIN 

62 
26 

67 
27 

60 
27 

54 

35 

52 
41 

43 
32 

44 
32 

45 
36 

50 
39 

45 
34 

49 
36 

47 
29 

51 
21 

56 
23 

54 
26 

56 
28 

57 
23 

52 
24 

56 
23 

57 
20 

49 
34 

49 

32 

48 
35 

47 
38 

48 

35 

39 
31 

33 

30 

36 

31 

38 
32 

35 
29 

49.4 
30.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

77 
41 

77 
43 

70 
45 

66 
53 

67 
54 

62 
53 

60 
50 

60 
54 

63 
56 

65 
43 

60 
54 

64 
40 

67 
32 

62 
46 

65 
41 

67 
42 

65 
37 

68 
36 

64 
35 

62 
37 

58 
43 

56 
49 

61 
46 

61 
47 

60 
54 

57 
45 

52 
45 

54 
45 

53 
45 

51 
46 

62.5 
45.5 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
41 

77 
42 

66 
43 

59 
53 

65 
51 

62 
46 

66 
48 

64 

53 

66 
45 

66 
51 

64 
44 

66 
39 

63 
41 

65 
40 

69 
39 

66 
38 

67 
36 

69 
37 

65 
33 

64 
34 

60 
42 

58 
44 

65 
41 

55 
43 

56 
47 

57 
40 

53 
44 

54 
46 

53 
44 

63.6 
42.9 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

72 
31 

78 
32 

76 
37 

68 
h4 

56 
50 

61 
47 

58 
41 

57 
46 

57 
51 

66 
38 

61 
45 

64 
41 

63 
29 

63 
32 

65 
35 

65 
37 

64 
34 

66 
32 

68 
34 

67 
29 

64 

32 

57 
41 

52 
46 

60 
47 

62 
50 

56 
42 

58 
40 

48 
42 

47 
42 

46 
36 

61.7 
39.5 

COLFAX 

MAX 
MIN 

74 

50 

75 
52 

71 
47 

65 
46 

54 
48 

51 
43 

51 
41 

53 
45 

56 
41 

63 
44 

58 

51 

61 
41 

64 
37 

63 
38 

64 
43 

66 
44 

66 
44 

66 
41 

68 
J6 

65 
40 

60 
43 

52 
45 

62 
43 

59 
43 

53 

47 

47 
40 

48 
36 

46 
42 

47 
42 

45 
38 

59.2 
43.  1 

COLUSA   I  SSw 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
41 

69 
42 

63 
53 

66 
54 

61 
52 

62 
49 

62 
53 

67 
55 

67 
49 

64 
53 

65 
43 

66 
44 

65 
42 

66 
39 

67 
42 

67 
39 

70 
37 

66 
49 

62 
34 

58 
45 

56 
45 

64 
44 

61 
43 

60 
53 

57 
42 

50 
42 

53 
45 

54 
45 

55 
43 

63.3 
45.2 

DAVIS  2  WSW 

MAX 
MIN 

73 
41 

77 
42 

78 
42 

68 
54 

60 
55 

65 
53 

63 
49 

64 
55 

63 
55 

66 
46 

66 
52 

63 
44 

64 
43 

64 
42 

65 
39 

66 
42 

68 
40 

67 
39 

68 
-2 

65 
35 

64 
42 

60 
46 

59 
45 

65 
42 

65 
53 

60 
47 

58 
42 

51 
46 

52 
48 

53 
43 

64.  1 
45.6 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

66 
48 

70 
48 

72 
46 

65 
38 

65 
38 

47 
38 

42 
33 

46 
35 

50 
44 

47 
37 

58 
33 

50 
32 

62 
43 

56 
42 

60 
38 

61 
41 

63 
37 

56 
34 

58 
38 

60 
39 

54 
38 

60 
40 

61 
40 

51 
•.0 

45 

30 

44 
26 

40 
25 

56.0 
37.9 

06  SABLA 

MAX 
MIN 

72 
40 

70 
40 

68 
41 

60 
43 

52 
45 

52 
42 

49 
42 

50 
42 

51 
47 

60 
38 

57 
34 

65 
32 

59 

40 

60 
36 

62 
38 

62 
36 

60 
36 

60 
33 

60 
34 

53 
40 

50 
41 

55 
40 

55 
41 

54 
45 

46 
35 

42 
36 

43 
34 

42 
35 

56.1 
33.9 

DOBBINS   1  S 

MAX 
MIN 

74 
39 

76 
42 

71 
40 

62 
49 

56 
50 

54 
49 

57 
47 

58 
46 

58 
50 

65 
42 

58 
49 

62 
38 

65 
33 

65 
41 

67 
36 

66 
36 

65 
35 

60 
33 

64 
33 

56 
43 

52 
45 

62 
42 

58 
38 

53 
51 

51 
39 

47 
40 

50 
41 

50 
43 

47 

41 

59.7 
41.8 

OOWNIEVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

71 
35 

70 
34 

66 
32 

53 
45 

53 
43 

50 
32 

54 
39 

56 
39 

53 
30 

62 
30 

58 
29 

56 
30 

56 
30 

60 
28 

29 

56 

59 
36 

55 
37 

50 
35 

42 

32 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

72 
37 

78 
40 

76 
41 

69 
47 

58 
52 

64 

50 

62 
41 

56 
51 

64 
51 

65 
39 

65 
44 

67 
39 

62 
30 

66 
37 

65 
38 

65 
37 

65 
37 

69 
35 

65 
38 

65 
32 

64 
34 

64 
35 

53 
48 

55 
49 

64 

50 

60 
35 

55 
41 

49 
37 

45 
41 

43 
42 

62.6 
40.9 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

74 
44 

78 
45 

78 
46 

67 
53 

61 
55 

65 
54 

67 
40 

64 
56 

65 
57 

69 
46 

67 
53 

62 
50 

67 
39 

69 
51 

67 
43 

71 
45 

69 
42 

71 
41 

71 
43 

67 
38 

64 
42 

62 
43 

60 
46 

64 
45 

66 
51 

60 
46 

59 
42 

50 
47 

53 
48 

55 
41 

65.4 
46.4 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

7! 
48 

75 
51 

78 
47 

71 
51 

62 
52 

63 
52 

59 
49 

65 
49 

65 
54 

66 
50 

68 
51 

64 
47 

64 
36 

65 
41 

70 
45 

71 
48 

67 
45 

66 
44 

68 
39 

64 
46 

65 
44 

53 
46 

56 
46 

65 
44 

62 
45 

56 
46 

53 
43 

55 

54 
44 

53 
44 

64.2 
46.4 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

72 
44 

72 
49 

69 

4<, 

52 
44 

53 
43 

55 
39 

56 
42 

60 
37 

56 
38 

63 
42 

64 
43 

65 
41 

62 
36 

57 
39 

66 

39 

61 
42 

55 
44 

49 
30 

45 
33 

S«n  RoleroDce  Notes  ToUowlng  SlAtlon  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

GR4SS  V4LLEY  NO  2 

MAX 
MIN 

72 
<.! 

76 
42 

75 
42 

69 
45 

53 
44 

53 
47 

46 
43 

52 
45 

55 
48 

55 
41 

65 
43 

57 
39 

61 
32 

68 
34 

63 
37 

65 
40 

67 
37 

70 
35 

66 
33 

61 

34 

65 
38 

67 
44 

53 
43 

63 
38 

56 
39 

50 
43 

44 
33 

45 
39 

43 
4  1 

44 
38 

59.2 

40.1 

HAT  CREEK   PH  ND  1 

MAX 

MIN 

66 
27 

73 
27 

73 
29 

58 
38 

54 
43 

55 
41 

50 
37 

49 
40 

48 
43 

50 
31 

48 
34 

54 
31 

53 

22 

57 
29 

52 
28 

59 
33 

59 

;5 

58 
26 

54 
25 

55 
2  I 

56 
34 

50 
40 

48 
41 

49 
41 

52 
45 

61 

30 

47 
34 

45 
32 

43 
33 

45 

53.7 
33.1 

JESS  ValLEY 

MAX 
MIN 

65 

25 

63 
27 

63 
38 

55 
41 

46 
34 

42 
34 

41 
32 

46 
40 

44 
42 

54 
26 

46 

36 

43 

30 

50 
IS 

55 
26 

64 
36 

53 
33 

53 
33 

46 
24 

50 
25 

53 
^0 

46 
30 

45 
34 

47 
37 

50 
45 

48 

32 

40 
27 

41 
13 

44 

32 

44 
32 

40 
30 

49.0 
31.2 

LIKEPDRT 

MAX 
MIN 

72 
36 

75 
38 

69 
4  1 

56 
47 

60 
5 1 

58 

5  0 

57 
4  3 

57 
4  8 

62 

5  3 

53 
39 

60 
46 

60 
38 

60 

64 

61 
38 

62 

64 

66 

63 

63 

61 

54 

68 

61 

58 

52 

51 

50 

50 

49 
39 

59.7 
41.7 

LiKESHORE 

MAX 
MIN 

62 
«2 

78 
41 

69 
40 

53 
49 

63 
50 

56 
47 

54 
45 

53 
47 

56 
48 

62 
39 

54 
46 

61 
37 

67 

40 

62 
45 

62 
36 

66 
40 

67 
42 

65 
33 

67 
39 

63 

33 

54 
4  1 

49 
49 

51 
46 

55 
50 

5b 
39 

43 
34 

45 
40 

42 
32 

47 
32 

46 
41 

53.4 
4  1.7 

LAKE  SP4ULDIN0 

MAX 
MIN 

70 
36 

67 
37 

60 
35 

52 
37 

44 
36 

42 
32 

38 
31 

45 

32 

46 
39 

55 
31 

46 
3  1 

54 
30 

55 
35 

44 
29 

57 
29 

61 
28 

49 
27 

57 
28 

55 
26 

47 
30 

68 
36 

54 
32 

42 
37 

39 
31 

33 
26 

35 
29 

37 
31 

31 
28 

49.0 
31.8 

LAKE  SP4UL0ING  04M 

MAX 
MIN 

MANZiNITA  LAKE 

MAX 
MIN 

58 
35 

67 
34 

65 
35 

56 
36 

44 
37 

41 

33 

37 

30 

41 
32 

45 
34 

46 
27 

49 

23 

43 

28 

41 
27 

53 
32 

50 
30 

61 

32 

49 

23 

56 
28 

43 

29 

54 
26 

52 

26 

42 
32 

46 
36 

49 

39 

47 

36 

36 

27 

32 
24 

33 

27 

36 

30 

39 
26 

46.6 

harkley  cove 

MAX 
MIN 

71 
41 

75 
42 

75 
43 

66 
48 

61 
50 

63 
53 

61 
46 

62 
47 

66 
56 

65 
48 

65 

50 

61 
44 

64 
42 

67 
42 

64 
41 

70 
42 

66 
40 

67 
40 

68 
43 

65 
37 

63 
38 

57 
33 

57 
46 

62 
47 

63 
56 

60 
43 

65 
4  1 

51 
46 

53 
46 

52 
38 

63.2 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

75 
45 

7° 
49 

60 
46 

73 
54 

61 
54 

67 
53 

62 
49 

68 
55 

65 
55 

63 
51 

70 
55 

61 
47 

66 
41 

67 
45 

67 
44 

70 
46 

63 
40 

69 
43 

■0 
42 

66 
41 

66 
46 

60 
50 

58 
49 

66 
46 

62 
54 

57 
48 

57 
40 

53 
47 

55 
40 

54 

46 

65.4 

MC  CLDUO 

MAX 
MIN 

72 
32 

75 
32 

73 
34 

64 
38 

43 
43 

56 
45 

46 
34 

49 
40 

50 
40 

51 

31 

54 
33 

47 
29 

52 
24 

56 
33 

50 
30 

49 
29 

58 
28 

61 
28 

S6 
26 

56 
23 

53 
25 

59 
39 

56 
40 

47 
43 

48 

42 

49 
27 

41 
32 

35 
32 

45 
32 

46 

32 

53.7 

MINERAL 

MAX 
MIN 

57 
34 

59 
33 

59 
35 

55 
35 

43 
36 

41 
33 

35 
32 

41 
33 

45 
37 

44 

28 

46 
32 

47 

29 

42 
26 

45 
31 

43 

30 

47 

31 

49 
27 

62 
27 

46 

26 

51 
25 

49 
23 

41 
35 

42 
36 

46 
40 

46 
40 

40 
31 

38 
29 

40 
29 

34 

29 

45.6 

MOUNT   SHASTA  WSO 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
35 

62 
40 

46 
42 

56 
43 

46 
37 

45 
37 

47 
42 

50 
36 

52 
31 

46 

40 

47 
28 

49 

24 

56 
32 

60 
44 

57 
32 

56 
31 

47 
34 

50 
31 

55 

25 

45 
35 

45 
40 

49 

4  1 

48 
43 

51 
33 

41 
32 

33 

32 

33 
31 

40 
32 

38 
28 

49.6 

NEVADA  c:tY 

MAX 
MIN 

66 
i'> 

68 
35 

70 
35 

66 
36 

53 
43 

54 
46 

48 
41 

51 
44 

55 
46 

50 
37 

60 
38 

56 
37 

55 
28 

58 
23 

57 
32 

60 
35 

59 
32 

60 
31 

59 
28 

54 

28 

58 
30 

55 

40 

52 
40 

58 
35 

56 
36 

56 
42 

44 
37 

44 
36 

45 
40 

45 
38 

55.3 

□RL4ND 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
46 

80 
46 

70 
54 

59 
54 

69 
52 

59 
48 

59 
51 

59 
55 

63 
44 

65 
50 

65 
43 

65 
45 

69 
43 

64 
40 

59 
42 

67 
33 

68 
41 

63 

48 

67 
35 

63 
39 

59 
49 

55 
46 

57 
49 

60 
50 

60 
36 

55 
43 

50 
44 

50 
44 

51 
45 

63.0 

QRDVILLE 

MAX 
MIN 

75 
44 

77 
46 

78 
48 

71 
54 

62 
55 

65 
54 

61 
52 

62 
55 

63 

56 

66 
48 

67 

55 

61 
44 

65 
37 

66 
43 

65 
45 

69 
45 

67 
41 

65 
41 

69 
40 

64 
40 

64 
49 

59 
51 

63 
43 

62 
47 

62 
55 

57 
48 

64 
47 

55 
46 

56 
48 

54 
47 

64.0 

PARADISE 

MAX 
MIN 

PL4CERVILLE 

MAX 
MIN 

70 
35 

71 
44 

73 
40 

72 
47 

57 
49 

60 
48 

52 
42 

57 
47 

60 
46 

61 
40 

62 
41 

61 
42 

58 
32 

59 
37 

64 
36 

65 
36 

62 
35 

63 
34 

64 
34 

58 
34 

61 
36 

64 
44 

65 
41 

60 
33 

60 

40 

59 
39 

53 
32 

53 
42 

51 
43 

47 
39 

60.4 

PLACERUILLE  IPG 

MAX 
MIN 

71 
50 

75 
55 

72 
52 

61 
46 

55 
46 

52 
45 

56 
47 

57 
49 

53 

50 

62 
45 

59 
47 

56 
41 

60 
41 

65 
61 

64 
46 

63 
46 

60 
40 

63 
43 

55 
43 

52 
46 

62 
47 

59 
46 

51 
47 

48 
33 

44 
37 

41 
36 

41 
37 

57.9 

PL4TINA 

MAX 
MIN 

77 
36 

76 
34 

66 
37 

57 
36 

60 
47 

55 
43 

49 
39 

51 
38 

57 
45 

59 
34 

54 
40 

59 
39 

65 
33 

59 
35 

69 
31 

61 
37 

66 
35 

65 
44 

63 
34 

60 
28 

59 
37 

56 
40 

57 
40 

50 
45 

55 
45 

51 
35 

46 
32 

4B 
31 

43 
34 

42 
33 

57.5 
37.2 

PDRT0L4 

MAX 

MIN 

64 
22 

64 
26 

62 
26 

58 

36 

45 

41 

45 
34 

45 
32 

50 
30 

60 
43 

46 
35 

44 
36 

43 
33 

47 
2  1 

47 
18 

48 

26 

57 
26 

58 
21 

55 
21 

58 
2  1 

53 
34 

50 
29 

49 
36 

54 
34 

47 
37 

42 

32 

44 

32 

44 
23 

43 
28 

36 

32 

38 
32 

49.6 

OUINCY 

MAX 

Mm 

70 
26 

71 
29 

70 
25 

67 
3  1 

57 
35 

57 
41 

49 
36 

50 
40 

60 
42 

57 
41 

67 
42 

56 
34 

58 

27 

66 
27 

54 
29 

62 

30 

64 

29 

59 
29 

57 
25 

60 
23 

58 
26 

56 
40 

64 
37 

56 
35 

62 
35 

53 
34 

52 
32 

50 
32 

51 
33 

42 
32 

58.  2 

RED  BLUFF  HSO 

MAX 

MIN 

61 
46 

77 
47 

69 
48 

60 
54 

63 
55 

59 
53 

57 
51 

59 
54 

60 
49 

65 
45 

59 

55 

65 
42 

70 
39 

64 
44 

57 
40 

67 
41 

66 
39 

66 
43 

68 
39 

62 
36 

58 
49 

54 
51 

56 
51 

59 
51 

59 
47 

54 
41 

49 
46 

50 

43 

51 
46 

51 
39 

61. ^ 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

MIN 

31 
50 

60 
5  1 

72 
5  I 

65 
52 

66 
53 

61 
52 

58 
49 

57 
49 

59 
43 

64 
42 

61 
53 

66 
42 

73 
44 

67 

45 

60 
41 

70 
42 

72 
42 

70 
47 

70 
47 

64 
39 

59 
47 

53 
47 

54 

50 

55 
50 

61 
50 

52 
42 

51 

44 

50 
39 

53 
42 

52 

42 

62.6 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

73 
39 

70 
41 

78 
42 

73 
46 

63 
51 

65 
50 

60 
45 

66 
50 

67 
50 

66 
45 

66 
49 

63 
42 

64 
33 

66 
37 

67 
40 

71 
41 

65 
35 

65 
34 

68 
34 

62 
35 

64 
41 

60 
45 

58 
40 

63 
40 

63 
43 

56 
45 

55 
4  1 

56 
45 

55 
46 

53 
43 

64  .  0 

SACRAMENTO  WSD 

MAX 
MIN 

76 
43 

78 
46 

66 
47 

60 
55 

65 
56 

64 
52 

64 
49 

66 
56 

66 
55 

66 
50 

64 
54 

65 
46 

64 
38 

66 
46 

69 
45 

67 
43 

66 
40 

71 
40 

63 
40 

64 
40 

59 
45 

59 

50 

65 
47 

64 
45 

58 
52 

57 
44 

54 
43 

55 
49 

53 
44 

53 
45 

63.6 

SACR4MENTD  CITY  HSO 

MAX 
MIN 

78 
50 

79 
50 

68 

51 

50 
55 

64 

57 

64 
53 

67 
51 

66 
58 

67 
57 

69 
52 

63 
55 

65 
49 

67 
44 

68 
49 

71 
48 

67 
48 

68 
46 

69 
45 

66 
43 

66 
43 

60 
48 

60 
54 

63 
50 

64 
48 

59 
64 

60 
46 

54 
45 

55 
43 

53 
47 

54 
47 

64.6 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

69 
53 

75 
55 

72 
52 

67 

50 

55 
51 

62 
51 

54 
47 

54 
47 

65 

50 

57 
47 

62 
47 

54 
45 

60 
45 

65 
52 

65 
45 

57 
46 

64 
43 

64 
49 

64 
49 

63 
44 

59 

54 
46 

51 
48 

52 
49 

55 
48 

52 
42 

48 
41 

44 
36 

46 

37 

49 
42 

56.3 

SIERKA  CITY 

MAX 
MIN 

73 
42 

69 
42 

65 
37 

56 
31 

49 
40 

46 
30 

42 

30 

50 
33 

51 
40 

66 
31 

51 
36 

46 
32 

57 
32 

54 
38 

69 
29 

59 
31 

53 
30 

51 
30 

61 
30 

57 
28 

53 
29 

50 
36 

56 
35 

64 
31 

46 
40 

46 
34 

40 

30 

33 
32 

39 
23 

35 

30 

52.4 
3  3.3 

SIERRAVILLE   RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

67 
26 

66 
34 

64 
26 

63 
34 

50 
40 

46 
39 

44 

30 

57 
30 

56 
45 

57 
32 

49 
32 

64 
31 

47 
20 

51 
25 

57 
24 

58 
31 

60 
22 

60 
26 

50 
20 

52 
20 

60 
25 

55 
37 

55 
34 

65 
40 

61 

40 

44 
32 

42 
29 

40 
32 

33 
27 

39 
29 

53.5 

STONV  GORGE  RESERVOIR 

I^X 
MIN 

80 
43 

78 
43 

70 
44 

60 
52 

69 
53 

62 

50 

57 
45 

60 
53 

62 
49 

65 
42 

66 
51 

63 
42 

67 
34 

64 
41 

63 
39 

66 
40 

68 
40 

67 
39 

67 
38 

63 
34 

56 
46 

55 
49 

67 
50 

59 
49 

64 
46 

55 
37 

50 
41 

43 
39 

49 
43 

65 
38 

62.2 
4  3.7 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
40 

70 
40 

63 
39 

55 
42 

46 
43 

45 
40 

44 
38 

47 
40 

49 

45 

55 
36 

49 
43 

52 
32 

63 
35 

55 
37 

57 
32 

60 
37 

64 
31 

57 
31 

60 
33 

57 
30 

51 
35 

50 
40 

56 
38 

50 
38 

46 
43 

44 
35 

38 
37 

33 
31 

40 
33 

36 
32 

52.3 
36 . 7 

TWIN  L4KES 

MAX 
MIN 

60 
31 

55 
33 

50 
30 

43 

3  I 

38 
33 

36 
27 

33 
23 

43 

26 

40 
31 

43 
24 

43 
29 

37 
23 

45 
27 

68 
32 

42 

37 

47 
26 

49 
25 

41 
23 

48 
25 

46 

23 

40 
32 

43 
38 

52 
35 

47 
33 

42 
29 

33 
17 

23 
20 

31 
24 

32 
20 

26 

21 

42  .  5 
27.6 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

77 
41 

78 
4  1 

70 
43 

63 
54 

65 
40 

66 
53 

65 
49 

65 
54 

67 
54 

69 
54 

62 
52 

66 
49 

68 
40 

66 

40 

69 
40 

69 

42 

69 
41 

70 
40 

70 
49 

65 
35 

60 
35 

61 
49 

65 
45 

66 
42 

60 
41 

59 
40 

54 
42 

52 
46 

53 
40 

54 
39 

64  .  8 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

77 
47 

76 
46 

72 
45 

70 
45 

59 

46 

56 
44 

52 
39 

54 
45 

54 
49 

61 
37 

66 
47 

59 
37 

66 
33 

64 

44 

69 

40 

67 
41 

65 
38 

64 
33 

65 
36 

62 
35 

62 
41 

51 
43 

51 
44 

55 
46 

56 
43 

53 
36 

44 

39 

44 
33 

49 
36 

44 
38 

58.9 
41.2 

WHISKEYTOwN  RES 

MAX 
MIN 

72 
4  8 

79 

76 
47 

67 
49 

55 
49 

02 
49 

55 
46 

53 
47 

55 
49 

58 
43 

66 
44 

53 
43 

60 
42 

68 
43 

63 
39 

65 
44 

67 
46 

64 
43 

63 
40 

60 
40 

53 
46 

51 
46 

51 
49 

54 
49 

55 
41 

51 
41 

44 
37 

44 

37 

51 
41 

59.1 
44.4 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

73 
44 

76 
45 

78 
45 

70 
50 

60 
55 

60 
54 

62 
45 

64 
45 

63 

55 

68 
48 

67 
51 

67 
44 

65 
42 

69 
43 

65 
41 

68 
41 

67 
40 

68 
40 

70 
41 

61 
37 

63 
37 

56 
46 

57 
49 

62 
46 

64 
46 

64 
43 

64 
43 

50 
44 

53 
45 

53 
43 

64,4 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

75 
39 

80 
43 

79 
43 

71 
50 

59 

51 

69 
50 

60 
41 

60 
46 

62 
53 

66 
42 

67 
46 

66 
38 

66 
40 

70 
41 

66 
38 

63 
33 

63 
35 

67 
37 

70 
46 

63 
33 

64 
37 

57 
46 

55 
46 

60 
45 

63 
47 

64 
39 

56 
41 

52 

40 

53 
42 

52 
41 

64.3 
42.5 

WILLOWS  USBR 

MAX 
MIN 

76 
42 

79 
46 

79 
47 

68 
48 

68 
54 

68 
54 

66 
43 

66 
45 

62 
44 

67 
56 

67 

45 

65 
54 

69 
43 

66 
44 

62 
41 

68 
42 

63 
39 

69 
40 

69 
4l 

66 
36 

63 
46 

55 
49 

61 
48 

63 
47 

64 

55 

60 
43 

53 
46 

52 
44 

53 
44 

57 
43 

65.0 
45.7 

See  RelereDC*  Notea  ToUowliig  StaUon  Indsx 


-   401  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 
NOvEfiBER 


SlaUon 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Ave 

WINTERS 

MAX 

MIN 

75 
43 

79 
43 

79 
46 

69 
54 

60 

55 

68 
53 

63 
49 

66 

55 

65 
56 

67 
46 

66 
52 

63 
45 

67 
47 

69 

43 

66 

42 

70 
44 

69 
41 

70 
41 

69 
40 

71 
37 

66 
43 

60 

50 

60 
46 

66 
43 

55 

50 

63 
46 

59 
42 

50 

45 

52 
47 

52 
40 

65,5 
46.1 

W000L4N0   1  WNH 

•          •  « 

MA< 
MIN 

74 
43 

76 
45 

76 
44 

67 
49 

61 
55 

66 
53 

61 
49 

65 
53 

64 
56 

66 
46 

67 
53 

63 

45 

6J 
48 

65 
43 

66 
41 

66 
40 

67 
40 

68 
42 

70 
44 

66 
37 

63 
40 

60 
48 

60 
46 

64 
42 

63 
48 

61 
46 

61 
42 

51 
46 

52 
41 

52 
43 

54.3 
45.7 

NORTHEAST  INTERIOR 
SASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

65 
25 

63 
24 

53 
22 

58 
28 

45 
38 

51 
37 

49 

28 

46 
27 

56 
41 

55 
29 

56 
26 

55 
31 

43 
19 

47 
18 

51 
25 

57 

22 

59 

20 

63 
21 

47 
18 

55 
20 

58 
22 

55 
34 

65 
34 

6! 
26 

63 
35 

44 

32 

37 
22 

40 
29 

37 
26 

40 
20 

52.5 
26.7 

BOOIE 

MAX 
MIN 

63 
9 

64 
16 

55 
9 

39 
20 

44 
18 

45 
26 

40 
U 

52 
20 

46 
26 

55 
16 

51 
18 

34 
15 

50 

2 

54 
13 

54 
15 

65 
13 

59 
12 

44 
26 

58 
9 

54 
7 

62 
22 

54 
21 

62 
24 

55 
21 

47 
26 

36 
21 

35 

0 

28 

14 

28 
20 

26 
-  3 

48.1 
15.8 

BRIDOEPORT 

MAX 
MIN 

65 
12 

64 

11 

57 
19 

49 

35 

51 
34 

51 
36 

49 
14 

62 
17 

56 
29 

62 
16 

59 

23 

46 
31 

49 

5 

60 
14 

65 
15 

58 
15 

65 
10 

48 

14 

56 
9 

62 
7 

61 
13 

62 
25 

70 
22 

60 
16 

52 
36 

43 
24 

45 
7 

36 
25 

35 
24 

36 

0 

54.5 
18.5 

CEOIRVILLE 

MAX 
MIN 

56 
25 

60 
25 

56 
26 

57 
35 

46 
40 

49 

37 

41 

35 

46 
36 

53 
41 

50 
26 

50 
34 

50 
34 

47 
22 

45 
26 

50 
32 

58 
31 

54 
26 

55 
32 

45 
24 

48 
23 

54 
32 

47 
36 

51 
37 

55 
45 

55 
40 

42 
30 

39 
31 

44 
34 

44 

30 

39 
32 

49.7 
32.0 

ODNNER  MEMQRUL  ST  ?< 

MAX 
MIN 

ODVlE  5  SSE 

MAX 
MIN 

63 

22 

64 
29 

61 
33 

57 
43 

51 
40 

50 
36 

50 
33 

60 
35 

58 
43 

52 
35 

58 
30 

48 
35 

51 
24 

61 
30 

60 
27 

55 
34 

54 
25 

46 
26 

46 
25 

58 
23 

52 
31 

57 
36 

61 

40 

64 
40 

51 
41 

45 
32 

43 
32 

44 
35 

41 
32 

41 
32 

63.2 
32.6 

FLEMING  FISH  AND  OAME 

MAX 
MIN 

65 
25 

62 
26 

60 
26 

56 
45 

50 
42 

50 
40 

50 
33 

55 
32 

60 
42 

43 
32 

54 
36 

50 
36 

54 

20 

50 
22 

62 
25 

56 
31 

54 
24 

60 
21 

46 

60 
36 

56 
39 

55 
37 

67 
35 

54 
39 

44 
33 

44 

30 

44 
36 

42 
31 

44 
30 

52.7 
32.4 

FORT  BIOUELL 

MAX 
MIN 

64 

23 

61 
23 

62 
24 

60 
39 

45 
38 

43 
36 

45 
33 

49 
38 

50 
40 

50 
25 

48 
38 

50 
36 

50 
21 

53 
24 

60 
29 

59 
26 

58 
24 

56 
26 

56 
22 

55 
20 

47 
34 

47 
33 

53 
41 

53 
45 

50 
36 

36 
31 

49 
32 

38 
32 

40 
29 

40 
30 

60.7 
30.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
29 

65 

32 

60 
30 

52 
40 

53 
36 

52 
41 

50 
27 

56 
26 

59 
36 

56 
31 

54 
33 

50 
32 

52 
20 

55 
25 

63 

25 

67 
26 

56 
25 

54 
24 

52 
22 

51 
21 

61 
27 

67 
30 

64 

33 

68 
31 

56 
43 

46 
31 

44 

22 

41 
26 

41 
27 

40 
21 

64.4 
29.2 

SaUAW  VALLEY 

MAX 

MIN 

62 
26 

64 
28 

64 
28 

60 
26 

51 
36 

44 
36 

42 
29 

40 
29 

47 

30 

46 
27 

55 
28 

47 
26 

40 
15 

47 
17 

50 
27 

50 
27 

55 
22 

68 
23 

45 

20 

55 
19 

54 
24 

49 
33 

50 
34 

59 
39 

55 
35 

43 
32 

33 
24 

35 
24 

35 
26 

35 
26 

49.0 
27.3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
26 

61 
28 

60 
26 

53 

46 
43 

44 
39 

49 
37 

52 
35 

58 
36 

39 
34 

51 
35 

46 
29 

48 

21 

46 
25 

58 
27 

55 
35 

54 

24 

46 
27 

50 
22 

66 
21 

51 
43 

53 
42 

56 
36 

59 
44 

49 
40 

42 
32 

42 
33 

40 
34 

40 
32 

42 
30 

50.5 
32.6 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

55 
31 

54 
32 

54 
30 

50 
32 

43 
37 

44 

37 

41 
29 

41 

29 

48 
39 

50 
30 

47 

31 

49 
26 

39 
21 

45 
23 

45 
27 

51 
27 

55 
27 

55 
26 

44 
23 

46 
26 

64 
27 

48 
34 

52 
34 

59 

33 

56 
36 

42 
31 

35 
21 

36 
26 

39 

31 

37 
26 

47.1 
29.6 

TAHOfc   VALLEY   FAA  AR 

MAX 

57 
25 

57 
28 

60 
25 

54 
40 

44 
40 

44 
35 

37 
29 

46 
26 

46 
36 

50 
27 

51 
31 

43 
25 

47 
16 

47 
27 

53 
28 

52 
27 

58 
20 

55 
23 

49 

21 

64 

20 

50 
30 

52 
35 

58 
40 

58 
40 

51 
36 

39 
29 

34 
26 

35 
31 

33 
28 

31 
23 

46.2 
29.0 

TERMO 

MAX 
MIN 

61 
27 

62 
25 

58 
31 

51 
39 

45 
36 

41 
36 

45 
31 

49 
33 

54 
36 

45 

28 

47 
37 

43 
29 

46 
16 

47 
26 

55 
30 

54 
24 

56 
18 

43 
20 

49 
18 

65 
12 

52 
21 

48 
34 

57 
37 

53 
40 

46 
33 

36 
27 

41 
26 

36 
31 

36 
32 

36 
26 

48.2 
28.6 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

60 
18 

61 

22 

63 
25 

56 
27 

43 
37 

45 
35 

43 
29 

45 
31 

52 
34 

49 
29 

52 
30 

52 
26 

39 
17 

43 
19 

49 
26 

53 
27 

54 

22 

59 
23 

47 
19 

53 
19 

55 
22 

50 
33 

49 
34 

58 
38 

56 
35 

45 
30 

32 
21 

36 
26 

35 
26 

36 
24 

49.0 
26.9 

HOODFOROS 

»          •  * 

MAX 
MIN 

59 
36 

59 
37 

54 
36 

51 
37 

51 
39 

50 
38 

46 
31 

58 
33 

56 
40 

52 
33 

58 
36 

47 
32 

45 
24 

56 
30 

69 
26 

55 
36 

55 
33 

52 
29 

47 
27 

61 
31 

68 
33 

66 
40 

67 
42 

64 
40 

50 
29 

42 
31 

42 
30 

39 
31 

37 
29 

37 
27 

52.1 
33.3 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVIL4  BEACH 

MAX 

MIN 

68 
48 

69 
49 

63 
48 

59 
53 

59 
56 

64 

51 

66 
49 

76 
46 

74 
47 

75 
54 

73 
53 

72 
53 

77 
43 

76 
43 

75 
43 

76 
39 

69 
41 

77 
68 

74 
51 

62 
41 

63 
42 

63 
46 

60 
36 

69 
38 

52 
47 

59 
51 

60 
37 

60 
50 

58 
49 

55 
45 

57.0 
47.0 

BEN  LOMOND  NO  3 

MAX 
MIN 

82 
40 

72 
42 

62 
41 

57 
55 

64 

57 

61 
54 

65 
46 

65 
51 

69 
51 

68 
49 

56 
55 

66 
38 

67 
40 

71 
40 

69 
36 

71 
38 

73 
40 

70 
42 

69 
43 

65 
42 

54 
49 

57 
49 

70 
38 

66 
40 

61 

56 

57 
44 

50 
49 

53 

50 

54 

45 

51 
49 

53.9 
45,6 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

71 
51 

63 

50 

66 
49 

64 
54 

61 
57 

62 
54 

62 

54 

65 

56 

65 
57 

65 
53 

61 
53 

66 
50 

67 
49 

65 
53 

69 

51 

66 
54 

68 

50 

69 
49 

66 
54 

63 
53 

58 
52 

58 
54 

66 
52 

66 
53 

60 
62 

58 
48 

52 
48 

55 
47 

56 
47 

55 
47 

63.0 
51,7 

BURLlNCAME 

MAX 
MIN 

66 
48 

66 
46 

66 
41 

66 
45 

64 

51 

63 
55 

64 
55 

64 
56 

64 
55 

64 

50 

65 
60 

69 
62 

66 
42 

67 
44 

69 
62 

65 

50 

69 
46 

69 
50 

70 
56 

64 
43 

63 
41 

64 
43 

65 
44 

67 
46 

64 
57 

59 

50 

55 
43 

65 
46 

57 
45 

56 
45 

64,5 
46,2 

carmel  valley 

MAX 
MIN 

84 
42 

68 
40 

65 
36 

65 
51 

71 
52 

66 
43 

66 
44 

80 
46 

75 
48 

65 
46 

72 
42 

68 
47 

77 
37 

78 
43 

72 
38 

71 
37 

73 
38 

72 
40 

73 
38 

70 
38 

63 
39 

65 
41 

70 
37 

72 
39 

64 
52 

57 
45 

60 
34 

57 
48 

59 
42 

59 
36 

66,6 
42,2 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

74 
45 

77 
45 

76 
49 

64 
52 

63 
54 

64 
54 

66 

50 

65 
54 

65 
56 

69 
55 

69 
62 

67 
47 

72 
40 

67 
50 

66 
46 

68 
50 

69 
45 

71 
45 

70 
45 

72 
41 

66 
47 

60 
53 

60 
49 

66 
46 

72 
63 

57,9 
49.0 

GILROY 

MAX 
MIN 

77 
40 

76 
41 

76 
43 

66 
45 

65 

56 

67 
52 

61 

49 

65 
53 

69 
52 

72 
54 

66 
51 

66 

50 

65 
34 

66 
41 

74 
36 

72 
3! 

68 
38 

69 
36 

66 
37 

68 
35 

66 
44 

61 
45 

61 
36 

68 
36 

69 
42 

60 
48 

58 
44 

57 
47 

56 
46 

59 
49 

56.3 
43.9 

HALF  MnoN  BAY 

MAX 
MIN 

70 
47 

64 
45 

65 
44 

62 
46 

62 
52 

63 
52 

64 
52 

62 
51 

63 
51 

64 
53 

63 
54 

66 
64 

67 
49 

70 
48 

71 
46 

70 
45 

69 
46 

70 
44 

69 
45 

68 
43 

66 
42 

67 
44 

66 
42 

66 
43 

63 
50 

61 
46 

50 
45 

58 
50 

59 
46 

58 
47 

64.9 

47.5 

HOLLISTER   1  Sh 

MAX 
MIN 

81 
31 

75 

32 

6! 
36 

65 
52 

68 
53 

67 
46 

69 

43 

69 
40 

73 
48 

68 
52 

69 
49 

66 

40 

70 
37 

76 
33 

73 
34 

70 
29 

70 
33 

72 
35 

70 
33 

67 
29 

61 
36 

61 
42 

70 
33 

70 
29 

62 
53 

58 
44 

60 
36 

60 
45 

60 
44 

60 
48 

67.5 
40.0 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

81 
37 

62 
39 

75 
43 

70 
53 

70 
50 

66 
46 

67 
47 

72 
46 

74 
47 

71 
50 

71 
62 

70 
61 

72 
32 

78 
41 

75 
42 

72 
31 

72 
33 

71 
33 

69 
35 

70 
33 

65 
41 

62 
41 

71 
33 

69 
34 

65 
49 

60 
49 

57 
32 

58 
48 

59 
45 

60 
37 

59.1 
41.7 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

78 
38 

79 
39 

71 
40 

63 
54 

65 
52 

64 

50 

66 
43 

68 
52 

67 
49 

67 
51 

69 

50 

67 
50 

67 
45 

68 
39 

73 
36 

69 
36 

73 
35 

72 
35 

70 
36 

69 
33 

67 
39 

60 
43 

66 
38 

70 
36 

64 
54 

67 
54 

57 
36 

58 
46 

64 
43 

55 

40 

56.4 
43.1 

LOS  GATOS 

MAX 
MiN 

76 
41 

74 
43 

68 
43 

62 
53 

67 
55 

67 
51 

67 
46 

70 
55 

70 
52 

67 
55 

69 
50 

64 
46 

67 
43 

71 
40 

73 
40 

67 
40 

68 
41 

66 
40 

67 
40 

70 
37 

60 
41 

60 
49 

67 
40 

70 
41 

65 
55 

59 
41 

55 
40 

59 
49 

56 
45 

55 
41 

65.9 
45.1 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

75 
43 

74 
43 

70 
45 

65 
52 

66 
56 

67 
53 

66 
46 

66 
55 

70 
54 

66 
53 

66 
61 

68 
49 

65 
38 

64 
47 

67 
41 

67 
46 

68 
43 

70 
42 

70 
41 

65 

38 

62 
46 

61 

50 

64 

45 

71 
45 

65 

55 

64 
46 

57 
43 

55 

45 

59 
46 

67 
41 

65.8 
46.7 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

76 
48 

61 
47 

63 
45 

61 
55 

63 
55 

62 

50 

64 
52 

66 
54 

71 
53 

60 
53 

67 
47 

64 

51 

68 
46 

73 
51 

68 

50 

67 
46 

69 
44 

67 
46 

67 
47 

64 
44 

59 
48 

59 
49 

66 
45 

69 
48 

60 
57 

58 
48 

56 
44 

62 
51 

66 
45 

58 
44 

64.3 
46.6 

MONTEREY  NAlF 

MAX 

MIN 

75 
47 

61 
50 

62 
50 

62 
56 

63 
54 

62 
50 

64 

50 

64 
54 

69 
55 

60 
53 

68 
49 

63 
48 

73 
46 

72 
48 

67 
47 

64 

44 

67 
43 

65 
45 

65 
44 

66 

41 

60 
48 

60 
47 

63 
44 

66 
44 

63 

67 

56 
45 

59 
45 

60 
52 

69 
46 

50 
45 

64.1 
46.2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

MIN 

68 

50 

74 
51 

62 
50 

63 
49 

62 
56 

64 
54 

60 
50 

65 
50 

71 
51 

72 
54 

65 
51 

62 

52 

69 
53 

73 
49 

76 
46 

72 
45 

75 

51 

77 
53 

70 
61 

70 
45 

64 
43 

61 
46 

65 
47 

70 
46 

63 
49 

66 
48 

59 
42 

52 
46 

61 
50 

51 
47 

65.6 
49.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

70 
54 

76 
57 

75 
54 

64 
48 

56 
49 

55 
49 

54 
46 

59 
48 

63 
62 

64 

47 

63 
46 

60 
42 

69 
42 

64 

43 

71 
65 

70 
49 

66 

50 

70 
52 

64 
46 

68 
46 

67 
42 

55 
44 

52 
46 

65 
47 

65 
53 

65 
37 

65 
37 

65 
42 

49 
41 

49 
39 

62.9 
47.0 

S««  H«I»r«Qc«  Notes  following  SUUod  lnd«x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CAl IFORNI 4 


Day  of  Month 


Stslion 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MOUNT  HAMUTDN 

MAX 

67 

69 

59 

53 

49 

46 

58 

55 

56 

57 

52 

50 

58 

63 

59 

66 

63 

57 

00 

59 

54 

50 

65 

59 

50 

52 

48 

46 

45 

40 

55. 

MIN 

38 

42 

47 

46 

44 

36 

39 

40 

50 

46 

49 

4  1 

38 

47 

36 

38 

44 

47 

45 

47 

36 

25 

32 

32 

41. 

NACIMIENTO  D4M 

MAX 

83 

84 

85 

72 

63 

65 

62 

73 

76 

70 

73 

72 

70 

70 

77 

75 

75 

74 

74 

71 

70 

63 

70 

68 

73 

60 

60 

58 

60 

58 

70. 

MIN 

40 

45 

50 

50 

3  5 

38 

36 

34 

37 

3  8 

3  7 

37 

38 

39 

40 

39 

39 

45 

35 

36 

38 

39 

41  . 

NEWARK 

MAX 

73 

71 

67 

67 

63 

65 

63 

67 

69 

66 

67 

67 

66 

67 

69 

76 

65 

65 

65 

65 

68 

62 

61 

66 

70 

62 

56 

55 

55 

56 

65  . 

MIN 

50 

50 

59 

56 

53 

54 

56 

56 

5  2 

50 

4  8 

46 

48 

45 

44 

4  5 

45 

45 

49 

49 

48 

46 

50 

46 

49 

48 

46 

49. 

OAKLAND  WSO 

MAX 

65 

62 

61 

63 

62 

62 

63 

64 

63 

62 

64 

66 

68 

65 

67 

62 

64 

65 

67 

61 

59 

60 

60 

66 

60 

57 

55 

55 

55 

57 

62. 

MIN 

50 

55 

43 

5  2 

47 

5  2 

48 

46 

48 

4  5 

50 

5  4 

49 

48 

56 

49 

48 

5 1 

47 

47 

50. 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 

64 

65 

62 

62 

62 

63 

65 

64 

63 

66 

67 

70 

71 

65 

67 

66 

67 

63 

60 

58 

66 

68 

58 

55 

51 

52 

53 

52 

62. 

MIN 

50 

50 

50 

56 

52 

5  1 

4  5 

49 

4  6 

52 

48 

4  8 

•.7 

46 

5 1 

53 

49 

50 

52 

48 

47 

47 

45 

4  5 

50. 

Palo  alto  jr  museum 

MAX 

69 

71 

67 

63 

62 

65 

63 

64 

66 

65 

65 

67 

64 

65 

67 

72 

64 

66 

67 

65 

63 

61 

61 

65 

68 

62 

58 

61 

55 

58 

64. 

MIN 

44 

48 

56 

54 

48 

5  2 

^' 

5  5 

49 

4  I 

4  1 

43 

40 

42 

43 

4  1 

38 

40 

45 

40 

44 

5  1 

48 

45 

40 

50 

43 

46. 

PASO  RDBLES 

MAX 

SI 

64 

64 

64 

65 

65 

67 

72 

67 

74 

72 

70 

70 

60 

76 

72 

73 

72 

72 

71 

63 

65 

70 

72 

61 

58 

59 

61 

59 

62 

69. 

MIN 

32 

33 

32 

52 

52 

4  8 

4  5 

40 

40 

50 

50 

49 

32 

32 

31 

26 

29 

33 

31 

28 

37 

36 

32 

29 

42 

45 

30 

45 

45 

4  1 

38. 

PASO  ROBLES  FAA  4P 

MAX 

63 

63 

73 

63 

66 

65 

65 

71 

70 

73 

66 

69 

70 

76 

75 

72 

73 

72 

71 

68 

62 

64 

70 

72 

63 

58 

58 

62 

60 

57 

68  . 

MIN 

40 

^' 

58 

^' 

45 

45 

50 

54 

43 

35 

37 

36 

32 

35 

36 

36 

33 

42 

42 

35 

35 

46 

41 

35 

53 

50 

46 

42  . 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 

60 

64 

63 

75 

69 

72 

64 

66 

70 

75 

72 

72 

67 

75 

80 

75 

76 

78 

72 

73 

62 

62 

62 

66 

73 

58 

53 

51 

51 

52 

68. 

MIN 

3  6 

42 

39 

48 

56 

46 

4  5 

4  5 

4  7 

47 

44 

43 

36 

38 

37 

33 

35 

37 

38 

33 

32 

33 

35 

36 

40 

45 

31 

35 

45 

38 

39. 

PISMO  BEACH 

MAX 

69 

63 

68 

63 

65 

65 

65 

76 

71 

70 

71 

72 

76 

74 

70 

73 

71 

76 

71 

64 

63 

65 

66 

67 

66 

63 

62 

62 

59 

77 

68. 

MIN 

49 

58 

52 

50 

59 

56 

49 

47 

42 

4  3 

46 

46 

44 

4  3 

47 

4  2 

42 

48 

52 

38 

50 

48 

47 

48. 

POINT  PItDRAS  BLANCAS 

MAX 

61 

58 

58 

59 

64 

61 

65 

66 

65 

60 

66 

63 

67 

70 

68 

65 

66 

66 

65 

59 

59 

59 

63 

63 

58 

58 

57 

56 

60 

59 

62. 

MIN 

50 

5  2 

49 

54 

5  3 

5 1 

5  2 

56 

5  5 

50 

52 

50 

52 

53 

48 

50 

50 

50 

49 

47 

48 

47 

48 

53 

49 

42 

46 

47 

50. 

PORT  CHICAOO  NAVAL  DEP 

MAX 

76 

75 

67 

65 

66 

65 

68 

67 

69 

65 

67 

67 

65 

65 

68 

68 

68 

70 

66 

63 

62 

62 

62 

70 

64 

58 

59 

57 

58 

57 

65. 

MIN 

40 

4  1 

42 

54 

47 

55 

5  3 

50 

50 

44 

36 

37 

39 

42 

37 

37 

39 

34 

4  1 

49 

49 

40 

55 

45 

40 

46 

42 

39 

44  . 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

76 

81 

74 

63 

58 

58 

60 

63 

68 

68 

67 

62 

63 

73 

71 

69 

66 

66 

62 

67 

60 

62 

66 

71 

58 

54 

50 

53 

53 

51 

63. 

MIN 

33 

41 

40 

38 

38 

30 

32 

29 

25 

28 

28 

37 

26 

26 

29 

30 

27 

38 

44 

28 

42 

4  1 

38 

35. 

REDWOOD  CITY 

MAX 

73 

72 

72 

61 

65 

62 

65 

69 

66 

65 

65 

65 

67 

68 

71 

69 

70 

70 

70 

65 

62 

59 

68 

70 

65 

59 

55 

56 

57 

58 

65. 

MIN 

43 

4  3 

48 

5  2 

55 

46 

56 

54 

5  0 

48 

4  1 

4  1 

40 

43 

4  1 

4  1 

40 

36 

40 

5  1 

42 

44 

52 

45 

4  1 

49 

47 

42 

46. 

RICHMOND 

MAX 

71 

69 

62 

65 

64 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

67 

67 

66 

70 

69 

70 

70 

68 

68 

59 

61 

66 

67 

64 

59 

59 

59 

59 

57 

65. 

MIN 

55 

4  7 

5  2 

55 

54 

5  8 

54 

5 1 

46 

53 

46 

50 

4  6 

4  5 

4  8 

43 

53 

54 

49 

52 

57 

49 

49 

48 

48 

46 

51. 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

70 

71 

68 

66 

60 

58 

60 

65 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

68 

65 

65 

60 

60 

56 

57 

57 

62 

64 

60 

59 

55 

52 

53 

51 

61. 

MIN 

39 

43 

40 

43 

51 

53 

48 

52 

5  2 

4  3 

37 

4  1 

37 

37 

38 

37 

37 

44 

4  5 

49 

42 

40 

54 

5 1 

45 

45 

45 

39 

44  . 

SALINAS  3  E 

MAX 

82 

70 

64 

62 

72 

65 

67 

70 

72 

64 

70 

68 

74 

78 

73 

70 

74 

69 

72 

67 

60 

63 

71 

69 

64 

60 

61 

56 

61 

61 

67. 

MIN 

45 

47 

47 

55 

62 

54 

5  1 

54 

5  1 

53 

50 

40 

50 

46 

39 

4  1 

40 

40 

4  1 

49 

48 

40 

41 

54 

50 

40 

50 

47 

44 

47, 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

60 

70 

63 

63 

70 

64 

65 

68 

71 

63 

69 

66 

72 

77 

71 

69 

72 

66 

72 

65 

57 

61 

70 

68 

61 

56 

59 

59 

58 

60 

66, 

MIN 

43 

46 

48 

56 

54 

5  3 

5  3 

54 

5  2 

53 

5  3 

46 

40 

47 

43 

39 

42 

4  1 

39 

42 

48 

43 

40 

42 

55 

43 

40 

5  1 

4  5 

44 

46, 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

80 

82 

79 

77 

67 

65 

67 

71 

74 

73 

71 

68 

71 

76 

76 

75 

73 

72 

70 

70 

65 

61 

70 

74 

67 

57 

54 

55 

56 

55 

69, 

MIN 

37 

39 

36 

,5 

59 

44 

4  2 

46 

4  8 

41 

40 

40 

32 

39 

32 

28 

33 

32 

34 

32 

27 

36 

32 

34 

45 

4  1 

30 

47 

4  3 

3 1 

38, 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

62 

59 

63 

66 

65 

65 

59 

59 

55 

56 

53 

54 

61 

60 

59 

57 

54 

58 

59 

56 

59. 

MIN 

49 

49 

48 

49 

49 

46 

49 

49 

50 

48 

50 

4  7 

43 

47 

48 

49 

4  7 

49 

46 

5  3 

50 

5  1 

5  0 

50 

4  9 

49 

49 

45 

48 

43 

48. 

SAN   FRANCISCO  WSn 

KAX 

70 

64 

62 

61 

63 

62 

65 

65 

64 

63 

65 

66 

65 

67 

66 

63 

64 

66 

65 

63 

59 

60 

65 

66 

62 

56 

54 

57 

56 

56 

62. 

MIN 

47 

49 

5 1 

55 

^' 

5  1 

56 

54 

5  2 

49 

43 

45 

44 

52 

48 

48 

45 

44 

44 

52 

47 

49 

5  4 

45 

4  5 

4  6 

47 

46 

49. 

S  F  FEDERAL  BLDG  HSO 

MAX 

70 

61 

63 

60 

63 

62 

62 

65 

64 

64 

62 

65 

66 

66 

68 

64 

66 

68 

65 

65 

56 

59 

65 

66 

61 

55 

53 

57 

55 

56 

62. 

MIN 

53 

5 1 

52 

5  6 

58 

56 

55 

58 

54 

54 

5  4 

5  3 

52 

56 

52 

56 

54 

52 

54 

52 

5  3 

55 

54 

54 

54 

50 

48 

49 

50 

49 

53. 

SAN  GREGDRIO  2  SE 

MAX 

69 

63 

68 

60 

62 

60 

63 

67 

65 

60 

65 

63 

65 

73 

70 

64 

70 

65 

65 

64 

56 

58 

66 

69 

60 

56 

53 

55 

55 

54 

62. 

MIN 

43 

4  1 

43 

50 

44 

40 

46 

41 

40 

42 

41 

39 

36 

46 

47 

43 

44 

46 

42 

50 

45 

42 

45. 

SAN  JOSE 

MAX 

72 

70 

67 

65 

70 

64 

65 

70 

66 

66 

68 

65 

68 

67 

72 

67 

64 

64 

66 

66 

63 

60 

64 

66 

67 

60 

56 

56 

55 

58 

65. 

MIN 

45 

45 

47 

5  4 

59 

55 

5  1 

56 

55 

58 

55 

5 1 

49 

44 

45 

42 

44 

48 

4  3 

40 

43 

50 

42 

44 

5  7 

47 

4  I 

49 

4  8 

45 

48, 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

75 

64 

69 

66 

61 

63 

65 

66 

73 

72 

74 

69 

70 

72 

78 

77 

74 

75 

73 

73 

65 

62 

65 

72 

67 

60 

58 

56 

61 

59 

68, 

MIN 

40 

39 

47 

48 

48 

48 

48 

4  8 

4  8 

56 

5  2 

47 

45 

44 

40 

5  5 

56 

54 

41 

40 

40 

38 

4  1 

4  1 

41 

3  6 

38 

38 

38 

45. 

SAN  HATED 

MAX 

74 

70 

64 

61 

74 

!l 

64 

68 

66 

69 

67 

66 

69 

71 

72 

67 

69 

69 

66 

65 

60 

60 

70 

70 

65 

59 

55 

55 

57 

54 

65. 

MIN 

46 

46 

52 

53 

58 

55 

50 

57 

54 

52 

52 

49 

4  1 

52 

50 

50 

50 

47 

44 

42 

4  1 

4  I 

4  5 

42 

5  7 

49 

44 

4  3 

48 

43 

46. 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

72 

72 

66 

63 

70 

62 

67 

70 

69 

66 

69 

65 

66 

69 

74 

66 

64 

65 

68 

67 

62 

61 

66 

69 

67 

58 

56 

57 

59 

65. 

MIN 

46 

47 

46 

54 

58 

55 

51 

5  5 

57 

50 

4  7 

44 

4  5 

4  4 

44 

45 

44 

41 

4  2 

5 1 

44 

46 

43 

49 

45 

48. 

SANTA  CRUZ 

MAX 

76 

70 

60 

58 

65 

60 

66 

66 

67 

64 

63 

65 

69 

74 

71 

67 

69 

72 

71 

65 

57 

58 

69 

60 

64 

59 

54 

56 

56 

55 

64. 

MIN 

46 

42 

5 1 

56 

5  4 

39 

5  2 

39 

43 

45, 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

69 

70 

65 

64 

60 

66 

58 

61 

63 

62 

63 

59 

62 

62 

63 

69 

62 

65 

65 

61 

61 

56 

55 

63 

64 

55 

52 

49 

50 

53 

60. 

MIN 

45 

46 

46 

5  2 

5  4 

50 

50 

5  3 

42 

4  7 

4  5 

46, 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

73 

78 

69 

65 

65 

65 

66 

72 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

79 

77 

71 

72 

66 

65 

64 

63 

66 

73 

61 

62 

55 

54 

59 

58 

67. 

MIN 

41 

42 

44 

54 

56 

54 

^' 

^' 

41 

37 

41 

41 

39 

37 

4  5 

45. 

watsdnville  waterworks 

MAX 

76 

78 

62 

61 

61 

63 

62 

65 

66 

70 

65 

65 

66 

70 

73 

70 

67 

70 

67 

69 

63 

59 

59 

68 

67 

59 

58 

56 

56 

56 

65. 

t          *  * 

MIN 

44 

46 

47 

47 

56 

53 

49 

42 

52 

54 

5  3 

47 

4  1 

45 

4  1 

39 

4  3 

40 

40 

39 

4  3 

43 

4  1 

40 

43 

43 

4  1 

45 

47 

44, 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  Oi 

ANTIOCH  FIBREBOaRD  ML 

MAX 

73 

77 

76 

66 

66 

66 

64 

67 

67 

68 

63 

65 

68 

67 

66 

69 

66 

66 

72 

67 

63 

60 

63 

65 

67 

61 

57 

58 

55 

54 

65, 

Mm 

43 

46 

47 

54 

54 

52 

49 

55 

54 

5 1 

5 1 

44 

44 

43 

46 

43 

44 

41 

39 

41 

48 

47 

43 

48 

42 

46 

46, 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

72 

74 

75 

65 

60 

66 

62 

64 

65 

67 

60 

63 

65 

62 

64 

68 

65 

67 

70 

62 

61 

60 

64 

66 

59 

56 

55 

51 

58 

55 

63, 

MIN 

4  0 

4  I 

43 

50 

54 

5 1 

48 

5  1 

49 

50 

41 

39 

40 

41 

39 

40 

34 

41 

47 

42 

44. 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

76 

78 

85 

83 

69 

75 

61 

65 

68 

71 

70 

70 

65 

70 

75 

76 

72 

69 

65 

69 

71 

70 

67 

71 

57 

56 

55 

65 

52 

68. 

MIN 

50 

52 

56 

59 

54 

53 

43 

42 

47 

47 

47 

47 

4  1 

42 

45 

46 

44 

43 

41 

41 

43 

41 

42 

45 

44 

40 

40 

42 

36 

45. 

AUBERRY  1  Nw 

MAX 

79 

61 

76 

67 

62 

61 

60 

66 

68 

65 

67 

62 

63 

69 

73 

67 

65 

60 

64 

67 

65 

62 

63 

65 

55 

52 

53 

60 

58 

52 

64. 

MIN 

41 

44 

42 

36 

38 

39 

41 

42 

42 

46 

46 

45 

39 

47 

46 

46 

47 

41 

39 

43 

44 

42 

40 

43 

47 

40 

35 

40 

36 

35 

41  . 

BAKERSFIELD  WSO 

MAX 

79 

83 

85 

73 

80 

73 

68 

71 

72 

71 

68 

66 

66 

78 

77 

69 

68 

65 

67 

70 

66 

65 

64 

65 

68 

62 

60 

67 

65 

62 

70. 

MIN 

48 

53 

50 

59 

54 

60 

52 

47 

47 

46 

48 

49 

43 

50 

46 

43 

42 

43 

44 

44 

46 

43 

44 

44 

47 

51 

43 

50 

51 

51 

48. 

8ALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

74 

78 

77 

75 

62 

ol 

60 

62 

64 

64 

66 

61 

60 

65 

65 

63 

60 

60 

59 

64 

64 

62 

61 

62 

60 

53 

50 

53 

56 

50 

62. 

MIN 

50 

54 

53 

55 

53 

53 

43 

46 

48 

47 

48 

49 

46 

46 

45 

45 

42 

41 

40 

43 

43 

43 

42 

43 

47 

44 

40 

47 

40 

36 

45. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOygHBEK  1970 


Day  oi  Month 


Slalloa 

1 

2 

3i 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

6L4CKHFLLS  CORNER  2WNw 

MAX 
MIN 

euTTUNWILLOW 

MAX 
MIN 

77 
37 

79 
39 

82 
42 

81 
49 

65 
50 

79 
54 

76 
48 

7  1 
36 

73 
41 

74 
39 

49 

70 
45 

70 
34 

69 
35 

36 

32 

34 

32 

34 

33 

33 

35 

32 

31 

34 

47 

34 

40 

52 

45 

C4L4VEC4S  8IG  TKEES 

MAX 
MIN 

CAMP  P4KDEE 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
49 

79 
49 

76 
51 

62 
52 

67 
53 

57 
49 

65 
49 

66 
54 

64 
51 

62 

50 

66 
49 

41 

65 
41 

49 

46 

44 

42 

42 

44 

44 

47 

46 

45 

45 

47 

40 

44 

46 

43 

Cathevs  vv  bull  run 

RH 

MAX 
MIN 

7* 
43 

79 
45 

83 
45 

79 
53 

63 
54 

65 

53 

65 
42 

62 
41 

67 
48 

67 
44 

66 
45 

69 

50 

69 
41 

63 
42 

70 
40 

74 
38 

66 
35 

36 

36 

37 

36 

39 

37 

35 

45 

46 

34 

41 

48 

54 
42 

CHERRY  ViLLEV  04H 

MAX 
MIN 

69 
39 

71 
41 

72 

39 

47 
3B 

49 

-.1 

46 

30 

50 
30 

58 

39 

57 
34 

6 1 
31 

55 
33 

60 
36 

63 
34 

6  1 
31 

60 
34 

33 

30 

32 

30 

35 

40 

68 
36 

39 

26 

27 

30 

COALINGS 

MAX 
MIN 

B2 
40 

64 
45 

76 
47 

73 
49 

69 
48 

71 
52 

7  5 
51 

81 
47 

74 
54 

70 
45 

71 
45 

7 1 
47 

77 
49 

80 
45 

80 
47 

82 
44 

77 
41 

74 
36 

7  1 
37 

70 
38 

67 
37 

64 
37 

66 
36 

68 
34 

65 
44 

62 
39 

61 
34 

64 
35 

5  9 
32 

61 
38 

CORCORAN  IRRIC  DIST 

MAX 
MIN 

70 
40 

S3 
42 

79 
42 

71 
42 

78 
53 

67 
49 

71 
42 

73 
42 

73 
42 

70 
44 

65 
44 

66 
44 

66 
36 

76 
37 

77 
36 

72 
32 

68 
34 

66 
35 

35 

33 

6  3 
36 

36 

62 
36 

65 
36 

36 

60 
33 

59 
34 

45 

47 

60 
45 

DENAIR  'i  NNE 

MAX 

MIN 

33 

79 
40 

73 
37 

52 

54 

49 

42 

45 

48 

46 

52 

46 

42 

36 

36 

35 

34 

33 

32 

32 

32 

37 

37 

37 

50 

5  8 
36 

31 

43 

5  7 
45 

5  7 
42 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

73 
28 

76 
33 

73 
28 

56 
43 

52 
42 

56 
32 

60 
31 

63 
37 

66 
32 

64 
36 

56 
37 

61 
25 

63 
28 

67 
26 

65 
24 

65 
26 

60 
27 

26 

62 
25 

6  1 
25 

60 
32 

68 
32 

68 
28 

5  2 
43 

57 
37 

27 

36 

30 

43 
29 

ELECTRi  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

78 
40 

83 
41 

90 
41 

69 
52 

66 
53 

64 

52 

45 

49 

50 

43 

51 

49 

36 

43 

41 

37 

37 

36 

39 

38 

39 

45 

45 

39 

53 

48 

36 

47 

45 

5  0 
43 

FIVE  POINTS  5  SS>I 

MAX 
MIN 

FRESNO  WSD 

MAX 
MIN 

79 
39 

83 
44 

79 
42 

64 
59 

76 
59 

72 
54 

66 

47 

70 
43 

7  1 
46 

70 
44 

45 

69 
46 

69 
39 

74 
39 

39 

71 
34 

35 

36 

36 

36 

36 

39 

34 

65 
37 

47 

42 

35 

49 

47 

59 
40 

FRIaNT  SDVERNNENT  CAMP 

MAX 
MIN 

GlENNV I lle 

MAX 
MIN 

76 
31 

78 
30 

74 
39 

68 
57 

70 
47 

65 
44 

60 
41 

31 

62 
34 

66 
32 

32 

59 
36 

65 
26 

70 
39 

46 

64 
26 

26 

25 

25 

27 

25 

25 

27 

30 

29 

41 

30 

29 

33 

32 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

60 
43 

64 
44 

62 
41 

59 
38 

43 
37 

46 
38 

4  1 
26 

44 
28 

50 
36 

54 
37 

54 
38 

52 
31 

45 
31 

5  5 
38 

56 
37 

56 
35 

55 
38 

6 1 
37 

35 

34 

5  1 
34 

39 

40 

63 
45 

39 

31 

35 
23 

24 

31 

37 
21 

HANFORD 

MAX 
MIN 

7  9 
46 

82 
40 

77 
39 

72 
58 

7  6 
55 

74 
53 

67 
48 

70 
39 

70 
43 

67 
42 

43 

66 
46 

32 

76 
36 

34 

69 
32 

67 
33 

65 
34 

34 

68 
32 

33 

6  3 
35 

35 

64 
36 

40 

56 
48 

59 

32 

45 

49 

60 
40 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

70 
40 

74 
43 

7  3 
41 

59 
44 

53 
46 

5 1 
37 

5  3 
31 

59 
38 

59 
39 

63 
37 

58 
32 

60 
32 

59 
35 

59 
33 

60 
34 

35 

32 

33 

33 

6 1 
36 

36 

6  3 
35 

36 

30 

32 

35 

42 
31 

HUNTINGTON  LAKE 

MIN 

62 
36 

60 
36 

54 
33 

31 

56 
34 

4  2 
34 

24 

26 

52 
33 

5  2 
30 

31 

29 

5  5 
30 

33 

30 

54 
28 

5  7 
32 

29 

29 

29 

5  1 
28 

31 

34 

56 
34 

33 

36 
27 

37 
18 

21 

25 

34 
20 

lORIA 

MIN 

47 

74 
55 

76 
52 

7  2 
51 

57 
48 

59 
45 

43 

60 
45 

64 

50 

65 

46 

48 

67 
44 

57 
41 

66 
41 

72 
50 

70 
44 

63 
43 

45 

42 

44 

38 

63 
45 

48 

42 

34 

33 

39 

35 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MIN 

58 

8 1 
61 

63 

66 

63 

61 

53 

51 

56 

53 

49 

55 

49 

55 

63 

69 
50 

59 

42 

50 

50 

50 

48 

47 

65 
48 

49 

51 

43 

47 

47 

5  8 
45 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

MAX 
MIN 

41 

96 
54 

74 
49 

56 

53 

46 

44 

36 

36 

40 

40 

65 
42 

69 
32 

70 
44 

42 

72 
30 

30 

33 

30 

69 
31 

32 

31 

32 

68 
33 

38 

44 

57 
32 

34 

40 

54 
37 

KETTLEKAN  CITY 

MIN 

76 
40 

77 
44 

80 
47 

79 
41 

79 

55 

76 
53 

71 
46 

72 
42 

71 
44 

72 
47 

73 
44 

65 
33 

72 
35 

67 
32 

74 
37 

77 
37 

71 
38 

70 
40 

69 
3i 

67 
35 

66 
34 

69 
34 

69 
38 

62 
34 

63 
41 

61 
46 

62 
33 

62 
33 

69 

33 

62 
42 

KETTLEMAN  STATION 

MIN 

50 

91 
54 

80 
53 

69 
58 

76 
60 

IZ 
54 

68 
51 

7  1 
46 

70 
57 

68 
54 

66 
49 

66 

50 

66 
44 

74 
45 

76 
46 

70 
45 

68 
40 

66 
46 

66 
46 

66 
44 

66 
40 

64 
46 

63 
46 

65 
41 

66 
46 

62 
47 

60 
40 

66 
49 

47 

58 
42 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MIN 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

38 

9  1 
44 

79 
42 

55 

72 
58 

67 
52 

67 
45 

70 
43 

68 
46 

64 
46 

66 
49 

65 
51 

66 
39 

74 
39 

7  5 
38 

69 
34 

68 
35 

64 
36 

66 
36 

66 
35 

65 
35 

6  I 
36 

66 
37 

64 
36 

60 
48 

57 
49 

59 
34 

62 
42 

6  I 
49 

58 
44 

LEMON  COVE 

MIN 

41 

82 
45 

79 
42 

56 

78 
55 

7  I 
55 

65 
46 

70 
44 

7 1 
47 

70 
44 

68 
46 

69 
42 

75 
40 

75 
41 

76 
41 

70 
41 

68 
36 

64 
39 

66 

■'.3 

69 
35 

68 
40 

60 
36 

64 
37 

66 
38 

62 
50 

60 
50 

59 
34 

70 
43 

6  3 
45 

60 
40 

LINDSAY 

MIN 

39 

83 
42 

40 

54 

56 

72 
55 

66 
49 

70 
42 

45 

43 

68 
43 

68 
49 

69 
39 

75 
40 

76 
35 

7 1 
35 

69 
35 

65 
35 

68 
37 

70 
34 

69 
37 

60 
34 

64 
36 

65 
35 

62 
40 

58 
40 

59 
33 

70 
42 

60 
45 

60 
39 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

44 

47 

46 

56 

55 

48 

49 

47 

50 

48 

46 

46 

40 

63 

40 

40 

7 1 
32 

43 

41 

41 

36 

36 

39 

45 

62 
37 

50 

50 

5  8 
37 

62 
48 

46 

54 
41 

LQDGEPOLE 

MAX 
MIN 

27 

6 1 

30 

28 

30 

43 
35 

4  7 
31 

43 
25 

39 
26 

4  5 
28 

5 1 
28 

50 
27 

50 
31 

40 
23 

47 
25 

53 
27 

5 1 
29 

49 
26 

53 
25 

47 
24 

47 

23 

4  7 
22 

46 
20 

5 1 
22 

52 
31 

53 
26 

43 

30 

35 
12 

32 
13 

36 
28 

34 
13 

LUDI 

MIN 

40 

42 

42 

54 

55 

6  1 

50 

45 

52 

6  7 
52 

64 

53 

51 

65 
46 

65 
35 

69 
44 

70 
40 

66 
40 

67 
39 

69 
35 

69 
36 

64 
36 

63 
39 

60 
44 

65 
44 

65 
41 

59 
52 

58 
46 

54 
36 

55 
45 

46 

54 
45 

LOS  BANOS 

MIN 

42 

45 

43 

56 

56 

49 

45 

46 

50 

39 

40 

65 
45 

64 
36 

67 
39 

72 
36 

67 
38 

67 
40 

69 
38 

38 

66 
37 

65 
37 

62 
36 

63 
40 

64 
37 

62 
51 

61 
46 

59 
37 

56 
47 

56 
46 

59 
41 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

50 

53 

51 

53 

56 

54 

65 
51 

68 
51 

66 
54 

53 

52 

66 
48 

65 

46 

63 
45 

66 
46 

7  1 
43 

67 
47 

68 
47 

7  0 
45 

63 
43 

63 
44 

62 
43 

63 
46 

62 
50 

56 
42 

62 
46 

57 
47 

53 
43 

HAOERA 

MAX 
MIN 

41 

79 
45 

92 
43 

7  8 
50 

62 
56 

73 
53 

66 
45 

69 
45 

70 
49 

74 
46 

66 
44 

67 
51 

66 
39 

66 
41 

75 
36 

76 
36 

70 
37 

69 
38 

65 
38 

66 
37 

69 
38 

68 
40 

62 
36 

65 
36 

64 
41 

56 
36 

58 
39 

66 

50 

52 
43 

HANTECA 

MIN 

41 

77 
40 

76 
43 

69 
48 

60 
55 

69 

50 

6 1 
47 

68 
51 

68 
52 

65 
51 

57 
51 

65 
48 

66 
41 

64 
42 

66 
42 

70 
41 

68 
39 

69 
40 

70 
40 

66 
37 

64 
37 

59 
41 

61 
42 

64 
40 

64 

40 

56 
47 

58 
38 

56 
42 

54 
46 

54 

46 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

47 

46 

49 

8  1 
56 

70 
54 

79 
54 

72 
49 

66 
48 

69 
51 

72 
49 

72 
49 

67 
46 

66 
39 

65 
39 

80 
46 

77 
43 

70 
46 

68 
41 

67 
41 

67 
42 

70 
41 

70 
43 

64 
39 

63 
39 

65 
41 

65 

50 

65 
40 

59 

40 

66 
50 

60 
46 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

78 

81 
49 

76 

72 

73 
4  8 

66 
4  9 

69 
42 

70 
46 

72 
47 

67 
45 

68 
52 

65 
42 

66 
39 

73 
42 

74 
39 

68 
35 

69 
36 

66 
37 

66 
37 

63 
39 

65 
38 

65 
38 

65 
40 

66 
39 

62 
36 

67 
47 

58 
35 

63 
37 

61 
40 

58 
37 

MODESTO 

MAX 
MIN 

77 
41 

78 
45 

71 
44 

62 
55 

71 
55 

60 
49 

66 
45 

70 
49 

70 
52 

59 
49 

69 
54 

65 
50 

65 

40 

69 
45 

72 
42 

66 
40 

68 
40 

69 
40 

65 
38 

66 
38 

60 
36 

62 
44 

64 
40 

64 
40 

56 
52 

58 
41 

57 
38 

55 
46 

55 
47 

57 
45 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

74 
38 

77 
43 

70 
43 

53 

53 

51 

45 

48 

50 

65 

48     51  43 
Sfl*  FtaforaDC*  ^ 

64      67  69 
40      40  38 
olea  FoUowlog  Slat 

68  69 
38  38 

69 
44 

65 
42 

65 
35 

61 
37 

62 

40 

62 
37 

63 
35 

60 

50 

58 
45 

58 
36 

54 
45 

55 
41 

60 
43 

-  404  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Monlh 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

NORTH  FORK  RINGER  ST4 

MAX 
MIN 

75 
*1 

78 
44 

80 
42 

76 
50 

58 
49 

58 

50 

57 
36 

60 
36 

64 
41 

67 
40 

66 
38 

68 
38 

64 
34 

68 
37 

73 
37 

63 
37 

67 
34 

67 
33 

61 
31 

63 
35 

65 
32 

61 

32 

66 

34 

66 
36 

70 
40 

49 

31 

52 
33 

46 
40 

42 

30 

52 
30 

63.5 
37.4 

ORiNGE  COVE 

MAX 
MIN 

78 
".l 

79 
46 

84 
41 

79 
57 

74 
55 

78 
54 

70 
50 

66 
42 

69 
46 

70 
44 

71 
46 

68 
61 

67 
39 

70 
41 

74 
40 

76 
37 

66 
36 

61 
37 

65 
39 

69 
36 

70 
39 

63 
37 

64 
36 

65 
37 

66 
43 

58 
40 

58 
34 

62 

40 

69 
49 

53 
39 

68.7 
42.4 

PDRTERVILLE 

MAX 
MIN 

77 
42 

80 
47 

84 
42 

80 
57 

69 
56 

63 
55 

73 
50 

66 
43 

70 
46 

72 
44 

70 
44 

66 
44 

68 
40 

70 
43 

77 
39 

78 
39 

72 
37 

70 
39 

66 
■.0 

69 
36 

71 
39 

70 
37 

63 
38 

65 
38 

67 
42 

65 
61 

59 
35 

60 
40 

70 
60 

65 
43 

70.2 
43.2 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

70 
34 

72 
35 

71 
35 

66 
37 

63 
42 

57 
39 

49 
34 

57 
31 

60 
33 

49 
36 

61 
26 

61 
29 

62 
31 

59 
32 

60 
33 

62 
32 

63 

31 

62 
31 

65 
33 

65 
32 

66 
34 

65 
33 

57 
32 

44 

30 

60 
29 

45 
26 

47 
29 

46 
30 

59.3 
32.6 

S4LT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

74 
49 

74 
50 

72 
52 

67 
44 

54 
45 

50 
41 

49 
39 

59 
42 

65 
45 

62 
43 

61 
46 

55 
49 

64 
42 

63 
43 

64 
40 

64 
33 

67 

42 

65 
44 

63 
37 

62 
39 

60 
38 

56 
42 

66 
45 

68 
43 

59 

43 

49 

37 

44 
32 

44 
33 

46 

34 

39 
32 

59.2 
41.6 

SAN   LUIS  D4M 

MAX 
MIN 

72 
46 

74 
51 

75 
49 

72 
58 

66 

57 

69 
57 

68 
60 

68 
51 

68 
53 

70 
54 

64 

54 

70 
52 

66 
46 

64 
44 

65 
45 

69 
45 

67 

47 

68 
46 

'i2 
44 

64 
42 

65 
44 

64 
45 

62 
46 

60 
43 

63 
44 

62 
52 

57 
42 

61 
43 

57 
49 

55 
44 

65.9 
48.  1 

S0N0R4  RS 

MAX 
MIN 

74 
39 

75 
44 

84 
39 

73 
47 

66 
49 

59 

50 

54 

40 

60 
41 

46 

62 
41 

66 
46 

65 
45 

66 
33 

62 
34 

65 
37 

70 
34 

67 
35 

67 
35 

62 
34 

62 
34 

63 
34 

62 
31 

60 
41 

63 
32 

64 
38 

54 
43 

47 
32 

50 
40 

46 
44 

49 
38 

62.5 
39.2 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

MAX 
MIN 

65 
35 

68 
39 

68 
36 

64 
39 

47 

40 

48 
44 

44 
31 

48 

30 

54 
34 

63 
35 

61 
36 

57 
34 

53 
28 

58 
32 

59 
31 

61 
32 

60 
30 

62 
29 

56 
29 

58 
30 

56 
29 

65 
32 

57 
35 

65 
34 

64 
34 

45 
32 

38 
28 

35 
29 

43 
32 

42 
28 

54.8 
32.9 

STOCKTON  WSO 

MAX 
MIN 

77 
42 

76 
46 

69 
47 

60 
57 

69 

55 

63 
51 

67 
50 

67 
55 

66 
54 

59 

62 

65 
63 

66 
47 

64 
42 

67 
45 

71 
43 

68 
43 

69 
40 

71 
42 

65 
41 

65 
37 

60 
39 

61 
48 

65 
42 

65 
40 

57 
53 

57 
42 

56 
39 

54 
49 

56 
49 

57 
47 

64  .  4 
46.3 

STOCKTON  FIRE  ST4  NO  4 

MAX 
MIN 

74 
40 

77 
40 

77 
40 

70 
47 

62 
48 

67 
51 

62 
47 

68 
46 

68 
46 

67 
46 

59 
48 

65 
48 

67 
35 

64 
44 

68 
47 

71 
40 

68 
39 

69 
36 

71 
37 

65 
38 

64 
36 

61 
42 

61 
44 

65 
41 

66 
45 

67 
45 

57 
41 

56 
45 

55 
47 

56 
45 

65.2 
43.2 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

72 
19 

72 
28 

67 
26 

58 
35 

63 
28 

62 
44 

49 
39 

62 
33 

65 
35 

63 
38 

62 
34 

60 
34 

56 
33 

69 
43 

60 
32 

64 

30 

70 
30 

53 
34 

02 

30 

67 
29 

59 
30 

64 
27 

70 
32 

61 
31 

59 

43 

45 
37 

49 
31 

42 
30 

45 

32 

43 

32 

59.2 
32.6 

TEJON  RANCHD 

MAX 
MIN 

78 
43 

80 
50 

82 
54 

76 
56 

78 
56 

73 
55 

64 

49 

67 
47 

71 
49 

70 
48 

67 
46 

60 
45 

67 
40 

74 
46 

76 
51 

71 
52 

67 
42 

66 
44 

67 

45 

69 
42 

68 
4tj 

63 
39 

62 
41 

66 
40 

?2 
42 

62 
49 

59 
40 

62 
47 

63 
50 

57 
43 

68.6 
46.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

77 
40 

84 
43 

85 
42 

60 
55 

75 
56 

76 
53 

63 

45 

64 
40 

71 
43 

71 
41 

70 
46 

70 
45 

70 
47 

74 
40 

76 
38 

75 
36 

73 
36 

71 
34 

69 
34 

71 
34 

72 
34 

69 
35 

65 
35 

69 
35 

68 
40 

55 
46 

56 
41 

66 
39 

67 
43 

58 
36 

70.4 
41.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

75 
41 

78 
44 

74 
42 

67 

47 

56 
49 

55 
45 

59 
42 

62 
42 

60 
46 

65 
42 

62 
47 

60 
41 

62 
32 

62 
38 

66 
38 

61 
35 

64 
37 

60 
37 

60 
34 

60 
36 

63 
39 

65 
43 

65 
42 

65 
39 

57 
49 

51 
42 

48 
34 

48 
41 

47 
38 

44 
39 

60.7 
40.7 

TRACV  CARB0N4 

MAX 
MIN 

75 
42 

77 
46 

77 
45 

67 
42 

64 
42 

73 
49 

61 
45 

68 
46 

69 
42 

66 
45 

65 
46 

67 
50 

62 
48 

67 
47 

67 
40 

73 
39 

69 
44 

70 
43 

72 
46 

66 
39 

67 
40 

63 

40 

64 
45 

66 
38 

67 
40 

57 
47 

56 
38 

57 
40 

54 
45 

55 
43 

66.  1 
43.5 

TRACV   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
43 

75 
43 

67 
44 

63 

51 

71 
54 

65 
53 

67 
48 

67 
55 

66 
53 

66 
63 

68 
51 

67 
53 

66 
41 

65 
39 

69 
38 

69 
42 

69 
41 

71 
43 

65 
43 

63 
36 

61 
37 

61 
47 

64 
43 

69 
40 

63 
53 

66 
48 

67 
39 

55 
47 

53 
47 

57 
43 

65.5 
45.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

73 
44 

75 
47 

79 
45 

78 

54 

67 
57 

77 
5  I 

71 
52 

69 
46 

67 
56 

70 
47 

65 
45 

64 
49 

65 

43 

64 
44 

73 
42 

72 
39 

67 
39 

65 
4  1 

68 
42 

65 
39 

66 
4  2 

66 
40 

58 
37 

61 
36 

62 
4  2 

60 
52 

56 
37 

56 
4  1 

70 
52 

52 
42 

66.7 
44.6 

WASCD 

MAX 

76 
41 

77 
45 

81 
41 

78 
52 

79 
53 

73 
54 

75 
50 

67 
43 

71 
47 

71 
45 

70 
49 

66 
45 

68 
39 

69 
41 

73 
41 

74 
38 

70 
36 

69 
38 

66 
38 

67 
36 

69 
38 

69 
37 

63 
35 

64 
35 

66 
40 

68 
49 

64 
38 

60 
40 

64 
51 

55 
47 

69.5 
42.7 

YDSEMITE  PARK  HE400TRS 
»          *  • 

MAX 
MIN 

76 
32 

79 
38 

73 
31 

78 
37 

55 
44 

55 
45 

49 
34 

58 
31 

65 
31 

61 
3T 

69 
33 

66 
38 

63 
25 

67 
25 

65 
29 

66 
30 

64 
23 

67 
27 

68 
27 

65 
26 

65 
25 

62 
31 

64 
34 

68 
30 

60 
32 

51 
35 

42 
28 

44 
28 

40 
32 

39 
31 

61.5 
31.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

avalon  pleasure  pier 

MAX 
MIN 

65 
43 

65 
44 

67 
44 

65 
44 

70 
43 

68 
41 

67 
44 

66 
44 

67 
45 

65 
45 

64 
44 

67 
43 

75 
47 

75 
51 

69 

47 

67 
46 

64 
42 

66 
43 

65 
42 

67 
42 

62 
45 

62 
43 

64 

41 

63 

42 

62 
46 

66 
41 

63 
43 

63 
45 

61 
48 

64 
43 

65,8 
44.0 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

84 
37 

88 
38 

80 
40 

82 
42 

73 
41 

75 
45 

70 
48 

64 
38 

75 
39 

80 
41 

78 
40 

78 
42 

67 
39 

75 
40 

70 
43 

71 
36 

77 
34 

79 
37 

75 
37 

75 
35 

72 
36 

67 
34 

69 
31 

82 
33 

78 
35 

68 
35 

59 
45 

36 
45 

62 
46 

60 
45 

73.0 
39.2 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIM 

80 
40 

ei 

39 

82 
48 

76 
52 

61 
50 

71 
46 

66 
45 

62 
36 

62 
37 

76 
37 

80 
38 

76 
37 

74 
38 

74 
37 

69 
51 

76 
38 

75 
43 

77 
41 

77 
40 

76 
40 

72 
33 

64 
37 

67 
44 

78 
52 

61 
43 

62 
43 

56 
38 

52 
37 

52 
36 

55 
35 

n.i 

4  1.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
27 

65 
28 

62 
21 

57 
28 

58 
35 

54 

30 

49 
34 

57 
21 

64 
26 

56 
28 

62 
25 

56 
32 

52 
32 

49 

30 

56 
24 

63 
24 

66 
25 

62 
31 

58 
22 

55 
22 

61 
21 

65 
29 

68 
25 

68 
28 

59 
31 

46 
27 

45 
22 

42 
26 

43 
22 

41 
22 

56.9 
26.6 

BONITA 

MAX 
MIN 

BURBANK  VALLEY  PHP  PLT 

MAX 
MIN 

91 
40 

30 
45 

74 
46 

69 

50 

66 
50 

69 
56 

72 
51 

81 
41 

80 

75 

70 
48 

72 
54 

82 
54 

77 
46 

60 
43 

60 
40 

80 
42 

70 
41 

76 

45 

69 
46 

67 
46 

67 
39 

80 
39 

75 
41 

64 

55 

65 
52 

60 
44 

60 
47 

64 
49 

59 
44 

72.5 
46.4 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

82 
44 

87 
39 

82 
39 

74 
48 

69 
54 

69 
53 

69 

50 

69 
44 

77 
44 

78 
46 

75 
51 

75 
52 

69 
40 

77 
42 

62 
44 

76 
37 

77 
39 

60 
40 

60 
41 

77 
36 

69 
38 

66 
40 

66 
37 

76 
36 

74 
36 

59 
62 

60 
34 

56 
42 

58 
46 

63 
45 

72.0 
43.0 

CAMPO 

MAX 
MIN 

61 
37 

79 
36 

76 
37 

79 
40 

76 
37 

71 
39 

65 
39 

69 
31 

75 
36 

78 
35 

78 
35 

64 
35 

64 
36 

63 
63 

65 
52 

78 
33 

78 
32 

75 
33 

69 
32 

72 
33 

69 
27 

75 
29 

77 
30 

85 
34 

71 
29 

56 
50 

56 
40 

58 

42 

59 
43 

55 
40 

70.6 
36.6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

91 
38 

86 
45 

80 
42 

74 
45 

67 
55 

69 
60 

73 
52 

80 
43 

84 
42 

ei 

44 

73 
44 

70 
49 

74 
57 

75 
62 

78 
43 

63 
36 

85 
36 

77 
37 

79 

44 

72 
45 

69 
41 

70 
38 

82 
37 

80 
36 

66 
49 

63 
63 

60 
40 

56 
45 

59 
46 

60 
43 

73.9 
45.0 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

68 
47 

68 
51 

64 
55 

62 
53 

65 
49 

66 
54 

66 
55 

67 
47 

69 
50 

76 
50 

65 

52 

63 
67 

68 
46 

71 
63 

78 
56 

81 
50 

70 
44 

66 
46 

64 
47 

63 
48 

66 
47 

65 
45 

64 
43 

64 
43 

62 
46 

64 
54 

64 
52 

53 

60 
54 

64 
52 

66.7 
60.0 

CLAREmDNT  POMONA  C^L 

MAX 
MIN 

80 
48 

87 
50 

79 
49 

81 
48 

70 
49 

10 
55 

63 

50 

64 
45 

75 
48 

79 
46 

73 
49 

73 
61 

65 
46 

75 
60 

75 
49 

75 
45 

76 
46 

77 
46 

ce 

42 

73 
47 

67 
46 

61 
41 

64 
42 

77 
47 

74 
50 

66 
51 

60 
44 

59 
47 

56 
48 

66 
43 

70.3 
47.3 

CORONA 

MAX 
MIN 

80 
40 

79 
45 

76 
40 

76 
46 

75 
44 

78 
48 

70 
50 

62 
40 

61 
43 

77 
42 

75 
42 

70 
48 

76 
58 

78 
69 

80 
50 

77 
36 

80 
36 

72 
36 

76 
37 

68 
46 

65 
41 

67 
35 

77 
32 

75 
37 

62 
45 

67 
36 

61 

40 

59 

45 

61 
47 

60 
43 

72.7 
43.0 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

78 
48 

69 
48 

66 

55 

68 
57 

78 
55 

67 

oO 

70 
54 

77 
50 

79 
60 

73 
64 

67 
53 

74 
46 

82 
46 

62 
53 

64 
64 

77 
62 

73 
46 

69 
46 

71 
52 

67 
51 

66 
55 

65 
48 

70 
46 

64 
47 

64 
54 

64 

66 

56 
48 

59 
53 

60 
53 

63 
49 

70.1 
51.4 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

79 
37 

77 
39 

83 
35 

78 
52 

67 
55 

73 
38 

67 
39 

60 
31 

65 
37 

73 
35 

68 
35 

69 
39 

68 
28 

66 
37 

76 
31 

73 
29 

66 
26 

67 
29 

63 
28 

66 
31 

70 
28 

63 
26 

62 
32 

75 
33 

76 
35 

64 
42 

53 
29 

55 
42 

52 
40 

60 
44 

67.9 
35.5 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

74 
36 

69 
35 

67 
39 

67 
35 

61 
39 

64 
45 

56 
40 

52 
27 

51 
29 

65 
32 

69 
30 

66 
44 

55 
42 

53 
43 

54 
29 

69 
29 

69 
31 

64 
32 

69 
29 

59 
24 

61 
29 

68 
26 

54 
30 

63 
33 

72 
37 

46 
34 

44 

32 

49 

37 

47 

32 

60.7 
33.8 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

85 
39 

85 
46 

85 
44 

61 
41 

70 
45 

oO 
55 

66 
48 

66 
42 

75 
41 

61 
42 

79 
43 

77 
41 

66 
46 

71 
52 

70 
40 

73 
34 

79 
35 

60 
40 

79 
43 

79 
34 

71 
35 

64 
34 

66 
34 

76 
40 

82 
40 

56 
47 

61 
39 

57 

42 

56 
47 

55 

44 

71.9 
41.6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

Mm 

88 
49 

92 
48 

79 
42 

61 
42 

77 
46 

80 
50 

76 
63 

72 
46 

83 
61 

85 
49 

79 
45 

79 
44 

72 
40 

62 
40 

63 
45 

85 
48 

82 
49 

82 
47 

76 
37 

73 
37 

70 
48 

71 
45 

74 
42 

81 
43 

79 
47 

70 
48 

62 
47 

63 
46 

66 
51 

65 
46 

77.0 
45.6 

S«fl  HelMenc«  Not«B  FoUowtng  Statioi 
-   405  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CAlIFORNU 


Slatlon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10  ! 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

ELSINORE 

MAX 

69 

66 

85 

76 

76 

71 

70 

79 

83 

82 

78 

70 

7! 

78 

60 

61 

77 

79 

71 

65 

70 

60 

64 

69 

69 

69 

60 

59 

57 

74  •  8 

MIN 

3' 

45 

42 

43 

44 

40 

48 

4 1 

39 

35 

3  6 

36 

38 

39 

38 

35 

37 

44 

44 

36 

35 

35 

35 

39.6 

ESCONDIOO 

MAX 

96 

76 

76 

72 

74 

li 

69 

77 

81 

74 

73 

70 

76 

80 

80 

79 

78 

74 

71 

66 

68 

67 

76 

75 

65 

64 

62 

62 

61 

58 

72.2 

MIN 

3' 

44 

46 

46 

44 

58 

5 1 

4  1 

4  1 

42 

41 

53 

4  1 

56 

44 

39 

36 

4  8 

39 

39 

49 

49 

53 

5  3 

45 

45.  1 

FDMT6N4  KiIS6R 

MAX 

96 

65 

89 

73 

76 

70 

69 

62 

86 

78 

79 

72 

60 

77 

83 

81 

61 

74 

79 

70 

65 

67 

83 

60 

69 

66 

69 

67 

59 

64 

75.6 

MIN 

53 

50 

53 

48 

53 

6  I 

56 

53 

47 

46 

50 

46 

50 

52 

43 

46 

51 

52 

46 

46 

5  1 

50 

48 

51.3 

CULESPI6  FIElO 

MAX 

SB 

75 

74 

73 

77 

76 

71 

80 

82 

76 

75 

71 

79 

81 

82 

76 

79 

72 

67 

69 

69 

70 

77 

73 

67 

65 

64 

66 

63 

61 

73.3 

MIN 

39 

47 

50 

5  3 

47 

56 

54 

42 

42 

56 

42 

38 

37 

39 

50 

4  3 

5  I 

39 

36 

36 

5  1 

57 

49 

52 

5  I 

48 

45.9 

HENSHtU  0A« 

MAX 

82 

83 

82 

77 

76 

74 

68 

63 

70 

78 

76 

76 

63 

67 

63 

67 

77 

79 

71 

70 

70 

67 

72 

60 

79 

69 

53 

55 

55 

58 

70.7 

MIN 

30 

37 

36 

36 

36 

H  1 

46 

32 

30 

33 

32 

29 

2  8 

30 

29 

29 

27 

29 

25 

27 

29 

3 1 

4  1 

36 

40 

38 

34.4 

lOVLLWUD  FIRE  DEPT 

MAX 

75 

76 

70 

65 

63 

58 

55 

65 

69 

71 

67 

63 

63 

65 

64 

69 

72 

65 

63 

63 

62 

69 

74 

73 

62 

52 

48 

46 

46 

39 

6  3.1 

MIN 

3» 

35 

35 

4  1 

36 

32 

38 

26 

32 

34 

31 

43 

33 

50 

32 

36 

32 

29 

28 

36 

^' 

24 

33.5 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

76 

74 

75 

72 

71 

64 

61 

65 

75 

73 

73 

69 

60 

61 

61 

73 

75 

68 

65 

67 

66 

71 

73 

76 

69 

64 

51 

53 

55 

43 

66.6 

MIN 

a5 

40 

56 

50 

40 

4  3 

43 

46 

40 

39 

37 

38 

42 

38 

" 

39 

39 

38 

39.6 

LACUNA  SEACH 

MAX 

70 

67 

65 

66 

66 

69 

67 

70 

70 

68 

65 

66 

74 

85 

77 

77 

68 

65 

65 

66 

67 

64 

66 

64 

65 

63 

64 

61 

62 

67.7 

MIN 

^1 

5  1 

56 

5  4 

54 

4  7 

47 

5  1 

46 

47 

47 

59 

45 

41 

5  3 

46 

47.9 

LA  HESA 

86 

72 

74 

72 

76 

70 

79 

82 

77 

74 

77 

76 

63 

65 

60 

79 

79 

65 

66 

70 

70 

74 

70 

68 

63 

65 

65 

62 

60 

73 .  1 

MIN 

^(5 

52 

58 

54 

50 

5  6 

55 

47 

49 

47 

50 

50 

50 

54 

47 

50.2 

LQMPOC 

MAX 

74 

64 

66 

63 

64 

67 

67 

70 

67 

64 

67 

69 

68 

60 

77 

74 

71 

73 

7  2 

70 

65 

63 

65 

65 

62 

60 

60 

59 

61 

60 

66 . 9 

MIN 

43 

47 

46 

54 

58 

48 

48 

44 

43 

41 

43 

36 

36 

4  7 

54 

39 

46 

49 

48 

45.0 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

77 

69 

69 

63 

73 

71 

73 

78 

76 

70 

68 

72 

60 

80 

83 

76 

72 

68 

67 

69 

66 

66 

72 

66 

66 

63 

63 

61 

61 

63 

70.3 

MIN 

50 

5  3 

52 

49 

5  I 

47 

5  ^ 

48 

4  3 

49 

48 

5  2 

52 

42 

42 

45 

52 

44 

44 

50 

5  1 

47 

49.0 

LDNO  BEACH  WSO 

MAX 

79 

70 

69 

69 

72 

72 

73 

80 

61 

70 

68 

73 

83 

61 

63 

77 

76 

67 

67 

68 

67 

67 

73 

64 

62 

68 

62 

61 

61 

61 

70  8 

MIN 

5  \ 

56 

57 

56 

54 

53 

53 

48 

5  I 

5  1 

53 

53 

49 

54 

50 

49 

45 

49 

48 

52 

5  1 

45 

44 

45 

57 

49 

46 

52 

54 

46 

50.9 

LOS  ANGELES  wSO 

75 

66 

65 

66 

69 

66 

68 

74 

75 

66 

65 

76 

78 

81 

63 

73 

70 

65 

70 

67 

66 

63 

67 

62 

62 

65 

62 

59 

60 

6 1 

68.2 

MIN 

5'. 

5  5 

5  5 

57 

59 

5  7 

56 

5  1 

48 

53 

57 

56 

50 

47 

50 

58 

55 

48 

52 

55 

52 

54.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

85 

73 

69 

70 

72 

69 

72 

82 

62 

74 

70 

74 

62 

82 

82 

79 

79 

70 

76 

70 

67 

66 

79 

70 

62 

65 

63 

60 

60 

61 

72.2 

MIN 

5  2 

56 

5  5 

5  7 

59 

60 

58 

58 

54 

59 

55 

59 

50 

50 

5  7 

5  5 

50 

52 

53 

51 

54.4 

HT  BALDY  NOTCH 

MAX 

MIN 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

73 

73 

65 

59 

51 

50 

48 

62 

64 

65 

63 

55 

56 

61 

61 

67 

68 

64 

60 

57 

59 

65 

70 

72 

65 

46 

38 

41 

43 

36 

58.6 

MIN 

54 

55 

52 

48 

44 

4  1 

3  5 

38 

47 

49 

43 

42 

43 

48 

49 

53 

43 

56 

36 

29 

26 

28 

44.2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

65 

64 

65 

69 

67 

65 

67 

71 

66 

62 

66 

80 

74 

74 

69 

68 

65 

65 

66 

64 

63 

65 

60 

63 

63 

64 

63 

62 

62 

66.1 

MIN 

5 1 

54 

56 

56 

53 

°° 

58 

5 1 

49 

49 

55 

59 

48 

46 

48 

46 

50 

54 

46 

41 

50 

51.2 

UCcA^^lUC 

70 

68 

65 

69 

71 

72 

71 

69 

74 

68 

67 

70 

77 

84 

64 

75 

70 

67 

67 

69 

69 

67 

67 

62 

66 

68 

65 

65 

64 

63 

69  . 4 

MIN 

43 

50 

48 

60 

54 

46 

45 

48 

56 

49 

52 

46 

48.8 

QJAX 

82 

81 

74 

64 

63 

66 

67 

76 

76 

73 

71 

71 

77 

BO 

77 

71 

77 

73 

73 

66 

63 

64 

79 

76 

67 

66 

60 

58 

52 

58 

70.0 

MIN 

40 

46 

40 

42 

38 

38 

36 

52 

3  8 

46 

44 

45 

43.1 

QXNAR  D 

72 

73 

67 

67 

65 

62 

66 

70 

74 

73 

70 

69 

74 

77 

79 

61 

74 

73 

70 

70 

69 

68 

64 

71 

71 

61 

64 

61 

61 

57 

69.  1 

MIN 

49 

47 

5  1 

49 

5  9 

5  8 

48 

4  5 

4  1 

46 

4  3 

4  1 

4  1 

55 

4  3 

46 

50 

48 

48.0 

75 

74 

72 

69 

69 

68 

69 

64 

70 

67 

65 

63 

64 

58 

58 

65 

71 

70 

68 

65 

63 

67 

75 

71 

67 

60 

46 

44 

43 

43 

64.1 

Mm 

46 

4  5 

40 

39 

46 

48 

38 

36 

37 

42 

45 

5 1 

47 

39 

29 

30 

38 

29 

40.8 

PASADENA 

91 

81 

75 

70 

69 

70 

72 

82 

82 

75 

72 

72 

82 

80 

80 

60 

80 

74 

79 

71 

68 

70 

82 

77 

67 

65 

64 

56 

56 

59 

73.4 

MIN 

49 

49 

49 

47 

47 

48 

46 

4  3 

45 

5  3 

47 

50 

43 

48.3 

PERRIS 

88 

86 

65 

72 

76 

68 

68 

76 

82 

78 

78 

68 

70 

71 

75 

76 

83 

76 

79 

74 

63 

69 

63 

63 

68 

63 

60 

62 

57 

57 

7  3.2 

MIN 

38 

47 

39 

42 

56 

42 

48 

53 

38 

38 

39 

45 

41 

41.0 

POMONA  C^iL  POLY 

61 

88 

77 

73 

71 

73 

65 

67 

78 

80 

74 

72 

72 

76 

77 

77 

77 

76 

69 

74 

67 

64 

66 

77 

73 

59 

63 

59 

57 

56 

71.5 

MIN 

49 

46 

45 

47 

49 

5  5 

49 

4  5 

49 

45 

47 

5 1 

44 

44 

46 

46 

48 

44 

41 

47 

46 

43 

43 

4  5 

^' 

44 

46 

43 

46.7 

rahqna  spauloing 

92 

84 

86 

75 

77 

74 

69 

60 

84 

79 

79 

70 

75 

73 

78 

81 

81 

76 

75 

69 

68 

71 

62 

60 

68 

62 

59 

61 

61 

74  1 

MIN 

36 

4 1 

38 

38 

47 

43 

34 

44 

38 

43 

36 

43 

37 

35 

35 

36 

^' 

43 

30 

37 

34 

42 

39)1 

D  c  n 1  A  wn  c 

90 

87 

85 

12 

75 

69 

71 

80 

82 

77 

76 

68 

66 

70 

75 

78 

82 

73 

79 

66 

64 

77 

85 

61 

72 

63 

60 

61 

57 

7  3.3 

MIN 

42 

49 

4  5 

45 

45 

5 1 

40 

44 

43 

44 

47 

54 

46 

39 

40 

4  1 

4 1 

40 

40 

44 

38 

38 

42 

39 

50 

43 

42 

44  .  0 

RlVEf^SIDt   FIftE   STA  "3 

90 

79 

63 

70 

75 

70 

67 

61 

82 

77 

75 

69 

72 

77 

77 

88 

71 

79 

66 

63 

65 

79 

77 

61 

64 

60 

60 

63 

59 

MIN 

42 

41 

42 

58 

51 

41 

42 

44 

50 

49 

40 

36 

40 

38 

45 

36 

39 

36 

44 

44.3 

RIVERSIDE   £xP  STA 

83 

91 

82 

84 

66 

72 

67 

65 

78 

63 

77 

77 

67 

72 

75 

76 

77 

60 

71 

77 

65 

62 

66 

84 

79 

59 

62 

62 

57 

72  6 

MIN 

45 

41 

39 

49 

54 

41 

42 

41 

5  I 

46 

44.0 

89 

90 

68 

73 

75 

69 

69 

84 

65 

79 

79 

71 

78 

72 

77 

79 

64 

75 

8  2 

70 

64 

69 

89 

84 

61 

62 

62 

57 

58 

74  4 

MIN 

40 

50 

58 

^' 

38 

39 

41 

45 

44 

44.2 

sanqberg  wso 

68 

?0 

64 

57 

50 

52 

48 

58 

66 

65 

65 

49 

52 

53 

55 

65 

64 

53 

56 

60 

57 

62 

63 

70 

53 

45 

37 

40 

44 

41 

56.1 

MIN 

5  5 

41 

38 

36 

35 

32 

30 

41.6 

San  d I  ego  wso 

73 

68 

65 

67 

69 

71 

68 

70 

77 

68 

66 

68 

75 

77 

60 

74 

69 

65 

63 

65 

67 

66 

65 

64 

64 

65 

62 

64 

62 

62 

68.0 

MIN 

58 

58 

61 

54 

56 

59 

5  2 

55 

5  2 

50 

56 

56 

49 

53 

54.8 

San  FERNANDO 

MAX 

90 

89 

86 

75 

66 

66 

70 

80 

81 

79 

76 

70 

74 

78 

78 

80 

81 

76 

79 

72 

66 

69 

80 

79 

65 

64 

59 

56 

58 

59 

MIN 

42 

48 

42 

45 

59 

5  2 

48 

59 

45 

45 

4  8 

58 

6  1 

64 

50 

49 

41 

43 

44 

4  3 

4  I 

39 

4  5 

52 

52 

45 

47 

50 

45 

48.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

89 

79 

74 

70 

71 

69 

72 

81 

75 

75 

70 

71 

82 

60 

79 

79 

79 

74 

78 

70 

69 

70 

80 

71 

67 

65 

64 

59 

60 

59 

72  . 7 

MIN 

50 

50 

60 

50 

45 

46 

46 

50 

44 

46 

44 

42 

43 

42 

49 

49 

42 

41 

42 

^' 

43 

48 

45 

47.1 

San  JACINTO 

93 

89 

88 

78 

78 

76 

70 

83 

64 

80 

81 

69 

77 

80 

81 

81 

85 

77 

81 

76 

65 

72 

65 

86 

66 

65 

60 

58 

59 

76  0 

MIN 

38 

36 

38 

42 

34 

36 

37 

39 

36 

34 

34 

46 

40 

41 

36.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MIN 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

76 

73 

69 

71 

75 

72 

71 

77 

79 

75 

70 

70 

63 

83 

83 

80 

75 

71 

70 

69 

67 

68 

72 

67 

64 

66 

62 

6C 

64 

71  8 

MIN 

48 

61 

49 

50 

56 

54 

67 

46 

47 

45 

47 

48 

50 

56 

45 

45 

47 

44 

47 

5l!2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

67 

68 

67 

62 

62 

67 

67 

71 

75 

76 

66 

64 

77 

74 

81 

76 

67 

75 

70 

65 

66 

62 

65 

69 

65 

59 

64 

62 

60 

59 

67.7 

MIN 

45 

54 

52 

50 

58 

52 

53 

49 

50 

50 

54 

53 

47 

46 

46 

43 

43 

44 

46 

49 

47 

43 

43 

45 

45 

53 

43 

50 

52 

49 

48.5 

SANTA    BARBARA    FAA  AP 

MAX 

68 

62 

61 

64 

64 

64 

72 

71 

71 

63 

63 

77 

71 

75 

76 

69 

68 

69 

65 

64 

63 

63 

67 

63 

59 

66 

59 

60 

60 

60 

65.9 

MIN 

42 

50 

51 

56 

57 

56 

50 

45 

54 

46 

52 

46 

44 

41 

42 

39 

40 

41 

46 

42 

43 

40 

40 

39 

44 

43 

41 

51 

49 

46 

46.0 

Santa  maria  wso 

MAX 

77 

65 

66 

67 

70 

67 

65 

70 

69 

67 

65 

73 

74 

76 

78 

69 

72 

73 

74 

65 

64 

63 

66 

65 

60 

59 

59 

62 

60 

59 

67. « 

MIN 

39 

48 

43 

54 

58 

51 

48 

43 

46 

47 

54 

49 

47 

42 

38 

35 

36 

41 

42 

35 

36 

40 

35 

35 

44 

40 

35 

50 

49 

47 

43.6 

S««  Helttranco  Nolao  Following  Station  Ind^x 


-   406  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average  t 
< 

1 

2 

3 

5  j 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  MONICA  PlEll 

MAX 

64 

67 

62 

63 

64 

65 

64 

66 

67 

65 

62 

75 

80 

79 

64 

71 

70 

60 

63 

65 

67 

66 

66 

65 

67 

63 

6 1 

56 

60 

61 

66.3 

MIN 

56 

53 

55 

54 

56 

60 

56 

52 

56 

53 

55 

57 

60 

59 

58 

56 

50 

50 

52 

56 

57 

49 

46 

46 

55 

56 

51 

53 

53 

51 

64.2 

Santa  Paul* 

MAX 

76 

72 

67 

65 

64 

67 

70 

75 

81 

71 

68 

70 

73 

77 

76 

79 

77 

70 

69 

68 

66 

66 

8  1 

7  1 

7n 

68 

65 

55 

59 

62 

69.9 

MIN 

III 

45 

42 

46 

52 

58 

49 

43 

51 

43 

43 

44 

42 

53 

51 

49 

38 

35 

36 

41 

40 

39 

37 

41 

61 

40 

40 

47 

46 

45 

44.3 

TQRRANCE 

MAX 

77 

68 

65 

65 

65 

70 

71 

74 

76 

72 

66 

70 

62 

80 

82 

78 

70 

69 

71 

7  0 

66 

63 

66 

64 

60 

63 

62 

59 

60 

61 

66.9 

MIN 

49 

53 

52 

52 

53 

62 

56 

50 

52 

51 

50 

54 

49 

56 

51 

50 

46 

47 

47 

52 

51 

46 

45 

45 

55 

56 

45 

45 

52 

50 

50.7 

TU  JU^^GA 

MAX 

98 

83 

77 

66 

67 

65 

69 

78 

78 

75 

73 

69 

77 

74 

76 

77 

77 

72 

75 

70 

63 

66 

90 

79 

59 

62 

56 

55 

54 

55 

70.6 

MIN 

50 

53 

51 

46 

50 

54 

48 

43 

49 

49 

48 

44 

56 

59 

48 

45 

46 

47 

44 

HZ 

39 

40 

43 

48 

45 

44 

46 

45 

44 

43 

47.0 

TUSTiN   IRVlNE  RANCH 

MAX 

79 

72 

69 

7  1 

74 

72 

71 

76 

90 

75 

70 

66 

79 

80 

64 

60 

76 

72 

70 

7  1 

68 

68 

73 

65 

62 

59 

62 

62 

56 

59 

70.8 

MIN 

39 

49 

51 

52 

45 

59 

52 

42 

43 

43 

49 

55 

49 

66 

41 

41 

40 

39 

43 

46 

44 

40 

38 

39 

51 

55 

42 

49 

49 

43 

46.4 

Th I tc HE L L  Dam 

MAX 

66 

77 

69 

67 

69 

bS 

67 

69 

68 

73 

79 

66 

MIN 

37 

39 

39 

46 

56 

53 

50 

49 

50 

51 

39 

46 

UCLA 

MAX 

92 

69 

66 

66 

70 

66 

67 

78 

79 

70 

66 

70 

78 

79 

80 

74 

75 

69 

73 

66 

65 

64 

72 

70 

59 

64 

62 

57 

59 

59 

69.2 

MIN 

50 

50 

50 

52 

54 

ll 

52 

52 

59 

51 

48 

52 

48 

57 

57 

56 

54 

49 

50 

53 

51 

49 

06 

49 

53 

54 

48 

48 

50 

47 

51.7 

UPLAND   3  N 

MAX 

96 

81 

93 

74 

70 

63 

64 

75 

78 

74 

73 

65 

75 

76 

75 

76 

77 

70 

74 

66 

62 

66 

76 

77 

72 

58 

58 

55 

57 

53 

70.4 

MIN 

46 

50 

46 

47 

46 

56 

51 

41 

46 

47 

46 

44 

43 

49 

45 

43 

44 

43 

41 

40 

41 

42 

40 

45 

41 

50 

46 

45 

46 

44 

45.1 

VISTA   Z  NNE 

MAX 

80 

79 

67 

70 

72 

73 

68 

73 

81 

72 

72 

69 

77 

79 

82 

77 

74 

69 

66 

67 

67 

67 

70 

66 

66 

63 

63 

63 

63 

61 

70.6 

MIN 

40 

45 

46 

47 

45 

56 

50 

43 

46 

42 

42 

52 

46 

46 

46 

45 

42 

42 

46 

45 

42 

39 

41 

51 

52 

44 

49 

46 

49 

45.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

82 

79 

75 

8  5 

72 

67 

60 

71 

75 

76 

75 

67 

70 

64 

66 

65 

63 

70 

69 

71 

68 

73 

78 

79 

67 

56 

53 

54 

58 

46 

68.5 

MIN 

27 

27 

43 

44 

37 

43 

43 

31 

30 

35 

33 

40 

42 

39 

52 

51 

54 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

25 

23 

23 

23 

21 

21 

33.5 

YDRB A  L I NDA 

MAX 

80 

72 

70 

70 

74 

68 

69 

77 

80 

74 

68 

68 

90 

76 

60 

77 

75 

68 

76 

66 

65 

66 

7  1 

71 

62 

63 

64 

62 

59 

60 

70.4 

•     «  • 

MIN 

44 

49 

50 

51 

48 

59 

54 

44 

49 

45 

47 

54 

51 

64 

59 

46 

44 

42 

45 

49 

46 

43 

40 

40 

51 

58 

49 

44 

51 

44 

48.7 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKE)^   9  NNW 

MAX 

92 

92 

92 

75 

80 

73 

72 

74 

78 

76 

80 

77 

70 

69 

73 

70 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

72 

74 

83 

70 

64 

59 

61 

62 

72.8 

MIN 

44 

43 

47 

51 

54 

53 

42 

41 

46 

44 

49 

33 

43 

35 

35 

34 

39 

41 

35 

36 

36 

40 

39 

43 

54 

38 

42 

43 

42 

39 

42.0 

B ARS  TQM 

MAX 

77 

79 

76 

70 

79 

70 

68 

68 

72 

77 

80 

75 

68 

62 

65 

70 

70 

70 

75 

65 

69 

68 

73 

75 

75 

67 

63 

61 

57 

58 

70.0 

MIN 

39 

43 

36 

55 

42 

49 

49 

34 

36 

42 

41 

53 

44 

36 

34 

28 

29 

36 

33 

30 

32 

32 

34 

35 

46 

52 

34 

34 

30 

39 

38  .  5 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

91 

91 

79 

77 

75 

72 

09 

71 

66 

68 

76 

82 

74 

59 

58 

54 

51 

52 

MIN 

45 

52 

53 

45 

46 

39 

40 

45 

35 

34 

40 

45 

41 

49 

40 

42 

43 

40 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

74 

70 

63 

71 

70 

62 

66 

66 

72 

70 

57 

65 

64 

62 

65 

69 

62 

63 

63 

62 

65 

69 

66 

57 

53 

52 

47 

45 

49 

63.1 

MIN 

32 

34 

28 

46 

35 

31 

28 

24 

30 

28 

28 

36 

22 

22 

20 

19 

21 

29 

27 

22 

23 

25 

28 

31 

34 

33 

25 

35 

31 

25 

28.4 

6  YTHE 

98 

92 

81 

6  3 

85 

84 

78 

79 

79 

91 

82 

81 

75 

73 

74 

76 

76 

76 

75 

70 

75 

75 

79 

81 

91 

77 

7! 

64 

67 

70 

77.3 

MIN 

43 

45 

50 

55 

46 

50 

56 

42 

44 

43 

41 

44 

58 

49 

36 

37 

37 

41 

39 

36 

37 

40 

37 

39 

40 

54 

41 

44 

52 

46 

44 .  2 

blvthe  faa  airport 

MAX 

99 

92 

81 

80 

81 

62 

74 

77 

77 

77 

79 

79 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

66 

71 

72 

74 

77 

79 

75 

69 

59 

62 

67 

74. <t 

MIN 

44 

50 

53 

57 

51 

52 

56 

50 

46 

46 

46 

45 

58 

49 

44 

40 

40 

42 

40 

40 

37 

39 

40 

42 

40 

53 

41 

44 

51 

43 

46.0 

borrego  desei^t  park 

MAX 

86 

86 

96 

8  3 

82 

84 

81 

75 

78 

90 

93 

94 

84 

77 

73 

75 

76 

79 

78 

73 

76 

75 

75 

81 

64 

83 

73 

70 

66 

62 

78.3 

MIN 

53 

56 

52 

54 

53 

56 

56 

48 

49 

50 

50 

56 

60 

53 

43 

43 

43 

49 

46 

46 

44 

43 

42 

47 

55 

60 

48 

48 

50 

46 

50.0 

MAX 

86 

68 

97 

8  5 

65 

64 

64 

77 

90 

92 

91 

93 

78 

76 

75 

76 

78 

60 

7  8 

78 

75 

76 

75 

60 

62 

77 

77 

70 

62 

68 

78.6 

MIN 

42 

50  45 

48 

49 

54 

56 

46 

44 

45 

45 

46 

57 

49 

39 

38 

38 

40 

40 

39 

38 

38 

40 

42 

41 

52 

50 

49 

53 

45 

45.3 

C4NTI 

MAX 

90 

81 

76 

66 

77 

72 

65 

71 

73 

79 

71 

71 

70 

66 

72 

70 

71 

75 

69 

69 

68 

70 

72 

73 

74 

62 

63 

52 

32 

55 

69.6 

MIN 

39 

37 

36 

54 

50 

t6 

51 

30 

36 

41 

34 

30 

32 

36 

44 

25 

27 

32 

32 

29 

26 

25 

32 

32 

57 

48 

32 

39 

44 

38 

37 .  2 

n&r.rFTT  paa  atrdtdt 

UflliUCl  1     run    a  I     r  -iR  1 

MAX 

79 

77 

75 

70 

76 

74 

67 

69 

71 

75 

79 

70 

66 

65 

67 

67 

70 

73 

65 

65 

70 

69 

?3 

75 

79 

63 

61 

58 

66 

61 

69.6 

MIN 

46 

52 

42 

54 

51 

57 

51 

46 

46 

51 

46 

56 

49 

40 

36 

39 

42 

47 

<.2 

40 

37 

41 

45 

46 

53 

52 

42 

42 

48 

»5 

46.  3 

rtCATU    UAI  1  Pv 

87 

86 

93 

76 

67 

86 

81 

79 

79 

63 

79 

6  1 

77 

77 

75 

74 

75 

74 

77 

75 

72 

71 

75 

72 

75 

76 

74 

70 

64 

64 

76.9 

MIN 

47 

52 

51 

55 

56 

66 

59 

50 

51 

49 

52 

49 

59 

56 

42 

41 

39 

39 

54 

43 

40 

43 

43 

43 

45 

67 

52 

52 

48 

49 

49.  7 

nccn    caoTKirc    r  n\  i  crc 
UttP    iPKiNwS  LULLtl>t 

66 

65 

59 

62 

7  I 

56 

63 

59 

63 

62 

69 

60 

53 

53 

56 

64 

55 

59 

53 

54 

59 

63 

55 

61 

58 

53 

40 

40 

40 

57.5 

MIN 

30 

30 

29 

36 

29 

31 

29 

22 

32 

29 

30 

24 

22 

24 

23 

21 

22 

26 

24 

20 

22 

24 

22 

30 

26 

23 

21 

27 

31 

22 

26.0 

eagle  mountain 

94 

84 

82 

76 

79 

79 

73 

75 

77 

78 

77 

76 

71 

69 

72 

75 

77 

77 

72 

71 

69 

71 

77 

78 

76 

73 

64 

60 

65 

74.6 

MIN 

55 

60 

56 

57 

53 

56 

59 

53 

52 

53 

54 

57 

56 

54 

47 

47 

46 

50 

53 

47 

47 

47 

47 

51 

51 

52 

46 

45 

52 

49 

51.6 

El  centrd  2  ssw 

99 

97 

95 

65 

61 

60 

62 

92 

94 

63 

9  1 

75 

76 

77 

76 

80 

78 

78 

74 

77 

76 

79 

83 

92 

72 

70 

68 

71 

70 

78.9 

MIN 

45 

52 

43 

50 

53 

57 

46 

46 

48 

49 

48 

49 

52 

46 

43 

43 

40 

43 

43 

41 

41 

42 

43 

46 

43 

62 

49 

47 

52 

47 

47.0 

Fa I rmont 

79 

72 

71 

64 

57 

58 

55 

63 

70 

72 

70 

55 

59 

60 

58 

61 

66 

64 

60 

66 

62 

69 

65 

76 

59 

52 

47 

45 

52 

62.5 

MIN 

52 

51 

50 

50 

52 

50 

46 

42 

44 

47 

52 

49 

39 

36 

39 

39 

44 

46 

41 

41 

41 

49 

46 

47 

49 

46 

39 

39 

38 

39 

44.7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

98 

93 

82 

85 

66 

77 

79 

80 

92 

94 

79 

76 

75 

75 

76 

77 

78 

78 

75 

77 

79 

78 

60 

81 

81 

79 

76 

66 

70 

76.9 

Mm 

49 

63 

62 

60 

58 

55 

58 

52 

51 

50 

54 

54 

53 

45 

54 

52 

47 

47 

48 

49 

45 

47 

50 

50 

51 

44 

42 

44 

46 

45 

50.8 

HAI wEE 

MAX 

71 

70 

71 

62 

62 

66 

60 

66 

65 

69 

66 

59 

61 

64 

60 

60 

65 

62 

62 

63 

59 

59 

63 

67 

72 

55 

50 

43 

47 

62.3 

MIN 

44 

42 

40 

41 

51 

43 

39 

35 

35 

40 

42 

50 

34 

37 

33 

30 

32 

34 

35 

32 

31 

31 

32 

37 

38 

42 

33 

33 

34 

34 

37.3 

hayfield  pumping  plant 

MAX 

95 

94 

80 

78 

9  1 

78 

73 

76 

76 

79 

62 

77 

70 

69 

71 

73 

76 

79 

71 

75 

75 

76 

82 

76 

72 

67 

61 

63 

62 

74.9 

Mm 

42 

56 

46 

49 

46 

51 

59 

50 

44 

42 

42 

43 

56 

54 

40 

34 

39 

38 

56 

35 

35 

36 

38 

39 

58 

37 

43 

50 

41 

40 

44.8 

Imperial 

MAX 

87 

96 

64 

94 

83 

77 

79 

91 

81 

82 

60 

75 

74 

76 

77 

79 

77 

77 

74 

74 

75 

80 

60 

79 

74 

70 

62 

60 

70 

77.4 

Mm 

49 

55 

52 

52 

53 

59 

60 

51 

49 

51 

49 

50 

56 

51 

46 

46 

45 

45 

".5 

43 

44 

45 

45 

47 

45 

65 

50 

53 

54 

52 

50.2 

tmocdtai     caa  ad 

MAX 

89 

86 

84 

93 

65 

85 

75 

60 

81 

81 

84 

61 

76 

75 

77 

77 

80 

78 

77 

75 

76 

76 

81 

63 

79 

72 

69 

60 

67 

69 

78.0 

Mm 

47 

53 

49 

52 

53 

58 

60 

48 

46 

49 

49 

50 

55 

47 

42 

41 

41 

43 

42 

43 

40 

42 

43 

45 

46 

56 

51 

52 

52 

49 

48.1 

Independence 

MAX 

70 

73 

73 

62 

72 

68 

63 

63 

65 

70 

67 

57 

68 

62 

62 

61 

66 

t>7 

60 

58 

57 

64 

67 

68 

72 

54 

51 

45 

45 

63.3 

Mm 

43 

40 

35 

44 

43 

39 

35 

31 

34 

37 

37 

48 

33 

33 

26 

26 

28 

30 

32 

28 

29 

29 

32 

33 

37 

38 

31 

30 

30 

28 

34.  I 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

92 

96 

94 

64 

65 

87 

76 

97 

85 

86 

66 

76 

80 

80 

76 

82 

81 

BO 

83 

79 

80 

79 

95 

66 

75 

79 

73 

65 

62 

61.6 

Mm 

42 

46 

43 

49 

45 

59 

61 

49 

44 

44 

46 

46 

54 

47 

35 

39 

42 

36 

44 

40 

43 

39 

40 

40 

41 

60 

52 

45 

52 

44 

45.7 

I N YQK  E  RN 

MAX 

80 

79 

73 

75 

73 

66 

72 

73 

75 

79 

75 

69 

66 

68 

66 

72 

70 

70 

68 

65 

67 

72 

72 

73 

63 

61 

54 

52 

57 

69.0 

Mm 

44 

45 

36 

47 

57 

57 

48 

35 

39 

41 

39 

56 

35 

38 

30 

27 

31 

33 

36 

35 

28 

30 

35 

35 

42 

50 

29 

32 

40 

37 

39.0 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

95 

84 

92 

80 

83 

80 

75 

76 

78 

60 

80 

77 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

76 

60 

78 

75 

67 

64 

66 

75.9 

Mm 

56 

61 

64 

57 

58 

55 

59 

56 

55 

48 

50 

52 

55 

54 

50 

42 

45 

48 

48 

43 

43 

44 

46 

51 

46 

49 

48 

46 

49 

47 

50.8 

L4KE  4RflOHHE4D 

MAX 

69 

63 

62 

57 

54 

50 

50 

54 

62 

59 

58 

54 

50 

50 

53 

59 

56 

59 

53 

54 

56 

60 

60 

69 

55 

49 

39 

41 

40 

39 

54.4 

Mm 

39 

40 

39 

42 

47 

46 

37 

30 

36 

39 

38 

38 

35 

39 

29 

35 

34 

39 

29 

33 

34 

35 

41 

42 

37 

33 

31 

32 

29 

36.7 

LANC4STER 

MAX 

79 

75 

71 

65 

70 

67 

63 

68 

70 

74 

76 

65 

65 

65 

65 

64 

66 

71 

65 

65 

72 

68 

70 

75 

72 

64 

58 

53 

53 

53 

67.0 

Mm 

38 

40 

35 

46 

45 

51 

48 

35 

35 

41 

40 

41 

29 

38 

30 

27 

29 

39 

30 

29 

34 

30 

32 

31 

47 

44 

32 

39 

42 

41 

37.2 

9  RelerencA  Notei  Following  Station  Inde; 
407 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIS 
NOVEMBER 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

LUCEKNE  ViLLEV 

MAX 

MIN 

77 
38 

76 

36 

73 
35 

67 
46 

76 
37 

73 
44 

65 

49 

68 
34 

71 
34 

73 
36 

77 
36 

69 
50 

65 
37 

61 
38 

65 
33 

71 
26 

73 
29 

71 
39 

66 
30 

68 
27 

72 
27 

72 
29 

73 
30 

80 
34 

76 
41 

65 
35 

58 

32 

53 
30 

65 

40 

59 
36 

69,3 
35.6 

HECCl  fl*e  ST4T10N 

MAX 
MIN 

89 
".0 

90 
49 

84 
43 

82 
47 

81 
45 

80 
52 

76 
58 

84 
47 

80 
41 

80 
40 

81 
43 

80 
45 

79 
53 

80 
51 

77 
38 

78 
37 

75 
36 

76 
39 

80 
41 

74 
38 

75 
35 

76 
35 

80 
36 

82 
40 

74 
40 

74 
60 

78 
40 

69 
46 

64 

51 

71 
41 

78.3 
43.6 

MITCHELL  C4VERNS 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
59 

68 
49 

60 
50 

68 
48 

65 
47 

61 
45 

63 
46 

67 
46 

69 
49 

68 
50 

60 
54 

66 

50 

60 
44 

60 
42 

64 
41 

68 
45 

67 
47 

60 
41 

60 
41 

61 
41 

64 
44 

73 
48 

73 
54 

67 
5  5 

64 
40 

56 
37 

52 
39 

50 
40 

50 
36 

63.3 
46.0 

H0J4VE 

MAX 
MIN 

82 
if  1 

75 
46 

74 
42 

72 
48 

66 

54 

70 
48 

67 
46 

57 
37 

67 
38 

72 
52 

72 
41 

71 
42 

60 
33 

63 

33 

64 
37 

64 
32 

68 
32 

72 
38 

65 
34 

64 
32 

67 
35 

72 
32 

69 
35 

70 
36 

/8 
52 

63 
47 

57 
39 

56 

40 

46 

40 

50 
37 

66.6 
39.9 

MQUNT4IN  P4SS 

MAX 
MIN 

67 
43 

68 
45 

70 
47 

64 
49 

65 
48 

62 
36 

62 
29 

65 
39 

63 
40 

64 
48 

66 
43 

62 
52 

64 
39 

55 
37 

56 
35 

60 
33 

61 
39 

64 
45 

58 
37 

59 
36 

59 
37 

58 
38 

64 
39 

71 
48 

69 

54 

67 
52 

65 
46 

63 
40 

63 
33 

61 
34 

62.6 
41.5 

HT   S4N    J4ClNTa  HSP 

MAX 
MIN 

55 
32 

57 
32 

53 
28 

51 
35 

57 
37 

54 

40 

48 
25 

46 
26 

55 
28 

53 
27 

61 
25 

57 
40 

45 
25 

49 
28 

59 
26 

61 
32 

62 
35 

56 
43 

54 
26 

52 
25 

56 
24 

61 
29 

65 
31 

63 
32 

53 

30 

44 
26 

47 
26 

38 
29 

39 
29 

39 
16 

52.9 
29.7 

NEEDLES    F44  4IRP0RT 

MAX 
MIN 

84 
54 

80 
61 

79 
53 

73 
53 

83 
52 

82 
59 

76 
58 

75 
51 

77 
49 

78 
48 

79 
48 

79 
55 

69 

56 

71 
53 

71 
46 

72 
40 

74 
43 

76 
42 

70 
54 

70 
41 

73 
43 

73 
44 

76 
49 

78 
49 

79 
49 

74 
57 

69 
47 

65 
50 

63 
52 

64 
46 

74.5 
50.0 

P4LMU4LE 

MAX 
MIN 

93 

1,0 

89 
45 

75 
39 

68 
48 

70 
48 

j5 
53 

67 
35 

65 
37 

73 
38 

74 
41 

77 
43 

67 
56 

65 

24 

65 
33 

76 
32 

67 
30 

70 
32 

70 
39 

67 
32 

68 
33 

69 
42 

73 
38 

70 
36 

80 
35 

71 
51 

60 
43 

55 
38 

54 

37 

51 
41 

52 
40 

68.8 
39.3 

P4LHD4LE   F4A  4IRP0RT 

MAX 
MIN 

77 
36 

76 
40 

72 
34 

65 
47 

72 
47 

67 
52 

61 
45 

67 
33 

71 
34 

72 
38 

78 
38 

64 
37 

63 
34 

63 
35 

63 
27 

65 
27 

67 
29 

71 
36 

64 
26 

65 
28 

72 
36 

69 
31 

68 
31 

76 
32 

72 
49 

67 
43 

57 
35 

53 
39 

52 
41 

53 
39 

66.4 
36.7 

P4LM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
51 

92 
61 

87 
55 

82 

56 

82 
51 

35 
55 

77 
55 

65 
46 

81 
48 

82 
47 

62 
49 

78 
50 

80 
57 

79 
55 

77 
45 

60 
41 

60 
44 

80 
46 

80 
48 

77 
44 

79 
42 

77 
41 

63 
42 

85 
43 

76 
51 

73 
56 

69 
41 

68 
43 

60 
51 

63 
47 

79.3 
48.7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

87 
54 

94 
57 

86 
54 

83 
58 

83 
58 

84 

50 

82 
62 

76 
52 

75 
53 

77 
53 

82 
55 

82 
54 

79 
55 

70 
56 

72 
49 

73 
46 

75 
46 

73 
48 

71 

50 

70 
47 

74 
47 

76 
50 

76 
49 

77 
50 

83 
51 

73 
53 

74 
49 

70 
50 

63 
53 

66 
47 

76.7 
52.1 

randsburc 

MAX 
MIN 

72 
52 

74 
55 

69 
55 

63 
54 

66 
55 

62 
48 

65 
46 

65 
39 

67 
46 

69 
46 

70 
52 

66 
51 

61 
41 

59 
46 

62 
44 

62 
40 

67 
44 

66 
43 

62 
41 

62 
42 

64 
41 

66 
41 

67 
46 

68 
49 

65 
55 

55 
43 

52 
33 

48 
38 

49 
39 

49 
37 

63.  1 
45.5 

SauiRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

65 
46 

64 
48 

63 
4B 

58 
39 

57 
43 

48 
■,3 

48 
37 

52 
29 

61 
36 

57 
36 

52 
44 

50 
37 

50 
36 

53 
36 

63 
45 

64 
43 

60 
46 

55 
38 

57 
40 

56 
43 

60 
46 

63 
43 

67 
52 

57 
42 

45 
35 

44 
34 

56.5 
41.0 

THERH4L   F44  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

91 

85 

83 

83 

84 

77 

64 

82 

81 

83 

79 

76 

77 

77 

79 

78 

78 

80 

76 

77 

79 

83 

64 

76 

77 

71 

66 

63 

70 
45 

79.1 

TRQN4 

MAX 
MIN 

81 
33 

80 
41 

81 
39 

77 
43 

77 
4  2 

78 
45 

76 
51 

79 
38 

75 
40 

76 
43 

75 
36 

73 
41 

60 
39 

69 
39 

70 
36 

70 
33 

70 
33 

65 

32 

70 
34 

68 
34 

69 
37 

67 
34 

67 
31 

67 
33 

78 
39 

68 
41 

65 
36 

58 
42 

56 
46 

60 
41 

71.5 
38.7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

82 
48 

80 
46 

78 
41 

72 
50 

78 
55 

77 
47 

72 
42 

72 
40 

74 
39 

79 
44 

78 
41 

76 
40 

69 
35 

67 
40 

68 
34 

70 
36 

75 
36 

76 
40 

70 
41 

70 
36 

70 
34 

71 
36 

75 
36 

77 
40 

78 
42 

74 
32 

56 
32 

66 
40 

64 
32 

60 
31 

72.5 
39.5 

V4UYERM0  RANtiER  STA 

MAX 
MIN 

victorville  pljmp  plant 

MAX 
MIN 

84 
37 

83 
39 

75 
35 

80 
49 

74 
42 

76 
48 

84 
47 

66 
32 

71 
34 

90 
39 

75 
38 

79 
44 

64 
35 

66 
42 

69 
29 

70 
28 

69 
31 

75 
36 

76 
30 

70 
31 

73 
31 

74 
32 

75 
31 

75 
35 

84 
45 

84 
46 

76 
39 

55 

40 

57 
42 

56 
36 

73.2 
37.5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

49 
17 

52 

20 

51 
18 

45 
25 

33 
24 

42 
27 

38 
12 

33 
14 

44 
21 

44 
22 

45 
23 

45 

22 

35 
15 

44 
17 

48 
23 

50 
29 

49 

27 

50 
30 

39 
16 

49 
17 

46 
27 

44 
23 

47 
29 

53 
27 

49 

29 

41 

17 

25 
15 

30 
14 

29 
17 

26 
4 

42.5 
20.7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

42 
25 

49 
27 

48 
25 

48 
11 

25 
14 

28 

20 

24 
5 

29 
12 

33 
17 

31 
17 

37 
22 

35 
10 

27 

8 

35 
9 

41 
27 

40 
14 

41 
14 

37 
20 

35 
20 

42 
23 

34 

22 

33 
24 

36 
20 

41 
29 

31 
18 

38 
8 

35 
11 

30 
11 

26 
9 

19 

0 

35.0 
16.4 

WILDROSE  ranger  STA 

MAX 
MIN 

67 
48 

67 
44 

67 
39 

62 
46 

64 
52 

64 
47 

56 
35 

56 
35 

58 
40 

63 

38 

63 
44 

61 
40 

56 
40 

56 
42 

56 
33 

56 
36 

58 
36 

62 
38 

60 
34 

54 
34 

52 
35 

55 
34 

59 
38 

56 
43 

64 
44 

61 
45 

52 
28 

44 
30 

47 
33 

56.6 
39.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

96 

DATE 

02* 

LOWEST  TEMPERATURE 
BODIE 

-  3 

DATE 

30 

GREATEST  TOTAL   PREC I P I T AT  I  UN 
KLAMATH  R 

28.70 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CALEXICO  2  NE 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CAMP  HI  HILL  OPIOS  57E 

9.94 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BLUE  CANYON  WSD  //R 

49.8 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SAGEHEN  CREEK 

34 

DATE 

30 

S«e  Helfliaac*  Notes  FoUowbig  Slatlon  Index 
-   408  - 


EVAPORATION  AND  WIND  cal.fdrn.a 


Day  Ol  Month 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

— ♦  *  •  

NORTH  COAST 

DKAINAGE  01 

SUILCK    V&LLtl  KfllN^M 

_ 

05 

03 

_ 

'  ^ 

n  1 

* 

• 

• 

.07 

,02 

,00 

,04 

.02 

.11 

.06 

.03 

.06 

,02 

.  02 

.02 

* 

* 

« 

* 

.02 

.00 

.01 

.01 

8 

- 

.77B 

WIND 

*  16 

10 

9 

1 3 

5 

3 

36 

9 

5 

17 

6 

1 0 

7 

41 

32 

11 

11 

6 

10 

6 

4 

52 

46 

5 

1 

44 

4 

444 

MAX 

66 

59 

58 

56 

60 

59 

54 

55 

56 

60 

55 

59 

60 

6 1 

60 

59 

53 

57 

54 

50 

55 

56 

59 

55 

46 

47 

49 

46 

56,0 

MIN 

47 

43 

42 

44 

51 

50 

46 

47 

53 

47 

46 

50 

42 

4  I 

42 

48 

48 

47 

45 

45 

44 

45 

48 

55 

52 

44 

44 

41 

41 

42 

46,  1 

DUTTDNS  LANDING 

cyAP 

■ 

• 

.02 

•  ^2 

.07 

.  04 

•  06 

.03 

.06 

.  06 

.00 

.12 

.10 

.06 

,10 

.03 

.  09 

.10 

.06 

.04 

.04 

•?! 

.04 

•  04 

.02 

.,0 
.09 

.09 

.01 

•  03 

1,77 

WIND 

1 7 

1 0 

30 

4  1 

75 

5  7 

3  5 

1 3 

55 

34 

80 

35 

76 

42 

32 

20 

33 

43 

23 

21 

35 

14 

20 

87 

92 

161 

136 

80 

56 

1629 

MAX 

71 

70 

70 

63 

61 

65 

67 

68 

68 

70 

72 

62 

69 

69 

69 

68 

62 

64 

57 

68 

62 

61 

60 

51 

55 

59 

64,9 

MIN 

<i6 

48 

48 

52 

55 

57 

" 

55 

58 

57 

55 

51 

45 

44 

47 

47 

47 

46 

45 

43 

43 

46 

51 

51 

58 

51 

'I 

47 

49 

47 

50.0 

FERNOALE  2  MM 

EVAP 

.10 

.05 

.03 

.07 

.03 

.03 

.00 

.00 

.03 

.08 

.02 

.04 

.04 

.05 

.08 

,00 

.  04 

.03 

.01 

.04 

.03 

.00 

.00 

.01 

.00 

.02 

.04 

.03 

.01 

•  00 

1  .91 

WIND 

14 

14 

15 

20 

27 

14 

16 

26 

U 

12 

29 

23 

27 

10 

47 

12 

10 

9 

40 

18 

5 

23 

46 

25 

17 

12 

35 

22 

5 

)  617 

63 

60 

60 

62 

61 

60 

6 1 

6  1 

6 1 

61 

60 

58 

68 

58 

53 

57 

59 

59 

55 

50 

50 

50 

46 

59.1 

MIN 

48 

47 

49 

51 

52 

50 

45 

52 

53 

45 

50 

47 

42 

45 

48 

51 

50 

45 

45 

58 

47 

45 

50 

55 

51 

43 

45 

41 

42 

47.8 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.06 

.05 

.15 

.02 

.01 

.00 

.00 

.03 

Ta 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03 

,00 

.02 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

,00 

- 

.00 

,639 

WIND 

42 

50 

9 1 

30 

16 

17 

14 

25 

2  1 

29 

2  9 

2  3 

14 

24 

20 

28 

2  I 

13 

12 

2  1 

To 

19 

34 

31 

26 

15 

53 

'34 

832 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.09 

.07 

.12 

.  00 

_ 

.02 

.  1 1 

.07 

• 

* 

.04 

.02 

.07 

.00 

.  06 

.  19 

* 

,02 

* 

• 

.45 

WIND 

_ 

_ 

3 

3 

3 

2 

« 

• 

* 

6 

# 

6 

5 

! 

! 

0 

1 

2 

1 

* 

• 

4 

3 

0 

6 

* 

1 

65B 

MAX 

- 

65 

61 

59 

66 

62 

- 

- 

- 

61 

- 

63 

60 

66 

61 

61 

63 

64 

- 

- 

51 

64 

63 

- 

56 

- 

54 

MIN 

44 

48 

49 

48 

5 1 

50 

50 

45 

- 

- 

45 

62 

48 

46 

43 

43 

51 

51 

*2 

39 

*       *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.05 

.  1 1 

.  08 

.  14 

* 

.04 

.  04 

• 

.  07 

.  04 

.07 

.  1 5 

.04 

.06 

,03 

04 

.06 

.  19 

.02 

.  03 

.  04 

.00 

.  06 

.01 

.02 

,10 

.  1 3 

.00 

1 .64 

WIND 

15 

10 

45 

20 

40 

50 

1 5 

7 

8 

20 

* 

85 

85 

* 

« 

50 

*16 

7 

68 

* 

* 

65 

10 

10 

30 

70 

75 

120 

32 

83 

1075 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.15 

.09 

« 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.04 

* 

.06 

,00 

.  12 

.05 

,06 

.04 

.05 

♦ 

* 

.05 

.04 

« 

.06 

,02 

.01 

1,106 

WIND 

* 

30 

22 

70 

114 

73 

64 

30 

84 

13 

* 

110 

1,; 

• 

43 

6 

18 

14 

16 

# 

25 

49 

122 

30 

122 

163 

130 

1362 

DAVIS  2  W5W 

EVAP 

.12 

.14 

.14 

.08 

.05 

_ 

_ 

.04 

.05 

.06 

.06 

.20 

.11 

.09 

.06 

.11 

.27 

.10 

.06 

.04 

.02 

.07 

.03 

.03 

,05 

2^58B 

WIND 

30 

24 

40 

140 

216 

131 

104 

72 

94 

126 

106 

145 

230 

62 

37 

39 

51 

51 

253 

50 

55 

46 

28 

39 

133 

157 

210 

364 

190 

168 

MAX 

70 

72 

73 

62 

56 

65 

59 

65 

63 

65 

71 

61 

63 

62 

61 

60 

65 

64 

62 

63 

60 

56 

55 

65 

59 

58 

56 

48 

50 

52 

61.4 

MIN 

45 

47 

48 

48 

54 

53 

50 

54 

55 

52 

52 

46 

42 

46 

44 

45 

45 

43 

44 

41 

44 

49 

47 

46 

53 

46 

43 

46 

45 

43 

47.2 

folsom  dam 

EVAP 

■  06 

.13 

.06 

.  14 

.  12 

.  00 

.  00 

1 12 

.04 

.02 

.  06 

.04 

.  10 

.06 

•  10 

•  07 

.  07 

.  05 

.  1 1 

.05 

.  06 

.02 

.01 

.03 

.03 

.  00 

,  06 

•  24 

.  00 

.00 

1.67 

WINU 

0 

2 

0 

7 

56 

27 

56 

3 

0 

1 

1 

27 

1  V 

5 

8 

9 

1 

5 

18 

26 

1 

0 

0 

59 

69 

75 

247 

101 

107 

936 

LAKESHQRE 

EVAP 

.06 

.09 

.04 

_ 

_ 

.06 

.03 

.02 

_ 

.03 

.03 

.07 

.06 

•  03 

.07 

.07 

.05 

.02 

.02 

. 

.01 

_ 

. 

- 

. 

WIND 

17 

16 

16 

59 

25 

16 

17 

14 

13 

29 

20 

3B 

17 

15 

17 

'25 

20 

30 

16 

13 

7 

6 

48 

41 

31 

72 

33 

36 

64 

827 

MARKLEY  COVE 

EVAP 

.09 

.09 

.10 

, ; 

.01 

.04 

.05 

.03 

.04 

.04 

.07 

.02 

.13 

.06 

.06 

.05 

.15 

.09 

.04 

.04 

.02 

.04 

.03 

.04 

,04 

.00 

.01 

.01 

1.66 

WIND 

3S 

37 

42 

53 

74 

55 

32 

25 

34 

41 

11 

62 

66 

31 

'56 

39 

*37 

37 

79 

51 

39 

34 

25 

30 

75 

57 

55 

106 

37 

39 

MAX 

65 

63 

63 

61 

54 

61 

57 

59 

61 

60 

62 

6  1 

56 

56 

57 

61 

60 

62 

61 

54 

52 

5  I 

60 

58 

56 

'2 

48 

49 

49 

57.8 

MIN 

42 

41 

42 

45 

50 

51 

45 

46 

51 

48 

44 

38 

36 

40 

40 

41 

41 

42 

37 

37 

42 

46 

46 

49 

43 

41 

43 

44 

39 

43.4 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

■  13 

.  10 

.  13 

.  00 

.  03 

.  00 

•  00 

.00 

.  07 

* 

.07 

.07 

4 

• 

.16 

,09 

,11 

,06 

.04 

* 

* 

.10 

.03 

1.546 

WIND 

« 

52 

30 

49 

75 

24 

* 

* 

39 

25 

74 

44 

* 

46 

60 

46 

19 

* 

* 

34 

12 

59 

I 

103 

; 

« 

220 

1064 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.  14 

.  15 

•  12 

•  17 

" 

.08 

.  03 

•  09 

" 

.03 

.04 

.12 

19 

06 

.03 

07 

,09 

.  09 

.  12 

.  06 

.  00 

.  00 

" 

_ 

.08 

,17 

.00 

2.41B 

WIND 

52 

55 

41 

50 

107 

77 

27 

15 

36 

31 

25 

38 

79 

100 

32 

23 

"53 

43 

51 

59 

23 

29 

1 1 

22 

103 

54 

76 

106 

114 

79 

1613 

whiskeytown  res 

EVAP 

.06 

.11 

.09 

.08 

.03 

.06 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.06 

.07 

* 

.06 

.05 

.04 

,06 

.04 

.04 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.04 

.01 

.02 

1.148 

WIND 

3  L 

25 

23 

4 1 

52 

31 

10 

30 

22 

14 

26 

26 

27 

25 

20 

2 1 

24 

19 

17 

12 

20 

12 

57 

33 

42 

63 

13 

38 

«  811 

WILLOWS  USBR 

EVAP 

.03 

.30 

• 

* 

.00 

.00 

.  30 

,15 

.10 

.  10 

.  00 

1.71B 

WIND 

• 

* 

13 

97 

* 

250 

157 

* 

* 

36 

* 

162 

49 

* 

* 

95 

24 

56 

112 

12 

* 

• 

46 

65 

* 

* 

« 

« 

* 

8641 

2042 

MAX 

- 

71 

61 

73 

77 

63 

75 

- 

- 

77 

- 

77 

72 

74 

74 

73 

61 

61 

- 

- 

70 

70 

72 

MIN 

42 

50 

53 

54 

53 

48 

■ 

48 

■ 

46 

4  1 

44 

44 

44 

45 

47 

49 

52 

43 

_ 

*      «  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

BURLINGAME 

EVAP 

.05 

.29 

.02 

.02 

.00 

.10 

.14 

.05 

.06 

.02 

.09 

.11 

.15 

,07 

.10 

.06 

.15 

.15 

.14 

.12 

.10 

.10 

.06 

.05 

.01 

.09 

,00 

.00 

.00 

.00 

2^27 

W I ND 

33 

49 

38 

45 

68 

78 

39 

25 

23 

36 

50 

99 

43 

33 

58 

68 

47 

39 

2  9 

40 

64 

135 

75 

123 

67 

87 

1696 

MAX 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

62 

62 

66 

63 

63 

64 

61 

60 

60 

65 

63 

63 

65 

54 

55 

55 

63.0 

M  I  N 

42 

49 

48 

49 

57 

55 

51 

56 

56 

59 

62 

52 

4  2 

44 

49 

45 

43 

43 

42 

46 

46 

4  1 

46 

45 
45 

46 

46 

48.4 

nacimiento  oam 

EVAP 

.26 

•  07 

.11 

.  03 

.00 

.05 

.04 

.13 

.11 

.  00 

.09 

.04 

.15 

.09 

.15 

.10 

.07 

.06 

,09 

.11 

.07 

.08 

.05 

.04 

.07 

.05 

,07 

.00 

2.368 

NEWARK 

EVAP 

* 

.18 

.12 

.05 

.04 

.11 

.07 

« 

.16 

.06 

.09 

.05 

.17 

♦ 

.41 

.06 

.06 

,06 

.03 

* 

.21 

,07 

.07 

.12 

,09 

.26 

.07 

2.70B 

WIND 

« 

89 

71 

94 

142 

114 

103 

* 

105 

44 

52 

115 

68 

207 

59 

46 

63 

62 

* 

143 

36 

95 

144 

162 

283 

128 

125 

2670 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.10 

.08 

.15 

.02 

.04 

.06 

.04 

.05 

.04 

.03 

.06 

.04 

.15 

■  06 

■  06 

.06 

,06 

.07 

,12 

.09 

.05 

.04 

.06 

.04 

.02 

.11 

.04 

,00 

.01 

.03 

1.77 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.08 

.10 

.10 

.09 

.01 

.04 

.00 

.06 

.04 

.01 

.04 

.05 

.08 

.04 

.07 

.09 

,07 

•  05 

,06 

.03 

.  06 

.06 

■  01 

.03 

.02 

•  06 

a  06 

.02 

.00 

.02 

1.44 

WIND 

6 

10 

11 

23 

38 

24 

17 

9 

9 

6 

12 

14 

1 8 

13 

13 

10 

6 

10 

13 

9 

6 

6 

7 

8 

17 

30 

18 

64 

23 

19 

471 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.08 

.08 

• 

.17 

.00 

.00 

.00 

.02 

.04 

.02 

* 

.02 

.07 

.07 

,06 

.01 

,02 

,04 

.05 

.05 

.04 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.15 

.15 

.12 

.15 

.18 

.07 

.20 

.05 

.  10 

.09 

.05 

.  07 

.  15 

.15 

,11 

.15 

,15 

>  14 

.  23 

.  09 

.09 

.  07 

■  06 

.07 

.  06 

.02 

.07 

,09 

* 

.10 

3.18 

WIND 

10 

8 

7 

72 

20 

22 

46 

9 

10 

7 

8 

15 

60 

15 

18 

13 

7 

23 

12 

6 

6 

8 

7 

1 1 

41 

18 

45 

126 

36 

703 

MAX 

71 

73 

73 

69 

61 

67 

71 

71 

72 

70 

70 

65 

67 

6^ 

66 

66 

if 

64 

71 

65 

64 

63 

64 

64 

61 

55 

61 

60 

59 

53 

65.5 

MIN 

48 

49 

60 

52 

56 

57 

54 

49 

50 

52 

53 

51 

44 

45 

45 

43 

44 

43 

45 

44 

45 

44 

45 

45 

45 

49 

40 

42 

47 

44 

47.3 

LITTLE  PANDCHE  DET  DAM 

EVAP 

.  15 

.  14 

.  19 

.15 

.07 

.20 

.00 

.10 

.09 

.10 

,06 

.09 

.  26 

.14 

.13 

.14 

.13 

,  16 

.15 

.  14 

.15 

.  06 

.  05 

•  07 

.04 

.  00 

.08 

.19 

•  09 

.00 

3.31 

WIND 

68 

59 

52 

109 

90 

64 

57 

42 

43 

51 

40 

77 

126 

56 

59 

76 

75 

78 

61 

7 1 

4  1 

111 

174 

78 

2236 

MAX 

67 

72 

69 

60 

60 

72 

60 

66 

67 

66 

61 

64 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

54 

52 

56 

52 

52 

61.6 

MIN 

43 

40 

46 

50 

54 

50 

49 

49 

51 

50 

50 

46 

40 

42 

40 

10 

45 
42 

42 

41 

36 

38 

38 

38 

40 

43 

47 

47 

41 

47 

42 

44.2 

LODI 

EVAP 

.07 

.  12 

.05 

.05 

.  07 

.03 

.05 

.09 

.  04 

.05 

■  02 

.  1 1 

.10 

.06 

.07 

.03 

.11 

,04 

.13 

.  00 

.  05 

.  00 

.  06 

.07 

.06 

.07 

.  06 

.14 

•  1 5 

.07 

2.01 

WIND 

12 

12 

12 

87 

74 

27 

18 

21 

15 

19 

35 

56 

33 

15 

25 

18 

15 

26 

21 

34 

1 1 

13 

8 

27 

75 

67 

62 

156 

43 

75 

1111 

MAX 

70 

68 

68 

54 

62 

60 

65 

66 

66 

62 

62 

61 

57 

61 

61 

61 

60 

65 

59 

56 

57 

55 

61 

56 

56 

55 

47 

46 

51 

50 

59.5 

MIN 

45 

41 

46 

52 

52 

51 

46 

54 

54 

52 

52 

46 

39 

45 

42 

44 

43 

42 

40 

41 

42 

46 

45 

44 

51 

46 

39 

44 

48 

44 

45.9 

LOS  BANOS  DET  RESV 

EVAP 

.15 

.15 

.24 

.05 

.02 

.15 

.05 

.13 

.10 

.10 

.05 

.11 

.26 

.09 

.13 

.15 

.10 

,11 

.16 

.15 

* 

.21 

.06 

.02 

.13 

.15 

.14 

•  15 

.00 

3.30 

WIND 

127 

106 

107 

100 

134 

140 

U5 

62 

91 

79 

48 

194 

165 

93 

112 

106 

116 

117 

116 

117 

* 

316 

110 

65 

176 

269 

194 

150 

123 

3660 

MAX 

68 

68 

71 

61 

60 

68 

62 

70 

66 

70 

61 

73 

62 

53 

63 

64 

63 

64 

66 

62 

61 

61 

61 

55 

56 

55 

52 

52 

62.4 

MIN 

47 

49 

49 

50 

51 

53 

51 

52 

53 

54 

54 

51 

43 

46 

44 

42 

43 

44 

45 

49 

40 

42 

48 

44 

47.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


C4LIFDRNIA 
NOVEMBER  1970 


Station 

Day  Of  Month 

3  h  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

S&N  JQAQJIN 

1  

DftAIN&CE  OS 

MANTECA 

EVAP 

•  04 

.09 

.  09 

.05 

.07 

•  07 

•  04 

.05 

.07 

.03 

•  03 

.04 

.12 

.06 

.07 

.08 

.06 

.07 

.  10 

.07 

.03 

.03 

.03 

.06 

•  06 

•  04 

•  09 

,20 

•  26 

•  06 

2.16 

WIND 

i: 

21 

70 

164 

69 

61 

23 

40 

24 

41 

57 

51 

26 

31 

33 

25 

25 

43 

23 

26 

12 

15 

33 

97 

92 

67 

242 

87 

96 

1622 

MAX 

69 

69 

62 

55 

66 

58 

67 

66 

62 

58 

63 

64 

60 

61 

62 

63 

63 

60 

61 

58 

55 

57 

61 

55 

53 

56 

58 

51 

51 

60.4 

MIN 

45 

46 

SO 

50 

S4 

52 

49 

49 

54 

S3 

53 

49 

42 

43 

45 

49 

46 

45 

43 

43 

45 

45 

46 

46 

45 

48 

42 

41 

45 

45 

46 . 6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

■  23 

.  16 

■  16 

.  10 

.03 

.03 

.01 

.05 

.03 

.02 

.04 

.22 

•  13 

.10 

•  06 

•  11 

•  11 

.12 

.07 

•  07 

•  04 

.06 

.07 

•  00 

•  08 

.02 

•  00 

•  00 

2.276 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.  16 

.  14 

.  19 

.  10 

.03 

.12 

.03 

.  16 

.05 

•  06 

.16 

.07 

.25 

.15 

.11 

•  14 

•  06 

•  10 

.13 

.12 

•  15 

.11 

.06 

.05 

•  02 

•  23 

■  13 

•  14 

•  10 

3^466 

WINU 

45 

32 

90 

50 

73 

173 

74 

67 

25 

27 

38 

lie 

150 

42 

44 

66 

42 

42 

64 

31 

93 

105 

49 

44 

35 

126 

l»3 

257 

112 

117 

2372 

MAX 

71 

72 

72 

63 

62 

72 

70 

70 

69 

71 

62 

70 

65 

62 

67 

72 

65 

69 

66 

63 

61 

62 

60 

62 

61 

56 

57 

54 

52 

53 

64^2 

MIN 

46 

52 

52 

53 

57 

55 

52 

53 

53 

56 

55 

53 

45 

45 

47 

46 

46 

46 

44 

43 

43 

46 

45 

44 

44 

49 

41 

41 

47 

45 

46  •  2 

TRACY   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.12 

.12 

.11 

.03 

.07 

.04 

.06 

.06 

.09 

.06 

.04 

•  15 

.19 

.08 

.05 

.  10 

.09 

•  14 

.19 

.06 

.06 

.06 

.04 

.08 

•  04 

•  15 

•  00 

•  03 

•  06 

•  04 

2^41 

WIND 

29 

25 

52 

97 

102 

S5 

36 

26 

26 

62 

60 

122 

76 

24 

31 

36 

37 

62 

S6 

24 

45 

28 

25 

43 

101 

177 

109 

211 

110 

92 

2009 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.12 

.13 

.14 

.  IB 

.13 

.08 

.06 

.10 

.06 

.  10 

.  12 

.12 

.  12 

.14 

.12 

.  12 

.22 

.16 

•  19 

•  14 

.12 

.  16 

.  16 

.16 

•  16 

* 

,16 

■  10 

3^e6B 

WIND 

19 

23 

26 

31 

10 

33 

33 

25 

21 

16 

16 

20 

29 

28 

68 

22 

21 

26 

12 

25 

11 

IB 

20 

21 

17 

30 

30 

15 

26 

24 

720 

cachuma  Dam 

EVAP 

.  15 

.14 

.10 

,09 

.15 

.04 

.11 

.12 

.  10 

.10 

.09 

.13 

.21 

.13 

.15 

.21 

.  12 

.  1 1 

.18 

.16 

.06 

.07 

.07 

.05 

•  09 

.10 

.16 

■  08 

■  11 

S^SOB 

WIND 

35 

26 

22 

40 

69 

39 

32 

64 

23 

28 

29 

101 

71 

28 

39 

48 

28 

34 

53 

34 

28 

38 

38 

24 

30 

24 

55 

102 

168 

34 

1406 

MAX 

67 

72 

76 

61 

61 

67 

70 

71 

66 

70 

71 

79 

66 

69 

64 

62 

64 

63 

63 

61 

60 

60 

57 

60 

61 

53 

56 

46 

52 

52 

63.4 

MIN 

43 

48 

48 

45 

S3 

57 

52 

49 

49 

51 

54 

52 

40 

42 

42 

36 

43 

40 

40 

39 

42 

41 

37 

39 

41 

53 

35 

45 

45 

44 

44.9 

ChULA  VISTA 

EVAP 

* 

.37 

.09 

.09 

.  12 

.  10 

.14 

* 

.28 

.12 

.27 

.12 

• 

■  71 

.  15 

•  09 

.09 

.  12 

* 

•  30 

.07 

•  06 

.13 

.10 

* 

•  19 

•  12 

3.96B 

WIND 

169 

49 

48 

54 

64 

76 

* 

106 

58 

* 

126 

51 

* 

154 

42 

90 

55 

59 

* 

* 

146 

59 

49 

89 

94 

* 

102 

130 

1632 

MAX 

_ 

73 

70 

67 

72 

72 

75 

74 

72 

75 

73 

74 

68 

66 

69 

66 

68 

67 

64 

68 

67 

65 

60 

69.5 

MIN 

_ 

46 

54 

53 

50 

50 

56 

46 

46 

_ 

56 

49 

_ 

45 

44 

45 

49 

49 

_ 

45 

46 

49 

53 

52 

_ 

52 

61 

SS^O 

RIVERSIDE  ExP  STA 

EVAP 

.  19 

.21 

.16 

.  17 

.09 

.  12 

.  11 

.14 

.  19 

.16 

.16 

.  12 

•  22 

.  22 

.  3  1 

.24 

.18 

.16 

.16 

.22 

.10 

.  05 

.09 

.16 

.  13 

.04 

.11 

■  10 

•  04 

■  20 

4. 59 

M  I  NQ 

26 

27 

35 

39 

15 

46 

50 

53 

27 

34 

30 

35 

122 

107 

55 

58 

35 

31 

39 

46 

27 

28 

27 

26 

60 

56 

87 

62 

75 

110 

1470 

MAX 

62 

59 

59 

51 

56 

56 

54 

56 

59 

57 

55 

53 

42 

49 

53 

53 

63 

49 

57 

47 

45 

46 

52 

52 

42 

45 

45 

36 

41 

42 

51.0 

MIN 

35 

39 

36 

37 

37 

46 

42 

33 

34 

35 

35 

41 

si 

34 

31 

29 

29 

30 

27 

36 

34 

27 

27 

30 

33 

37 

29 

31 

36 

28 

33.6 

thitChell  Dam 

EVAP 

.26 

.15 

.08 

.06 
.06 

.07 

.04 

.06 

.  11 

.  14 

•  17 

* 

« 

MIND 

41 

36 

29 

70 

26 

29 

46 

34 

41 

* 

* 

251 

« 

« 

» 

* 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

4 

872 

1477 

MAX 

71 

70 

63 

59 

65 

71 

67 

66 

67 

69 

64 

MIN 

36 

36 

42 

SO 

57 

57 

53 

52 

53 

52 

90 

SDUTHEfiST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.27 

.21 

.20 

.17 

.26 

.32 

.33 

.21 

.17 

.16 

.22 

.32 

.50 

.37 

.19 

.  16 

.15 

.16 

.27 

.17 

.15 

.11 

.  12 

.11 

.13 

.32 

.23 

.19 

.03 

■  12 

6.34 

35 

24 

* 

31 

63 

86 

66 

20 

15 

1 1 

19 

83 

161 

97 

7 

8 

8 

12 

66 

15 

2 

B 

7 

1 

16 

92 

60 

74 

16 

73 

1197 

MAX 

74 

73 

72 

70 

76 

75 

76 

74 

73 

74 

67 

71 

69 

69 

69 

66 

66 

65 

71 

70 

68 

63 

66 

65 

62 

70 

66 

64 

58 

64 

68.9 

MIN 

47 

52 

50 

64 

54 

59 

55 

50 

52 

52 

50 

46 

47 

46 

44 

43 

42 

Si 

47 

45 

45 

46 

47 

45 

55 

49 

46 

SO 

46 

48.6 

.12 

.15 

.15 

.16 

.  10 

.10 

.16 

.21 

.20 

.11 

.14 

,09 

.20 

.16 

.16 

.19 

.13 

.04 

.11 

.12 

.10 

.06 

.10 

.11 

.07 

.05 

.15 

■  09 

■  03 

•  06 

3.60 

WIND 

6 

3 

4 

6 

7 

19 

28 

51 

6 

7 

6 

7 

46 

23 

10 

6 

9 

7 

8 

7 

15 

9 

7 

5 

3 

13 

25 

15 

10 

16 

390 

MAX 

79 

79 

66 

77 

7S 

79 

81 

72 

76 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

72 

69 

70 

69 

72 

72 

69 

71 

68 

61 

59 

72.9 

MIN 

50 

51 

52 

52 

54 

55 

58 

51 

51 

52 

51 

53 

50 

49 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

46 

46 

49 

50 

49 

48 

49 

41 

49.3 

MDJIVE 

EVAP 

.32 

.21 

.16 

.29 

.  10 

.21 

.18 

.17 

.15 

.15 

.21 

.24 

.20 

.30 

.20 

.16 

.15 

.22 

.15 

.15 

.20 

.12 

.12 

.21 

.20 

.19 

•  15 

.06 

•  20 

5.54 

WINO 

53 

31 

22 

56 

36 

90 

106 

122 

13 

65 

•i: 

121 

67 

38 

77 

37 

3 

98 

114 

12 

34 

38 

7 

10 

116 

132 

127 

92 

114 

56 

1900 

MAX 

78 

72 

70 

67 

56 

71 

69 

60 

66 

66 

72 

72 

61 

63 

60 

61 

61 

65 

62 

64 

64 

63 

63 

66 

71 

65 

S6 

57 

45 

46 

63.8 

MIN 

41 

40 

43 

44 

49 

49 

46 

40 

41 

45 

46 

46 

36 

38 

38 

37 

36 

37 

38 

36 

40 

38 

38 

40 

43 

45 

38 

41 

42 

41.0 

chico  experiment  sta 
camp  pardee 

NEWARK 

salt  springs  pwr  house 
friant  government  camp 


PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

i^,"*"  AND   PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED,  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE 
PAN  SCREEN  COVERED.  ^ifc. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

California 

 nqvembeb  h70 


j3 

lU 

Day  of  month 

(B 
D 

Station 

■& 

o 

I  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEY  2  SW 

94M 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

65 

64 

62 

62 

62 

61 

60 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

61 

59 

60 

60 

60 

59.9 

MAX 
MIN 

69 
58 

69 
59 

69 

57 

69 
58 

69 
59 

70 
60 

67 
62 

6b 
59 

70 
57 

69 
59 

70 
59 

66 

60 

63 

58 

63 
56 

62 
53 

64 
53 

63 
54 

63 

55 

63 
54 

62 
54 

62 
53 

62 
53 

6  1 
53 

62 
53 

63 
53 

64 

60 

63 
57 

60 
57 

6  I 
56 

6  1 
56 

65.0 
56.6 

S 

9AM 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

66 

65 

64 

64 

63 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

62 

61 

60 

60 

56 

61.9 

MAX 
MIN 

66 
61, 

69 
64 

69 
64 

69 
65 

69 
65 

69 
65 

66 
65 

68 
64 

68 
64 

68 
64 

69 
63 

67 
63 

65 
62 

64 
60 

63 
59 

63 
59 

63 

59 

63 

59 

62 
58 

62 
58 

62 
58 

63 
56 

63 
59 

63 
59 

62 

59 

63 
60 

63 
60 

61 
60 

62 

60 

62 
58 

65  .  0 
61.1 

12 

9AM 

67 

67 

f,7 

67 

67 

68 

67 

68 

67 

66 

66 

62 

60 

63 

63 

63 

62 

f>i 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

63.9 

20 

9AM 

68 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

66 

66 

64 

63 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

65.4 

39 

9AM 

7A 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

63 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

69.7 

79 

9AM 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

75.2 

DAVIS  2  WSW 

MAX 
MIN 

66 

68 
55 

70 
56 

64 
59 

6  i 
55 

62 
56 

60 
56 

60 
58 

62 
56 

63 
56 

64 

57 

60 
53 

62 
51 

62 
53 

61 
50 

60 
50 

62 
50 

62 
50 

60 
52 

62 
49 

58 
50 

57 
54 

57 
53 

62 
52 

59 
56 

57 
48 

50 
49 

50 
50 

52 
50 

52 
46 

6U.  1 
52.9 

FRESNO  WSD 

2 

MAX 
MIN 

90 
52 

69 

55 

82 
55 

64 
59 

73 
57 

77 
59 

77 
56 

81 
50 

74 
53 

81 
52 

75 

54 

76 
55 

78 
48 

77 
49 

81 
48 

76 
46 

76 
46 

73 
46 

74 
47 

74 
46 

73 
46 

68 
50 

70 
46 

71 
47 

55 
53 

62 
49 

63 
42 

63 
49 

55 
47 

59 
44 

73.0 

k 

MAX 
MIN 

81 
58 

80 
61 

75 
61 

68 
62 

71 
61 

73 
63 

73 
60 

74 
55 

71 
56 

74 
56 

70 
57 

72 
59 

73 
54 

73 
55 

73 
54 

72 
53 

70 
53 

68 
52 

69 
52 

69 
5  1 

68 
52 

65 
54 

65 
51 

66 

5  1 

57 
55 

61 
5 1 

60 
46 

61 
52 

57 

50 

57 
47 

68.9 

9 

MAX 

72 
63 

72 
64 

70 
64 

68 
64 

66 
63 

69 
64 

66 
64 

67 
61 

66 
62 

67 
61 

65 
61 

66 
62 

66 

60 

66 
60 

66 
59 

65 
59 

64 
5£ 

63 
57 

63 
56 

63 
56 

63 
56 

61 

57 

61 
55 

61 
55 

59 

5  7 

59 
55 

56 
52 

57 
5  5 

57 
54 

55 

5  2 

64.0 
58.9 

20 

SAM 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

64.9 

".0 

8AM 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

64.3 

RIVERSIDE  EXP  ST4 

SUB-STA  1 

12 

MAX 
MIN 

bb 
6* 

66 
65 

66 
65 

66 
64 

65 
63 

65 
65 

65 
65 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

63 

61 

63 

61 

62 
61 

62 
61 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

60 
56 

59 
58 

59 
58 

59 
59 

59 
59 

59 
57 

58 
57 

56 
57 

57 
55 

62.4 
61.1 

BRAWLEY  2   SW  ,    HOLTVILLE  SILTY   CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED 

AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  FOR 
24  HOURS  ENDING  AT  9  A.   M.      READINGS   AT  9  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  1   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24 

HOURS  ENDING  AT   6  A.  M. 

FRESNO  W50  :    ATWATER  SANDY   LOAM,    LEVEL,   BARE  GROUND,    DRAINAGE   TO  SOUTHj     LATE  AFTERNOON  SHADE    IN  SUM- 

MER ONLY.      PALMER  THERMOMETERS   FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.      LAMBRECHT   DISTANCE  SOIL  THER- 
MOGRAPH FOR  2-,    4-,   AND  8-INCH   DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA  :   STATION  1:    RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,    BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 

FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2:    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE  AND 
UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2   LOCATED   1/4  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Relerence  Notes  Following  Stalion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFCRNU 
NDVEHBES  1970 


Day  of  month 


1      2      3      4  S 


10    11     12     13     14    15    16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  CC4ST 
BIG  B4R  R4NGER  STATION 
FOREST  GLEN 
TULELAKE 
VREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WSO 

CANYON  DAM 
CHESTER 
DE  SA8L4 
JESS  VALLEY 
HANZANITA  LAKE 
HC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT    SHASTA  WSO 

OUINCY 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  ST4 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

•       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOOOFOPOS 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


CALAVERAS  6IC  TREES 
GRANT  GROVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
NORTH   FORK    RANGER  STA 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  END 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SH  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C4LIF0RNU 
NUVEMBER  1970 


StaUon 


Day  of  month 


30 


SU  ENTRANCE  VOSEMITE 
YDSEHITE  P4RK  HE400TRS 


SOUTH  COAST 
ORAlNACfc 


06 


BIG  BEAR  LAKE  DAH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SANDBERG  MSO 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP   WB  AIRPORT 
INDEPENDENCE 
SQUIRREL   INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


15. u 


^.O  3.0 

16  19 

5.010.0 


10 


20 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

ion  c' 
t  mile 

9) 

M-'i 

0  _ 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

.50.99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
q 

c> 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WSO 

8 

1.8 

7.3 

30++ 

14 

28  + 

65 

53 

44 

62 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

4.7 

BISHOP  WSO 

37 

29 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

5.5 

BLUE  CANYCN  WSD 

35  +  + 

24 

D5 

60 

0 

2 

3 

4 

3 

4 

16 

7.9 

EUREKA  WSO 

27 

SW 

30+ 

3 

4 

5 

5 

4 

1 

22 

36 

8.4 

FRESNO  WSD 

12 

1.7 

5.7 

25 

NW 

12 

85 

67 

49 

78 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

8 

64 

5.1 

LONG  BEACH  WSO 

18 

0.8 

6.2 

25  +  + 

15 

29 

8^ 

66 

61 

80 

0 

4 

2 

0 

2 

0 

8 

6.0 

LOS  ANGELES  WSO 

22 

1.3 

8.2 

33  % 

NW 

12 

75 

62 

64 

73 

2 

2 

3 

0 

2 

0 

9 

5.9 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CENTER 

25 

SE 

29  + 

0 

0 

4 

0 

1 

1 

6 

69 

4.8 

MOUNT  SHASTA  WSO 

90 

83 

76 

87 

3 

7 

6 

3 

1 

2 

22 

OAKLAND  WSO 

18 

2.0 

7.3 

31+  + 

15 

27 

83 

77 

72 

80 

0 

3 

6 

4 

0 

1 

14 

7.3 

RED  BLUFF  WSO 

17 

2.6 

10.  1 

56 

SE 

27 

78 

69 

63 

77 

2 

6 

5 

3 

3 

0 

19 

39 

7.8 

SACRAMENTO  WSD 

17 

2.5 

6.8 

33 

S 

27 

88 

78 

65 

84 

5 

3 

6 

0 

2 

1 

17 

52 

7.2 

SANDBERG  WSO 

5 

2.0 

13.3 

46  +  + 

14 

29 

53 

47 

49 

53 

0 

4 

0 

1 

0 

2 

7 

5.9 

SAN  DIEGO  WSO 

28 

1.7 

6.8 

33 

S 

29 

71 

60 

62 

70 

2 

1 

2 

2 

0 

0 

7 

73 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WSO 

20 

2.5 

7.8 

32++ 

17 

27 

87 

79 

70 

79 

1 

3 

5 

3 

2 

0 

14 

7.5 

S  F  FEDERAL  BLDG 

WSO 

33 

SW 

30 

0 

2 

6 

3 

2 

0 

13 

39 

SANTA  MARIA  WSO 

62 

65 

8C 

1 

4 

3 

1 

1 

0 

10 

6.1 

STOCKTON  WSD 

16 

2.4 

7.1 

35  +  + 

14 

27+ 

83 

75 

59 

78 

1 

7 

3 

1 

3 

0 

15 

7.4 

%  PEAK  GUST 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

!  TEMP.  1 

PHECIP.  1 

special! 

'  4eT0N-n no~k orcz e i o 

00l*> 

LOS  ANCElES 

29 

lia  15 

3200 

MRS  SAOIE  TAYLOR 

07^  iAN  BEHOINO 

15 

3«  39 

117  29 

2B4S 

Si 

FRANK  EBERT 

iOIN  >ANCEK  STATION 

0029  Ol<  MODOC 

211  *  I  12 

120  57 

419! 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

OM  CONTRA  COSTA 

37  S2 

TA 

frank  j  CU2IILL0 

ti.  Cilt'O  IN' 

ooe«  c 

HUMBOLDT 

7 

40  10 

BA 

1  MRS  BARBARA  HILLBURN 

004i  02  CLENN 

2y  39  *o 

122  42 

S  U  S  ARMY  ENGINEERS 

Oil*  06 

LOS  ANGElES 

13 

3*.  19 

SP 

GETTY  OU  CO. 

013t>,  Oe^  SAN  DIECO 

33 

32  SO 

173! 

3P 

SP 

ALPINE  FIRE  OEPT 

A L  T AOENA 

Ol'-V  Ob(  LOS  anceles 

13^  3^  U 

SP 

RUBIO  CANYON  LCH  ASN 

ALT UK AS  KANCE*  station 

01611  02^  MODOC 

21 

M  i> 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

Oil  &AN  BEflDINO 

3^  3« 

STATE  DIV  OF  HWYS 

OiOM  Oi 

TULARE 

35  99 

119  29 

8& 

ANGIOLA  ELEV  L  WHSE 

OZIZ 

0 

NAPA 

17 

36  34 

122  26 

leis 

8A 

BA 

PACIFIC  UNION  Col 

ANTIOCm  FIQREKOAHD  '^L 

Qin 

OR  CONTRA  CCiSTA 

27 

3S  01 

lOA, 

FIBREBOARO  CORPORATION 

ANTtOCM  PU^I'INC  1 

OiiZ 

0*  CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

6A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OZlSi  06 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

BA 

CALIF  OIV  Of  FORESTRY 

A9ACNE  CAMP 

02)< 

VENTURA 

30 

3*.  32 

KERN  CO  RQAO  CAMP 

A^PlE  VALLE'' 

s; 

SAN  BEROINO 

15 

St.  31 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ABROVO  &SA\DE 

0J2O 

0<. 

Sn  LUIS  OBPO 

3S  07 

COUNTY  ROAD  DEPT 

iflROVO  S£CD 

o*. 

MONTEREV 

2* 

36  14 

MRS.  CHRISTY  GIACOMAZZI 

AtHOlO  SECU  RS  «=C  5080 

03i-r  06 

LOS  ANGElES 

13 

3V  13 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOONTAIN 

05 

TULARE 

36  29 

ue  50 

170£ 

6A 

8& 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

03ba 

01 

NAPA 

I" 

3B  26 

122  19 

1660 

MRS,  GLADYS  A.  OUTRA 

05 

TULARE 

36  2S 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AJBERRY   1  KW 

0379 

FRESNO 

37  03 

9P 

STANLEY  TOPHAM 

03BJ 

02 

PLACER 

3a  s* 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

331  33  21 

8A 

BRUCE  PONCEL 

OAD> 

0^ 

S  LUIS  OBISP 

35  10 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AluSA  ciT*  Park  fCl'>3B 

CK 

06)  LOS  ANCELES 

26 

3h  OS 

BA 

AZUSA  CITY  PARK 

05 

TULARE 

36  3B 

3030 

MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

aADCER  PASS  A, 

0«.25 

OJ 

MARIPOSA 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

C»>>}6 

07 

SAN  BEROIND 

35  16 

116  04 

940 

L  E  M6THENV 

CS? 

07 

SAN  BEROINQ 

35  23 

116  07 

1045 

6A 

L  A  HTR  C  PWR  OEPT 

9 AKGRSF I ELO  mSu  r 

OS 

KERN 

10 

35  25 

m!C 

:  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

balCk  pomer  house 

Q'<<,<) 

OS 

FRESNO 

11 

36  S5 

4P 

P  C  C  E  COMPANY 

ObbB 

02 

TEHAMA 

23 

s 

NATL  HEATHER  SERVICE 

05U 

06 

SAN  DIECO 

33 

7A 

SAN  DIEGO  MATER  OEPT 

0519 

07 

SAN  SEROINO 

IS 

11  11 

4P 

BARSTQW  FIRE  DISTRICT 

053* 

05 

FRESNO 

11 

lie  53 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SATES  RiOCE 

OS'.S 

SNTA  BARBARA 

30i 

34  S5 

s 

NATL  HEATHER  SERVICE 

BEARTRAP  meaqoh 

0596 

05 

TULfiRE 

36  41 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

06  06 

06|  HIVERSIOE 

28 

11  It 

116  SB 

2613 

8A 

BEAUMONT   IRRtC  DtST 

O6O7I 

RI VERStOE 

28 

33  59 

116  SB 

3045 

7A 

Is 

7A 

BEAUMONT  IRRIC  DIST 

0609 

0- 

HIvERSIOE 

6 

33  56 

HS  OBSERVER 

OblT 

05 

TUOLUMNE 

37 

3a  00 

s 

hEtch  hetcmy  mtr  sup 

0619)  06 

LOS  ANCELES 

33 

3i  OS 

5P 

A,  5.  PORTER 

0677 

0" 

SANTA  CRUI 

37  05 

WESLEY  C.  THOMPSON 

MONO 

19 

37  51 

MID 

BUR. OF  PLT.aUARANTINE 

06931 

ALAMEDA 

37  52 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

071> 

SISKIYOU 

12 

41  52 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BIEBER 

07311  02 

LASSEN 

21 

41  07 

CALIF   DJV  OF  FORESTRY 

alO  BAR  RAfJCER  STATION 

073a 

01 

TRINITY 

35 

123  15 

12M 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

071,1 

06 

iAN  BEROIND 

28 

3*  H 

116  55 

6745 

SP 

SIC   BEAR    LK    F]RE  DIST 

06 

SAN  BEROINO 

28 

SEAR  VALLEY  MUT  MTR  CO 

07*.: 

02 

PLACER 

39 

39  18 

61 

U  S  FOREST  SERVICE 

07S6 

06 

LOS  ANGELES 

3*  10 

SP 

CERAlD  M  THRASHER 

0767 

07 

INYO 

11 

37  06 

OEPT  HATER  RESOURCES 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

34  23 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

0^ 

HDNTER6V 

36  iS 

SA 

STATE   PARK  SERVICE 

079( 

06 

LOS  ANGELES 

13 

S*  18 

SP 

LOS  ANCELES  CO  FCO 

BIR>4PI&HAH  CEH  HQSP 

oais 

06 

LOS  ANGELES 

13 

31.  11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 

0819 

INVO 

1' 

37  13 

118  3! 

815* 

HlO 

SO.  CALlF,   EDISON  CO 

0622 

07,  JNYO 

t9 

37  22 

Ua  22 

4108 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oeso 

OU  SANTA  CLaRA 

37  18 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

0867 

02!  LASSEN 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oa7S  OS 

K 

35  37 

fiERRENriA  MESA  WATER  0, 

6L0D&ETT  EkP.  forest 

&8a3 

li 

EL  DORADO 

38  S5 

3P 

BLOOCETT  Exp,  FOREST 

0897 

PLACER 

39 

HlO 

:  wj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0900 

□EL  NORTS 

12 

4  1  24 

S 

NATL  HEATHER  SERVICE 

09Z(, 

RIVERSIDE 

33  37 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

8LYTME  7  H 

0925 

07 

RIVERSIDE 

S 

33  37 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

SLrlHE  PAA  AIRPORT 

09i7 

0' 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

39J 

MIO 

niD 

FED  AVIATION  AGENCY 

HUMBOLDT 

25 

£.0  42 

123  42 

4500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

0931 

031  IiEVADA 

36 

39  23 

8A 

BA 

RONALD  KIRBY 

0943 

03 

MONO 

36 

38  13 

1  19  01 

B370 

5P 

aODlE  HISTORICAL   ST  PK 

0968 

SAN  DIEGO 

117  02 

ERIC   H.  LOOS 

0973 

Oil  MENDOCINO 

1^ 

39  01 

6A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

0979 

KERN 

35  00 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

0983 

0" 

SAN  DIEGO 

33  16 

9A 

CAL  DIV  BEACH  C  PkS 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

2175 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BDolEvard  no.  Z 

07 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  18 

3600 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BlUOUET  ClNYQN 

1013 

LOS  ANGELES 

lie  22 

BOSS 

MIC 

L  A  hTR  L  PWR  OEPT 

lOlB 

02 

39  27 

120  39 

5347 

4P 

NEVADA  IRRIG  DIST 

103i 

0* 

MONTEREY 

35  52 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

02 

SACRAMEMTO 

38  07 

CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 

01 

MENDOCINO 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

07 

IMPERIAL 

6 

32  57 

■  100 

J. 

ACR   RESEARCH  SERVICE 

lose 

01 

SISKIYOU 

12 

41  34 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BKEA  DAM 

10S7 

06 

ORANGE 

33  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1060 

OS 

CONTRA  COSTA 

37  S3 

VERNON  R  CAKEBRtAO 

B«IOC£POHT 

107Z 

03 

38 

38  13 

SP 

ROBERT  w.  Sandy 

bhidceport  raiser  STA 

1076 

03 

MONO 

36 

38  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

gatOCEvtiLE  ^  NNM 

loeo 

01 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

20S0 

BA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

OROCKWAv  Summit 

1096 

03 

PLACER 

39  16 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

11  12 

O4 

YOLO 

23 

36  46 

294 

lU 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

1130 

BuTTe 

8 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSMV  SPRCS  SUARD  STA 

0; 

PLACER 

1 

39  00 

4680 

■  J 

1U2 

0* 

MONTEREV 

35  46 

121  06 

923 

ERNEST  A  MEFERIINC 

S JCKhOHN 

02 

SHASTA 

21 

MRS.   ANNA  HOWE 

S<JCK5  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39  S3 

1760 

P  C  t  E  COMPANY 

BJCKS   I.AKE  I 

1161 

02 

PLJMAS 

a 

39  34 

NATL  HEATHER  SERVICE 

BJEVA  ulSTa 

1170 

O* 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

rancko  quien  sabe 

nil 

LOS  ANCELES 

lis  IB 

680 

SP 

R.   V.  CHRISTOFFERSEN 

bjhsank  valley  pmp  plt 

oe 

LOS  ANCELES 

3t.  11 

659 

5P 

SP 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

B JRL I NCAME 

1206 

2; 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  THMT  PL 

SHASTA 

21 

40  S3 

121  40 

3127 

8A 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

ms;  01!  TRINITY 

123  26 

2150 

SA 

BJRTQN  RANCH 

0'' 

CONTRA  COSTA 

37  S2 

122  09 

560 

GA 

MRS  M  A  S  STIRTON 

01 

HUMBOLDT 

40  *6 

420 

BA 

BA 

8A 

C.   L.    SPEIER  COMPANY 

6JTTE  LAKE 

1231 

02 

LASSEN 

23 

121  18 

s 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK 

BUTTONhULOM 

OS 

10 

3S  2* 

119  26 

269 

8A 

BA 

SUENA  VISTA  w  S  DIST 

CAEAZON 

1Z5C 

07 

RIVERSIDE 

33  5S 

116  47 

SP 

HlLLARO  HACER 

CACHUMA  QAM 

12S3 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

31.  33 

781 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1272 

07 

SAN  BEROINO 

34  23 

117  3* 

4760 

SAN  BERDINn  CO  FCO 

CALAVERAS  QIC  TREES 

05 

CALAVERAS 

38  17 

120  19 

4696 

6A 

8A 

CAL   OIV  BEACH  C  PKS 

1280 

05 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

1281 

C 

alameoa 

11 

121  49 

ecs 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

C AL EXl CO  i  Nf 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32  41 

115  26 

12 

SP 

IMPERIAL   IRRIC  DIST 

C  AL 1 STQCA 

1312 

01 

NApA 

17 

36  3! 

122  as 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMEL  PEAK 

13^8 

02 

PL-JMAS 

39  AS 

121  06 

5560 

5 

CALIF  fiEPT  HATER  RESR 

CAMP  ANCELUS 

136< 

06 

SAN  BERDINO 

3*  09 

116  59 

5770 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CAMP  HI  HIlL  OPtQS  ;7E 

06 

LOS  ANGElES 

IIB  06 

4250 

5P 

L.B.  UNIFIED  SCH  DIST, 

SAN  OIECQ 

33 

32  37 

2630 

SP 

SP 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  Pardee 

1^21 

09  CALAVERAS 

38  19 

120  31 

8A 

8A 

8A 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

(AMP    PIONEER    SKI  SHLTR 

02 

SIERRA 

39  3B 

120  34 

S60C 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

c  AMP  Six  lookout 

01 

OEL  NORTE 

41  SO 

S 

STATE  Of  CALIFORNIA 

02 

YUBA 

39  27 

Ul  03 

2759 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  0) 

4500 

SP 

ELMER  J,  EBERSOLE 

C ANIT  RAN&ER  STATION 

1*7( 

02 

MOOOC 

21 

41  27 

120  32 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

06 

LOS  ANCELES 

34  a 

IIB  34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I L 

UB( 

07 

KERN 

35  16 

117  SB 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANVON  DAM 

1*97 

02 

PLUMAS 

121  OS 

4355 

SP 

SP 

P  C  t  E  COMPANY 

CARBON  CANVOM  GlL*<AN 

1916 

Ob:  ORANCE 

tl  il 

117  47 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  NORMHAN 

06 

SAN  BEROINO 

33  56 

UBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  pomer  house 

152: 

02 

PLUHAS 

( 

40  OS 

121  09 

2986 

»P 

P  C  e  E  COMPANY 

CARTEL  vALlEy 

0<>i  MONTEREY 

36  29 

121  4A 

425 

5P 

SP 

A  A  COLLINS  JR 

CADPINrERlA  RESERVOIR 

I5<i0 

06 

SANTA  BARBAR 

3: 

J*.  24 

119  29 

3BS 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RID  LAS 

03 

San  JOAdUiN 

37  36 

121  30 

513 

BA 

LAWRENCE  RAO  LAB 

catmeys  vy  bull  run  RH 

15B( 

05 

MARIPOSA 

2^ 

120  03 

1425 

9A 

9A 

HM  H  ALISON 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

iili 


AZAOERO 

ECILVIllE  9  SE 
EDARVILLE 
ENTERVILLE  PH 

HACOOPA 

HALLEnCE  ranger  STA 

mamps  flat  hest  mok 
hatswortm  fc24f 
matswortm  reservoir 
merry  valley  dam 

HESTER 

HICO  enPERlMENT  STA 
HIOUlTO  CREEK 
HITTENDEN  PASS 
•4DLAME  ALLEY  RANCH 
MUCHUPATE  RANGER  STA 
WULA  VISTA 
ITRUS  HEIGHTS 
LAREMONT  POMONA  COL 
LARKS  PEAK   I  NE 

LARKSeURC 

LARKS  VALLEY  MUOO  RCH 
LEAR  CREEK 
LEARLAKE  HIGHLANDS 
LOVERDALE  3  SSE 
LOVERDALE    11  H 
LOVER  MEADOWS  CS 
LUVER  VALLEY 
OALINCA 
OALINCA   I  SE 

OALINGA  U  HNH 
OFFEE  CREEK  RS 
OHASSET  1  NNE 
C  33  D 

FISHERIES  STA 


POWER  HOUSE 


BlA 


OE  S. 
□  ESC 
01  AMQNO 


03NNI 
03U8| 
[)3HN| 
OOHN 
DOYLE 

ooyli 

DRY  I 


«   MEMORIAL  ST  PK 
EBUNK  MEADOW 
Y  FO  FC107C 
EVILLE  RANGER  STA 


>  RESERVOIR 


IICAN 


DJNN  SIOING 
OJNSMUIR  RANGER  STA 
OJSY  9ENCH 
DJTTONS  LANDING 

AGLE  CREEK 

aCLE  MOUNTAIN 

;t  Park  reservoir 

CAPtTAN  DAM 
CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
IZABETH  LAKE  FCWBB 
K  VALLEY 
LERY  LAKE 
.LLIOTT 

HODENA 
LSINORE 
iSCONDIDO 


17001  02 
1715  02! 
1737  OSj 
739|  04, 
17431  04 
1794  05: 
1756  06| 


ropco  NO  1  0am 

ORCORAN  iRRIC  OIST 
ORNING  HOUGHTON  RANCi 
OflONA 
OHRAL ITOS 
OTTONHOOO  CREEK 
OVELO 

OVElO  EEL  R  IVER  RS 

ovina  temple  fc  193  i 
OYOTE  wellS 

RABTRee  MEADOW 

rawforo  ranch 
rescent  city  1  n 
rescent  city  v  en£ 
rescent  city  mntc  sta 
restline  fire  sta  2 

ROCkETT 
ROWOER  FLAT 
RySTAL  lake  FC  2e3C 
ULVER  CITY 

UMMIN&S 

UYAMA 

UYAMACa 
DAGGETT   1  EN£ 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  2  HSH 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FlaI 

DEER  CREEK  FDREBAV 

DELANO 

DEL  MONTE 

'UERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 


SONOMA 
SISKIYOU 
MOOOC 
BUTTE 
k  Tulare 

D  YUBA 

i  LASSEN 

I  LOS  ANCELES 

>{  LOS  ANCELES 

ij  Tuolumne 
Plumas 

BUTTE 
MAQERA 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
.1  SAN  OIECD 
I  SACRAMENTO 
■\  LOS  ANGELES 
PLUMAS 

YOlO 

Glenn 
siskiyou 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

PLUf^AS 

FRESNO 

f RESNO 

FRESNO 
TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 
SHASTA 

Placer 

YUBA 
COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 

SISKIVQU 
KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 

INYO 
,  MENDOCINO 
I  MENDOCINO 
LOS  ANCELES 
,  07]  IMPERIAL 

TULARE 
07  SAN  DIEGO 

DEL  NORTE 

DEL  NORTE 

DEL  NORTE 
.  07  SAN  BEROINO 

CONTRA  COSTA 

MOOOC 
I  06  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


I  01 


2362 
2369 
2389  05 


2402 
2406 
2432 
2456 
2467 
2492 
2494 
2500 
2504 
2506 


£560  ( 
2591  I 
2596  I 


02 

Z709 

2713  07 

27ia  03 

273S| 

27491  01 

2756 

2760 

2779 

2805 

2862 


02  BUTTE 
06  SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

03{  NEVADA 
TULARE 
Ob).  LOS  ANCELES 
02,  SIERRA 
03:  LASSEN 
03!  LASSEN 

i  ANCELES 
I  MARIPOSA 
;  YOLO 
SAN  BERQINO 
SISKIYOU 
I  fRESNO 

TULARE 
RIVERSIDE 
COLUSA 


2863 


ETNA  R 
^EUREKA  MSO  R 
EKCHEOUER  RESERVOIR 
EKtTER  FaUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

RIVER  MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOAlE   6  SSW 
FERNOALE   Z  NM 
FIOOLETOH>(  lynch  RANCH 
FIGJEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE    1  HNW 
FIVE  POINTS  S  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 

FLORENCE  LAKE 
FOlSOM  DAM 

fontana  5  n 
f3ntana  kaiser 
f:rest  Glen 
foresthill  ranger  sta 
forks  of  salmon 

FORT  BIDHEll 

FORT  BRAGC 

FORT  BRAGG  AVIATION 


29£2  I 

2933  I 

293^  ( 

2941  ( 

2958  < 


03 

R  3093  05 
3113  02 
31iel  06 
3l20i 
3130 


3151 
'  3157 
3161 
3164 


231  ■ 


MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YDlO 
MOOOC 
MOOOC 

MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
TEHAMA 
NEVADA 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 


SAN  DIECQ 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
San  DIE<^0 

SAN  oieco 

SAN  BEROINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOlAND 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  OIEOO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 
FRESNO 
LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MODOC 

MENDOCINO 

NENDOCINO 


123  08  '  loss 
123  03  j  2960 
4670 
522 
I  10340 
'  2560 
I  9590 


10|  34  . 
33  32  : 
23  36  • 
26  34  06 


27|  36 


I  24 


39I  39  06 

'  39  39  20 

23  39  12 

37  SB 

1   38  53 


41  59 

36  06 

39  54 

33  52 

36  99 

36  29 

39  ■ 


36  34 
32  53 
41  46 
48 

34  IS 
3B  02 
41  53 
34  19 
34  01 

■  50 


41  42 

■  36  28 

I  33  39 

.  37  22 


36  36 
'  37  25 

37  34 

39  52 

32  51 

34  00 
39  22 
39  19 

35  57 

33  56 
39  34 

I  40  02 

39  57 

29 


11]  37  I 
l7i  38  12 
101  35  59 


I61  3a  . 
29|  3-  , 
l7i  42  00 


41  , 

40  4B 

37  35 
36  21 

38  15 
36  16 

33  ; 

41  01 

39  36 

40  21 

40  30 
40  36 

36  32 

34  ■ 


27|  37  16 

1|  36  42 

28'  34  11 

34  OS 


1640 
2SO0 
3180 
3675 


10600 
1385 
1514 


1285 

2255 

4690 

197S 

1915  I 

3320 


1200 
9225 
1910 
449S 


1640 
3937 
6200 
116 
2B95 

4240 

•  385 


1610 
2420 
94  70 


Z07S 
1703 
964S 


20  16 
19  04 
22  03 


1972 
1090 
2340 
3019 
1240 
4*98 


'  MISS  HAZEL   L  BOROTRA 
MRS.  RUBY  L.  ROSE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 

GEE  COMPANY 
I  S  ARMY  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
,  DWR-NORTHERN  DIST 
MRS.   PAUL  NEWTON 

PS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  HTR  SUP 

NEO  EARL 

I  $  PLANT   INTRO  CRON 
;  OEPT  OP  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  MASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  CDOORIOGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
;  CALIF  OEPT  OF  WATgR  RgS 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 
DICK  MUOO 
JOHN  R  JARDINE 
J.    'ARTI    LA  OIEU 
ELMER  W  OLSON 
ELHOOO  R.  ZIMMERMAN 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RgS 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 

BILL  HOWELL 

"  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 

F  e  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 
YUBA  CO.  WATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
I  8  THRELKEL 

PAC   POWER  t   LIGHT  CO 
CORCORAN  IRRIG.  OIST 
TROY  DUNCAN 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

T  WATER  RESOURCES 
GRANT  w  HANCOCK 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
COYOTE  HELLS  SVC  STA 

ST  OF  CALIF  SNOH  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  £  LIGHT  CO 
OEPT  OF  PARKS  t  RECREAT 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
CCH  SUGAR  REFINING  CO 
:  CALIFORNIA  OWR 
I  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  OEPT 


MRS  I 


S. 


JOHN  S  ROWELL 

HELIX   IRRIGATION  OIST 

COOL   HATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BDSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENZEN 

,  CALIFORNIA  DWR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.  CALIFORNIA  OWR 
PACIFIC   GAS  C  ELEC.  CO, 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO,  PARK  0, 
KEN  C.  8RATT0N 

•  G  6  e  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  EN&INEERS 

GREGORY  Li  ROYAT 

CALIF  DIV  BEACH  C  PKS 
S.  CORPS  Of  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  OtXON 

FRANK  M  ROWLAND 

L  A  WTR  C  PWR  OEPT 
H  0  MC  LEAN 
MRS.   MARY  A.  HUNT 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE  E,  MARSHALL 

S  STATE  Of  CALIF-SNOW  SUR 
DAN  STEELE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

SAN  DIECO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  C  C  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
EUGENE  R.  BROWN 
SO.  CALIF.   EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  HANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TING 

ESCONDIOO  FIRE  DEPT 
CORPS  Of  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
J     NATL  WEATHER  SERVICE 
MERCED  [RRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
L   A  WTR  £  PWR  DEPT 
OEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

P  G  C  E  COMPANY 
A  S  MENDICHI 
8UREAU  OF  RECLAMATION 
CONNICK  LIVESTOCK  CO 
ROLLIN  I  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  C  GAME 

SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  H  CETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  S  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALIF  t.  WESTERN  R  R 
HS  OBSERVER 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  %  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

yjDOCin  V  CtR 

1 

PRECIP. 

SPECIAL 

FIJRT  OICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

124  09 

BA 

8ENNV  L,  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

CARL  C  CRAMER 

F3RT  JONES  RANGER  STA 

31B2 

0. 

S  I  SKI  YOU 

12 

41  36 

122  31 

2720 

4P 

FORT  QRO 

MONTEREY 

134 

MIO 

ARMY  AIR  FORCE 

FORT  ROSS 

319 

0: 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

116 

6P 

C   A  CALL 

FREEDOM  8  NNM 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

1^95 

WESTMINSTER  P80J  INC 

FRENCH  GULCH 

02 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

BA 

MRS  CLARA  JQNES 

FRESNO  MSO  R 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

U9  43 

MlO 

MID 

:g  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FAtANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

0; 

FBESNO 

27 

36  39 

119  43 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

32B5 

06 

QRANGE 

26 

33  54 

117  53 

34C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FJLLERTON  MlLlCREST  flV 

32es 

06 

GRANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

5p 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

CARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

8A 

MRS  N  E  PANCDAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333B 

02 

EL  DORADO 

; 

38  50 

120  51 

1940 

CASQUET  RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

0; 

MONO 

31 

37  45 

119  08 

8970 

HID 

SO.  CALIF,  EDISON  CD. 

CEORCETOMN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

38  55 

120  47 

300] 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CERSER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

2  140 

BA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

gerle  creek  camp 

3389 

02 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5400 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CtBRALTAR  QAM  ND  2 

3<>02 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

8A 

SANTA  BARBAHA  WTR  DEP 

GiaSQN  HWr  WNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41  01 

122  24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3*10 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

116  58 

385 

5P 

5P 

SAN  OlEGO  COUNTY 

GILRQV 

3*17 

0' 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

CIlROV  3  NE 

3<il9 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  27 

1050 

HENRY  HANTELLI 

OILRQV  U  ENE 

SANTA  CLARA 

20 

121  20 

1350 

8A 

SETM  E  AUSER 

CLEND4LE  STAPEN  FC295C 

3*50 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

530 

5P 

RALPH  STAPENHQRST 

CLENDOHA  WEST  FC  185 

3*52 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS    L    M  WEST 

GLENNVILLE 

05 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3140 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRV  £  F  0 

CLENNVILLE  FulTON  BS 

OS 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3<>B9 

07 

IMPERIAL 

6 

32  53 

485 

5P 

5F 

GOLD  ROCK  RANCH 

COLD  RUN 

3*91 

PLACER 

39 

39  10 

120  52 

3320 

GOLOSTONE  ECHO 

3*93 

OT 

SAN  BERDINO 

35  18 

116  48 

3220 

s 

ALBERT  0.  NURTON 

C0N2ALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

36  32 

121  17 

2350 

E  •    F .  CHI TTENOEN 

GRANITE  SPRINGS 

35*9 

P  LUMAS 

40  06 

120  21 

5765 

s 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

GRANT  GROVE 

TULARE 

8A 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  Z 

357; 

Oi 

NEVADA 

3^ 

39  13 

121  04 

2400 

8A 

6A 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATQN 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38  26 

122  52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

CREENVIEH 

361* 

01 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA  ' 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

t>LU«AS 

8 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE  ! 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

2825 

ROBERT  A.  SKELT[>N 

CROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3145 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE  ' 

GUERNEVILLE 

3683 

01 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

145 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CyN  UPPER  FC367 

370* 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3440 

5P 

JAHES  P  KlNQREO 

HAIHEE 

3710 

07 

19 

36  08 

117  57 

3825 

7A 

7A 

HALF  MOON  BAY 

SAN  MATEQ 

5P 

5P 

SAN  MATEO  DEPT  ACfl 

HAMILTON  BRANCH  PH 

37^; 

02 

e 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

376  7 

05 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

5P 

9P 

KINGS  CO.  FIRE  OEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  angeles 

13 

3<.  16 

US  24 

1 100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

123  22 

1165 

8A 

8A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  Gulch  rs 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

275D 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENCLEBRICHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39  14 

121  16 

580 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

3345 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CRfiEK  PH  NO  1 

382* 

02 

SHASTA 

21 

40  56 

12t  33 

8A 

P  C  C  E  COMPANY 

hayfield  p'jMpiNC  Plant 

3B55 

07 

R 1 VERS  1 Og 

33  42 

US  38 

1370 

9A 

9A 

METRO  HATER  DISTRICT 

hayfdrk  ranger  station 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2340 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121  59 

715 

EUGENE  0.  BETTENCQURT 

HEAL0S8URC 

3875 

SONQHA 

22 

38  37 

HEALDSBURC  FIRE  D£PT 

HEALOSeURC  NO  2 

3878 

0: 

SONUMA 

22 

38  37 

ROY  u.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

PLACER 

120  25 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  97 

1655 

eA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

hENSHAW  oam 

391*, 

06 

SAN  QIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

6A 

VISTA    IRRIC  OIST 

HERNANQE2  2  NM 

3925 

SAN  BENlTO 

20 

36  25 

120  59 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  IB 

MRS  CLORENE  AhFRS 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

117  18 

3195 

ss 

ROY  E  HALTERS 

hetch  hetchy 

TUOLUMNE 

SA 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

hidden  valley  ranch 

39*6 

02 

NEVADA 

39 

39  02 

121  06 

1480 

8a 

CLARENCE  E  GASSDHAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

38  30 

119  48 

8650 

DEPT  OF  hTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

4  2  00 

122  38 

2900 

8a 

aA 

FRUIT  GROWERS   SUP  CO 

HOBERCS 

4010 

02 

LAKE 

23 

39  51 

122  43 

2960 

8A 

HOBERGS  RESOPT 

HOCKETT  MEADOMS 

4012 

05 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

t.OS  ANGELES 

13 

34  13 

IIB  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOGBACK  ROAD 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40  13 

122  00 

1320 

CALIFORNIA  OWR 

HOLLISTER   I  SW 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  50 

121  25 

5P 

RAOla  STATION  KmPG 

HOLLISTEH  Z 

4025 

04 

San  benITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

CITY  OF  HOLIISTEB 

HOLLISTER  10  ENE 

SAN  BENITO 

WUOORQU  P.  GOOOMAN 

HONEYDEW  2  MSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

375 

BA 

MRS  ANNE   M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

3) 

4  1  03 

123  40 

345 

8A 

SA 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOPLAND  e  NE 

02 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

WAYNE  TOBIN 

HOSSACK 

05 

TULARE 

37 

36  11 

118  37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  D8PG 

30 

35  06 

120  23 

715 

MRS  LUflLINE  P  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  OIST  CRAVES  RCH 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

5P 

MRS   IRENE  CRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

3B  12 

120  22 

3220 

P  G  C  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

27 

37  14 

119  13 

7020 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  CO  PK  0£PT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

MRS    FRANCES   V  MOSS 

IOLEwILO  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1  54 

123  46 

1290 

8A 

STATE  DIV  OF  HWyS 

IDA  I A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2690 

9A 

8A 

NEW   IDRlA  MINE   C  (HEM 

IDYLLHILO  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

9397 

C  H 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

6p 

IMPERIAL  IRRIC  DIST 

IMPERIAL   FAA  iP 

4224 

07 

IMPERIAL 

32  50 

119  34 

58 

MiD 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36  4S 

118  12 

3950 

7A 

7a 

L  A  WTR  C  PHR  0£PT 

INDEPENDENCE  CAMP  / 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39  27 

120  IS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

07 

19 

118  20 

9175 

L   A  wTR   C  PHP  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

11 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

inyokern 

4278 

07 

KERN 

35  39 

117  49 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARKITACE 

07 

35  41 

I  ONE 

05 

AMADOR 

16 

36  21 

120  56 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

02 

PLACER 

39  05 

120  50 

SA 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

07 

SAN  BEROINQ 

34  oe 

115  08 

922 

METRO  WATER  OIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41  16 

120  IS 

5300 

5P 

SP 

WALTER  CANTRALL 

JOHN  BULL  FLAT 

43eS 

07 

SAN  BERDINO 

34  20 

116  53 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

jOhnsonoale 

4389 

05 

tulare 

10 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

07 

San  BERDINO 

34  08 

lie  19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNULA 

SAN  DIEGO 

25 

116  39 

3650 

SS 

CHARLES  ViLlNEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

5NTA  BARBARA 

32 

2-.  29 

119  30 

6P 

MONTeC ITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEAODmS 

4412 

05 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

5 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KE6  RANCH 

07 

SAN  BEROINO 

kEE  ranch 

KELLOGG 

01 

SONOMA 

22 

39  40 

122  40 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOH 

KELSEYVILIE 

4468 

02 

LAKE 

23 

38  59 

122  90 

1365 

9A 

CO  FARM  L  HOME  ADV 

KENTFIELO 

4500 

01 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

5P 

5P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KEftLlN&ER 

450a 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  hi 

121  26 

177 

8A 

PAC   CMNT  C  AGGREGATE 

hkERn  river  ph  no  I 

4520 

05 

10 

35  28 

•*70 

5P 

5P 

SO  CALIF   EDISON  CD 

KERN  RIVER  PH  no  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35  47 

U8  26 

Z703 

5P 

SO  CALIF  EDISON  Co 

kettleman  city 

05 

KINGS 

11 

250 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTlEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

u 

36  04 

120  05 

6P 

P  C  E  E  COMPANY 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

23 

121  52 

264B 

UA 

P  C  t  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

320 

4P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

SP 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

01 

humbolot 

40  38 

123  54 

2356 

MRS.  EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

37  48 

120  39 

315 

8A 

8A 

RAYMOND  H1LLM5 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAHBGRRV 

02 

EL  DORADO 

1 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  PC  2S1  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

539 

SA 

ROSS  R  5ANB0PN 

"LACUNA  BEACH 

06 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

35 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

L  S  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

04 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

780 

6P 

MRS,   GERTRUDE  BEEOY 

LAKE  ALPINE 

4671 

05|  ALPINE 

34 

36  29 

120  01 

7500 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  Eleanor 

4679 

05!  TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

S 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

lakeport 

4701 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9065 

S 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHQRE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

SP 

BP 

ep 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32  51 

116  53 

690 

BA 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38  30 

122  00 

180 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39  19 

120  38 

5156 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  OAM 

471., 

02 

NEVADA 

39 

39  20 

120  38 

5120 

4P 

4P 

P  G  t  £  COMPANY 

4726 

06 

SAN  OIEGQ 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  OIEGQ 

33 

32  46 

117  01 

530 

9P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

4747 

07 

LOS  ANGELES 

19 

34  41 

lie  07 

2395 

6P 

MARVIN  FOSTER 

la  pan2a  ranch 
i  la  porte 

lassen  creek  upper 
i  lava  beds  nat  monument 
i  la  verne  his  pc  560  b 

laytqnville 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

leesville  keecan  ranch 

LE  GRAND 

LEHMAN  PaNCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LiTTlE  PANOCHE  0£T  OAM 

I  LITTLE  VALLEY 

'  LIVERMORE  COUNTY  F  0 

I  LDCKWOOO  I  N 

I  LODGEPQi-E 

I  LDDI 

I  LUG  SPRING 

L^mPOC 
I  LONE  PINE  CTNhOOO  PH 
.  lONC  beach  pub  SVC 
■  LONG  BEACH  WSO 
'  LONG  BELL  STATION 
I  LOOKOUT  3  WSW 

LORAINE 
I  LOS  ALAMOS 

!  LOS  ANGELES  WSO  ( 
I  LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  f 
I  LOS  8AN0S 

I  LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 
LOS  GATOS 

I  LOS  GATOS  4  SW 

I  LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

I  LOST  HILLS 
LOhFH  KIBBEY  RIOCE 

i  LOWER  MEADOW 

j  LOWER  OTAY  RESERVOIR 

]  LOYALTON 

I  LJCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
'  LUMBERYARD  RS 
I  LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 
!  LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE    MNTNC  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTECA 

manzana  school 
manzanita  lake 
mare  island 
maricopa 
mariposa 

markleeville 
markley  cove 
martins:  3  s 

MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ    WATER  PLANT 
MARYSVILLE 
MATHER 

MATlLijA  OAM 
HC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 

meadow  lake 

mecca  fire  station 

medicine  lake 

menoota  dam 

hehceo  fire  station  2 

MERCEO  2 
MICHIGAN  BLUFF 
MlOOLETOWN 
MlLFORO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  INTAKE 

MiLO  5  NE 

MINERAL 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEAOnw 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MDNO  LAKE 
MONTAGUE  3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  £ 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VAlLEV 
HOHRO  BAY   F IRE  OEPT 
HORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY   FC  e5G 
MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  DANAhER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT   SAN  JACINTO  HSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

MOUNT  SHASTA  WSO  R 

MOUNT  TAMALPAlS  2  SW 

MOUNT  WILSON  FC  338  8 

MUIR  WOODS 

MUMBO  BASIN 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NAClMlENTO  DAM 
jWNAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY    PARK    4  SW 
NEHHALL   S0LE04D  FC32CE 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NEW  YORK  MTNS 

NICOLAUS  2 

NILAND 

NlPOMO  2  NW 

NOEL  SPPING 

NORTH  BLOOMFIELD 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

NOVATO  8  WNW 


SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

MODOC 

SIS»*IYOU 

LOS  ANGELES 

MENDOCINO 

KERN 

LOS  ANCEIES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DORADO 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 

Plumas 

FRESNO 

LASSEN 

ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 


SAN  JOAQUIN 
TEHAMA 

SNTA  BARBARA  |  32 
INYO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MODOC 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 


34  07 

39  42 

34  so 

34  09 


37  40 

35  59 

36  36 

3B  07 

39  50 

34  39 

36  27 


LOS  ANGELES 
IS  06j  LOS  ANGELES 
'  MERCED 
MERCED 
5120]  05|  MERCED 

SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 


5U3| 
5U5(  04 
5147' 
51511  05 


5258 
52S4 
5299 
5303 
5306 
5311 
5333 
5336 
5346 

5356 
5360 
5371 
5372 

I  5376 
5385 
5-00 

I  5417 

I  54<.4 

I  5H49I 


56 


SIERRA 
SAN  DIEGO 
SIERRA 
SAN  BEROINQ 
MONTEREY 
EL  OORAOO 
SAN  BEROirJO 
SAN  BEROINO 

02-  LASSEN 

05  MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MONO 

MAOf RA 

SAN  JOAQUIN 
Od  SANTA  6ARBAR 
02|  SHASTA 

SALANO 

KERN 

MARIPOSA 


ALPINE 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

OSi  lUOLUMNE 
06|  VENTURA 
02[  TEHAMA 
02  SISKIYOU 


5496 
5502 
5505 
5528 
5532 
5535I  05 
5586!  02 
•  — -  02 


FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCEO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BEROINQ 

TULARE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 
MONTEREY 
MONTEREY 
VENTURA 
TULARE 
San  OIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 

SN  LUIS  OBPO 

iN  LUIS  OBPO 

TUL*RE 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

EL  Dorado 

CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 


5978  I 
5962  < 
5983  ( 
5996  ( 
6006  I 
6027  I 
6032  ( 

6048  I 

6056  I 

6074  I 

6105  1 

6115  ( 

6118  < 


04 

SISKIYOU 
02|  PLUMAS 

SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 


LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 


,  MENDOCINO 

'  SAN  BERDINO 

'  SAN  BEROINO 

)  ALAMEDA 

I  VENTURA 

I  LOS  ANGELES 

i  STANISLAUS 

>  ORANGE 

'  SAN  BERDINO 

:  SUTTER 

'  IMPERIAL 

I  SN  LUIS  OBPO 

:  GLEN 

1  NEVADA 

i  MADERA 

,  MARIN 


13  : 

13^  34  03 

27|  37  03 

27)  36  53 

'  37  01 

37  14 

37  11 

34  33 


120  10 

120  59 

120  15 

121  31 

117  45 
123  29 

118  52 
UB  53 

122  26 

120  IS 

121  01 

119  oa 

120  43 


120  2? 

119  12 

119  09 

121  25 
121  12 
118  26 

120  17 

118  24 

119  14 

120  52 
120  56 

120  56 

121  58 


35  ; 
38  01  j 


37  , 


37 


37  48 

34  49 
40  32 

17]  3a  06 

35  05 
37  29 


58 

4I  37  58 

41  38  01 

61  39  09 

37  37  53 

33  34  29 

23  40  U 


16 


37  05 
33  34 
41  35 
27,  36  i,7 


23]  36  4! 

19  40  08 

28  34  05 

36  17 

40  21 

40  11 

40  12 

34  56 

36  45 

37  39 

37  3fl 

35  03 

36  13 

38  00 

41  43 
30  36 
36  36 


>|  35  23 

35  29 

36  19 

35  28 
34  14 
34  17 

36  45 

37  52 


120  03 

116  56 

120  15 

116  57 

121  27 
120  18 

117  20 
117  29 
120  28 

120  04 

123  32 

122  47 
119  02 

119  19 

121  U 

120  00 

121  34 

122  16 


122  08 

122  06 

122  07 

121  35 

119  51 

119  IB 

121  41 

122  08 


122  37 
120  £1 
116  56 


121  36 

123  47 

123  46 

115  3! 


119  09 
122  2S 

121  54 

121  52 

118  53 

lie  34 

116  31 

121  37 

121  45 

121  39 

116  34 

120  51 
120  51 
118  43 
115  32 

117  39 
117  37 


20  37  01      121  43 
-     48     116  38 


23l  41  19 
37  54 
34  t4 
37  54 


'  37  06 

35  46 

'  38  17 

■  39  10 


39  16 

37  31 

34  09 

34  23 

37  21 

33  36 

35  15 

■  39  59 
33  17 

■  35  04 
39  32 
39  22 


122  19 
122  36 
UB  04 
122  34 
122  32 

119  19 

120  S3 

122  16 

123  34 


lie  32 

121  03 

117  53 

115  18 

121  33 

US  31 

IZO  30 


122  < 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MRS.   MAE   E.  MAHTEJ 
MICHAEL  C  LIBBEY 
OEPT  OF  HATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WATER   ASSOC  PERSONNEL 
VERNON  M.  BROWN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

IVAN   R  LEHMAN 

KAHEAH  LEMON  CO 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FRANK  OE  CHAINE 

DEPT  OF  HTR  RESOURCES 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

MRS,  cloverine  CORDER 

LlVERMORE  ALMQA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  LODI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 
L  A  HTR  E  PWR  OEPT 
PUBLIC  SERVICE  DEPT. 
NATL  HEATHER  SERVICE 
OEPT  OF   WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BUPRFLL  REED 
LAUREN  PAYNE 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

OEPT,  WATER  RESOURCES 

CITY  OF   LOS  GATOS 

ALLEN  MELENIUS 

U  5  FOREST  SERVICE 

KEHN  CO  FSTRY  t  F  D 

HETCH   HETCHY    WTR  SUP 

INTERMOUNiAlN  F   C  RES 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
LUCERNE  VALLfcY  FIRE  Ol! 
STATE  OlV  OF  HWYS 
CALIF  OEPT  WATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  Of  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SO.  CALIF,  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
PARK  SERVICE 


SAN  I 


I  BAY  I 


SYD 


ELOISE  6  FAIRBANKS 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
MARGARET  S  PLUMMER 
FRANCIS  C.  MACALVEY 
MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
VENTURA  C.    FLOOD  CONT, 
NATL  HEATHER  SERVICE 
GINO  L.  lANNI 

RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ERNEST  MANCUS 
CITY  OF  riERCED 
MERCED  IRRIG  OIST 
R  M  POWELL 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  CRERAR 
CAL  DIV  BEACH  e  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIC  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JACK  PRESTON 
ROGER  SChOEn 
ROBERT  J  RENARD 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
BILL   R.  BRUNER 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES    A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
U.S.    FOREST  SERVICE 
MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL   OIV  BEACH  £  PARK 
LICK  OBSERVATORY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPT.  OF  WATER 
JACK  I  SCHELL 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
DEPT  WATER  RESOURCES 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CALIF  DIV  BEACH  C  PKS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT   WATER  RESOURCES 

PAUL  H.  RIGGS 
MONTEREY  CTY  PARKS  UEPT 
NAPA  ST  HOSP^FIRE  DEPT 
MASONlTE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

RICHARD  A  SMITH 
ORANGE  CO,  HARBOR  OIST 
C.  T.  SNYDER 
RECLAMATION  OIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MAlAKOFF  DIOCINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 


STATION  INDEX 


QTATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

ITUDE 

Z 

0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

long: 

1  ELEV; 

u 

SPECIAL 

OIK  KNOLL  ItaPtCER  STl 

«3ZB 

01 

SISKlVOU 

12 

*1  50 

122  91 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OkKLAHQ  nSO 

6335 

OS 

ALAMEDA 

37  44 

122  L2 

MlO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

6336  04 

ALAMEDA 

37  48 

122  16 

MID 

HID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

OIKVILLE   1  MNM 

63:i 

01 

17 

16^ 

MRS  LlLLlAN  DEL  BONDIO 

OAHVILLS  *  sh  •  i 

6356 

01 

17 

3P  24 

122  28 

1681 

KLAU5  HUCRFELDT 

OCClDEHTftL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

3B  25 

122  98 

960 

TA 

ANDREW  J  BLANEY 

SAN  DIE&O 

33 

33  12 

117  23 

4P 

OCEANSIOE  FIRE  DEPT 

SAN  DIECO 

33 

33  13 

117  21 

30 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

63e: 

0" 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  08 

170 

6A 

CLOSeO  10/30/70 

OU'IILOS  JQAOUIN 

6395 

03 

JRESno 

27 

36  16 

120  24 

3620 

S 

PACIFIC  TELtTEL  CO 

QjAt 

06 

VENTURA 

J3 

119  15 

790 

9P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

QNION  VALLEY 

6«i; 

02 

Plumas 

8 

39 

120  93 

6930 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

02 

23 

40  29 

122  37 

98C 

J.   T.  SAILORS 

OKANCf  COJNTr  RESVR 

6fc73 

ORANGE 

^9 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0«ftNCE  COVE 

6'.T6 

0! 

Fresno 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

3»ICi<  PlilRIE  CREEK  P« 

01 

MUMSOLOT 

;7 

41  22 

124  01 

161 

CAL   DIV  BEACH  C  PARKS 

6506 

02 

ClE'JN 

23 

39  4! 

122  II 

254 

BA 

8a 

ORLANO  UNIT  MU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

MUMBQlOT 

12 

41  IB 

123  32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

OROvlLLE 

6521 

02 

auTTE 

e 

39  30 

121  34 

ni 

UA 

'ta 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVKlE  SRIOCE 

Butte 

39  31 

121  34 

165 

ROBERT  £  S" INNER 

OROVILLE  RiNCEfl  STfl 

02 

BUTTE 

8 

39  32 

121  34 

300 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

OSmaNOEft  LAKE 

655i 

09<  MARIPOSA 

37  38 

119  33 

8600 

s 

OWR  £  NATL  PARK  SERVICE 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

SA 

CITY  OF  OXNARO 

PACMECQ  PASS 

6533 

0: 

MERCED 

27 

HID 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

PACIFIC  HOUSE 

6S97 

02 

EL  OCRAOO 

38  45 

120  30 

3440 

SA 

FLOYD  R  POOLE 

picoi^A  0AM  sc  J3  A  e 

6602 

06 

LOS  ANCELES 

13 

34  20 

1500 

9P 

E  K  BARR 

PAICINES    0HaM4l.L  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

990 

SA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALIQAlE 

07 

LOS  ANGElES 

34  35 

118  06 

2596 

9P 

9P 

PALMOAlE  irric  oist 

Palhoale  Baa  airport 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  05 

2517 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRIHSS 

6635 

or 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

9P 

9P 

PALM  SPCS  FIRE  DEPT 

palO  altd  jr.  museum 

0* 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  oe 

25 

8A 

SA 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

Paloha 

665C 

2'' 

36  21 

121  30 

1839 

5P 

JAMES  A  BELL 

palomar  ht  Observatory' 

6657 

06, 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  52 

9549 

IP 

IP 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PAtos  verdes  est  fc-sd 

06 

LOS  ANGELES 

7a 

SUPT.   OF  STREETS  C  PKS. 

pafjahInT  city 

6671 

07 

t 

36  07 

117  D6 

6240 

s 

C.    T.  SNYDER 

PANOCHE 

66TS 

05 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1269 

ss 

HISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39  45 

121  37 

1750 

8A 

eA 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARADISE  HEAQOki 

6639 

05 

TUOLUMNE 

38  03 

119  40 

7700 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  6ER0IN0 

5 

Ho  10 

738 

7A 

7i 

HETHD  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

t.703 

MONTEREY 

35  S3 

120  26 

1482 

7S 

BOBEFlT  H.  DURHAM 

PASAQENA 

LOS  ANGELES 

13 

118  09 

864 

PASADENA  WATER  DEPT 

PflSKENTA  RAVCER  STi 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

759 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBlES 

SN  LUIS  OBPO 

35  38 

120  41 

700 

5P 

9P 

C  ITY  Qf  PASO  ftOBLES 

Paso  ROaLES  5  Nw 

SN  LUIS  OBPO 

It 

FRftNClS   F  NELSON 

PASO  RQBLES  FAA  AP 

SN  LUIS  OBPO 

a*- 

35  40 

120  38 

819 

MlD 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEaOOW 

03 

MODOC 

21 

41  11 

120  12 

7000 

s 

DEPT  QF  WATER  RESOURCES 

PATTIWA1' 

675^ 

KERN 

lO 

34  56 

119  23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

PATNES  CREE" 

02 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  91 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPP£H0lN£S  CAMP 

o: 

MOOUC 

41  27 

120  14 

6300 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

PEHRIS 

66lft 

RIVERSIDE 

28 

33  47 

1470 

2P 

5P 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

PETALUMA    FIRE    STA  2 

01 

Sonoma 

3B  14 

122  38 

16 

SP 

5P 

PETALUMA  FIRE  STA  N  2 

PieORA  BLANCi  ORO  STA 

bBb; 

VENTURA 

34  34 

119  10 

3065 

HID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CiNyON  PS  FC3Z1E 

bB91 

ti 

LOS  ANCELES 

11 

34  40 

116  26 

3286 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6B93 

OS 

TUOLUMNE 

USFS*  DISTRICT  HANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6B96 

FRESNO 

27 

36  49 

119  20 

'tu 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

H 

VENTURA 

34  36 

119  21 

4200 

VENTURA  CTV  FlD  CONTROL 

PIUNACLES  NAT  MONUHENT 

6926 

SAN  SEMITO 

36  29 

121  11 

1307 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIftU  2  esE 

69<,(} 

0( 

VENTURA 

34  24 

118  45 

730 

7A 

CAHULOS  RANCH 

PIftU  3  SSE 

e9t.i 

VENTURA 

29 

34  22 

118  47 

2820 

V.   CO.  FLOOD  CONTROL  0. 

PISHO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  Dfl 

120  38 

BO 

5P 

5P 

POLICE  OEPAHTHENT 

PIT  RIVEH  POWER  HOUSE 

69'.a 

02 

SHASTA 

21 

40  59 

izi  59 

1458 

3P 

P  G       E  COMPANY 

PLACERvULE 

6960 

02 

EL  OQRADO 

38  44 

120  48 

1090 

BA 

BA 

P  G  C  E  COMPANY 

PlaCERVILLE  ifc 

02 

El  ooradq 

J 

3B  44 

120  44 

^759 

4P 

4P 

INST  FST  GENETICS 

PLACERvULE  DISP  PLANT 

6961. 

02 

El  ODRAOQ 

CITY  OF  PLACERVILLE 

6972 

01 

Glenn 

1 

39  44 

122  91 

65ec 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

02 

SHASTA 

23 

40  22 

122  53 

2260 

5P 

SP 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS    EUREKA   STATE  PK 

6996 

02 

PLUMAS 

39  45 

120  42 

9169 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

P[]INT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

36  55 

123  42 

210 

5P 

5P 

CALIF  OJV  OF  FORESTRY 

PT  ARCuELLO  light  STA 

7016 

0( 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

76 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEQSAS  8LANCAS 

702<, 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  C4L  PQLT 

70S0 

I 

LOS  ANCELES 

26 

34  04 

740 

SA 

BA 

CAL  POLYTECHNIC  COLLEGE 

POST  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

122  01 

SO 

5P 

9P 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVlLLE 

7077 

TUL4RE 

36  04 

119  01 

393 

SA 

JOHN  H  DAVBELL 

PDRTQLA 

70B5 

02 

PLUMAS 

10 

4P 

F,  W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOM 

7093 

05 

TULARE 

35  43 

116  34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEf  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  48 

116  38 

4960 

ss 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  5E 

7ioe 

01 

MENDOCINO 

22 

123  04 

1  100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109'  01 

MENOOC INQ 

39  12 

123  08 

1015 

4P 

4P 

P  C  t   E  COMPANY 

pomay  valley 

7111 

06l  SAN  OIEGQ 

33 

32  57 

117  04 

500 

POWAV  FJHE  DEPT 

PRAOO  DAM 

7U3 

06 

RIVERSIDE 

2B 

33  53 

117  38 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

2'- 

36  11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QJAKINC  ASPEN 

7179 

05 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

7200 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39  56 

120  56 

3409 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOIKC 

7231 

06 

SAN  DIECQ 

33 

6P 

LUUIS  B  SPAULOiNG 

RANCMITA 

72*. 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

B.   W.  PATTERSON 

RANOSBURC 

7253 

07 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36  59 

116  43 

9900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  MSO  R 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

342 

HIO 

HID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

729S 

02 

SHASTA 

23 

40  30 

122  22 

425 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

122  24 

560 

5P 

9P 

REDOING  FIRE  DEPT 

RE0LAND5 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1316 

HIO 

2P 

REOLiNDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATED 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE   DEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

s; 

MENDQC INu 

Z2 

39  16 

123  12 

7l« 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RKHARDSO'J  CROVE  ST  PK 

71.0* 

01 

HUM80L0T 

7 

40  U2 

U3  47 

500 

SA 

BA 

CALIF   DIV  BEACH  C  PKS 

■RICHMOND 

7'.li. 

O-. 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

BA 

8A 

CITY   OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

02 

SOLANO 

23 

38  09 

121  42 

8A 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA,  P3 

71.70 

06 

RIVERSIDE 

33  57 

U7  23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE   FJRE  DEPT 

RIVERSIDE  E»P  STA  R 

71,7; 

RIVERSIDE 

2S 

33  58 

117  21 

966 

SA 

8A 

:g 

CITRUS  RES  C  AG  EXP  STA 

ROBBS  PEA<  Ph 

02 

EL  DORADO 

1 

120  22 

5120 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

T.'H 

05 

PLACER 

1 
19 

120  30 

6740 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7S10 

07 

INYO 

lib  44 

9670 

5 

DEPT  HATER  RESOURCES 

ROCKLiN 

7516 

02 

Placer 

36  48 

121  14 

242 

BA 

BA 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

lie  92 

lOOOC 

s 

SO  CALIF   EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

s 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  HT  P  G  AND  E 

7581,  02 

SHASTA 

23 

121  56 

2100 

6P 

PACIFIC   GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRIN5S   1  £ 

SAN  BEROINQ 

15 

34  12 

117  05 

9965 

STATE   DlV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  91 

7900 

HETCH  HETCHY    hTR  SUP 

SACRAMENTO  wso  R 

7630'  QZ 

SACRAMENTO 

23 

121  30 

17 

MID 

MID 

NATL   HEATHER  SERVICE 

■SACRAMENTO  C ITY  wSO  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

19 

MlO 

HlO 

NATL   HEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STa 

7637 

02 

TEHAMA 

40  10 

122  48 

3650 

s 

NATL   HEATHER  SERVICE 

SaGEhEN  CREEk 

03 

NEVADA 

36 

120  14 

6337 

9P 

SAINT  HELENA 

76<.3 

17 

38  30 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT   MElENA   <.  WSW 

76*6 

17 

122  32 

176C 

EOWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  N£ 

76".9 

Oj 

3B  34 

122  23 

670 

YVONNE   L.  WHITE 

SAINI  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

122  06 

623 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS    3  E 

766BI  C 

MONTEREY 

2'.i  36  40 

121  36 

85 

5P 

9P 

U.S. DEPT. OF   A&.l  ARS 

SALINAS    FAA  AP 

7669 

Oi. 

MONTERY 

121  36 

75 

MID 

FtO  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

0<< 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  30 

137S 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GACtNG  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

SA 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWfl  MOUSE 

7689 

0; 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  C  t  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CAL-VERAS 

; 

38  10 

120  40 

630 

7A 

SAN  ANTONIO  MISSION 

77l<. 

01. 

MONTEREY 

36  01 

121  15 

106D 

9P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7716 

O* 

MONTEREY 

120  54 

45D 

8A 

MRS   JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

2S!  34  08 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAK  CLEMENTS  0AM 

7731  0* 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  C  T£L  CO 

JANDSERC  PTL  FC130B 

773* 

0( 

LOS  ANCELES 

15 

4P 

L  A  CO  FIRE  D£PT 

SANDBCRG  WSO  R 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

118  44 

451T 

HIO 

HIO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

■SAN  OlEOO  wSO  R 

77..0 

SAN  OIEGO 

31 

32  44 

117  10 

HID 

HlO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

San  oImaS  fire  WD  FC9! 

77*9  06 

LOS  ANCELES 

34  06 

117  48 

95; 

8A 

SAN  DlMAS  FIRE  STA 

SA-I   DIHAS    TANBARK  FLAT 

7750 

O61  LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SA'*  FElIPE  HIOkWAY  STAR 

77551  0* 

SANTA  CLARA 

20 

121  20 

369 

STATE   OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7TJ')i  06 

LOS  ANCELES 

13 

34  17 

lie  28 

969 

9P 

FARMERS    INS  CROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

776i 

06 

LOS  ANCELES 

13 

34  19 

118  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

SN  FRANCISCO 

122  30 

32 

5P 

HID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  HSO  R 

7769 

0*> 

San  MATED 

37  37 

122  23 

8 

MlO 

HID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

■S  F  FEDERAL  BLOG.  WSO  R 

7772 

0* 

SN  FRANCISCO 

122  25 

92 

MiO 

HID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANCELES 

117  94 

744 

5P 

PASADENA  HATER  DEPT 

STATION 

0 

510N 

COUNTY 

: 

0 
< 

1 
j 

3 

: 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIME 
TAI 

Q 

DRAIN, 

U 

SAn  GABRIEL  DM  FC425SE 

Ob 

LOS  ANGElES 

26 

12 

117 

52 

1481 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

LOS  ANCELES 

13 

118 

450 

SAN  GREGQRIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATED 

37 

18 

22 

279 

7P 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

U6 

7P 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

116 

98 

1560 

SAN  JOAOUIN  £KP  range 

27 

119 

43 

1U50 

SAN  JOSE  R 

SANTA  CLARA 

121 

20 

121 

550 

SAN  LUIS  Dam 

09 

27 

121 

04 

277 

8A 

BA 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

120 

40 

313 

7A 

SAN  MARCOS  Pass 

SAN  BARBARA 

2300 

■SAN  MATEO 

21 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 
17 

33 

14 

119 

902 

HID 

MiO 

■SAN  RAFAEL 

7880 

S5 

MARIN 

37 

9S 

122 

32 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

117 

92 

119 

4P 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

O61 

SAN  BERDINO 

117 

1970 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

LOS  ANGElES 

116 

01 

2035 

SANTA  BARBARA 

It 

SNTA  BARBARA 

33 

119 

8A 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

119 

90 

HIO 

HIO 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

06 

SNTA  BARBARA 

119 

4000 

9P 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

Santa  clara 

* 

121 

ee 

9P 

9P 

SANTA  CRU2 

04 

122 

129 

9P 

SP 

SANTA  FE  DAM  R 

7926 

LOS  ANCELES 

13 

34 

07 

117 

9S 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

35 

22 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120 

38 

1100 

SANTA    MARIa   WSO  R 

SNTA  BARBARA 

30 

120 

236 

HiD 

HIO 

SANTA  MONICA 

06 

LOS  ANGElES 

33 

116 

29 

*P 

■SANTA   MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGElES 

33 

00 

lie 

30 

19 

4P 

»P 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

29 

21 

119 

05 

263 

SANTA  ROSA 

01 

SONOMA 

22 

122 

42 

167 

*P 

SANTA  YN£Z 

SNTA  BARBARA 

32 

120 

05 

600 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

2B 

117 

43 

SAUGUS  Pwfl  Pl  no  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34 

39 

118 

2  109 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISKIYOU 

<•! 

18 

123 

08 

2  169 

BA 

■SCOTIA 

ol 

HUMBOLDT 

- 

124 

06 

139 

BA 

searsville  lake 

122 

350 

8A 

SEBASTOPOL 

01 

SONOMA 

17 

122 

03 

It 

31 

6A 

SEPUL^EDA  DAH 

06 

LOS  ANCELES 

BA 

SHELTER  CuVE 

8162 

01 

HUMBOlOT 

232 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

El  OORAOo 

120 

55 

1375 

SHlNCLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

40 

30 

SIERRA  C ITY 

SIERRA 

3^ 

39 

34 

Wo 

38 

415C 

6P 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

B213 

0; 

8 

uo 

22 

497; 

6A 

SIGNAL   HILL    FC  415 

8230 

06 

lOS  ANGElES 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 

8272,  01 

SonOma 

6A 

SLACK  CANVQN 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

120 

40 

1730 

8317|  07 

RI VERS  I D£ 

41 

7A 

SNOW  Flat 

8316 

05 

MAR  I POSA 

30 

6700 

SODA  SPRINGS   IE  R 

8332 

Oi 

NEVADA 

22 

soleoao 

8336 

MONTEREY 

36 

26 

195 

SOMERSET  9  ESE 

8344 

El  dorado 

16 

38 

37 

120 

36 

3  160 

6349 

VENTURA 

33 

119 

03 

510 

SONOMA 

8351 

0] 

SONOMA 

17 

122 

70 

5P 

8353 

05 

TUOLUMNE 

23 

1749 

8& 

SONORA  JUNCTION 

6355 

03 

S  E  FARALLON 

6376 

SAN  FRANC  I SC 

123 

00 

35 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

B3ao 

MAR  I POSA 

14 

3120 

8A 

BA 

SOUTH  LAKE 

8406 

19 

9580 

SPAORA  PAC   FC   356  C 

643! 

H 

LOS  ANCELES 

676 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

^9 

36 

36 

121 

41 

60 

SPRINCVILLE  7  £NE 

8455 

05 

TULARE 

36 

SPRINCVILLE   ranger  STA 

6460'  05 

116 

48 

105C 

SPRINCVILLE  TULE  HDwKS 

8463 

05 

SOUAH  VALLEY 

8474 

03 

120 

6239 

BA 

6A 

SQUIRREL  Inn  2 

8479 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117 

5680 

9P 

STaNDISH  1  E 

8487 

03 

li 

120 

4030 

BA 

STANOlSH  HICKEV  ST  PK 

8490 

01 

HENDOC I NQ 

39 
39 

123 

690 

BA 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

6499 

05 

TUOLUHNE 

34 

3B 

120 

1060 

STATE  LAKES 

8510 

05 

11 

36 

STIRLING  CITY  RS 

6544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

32 

3318 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAfiUiN 

27 

56 

121 

20 

11 

esse 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

121 

19 

22 

HID 

STOCKTON    FIRE    STA   NO  4 

8560 

" 

San  joaQuIN 

27 

38 

12 

BA 

8A 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

23 

39 

19 

122 

40 

301! 

6A 

STONYFQHD  RANGER  STA 

8580 

02 

23 

39 

122 

33 

U6E 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

li 

23 

39 

791 

5P 

STOUTS  MEADOW 

8591 

21 

9300 

STRAWBERRY  VALLEY 

6606 

02 

39 

39 

121 

3808 

9P 

SJEV  Ranch 

8627!  06 

SN  LUIS  OBPO 

3o;  35 

390 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

37 

0! 

6240 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8660 

0» 

SANTA  C«UZ 

20,  36 

54 

121 

50 

89 

SJRF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32'  34 

120 

8700'  06 

VENTURA 

33 

34 

ids: 

susanville  airport 

8702 

03 

IB 

40 

414B 

HID 

8703 

03 

IB 

40 

4599 

SUTTER  H|LL  HANGER  STA 

6713 

OS 

AMADQR 

16 

3B 

1586 

6A 

SWAIN  MOUNT A  1 N 

6716 

02 

P  LUMAS 

40 

6160 

6752 

05 

35 

1029 

8758 

03 

11 

39 

120 

6230 

BA 

TAHOE    VALLEY    PAA  AP 

8762 

EL  Dorado 

36 

36 

54 

00 

6294 

TEhachap J 

6826 

05 

KERN 

10 

35 

OB 

118 

3979 

9P 

temachapi  airport 

6832 

05 

10 

35 

118 

26 

3960: 

6639 

05 

1429 

5P 

6873 

03 

If 

11 

120 

9300 

6P 

THE  CEDARS 

8861 

02 

39 

21 

5900 

8865 

01 

SONOMA 

22 

3B 

1668 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

6892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

■  120 

HID 

HID 

THOUSAND  DAI'S 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

91 

BID 

THREE  HIlE  VALLEY 

B909 

02 

8 

39 

54 

120 

9900 

THREE   RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

36 

22 

UB 

51 

2200 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

8914 

05 

TULARE 

36 

28 

ue 

950 

2P 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

36 

ue 

52 

1140 

TIGER  CREEK  PH 

B928 

05 

AMADQR 

38 

2395 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

LOS  ANCELES 

3; 

34 

ue 

749 

8973 

06 

LOS  ANCElES 

33 

20 

110 

*P 

6992 

06 

ORANGE 

3; 

33 

970 

TRACY  2  SSE 

699T 

05 

San  JDAOuIN 

37 

121 

25 

109 

TRACY  CARBONA 

6999 

05 

SAN  JOAQUIN 

37 

121 

8A 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

AL AHEOA 

121 

6] 

6P 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

11 

4S 

2500 

TRONA 

07 

SAN  BEROINQ 

35 

47 

117 

23 

1695 

8/ 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

23 

39 

IB 

122 

4000 

TRUCKEE  RANCtH  STATION 

9043 

03 

NE  VAOA 

39 

20 

9995 

8A 

T'J  JUNCA 

06 

LOS  ANGElES 

34 

1690 

7P 

TUJUNCa  MILL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGElES 

I' 

34 

4645 

TULEF I  £  LD 

9052 

0; 

10 

35 

01 

299 

TA 

tulelake  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

26 

4039 

5P 

9P 

9061 

05 

36 

8950 

TUOLUHNE  MEADOWS 

9063 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

21 

6650 

turlock 

9073 

05 

STANISLAUS 

37 

29 

120 

91 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

3: 

33 

117 

lie 

3P 

TWENTY   MILE  HOLLOH 

02 

23 

40 

121 

2600 

9099 

07 

34 

02 

1975 

9109 

02 

1 

38 

120 

02 

7629 

THITCHELL  DAH 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

34 

120 

582 

4( 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

35 

3680 

9122 

01 

MENDOC I NQ 

22 

39 

123 

12 

623 

9P 

9P 

URIAH  4  HSH 

9124 

HENDOC I NQ 

39 

123 

1900 

SA 

9152 

0( 

LOS  ANGELES 

3: 

34 

118 

430 

*P 

4P 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BEROINQ 

28 

U7 

1605 

9P 

UPPER  LAKE   7  w 

9167 

02 

LAKE 

23 

11 

123 

02 

1574 

4P 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

40 

15 

11 

255 

9P 

UPR  SAN  LEaNDRO  filter 

9185 

04 

alaheoa 

37 

122 

10 

394 

6A 

UPPER  TRES  PINDS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

02 

2090 

9200 

0; 

Solano 

23 

38 

121 

109 

9P 

9P 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

35 

53 

120 

42 

997 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

33 

117 

01 

1390 

4P 

u  g 


ORBIN  R.  HATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JQHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   SAN  JOSE 

.  SANDRA  J,  KNOLL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 

CTY  of  SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
NATL  HEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
I  SO  CALIF  EDISQN  CO 
LOUII  LUEbKERT 
SANTA  BARBARA  SHG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKl 
J     NATL  HEATHER  SERVICE 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  S£R 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  5  NEWBERRY 

SANTA  BARBARA  COUNTY 
WILLIAM  D  SAPPINCTON 
L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  GEORGE  W  RUHBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  6UR  RECLAHATIQN 

MRS   MiHlLYN   F  MACHI 
THEUDORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
MRS.    JEANNE  W.  MCMAHAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   i  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 

S  DEPT  HATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
JOHN  N  FRANCIONI 
JACK  A.  HASELEY 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  Or  MHYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

S  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
J.  E.  STULL 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  C  t  E  CDHPANV 
SaUAW  VALLEY  STATE  PK 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  C  PkS 

P  C  C  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
J    NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  * 

FREO  H  COOLEY 

U  5  FOREST  SERVICE 

ORLAND  unit  HU  ASSN 
S  DEPT  HATER  RESOURCES 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 
5  OEPT  OF  HTR  RESOURCES 

CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 
I       DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  CALIF  DEPT  WATER  RES 

KERN  CO  FSTRY  e  FO 

mrs.  esther  beatty 
fed  aviation  agency 
harry  m,  cohan 
tehachapi  cummincs 
tejon  ranch  company 

,  SULQ    E  LAkSO 

S  DEPT  OF  HATER  RESOURCES 

MRS    FAYE  DEHEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
S  CALIF   DEPT  HATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  C  E  COMPANY 
L   A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  HUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CARBONA  IR  CO 
U  5  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  C  C  CORF 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JAMES    D.  PARHA 
LQS  ANCELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIC  DIST 

S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 

S  DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
JOSHUA  TREE  NAT.  HON. 
P  C  £  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MRS  MARJORIE  S  OORY 
UCLA 
I  LIBERTY  GROVES  CORP 
t  EDGAR    J  StHUETTE 
I  WESLEY  C  RCSCOE 
E  8AY  fUN  UTL  DIST 
ELOON  FANCHER 
VACAVILLE  FIRE  DIST 
MISS  JUDY  A.  WOLF 

LET  CNT  HUN  HATER 


-  «6  - 


STATION  INDEX 


VILVEBMO  HANGER  STA 
VIN  MJVS  FC  154 

VENTUCOPA  «  S 
VENTURA 

VERMILION  VfllLSV 
VICTURvlLLE    PUM"  PLANT 
VIDETTE  MEAOQW 
VINCENT  FIflE   STA  FCUO 
VINTON 

VISflLlA 
VISTA  1  NNE 
VOLIMERS 

VOLTA  POMEA  house 
HfiLLACE    1  Se 

halmar  school 
walnut  cseek  z  ese 

WALNUT  CftEEt  I  ENE 
WALNUT  CHEEK  4  E 
WALNUT  PTL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PHOENU  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWOflKS 

wahona  hanger  station 

WEAVERVlLLf  RANCEB  STA 

WEED  FIDE  DEPARTMENT 

WELOON   1  WSW 

WENQEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOJT 


WEST  POINT 
WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  I  NE 
wmiskEvtown  res 
white  mountain  i 
white  mountain  z 
white  mtn  storage 
whittieh  cty  w  fc  106c 


COUNTY  S 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINC 

FRESNO 

los  angeles 
pluhas 


05  Tulare 
san  oieso 

Oi  SHASTA 

SHASTA 
05i  CALAVERAS 

CONTRA  COSTA 
O'-i  CONTRA  COSTA 
01.1  CONTRA  CQSTA 
Oil  CONTRA  CQSTA 
06|  LOS  ANGELES 

06  SAN  DIECO 

05  KERN 

06  SNTA  SARBARA 
0*  SANTa  CRUi 
OS  MARIPOSA 

01  TRlNiry 

01  SISKIYOU 

05  KERN 


05  FRESNO 

05  CALAVERAS 

oz  Placer 

05  Tulare 

02  YUBA 

02  SHASTA 

07  MONO 

07  MONO 

07  SAM  8ERDINQ 

06  LOS  ANGELES 


38  37 
3<i  51 
3*  17 

37  22 


36  20 
33  l*. 
AO  57 
40  28 
38  11 

37  57 
37  53 
37  5* 
37  54 


"•l  26 

0|  35  40 

fcO  16 

34  42 


37  3S 
34  20 
33  58 


2320 
5290 
8950 
105 
1295 
10150 
12470 
7260 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  FOREST  SERVICE 
LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 
SONOMA  CFC  AND  WTR  CO 
■OPEST  SERVICE 
^LOOD  CONTROL  OiSr 
SO  C*L1F   EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  EN&1NE6BS 

IRE  DEFT 
FRANK  DOTTA 


U  FIRE  DEPARTMENT 

FIRS  OEPT 
EO  eOBINO 

E  COMPANY 
ON  E  VAN  SCHAICK 
JOAN  THOMAS 
F.  T£RftV 

S  VANASE< 
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30-SANTA  M/\RIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANfTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS  35-TRINITY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
ri.l.rnlm.ist  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Inde.\  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations,     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T,,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,   P.S.T. ,  and  Mt.   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
cndi^ii,'  at   time  of  observation.  ^         .  ^ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wind  tableT    Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measlirements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  ai-e  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for    January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  pui poses,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data'  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table, 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table . 

S     Storage  precipitation  station.     F*i'ecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  £.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMM.4RY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price      $1.25.       Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  Irom  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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45 

5 

- 

3.7 

61 

6 

29 

19 

595 

0 

0 

5 

0 

13 

.32 

3.95 

2 

08 

3 

.0 

0 

15 

10 

SHELTER  COVE 

49 

60 

11  + 

39 

17 

460 

0 

0 

0 

0 

17 

.02 

1 

99 

7 

.0 

0 

20 

13 

7 

SONOMA 

53.6 

38 

.3 

46 

0 

60 

31  + 

25 

25 

582 

0 

0 

9 

0 

8 

.47 

2 

15 

4 

.0 

c 

13 

8 

2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

37.7 

28 

.0 

32 

9 

43 

7 

22 

20+ 

988 

0 

0 

29 

0 

9 

.  06 

2 

39 

4 

17.1 

7 

21 

13 

6 

2 

TULELAKE  / 

/R 

37.  1 

18 

.8 

28 

0 

51 

6 

-  5 

26 

1141 

D  1 

.16 

-  .17 

24 

2 

3 

25  + 

4 

0 

0 

UKIAH 

52.2 

36 

.9 

44 

6 

2.5 

62 

11 

25 

25 

626 

0 

0 

10 

0 

11 

.49 

4.08 

2 

43 

3 

.0 

0 

1 5 

7 

4 

WEAVERVIlLE  KSNGeR  STA 

41.7 

24* 

899 

0 

0 

26 

0 

10 

.67 

3.72 

2 

60 

4 

15.3 

8 

21 

3 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

38.3 

23 

.6 

31 

0 

55 

^ 

8 

26  + 

1048 

0 

3 

27 

6 

3 

.61 

92 

16 

6 

2  1 

10 

1 

0 

WILLITS   1  NE 

49.8 

36 

.2 

43 

D 

60 

6 

24 

25+ 

671 

0 

0 

9 

0 

14 

.51 

3 

3£ 

3 

T 

T 

20 

18 

9 

6 

WILLOM  creek   1  NM 

47. 7M 

34 

.4M 

41 

IM 

55 

12  + 

28 

20  + 

0 

15 

.26 

2 

50 

4 

.0 

0 

YREKA 

41.2 

27 

.1 

34 

2 

- 

1.8 

57 

7 

16 

19 

949 

0 

1 

27 

0 

5 

.22 

1.92 

1 

20 

4 

11.2 

'' 

4 

9 

3 

2 

DIVISION 

41 

7 

2.6 

1 1 

.84 

4.41 

4.6 

«       *  • 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

39.1 

13 

.7 

26 

4 

50 

12  + 

-U 

19 

1190 

0 

4 

31 

6 

3 

.28 

62 

4 

24.0 

7 

29 

12 

2 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

36.7 

16 

,8 

26 

8 

5.3 

51 

7 

-12 

19 

1179 

0 

9 

31 

8 

3 

.  33 

1.70 

62 

17 

28.0 

9 

2 

0 

AUBURN 

49.8 

35 

.6 

42 

7 

4.2 

62 

6 

30 

26+ 

684 

Q 

0 

9 

0 

10 

.71 

4 .  77 

2 

86 

4 

.  0 

C 

16 

T 

2 

BLUE  CANYON  WSO  //R 

37.0 

27 

.5 

32 

3 

8.0 

51 

11  + 

17 

24 

1008 

0 

10 

26 

0 

18 

.24 

8.00 

2 

32 

1 

121.4 

82 

31  + 

16 

13 

8 

BOWMAN  DAM 

38.1 

25 

.9 

32 

.0 

6.5 

52 

12 

16 

24 

1015 

0 

7 

28 

0 

16 

.34 

5.50 

2 

22 

16 

122.0 

87 

29 

18 

11 

6 

BRANNAN  ISLAND 

52.4 

39 

.1 

45 

.8 

61 

2 

31 

25 

589 

0 

0 

3 

0 

.96 

1.19 

90 

4 

.0 

0 

14 

3 

0 

brdoks  farnham  ranch 

52  .9M 

36 

.3M 

44 

.6M 

1.4 

50 

31  + 

25 

25 

625 

0 

0 

11 

0 

5 

.36 

1 

41 

4 

.0 

0 

21 

12 

3 

2 

BURNEV 

40.6 

21 

.3 

31 

.0 

49 

7 

-  4 

25 

1045 

0 

1 

29 

3 

8 

.98 

1 

94 

4 

31.5 

16 

12 

9 

1 

canyon  dam 

36. 8M 

23 

.OM 

29 

.9M 

1.9 

45 

6 

2 

25 

1065 

0 

7 

31 

0 

11 

.13 

4.45 

1 

80 

2 

91.5 

45 

21 

15 

CENTERVILLE  PH 

53.1 

34 

.9 

44 

.0 

2.9 

63 

12 

24 

25 

543 

0 

0 

14 

0 

10 

.87 

2.72 

2 

38 

4 

.0 

0 

6 

CHESTER 

37.0 

21 

.4 

29 

.2 

49 

6 

-  3 

25 

1104 

0 

5 

30 

2 

6 

.91 

1.36 

1 

75 

2 

57.5 

36 

4 

13 

4 

2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

50.9 

39 

.0 

45 

.0 

.8 

60 

11 

26 

25 

612 

0 

0 

7 

0 

5 

.54 

.42 

70 

.0 

0 

CLARKSBURG 

51.1 

39 

.5 

45 

.3 

60 

8 

30 

25 

604 

0 

0 

2 

0 

4 

.02 

4 

.0 

0 

12 

2 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

48.7 

32 

.4 

40 

.6 

58 

12  + 

20 

25 

751 

0 

0 

18 

0 

6 

.87 

8.03 

1 

38 

4 

T 

0 

4 

3 

COLFAX 

46. SM 

34 

.2M 

40 

.5M 

5.9 

60 

5 

27 

20 

752 

0 

0 

12 

0 

16 

.06 

3 

72 

4 

7.0 

COLUSA  1  SSH 

50.9 

38 

.  1 

44 

.5 

1.5 

60 

11 

26 

25 

629 

0 

0 

6 

0 

2 

.67 

-  .57 

61 

18 

.0 

0 

9 

1 

0 

DAVIS  2  WSW 

51.5 

40 

.2 

45 

.9 

60 

6 

29 

25 

585 

0 

0 

2 

0 

4 

.38 

.97 

1 

.28 

2 

.0 

0 

29 

8 

18 

3 

1 

DEER  CREEK  FOREBAV 

41  .OM 

27 

.3M 

34 

.2M 

55 

13 

15 

24 

951 

0 

0 

27 

0 

18 

.11 

5.36 

2 

.95 

1 

94.0 

79 

12 

7 

DE  SaBlA 

44. 3M 

30 

.5M 

37 

.4M 

5.5 

55 

11  + 

22 

28 

848 

0 

0 

23 

0 

16 

.74 

3 

.37 

4 

21.9 

17 

10 

6 

DOBBINS   1  S 

48. fl 

34 

.5 

41 

.7 

61 

5 

25 

25 

715 

0 

0 

16 

0 

17 

.52 

3 

.77 

4 

.0 

0 

16 

10 

ODHNIEvILLE  RANGER  STA 

40. 3M 

28 

.9M 

34 

.6M 

46 

16+ 

18 

25+ 

0 

0 

17 

0 

16 

.64 

.  64 

3 

.38 

2 

24.0 

12 

22  + 

EAST   PARK  RESERVOIR 

49.  i 

33 

.5 

41 

.4 

3.3 

56 

12 

23 

25 

725 

0 

0 

0 

4 

.53 

1 

.39 

4 

3.0 

0 

10 

3 

1 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

53.0 

39 

,2 

46 

.  1 

61 

6 

29 

26 

578 

0 

0 

6 

0 

6 

.00 

1 

28 

4 

.0 

0 

11 

6 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^aupo.n,. 


Temperature  Precipitation 


StatloD 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

* 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  ' 

ik 

s  > 

S  £ 

5  » 

F3LS0M  OtM 

51,5 

38  .  2 

4if .  9 

61 

6 

25 

26 

517 

0 

0 

5 

0 

5.95 

1 . 30 

4 

.  0 

0 

14 

2 

2 

GEORGETOWN  R4NGER  STA 

M 

M 

H 

55 

7 

26 

25  + 

0 

0 

0 

16.51 

4.15 

4 

12 

22 

CRASS   VALLEY  NO  2 

46, 8 

32.8 

39.8 

62 

7 

25 

26  + 

773 

0 

0 

16 

0 

15.77 

4.56 

4 

3.2 

1 

21  + 

17 

7 

7 

HAT  CREEK  PH  NQ  1 

41.5 

24.6 

33.1 

-  2.6 

50 

7  + 

4 

25 

964 

0 

0 

27 

0 

5.21 

2.28 

1.08 

4 

15.5 

6 

21 

11 

4 

1 

JESS  VALLEY 

37,6 

19.7 

28.7 

51 

5 

-  5 

19 

1118 

0 

£ 

2  E 

2 

2.49 

.57 

.47 

2 

26.0 

9 

29 

10 

0 

0 

LAKEPORT 

34,5 

42.0 

57 

31 

22 

25 

707 

0 

0 

12 

0 

9,55 

3.66 

1  . 77 

3 

.  C 

0 

16 

5 

4 

LAKESHORE 

45,2 

33.4 

39,3 

61 

12 

25 

23  + 

789 

0 

1 

16 

0 

15.96 

3.53 

3 

9.0 

8 

20 

18 

10 

5 

LAKE  SPAULDING 

38,4 

23.2 

30,8 

-  6.2 

52 

12  + 

9 

24 

1054 

0 

9 

30 

0 

19.21 

8.09 

2.78 

1 6 

138  .8 

84 

29 

15 

12 

8 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MANZANITA   LAKE  // 

35,2 

17.5 

26.4 

48 

13 

-  3 

22 

1189 

c 

1 3 

3C 

' 

9.79 

2.12 

4 

79  .0 

48 

29 

15 

6 

3 

KARKlEY  COVE 

5l  ,4 

37,7 

44.6 

5  9 

5 

26 

25 

523 

0 

0 

7 

0 

9.07 

1.97 

4 

*  0 

C 

1  3 

" 

4 

MARYSVILLE 

52.8 

40.6 

46.7 

-  .3 

60 

12  + 

30 

25 

560 

0 

0 

1 

0 

5.12 

1  .24 

.86 

2 

.0 

0 

14 

3 

0 

MC  ClOUD 

39,8 

23.8 

31.8 

-  4.9 

50 

7 

22 

1021 

0 

2 

26 

0 

3.41 

1.87 

1 6 

63  .0 

40 

21 

15 

9 

6 

MINERAL 

34,5 

22,1 

28.3 

-  5.3 

43 

12 

8 

25  + 

1131 

0 

IC 

30 

c 

13.08 

3.92 

2.23 

4 

82.5 

53 

22  + 

16 

10 

5 

MOUNT   SHASTA  WSO  //R 

37,0 

24.0 

30.5 

-  5,4 

44 

6+ 

9 

22 

1050 

c 

6.58 

.35 

1.39 

3 

59  .6 

30 

4 

7 

5 

4 

NEVADA  CITY 

43,2 

30.5 

36.9 

5  7 

7 

2  1 

25  + 

865 

0 

0 

21 

0 

17.24 

7.87 

4.28 

4 

3 

21  + 

16 

" 

7 

orlano 

50.4 

37.5 

44,0 

-  2.2 

50 

12 

25 

25 

545 

0 

0 

4 

0 

4.40 

.53 

.88 

4 

.0 

0 

13 

2 

0 

DRQVI LLE 

51,8 

40.1 

45,0 

51 

1 2 

29 

25  + 

582 

0 

0 

4 

0 

1.61 

4 

,0 

0 

14 

3 

1 

PARADISE 

47.3 

36.3 

41.8 

58 

12 

31 

22 

711 

0 

0 

4 

0 

15.01 

4.80 

4 

1  .0 

0 

16 

7 

4 

PLACERVILLE 

47.5 

32.2 

39.9 

-  1.9 

60 

8 

25 

28  + 

773 

0 

° 

° 

11.62 

4.93 

2.35 

4 

,0 

0 

14 

6 

5 

PLACERVILLE  IFG 

46.4 

34,5 

40 . 5 

58 

7 

30 

22  + 

755 

0 

0 

11 

0 

11.04 

2.15 

4 

3  ,5 

0 

4 

PLATINA 

48.  IM 

27. 8M 

38. OM 

57 

11 

15 

21 

833 

0 

0 

23 

0 

5.46 

1.05 

3 

2  .0 

0 

11 

5 

P  OR  TOL  A 

18, 8M 

M 

0 

24 

0 

31 

1 

5.96 

2  .40 

1.70 

17 

65  .0 

25 

17 

4 

3 

OUINCY 

41.0 

24.4 

32.7 

-  2.5 

56 

7 

-  4 

25 

995 

0 

1 

25 

2 

12.09 

5.22 

2.43 

2 

32.0 

19 

21 

13 

8 

5 

RED  BLUFF   WSO  R 

50.  1 

37.5 

43.8 

-  3.3 

62 

11 

25 

25 

550 

0 

C 

c 

6.09 

1.66 

1.25 

3 

.0 

0 

13 

3 

1 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

51.7 

37.9 

44.6 

-  2.7 

63 

12 

30 

25  + 

616 

0 

0 

3 

0 

9.87 

2.61 

1  .43 

3 

T 

0 

17 

7 

3 

ROCKLIN 

51.8 

36.7 

44.3 

-  1.0 

61 

6 

25 

25 

533 

0 

0 

8 

0 

5.49 

1.36 

1.20 

4 

.0 

0 

14 

4 

1 

CA^DAMCMTnucn  D 
iALKant^lU    WiU  K 

51,7 

40.4 

46,1 

-  .3 

60 

32 

25  + 

578 

0 

0 

2 

0 

3 . 40 

.16 

.45 

4 

.0 

0 

11 

0 

0 

SACRAMENTO  CITY   HSO  R 

52.7 

42.7 

47.7 

,4 

60 

30+ 

33 

25 

531 

0 

0 

0 

0 

3.73 

,18 

.61 

4 

11 

1 

0 

SHASTA  DAM 

46 . 5 

37.3 

41.9 

57 

13 

32 

13 

710 

0 

0 

1 

G 

16.40 

3.43 

4 

.0 

0 

15 

11 

6 

SIERRA  CITY 

40.  1 

25.3 

32.7 

51 

6 

13 

23 

994 

0 

1 

31 

0 

19,68 

3.35 

15 

50 

21 

16 

13 

7 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

39, 7M 

16. 2M 

28. OM 

-  3,7 

55 

7 

-10 

23 

1141 

0 

31 

4 

8.09 

3,60 

1.56 

2 

62  .4 

34 

18  + 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

50,5 

35,7 

43.1 

-  2,1 

60 

1 1 

26 

25  + 

672 

0 

0 

9 

0 

4.39 

,  35 

.86 

4 

1 

18 

1 1 

; 

Q 

STRAWBERRY  VALLEY 

40,9 

28,1 

34.5 

55 

12 

16 

25 

937 

0 

2 

28 

0 

023.58 

3.77 

4 

87.0 

45 

28 

18 

13 

9 

TWIN  LAKES 

32,7 

12,6 

22 . 7 

-  5.5 

47 

5 

-  4 

22 

1307 

0 

15 

30 

3 

17.41 

9,86 

3.50 

17 

17 

6 

5 

VACAVlLLf- 

53,2 

36.2 

45,7 

-  .8 

52 

5 

27 

25 

588 

0 

0 

6 

0 

6.48 

.99 

2.36 

4 

,0 

0 

10 

5 

2 

VOLTA  POhER  HOUSE 

46.5 

32.7 

39,6 

59 

12  + 

25 

24  + 

761 

0 

0 

15 

0 

6.64 

3.07 

1.97 

4 

9.0 

9 

17 

13 

7 

3 

HHISKEYTOWN  RES 

46.3 

35.8 

41,1 

58 

13 

29 

26  + 

735 

0 

0 

7 

0 

17.96 

3.48 

4 

1,0 

0 

14 

9 

7 

WILLIAMS 

50,8 

37.7 

44.3 

60 

12 

28 

25 

537 

0 

0 

5 

0 

6.34 

3.60 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

WILLOWS 

51,0 

34.7 

42.9 

-  3.3 

61 

12 

24 

25 

577 

0 

0 

11 

0 

3.32 

.41 

.60 

la 

,0 

0 

9 

2 

0 

WILLOWS  L'SBR 

51,4 

38.5 

45.0 

61 

1 1 

28 

25 

613 

0 

0 

6 

0 

3,89 

.66 

18 

,0 

0 

0 

WINTERS 

52.7 

38.2 

45.5 

60 

31  + 

26 

25 

596 

0 

0 

5 

0 

5,21 

1.52 

4 

,0 

0 

1 1 

5 

3 

WOODLAND  I  WNW 

51,1 

38.7 

44.9 

-  2.0 

59 

30+ 

28 

25 

614 

0 

0 

5 

0 

5.55 

1.97 

1.58 

2 

.0 

0 

11 

3 

2 

DIVISION 

38.6 

-  3.0 

9.76 

3,33 

22  .9 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

37,6 

12.8 

25.2 

54 

7 

-  3 

26 

1227 

0 

5 

31 

3 

5.38 

.95 

16 

61.0 

30 

17 

9 

5 

0 

BODIE 

35,8 

2.2 

19,0 

50 

B 

-15 

24  + 

1417 

0 

10 

31 

15 

1 .35 

.79 

2 

14  .5 

29 

2 

4 

1 

0 

36,5 

4.2 

20,4 

5  5 

8 

-2  1 

25 

1377 

0 

8 

31 

12 

.  78 

,27 

17 

7  .5 

14 

6  + 

4 

0 

0 

CEDARVILLE 

36,5 

19,4 

28,0 

-  4.2 

53 

7 

-  5 

25  + 

1140 

0 

7 

27 

5 

2.53 

.64 

.35 

29 

27  .0 

8 

30+ 

9 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

33.6 

15,2 

24,4 

50 

7 

-  1 

23 

1253 

0 

1 5 

3 1 

3 

10.57 

1 .70 

17 

59 

20  + 

12 

8 

5 

DOYLE  5  SSE 

40.5 

23. 4M 

32, OM 

57 

6 

5 

23 

1020 

0 

7 

27 

0 

3.71 

1 .47 

2 

18  ,4 

7 

16  + 

7 

2 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

40.0 

20.4 

30,2 

56 

6+ 

4 

20 

1073 

0 

7 

29 

0 

3.11 

1.15 

2 

9 

27+ 

5 

2 

1 

FnoT  STnuFII 

36,7 

18.5 

27 , 6 

-  4.8 

50 

-10 

25  + 

1153 

0 

8 

27 

7 

3.33 

1.25 

,79 

2 

35  ,0 

13 

2 

10 

2 

0 

MONO  LAKE 

38,2 

20.2 

29.2 

53 

8 

10 

24  + 

1104 

0 

5 

29 

0 

1  ,69 

.69 

2 

22  .0 

6 

1 

0 

34,6 

14.3 

24.5 

49 

7 

-12 

26  + 

1249 

0 

14 

31 

5 

15,23 

2.90 

4 

97.0 

64 

21 

15 

10 

7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

37, 1 

22.3 

29.7 

-  3.2 

54 

6 

3 

23  + 

1087 

0 

8 

27 

0 

4,17 

1.51 

1.25 

2 

9 

3 

1 

TAHOE  CITY 

35.0 

16.9 

26,0 

-  4,3 

45 

31 

4 

22 

1202 

0 

13 

30 

0 

8,03 

2.39 

1.22 

17 

104  .0 

66 

21 

11 

7 

2 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

34.7 

1 1 .  2  M 

23 ,  OM 

46 

5 

-15 

25 

1300 

0 

13 

30 

6 

TERMO 

34.4 

16.0 

25,2 

48 

6 

-15 

19 

1225 

0 

11 

29 

4 

2,13 

.64 

2 

26  .0 

12 

3  + 

7 

1 

0 

TDlirwFC    BAMftCD  ^TATTnW 
IKU^NCc    KfliiutK  jIAIIUiN 

33.6 

14.3 

24.0 

-  4,5 

50 

7 

-  5 

23 

1267 

0 

14 

31 

5 

8,89 

3.23 

1.34 

4 

105  .0 

47 

21  + 

12 

8 

4 

WOODFORDS 

39.  IM 

22. OM 

30, 6M 

57 

7 

2 

26 

1059 

0 

6 

25 

0 

4,74 

1.19 

17 

46  .3 

26 

2 

7 

4 

1 

DIVISION 

25,2 

-  4,9 

5.05 

1,70 

47  .0 

*         4  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0'> 

AVILA  BEACH 

59,9 

43.0 

51.5 

74 

5 

35 

28 

409 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  3 

54,4 

39,0 

46.7 

67 

7 

26 

25 

559 

0 

0 

4 

0 

12.82 

2.06 

21 

,0 

0 

15 

11 

5 

BERKELEY 

54,3 

44,9 

49.6 

-  1.6 

60 

5 

39 

25 

473 

0 

0 

0 

0 

7.52 

3.22 

1.47 

3 

,  0 

0 

14 

5 

2 

BURLINGAME 

56.9 

43.5 

50.2 

63 

4 

32 

25 

451 

0 

0 

1 

0 

6.02 

1,25 

2 

.0 

0 

14 

7 

2 

CARMEL  VALLEY 

59.6 

36.5 

46.1 

73 

6  + 

29 

25 

519 

0 

0 

5 

0 

5.08 

1.38 

2  1 

.0 

0 

10 

3 

2 

CROCKETT 

54.5 

41,5 

46.0 

50 

6 

33 

20 

520 

0 

0 

0 

0 

6.26 

2,54 

.92 

4 

.0 

0 

13 

5 

0 

GUROY 

56,6 

38,5 

47.6 

67 

8 

31 

25  + 

534 

0 

0 

5 

0 

5.67 

,90 

2 

.0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

56.9 

42.4 

49.7 

54 

6 

37 

23  + 

466 

0 

0 

0 

0 

7.67 

1 .60 

21 

.0 

0 

17 

5 

1 

HOLLISTER   1  SW 

58.5 

35.7 

47.1 

-  3.2 

75 

6 

27 

14 

549 

0 

0 

14 

0 

3.95 

1.28 

.58 

2 

.0 

0 

11 

3 

0 

KING  CITY 

58.2 

37.7 

48.0 

-  1.6 

69 

15 

22 

15 

521 

0 

0 

7 

0 

3.99 

1,69 

1.25 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  '''IT.".'' 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Sno 

N.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  £ 

a>  < 

0  t 

s  % 
o5 

1  T*»CDMnDC    rniiMTV    c  n 

36.7 

_   1 ,  ^ 

5 

0 

0 

7 

0 

2.41 

2 

LDS  GATas 

56.5 

38.7 

47.5 

-  l!3 

58 

7  + 

28 

25 

530 

0 

0 

5 

0 

7.40 

1.15 

1.70 

2 

.c 

0 

12 

5 

2 

MARTINEZ   WATtB  PLANT 

53.9 

39  6 

46.8 

50 

30 

25 

559 

0 

0 

4 

0 

6.37 

1.55 

2 

.0 

0 

11 

4 

2 

MONTEREY 

57.1 

43.0 

50.1 

57 

6 

37 

24 

455 

0 

0 

0 

0 

4.99 

1.09 

21 

.0 

0 

12 

4 

1 

MONTEREY  NALF 

58. i 

43.6 

50.9 

67 

5  + 

34 

24 

427 

° 

3,33 

.60 

21 

.0 

0 

11 

2 

0 

MDRRD  BAY   FIRE  DEPT 

45.0 

5  2.7 

7 

373 

0 

0 

0 

0 

2 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

5o'.Z 

37.7 

44.0 

65 

7 

31 

22 

644 

0 

0 

2 

0 

7,35 

1,43 

4 

.c 

0 

15 

« 

1 

KDUNT  HAMILTON 

<>2.5 

37.8 

-  5.7 

59 

1 3 

25 

17 

835 

0 

2 

17 

0 

4,56 

-  .67 

1.04 

1 6 

24 

17 

13 

4 

1 

NACIMIENTO  DAM 

57.3 

36!7 

47.0 

70 

8 

31 

25 

550 

0 

0 

0 

4,47 

1.25 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

NEWARK 

54.5 

41.4 

48.0 

58 

5 

35 

25  + 

523 

0 

^ 

4,87 

.73 

2 

•  0 

0 

11 

3 

0 

5  3  7 

45.0 

49  4 

5 

25  + 

4  79 

0 

0 

0 

0 

2,43 

4 

0 

1 5 

^ 

OAKLAND  MUSEUM 

44. 4M 

46, 9M 

52 

5 

37 

20 

492 

0 

0 

0 

0 

6,18 

1.37 

4 

.0 

0 

14 

3 

1 

PALO   ALTD   jr.  museum 

5<..9 

39  8 

47.4 

55 

30 

26  + 

538 

0 

0 

2 

0 

7,49 

1.33 

.0 

0 

12 

7 

1 

PASO  RDBLES 

57.4 

3b'.Z 

46.8 

69 

7 

26 

25  + 

557 

0 

0 

11 

0 

4,56 

.78 

IB 

.0 

0 

10 

5 

(' 

PASO  robles  faa  AP 

55.7 

3b. Z 

46,0 

59 

7 

25 

25 

561 

Q 

^  2 

Q 

4.46 

1.35 

18 

.0 

0 

9 

5 

1 

55  7 

34,0 

4  4,9 

70 

7 

2  6 

2  5 

615 

0 

0 

10 

0 

4.62 

1.20 

21 

.  Q 

0 

IC 

2 

2 

PISMO  BEACH 

51  .OM 

43. OM 

52, OM 

72 

5 

36 

26  + 

394 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.35 

20 

.0 

0 

11 

2 

1 

POINT   PIFDR4S  BLANCAS 

56.2 

4  5,8 

52,0 

55 

40 

25 

395 

0 

0 

0 

0 

5.06 

2.05 

1 8 

.0 

0 

10 

2 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

53.5 

37.6 

45.5 

50 

8  + 

27 

25 

595 

0 

0 

6 

0 

4.75 

.83 

2 

.0 

0 

13 

3 

0 

PRIEST  VALLEY 

52.3 

32,0 

42.2 

58 

5 

25 

25 

702 

0 

0 

20 

0 

5  .44 

1,55 

.90 

21 

4.0 

0 

12 

4 

0 

0  c  nujnnn  r  T  TV 

56  6 

40.2 

48.4 

_   ^  ^ 

59 

5 

30 

25 

507 

0 

0 

3 

0 

7.42 

3.30 

1.11 

2 

.  c 

0 

1 2 

2 

RICHMOND 

55.8 

43.  1 

49.5 

52 

29  + 

35 

25 

474 

0 

0 

0 

0 

5.29 

1.62 

4 

.0 

0 

15 

5 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

51.0 

37 .  5 

44.3 

59 

7 

25 

25 

535 

0 

0 

8 

0 

10.39 

2.90 

.0 

0 

19 

6 

3 

SALINAS   3  t 

59.2 

41.8 

50.5 

-  1.1 

70 

5 

34 

24 

443 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1,54 

.88 

17 

.C 

0 

9 

3 

0 

41,5 

49.0 

56 

5 

24  + 

487 

0 

Q 

Q 

3.99 

.55 

21 

Q 

^  1 

2 

Q 

SAN  ANTONIO  MISSION 

57,2 

33,5 

45.4 

72 

7 

25 

26 

500 

0 

0 

14 

0 

5.38 

1.51 

18 

.0 

0 

11 

4 

2 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

55. 6M 

44,  IM 

49. 9M 

50 

7  + 

35 

22 

454 

0 

0 

0 

0 

5.52 

1.00 

20 

.0 

0 

16 

3 

1 

SAN  FRANCISCO  WSO 

R 

54,3 

43,1 

48.7 

-  1.4 

63 

7 

33 

25 

495 

Q 

Q 

0 

0 

6.21 

2,12 

.91 

20 

.0 

0 

16 

6 

0 

S  F  FEDERAL  BLDG.  WSO 

R 

46.9 

50.5 

-  1.9 

61 

5 

41 

25 

439 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1,12 

.77 

20 

.0 

0 

16 

4 

0 

^Aw  f^Rpr. nRin  ? 

54.7 

41,4 

48,1 

55 

5 

3  2 

25  + 

519 

0 

0 

0 

0 

9.75 

2.05 

18 

.  C 

1 2 

7 

3 

SAN  JOSE 

R 

55,2 

41  5 

48.4 

-  2.1 

55 

7 

31 

25 

506 

0 

0 

I 

0 

3.93 

1.31 

1.01 

2  I 

.0 

0 

10 

3 

1 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

53.7 

39.0 

48.9 

-  5.2 

72 

7 

34 

28  + 

493 

0 

0 

0 

0 

8.51 

3.94 

2.25 

21 

.0 

0 

13 

5 

3 

SAN  MATEO 

57,  1 

42.8 

50.0 

67 

5 

32 

25 

458 

Q 

0 

1 

0 

5.71 

.95 

2 

.0 

0 

11 

8 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

57,0 

42.8 

49.9 

.3 

68 

5 

32 

25 

450 

0 

0 

1 

0 

4.26 

1.34 

1.10 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

qawta  roil? 

38.6 

47.4 

_ 

65 

6  + 

30 

25 

539 

0 

0 

2 

0 

8.18 

1.55 

1.89 

21 

.  c 

0 

13 

E 

1 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 

50.2 

39  8 

45.0 

50 

33 

20 

511 

0 

0 

0 

0 

8.77 

2.40 

,0 

0 

18 

7 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

55,9 

4o!4 

48.2 

54 

7 

27 

25 

515 

0 

0 

3 

0 

7,68 

3.42 

1.35 

16 

.0 

0 

13 

5 

2 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 

56,1 

39,0 

47.6 

67 

7  + 

31 

22  + 

535 

Q 

0 

3 

Q 

5,09 

.80 

21 

.0 

0 

13 

3 

0 

U  ^  V  1  ^  1  UlN 

48.0 

-  1,5 

6,07 

2,05 

,  ^ 

«        «  # 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGt  05 

antioch  fibreboard  ml 

39. 5M 

9 

2  5 

0 

0 

2 

0 

1.33 

60 

4 

.  c 

0 

\  2 

1 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

50,6 

37.3 

44.0 

59 

1 

28 

25 

643 

0 

0 

6 

0 

3.63 

.66 

17 

.0 

0 

11 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

53.9 

36.0 

45.0 

-  3.6 

68 

9 

30 

25 

512 

0 

0 

4 

0 

5.35 

.41 

.82 

^7 

T 

0 

11 

5 

0 

AUBERRY   1  NW 

50.7 

35.5 

43.2 

63 

6 

29 

18  + 

570 

0 

0 

12 

0 

7.11 

2.40 

17 

3.0 

0 

12 

5 

2 

BAKERSFIELD  WSO 

R 

56.5 

41.5 

49.  1 

.3 

69 

8 

32 

24 

486 

Q 

1 

Q 

.71 

-  .26 

.32 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

□  Ai  ru   on  1.1  CD  umicc 
DALLM    KJV'tK  nUUJt 

50.9 

37.4 

44 
4.2 

65 

7 

3 1 

24  + 

539 

0 

0 

4 

0 

6.17 

1.16 

2 

.  0 

0 

8 

5 

4 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

BUTTQNwlLLQW 

56.  1 

34  5 

45.3 

57 

g 

28 

13 

601 

0 

0 

1  1 

0 

.55 

.25 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

37.5 

24.1 

30.8 

-  8.6 

49 

12  + 

12 

25  + 

1052 

0 

5 

31 

0 

15.54 

6.95 

3.55 

2 

70.0 

52 

29  + 

15 

10 

7 

CAMP  Pardee 

50.6 

39.6 

45.1 

-  2.4 

61 

7 

28 

25 

511 

0 

0 

2 

0 

5.78 

2,35 

.85 

2 

.0 

0 

13 

5 

0 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

52.7 

35.1 

10+ 

25 

546 

0 

0 

1 1 

0 

4.82 

1.05 

21 

.  0 

0 

10 

5 

1 

CHERRY   VALLEY  DAM 

42. 5M 

23. 9M 

33. 2M 

56 

7 

12 

24  + 

972 

0 

1 

29 

0 

014.07 

2.58 

17 

83.0 

36 

22 

COALINGA 

57.4 

47.7 

.4 

68 

7 

30 

12 

531 

0 

0 

6 

0 

2.24 

.94 

.54 

19 

.0 

0 

8 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  GIST 

55.3 

37^0 

46.2 

53 

8  + 

34 

30  + 

576 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.26 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

53.3 

37.1 

45.2 

-  .9 

65 

5 

29 

24  + 

604 

Q 

0 

6 

0 

2.19 

-  ,14 

.39 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

UUD  L  c  ■  b 

26.0 

35.3 

_  5  ^ 

6 1 

6 

1 4 

24  + 

682 

0 

0 

28 

0 

9.81 

2,63 

1.94 

2 

8.0 

6 

2  1 

14 

7 

3 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

53!2 

37.2 

45!2 

-2.1 

55 

6 

27 

25 

606 

0 

0 

3 

0 

8.82 

3.73 

2.09 

4 

.0 

0 

13 

7 

4 

FIVE   POINTS   5  SSw 

55, 9M 

47. 7M 

54 

6  + 

526 

0 

0 

1 

0 

2  .44 

.75 

1  8 

.0 

0 

1 

0 

FRESNO  WSO 

R 

54,0 

38.6 

46.3 

-  .7 

64 

4 

30 

24 

573 

0 

0 

1 

0 

1.81 

.54 

.89 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

54,2 

37.6 

45.9 

54 

9 

27 

25 

583 

Q 

0 

3 

0 

3.71 

.73 

17 

.0 

0 

6 

4 

0 

GLENNVILLE 

51,8 

26.7 

40.3 

6 

2  2 

759 

0 

0 

25 

0 

1.22 

17 

5 . 5 

0 

9 

2 

1 

GRANT  GROVE 

36,5 

22.7 

30.5 

58 

7 

12 

16 

1060 

0 

10 

27 

0 

10,04 

2.04 

2 

75.0 

58 

22 

12 

8 

4 

HANFORD 

54,5 

38.3 

46.5 

.4 

63 

^ 

32 

20  + 

558 

0 

0 

4 

0 

1,23 

-  .24 

.25 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

41  ,6M 

28. 4M 

35.  IM 

-  5.0 

55 

8 

18 

24  + 

919 

0 

1 

25 

0 

7,54 

1  .14 

25.5 

19 

22 

HUNTINGTON  LAKE 

37,5 

18.5 

26.0 

-  6.7 

50 

6 

7 

18 

1140 

10 

3  1 

Q 

96.0 

73 

21 

IDRIA 

51, 4M 

35. 5M 

43. 5M 

-  4,3 

65 

7 

661 

0 

0 

0 

4,48 

1,44 

1.15 

2 

9 

3 

2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

55,4 

42.5 

49.0 

-  2,4 

56 

7 

35 

25  + 

469 

0 

0 

0 

0 

1 ,32 

-  .45 

.45 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

53,4 

32,3 

42.9 

58 

26 

25 

679 

0 

0 

20 

0 

2,52 

.73 

2 1 

2.0 

2 

21 

7 

1 

0 

KETTlEMAN  CITY 

M 

37,3 

M 

70 

9 

33 

29 

0 

0 

0 

0 

1  ,55 

.41 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

54.5 

39.8 

47.2 

55 

7 

32 

13 

547 

0 

0 

1 

0 

1,18 

.32 

21  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

53.4 

39. 9M 

46. 7M 

54 

9  + 

30 

24 

564 

0 

0 

2 

0 

3.23 

.65 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

LE  GRAND 

54.2 

39.4 

46.8 

.5 

54 

4 

29 

24 

550 

0 

0 

1 

0 

2.47 

.03 

.45 

21 

.0 

0 

9 

0 

0 

LEMON  COVE 

54.2 

38,4 

46.3 

-  1.2 

55 

8 

27 

24 

573 

0 

0 

2 

0 

2.57 

.16 

.64 

2  1 

.0 

0 

7 

1 

0 

LINDSAY 

54.4 

38.4 

45.4 

-  .5 

55 

8 

32 

13  + 

557 

0 

0 

2 

0 

2.54 

,50 

.69 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

LITTLE   PANDCHE   OET  DAM 

53.0 

37.5 

45.3 

53 

9  + 

30 

25 

501 

0 

0 

2 

0 

1  .79 

.72 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

LODGEPOLE 

33.8 

12.3 

23.1 

48 

7 

1 

18 

1294 

0 

12 

31 

0 

DID. 19 

1.91 

2 

85.5 

63 

22 

12 

9 

4 

LODI 

52.7 

39.0 

45.9 

.  1 

62 

7 

28 

24 

585 

0 

0 

5 

0 

4.29 

1.14 

.81 

2 

.0 

0 

14 

1 

0 

See  Ref 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^^^^^i^.V 


Slatton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Is 
*  "i 

<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

o 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Sno 

uv,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More 

1    .SO  or  More  j 

1.00  oi  More 

s » 

^  * 

LOS  8AN0S 

7 

39.  1 

46.9 

,  2 

64 

5 

32 

24 

554 

0 

0 

1 

0 

2.02 

.41 

.85 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOS  B4N0S  DET  RESV 

38.8 

45.6 

63 

9 

28 

28 

593 

0 

1.70 

.62 

19 

.0 

0 

' 

1 

0 

MAOERi 

55.0 

38.7 

46.9 

.3 

65 

5 

29 

24 

555 

0 

0 

2.85 

.92 

.52 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

MftNTECA 

52.7 

39.4 

46.1 

55 

6 

34 

14  + 

580 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.49 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

MARICOPA 

5*. 2 

38.4 

46.3 

-  2.8 

59 

6 

31 

13 

572 

0 

0 

1 

0 

.65 

.27 

.25 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

S'l .  7M 

38. OM 

46. 4M 

.4 

65 

5 

27 

16 

570 

0 

0 

3 

0 

2.13 

-  .09 

.56 

19 

.0 

0 

1 

0 

MODESTO 

53.0 

40.6 

46.8 

.8 

65 

5 

32 

24 

557 

0 

0 

I 

0 

2.31 

-     .  10 

.52 

16 

.0 

0 

7 

1 

0 

NEWMAN  2  NW 

53.0 

37.8 

45.4 

-  1.5 

63 

7  + 

30 

24  + 

500 

0 

0 

0 

2.92 

.  84 

.50 

19 

.0 

0 

1 1 

1 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

51.9 

30.6 

41.3 

65 

7  + 

23 

18 

727 

0 

0 

2  5 

0 

7.84 

1.29 

1 .65 

17 

2 

ORANGE  COVE 

5^1.3 

38.1 

46.2 

-  .8 

66 

9 

29 

24 

574 

0 

0 

0 

2  .02 

-  .45 

.37 

16+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

PORTERVILLE 

55. <i 

38.4 

46.9 

-  .7 

66 

9 

31 

24 

555 

0 

0 

^ 

2.36 

.46 

.55 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

POSEY  3  E 

^13. 3 

24.4 

33.9 

51 

6 

15 

23 

959 

0 

0 

30 

0 

6.15 

2.10 

17 

21.0 

15 

22 

7 

6 

2 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

*5.1 

31.3 

38.2 

57 

5 

21 

24 

625 

0 

0 

2  3 

0 

12.50 

2.05 

17 

49.0 

20 

2  I 

12 

9 

5 

SAN   LUIS  0AM 

53.* 

40.2 

46.6 

65 

6 

34 

25 

558 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.73 

19 

.0 

0 

8 

1 

0. 

SONORA  RS 

*9.9 

32.6 

41.3 

-  4.7 

52 

7 

25 

25  + 

727 

0 

0 

17 

0 

7.38 

1.77 

1.01 

2 

.0 

0 

14 

5 

1 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

38 .  8M 

24. OM 

31 .4M 

13 

24 

1035 

0 

STOCKTON  WSO 

52.6 

40.6 

46.6 

.7 

64 

7 

32 

25+ 

564 

0 

0 

2 

0 

3.51 

.95 

.80 

2 

.0 

0 

13 

2 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  A 

52 . 8 

39.2 

46 . 0 

.  2 

64 

6 

30 

24 

560 

0 

0 

2 

0 

3.79 

1  ■  00 

.  64 

2 

■  c 

G 

14 

1 

0 

TEHACHAP I 

*7.0 

28.4 

37.7 

50 

6 

16 

16 

839 

0 

0 

27 

0 

2.01 

.46 

21 

3 

21 

7 

0 

0 

TEjON  RANCHD 

55. 4M 

38 .  8M 

47. IM 

-  1.5 

56 

7 

32 

13 

551 

0 

1.46 

-  ,34 

.31 

21 

.0 

0 

0 

0 

tUdCc    owdC    CnTcnu    nu  "i 
inRcc    KVKi    tUliUIN    Kn  £. 

57. 1 

36.0 

46 . 6 

.5 

58 

7 

27 

24 

564 

Q 

4.41 

,  54 

.  83 

21  + 

T 

Q 

9 

s 

0 

TIGER  CREEK  PH 

4ir.9 

33.5 

39 . 2 

-  3.8 

53 

11  + 

27 

25 

792 

0 

0 

16 

0 

14.92 

7.09 

2.41 

4 

15. S 

4 

21  + 

13 

9 

6 

TRACY  CARBQNA 

53.0 

39.5 

46 . 3 

54 

6 

32 

25  + 

576 

0 

0 

2 

0 

3.08 

.  83 

1 9 

.0 

0 

6 

3 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

53.1 

40.3 

46.7 

64 

7 

29 

25 

557 

0 

3.62 

.73 

2 

.0 

0 

11 

2 

0 

U  T  C  A  1  I  A 

53.'. 

39.8 

46.6 

-  1.4 

54 

9 

31 

24 

563 

^ 

1.70 

-  .07 

.58 

2  1 

.0 

0 

6 

1 

0 

56.4 

36.8 

46.6 

.7 

69 

9 

30 

25 

553 

0 

1.19 

.  16 

.33 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

YDSEMITE   PARK  HEADQTRS 

41.4 

25 . 1 

33.3 

-  4.4 

51 

16 

12 

24  + 

977 

0 

0 

30 

0 

8.67 

1.77 

1 .97 

2 

26  .5 

16 

23+ 

15 

7 

3 

43.1 

-  2.0 

4.43 

.85 

9  .6 

*         *  * 

J U J  1 n   L UAb 1 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

59.7 

40.7 

50.2 

71 

31 

33 

10 

449 

0 

0 

0 

0 

2.94 

1.24 

21 

T 

0 

5 

2 

1 

61.6 

40 . 5 

51.1 

-  4.7 

71 

5 

35 

16 

425 

0 

0 

2.82 

.46 

1.15 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

DAoDCTT  HAM 

D  AKKc  II    U  An 

61.3 

35.3 

48.3 

-  2.8 

79 

8 

30 

12  + 

507 

0 

3.28 

■  25 

1 .27 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

beaumont  pumping  Plant 

56,4 

36.1 

46.3 

77 

8 

30 

23  + 

573 

0 

0 

5 

0 

3.39 

.  18 

1 .00 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

44.6 

17.6 

31.2 

50 

7 

5 

23 

1041 

0 

3 

31 

0 

5.20 

2.55 

21 

30 

23  + 

5 

3 

2 

dUN 1 t  a 

65.7 

36.5 

52.1 

-  3.2 

74 

3 

26 

12 

394 

0 

0 

8 

0 

3.52 

1,47 

1.53 

2  1 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIIDAANU     \/AI  I  CV     DMD     Dl  T 

64.0 

40.4 

52.2 

-  3.4 

79 

6 

35 

29+ 

391 

0 

9 

^ 

5.55 

2,84 

2.05 

19 

T 

0 

7 

3 

2 

rATHllMA  HAM 

60.3 

36.0 

49.2 

76 

7 

31 

28 

482 

0 

0 

1 

0 

5.75 

1.65 

21 

.0 

0 

8 

2 

2 

60.  1 

33.0 

46 . 6 

62 

7 

26 

29 

567 

0 

2.66 

1 .00 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

64 .  1 

38.7 

51.4 

8  1 

7 

31 

23 

416 

0 

0 

2 

0 

6.09 

2.96 

19 

.0 

0 

G 

2 

2 

61.1 

45 . 3 

53.2 

-  1.2 

69 

7  + 

39 

23 

354 

0 

0 

0 

0 

2.22 

,36 

.57 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

59.6 

39.9 

49.6 

-  3.5 

78 

6 

35 

29+ 

465 

0 

0 

0 

0 

4.19 

,79 

1.86 

2  1 

.0 

0 

6 

2 

1 

r  no  nw  a 
V,  UK  ur«  H 

63.0 

38.0 

50.5 

-  3.4 

79 

5 

31 

23+ 

443 

0 

0 

6 

0 

3.29 

,90 

1.23 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

r  1  ll  UP R  r  T  TV 

65.  S 

45.8 

55 . 8 

80 

5 

40 

24 

281 

0 

4,24 

2.20 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

CUYAMA 

53,5 

30.5 

42.0 

71 

8 

24 

25 

705 

0 

0 

20 

c 

1.23 

.44 

21 

0 

4 

0 

0 

r  1 1 V  A  u  A  r  A 
L  U T  An AL  A 

46.5 

28.4 

37.5 

-  4.2 

69 

8 

12 

23 

648 

0 

0 

2  6 

0 

8.00 

1.95 

2.33 

22 

19.1 

14 

23+ 

9 

6 

3 

UKY    LAriYUM  KticKvUiR 

58.7 

35.4 

47.1 

77 

6 

30 

30 

548 

0 

0 

1 2 

0 

4.37 

1.81 

2.14 

19 

.0 

0 

8 

2 

1 

CI    tapttan  Ram 

65.2 

43.2 

54.2 

61 

6 

38 

17+ 

328 

0 

0 

0 

0 

3.33 

.95 

22 

.0 

0 

8 

2 

U 

c  1  c  T  wriD  P 

62. 5M 

36. 2M 

49. 4M 

-  2.9 

78 

7 

30 

26  + 

477 

0 

0 

5 

0 

4.46 

2  .03 

1.42 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

ESCONDIDO 

64.4 

39.9 

52.2 

-      .  8 

79 

6+ 

33 

23 

393 

0 

0 

0 

0 

3.12 

-  .09 

1.07 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

67.4 

44.9 

56.2 

82 

7+ 

37 

23 

269 

0 

0 

0 

0 

4 . 43 

.0 

0 

64.9 

40.9 

52.9 

79 

7+ 

33 

30 

367 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.00 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

upki^uau  ram 

nCriSPlMH  UAH 

57.0 

30.5 

43.6 

76 

6 

25 

26 

550 

0 

0 

22 

0 

6.78 

2.66 

21 

T 

0 

G 

J 

2 

TnviiUTin  ptdp  dcdt 

49,6 

22.5 

36. 1 

66 

8 

10 

23 

688 

0 

1 

3  I 

0 

6.45 

2.43 

21 

34.5 

22 

22 

9 

4 

1 

JULIAN  WYNOLA 

53,1 

34 . 0 

43.6 

74 

7 

26 

23 

555 

0 

0 

15 

0 

4.66 

1.05 

21 

T 

0 

4 

1 

62, 6M 

42  .  5M 

52. 6M 

-  2.7 

72 

6 

37 

12 

379 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.74 

1 . 86 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

1  A    MP  ^  A 
U  A    n  C  J  A 

66.0 

44.0 

55.0 

82 

5 

37 

23 

304 

0 

0 

0 

0 

2.94 

1.05 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

1  riMPnr 

60.9 

38.6 

49.9 

71 

12 

32 

29  + 

453 

0 

0 

2 

0 

3.42 

1.29 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

LONG  Beach  pub  svc 

64.4 

44.6 

54.5 

78 

6 

38 

29 

320 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1.56 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

LONG  BEACH  WSO 

64.3 

44.7 

54,5 

-  1.5 

78 

6  + 

40 

29  + 

317 

0 

0 

0 

0 

3.61 

1.84 

1.94 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOS  ANGELES  WSO  R 

63.2 

46.9 

55.1 

.  8 

77 

6+ 

43 

29  + 

274 

0 

0 

0 

0 

4.12 

1.73 

2  .23 

18 

.  0 

0 

6 

2 

1 

lO^    ANf.FlP^    TTUTr    ("TD  0 

65.5 

46,8 

57.2 

-  1.0 

80 

7+ 

43 

23 

243 

0 

0 

0 

0 

4.92 

2.05 

1.57 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

MT   RALDY  NHTfH 

MOUNT  WILSQN  FC  338  B  // 

47.7 

33.3 

40.5 

67 

7 

20 

18 

752 

0 

4 

19 

0 

9.59 

3.05 

21 

31 

21 

9 

7 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61.6 

45 . 2 

53.4 

-  2.2 

70 

6 

40 

25  + 

352 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.15 

2.19 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

OC  E ANS I DE 

63.7 

44 . 3 

54.0 

72 

5 

39 

23 

332 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.44 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

0  J  A I 

60.7 

37.3 

49.0 

-  3.7 

74 

7 

31 

18 

489 

0 

0 

7 

0 

7.67 

3.64 

2.24 

21 

.0 

0 

10 

3 

3 

OXNAR  D 

64,2 

42.6 

53.5 

-  1.7 

77 

7  + 

37 

18 

346 

0 

0 

0 

0 

4 . 65 

1.45 

2.60 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

50, 8M 

32. OM 

41. 4M 

73 

7 

21 

23 

722 

0 

1 

19 

0 

7.76 

4.21 

21 

26.6 

26 

22 

7 

5 

2 

PASADENA 

65,5 

42 . 4 

54.0 

-  1.5 

81 

6  + 

37 

28 

335 

0 

0 

0 

0 

5.46 

1.56 

2.23 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

PERR I  S 

61,1 

34.6 

47.9 

78 

7 

27 

25 

520 

0 

0 

15 

0 

2.98 

1  .09 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

POMONA  CAL  POLY 

61,1 

41.5 

51.3 

.0 

77 

7 

36 

29  + 

416 

0 

0 

0 

0 

4.47 

1.09 

1.25 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

RAMDNA  SPAULDING 

63,4 

37.0 

50.2 

60 

5 

30 

30  + 

453 

0 

0 

6 

0 

3.66 

1.26 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

REDLANDS 

61.8 

37.6 

49.7 

-  3.0 

83 

7 

30 

23 

455 

0 

0 

1 

0 

3.47 

1,06 

1  .04 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

RIVERSIDE   FIRE   STA  »3 

62.4 

39.3 

50.9 

-  2.4 

79 

7 

33 

29  + 

431 

0 

0 

0 

0 

2.44 

,31 

.84 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

RIVERSIDE   EXP   STA  R 

60.5 

41.0 

50.8 

79 

8 

35 

30  + 

436 

0 

0 

0 

0 

2.63 

.75 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

63.8 

36.6 

51.2 

-  2.3 

83 

7 

30 

23 

422 

0 

0 

1 

0 

3.36 

,05 

1.38 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

SANOBERG  WSO  //R 

42.7 

30.7 

36.7 

-  6.0 

65 

7 

24 

18 

872 

0 

4 

24 

0 

3.78 

1,29 

1.74 

18 

24.9 

20 

24  + 

5 

3 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "e^'^g-'^ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

a  1 

o  g 

« a 

Dl  \ 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

w 

i2 

1 
a 

- 

I 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sno 

V.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  * 

sl 

o  1 

0  k 

SAN   DIEGO  WSQ 

R 

61,8 

49,0 

55.4 

-  1.7 

72 

5 

43 

23 

290 

0 

0 

0 

0 

2.22 

.17 

.75 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

63,0 

44,8 

53,9 

-  1.7 

80 

7 

35 

16  + 

343 

0 

0 

0 

0 

5.23 

1 .93 

.0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

65,8 

41,4 

53,5 

61 

5 

35 

23 

348 

0 

0 

0 

0 

4.71 

1.90 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

SAN  JACINTO 

63,0 

34  . 5 

48,6 

-  2.4 

60 

7 

29 

23  + 

496 

0 

0 

12 

0 

2,71 

.44 

.94 

21 

•  0 

0 

5 

2 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

64.9 

43,5 

54.3 

-  .8 

77 

5 

38 

27  + 

325 

0 

0 

0 

0 

3.08 

.25 

1.24 

19 

.0 

0 

6 

2 

I 

SANTA  BARBARA 

62, if 

42,4 

52.4 

-  2.3 

75 

7 

35 

26 

365 

0 

0 

0 

0 

4 . 67 

1,18 

2.06 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

60.7 

39,7 

50.2 

71 

6 

33 

25 

451 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1.81 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

SANTA   MARIA  WSO 

R 

59.9 

38,2 

49.  1 

-  3.3 

73 

5 

31 

24 

486 

0 

0 

2 

0 

3.47 

.89 

1.15 

21 

.  0 

0 

6 

2 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

63.2 

48,0 

55.6 

73 

11 

44 

29  + 

262 

0 

0 

0 

0 

4.59 

2.55 

19 

,0 

0 

7 

3 

1 

SANTA  PAULA 

64,0 

40.0 

52.0 

78 

7  + 

30 

20 

396 

0 

0 

2 

0 

7.76 

4.15 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

TORRANC  E 

63.6 

45,4 

54.5 

.  8 

75 

5+ 

40 

25+ 

317 

0 

0 

0 

0 

4 . 30 

1  .95 

2  . 54 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

TUJUNGA 

60.8 

39,4 

50.1 

77 

7 

33 

26  + 

457 

0 

0 

0 

0 

5.48 

2.70 

19 

1.0 

0 

8 

3 

2 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

63 . 0 

40,4 

51,7 

-  2.7 

75 

5 

34 

23 

407 

0 

0 

0 

0 

3,48 

1 .00 

1.45 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

TWITCHELL  DAM 

61. 7M 

40,  IM 

50. 9M 

73 

5 

32 

16 

433 

0 

0 

1 

0 

3,99 

1.22 

20 

.0 

0 

10 

1 

1 

UCLA 

64.3 

48,1 

56.2 

60 

6 

41 

19  + 

279 

0 

0 

0 

0 

5.58 

2.18 

19 

.0 

0 

8 

3 

2 

UPLAND  3  N 

60,2 

38,5 

49 . 4 

78 

7 

30 

23 

475 

0 

0 

1 

0 

5 . 32 

2.02 

2  1 

.0 

0 

8 

2 

2 

VISTA   2  NNE 

63, BM 

41  ,0M 

52. 4M 

78 

5 

36 

30+ 

383 

0 

0 

0 

0 

2,92 

.85 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

WARNER  SPRINGS 

57.4 

22,4 

39.9 

-  7.0 

76 

7 

17 

11  + 

771 

0 

0 

31 

0 

4,30 

1.54 

1.58 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

YORBA  LINDA 

53.4 

42.8 

53.1 

-  2.7 

77 

5 

36 

23 

360 

0 

0 

0 

0 

3.19 

.17 

.97 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

50.0 

-  3.1 

4.24 

1,07 

1  .7 

»       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

59.0 

32.2 

45,6 

59 

9 

25 

25 

592 

0 

0 

17 

0 

.27 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

56.6 

31.1 

43.9 

67 

4 

25 

29  + 

547 

0 

0 

21 

0 

.32 

.  15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

58,  1 

38.2 

48.2 

78 

7 

30 

23 

515 

0 

0 

3 

0 

3.86 

1.54 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

BISHOP   WB  AIRPORT 

R 

49 .  1 

21.7 

35.4 

-  3.9 

60 

11  + 

12 

18 

911 

0 

0 

30 

0 

.22 

-  ,95 

.13 

2 

2.3 

1 

21 

1 

0 

0 

BLYTHE 

55.1 

36.9 

51.0 

-  2.8 

75 

9 

31 

30  + 

428 

0 

0 

5 

0 

.  10 

-  .45 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

61.7 

37.1 

49.4 

73 

9 

30 

30  + 

478 

0 

0 

5 

0 

.03 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

55,7 

41.3 

53.5 

79 

6 

37 

23  + 

350 

0 

0 

0 

0 

1 .43 

.56 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRAWLEy   2  SW 

57.5 

39.0 

53.3 

-  2.4 

78 

6 

31 

13 

358 

0 

0 

1 

0 

.16 

-  .25 

.  10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANTIL 

56.0 

31,3 

43.7 

58 

7 

25 

29  + 

653 

0 

0 

23 

0 

.99 

.55 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

57,5 

38,0 

47.8 

58 

6 

29 

26 

527 

0 

0 

5 

0 

.12 

.  1 1 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

52.8 

41.2 

52.0 

-  1.1 

74 

9 

32 

26 

399 

0 

0 

1 

0 

.  12 

-     .  15 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

39.7 

14.5 

27 . 1 

55 

4 

9 

26  + 

1158 

0 

3 

31 

0 

.53 

.35 

19 

3.0 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

63.2 

42.6 

53.0 

74 

11  + 

36 

24 

365 

0 

0 

0 

0 

.35 

.25 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL   CENTRD   2  SSW 

68.3 

40,1 

54.2 

-  1.0 

79 

(, 

34 

23 

328 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .40 

.05 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

49.0 

35,6 

42.3 

-  3.5 

64 

6 

30 

25  + 

598 

0 

0 

9 

0 

3.57 

.53 

1.21 

19 

20.0 

12 

20 

8 

3 

1 

GOLD  ROCK  RANCH 

67.3 

44,5 

55.9 

60 

7 

39 

15 

273 

0 

0 

0 

0 

.  10 

.  10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

HA  I  WE  E 

45,2 

27,3 

36,8 

-  5.0 

52 

9 

11 

20 

670 

0 

1 

25 

0 

1.14 

.02 

.63 

19 

12 

19 

2 

1 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

53.3 

36.4 

50.9 

75 

9 

32 

23  + 

432 

0 

0 

4 

0 

.47 

.18 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

IMPERIAL 

57.4 

42.9 

55.2 

-  .7 

78 

7 

37 

30 

296 

0 

0 

0 

0 

,09 

-  .40 

.08 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

57.3 

40.3 

53.8 

79 

7 

35 

30* 

339 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

47.7 

25.8 

35.8 

61 

9 

10 

20 

868 

0 

0 

27 

0 

.53 

.54 

.43 

19 

3 

19 

1 

0 

0 

69,9 

38,6 

54 . 3 

-  1.5 

64 

8 

30 

11 

325 

0 

0 

1 

0 

•  72 

.04 

.41 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

inydkern 

54,4 

29,8 

'•2.1 

70 

6 

22 

25 

703 

0 

0 

24 

0 

.61 

.30 

19 

3.5 

4 

19 

2 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

61,8 

42,5 

52.2 

74 

8 

35 

23 

392 

0 

0 

0 

0 

.13 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

42,3 

28,5 

35.5 

50 

7 

23 

29  + 

909 

0 

3 

26 

0 

8.27 

2.45 

17 

4 

22 

10 

5 

3 

LANCASTER 

53.7 

31,2 

42.5 

70 

6 

26 

23  + 

591 

0 

0 

19 

0 

1.83 

.72 

21 

6.0 

0 

5 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY 

55.3 

30,1 

42,7 

55 

7 

22 

13  + 

562 

0 

0 

25 

0 

.77 

.45 

21 

2.0 

1 

21  + 

3 

0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

57.2 

37.0 

52,  1 

79 

5 

26 

12 

392 

0 

0 

4 

0 

.34 

.19 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

52.9 

36.4 

44.7 

73 

5 

27 

24 

523 

0 

0 

11 

0 

1.06 

.56 

22 

5.8 

3 

1 

0 

MOJAVE 

52.5 

31.8 

42.2 

71 

9 

25 

25+ 

700 

0 

0 

23 

0 

1 .46 

.53 

19 

4 

19 

3 

2 

0 

MOUNTAIN  PASS 

48.8 

30.5 

39.7 

53 

8  + 

22 

20  + 

779 

0 

0 

20 

0 

.  19 

.  15 

20 

.0 

0 

I 

0 

0 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

41.1 

18.0 

29.6 

53 

7  + 

0 

23 

1091 

0 

5 

31 

1 

5  .16 

2.53 

21 

16.1 

39 

22 

5 

3 

2 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

51.1 

40.7 

50.9 

71 

7 

34 

23 

428 

0 

0 

0 

0 

.25 

.20 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

32.9 

43.5 

-  2.6 

69 

8 

27 

25  + 

557 

0 

0 

18 

0 

2  .00 

.  17 

i.oe 

21 

.6 

0 

5 

1 

1 

W.i 

30,7 

42.0 

59 

8 

25 

29  + 

709 

0 

0 

24 

0 

1 .89 

.79 

21 

2.0 

1 

19 

5 

1 

u 

PALM  SPRINGS 

67.5 

41,5 

54.5 

-  1.2 

81 

7 

35 

25 

316 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.00 

.84 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

62,9 

42,9 

52,9 

73 

9 

37 

30 

358 

0 

0 

0 

0 

,19 

.  14 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

48,7 

34.3 

41,5 

64 

7 

28 

23  + 

724 

0 

0 

14 

0 

1.11 

.48 

20 

3 

20+ 

4 

0 

0 

SOUIRREL    INN  2 

42,5 

30 , 2 

35.4 

-  5.3 

50 

7 

23 

26  + 

881 

0 

5 

21 

0 

11.10 

3.69 

4.80 

21 

45.9 

33 

22 

11 

5 

3 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

68,7 

39, 1 

53.9 

82 

7 

33 

23  + 

335 

0 

0 

0 

0 

.33 

.25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

56,1 

32 , 7 

44.4 

-  1.7 

69 

1 1 

25 

19 

530 

0 

0 

15 

0 

.51 

-  .09 

.32 

21 

2 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

50. 6M 

32. 4M 

45. 5M 

71 

7  + 

21 

12 

556 

0 

0 

17 

0 

.33 

.33 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

valyermq  ranger  STA 

M 

M 

M 

69 

8 

0 

0 

0 

2.51 

.65 

1.20 

19 

11.0 

3 

2 

2 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

55.6 

30,8 

43.7 

72 

9 

24 

13 

651 

0 

0 

22 

0 

1.64 

.65 

21 

T 

0 

4 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

27,2 

5,4 

15.3 

41 

7 

-  5 

24  + 

1503 

0 

22 

31 

11 

D  2.03 

.73 

2 

19.0 

24 

3  + 

5 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

20,4 

5,2 

12.8 

34 

13  + 

-24 

3 

1614 

0 

26 

31 

9 

2.26 

1.05 

3 

20.3 

30 

3 

4 

2 

1 

HIlDROSE   ranger  STA 

45,0 

29,2 

37.5 

54 

12  + 

19 

22 

843 

0 

0 

23 

0 

.41 

.29 

20 

3 

20 

1 

0 

0 

DIVISION 

44.4 

-  3.3 

1.34 

-  .09 

4.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  427  - 


CALIFORNIA   -    DECEMBER  1970 


SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


December  was  generally  wet  and  cool  over  the 
State.  Most  locations  reported  monthly  average 
temperatures  only  1°  to  2°  below  normal,  but 
departures  were  greater  in  the  mountains.  Blue 
Canyon  was  8°  colder  than  normal,  while  Mt. 
Shasta  and  Sandberg  were  each  5°  below.  Red 
Bluff  had  only  4  days  during  the  month,  and  Mt. 
Shasta,  Santa  Maria,  and  Sandberg  had  only  5 
days  each  with  mean  temperatures  above  normal. 
On  the  warm  side,  however,  Sacramento  equalled 
the  maximum  temperature  record  for  the  30th. 
It  is  interesting  to  note  that  at  San  Diego  the 
average  maximum  for  the  month  was  5°  below 
normal,  while  the  average  minimum  was  2" 
above  normal. 

Precipitation  was  greater  than  normal  over  most 
of  the  State  except  in  the  Desert  Basins  and  a 
portion  of  the  San  Joaquin  Valley.  Several 
areas  received  more  than  150  percent  of  normal 
precipitation,  and  mountain  stations  reported 
heavy  snowfalls.  At  Blue  Canyon  121  inches  is  the 
second  greatest  December  total  of  record,  and 
60  inches  at  Mt.  Shasta  is  the  greatest  since 
1952.  Norden  reported  new  daily  records  for 
snow  depth  on  16  days  during  the  month. 


Red  Bluff  reports  the  greatest  seasonal  pre- 
cipitation since  1889,  and  the  second  greatest 
in  a  record  that  goes  back  to  1872.  San  Francisco, 
too,  had  the  greatest  seasonal  total  since  1955, 
and  had  20  days  of  rain,  compared  with  a  normal 
of  only  10  days.  A  total  of  15  consecutive  days 
of  measurable  rain  at  Sacramento  November  24 
through  December  8  sets  a  new  record.  The 
24-hour  rainfall  of  2.36  inches  at  Long  Beach 
is  the  greatest  for  December  since  1941. 

Minor  flooding  on  several  streams  resulted  from 
the  rain,  but  no  serious  damage  resulted.  The 
heavy  snow  on  the  19th  closed  Interstate  5  over 
the  Tehachapis,  with  drifts  up  to  8  feet.  More 
than  700  vehicles,  carrying  1,000  persons,  were 
stalled. 

Waterspouts  were  reported  off  the  coast  from 
Los  Angeles  on  the  19th  and  20th,  and  minor 
wind  damage  occurred  in  the  Los  Angeles  Basin 
on  those  dates.  Sunshine  at  San  Francisco  came 
within  1  percent  of  being  the  least  of  record  for 
December,  and  for  the  2-month  period  of  Novem- 
ber and  December  this  year  showed  the  least  of 
record. 


C.  R.  Elford 

NOAA    Climatologist    -  California 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tota 
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25 

26  I 

27 
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 7  

NORTH  COAST 

DRAI'JAGE  01 

15.15 

.77 

1.36 

1  .46 

3.23 

•  2  3 

•  24 

.75 

1,11 

.59 

.21 

•  10 

1.43 

.34 

.17 

.  79 

.52 

1.71 

.04 

.11  . 

angwi'^  pac  uniqn  col 

13. 3S 

.68 

I  I  32 

.'•6 

4  .46 

.59 

•  02 

.  10 

.31 

•  26 

T 

.09 

1 . 77 

.25 

.29 

.08 

1  .  14 

.05 

.10 

.07 

.08 

1.15 

.11 

BIC  BAR  RANGER  STATION 

9.72 

1  .  7(1 

■  ^' 

.88 

.93 

* 

* 

1.10 

.97 

.46 

• 

.26 

.03 

1.26 

.  15 

.01 

.13 

.95 

.05 

.05  . 

podnville  mntnc  STA 

13.06 

.  87 

1*62 

1.25 

2.86 

.  1 1 

.04 

.56 

•  37 

.32 

•  02 

1  .36 

.57 

.  14 

1.32 

* 

.23 

1.37 

.02 

.01  . 

BRANSCO^B  3  NNW 

23.10 

.97 

2.00 

2.47 

5.98 

.75 

.47 

.32 

1 .34 

•  01 

.20 

.01 

•  14 

1 .59 

.55 

•  23 

.  1  3 

i  .35 

.71 

3.01 

.  0 1 

.39  . 

BRIOCEvUt.e  NNW 

19.19 

1  •  29 

2.00 

4.73 

.*0 

•  63 

1 . 23 

1 .29 

* 

.43 

* 

•  45 

1 ,83 

.36 

* 

1.03 

* 

1.96 

.22 

.42  . 

BURNT  RANCH   1  S 

i3.se 

1.08 

1.51 

1.32 

2.71 

•  28 

.93 

1.23 

.31 

,04 

.40 

1.25 

.23 

.14 

,45 

.14 

1 .64 

.22  . 

BUTLER   VALlEV  ranch 

15.  30 

1.01 

1.61 

1.90 

2.63 

,04 

.03 

1.17 

.62 

.19 

.  10 

.  39 

.  1 1 

.02 

1.48 

.46 

.27 

.65 

.31 

1.75 

.34  . 

C AL I STOGA 

13.65 

■  62 

1 .34 

4.011  2.02 

•  39 

.32 

.25 

.07 

.01 

.  19 

1  .  34 

.08 

.59 

1  .07 

.13 

.06 

.55 

.62 

callaha'^  Ranger  sta 

CA2A0ER0 

22.28 

»  74 

1.96 

6  27 

2  23 

' 

.  60 

1.97 

2  .66 

.  76 

.88 

1 .86 

1.45 

CECILVHlE   5  SE 

6.98 

•  70 

.47 

I 

* 

3  •  26 

.  1 2 

.  55 

.72 

1*5 

.01 

.20 

T 

I  .28 

.06 

.06 

.  I  5 

.09 

.62 

T 

.05  . 

CLEAR  CREEk 

2.25 

2  .40 

2.40 

1.  16 

•  85 

.  35 

2 .49 

.  12 

•  03 

,04 

•  15 

.18 

•  07 

1 .90 

.06 

.  30 

.71 

T 

T 

1.00 

2.27 

.62 

.94  . 

CLDVEROALE   3  SSE 

13.13 

1 .35 

.97 

3.57 

.33 

.06 

.46 

*30 

.06 

.16 

•  10 

1.15 

.55 

.43 

1 . 19 

.16 

.16 

1.42 

T 

COPCQ  N!3   1  BAM 

3.77 

T 

.41 

.63 

.36 

.06 

T 

.54 

.39 

T 

.02 

T 

.06 

.73 

.03 

.03 

.  Jl 

T 

.  4  1 

.09  . 

coveL3 

13.67 

1.61 

1  39 

3  64 

.30 

.  1  2 

.  30 

.62 

•  32 

.02 

.  20 

.03 

I  .26 

.23 

.15 

.76 

.18 

.36 

1.36 

.02 

.11  . 

CRESCENT  City  I  N 

1.17 

.  72 

2)22 

.'05 

* 

• 

2  ,57 

.23 

.03 

•  19 

* 

* 

.56 

•  52 

.25 

.46 

• 

* 

1.85 

• 

• 

1.66 

.46 

.33 

1.38  . 

LRESCENT  city  7  ENE 

18.65 

• 

1 .84 

1.74 

1  .40 

.65 

.  54 

2.32 

.41 

.  13 

I  25 

.31 

,03 

« 29 

1  .02 

.26 

.53 

1.50 

.10 

,68 

1.75 

.63 

1.59  . 

CUMMl NQS 

18.70 

1 58 

1 .95 

4.98 

1.08 

.63 

.  27 

1.47 

.55 

.02 

.25 

.16 

•  16 

.92 

.30 

.  15 

1 .20 

.95 

1 .75 

.31  . 

DUTTONS  LANDING 

6.36 

.57 

1.25 

.08 

1.11 

.30 

.08 

.11 

.24 

.22 

.42 

.35 

.41 

.66 

.  10 
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.17 

.39 

.01 

.20 

.01 

.67 

.01 

.21 

.26 

.06 

.29 

CLARKSBJR5 

4.02 

.22 

.66 

.07 

.70 

* 

.30 

.03 

.05 

.02 

.12 

.39 

.17 

.21 

.29 

.40 

.06 

,45 

.17 

CLARKS  VALLEY   MUDO  RCH 

3.73 

.16 

•  31 

.07 

.82 

T 

.  10 

.20 

.  14 

.19 

,03 

.32 

.60 

.37 

.11 

See  reletencp  noles  loUowing  Sislion  lodai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 

2  1 

3 

 r 

4  1 

 r 

5 

6 

 T 

7  1 

1 

8 

9 

1  1 

10      11  12 

I 

13  1 

1 

14 

15 

1 

16 

1 

17 

18 

1 

19 

1 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

1 

25 

1 

26 

27 

1 

28 

1 

29 

30 

31 

6.67 

.  36 

1 .02 

1 . 38 

f  06 

!l6 

18.11 

1.31 

1.87 

!95 

4.25 

!95 

.  10 

T 

!85 

!5l 

T 

^!98 

!e9 

l!l5 

!o2 

2^32 

T 

T 

,*24 

!3l 

U69 

6.23 

•  LO 

1 . 00 

• 

J 

,  3 1 

•  01 

2.11 

2  .38 

*  79 

*  ?7 

1*54 

1  04 

1  *  1  fl 

11.61 

1 1 12 

2.14 

5^ 

2  '  80 

09 

IB 

38 

.03 

1  *  52 

'  2  3 

•  ^  ^ 

22 

'58 

02 

12 

58 

'24 

69 

2.67 

.37 

.05 

.43 

.12 

.18 

.15 

•  05 

.27 

.61 

.09 

•  12 

•  14 

.04 

.01 

.04 

10.69 

.07 

.  15 

24 

.04 

.80 

.  69 

01 

•  6  1 

30 

.  17 

•  20 

•  53 

10 

^  *  5? 

? ' 

* 

'3* 

'47 

.  2! 

.  02 

.37 

,  17 

•  37 

'20 

'  f  I 

1 '  79 

* 

1  *04 

.77 

.08 

T 

1  .45 

.76 

.05 

.59 

T 

.  16 

.09 

.83 

•  29 

.79 

1  (28 

.6 

* 

* 

•  11 

.01 

16.11 

\  '  7.7 

.77 

.76 

16.74 

^ ' 

1  'on 

*  ^, 

'22 

.05 

.01 

1*14 

^87 

.36 

.22 

2  .65 

.  13 

•  27 

.69 

1.32 

■  •  ^ 

J 

'  3? 

'48 

1  .03 

.52 

.  14 

1 '  62 

,  38 

.95 

.  0  1 

■  16 

.74 

■  59 

1.59 

- 

16.6<t 

1  .94 

' 

1.73 

.36 

.55 

.07 

1.34 

•  07 

.06 

.08 

.06 

.04 

.56 

.04 

.37 

.16 

.42 

.07 

.04 

•  15 

15.39 

*?i 

19 

•  56 

T 

T 

*O0 

.04 

16 

49 

'•.63 

1  '  39 

'  .  * 

.  06 

T 

.38 

'70 

T 

I57 

.01 

T 

•  27 

y 

' 

1  '  7ft 

*  2? 

*  03 
* 

03 

' 

.01 

.54 

.  59 

.20 

•  41 

'02 

.01 

•  12 

.  07 

'35 

'60 

'  Ifl 

111 

*  06 

*42 

•  52 

.06 

■  02 

.34 

•  03 

,08 

.  2  1 

'  04 

•  0 1 

.03 

•  03 

30 

5.95 

.36 

1.24 

.03 

1.30 

.14 

.09 

.  14 

•  02 

.47 

.24 

.13 

.02 

,37 

•  42 

.15 

.  16 

•  23 

.44 

U.71 

• 

.26 

1.47 

•  22 

.  13 

.28 

•  74 

^  '29 

^  *45 

88 

1*98 

06 

*  25 

38 

29 

■  04 

1.23 

.07 

.42 

'  06 

.03 

1.03 

.05 

'42 

'o2 

•  04 

10.71 

l!l2 

l!46 

!oe 

2.86 

1.17 

!o5 

.06 

.27 

.02 

1.00 

.64 

.  IC 

.79 

•  21 

■  09 

.24 

.48 

.02 

.01 

16.51 

1 .93 

2.06 

.49 

4.15 

• 

.36 

.04 

.59 

1.29 

1.42 

.22 

1.22 

•  26 

« 

• 

I.IZ 

1.30 

■  04 

11.66 

.46 

1.00 

1.20 

1.95 

.70 

1.30 

1  .40 

.40 

.20 

1.70 

.  10 

.20 

.10 

.70 

.05 

.20 

17.37 

1  '0? 

0  '  f  ■ 

L  * \t 

1.11 

.  1  7 

.  39 

1  .38 

16.77 

'?3 

'tA 

03 

1*31 

1 .24 

05 

1.07 

*29 

'  19 

'  4  8 

'43 

1*38 

11.71 

• 

.56 

.99 

.16 

* 

9. 10 

90 

* 

I  10 

• 

I  9' 

1 '  08 

'15 

1 3 

•  02 

1 '  10 

'  2( 

'30 

1  '02 

10. 65 

.87 

2.74 

.06 

2.47 

.35 

.  10 

.29 

.22 

.05 

.96 

.41 

.  14 

.04 

.65 

.09 

.06 

.28 

.19 

.46 

•  04 

5.21 

.  06 

,02 

,  07 

.31 

.55 

.  1 0 

.  39 

10 

.  38 

11. 14 

1.32 

U77 

.04 

3.00 

.30 

T 

.05 

.13 

.  15 

[76 

.85 

!lE 

.03 

.73 

.25 

•  25 

.22 

!27 

!77 

!o7 

15.  30 

2.00 

2.26 

.10 

3.39 

.d" 

.21 

T 

.37 

1.57 

1.61 

.  19 

.06 

.66 

.22 

•  16 

.36 

.64 

•  99 

.16 

.15 

.02 

T 

.01 

.32 

.  18 

.  15 

•  16 

6  .'■8 

!53 

1)29 

!55 

2.08 

.  14 

.01 

.02 

^33 

.07 

.15 

.03 

,03 

1 .28 

.24 

.11 

.91 

.  14 

.03 

!47 

,07 

T 

1 0.62 

.59 

.72 

.22 

2.23 

.16 

.  10 

.41 

.56 

1.01 

.02 

.05 

.02 

.75 

1.09 

.12 

•  10 

.97 

.02 

.06 

.47 

.35 

.59 

.05 

9.55 

1 .77 

1 .36 

i  30 

.  35 

.  15 

.17 

.04 

•  06 

1,18 

.35 

,20 

.75 

.10 

.  16 

.03 

.22 

.57 

15,96 

.78 

.12 

3.53 

.73 

.92 

.33 

1.87 

.55 

.02 

.11 

1.63 

.23 

.15 

.44 

1.53 

,69 

T 

.01 

2.37 

.17 

.16 

19.21 

2  .56 

1.17 

.02 

.26 

.85 

•  05 

T 

2  .78 

1.11 

.  2  3 

•  69 

1.06 

T 

.15 

.98 

.56 

1 .69 

■  02 

4.65 

40 

1*57 

•  07 

.  01 

.03 

.39 

.06 

.09 

.68 

38 

,311 

03 

50 

3.26 

3  1 

58 

.07 

•  02 

•  1 1 

T 

46 

.19 

,  0< 

02 

.06 

T 

T 

.05 

.20 

.  17 

4.57 

.54 

.66 

.23 

T 

T 

.01 

.05 

.36 

.32 

•  37 

.48 

.39 

T 

.10 

.01 

.19 

.04 

.08 

T 

T 

.05 

.49 

•  02 

T 

5.59 

1,78 

9 .79 

"-_ 

'o  1 

J 

~ 

* 

-         -  - 

" 

~06 

"01 

.79 

.15 

.01 

' 

.27 

.09 

~ 

"02 

~27 

'16 

'42 

~,  , 

9.07 

1  60 

'  10 

01 

*  10 

09 

*  ^  ^ 

'  ^  ^ 

1  *06 

.56 

.09 

1.44 

*  ^  2 

'  07 

*  J 

'o' 

5.12 

.39 

.86 

.01 

.63 

.28 

.01 

.15 

.17 

.22 

T 

.25 

.52 

.12 

.28 

.06 

T 

.49 

T 

T 

.09 

.08 

.  13 

.08 

.13 

,01 

12.15 

3  '?7 

* 

' " 

.  04 

.16 

1 .20 

.04 

15.97 

^  '73 

* 

''"07 

1  *  ^2 

.27 

.96 

.  17 

1*49 

13.08 

1  '  7fi 

19 

* 

*  97 

1  '  09 

.04 

T 

_ 

.8' 

•  12 

04 

* 

?? 

'  , 

12.51 

128 

•  ^  J 

2  '54 

• 

'  16 

1  *  08 

1*54 

•  17 

■  58 

•  35 

'  6C 

'  66 

*66 

07 

6.58 

.44 

.09 

1.39 

T 

T 

.09 

1  .05 

.37 

T 

T 

T 

1.14 

T 

T 

.08 

.84 

.05 

T 

T 

1 .00 

T 

T 

•  04 

17 . 24 

2  .90 

.25 

4  .28 

.  19 

.  05 

.  27 

40 

T 

T 

1.47 

1 .28 

•  30 

.04 

1.19 

•  23 

,  13 

.48 

.47 

.  OJ 

5.*t0 

.30 

2 . 00 

T 

.57 

•  31 

.  02 

.  04 

.18 

.  08 

.30 

T 

.28 

.  10 

.141  .26 

.  34 

.02 

.12 

.13 

.06 

.  10 

■  0; 

10.90 

.  35 

.05 

•  10 

.27 

•  1  i 

.90 

.02 

.481 

.  9( 

.25 

1 .49 

.0' 

4.40 

'  '13 

.  30 

.09 

.88 

.  10 

'04 

.35 

•  13 

.05 

.20 

.  0 1 

.  4  1 

.02 

•  36 

.27 

,75 

*  17 

.02 

.  1 1 

•  0] 

5.94 

.25 

.73 

.07 

1.61 

.28 

T 

.09 

.23 

•  13 

T 

.15 

.24 

.12 

.16 

.01 

T 

■  14 

.30 

T 

.49 

6.00 

.  8 1 

•  3 1 

.01 

.06 

.  16 

.  1 3 

.16 

.02 

!6] 

.18 

.2! 

■  02 

15.62 

1.85 

2.15 

.  6  1 

1 .98 

.  52 

.  17 

1 .03 

1 '  67 

2.16 

.18 

•  91 

.38 

.5! 

.69 

'bo 

12 

15.01 

.68 

1 .73 

.43 

4  •  60 

,61 

.  06 

.05 

.47 

.41 

•  06 

'  , 

.  16 

.02 

2.29 

.12 

1  D 

1  ' 

5.01 

•  46 

•  58 

6.36 

.43 

.79 

.09 

1.59 

•  20 

.05 

.10 

.74 

1.00 

.09 

.01 

.49 

.61 

•  04 

.80 

.15 

.10 

.03 

.45 

.40 

19.47 

1 .45 

.08 

.02 

.  50 

.39 

* 

1.'.4 

*  _  ' 

2 .06 

* 

1 1.  62 

1(51 

1 .43 

.16 

2  .35 

.'24 

T 

.04 

.45 

1  *  3  7 

'  1  5 

.16 

.63 

•  89 

* 
* 

^  '49 

* 

11  .04 

1 .63 

1 1  46 

.31 

2,15 

05 

.06 

2  '  05 

'  ^  J 

.02 

.  ?6 

•  03 

*  80 

so 

5.46 

•  87 

1 .05 

*  63 

24 

.23 

43 

'  37 

63 

'62 

'20 

5.96 

.56 

1.60 

.U 

1.16 

,35 

T 

1  .70 

* 

.25 

* 

.10 

.12 

12  .09 

1  .39 

2.43 

.39 

1 . 90 

T 

.  17 

.  90 

.41 

T 

.^2 

•  09 

.97 

• 

6.09 

,  1 1 

■  06 

1.25 

•  35 

.  14 

.06 

.60 

.30 

34 

*  '47 

^ '  n6 
* 

.30 

.33 

•  01 

*08 

'31 

9.67 

.22 

.33 

1.43 

1.11 

.26 

.  1 1 

1.06 

•  55 

.01 

.16 

J 

.  39 

* 

*  92 

.  V3 

04 

_ 

y 

'43 

* 

•  39 

4.25 

.  15 

.99 

.24 

•  62 

.05 

.08 

.10 

.03 

•  1  7 

'40 

04 

!o^ 

'24 

.20 

27 

19 

'  19 

4.42 

.47 

.11 

1.02 

.08 

•  03 

.03 

.06 

.05 

.43 

.48 

.40 

.26 

.16 

.20 

.29 

.16 

.17 

5.49 

.75 

.76 

1  •  20 

.20 

.  1 1 

.03 

.05 

.151  T 

.52 

•  20 

16.  59 

.04 

2.09 

1 . 90 

1  •  64 

.47 

•  42 

1 .36 

•  0 1 

.07 

04 

( 25 

1  '40 

'95 

.18 

1.41 

*05 

'44 

1  '  oc 

'  90 

* ,  , 

02 

3.40 

.26 

.29 

loi 

.  1 3 

.  16 

,37 

.12 

.11 

3.73 

•  47 

.40 

.32 

.61 

.06 

.  05 

•  04 

•  07 

'01 

.18 

,23 

.13 

'45 

•  09 

*  29 

*  ^  J 

*05 

' 

16.40 

.98 

.59 

1.10 

3.43 

.16 

.21 

.60 

1.28 

.50 

.12 

.13 

1.55 

.03 

.65 

.01 

2.27 

.03 

.25 

2.41 

•  "2 

.06 

10.39 

1.12 

1.55 

.17 

•  2  7 

1  .06 

.07 

.02 

.25 

11.56 

.42 

1.73 

.38 

2  .03 

•  28 

.  04 

.  17 

.  62 

•  96 

06 

.02 

1  .  14 

1  22 

.16 

.72 

.  16 

*  24 

'2' 

*  17 

'73 

'o( 

19.66 

2.30 

2.50 

.97 

2.64 

.10 

.66 

1.00 

•  16 

T 

T 

T 

3.35 

i!ii 

T 

T 

.64 

.92 

T 

!32 

.79 

!72 

U90 

6.09 

.86 

1.56 

.34 

1.12 

.07 

.24 

•  42 

1.50 

1.05 

.02 

.09 

.02 

.20 

.  10 

• 

•  10 

.38 

17.16 

I  .00 

1.76 

2.30 

3.64 

.95 

.09 

.62 

•  27 

.03 

.44 

.03 

1 .45 

.16 

1.00 

1.07 

2.99 

T 

4.83 

i  18 

.39 

.  29 

.04 

02 

.59 

'^^ 

.67 

.58 

4  .39 

.37 

.55 

.  66 

.02 

.02 

'  13 

.30 

•  01 

.25 

'  02 

.02;  .44 

.79 

.01 

.22 

01 

16 

_ 

T 

323.56 

3.50 

1 .56 

1 .05 

T 

.12 

2.20 

.37 

1.43 

* 

17.41 

2*86 

1.12 

^  '  05 

•  98 

06 

'  30 

' 

.40 

1  ,90 

3  60 

.20 

*  20 

.90 

.10 

*4C 

40 

12.26 

.54 

1.86 

3.33 

1.31 

.21 

.02 

•  75 

.65 

.02 

.20 

.05 

■  20 

1.43 

.22 

.20 

•  91 

.02 

T 

■  02 

.29 

.02 

T 

.01 

6.46 

1.04 

.53 

2.36 

.53 

.02 

.04 

.15 

T 

.13 

,63 

.05 

,34 

,22 

•  36 

.01 

.04 

•  01 

2.65 

.26 

1.16 

.03 

.12 

T 

.06 

T 

.75 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  14 

8.64 

.36 

1.03 

.10 

1.97 

.15 

.03 

.22 

1.30 

.04 

.02 

.76 

.88 

.05 

.04 

•  54 

,03 

.26 

.20 

,08 

•  97 

.01 

17.96 

2.05 

.36 

1  .08 

3.48 

.17 

.07 

.86 

1.30 

.40 

.02 

•  11 

.03 

2.13 

.02 

.62 

.06 

•  02 

1.72 

T 

.33 

3^10 

T 

.01 

6.34 

•  09 

.28 

.48 

■  03 

.39 

.06 

.36 

.  19 

•  11 

3.60 

3-32 

.03 

.16 

.06 

.51 

.03 

T 

.  0 1 

.22 

.  06 

'22 

.34 

.60 

.33 

•  47 

T 

■  19 

■q1 

•  08 

3.69 

.42 

•  36 

.  2  I 

.  13 

*  12 

.32 

.69 

.86 

.50 

6.21 

.30 

1.12 

.06 

1 .52 

•  12 

.03 

•  07 

•  1 1 

T 

.52 

03 

.50 

.07 

1.02 

09 

'o< 

*  39 

0' 

9.55 

.39 

1.96 

.02 

1.11 

•  12 

T 

.06 

.11 

.08 

.05 

.  10 

.01 

.13 

.40 

.  15 

,63 

■  OS 

•  03 

.01 

•  06 

5.38 

.42 

.79 

.72 

.65 

.09 

.36 

.95 

.76 

.08 

.05 

■  10 

•  45 

1.39 

•  79 

T 

.03 

.14 

•  13 

.02 

.16 

•  05 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.76 

T 

•  U 

.06 

•  14 

•  11 

.27 

.02 

T 

.04 

2.53 

.32 

.31 

.22 

.21 

T 

T 

.05 

.10 

T 

.21 

.22 

.06 

•  05 

T 

.07 

.04 

.39 

.07 

T 

10.67 

1.43 

1.49 

.96 

1.57 

.16 

.16 

.70 

T 

1.31 

1.70 

.14 

,07 

T 

T 

.33 

.67 

2.31 

.17 

1.20 

.01 

.03 

.02 

T 

.02 

,48 

.26 

.03 

T 

T 

T 

T 

.01 

.06 

3.71 

.46 

1.47 

.24 

•  17 

.08 

.19 

T 

.72 

T 

T 

.02 

.04 

T 

.07 

T 

•  02 

T 

.21 

5.94 

.66 

.86 

.98 

.46 

.12 

.48 

.58 

.10 

.46 

.16 

.36 

.42 

.04 

.12 

,06 

.02 

.06 

.06 

.06 

3.11 

.26 

1. 16 

.03 

.03 

.06 

.03 

.74 

.33 

.06 

•  07 

•  03 

.15 

.06 

,01 

•  05 

CLEAKLIKE  HIGHLANDS 
COHiSSET  1  NNE 
COlElUN  FISHEHIES  STi 
COLPAX 

COLGATE  PQmEA  house 

COLUSA  1  SSH 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 
DAVIS  2  hSm 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  FOREBAV 

DE  SABLA 

D091INS  1  S 

DOWNIEVILLE  RANGER  ST4 
DUNNICAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRflELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLET  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRV  ENCLE8RICHT  DAN 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DI5T  GRAVES  RCH 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEVVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAkEPQRT 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULOING  OAH 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 


WSW 


LOOKOUT  3 

loyalton 

madeline  mntnc  sta 
han2anita  lake  // 
markley  cove 

marysville 

HC  CLOUD 
HIOOLETOWN 
MINERAL 
KOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSD  //R 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

ORDVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVlLLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  WSO  R 
REDDING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MT  P  C  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  R 
SACRAMENTO  CITY  wSO  R 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

STONYFDRD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 
VACAVILLE 
VINTON 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

hhiSkeytown  res 
williams 

WILLOWS 
WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOriE 

ooyie  5  sse 

ellEry  lake  / 
fleming  fish  and  game 


o>«i  loUowing  Siaiioti  Indai. 
430  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

i 

1 

8 

9 

10  1 

11  12 

13  1 

u 

 L. 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20  1 

21 

22  I  23  1  24 

25  I 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

3.33 

.12 

.79 

.09 

.22 

.13 

.09 

.08 

.04 

.28 

.23 

.20 

.55 

.10 

.05 

.40 

T 

.  *2 

.20 

•  06 

.16 

.28 

.40 

,34 

,20 

.18     .12  .16 

,22 

.08 

1.69 

!69 

.21 

.15 

.16 

.12 

.3* 

T 

T 

ICC 

1.34 

1.65 

.17 

1.23 

.22 

.75 

T 

2.04 

.91 

.  1  1 

.26 

.29 

.05 

.35 

.  14 

.53 

2.»l 

.45 

.90 

.08 

.10 

.71 

.02 

T 

.15 

T 

IS. 23 

1.56 

1.85 

.50 

2.90 

T 

T 

.37 

.62 

T 

T 

1.55 

1  .00 

.45 

.21 

T 

1.25 

.  10 

T 

.33 

.52 

1  .02 

.20 

2.92 

.46 

1,05 

.02 

.06 

.10 

.55 

.36 

.06 

.06 

.  15 

.05 

«.17 

.08 

1.25 

.10 

.21 

T 

.20 

.23 

.03 

.03 

.15 

.85 

.50 

.07 

.05 

.16 

,09 

.08 

.  09 

S.03 

.87 

.80 

.62 

.89 

.26 

.06 

.96 

1  .06 

1 .22 

,07 

.08 

.33 

.03 

.40 

2.13 

.15 

.64 

T 

.27 

T 

.07 

.12 

T 

.39 

.24 

.01 

.02 

.09 

03 

'  1  0 

s.ei 

.96 

1.13 

.85 

1.34 

T 

.07 

.06 

.5*. 

1 .29 

1.17 

.12 

T 

T 

.60 

.06 

T 

,11 

.30 

.29 

«.7» 

.38 

,86 

T 

.72 

.09 

.78 

1  .19 

.04 

.28 

.05 

,  28 

,  07 

a. 78 

.41 

1,13 

.12 

1.39 

.21 

.01 

.01 

.03 

•  OS 

T  T 

.39 

.76 

1.07 

.33 

.03 

.87 

.90 

.22 

.45 

.03 

.36 

T 

4.09 

.05 

.54 

.03 

.12 

.  14 

.27 

.40 

.05 

1.91 

.15 

.43 

12.62 

.75 

1.65 

.51 

1.84 

.02 

T 

.71 

.10 

T 

1 .02 

.46 

1 .02 

.55 

2  ,06 

.12 

.69 

.33 

.  Ot 

,95 

7.52 

1.02 

.40 

1.47 

.91 

.01 

.01 

.09 

.11 

.33 

.42 

.53 

.17 

.27 

.  78 

.07 

.02 

.27 

.07 

.  19 

.  38 

10. 3S 

.75 

1.00 

.01 

.28 

.02 

.70 

.20 

.80 

.48 

.27 

1.92 

2.16 

.65 

.01 

.79 

.24 

.02 

.05 

S.2<> 

.32 

1,50 

.10 

1.78 

.25 

.20 

.16 

.05 

.  77 

.62 

.41 

.  4  I 

T 

•  14 

.70 

.25 

,  58 

3.67 

.25 

,95 

.05 

.01 

.07 

.27 

.  1 1 

.21 

1 ,05 

•  90 

•  05 

.  0! 

.  10 

8.02 

.38 

1,29 

.10 

1.21 

.27 

.IT 

.  78 

.  20 

.  7C 

.  2  1 

.  ii 

.53 

.91 

.05 

34 

9.99 

.32 

1,01 

.23 

1.87 

.71 

.01 

.02 

,09 

.10 

.44 

1 . 35 

1.05 

.4] 

.  12 

.83 

.06 

.27 

.54 

.  1 1 

'44 

•  0  ] 

6.38 

.31 

1,21 

.16 

.85 

.02 

.0* 

.03 

.06 

.73 

.63 

.29 

.31 

.89 

.02 

.11 

.27 

.25 

!l3 

.07 

9.08 

.09 

1,01 

.01 

.04 

T 

.08 

.10 

.28 

.01 

.37 

.36 

.60 

.02 

.02 

1 . 38 

.10  .01 

.36 

.20 

.01 

,03 

5.»3 

.58 

,68 

.12 

.26 

.07 

.  12 

.23 

.68 

.29 

.25 

.72 

.53 

.03 

.04 

.47 

.22 

.  12 

.03 

5.16 

.16 

,84 

.16 

.53 

.24 

.02 

.03 

.09 

.06 

.37 

.62 

.52 

.  10 

.  18 

.  54 

.  1 1 

.35 

.04 

•  18 

6.26 

.66 

,64 

.20 

.92 

.35 

.07 

.06 

.13 

.26 

.85 

.20 

.31 

.78 

.30 

.31 

6.68 

.13 

,62 

.02 

.46 

.06 

T 

.23 

.20 

.13 

.46 

.26 

.67 

.43 

1,60 

.  12 

.98 

.17 

.10 

.43 

,27 

.06 

T 

.02 

.03 

.12 

T 

.  37 

.27 

.67 

.03 

.  69 

.  73 

,03 

.63 

.  13 

4.64 

.32 

,99 

.08 

.31 

.01 

.03 

.02 

.  10 

.OS 

.  30 

.  44 

.  14 

.53 

.83 

.  12 

.25 

.09 

5.67 

.60 

,90 

.23 

.25 

.01 

.03 

.17 

* 

.83 

.23 

.  16 

.  5  1 

.04 

,67 

.05  T 

.05 

.40 

.27 

.07 

5.95 

.70 

• 

1 .09 

.21 

T 

T 

.  15 

T 

.02 

.  17 

.55 

.57 

.  15 

.66 

T 

,76 

.08 

.  36 

.15 

.11 

.02 

7.67 

.26 

.65 

.10 

.99 

.15 

.25 

.  15 

.10 

.83 

.30 

.65 

1  .60 

,11 

.20 

.90 

.  19 

.26 

4.07 

.21 

,60 

T 

T 

.08 

T 

.11 

.  17 

.20 

.51 

.30 

.06 

1.20 

,23 

.18 

3.95 

.28 

,58 

.03 

.02 

.04 

.01 

.24 

.  14 

.21 

.03 

.34 

.37 

.20 

,52 

.92 

,29 

.05 

.03 

.05 

3.99 

.04 

.33 

T 

.09 

.20 

.15 

1 .05 

.33 

1.25 

.02 

.18 

.35 

8.84 

.  4  1 

1.56 

.25 

1.86 

.50 

.02 

.0*. 

.10 

.11 

.30 

1.05 

.51 

.22 

.06 

.55 

.16 

.39 

.09 

.62 

T 

8.80 

.  10 

1.12 

.06 

1.35 

.05 

.25 

.07 

T 

1 . 13 

.48 

.84 

.  14 

.34 

1.21 

,71 

.46 

.47 

T 

5.27 

.12 

.95 

.02 

.27 

T 

.06 

.09 

T 

T 

.46 

.83 

.35 

.43 

T 

.61 

.29 

.28 

.28 

.06 

.06 

.09 

4.35 

.46 

.49 

.04 

.10 

.24 

.21 

,35 

1.13 

1.04 

.08 

.08 

.11 

7.40 

.96 

1.70 

.01 

.37 

.01 

.80 

.33 

.70 

.36 

.35 

1.16 

.05 

.  3  1 

.15 

.10 

15.45 

1.50 

2.90 

.20 

1.60 

.20 

1 .20 

.60 

.20 

3,3ff  1.65 

.65,  .60 

.43 

7.39 

.42 

1.53 

.05 

1.46 

T 

.15 

.10 

.18 

1.08 

.40 

.18 

.11 

,29 

.50 

T 

,33 

.23 

.02 

.36 

T 

6.37 

.44 

1.65 

T 

1.28 

,04 

.08 

.06 

.01 

.25 

.87 

.21 

,08 

.02 

.  12 

.64 

.22 

.  19 

T 

.29 

4.99 

.54 

.56 

•  13 

T 

.13 

.25 

.01 

.37 

.37 

.55 

.08 

.09 

1.09 

.04 

T 

.40 

.20 

T 

.18 

3.33 

.15 

.43 

.02 

.01 

.02 

.14 

T 

.  18 

.23 

,53 

,  30 

.60 

T 

.36 

.26 

.10 

5.72 

.39 

1.02 

.07 

.06 

,02 

.01 

.09 

.10 

.08 

.  73 

.64 

.  16 

,48 

1,04 

.05  ,01 

.08 

.43 

.19 

.06 

.05 

4.95 

.20 

.93 

.09 

.  u 

.45 

.12 

.22 

.56 

.52 

.45 

.62 

.31 

.07 

.21 

.10 

4.62 

.26 

■  65 

■  IS 

.36 

.20 

.  16 

1.16 

.47 

.45 

.50 

.02 

.  19 

7.35 

.45 

,70 

.06 

1.43 

.  u 

.16 

.37 

.70 

.73 

.  50 

.40 

.01 

.47 

.13 

.  19 

.48 

.06 

.39 

4.58 

.51 

■  47 

.12 

.54 

.02 

.  10 

.04 

.03 

T 

1  .04 

.50 

.  10 

.07 

.30 

.14  .02 

.  16 

.  17 

.02 

.23 

4.47 

.37 

■  96 

.06 

.02 

.20 

.06 

.23 

.3; 

1  .2? 

.06 

1.05 

.02 

.  10 

.12 

4.87 

.33 

■  73 

.05 

.42 

.0* 

.03 

.02 

.03 

.37 

.53 

.28 

.  40 

.65 

.02 

.08 

.32 

.22 

.32 

.03 

6.01 

.15 

■  46 

.96 

1.14 

T 

T 

.08 

.  U 

.22 

.32 

.28 

.32 

.  35 

T 

.  57 

.loi 

.06 

.51 

.36 

.05 

.34 

6.18 

.38 

■  64 

.04 

1.37 

.10 

.07 

.  15 

.31 

.78 

.  30 

.31 

.  02 

.25 

.49 

T 

.32 

.19!  .02 

.44 

5.36 

.22 

1  ■Ol 

.  19 

.  10 

*19 

.18 

.  30 

.  80 

.  39 

.  1  0 

.  33 

.70 

.22  .26 

.05 

.21 

.09 

.02 

7.49 

.70 

1.33 

.04 

.43 

.0<> 

.OB 

.04 

.58 

.64 

.48 

.  70 

.88 

.04 

.20 

.82 

.30 

.  19 

5.24 

.46 

1.41 

.04 

.07 

T 

.07 

,05 

.04 

.10 

.39 

.46 

.65 

.11 

.05 

.30 

.75 

.02 

.13 

.05 

T 

.07 

T 

4.80 

•  62 

■  94 

*16 

.20 

.13 

.14 

.24 

1.15 

.75 

.  16 

.10 

.  13 

.08 

4.56 

.69 

■  64 

.03 

T 

.10 

.01 

.37 

.  12 

.  7( 

.06 

,73 

.  20 

.  18 

.01 

T 

4.48 

.55 

■  56 

T 

T 

.13 

T 

.26 

.07 

1 .35 

.  06 

.59 

.56 

T 

.23 

.10 

4.62 

.  11 

■  59 

.09 

.04 

.01 

.09 

.10 

.14 

.40 

.  19 

1.10 

.04 

1.20 

.26  T 

.02 

.27 

,03 

T 

4.28 

.26 

,38 

.12 

.01 

.15 

.41 

.31 

.25 

.6? 

1 .36 

.16 

.  13 

,03 

5.08 

.33 

■  25 

.30 

.23 

.02 

.30 

2.05 

.21 

,45 

.63 

.  10 

.01 

4.75 

.47 

■  63 

.02 

.66 

.02 

.  15 

.  10 

.27 

T 

.79 

.34 

.09 

.07 

.  12 

.19 

T 

.27 

.  19 

,02 

.19 

5.44 

.55 

.66 

T 

.38 

.02 

T 

.26 

.40 

.  12 

.48 

.  80 

,  18 

.90 

.  10 

,37 

7.42 

.27 

1.11 

.05 

.79 

.07 

.02 

T 

.79 

.37 

1  .06 

.35 

.32 

,80 

.02 

.72 

.44 

.02 

.22 

6.29 

.32 

.62 

.  14 

1.62 

.  17 

.01 

.  10 

.  IS 

.30 

.52 

.24 

.39 

,36 

.62 

.02 

.  14 

.01 

T 

.53 

T 

10.39 

.22 

1.09 

.  18 

2.90 

.12 

.  10 

.20 

.38 

.13 

1  .44 

.60 

.40 

.42 

.  16 

.53 

.16 

.33 

,36 

.04 

.59 

4.44 

.09 

.18 

.25 

.63 

.88 

.37 

.32 

.24 

.49 

.05 

3.99 

.06 

!39 

.21 

T 

.07 

.  IS 

.24 

.53 

.40 

.38 

,43 

.56 

T 

.33 

.  19 

.07 

7.22 

.20 

1.62 

.13 

.11 

.  10 

.23 

.53 

.  10 

1 .05 

.15 

2.00 

.10 

.02 

,76 

.  12 

5.38 

.44 

1,13 

.10 

.13 

.07 

.  15 

.15 

1.51 

.56 

.07 

.11 

.04 

.53 

.39 

3.46 

.12 

,42 

.03 

.03 

.24 

.05 

.03 

.30 

1 .20 

.86 

.06 

T 

,07 

.05 

5.62 

.28 

,45 

.73 

.47 

.05 

.16 

•  21 

.  19 

.69 

.19 

.12 

.43 

1 .00 

.10 

.02 

.15 

.  14 

.  16 

.06 

6.21 

.25 

■  60 

.69 

.30 

T 

T 

.0* 

.21 

.23 

T 

.57 

.25 

.36 

.25 

.01 

.91 

.20 

.03 

.51 

.59 

.10 

.11 

5.39 

.69 

,43 

.56 

.36 

.03 

.02 

.11 

.19 

.27 

.68 

.24 

.18 

.25 

.77 

.10 

.02 

.23 

.05 

.11 

.10 

9.75 

.09 

.61 

.08 

1 . 24 

.03 

.  06 

.26 

.03 

.11 

1.18 

.39 

2.06 

T 

•  98 

.72 

T 

.84 

.49 

T 

.38 

3.93 

.  13 

.79 

T 

.  10 

T 

.01 

T 

T 

.  39 

.36 

.9; 

,27 

,03 

1.01 

.37  ^ 

.  14 

.18 

.04 

8.51 

.17 

1*39 

.22 

.31 

.  37 

.53 

.19 

1 ,  37 

.31 

2.29 

.86 

.21 

6.71 

.15 

,95 

.02 

.  83 

.  18 

.02 

.85 

.60 

.88 

.  50 

.72 

.69 

.02 

.30 

4.26 

.06 

.71 

T 

.13 

T 

T 

.40 

.28 

.70 

.26 

.10 

1.10 

.02 

.25 

,20 

.05 

6.18 

.66 

.65 

.03 

.94 

.73 

.10 

.04 

.43 

.52 

.52 

.09 

.  10 

1  .89 

.02 

.47 

.42 

.02 

.59 

9.04 

.86 

2.26 

.06 

.05 

.09 

.61 

.48 

.70 

.85 

7 

1.62 

,02 

.50 

.49 

6.63 

.26 

2.08 

.17 

.36 

.13 

.46 

.50 

.30 

1.15 

.23 

1  .72 

.09 

.02 

1.03 

.13 

11.51 

.75 

1.55 

.15 

1.98 

.06 

.02 

.06 

.13 

.04 

.06 

.94 

1.10 

.96 

.70 

.70 

.12  .01 

.17 

• 

1 .10 

.63 

2.94 

.06 

.20 

.03 

.03 

.  12 

.10 

.  12 

.35 

.  10 

.65 

!b8 

.15 

.03 

.27 

.03 

4.11 

■  07 

■  63 

.06 

.09 

.01 

.07 

.15 

.20 

.55 

.29 

.20 

.88 

.21 

.02 

.36 

.23 

.09 

8.77 

.35 

,96 

.  16 

.56 

.  0  1 

.  1 3 

.  1  5 

.24 

.67 

.  80 

.33 

.  15 

.05 

.21 

.  15 

.54 

.18 

.49 

.01 

7.34 

.44 

1,13 

.26 

1.50 

.05 

.01 

.07 

.  1<> 

.36 

.99 

.  39 

.21 

.07 

.  38 

.15 

.57 

.13 

.07 

,42 

7.68 

.50 

1,03 

.23 

.97 

.04 

.05 

.06 

.  04 

.42 

.01 

1  .36 

.43 

.27 

.02 

.61 

.61 

.02 

.46 

.26 

.07 

,22 

6.45 

.26 

1,07 

.12 

.67 

.24 

.02 

.03 

.03 

.05 

.32 

.73 

U05 

.31 

.15 

.64 

.  14 

.41 

.03 

.IB 

5.09 

.27 

,52 

.08 

.62 

.07 

.0* 

.19 

.12 

.43 

.30 

.33 

.36 

.80 

.07 

T 

.38 

.26 

.23 

.02 

1,69 

1.16 

.55 

.06 

1.32 

.  38 

.87 

.97 

1.41 

.62 

.74 

.04 

.72 

1.12 

,04 

.04 

.02 

.14 

.07 

,02 

.  16 

.35 

.12 

.09 

.07 

4.12 

.10 

,48 

.12 

.60 

.07 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.33 

.41 

.42 

.37 

.21 

.32 

.20 

.31 

.02 

.04 

3.63 

.56 

,16 

.20 

.07 

.04 

.02 

T 

.02 

.05 

.40 

.25 

.66 

.37 

.25 

.30 

.02 

.  15 

.22 

.03 

.06 

5.36 

,61 

.21 

T 

.71 

.01 

T 

.45 

.82 

.3*. 

.24 

.55 

.78 

.37 

.27 

7.11 

.21 

,78 

.71 

.17 

.75 

2  .40 

.  10 

,27 

T 

1 . 12 

.24 

T 

.19 

.17 

.71 

T 

.03 

T 

.01 

.19 

.07 

T 

T 

T 

.32 

.06 

.03 

6.17 

.04 

1,16 

T 

T 

T 

1.15 

.66 

1.02 

.02 

.09 

.05 

1.08 

.  14 

.05 

.37 

.14 

.56 

T 

T 

T 

.23 

.02 

.06 

.0^ 

.01 

.09 

.03 

.05 

.01 

.02 

16.54 

1 .69 

3,99 

.74 

1.41 

.57 

.05 

1.09 

1  .30 

1.96 

.3** 

.08 

1.36 

.30 

T 

.80 

.40 

.48 

.22 

FORT  9IDHELL 
GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SiCEHEN  C«EEK 
SECRET  ViLLEY 

%QUAH  VALLEV 
STANOISH   I  E 
SUSANVILLE  aiRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKE6   RANGER  STATION 
WENOEL    10  SE 
mOOOFSRDS 


ALAMO   1  N 
ARftOVT  GRANDE 
BEN  lOmONO  no  3 
BERXELEV 

BIG  SJR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
6RA0LEY 

burlincame 
8urtdn  ranch 
calaveras  reservoir 

carmel  valley 
chittenden  pass 

CONCORD  3  e 

CROCKETT 

DAVENPORT 

FORT  ORD 
CERBER  RANCH 
GILROV 

GILROY  U  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  NW 
HOLLISTEB    I  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HQNOA 

LIVERMQRE   COUNTY   F  0 

LOCKHOOD  2  N 

LOS  GATOS 

lOS  GATOS  4  SW 

MARTISEZ    3  SSE 

MARTINEZ    WATER  PlANT 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MORGAM  HILL  2  E 
MORRO  BfiY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNT   0IABL3  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES   OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR  MUSEUM 
PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  robles 

PASO  RD^LES   FAA  AP 
PINNACLES   NAT  MONUMENT 
PISMD  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OgP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITV 
RKHMTNO 

SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   3  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

SAN  (-RANCISCO  WSO 

S  F  FEDERAL  BLOC  WSO 

SAN  GRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sm 
santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOLEOAD 

SPREC-CELS  HWY  BBIOCE 
UPR  SAN  LEANDRO  filter 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT   CREEK  4  E 


DRAINAGE  05 
ANGIQLA 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIQCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   I  NW 

BAKER5FIEID  WSO 
BALCH  power  HOUSE 
BLACKWELLS   corner  2WNW 
eUTTQNwI LLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 


DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

Total 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

7 

1 

9 

10  1 

CAMP  PARDEE 

5.78 

.54 

.65 

.24 

.73 

.  19 

.01 

T 

.33 

CASTlE   nOCK  RAO  LAB 

3.82 

.12 

.98 

.06 

.06 

.05 

.01 

•  03 

.32 

i56 

.19 

.01 

.66 

)U.07 

2.10 

2.90 

.62 

.06 

.19 

.20 

1 .22 

C  OAt 1 NC A 

2.2*. 

.20 

.27 

T 

.04 

COALlNCA    U  WNH 

5.06 

.56 

.91 

.  19 

.02 

CORCORAN   IRBIC  OIST 

1.13 

.01 

•  07 

DEL  ANO 

.03 

.  10 

.02 

.02 

DEL  PJERTD  road  CAMP 

3*.  55 

.25 

.80 

T 

.  10 

.04 

DENAIR  3  Nme 

2.19 

.  2  3 

.23 

^ 

.  15 

T 

.03 

OUDLEVS 

9.61 

.65 

1.94 

.64 

.  19 

.46 

.43 

electra  power  house 

8.62 

1.09 

1.20 

.17 

2.09 

.03 

.01 

.41 

.20 

.42 

.65 

.24 

.38 

.05 

.02 

.06 

.  14 

3!93 

.22 

.59 

.24 

.i5 

.06 

.31 

fidolcTOwn  lynch  ranch 

11.69 

,17 

2  .22 

.28 

.  13 

.90 

PIVE  POINTS  5  SSw 

i.ei 

.02 

.01 

FRESNO  HSO  R 

2.51 

.01 

.08 

T 

.43 

.02 

r''iSl!»tf'?r^'"^'^^'^^  CAMP 

.06 

.06 

.04 

.01 

.69 

CCE "N V  I L  Lt 

4!l3 

.01 

.  10 

.43 

.26 

.  07 

GRANT  &BOVE 

10.04 

2  ,04 

.71 

1.01 

T 

CROVELANO  RANGER  STA 

9.08 

.71 

1  .as 

.40 

.30 

.26 

.OS 

.66 

HANFORD 

1.23 

.01 

«01 

.13 

hetch  metchv 

• 

1.51 

.27 

.49 

.12 

.42 

.14 

1 .15 

HUNTERS  O^M 

loise 

1.15 

1.76 

.13 

.04 

.26 

.73 

I  Oft  I  A 

4.48 

.21 

1. 15 

.09 

T 

.15 

lONE 

6.18 

1 .35 

.62 

.11 

1  •  12 

.32 

T 

.  03 

•  24 

JOHNSONOALE 

5.69 

.37 

.53 

.  14 

.  10 

kerlinqer 

.  13 

.57 

.04 

.03 

.06 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

l!32 

T 

.01 

KERN  StIV£R  PH  NO  3 

2.52 

.34 

.01 

.08 

kettleman  city 

1.66 

.02 

.07 

T 

KETTLEMAN  STATION 

1.18 

.02 

*02 

T 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

.28 

*69 

T 

.34 

.02 

.  02 

lebec 

3.68 

.30 

.33 

LE  GRAND 

2.47 

.06 

.19 

T 

.08 

.29 

.15 

LEHMAN  RANCH 

7.37 

.7it 

.94 

.  12 

1  .69 

.  2  7 

.01 

.06 

.26 

LEMON  COVE 

2.57 

.32 

.21 

L INOS AY 

.  lb 

.05 

•  1 1 

L ITTle  panqche  det  Dam 

l!79 

.02 

.  12 

.03 

T 

.03 

.22 

LODGE  POLE 

D10.19 

1.91 

.42 

.06 

.65 

T 

LOOI 

4.29 

.34 

.61 

.08 

.41 

.04 

.  IB 

•  03 

LOS  BANOS 

2.02 

.  17 

.16 

.04 

T 

.02 

T 

.03 

.13 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

.  U 

.50 

.02 

.16 

LOS  banos  det  RESV 

l!70 

•  10 

•  13 

.04 

T 

.06 

T 

.13 

MADERA 

2.65 

.14 

.09 

T 

.01 

T 

.91 

manteca 

2.65 

.34 

.32 

.09 

.  14 

.01 

T 

.01 

.13 

MARICOPA 

.65 

.01 

.01 

.01 

MAR I P  OS A 

.44 

.66 

.18 

.16 

.07 

.70 

8.42 

.57 

1.59 

.52 

.33 

.07 

.27 

.  18 

1 .00 

MEADOW  LA  6 

8.57 

T 

■  95 

.40 

1 .08 

HENDQTA  QAM 

2.11 

.06 

.03 

.05 

.01 

.03 

.28 

MERCED  FIRE   STATION  2 

2.13 

.  10 

.30 

T 

T 

.05 

.21 

.15 

T 

MODESTO 

.36 

.33 

.03 

.16 

T 

.02 

.06 

NEWMAN  2  Nm 

2!92 

.16 

.37 

T 

T 

.03 

T 

NORTH  FQftl^  RANGER  STA 

7.84 

1  .62 

.26 

•  01 

.04 

.07 

.83 

ORANGE  COVE 

2.02 

.02 

.18 

.04 

.23 

.37 

PACHECO  PASS 

3.04 

.12 

•  62 

.02 

.08 

PANOC  HE 

.07 

•  36 

.03 

.02 

PATT I  WAV 

U21 

»07 

•  05 

PINE  Flat  dam 

3.89 

T 

.38 

.03 

T 

•  91 

PORTERVILLE 

2.36 

■  1<> 

.16 

POSEY  3  E 

6.15 

•  68 

.83 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

1.67 

1  .SI 

.06 

1.58 

.09 

T 

.48 

.  64 

SAN  ANDREWS  2  S 

10.06 

.97 

2  .99 

.28 

1 .46 

* 

* 

.95 

.02 

SAN  LUIS  Dam 

2.66 

.20 

•  32 

.05 

T 

T 

.01 

T 

.09 

SONORA  RS 

7.38 

.64 

UOl 

.  32 

.78 

.  U 

.  05 

.09 

.91 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPRI NGVI  Lt-E  7  ENE 

.02 

•  65 

.52 

.21 

.09 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

9)58 

.60 

2.42 

.06 

1 .42 

.12 

.05 

.33 

1.02 

STOCKTON  MSO 

3.61 

.15 

.80 

.02 

.  16 

T 

.03 

T 

.  11 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

3.79 

.12 

.64 

.12 

.33 

.02 

T 

T 

.08 

SUTTER  HUL  RANGER  STA 

8.59 

1.09 

1.13 

.13 

1  .63 

.40 

T 

.04 

.48 

TEHAC  HAP I 

.07 

.14 

TE JON  RANCHO 

U46 

.26 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

4.41 

•  54 

.  20 

•  44 

TIGER  CREEK  PH 

14.92 

2.12 

2.23 

.20 

2.41 

.06 

T 

.97 

1 .03 

TRACY  CARBONA 

3.08 

.13 

.55 

.05 

.04 

.02 

.02 

.02 

.05 

TRACY  PUMPING  PLANT 

3.62 

.02 

.73 

.02 

.24 

.01 

.03 

.02 

.  13 

.01 

TULEFIELD 

TURLOCK 

2.49 

.21 

.33 

.  14 

.17 

T 

T 

.02 

1.70 

.02 

.04 

WALLACE   1  SE 

4.87 

.73 

.41 

.15 

.51 

.06 

.05 

.36 

WASCO 

1.19 

.05 

WESTHAVEN 

.04 

.03 

.05 

WEST  PQTNT 

9.31 

.98 

1 .67 

.36 

1.77 

T 

.  12 

1.20 

WOFFQRO  HEIGHTS 

3.22 

.34 

.05 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

8.67 

.29 

1.97 

.65 

.65 

.10 

.35 

.21 

1.03 

•       •  • 

SOUTH  Coast 

DRAINAGE  06 

ACTON-HUBBARD  R0FC261D 

2.97 

.45 

ALISO  CN  Oat  MT  FC  '•'.6 

4.92 

.40 

ALPINE 

.08 

.33 

altadena 

5.41 

.59 

.23 

ANZA 

3.10 

.09 

.20 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

6.04 

.61 

.98 

AVALON  PLEASURE  PIER 

2.82 

.01 

.15 

AZUSA  CITY  PARK  FCl*3B 

.03 

.04 

.26 

.36 

.11 

BARRETT  O'^M 

3.26 

.03 

.03 

.20 

BEAUMONT 

3.69 

.05 

.07 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

3.39 

.08 

.32 

BEL  AIR  FC   10  B 

5.79 

.44 

.27 

BIG  BEAR  LAKE 

5.20 

T 

•  07 

BIG  BEAR  LAKE  QAM  // 

6.29 

.03 

.02 

.33 

.10 

BIG  DAlTON  DAM  FC223BE 

6.04 

.41 

.40 

6IC  TUJUNGa  DAM  FC460E 

5.95 

.53 

.44 

BONITA 

3.52 

8QUQUET  CANYON 

3.63 

.34 

.27 

BURBANK  FD  FC226  B 

7.70 

.35 

.30 

8URBANK  VALLEY  PmP  PlT 

5.55 

.26 

•  55 

CACKUMA  0<VM 

5.75 

.02 

.37 

.10 

CAMP  HI  HlLL  QPIOS  97E 

11.39 

.82 

.67 

CAMPO 

2.66 

.03 

•  16 

Day  of  Month 
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I 
1 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  j  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

.52 

.  64 

T 

.  21 

.42 

.06 

t  Ob 

• 

.22 

.26 

.01 

•  50 

.02 

.  52 

.59 

T 

.42 

1.U6 

•  22 

1 .00 

2  .56 

.23 

01.70 

•  27 

*  se 

.25 

.08 

.10 

.33 

,54 

T  .09 

.  10 

.04 

* 

.57 

.16 

•  80 

'?o 

'  nA 

•  26 

•  12 

•  zz 

'  iz 

' 

1  a 

*  1 

.19 

•  03 

.04 

•  60 

.01 

T 

.20 

io2 

126 

!39 

•  26 

T 

T 

.20 

.06 

T 

!oe 

T 

1.46 

*  ''t 

.16 

•  33 

.25 

1.09 

.03  ,05 

.  96 

.23 

.06 

.52 

.08 

.40 

.12 

.50 

.  1  8 

*  42 

.27 

*  50 

.77 

'05 

'  08 

*  19 

'  06 

.  0 1 

.Oil 

.98 

1.19 

!o5 

.04 

•  26 

.06 

.56 

'.98 

,43 

.02 

.30 

•  '■6 

.03 

.75 

.43 

.01 

* 

.  10 

.89 

.04 

.  IB 

.  11 

.14 

,b0 

•  0  1 

.02 

.  5 1 

• 

.  19 

.28 

.01 

.70 

•  ^  *■ 

.  13 

''' 

T 

T 

* 

.08 

1.22 

.34 

.  02 

.29 

'86 

.12 

*  25 

.91 

1 .56 

.55 

.37 

•  56 

1 02 

.42 

134 

i.20 

•  2 1 

T 

.25 

.  12 

.23 

.05 

.19 

•  1 1 

•  °* 

•  07 

.62 

1.01 

.26 

I  85 

•  22 

.  11 

.02 

.26 

.95 

.45 

.20 

.06 

!l7 

'.27 

1.C4 

.08 

•  29 

T 

.50 

■  30 

.16 

1.02 

.26 

.62 

1  .04 

•  67 

.66 

•  08 

.04 

.09 

.07 

.02 

.56 

• 

•  ^2 

.10 

T 

.45 

.  33 

.01 

.36 

•  13 

•  02 

•  01 

,40 

.29 

.09 

•  29 

.10 

•  13 

•  05 

.  1 1 

•  02 

.07 

.05 

.  0& 

.41 

•  22 

.  IS 

.05 

^ 

.32 

.04 

.01 

.  2  1 

.04 

.02 

.32 

.06 

.12 

.26 

,  06 

T 

.54 

.33 

•  39 

T  .05 

.01 

•  0 ' 

' 

.01 

2  .25 

.03 

.46 

.04 

*06 

.05 

.28 

.17 

.06 

.40 

.02 

!l4 

.01 

.02 

.50 

.43 

.  2< 

.57 

.44 

.02 

.  1  6 

.  14 

' 

•  *2 

.01 

,64 

• 

1 

.  36 

* 

*  in 

T 

,69 

* 

10 

.01 

,11 

02 

.0 

10  02 

*  02 

1.01 

1.63D 

.70 

.  10 

.  1 3 

.64 

T  D 

'.80 

D  !b0 

.38 

.13 

.39 

.  12 

.25 

.01 

.Ot 

.01 

.09 

.02 

.15 

0 

.02 

'\  I 

16 

•  *  J 

'o4 

■ 

,01 

.09 

'01 

.0 

T          '  06 

'  IC 

04 

.02 

T 

!52 

!25 

!l3 

!4& 

T 

.43 

.  19 

.04 

.06 

.06 

.01 

'3? 

.04 

.40 

.06 

•  9^ 

.07 

.21 

'  n- 

1.95 

'3* 

• 

1*14 

'si 

.87 

*08 

'04 

16 

T 

.35 

2.90 

.30 

.43 

07 

.68 

.92 

.24 

.  09 

• 

,  Oj 

.07 

.06 

.07 

* 

■  0 

* 

.27 

'  At 

'^1 

•  Oi 

.17 

.06 

»  1 

'  n- 

'24 

14 

'2! 

.04 

.45 

03 

'  2  ■ 

'03 

T 

T 

[75 

1.B9 

!l3 

.54 

.10 

.04 

.28 

.25 

.37 

,23 

.06 

.17 

.06 

.  14 

.11 

.02 

.02 

,07 

.27 

.14 

.75 

.19 

.09 

.06 

•01  .16 

.  19 

.08 

.01 

*  ^5 

.04 

.27 

.02 

'20 

,54 

'02 

'  05 

'  0' 

.58 

!32 

.  16 

.24 

.7] 

.46 

•  06 

.02 

.03 

.22 

*  ?S 

'  ^ : 

.  1 3 

.46 

*'o 

•  02 

.09 

' 

2.10 

*  ; 

.68 

1  .09 

19 

.69 

63 

131 

'  0' 

,86 

• 

1 

'  31 

*  14 

.05 

.  17 

•  01 

!o2 

.20 

!o7 

.73 

'01 

.42 

.03 

T 

.11 

.12 

!o9 

T 

.86 

.05 

.24 

1.10 

.75 

.03 

,66 

1.23 

.43 

.35 

1  .  I  1 

.43 

.01 

.09 

.12 

.87 

.  lb 

.05 

.54 

.03 

.05 

.10 

.16 

.21 

.12 

.63 

.13 

.05 

.02  .36 

.10 

.02 

.  14 

T 

.44 

.03 

.65 

.99 

*  ^' 

.  1  5 

.48 

•  22 

1 ! 

.33 

.  4  I 

.24 

*  1 . 

.46 

.09 

•  09 

.17 

*  30 

'21 

21 

.60 

^83 

.02 

.02 

.09 

is: 

.24 

.50 

iio 

.26 

.36 

.04 

T 

^  '.  10 

^!o9 

Io3 

.63 

.55 

.01 

!o6 

!3: 

!o6 

!o6 

T 

.22 

.25 

.68 

,21 

.06 

.  16 

T  .35 

.22 

•  02 

.02 

T 

.07 

.  12 

.11 

.01 

.63 

.01 

.34 

.12 

,06 

.12 

•  03 

T 

•  22 

.10 

T 

.  12 

.58 

.30 

.27 

.05 

.  30 

.22 

.66 

•  1  6 

.52 

*  33 

.06 

*  I 

• 

.11 

.06 

'  OK 

'  z\ 

.  04 

•  Zt 

■  19 

.01 

.61 

.02 

.  07 

■  ' 

.0 

.06 

.17 

.90 

.22 

.24 

.05 

.05 

.85 

.33 

.04 

1.05 

.68 

'fa 

1.14 

.22 

.46 

.29 

.2t 

1  *  70 

.04 

UIO 

.02 

.20 

1.24 

.03 

2.07 

.21 

,15 

.46 

.25 

^!l4 

1.79 

.01 

.  04 

.  r 

1.15 

.91 

.36 

'15 

.36 

1.39 

.19 

.46 

.40 

!24 

.49 

.21 

.96 

.95 

.43 

T 

.27 

.23 

l.OC 

'3' 

1.49 

.41 

T 

1.04 

!os 

.48 

T 

2.56 

.55 

.59 

1.30 

.5' 

.83 

.22 

3.49 

.86 

T 

.07 

2.46 

.35 

.07 

.63 

•  11 

1.25 

.03 

2.53 

.01 

.09 

.43 

•  OS 

.70 

.61 

U53 

.15 

.06 

.15 

.06 

.43 

.63 

1 .38 

.13 

•  06 

.12 

.12 

.30 

.4 

2.7b 

.05 

3.26 

.03 

.26 

.05 

.32 

.11 

2.06 

T 

1.68 

T 

.02 

.07 

.28 

•  4S 

1.75 

,05 

1.66 

.42 

.27 

.04 

.05 

•  57 

.37 

1.05 

.25 

2.90 

.19 

4.  40 

.09 

.04 

.04 

.32 

.2C 

.53 

.20 

1.00 

.16 

Sea  laleiancfl  nol 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OECEbBE"  1970 


—  

Day  of  Month 

btation 

o 

[ 

1 

1 

2  1 

3 

4  ]  5   1  6 

] 

7   ]  8 

9 

10      11  1  12 

 ]  ]  

13  {  14  {  IS 

 r 

16  1 

 f- 

17 

18 

 r 

19 

 r 

20  1 

21 

 1  

22  23 

24 

 1  r 

25  26 

 '  

27 

28  1  29  1  30 

31 

CANOGa  PARK  PIERCE  CDL 

6.09 

T 

.28 

.25 

.15 

.08 

.16 

.39 

2  .98 

.35 

1.40 

.05 

CHATSWORTH  FC2*F 

.15 

.20 

.17 

.22 

.20 

.36 

2.34 

1,20 

C  HUL  A   V 1 5  T  A 

T 

.03 

.23 

.33 

.  19 

•  55 

.29  T 

.26 

.  26 

.91 

.  15 

1.68 

.  18 

COLBYS  PC   53  0 

6  28 

* 

.38 

.  1 3 

.  80 

,06 

1 .  56 

.  02 

2,  06 

.  14 

.  1 1 

CORONA 

3.29 

.08 

.21 

.13 

.25 

.10 

1  .00 

,  04 

1.23 

.18 

r.OVlNA   TEMPLE    FC    193  B 

4.90 

T 

.36 

.40 

.04 

.07 

.20 

.02 

1.73 

.05 

2.00 

.03 

T 

f ' 

.  02 

.43 

.55 

• ' 

■  ^  ^ 

.  I  4 

1.91 

.04 

3.54 

•  23 

.07 

.01 

CULVc*  CI'Y 

.26 

.03 

.08 

>  1  3 

2.20 

1.19 

CUYiM A 

• 

.12 

T 

.06 

T 

.36 

.44 

.04 

.  05 

.01 

CUYAMAC A 

8.00 

.02 

.02 

.01 

.09 

.83 

.53  .25 

.33 

1.32 

.50 

.44 

1.33 

2.33 

DESCANS^  RA'^GER  STA 

DOwN£Y   FD  F'lOTC 

.26 

.05 

• 

.02 

.16 

.34 

.08 

.  3 1 

,05 

2.1'- 

.  17 

.72 

,14 

.06 

£L   CAPITA''!  04M 

^  31 

T 

.26 

.10  ,26 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

7,08 

.87 

.38 

.22 

.  B2 

.56 

.21 

1.87 

.09 

2  .06 

elsinore 

4. '•6 

.06 

T 

.U 

.26 

.25 

.30 

1  .42 

.39 

1.35 

.23 

E  SC ONO I  00 

.19 

.02 

l.O' 

'  . 

.02 

.35 

.13 

'''7 

.02 

2  .54 

.  L  1 

1  .92 

.06 

5  OH 

.55 

F□NTA^A  KAISER 

<t.43 

.30 

.28 

.77 

.01 

.37 

.02 

2.44 

.20 

.04 

FULLERTON  HlLLCREST  RV 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

* 

.06 

.08 

.01 

■ 

.36 

.  16 

3  .96 

.  2  1 

2  .  3E 

.23 

.28 

.23 

.  15 

GILLESPIE  FIELD 

2 '  49 

'  01 

.19 

T 

.13 

.60 

.  13 

1 .00 

.20 

T 

GLENOAlE   STAPEN  FC295C 

5  20 

'g. 

.05 

'50 

.01 

GLEN03RA  WEST  FC  185 

.27 

.4S 

.02 

.03 

.34 

.05 

1  .34 

.06 

2,30 

.07 

.01 

HAINES   CYN   JPPER  FC367 

7,07 

.60 

.60 

.52 

.30 

.64 

.06 

1 .80 

1 .95 

.40 

2  .73 

.16 

.  1.  0 

.35 

.40 

.65 

henSham  d^m 

05 

.OS 

.30 

.25  ,07 

.6^ 

.36 

HOECEES   FC    60  A 

■ 

• 

.14 

.  37 

.  34 

2 . 70 

3.68 

.07 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

6.45 

.10 

.09 

.47 

.41 

.84 

.25 

.91 

.27 

2.43 

.68 

T 

JULIAN  WYNDLA 

4.66 

• 

.13 

.48 

.21 

.60 

.20 

.25 

.91 

1.05 

,63 

JUNCAL  0AM 

h  *  it 

.04 

.19 

.02 

.02 

•  ^  ^ 

.  09 

2.71 

.  26 

3 .02 

.  2  1 

.09 

.16 

.  16 

LA  CRESCE^TA   FC   e5l  g 

.99 

.26 

.  Z  8 

.65 

.  1: 

3 .  6E 

L  ACUN  A  BEACH 

2.0 

.01 

.0 

.13 

.01 

.  03 

.  02 

1 .  86 

,  09 

.  *'9 

.  16  T 

LAKESIDE   2  f 

3.07 

.04 

.06 

.25 

.04 

.08 

.40 

.76 

.17 

.40 

.87 

LA  MESA 

2.94 

•  03 

.32 

.04 

.19 

,08 

.88 

.12 

1.06 

.22 

T 

LA  VERNE  HTS  FC   560  8 

.42 

.37 

i*  n? 

.04 

LECHLIZA  PT   STA   FC  352B 

ft' 37 

*28 

.32 

.09 

'49 

'  54 

' '  fl' 

lqmpoc 

3.42 

.23 

.  10 

' 

.  2 1 

,28 

.  80 

T 

1 .29 

.  22 

.  06 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

2.77 

.13 

.16 

.09 

T 

.15 

1.58 

.62 

.04 

LONG   BEACH  HSQ 

3.81 

.09 

.33 

.02  .04 

.08 

.06 

1.94 

.23 

.58 

T 

LOS   A L AMQ S 

04 

.02 

.11 

.  10 

1.03 

,53 

LOS  ANGELAS  WSO  R 

•  f  i 

.45 

.05  .11 

.  09 

.07 

2.2: 

•  09 

.67 

"'' 

T 

los  angel^s  Civic  ctr  R 

* 

.39 

.03 

.52 

.  04 

1 .55 

.35 

.  1  2 

1.57 

LOS  PHIETOS  RANGER  STA 

LVTLE  creek  ranger  STA 

6.28 

.36 

.18 

.61 

T 

.58 

.05 

3.2<? 

.15 

2,57 

.29 

7  '  ?a 

.30 

.08 

1.05 

.  16 

.,02 

MT  BALD^   '"C  856 

* 

'o9 
• 

.42 

.25 

.62 

.78 

•  ^  ^ 

1  '  13 

.  30 

2.00 

1  .  19 

.03 

MT  BALDY  notch 

MOUNT  WILSON  FC    338   B  // 

9.69 

.93 

.78 

.17 

.65 

.52 

1.05 

2.26 

.21 

3.06! 

.06 

NEWBURY  PARK   <t  SW 

isjeupnBT  oFArw'waonna^^ 

.27 

.06 

.  19 

* 

3.12 

.02 

1.56 

\ '  ftf 

'n7 

.11 

•  ^  ^ 

.  0. 

• '  3 

.59 

.06 

NIPUMO  2  H 

5.06 

1.15 

01 

.16 

.48 

.65 

.04 

^  *  M 

,07 

1.02 

.46 

19 

OCEANSIOE 

2.90 

.11 

.16 

.26 

.12 

1.44 

.32 

.42 

.07 

□  JAI 

7.67 

.31 

.05 

.37 

.20 

.49 

.10 

1.05 

2.06 

.44 

2.24 

.27 

.07 

*  •  ^' 

* 

.S9 

.02 

•  35 

2 . 80 

'  ^\ 

.70 

.23 

T 

PACCjIMA   dam  rC    33  A  E 

6  . /6 

.00 

,i3 

.32 

.44 

•  ^' 

.  16 

.02 

1.63 

palomah  mt  observatory 

7.76 

•  99 

.18 

.63 

.  34 

1 '  06 

.04 

4,21 

.75 

palos  verdes  est  Fc-ao 

3.41 

.09 

.13 

.  16 

.20 

.07 

1.90 

.37 

,32 

.17 

PASADENA 

5.48 

.51 

•  20 

.02 

.09 

.37 

.Of 

1.93 

.05 

2.23 

T 

i  *  10 

.06 

.  27 

•  ^  j 

•  Vl 

1  .09 

oicnes 

•  19 

*  40 

1.37 

.08 

PINE  Canyon  ps  fc321E 

4.52 

.27 

.18 

.  14 

.37 

.  10 

•  ^  ^ 

1.63 

.07 

PIRU  2  ESE 

4.78 

.38 

.03 

.15 

.13 

.36 

2.12 

.08 

1.33 

.18 

PT  ARGUELLD   LIGHT  ST* 

3.49 

.13 

.06 

.06 

.47 

1.13 

.84 

.04 

.10 

.02 

POMONA  CAL  poly 

.29 

.37 

T 

.30 

1*15 

1.25 

.55 

T 

POWAY  VALLEY 

1  *  hI 

.03 

T 

.28 

.23 

•  *  * 

•  ^: 

.95 

.07 

•  02 

RAMONA  SPAULDING 

3.86 

• 

.04 

.  13 

.31 

1.26 

.55 

RANCHITA 

redlands 

3.47 

.09 

.02 

.31 

.44 

.26 

.08 

.69 

.10 

1.04 

.4', 

RIvERSIDE    FIRE    STA  H3 

.02 

.14 

,17 

.84 

* 

.63 

.15 

.04 

.09 

.01 

.20  .02 

,"2 

.58 

SALSIPUEQES   gaging  STA 

4,97 

.27 

•  34 

,06 

■  ^ 

■ 

,  04 

.87 

.56 

.  12 

20 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

3.36 

■  11 

.18 

.19 

.07 

.36 

.04 

.79 

.06 

1.38 

.  IB 

SAN06ERG  PTL  FC130B 

3.65 

.11 

.03 

.03 

.35 

1 .60 

.13 

I  .40 

SANDBERG  WSO  //R 

.11 

.01  T 

.60 

SANDlEGQwSO  R 

2 .22 

.06 

.26 

T 

.06 

■  ^ ' 

'  ^  i 

'  " 

.  30 

.49 

.02 

SAN  DIMAS   FIRE    WO  FC95 

4  . 96 

.03 

.32 

.03 

1.14 

.46 

1.29 

.80 

SAN  FERNANDO 

5.23 

.27 

.27 

.48 

.24 

.17 

* 

3.80 

SAN  GABRIEL   CANYQN  PH 

5.14 

.30 

.»7 

.01 

.05 

.48 

.05 

L.62 

.08 

2.09 

SAN  GAflHIEL   DM  FC'»25BE 

7 .50 

' 

.01 

•  95 

.16 

*  fft 

.Of 

3.13 

.22 

SAN  CASRIEl    fire  DEPT 

.  0 1 

.23 

.01 

*  37 

1,79 

.02 

San  jacintq 

2.71 

.02 

.04 

.43 

,92 

• 

.94 

.16 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

3.06 

T 

.15 

.13 

.13 

.38 

T 

1.24 

.21 

.70 

SANTA  ANITA   FERN  FC*32 

7  .60 

.56 

.22 

.28 

2.96 
1.27 

.06 

.04 

SANTA  BARBARA 

.03 

.01  .04 

*  3  O 

.19 

.07 

.06 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

4.01 

.05 

.  18 

T 

.32 

.03 

1.81 

• 

.  2  1 

.69 

.03 

.23 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

SANTA   MARIA  WSD  R 

3.47 

.05 

.05 

T 

.01 

.14 

,40 

.25 

.40 

.07 

.76 

1.16 

,03 

.09 

.05 

.01 

S  ANT  A   mON  I  C  A 

**  * 'll 

*  }^ 

.44 

.11 

'  ft^ 

I 

.85 

Santa  mgnica  pier 

.11 

.98 

SANTA  pAULA 

7 .  76 

.51 

,13 

.44 

4.16 

.60 

1.62 

.  12 

05 

SAUCUS   PWR   PL   NO  1 

4.73 

.20 

.20 

.27 

.32 

.15 

.49 

.17 

I. 4b 

.22 

1.04 

.01 

SIGNAL   HILL   FC  *15 

3.13 

.09 

.17 

.09 

.05 

.06 

1  .97 

.66 

.04 

SOH Is  3  NW 

.13 

.04 

,93 

.20 

.02 

SPADRA  PAC  PC  356  C 

4.2! 

.32 

.35 

.24 

*  ^1 

'  ^  1 

1.66 

.03 

suey  Ranch 

3.49 

.0*. 

.20 

.04 

.15 

,27 

.31 

.09 

.01 

1.51 

.16 

' 

.  Ofi 

SUSANA  KNOlLS 

5.54 

.01 

.05 

.04 

.30 

.23 

.25 

3.^^ 

.08 

1. 00 

.31 

.01 

THOUSAND  Oaks 

5.52 

.07 

.17 

.05 

.31 

T 

3.23 

.16 

1.10 

.39 

.02 

TOPANCA  PATROL   STA  FC6 

7.4* 

.19 

.46 

.09 

• 

* 

2.28 

TORRANCE 

.19 

.28 

'3a 

,59 

.04 

- 

TUJUNGA 

.27 

.52 

1.60 

TUSTlN   IRVINE  RiNCH 

.  1 1 

.07 

1,12 

.  17 

TWlTCHELL  DAM 

3.99 

!oe 

.40 

.07 

.10 

.15 

.39 

.31 

.Of 

.36 

1.22 

.47 

.  17 

.  14 

.03 

5.58 

T 

.36 

.45 

.12 

,52 

.29 

.17 

2.18 

.03 

1.46 

T 

UPLAND  3  N 

5.32 

.46 

.35 

.24 

.05 

.36 

.10 

1,16 

.05 

2.02 

.09 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

*.39 

!l4 

.22 

.20 

.36 

.13 

.91 

.22 

1.49 

.72 

VAN  NUYS   FC  15A 

5.86 

,20 

.17 

.23 

.04 

.27 

.39 

2.25 

2.31 

VENTURA 

6.11 

.46 

.04 

.08 

.30 

.  16 

2.84 

.50 

.05 

1.59 

.09 

VINCENT  FIRE   STA  FC12Q 

2.60 

T 

.33 

.16 

T 

1.17 

.94 

VISTA  2  NNE 

2.92 

.06 

.15 

.06 

.33 

.19 

.85 

.23 

.1^4 

.21 

-  433  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13  14 


15 


17 

18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25  26 

27 

28  23 

1  30 

31 

I* 

OS 

1  37 

I  9 

1  12 

46 

'.32 

!74 

lie 

i!58 

!65 

.25 

.0* 

1.52 

.02 

1 .33 

T 

.39 

.Ofi 

.97 

.06 

.88 

.32 

T 

.27 

.05 

.60 

.02 

.01 

.89 

.20 

•  02 

.05 

.07 

.  16 

.bO 

.67 

.07 

1.54 

,43 

.01 

.  12 

.  15 

T 

T 

.67 

.13 

1.36 

.03 

2.17 

,04 

,16 

.03 

.14 

.12 

.0*. 

.20 

.04 

,  16 

.04 

t  06 

T 

,01 

.04 

T 

.06 

T 

,03 

.64 

.32 

!63 

.30 

1 .62 

,19 

•  04 

.02 

T 

■  10 

.03 

.93 

,17 

U5l 

.37 

.03 

.55 

T 

•  10 

.  0  I 

.11 

.09 

.03 

.15 

.02 

.  15 

.65 

.36 

.09 

•  10 

T 

.25 

T 

.05 

.2* 

T 

1.21 

.51 

,90 

,17 

.05 

•  10 

.02 

.B3 

.06 

.02 

.20 

T 

.12 

,  n 

,16 

.03 

.35 

T 

1,36 

.01 

T 

.08 

.01 

.43 

!o] 

.07 

•  12 

.03 

.  15 

,41  .01 

.30 

.06 

.20 

,04 

47 

22 

02 

• 

03 

.02 

.05 

.06 

•  12 

.90 

.50 

1.4; 

2.46 

1.29 

.22 

1.57 

.61 

.27 

46 

03 

• 

72 

.01 

'4' 

'  14 

0  1 

.  10 

.40 

.96 

.07 

.63 

.17 

.56 

.01 

.02 

T 

.40 

2.70 

.  02 

.49 

.13 

1.21 

T 

.59 

T 

.03 

\ll 

.  10 

.09 

.30 

1 .06 

.03 

T 

T 

.29 

.20 

.29 

.04 

.79 

T 

.43 

.01 

.64 

i06 

T 

•  05 

.  14 

T 

T 

.10 

.46 

.43 

.10 

.92 

.70 

.19 

.90 

,63 

2.10 

.12 

1.45 

.52 

4.  SO 

.72 

.12 

.OS 

.25 

.13 

.32 

.04 

.06 

,06 

T 

.33 

.02 

1.20 

1,03 

.23 

.04 

,65 

.23 

.11 

T 

.  17 

T 

.30 

T 

.02 

.02 

.10 

.03 

T 

T 

T 

.09 

.29 

.03 

WALNUT  PTL  5TA  FC1026  ».03 
MARNEK  SPftlNGS  *.30 
WMlTTIEft  cry  M  FC  106C 
yOKtA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAKER  9  NNM 
BARSTOu 
BEAUMONT  I  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  PC  BlB 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  MB  AIRPORT  R 
8LTTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORRESO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO  2 
BRAWLEY  2  SH 
CABAZON 

CALEXtCO  2  NE 
CANTIl 

COYOTE  WELLS 
DACOETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIOIN& 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSH 

FAIRMONT 
GOLD  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

hayfield  Pumping  plant 
hesperia 

imperial 

IMPERIAL   PAA  AP 
INDEPENDENCE 

iNDio  u  s  DATE  Garden 

INYOKERN 

INYOKERN  armitace 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 
LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  Caverns 

MOJAVE 

MORONCO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  San  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NUANO  .18 

PALMDAlE  2.00 

PAIMDALE   FAA  AIRPORT  1.69 

PALM  SPRINGS  1.34 

PARKER  RESERVOIR  .19 

RANDSBURG  1.11 

SNOW  CREEK  UPPER 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERHO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WUDROSE  RANGER  STA 


.05 

3.57 
.10 

1.14 
.47 

2.25 

.09 


1.43 
1.95 
9.27 


,26     .06  .Od 


noiti  loUowlng  Siailon 
-  434  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
SpeecJ 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

04     10     16  22 

Trace 

.01-.09 

.10-.49 

.50-.99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WSO 

6 

1.0 

6.4 

29  +  + 

13 

18 

85 

77 

64 

80 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

6.7 

BISHOP  WSO 

63 

45 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

4.8 

BLUE  CANYON  WSD 

39++ 

20 

15 

79 

2 

2 

3 

5 

5 

3 

20 

7.4 

EUREKA  WSO 

- 

46 

sw 

15 

~ 

~ 

5 

7 

3 

3 

1 

23 

44 

7.9 

FRESNO  WSO 

12 

2.2 

6.4 

20 

w 

02 

96 

88 

74 

93 

2 

5 

4 

2 

0 

0 

13 

25 

7.4 

LONG  BEACH  WSO 

27 

1.1 

5.6 

35  +  + 

19 

21 

86 

70 

59 

84 

1 

5 

3 

1 

1 

0 

11 

5.9 

LOS  ANGELES  WSD 

34 

0.1 

7.9 

35  % 

W 

21  + 

7A 

61 

64 

70 

3 

4 

4 

1 

0 

1 

13 

5.5 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CENTER 

~ 

* 

18 

NE 

18 

0 

2 

4 

1 

2 

0 

9 

79 

4.8 

MOUNT  SHASTA  WSO 

13 

3.3 

6.1 

" 

" 

9^ 

93 

89 

93 

11 

5 

2 

1 

4 

0 

23 

OAKLAND  WSO 

14 

3.3 

8.1 

3D+  + 

15 

20 

85 

82 

76 

83 

3 

3 

11 

3 

1 

0 

21 

6.7 

RED  BLUFF  WSO 

18 

1.8 

9.4 

50 

SE 

15 

82 

79 

68 

81 

2 

6 

10 

2 

1 

0 

21 

33 

7.8 

1  A 

^  •  V 

^  u 

c 

w 

1 5 

94 

92 

8  1 

91 

\ 

7 

1 1 

0 

0 

19 

38 

8.3 

SANDBERG  WSO 

4 

3.5 

12.9 

39++ 

19 

20 

75 

72 

70 

73 

2 

4 

z 

1 

2 

0 

11 

5.9 

SAN  DIEGO  WSO 

28 

2.0 

6.4 

29 

S 

21 

75 

65 

63 

73 

1 

3 

5 

1 

0 

0 

10 

65 

5.7 

SAN  FRANCISCO  WSD 

15 

3.1 

8.5 

35++ 

19 

01 

89 

83 

75 

85 

3 

3 

10 

6 

0 

0 

22 

m 

7.0 

S  F  FEDERAL  BLDG. 

WSO 

30 

SW 

02 

0 

4 

12 

4 

0 

Q 

20 

33 

- 

SANTA  MARIA  WSO 

69 

67 

84 

1 

8 

4 

1 

1 

C 

15 

5.5 

STOCKTON  WSO 

15 

4.9 

7.8 

32++ 

14 

15 

85 

83 

73 

83 

3 

6 

11 

2 

0 

0 

22 

a. 2 

%  PEAK  GUST 

-  435  - 


DAILY  TEMPERATURES  ch.fhrnu 


Slallon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTH  C04ST 

DRAINAGE  01 

ALDERROINT 

MAX 

MIN 

52 
37 

47 
39 

45 
39 

53 
42 

62 
46 

58 
51 

60 

50 

53 
45 

52 
39 

51 
37 

51 
37 

60 
33 

57 
32 

50 
38 

46 
39 

52 
40 

45 
36 

50 
36 

50 
29 

49 

28 

40 
36 

41 
35 

46 
34 

54 
31 

51 
29 

50 
30 

42 
34 

51 
36 

52 
40 

49 
41 

50 
42 

50.7 
37.5 

ANCwIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

46 

35 

45 
35 

42 
33 

50 
37 

52 
45 

54 
45 

52 
42 

50 
41 

51 
31 

49 
32 

52 
34 

54 
40 

53 
31 

39 
30 

46 
34 

47 
35 

41 
31 

41 
30 

36 
31 

44 
27 

36 
32 

43 
28 

42 
29 

44 
32 

45 
32 

44 
31 

38 
31 

42 
35 

46 
34 

42 
34 

49 

34 

45.7 
33.9 

6IC  BAS   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

41 
33 

42 
32 

41 

33 

36 
31 

36 
31 

34 
32 

40 
32 

45 
38 

45 
35 

45 
34 

46 
35 

43 
29 

33 
29 

38 
30 

43 
31 

46 
33 

39 
33 

46 
32 

40 
27 

39 
26 

36 
27 

41 
33 

41 
33 

46 

33 

42 
28 

39 
26 

38 
29 

39 

32 

40 
36 

47 
36 

46 
38 

41.1 
31.8 

butlEr  valley  ranch 

MAX 
MIN 

48 
36 

45 
39 

48 
38 

49 
43 

62 
42 

65 
51 

61 
50 

52 
44 

52 
35 

53 
35 

54 
39 

55 
28 

54 
29 

54 
38 

54 

41 

56 
39 

49 

35 

50 
32 

53 
24 

48 
25 

45 
35 

51 
35 

49 
37 

50 
26 

49 

25 

55 
26 

51 
33 

49 

37 

51 
38 

51 

40 

55 
46 

52.2 
36.2 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

CECUVULE  5  SE 

MAX 
MIN 

38 
28 

37 

30 

42 
28 

43 
34 

49 
34 

39 
29 

34 
27 

40 
27 

42 
31 

45 

22 

45 
23 

43 
30 

45 
31 

46 

30 

38 

28 

38 
21 

39 
16 

39 
16 

35 
23 

40 
23 

37 
23 

39 
16 

41 
16 

42 
21 

37 
24 

45 
29 

39 

31 

43 
31 

45 
32 

41.0 
26,0 

CLDVEROALE  3  SSE 

MAX 

MIN 

54 
38 

50 
41 

51 
39 

55 
41 

59 

50 

59 

50 

58 
50 

54 
50 

56 
37 

55 
37 

58 
37 

65 
35 

50 
34 

51 
36 

49 
39 

53 
40 

47 
35 

49 
35 

47 

30 

56 
29 

45 

31 

51 
32 

52 
33 

52 
29 

54 
26 

50 
28 

50 
39 

52 
40 

52 
41 

54 
39 

55 
39 

53.0 
37.4 

COVELO 

MAX 

MIN 

49 
34 

45 
32 

40 
32 

48 
39 

54 
44 

55 
47 

61 
48 

51 
39 

50 
30 

45 
29 

46 
30 

55 
25 

50 
25 

46 
31 

45 
36 

50 
36 

42 
34 

43 
34 

48 
23 

45 
24 

34 
30 

42 

30 

22 

51 

45 

36 

49 

37 

47 
37 

45 
40 

47.4 
33.5 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

47 
41 

50 
39 

54 
43 

55 
34 

56 
52 

56 
52 

57 
48 

53 
47 

54 
38 

55 
39 

57 
38 

56 
36 

54 
42 

53 
37 

59 
44 

50 
42 

49 
35 

53 
35 

53 
35 

51 
35 

50 
40 

49 
34 

55 
42 

52 
35 

52 
36 

51 
32 

46 
36 

52 
46 

52 
42 

53 
46 

50 
42 

52.7 
40.  1 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

55 
46 

56 
46 

56 
44 

56 
46 

56 
49 

60 
50 

62 

50 

56 

50 

58 

36 

57 
37 

57 
37 

54 
34 

53 
34 

51 
34 

50 
37 

53 
42 

52 
36 

50 
36 

55 
33 

52 
34 

49 
34 

50 
32 

54 
30 

54 
38 

46 
38 

48 
40 

54 
44 

58 
37 

55 
38 

54.0 
39.4 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

37 
32 

37 
32 

46 
34 

42 
31 

56 
38 

54 
42 

52 
40 

48 

40 

45 
32 

48 
35 

49 
35 

41 
27 

42 
29 

45 
35 

47 
41 

48 

31 

39 
22 

32 
25 

39 

24 

37 
31 

39 
34 

42 
31 

40 
30 

39 

30 

34 
22 

43 
27 

46 
41 

43 

35 

48 

32 

48 
36 

43.5 
32.5 

EUREKA  WSO 

MAX 
MIN 

49 
41 

50 
42 

57 
44 

58 
41 

6! 
65 

58 
54 

56 
46 

53 
43 

52 
40 

57 
44 

54 
42 

55 
36 

54 
43 

52 
44 

57 
41 

50 
39 

50 
37 

52 
39 

50 
31 

47 

40 

50 
41 

50 
42 

51 
39 

49 
34 

53 
37 

53 
36 

49 
42 

53 
45 

52 
46 

55 
49 

52 
44 

52.9 
41.9 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

50 
40 

51 
40 

56 
41 

59 
41 

60 
50 

59 
54 

58 
49 

55 
46 

55 
38 

57 
40 

55 
41 

57 
34 

56 
38 

53 
40 

56 
44 

53 
40 

50 
34 

53 
37 

51 
29 

50 
33 

52 
38 

48 
39 

54 
39 

51 
31 

55 
33 

55 
33 

50 
39 

54 
43 

54 
42 

56 
45 

56 
45 

54.2 
39.9 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

42 
31 

40 
32 

48 
32 

38 
33 

43 
36 

47 
39 

52 
41 

48 
37 

41 
33 

44 
31 

42 
34 

37 
32 

44 
34 

48 
33 

44 
34 

44 
32 

49 
32 

36 
30 

36 
28 

38 
20 

40 
22 

45 
22 

44 

30 

40 
29 

47 
16 

41 
32 

37 
33 

40 
31 

37 
33 

44 
36 

42.5 
31.3 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

56 
41 

55 
42 

54 
43 

56 
48 

60 
49 

61 
54 

60 
53 

58 
49 

56 
36 

56 
38 

58 
40 

58 
39 

58 
39 

58 
41 

52 
43 

56 
42 

48 
36 

49 
37 

55 
32 

54 
32 

45 
37 

55 
33 

54 
34 

57 
33 

55 
34 

55 
39 

51 

40 

55 

40 

53 
44 

57 
44 

57 
46 

55.2 
40.6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

53 

41 

53 
44 

55 
44 

60 
55 

59 
53 

56 
48 

56 
35 

56 
38 

58 
39 

57 
42 

50 
40 

55 
44 

49 

40 

49 
35 

56 
38 

53 
30 

46 
34 

54 
35 

53 
32 

57 
39 

52 
31 

54 
32 

51 
35 

54 
39 

53 
44 

56 
43 

56 
44 

55 
45 

54.1 
40.0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

36 
24 

42 
31 

37 

26 

39 

32 

44 
32 

37 
34 

41 
32 

43 
31 

37 

30 

43 
18 

47 
29 

46 
32 

46 
36 

38 
35 

39 
24 

32 
14 

39 
17 

35 
26 

36 
21 

33 
18 

31 
22 

35 
17 

32 
19 

38 
15 

46 
33 

46 
31 

47 
35 

39.4 
26.4 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

59 
42 

56 
42 

55 
43 

56 
53 

59 
55 

57 
51 

56 
50 

58 
45 

57 
40 

57 
40 

57 
43 

56 
42 

55 
42 

54 
42 

55 
50 

55 
44 

52 
37 

49 
40 

55 
36 

50 
39 

56 
40 

53 
37 

55 
45 

54 
38 

55 
35 

50 
42 

52 
44 

53 
44 

57 
46 

57 
43 

55 
47 

55.0 
43.1 

GRATON 

MAX 
MIN 

56 
41 

54 
43 

54 
39 

56 
46 

59 
52 

58 
52 

55 
50 

56 
50 

61 
31 

58 
31 

60 
31 

58 
35 

51 
34 

46 
37 

51 
40 

55 
44 

54 
38 

52 
37 

46 
30 

53 
29 

45 

32 

48 

30 

51 
33 

54 
27 

56 
26 

49 

29 

44 
39 

48 
40 

53 
43 

59 
36 

56 
37 

53.5 
37.5 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

42 
31 

41 
30 

40 
30 

34 
30 

42 

30 

42 
34 

41 
33 

42 
34 

37 
33 

42 
34 

45 
31 

44 
24 

47 
27 

43 
30 

46 
32 

41 
31 

41 
31 

46 

24 

40 
28 

40 
30 

42 
31 

39 
31 

44 
23 

42 
23 

41 
26 

40 
28 

40 
32 

39 

32 

45 
33 

43 
35 

41.9 
30.0 

healdsburg 

MAX 
MIN 

50 
40 

53 
43 

55 
40 

60 
53 

61 
53 

57 
53 

56 
50 

59 
50 

61 
34 

63 
3! 

61 
36 

50 
35 

50 
35 

51 
41 

54 
46 

54 
44 

51 
37 

46 
36 

56 
31 

45 

31 

53 
39 

55 
32 

57 
40 

58 
32 

52 
29 

46 
38 

49 

41 

50 
43 

57 
45 

57 
38 

59 
44 

54.5 
40.3 

HILTS 

MAX 
MIN 

38 

24 

38 
28 

40 
24 

43 
22 

45 
24 

45 
22 

46 
28 

39 
32 

40 
25 

42 

27 

43 
27 

48 
18 

48 
15 

39 
26 

45 
30 

44 
32 

38 
21 

36 
18 

40 
11 

33 
10 

36 
20 

39 
26 

35 
26 

42 
U 

35 
12 

44 
9 

35 
12 

39 
24 

40 
32 

42 
32 

44 
32 

40.7 
22.6 

HDOPA 

MAX 
MIN 

45 
37 

46 
35 

43 
35 

44 
37 

51 
38 

53 
46 

56 
46 

50 
42 

49 
40 

48 
39 

50 
40 

54 
30 

50 
34 

44 
38 

47 
41 

54 
38 

45 
35 

43 
34 

49 
33 

47 
30 

42 
35 

44 
36 

46 
37 

49 
34 

49 
33 

48 
31 

44 

35 

43 
36 

46 
41 

48 
42 

52 
44 

47.7 
37.2 

KENTFIELO 

MAX 

Mm 

55 
45 

55 
43 

54 
41 

61 
52 

60 
52 

59 

50 

60 
49 

58 
53 

56 
42 

55 
37 

54 
41 

51 
35 

45 
36 

53 
37 

54 
48 

54 
44 

51 
37 

47 
41 

50 
37 

50 
32 

55 
41 

49 
34 

49 
39 

51 
33 

44 
32 

45 
39 

48 

40 

51 
39 

56 
43 

54 
39 

60 
42 

53.0 
41.2 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

47 
38 

43 
38 

52 
39 

58 
38 

55 
48 

56 
51 

58 
47 

53 
42 

55 
35 

53 
42 

55 
39 

57 
31 

54 
37 

50 
39 

57 
45 

52 
37 

48 

33 

52 
32 

49 
29 

43 
32 

50 
36 

51 
33 

54 
32 

49 
29 

54 
32 

48 
29 

45 

34 

53 
42 

52 
41 

51 
45 

50 
44 

51.7 
37.8 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

34 
17 

36 
27 

35 
16 

38 
20 

47 
25 

49 
25 

46 
36 

46 
26 

39 
24 

35 
17 

38 
23 

38 
15 

37 
17 

33 
19 

42 
26 

40 
21 

35 
17 

36 
7 

27 
5 

28 
! 

35 
22 

34 
12 

32 
13 

29 

8 

29 
8 

24 
4 

23 

10 

39 

20 

37 
24 

45 
25 

36.2 
17.8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

41 
26 

41 
26 

34 
22 

36 
26 

40 
25 

49 
32 

40 
25 

33 
3 

36 

9 

33 
20 

38 
7 

39 
11 

41 
24 

42 
25 

34 
11 

31 

5 

32 
13 

36 
3 

33 

0 

34 
14 

40 
25 

39 
29 

44 
30 

37.7 
13.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

56 
45 

54 
44 

55 
49 

57 
51 

62 
51 

60 
51 

57 
50 

59 
54 

60 
35 

60 
37 

56 
38 

56 
31 

47 
37 

52 
33 

55 
45 

54 
44 

53 
35 

43 
39 

58 
38 

49 

31 

53 
43 

54 
32 

55 
37 

55 
32 

52 
30 

49 
39 

50 

41 

53 
41 

59 
44 

60 
36 

63 
40 

55.2 
40.4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

46 
39 

45 
39 

56 
39 

54 
38 

56 
37 

55 

40 

54 
46 

55 
43 

50 
35 

50 
41 

52 
39 

52 
35 

52 
35 

52 
38 

60 
44 

50 
38 

44 
33 

49 
35 

46 
30 

40 
33 

47 
36 

48 
36 

51 
36 

47 
31 

53 
32 

45 

36 

52 

42 

52 
42 

51 
45 

53 

42 

50.6 
37.9 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

42 
37 

40 
32 

40 
35 

45 
36 

48 
41 

51 
40 

51 
43 

47 
40 

47 
40 

48 
39 

58 
42 

52 
35 

55 
29 

55 
38 

55 
42 

48 
38 

46 
36 

47 
31 

49 

27 

44 
29 

45 

32 

47 
36 

49 
35 

49 

30 

48 
28 

40 
29 

42 
33 

41 
38 

47 
39 

45 
41 

52 
43 

47.5 
35.9 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

Mm 

58 
45 

55 
44 

56 
42 

60 
54 

60 
51 

57 
52 

57 
47 

59 
53 

59 

34 

59 
34 

53 
34 

53 
33 

48 
33 

51 
33 

54 
36 

57 
34 

53 
35 

49 
35 

55 
34 

49 
31 

51 
30 

50 
32 

52 
38 

53 
28 

48 
29 

47 
38 

48 
39 

52 
39 

59 
39 

58 
39 

58 
38 

54.1 
38. z 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

54 
42 

52 
42 

55 
42 

58 
51 

58 
55 

59 
54 

58 
52 

55 
49 

56 
38 

58 
39 

55 
38 

54 
44 

58 
46 

57 
47 

58 
48 

59 
41 

50 
35 

57 
37 

52 
34 

51 
35 

53 
39 

52 
35 

55 
44 

53 

35 

55 
34 

51 
42 

51 
41 

52 
42 

53 
42 

56 
45 

54 
47 

55.0 
42.4 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

49 
37 

48 
34 

50 
36 

60 
46 

60 
50 

61 
52 

57 
49 

53 
48 

55 
31 

59 

30 

58 
34 

66 
26 

54 
33 

50 
33 

52 
44 

50 
38 

47 
36 

49 
37 

55 
25 

47 
28 

47 
36 

51 
27 

52 
39 

56 
2! 

57 
23 

47 
33 

49 

40 

46 
42 

50 
37 

52 
37 

55 
42 

53.0 
36.4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

Mm 

50 
38 

47 
42 

50 
43 

54 
47 

55 
48 

69 
53 

56 
51 

54 
48 

51 
39 

47 
39 

49 
40 

52 
36 

57 
37 

48 
40 

48 
41 

54 
39 

45 
36 

43 
35 

46 
30 

42 
29 

42 
37 

43 

36 

46 
35 

46 
34 

41 

30 

40 
31 

45 
35 

47 
38 

51 
42 

50 
42 

49 
44 

49.0 
39.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

55 
41 

52 
43 

50 
39 

57 
50 

59 
52 

56 
52 

55 
49 

56 
51 

59 
33 

61 
32 

62 
34 

57 
30 

46 
32 

49 
32 

52 
44 

53 
41 

51 
36 

44 
39 

53 
33 

43 

28 

52 
39 

51 
28 

55 
34 

55 

28 

54 
25 

45 
33 

48 
39 

50 
42 

57 
46 

57 
33 

60 
33 

53.4 
38.1 

San  RAFAEL 

MAX 

Mm 

58 
46 

56 
45 

55 
43 

63 
53 

63 
52 

60 
52 

64 

50 

58 
53 

59 

43 

60 

57 
43 

54 
37 

50 
38 

55 

38 

57 
39 

57 
46 

54 
39 

50 
45 

55 
38 

54 
35 

55 
43 

53 
36 

50 
41 

54 
35 

35 

52 

48 
41 

54 

41 

58 
49 

56 
41 

tl 
45 

56.0 
42.8 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

55 
42 

53 
43 

54 
41 

58 
53 

60 
52 

58 
52 

55 

49 

58 
50 

59 
34 

61     57  54 
33     35  32 
S««  RtlarvDC*  N 

50     53  52 
35     37  48 
FoUowtcg  S|«U 

53  54 
44  33 

48 

40 

57 
31 

51 
29 

52 
39 

54 
30 

54 
26 

56 
28 

50 
27 

46 
39 

48 
39 

50 
41 

60 
47 

58 
35 

59 

43 

54.5 
39.2 

-  436  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SSWyERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

39 

30 

35 
31 

37 
31 

34 
31 

43 
32 

44 
34 

47 
36 

39 
31 

39 
31 

46 
31 

44 
33 

47 
24 

47 
26 

40 
30 

40 
33 

47 
31 

41 
30 

41 
24 

45 
20 

45 
24 

33 
29 

45 
23 

43 
22 

41 
19 

41 
19 

46 
24 

42 
29 

41 

31 

37 
31 

40 
31 

44 
34 

41.7 
28.6 

SCDTIA 

MAX 

MIN 

1,1 

39 

48 

40 

51 
40 

56 
43 

60 
44 

61 
53 

59 
52 

54 

47 

53 
38 

51 
39 

52 
41 

56 
36 

55 
38 

53 
42 

52 
43 

56 

40 

46 
36 

48 
37 

54 
29 

49 
30 

42 

36 

48 
39 

47 
39 

52 
32 

49 
30 

52 
31 

48 

36 

47 
40 

51 
41 

51 
42 

53 
46 

51.7 
3  J.  3 

SHELTER  CDVt 

MAX 
MIN 

51 
<i2 

52 
44 

55 
48 

60 
48 

56 
55 

55 
54 

56 
53 

56 
48 

55 
45 

55 
44 

60 
48 

57 
44 

56 
49 

49 
45 

56 
48 

53 
41 

49 
39 

55 
42 

56 

42 

52 
41 

52 
43 

54 
44 

54 
43 

54 
41 

54 
43 

49 
43 

53 
45 

53 
46 

52 
49 

55 
5  1 

54.  1 
45.6 

SDNQMA 

MAX 
MIN 

57 
44 

54 
43 

53 
40 

59 
51 

60 
51 

58 
52 

57 
47 

56 
53 

56 

32 

57 
31 

54 
33 

51 
31 

48 
36 

51 
31 

52 
43 

54 
43 

51 
32 

47 
40 

55 
36 

47 
28 

52 
41 

51 
29 

54 
33 

52 
27 

49 

25 

49 
37 

50 
38 

51 
40 

58 
47 

58 
34 

60 
38 

53.6 
38.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

38 
27 

37 
29 

39 
28 

34 
29 

37 
32 

38 
32 

43 
33 

40 
33 

39 
29 

36 
29 

40 
30 

42 
25 

41 
24 

36 
29 

40 
30 

38 
28 

37 
29 

35 
28 

35 
22 

35 
22 

33 
27 

37 
27 

35 
27 

40 
23 

35 
23 

38 
25 

36 
26 

39 
30 

35 
29 

41 

30 

40 
32 

37.7 

28.0 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

42 
22 

36 
25 

36 
21 

38 
22 

47 
31 

51 
40 

46 
36 

38 
28 

37 
21 

37 
18 

41 
28 

42 
14 

39 
21 

43 

20 

44 
25 

35 

20 

31 
18 

32 
6 

32 
4 

33 
5 

35 
22 

34 
21 

32 

30 
3 

21 
2 

24 
-  5 

32 
9 

39 
21 

38 
18 

42 
29 

40 
33 

37.1 
18.6 

UKI4H 

MAX 
MIN 

49 
37 

49 

40 

53 
38 

57 

48 

59 
46 

60 
49 

55 
48 

56 
48 

56 
31 

57 
32 

62 
32 

60 
31 

51 
33 

46 
37 

49 
45 

52 
39 

46 
35 

49 
37 

53 
27 

44 
29 

49 
37 

43 
29 

53 

30 

54 
26 

53 
25 

48 
33 

47 

33 

50 
40 

53 
42 

49 
41 

55 
42 

52.2 
35.9 

WEAVERVILL6  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

39 
29 

39 
31 

39 
31 

34 
31 

42 
32 

39 
34 

44 
35 

40 
34 

45 
31 

40 
30 

43 
32 

•^4 
30 

45 
28 

46 
32 

46 
32 

40 
31 

39 
30 

41 
30 

42 
27 

40 
25 

42 
24 

43 

30 

39 
30 

46 
26 

43 
23 

42 
23 

41 
26 

41 
27 

38 
31 

45 
34 

45 

35 

41.7 
29.8 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

38 
27 

36 
29 

41 
29 

38 
28 

45 
29 

55 
h2 

52 
36 

41 

30 

36 
30 

39 
24 

40 
29 

36 
16 

41 
17 

36 
24 

4  2 
32 

40 
29 

3B 
24 

35 
21 

33 
12 

33 

10 

32 
25 

35 
10 

40 
14 

33 
11 

30 
8 

33 

8 

27 
16 

40 

20 

36 
30 

44 
33 

13 
36 

38.3 
23.6 

WILLITS   I  NE 

MAX 
MIN 

46 
37 

36 

36 

46 

59 

50 

51 

46 

43 

32 

34 

37 

30 

34 

35 

43 

35 

32 

35 

^4 

28 

34 

27 

35 

28 

24 

30 

38 

38 

41 

39 

43 

36.  2 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MAX 
MIN 

45 
34 

44 
34 

42 
33 

43 

35 

55 
35 

49 
36 

49 
37 

49 
37 

50 
38 

55 
28 

49 
37 

53 
34 

44 
34 

47 

31 

28 

48 

44 
34 

46 
34 

48 
32 

51 
29 

45 
37 

42 
38 

51 
40 

47.7 
34.4 

VR6KA 

•          »  * 

MAX 
MIN 

40 
28 

40 
32 

41 
29 

36 
28 

43 

30 

51 
36 

57 
39 

42 
31 

38 
28 

45 
29 

40 
33 

47 
22 

42 
25 

38 
25 

46 

30 

49 
30 

42 
29 

40 
24 

37 
16 

33 
18 

38 
27 

41 
25 

41 
26 

39 
21 

34 
18 

34 
17 

30 
20 

36 
24 

39 
32 

45 
31 

50 
34 

41.2 
27.1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

36 
13 

37 

20 

39 

16 

43 
23 

48 
26 

50 
25 

42 

22 

46 
25 

37 
22 

41 
13 

50 
23 

50 
12 

35 
19 

36 
18 

42 
22 

42 
15 

35 
10 

38 
6 

27 
-11 

34 
-  2 

40 

36 
5 

33 
13 

30 
-  2 

30 
-  1 

29 

0 

40 
15 

37 
17 

39 
23 

45 

20 

44 

21 

39.1 
13.7 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

35 
19 

36 
28 

33 
20 

38 
30 

38 
32 

50 
32 

51 
30 

43 
31 

46 

29 

32 
17 

42 
20 

42 

20 

36 
15 

35 
19 

42 
23 

42 
23 

35 
20 

32 
-  1 

28 
-12 

25 
-  8 

31 
-  1 

33 
21 

35 
21 

32 
-  5 

24 
-  2 

30 
-  2 

30 
-  2 

40 
20 

36 
25 

36 
30 

42 
30 

36.7 
16.8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

48 
40 

52 
40 

47 
37 

47 
40 

50 
45 

62 
41 

60 
42 

55 

53 
37 

54 
34 

57 
33 

58 
34 

49 
33 

43 
32 

50 
32 

55 
39 

44 

35 

43 
34 

42 
31 

52 
31 

43 
34 

42 
32 

50 
32 

49 
31 

51 
30 

47 
30 

44 
34 

44 
36 

48 
40 

50 
35 

56 
34 

49.8 
35.6 

BLUE  CANYON  wSO 

MAX 
MIN 

33 
29 

33 
25 

32 
25 

36 
31 

49 
36 

47 

38 

41 
32 

40 
34 

45 
29 

51 
31 

51 
36 

49 

35 

38 
31 

34 
29 

38 
29 

29 
25 

30 
21 

31 
21 

33 
21 

27 
25 

26 

21 

30 
20 

30 
20 

39 
17 

38 
23 

34 
26 

30 
28 

31 
28 

33 
28 

41 
27 

43 
30 

37.0 
27.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

33 
26 

34 
26 

33 
24 

36 
30 

44 
33 

49 
33 

47 
34 

39 
30 

40 
28 

47 
26 

47 
32 

52 
30 

46 
28 

37 

26 

41 
26 

38 
26 

27 

22 

29 
18 

35 
22 

33 
22 

30 
25 

32 
19 

33 
17 

40 
16 

42 
19 

32 
26 

32 
28 

31 
27 

33 
29 

41 
28 

45 
26 

36.1 
25.9 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

57 
46 

61 
45 

56 
39 

52 
43 

55 
47 

57 
49 

56 
49 

59 
51 

59 
44 

56 
38 

56 
40 

50 
32 

51 
32 

45 
34 

49 
36 

52 
37 

53 
36 

52 

40 

52 
39 

52 
33 

46 
36 

53 
33 

46 
35 

49 
35 

51 

31 

41 

36 

42 

38 

46 
38 

53 
41 

58 
37 

59 
38 

52.4 
39.  1 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

55 
40 

56 
42 

52 
39 

49 
43 

52 
47 

57 
49 

54 
49 

58 
50 

59 
34 

56 
31 

60 
32 

60 
30 

55 
31 

43 
30 

55 
39 

54 
30 

53 
38 

48 
37 

52 
28 

47 
38 

48 
26 

47 
33 

51 
27 

51 
25 

50 
36 

45 
38 

50 
36 

53 
42 

58 
34 

60 
32 

52.9 
36.3 

BURNEY 

MAX 
MIN 

41 
27 

41 
31 

38 
31 

40 
31 

39 

30 

42 
29 

49 
32 

43 
34 

40 
32 

44 

20 

40 
21 

46 
17 

48 

17 

35 
22 

43 

29 

46 
29 

42 
28 

37 

22 

36 

0 

39 

1 

38 
25 

41 
10 

32 
14 

36 
3 

40 
-  4 

37 
-  3 

36 

12 

40 
22 

42 
31 

43 
36 

46 
32 

40.6 
21.3 

CANYON  0AM 

MAX 
MIN 

35 
27 

44 
28 

32 
25 

35 

30 

44 
31 

45 
32 

40 

32 

41 
32 

40 
30 

36 
22 

41 
21 

41 
17 

37 
17 

36 
22 

40 
25 

43 
26 

32 
25 

31 
17 

32 
8 

31 
14 

34 
25 

33 
21 

33 
21 

2 

32 

35 
20 

35 
28 

35 
24 

37 

21 

35.6 
23.0 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
40 

52 
37 

50 
42 

52 
46 

58 
41 

58 
45 

56 
45 

56 
43 

57 
31 

62 
31 

63 
30 

60 
32 

52 
29 

53 

40 

53 
42 

47 
37 

48 
34 

51 
29 

55 
28 

47 
27 

47 
27 

49 
27 

60 
27 

55 
24 

53 
29 

46 
35 

47 
40 

51 
41 

55 
34 

59 
32 

53.1 
34.9 

CHESTER 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 
27 

33 
26 

40 
31 

44 

32 

49 
32 

40 
33 

41 
32 

44 

28 

38 
16 

42 
20 

43 
26 

33 
13 

39 
26 

42 

24 

35 
27 

34 
25 

30 
19 

32 
18 

30 
10 

35 
23 

33 
9 

33 
21 

34 
-  1 

29 
-  3 

30 
4 

35 

22 

34 
27 

37 
31 

43 
23 

45 
16 

37.0 
21.4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

55 
42 

53 
44 

50 
43 

49 
45 

54 
48 

55 
48 

56 
49 

55 
49 

56 
41 

55 
32 

60 
35 

56 
36 

47 
36 

48 
35 

48 
44 

49 
45 

48 
42 

45 
39 

51 
26 

46 
31 

45 
41 

46 
32 

50 
32 

51 
27 

49 
26 

43 
35 

48 
39 

49 

43 

52 
45 

56 
37 

54 
39 

50.9 
39.0 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

54 
45 

59 
42 

53 
40 

49 
43 

57 
44 

58 
50 

56 

50 

60 
48 

57 
41 

52 
36 

55 
38 

53 
37 

47 
41 

44 
34 

48 
37 

51 
44 

50 
38 

51 
38 

47 
38 

50 
34 

46 
44 

52 
37 

45 
40 

50 
34 

50 
30 

40 
31 

43 
38 

45 
42 

52 
36 

54 
37 

57 
36 

51.1 
39.5 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

50 
32 

48 
37 

45 
37 

50 
42 

49 

45 

56 
46 

56 
45 

54 
48 

57 
30 

52 
28 

53 
31 

58 
23 

55 
24 

40 
29 

50 
38 

50 
35 

43 
35 

47 
32 

37 

22 

47 
22 

39 

30 

46 
25 

46 

30 

46 
23 

48 

20 

48 
21 

42 
36 

45 
37 

48 
40 

50 
29 

52 
31 

46.7 
32.4 

COLFAX 

MAX 

45 
39 

43 
35 

43 
33 

44 
36 

60 
44 

58 
41 

44 
40 

48 
43 

50 
37 

56 
34 

55 
34 

44 
33 

45 
30 

48 
36 

48 
34 

42 
31 

39 
32 

44 
26 

34 
27 

42 
29 

43 
31 

46 
31 

50 
31 

50 
32 

44 
35 

42 
36 

45 
29 

43 
37 

54 
34 

56 
32 

46.8 
34.2 

COLUSA   I  SSw 

MAX 

56 
40 

54 
45 

47 
42 

50 
44 

54 
47 

53 
47 

55 
49 

57 
50 

55 
37 

54 
33 

60 
35 

52 
34 

43 
35 

46 
31 

48 
42 

51 
43 

49 
37 

46 
39 

52 
33 

50 
29 

47 
41 

45 
30 

51 
31 

51 
31 

48 
26 

43 

35 

47 
39 

50 
41 

58 
44 

55 
35 

51 
36 

50.9 
38.1 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

54 
47 

56 
45 

54 
43 

49 

46 

50 
48 

60 
50 

55 
50 

58 
52 

58 

40 

54 
36 

55 
39 

58 
34 

49 
39 

44 
35 

47 
41 

51 
44 

52 
37 

53 
41 

48 
37 

51 
32 

46 
43 

52 
35 

46 
37 

51 
34 

51 
29 

39 

36 

43 
39 

46 
41 

52 
46 

59 
36 

55 
33 

51.5 
40.2 

DEER  CREEK  FDREB4Y 

MAX 

38 
2B 

40 
27 

40 
25 

37 
29 

42 
35 

53 
34 

55 
34 

44 
34 

43 
31 

45 
28 

48 

31 

54 
31 

56 
30 

40 
26 

40 
29 

40 
28 

34 
26 

33 
24 

33 

18 

40 
20 

38 
28 

33 

20 

36 
22 

35 
15 

39 

20 

40 
28 

40 
30 

36 
30 

38 

28 

39 

29 

41.0 
27.3 

DE  SABLA 

MAX 

42 
33 

42 
3 1 

37 
30 

45 
32 

51 
39 

55 
38 

50 
41 

46 
36 

47 
34 

50 
29 

55 
30 

54 
30 

52 
30 

44 
28 

47 
35 

43 
33 

37 
29 

36 
29 

40 
24 

38 
27 

35 
30 

36 
26 

42 
28 

46 
24 

45 
23 

36 

30 

38 
22 

40 
31 

47 
30 

48 
30 

44  .  3 
30.5 

DOBBINS   1  S 

MAX 

47 
41 

47 
29 

45 
36 

50 
42 

61 
46 

60 
38 

53 
45 

52 
45 

54 

32 

54 

30 

55 
32 

46 
32 

42 
31 

46 
29 

52 
39 

45 
38 

41 
36 

42 
34 

49 
30 

41 
29 

41 
33 

48 

30 

49 

31 

51 
26 

52 
25 

51 
30 

42 
39 

44 
39 

46 
39 

53 
31 

55 
31 

46.8 
34.5 

DDWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

41 
31 

42 
32 

36 
32 

34 
32 

48 
31 

46 
35 

46 
36 

43 
27 

40 
27 

48 
26 

41 
28 

48 
32 

34 
32 

33 
29 

20 

36 

36 
30 

36 
29 

38 
18 

18 

36 

38 
33 

40 
30 

42 
27 

40.3 
26  .  9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

53 
39 

52 
38 

48 
40 

52 
40 

48 
41 

49 
44 

54 
45 

54 
46 

53 
31 

52 
29 

55 
30 

56 
27 

57 
27 

40 
29 

50 
35 

51 
39 

47 
31 

47 
32 

36 
25 

47 

26 

40 
32 

42 
25 

41 
28 

46 
24 

49 

23 

50 
35 

44 
38 

48 
37 

52 
42 

55 
31 

54 
30 

49.2 
33.5 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

56 
46 

56 
44 

54 
42 

53 
43 

51 
48 

61 
50 

55 
51 

56 
51 

59 
41 

58 
36 

60 
38 

52 
32 

51 
38 

45 
34 

51 

40 

54 
41 

53 
36 

53 
36 

49 

40 

53 
32 

46 
39 

54 
32 

49 
36 

51 
31 

54 
30 

40 
29 

45 

40 

49 
40 

52 
42 

56 
37 

60 
39 

53.0 
39.2 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

52 
44 

57 
43 

52 
41 

51 
43 

54 
45 

61 
48 

60 
48 

58 
49 

58 
41 

55 
34 

58 
36 

54 
37 

45 
39 

43 
35 

50 
38 

52 
41 

50 
38 

48 
37 

48 
31 

51 
31 

47 
39 

46 
32 

52 
34 

49 
35 

51 
28 

40 
25 

43 
35 

47 
40 

52 
41 

54 

40 

56 
37 

51.5 
36.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

40 
33 

42 
32 

35 
30 

42 
32 

56 
40 

51 
40 

47 
33 

46 
32 

50 
33 

55 
29 

«Z 
29 

48 
29 

35 
28 

33 
29 

42 
28 

35 
28 

41 
29 

39 
26 

26 

47 

40 
33 

50 
31 

See  Reference  Notes  ToUowing  Station  Index 
-   437  - 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNU 
DECEHBEB 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

0R4SS    VALLEY   NO  2 

MAX 
MIN 

(>3 
39 

45 
37 

41 
35 

44 
35 

48 
43 

60 
38 

62 
38 

52 
42 

49 
36 

51 
30 

55 
30 

59 

30 

59 

30 

41 

26 

44 

32 

49 
37 

38 
33 

36 
32 

40 
27 

47 
27 

37 
33 

36 
30 

44 
30 

46 
26 

50 
25 

52 
25 

43 

33 

40 
37 

42 

37 

43 
32 

54 
31 

46,6 
32.6 

MAT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 
MIN 

45 
29 

44 

32 

42 
30 

43 

32 

43 
32 

50 
33 

50 
35 

44 
33 

42 
32 

43 

22 

42 
28 

47 
18 

49 
16 

35 
27 

46 
29 

47 
31 

36 
30 

37 
22 

35 
10 

38 
12 

35 
29 

40 
17 

33 
23 

36 
6 

38 
4 

35 
6 

38 

21 

38 
28 

45 

33 

45 
31 

44 

30 

41.5 
24.6 

JESS  VILLEY 

MAX 
MIN 

35 
20 

33 
24 

40 
21 

40 
30 

51 
35 

50 
35 

44 
33 

43 
31 

42 
25 

42 
l5 

42 
27 

43 
13 

37 
21 

35 
23 

43 
27 

39 
24 

33 
15 

34 
6 

33 
-  6 

31 
10 

28 
18 

34 
17 

32 
13 

32 
2 

35 

0 

27 
4 

35 
22 

34 
26 

34 

22 

44 
27 

42 
30 

37.6 
19.7 

LiKE^ORT 

MAX 
MIN 

hi 
3  2 

47 
36 

53 
34 

53 

55 

55 

54 

54 

52 

53 
29 

55 

52 
2  6 

48 
29 

47 
33 

50 
40 

50 
j5 

47 
3  5 

42 

3  5 

46 

24 

43 
25 

46 
33 

44 
27 

47 
32 

45 
24 

48 
22 

45 
34 

46 
37 

49 
37 

50 
36 

51 
34 

57 

40 

49.4 
34.5 

LiKESHORt 

MAX 

MIN 

45 
36 

48 
35 

42 
33 

41 
34 

42 
38 

45 
41 

46 
43 

46 
39 

52 

31 

54 
32 

55 
30 

61 
32 

40 
29 

39 

31 

42 
38 

45 
38 

42 
36 

44 
32 

49 

30 

32 
28 

44 
28 

38 
25 

41 
25 

47 
28 

49 
26 

40 
30 

40 
32 

45 
36 

49 
37 

48 
41 

47 
40 

45.2 
33.4 

L4KE  SPIULOING 

MAX 
1>UN 

32 
28 

33 

27 

31 
23 

38 
30 

50 
31 

51 
28 

41 
33 

39 
31 

42 
26 

49 
21 

52 
26 

52 
32 

39 
23 

36 
19 

41 

24 

37 
26 

27 
23 

30 
19 

35 
il 

29 
12 

31 
25 

35 
16 

36 

11 

40 
9 

44 
11 

35 
21 

32 
23 

32 
28 

32 
29 

43 
20 

46 
18 

38.4 
23.2 

L4Kf    SP4ULDINC  04N 

MAX 
MIN 

M4NZANIT4  L4KE 

MAX 
MIN 

31 

20 

31 
23 

31 

20 

34 

29 

43 

30 

45 
29 

47 
34 

39 
30 

39 
20 

39 
16 

43 
25 

40 
26 

46 

18 

32 
13 

35 
21 

38 
19 

28 
15 

26 
6 

26 
6 

35 
7 

27 
21 

29 
-  3 

30 
-  1 

33 
-  2 

40 
-  1 

40 

0 

29 
21 

31 
24 

33 
24 

29 
26 

39 
26 

35.2 
17.5 

M4RKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

53 
"13 

54 
43 

51 
42 

50 
46 

50 
47 

59 

50 

54 
46 

56 
46 

58 
37 

55 
34 

57 
36 

56 
33 

53 
3? 

43 
32 

52 
38 

55 
42 

49 
36 

49 
37 

44 
33 

51 
30 

47 
35 

49 
32 

47 
33 

49 
30 

52 
28 

47 
32 

43 
38 

46 

38 

52 
43 

56 
36 

55 
36 

51.4 
37.7 

M4RYSVILLE 

MAX 
MIN 

53 
46 

56 
46 

55 
46 

52 
46 

52 
47 

60 
51 

56 
50 

57 
51 

57 
41 

57 
36 

57 
38 

60 
40 

52 
41 

45 
36 

51 
41 

52 
45 

52 
38 

51 
40 

46 
34 

54 
34 

46 

41 

47 
35 

60 
36 

62 
33 

53 
30 

51 
34 

45 
38 

48 
42 

51 
46 

56 
38 

68 
36 

52.8 
40.6 

fC  CLOUD 

MAX 
MIN 

38 
25 

36 
29 

38 
27 

36 
30 

44 
33 

45 

32 

44 
33 

39 
33 

36 
24 

45 
21 

48 

23 

47 
22 

50 
17 

36 
19 

38 
26 

35 

29 

40 
28 

39 
27 

40 
9 

40 
11 

31 
27 

42 
7 

32 
23 

36 

8 

41 
11 

40 
6 

35 
27 

36 
32 

38 
31 

37 

33 

49 

33 

39.8 
23.6 

MINERAL 

MAX 
MIN 

33 
25 

34 
27 

34 
25 

33 
28 

35 
32 

40 

32 

42 
33 

36 
32 

36 
30 

40 
20 

41 
25 

43 
23 

41 
21 

33 
16 

36 
24 

33 
26 

32 
24 

28 
20 

38 
12 

30 
9 

28 
24 

32 
6 

30 
14 

32 
9 

30 
8 

29 
12 

32 
24 

34 
24 

33 
26 

33 
26 

38 
23 

34.5 
22.1 

MOUNT    SHASTA  hSO 

MAX 
MIN 

35 
28 

39 
28 

34 
29 

40 
31 

44 
37 

44 
39 

41 
34 

41 
32 

38 
25 

43 
2* 

39 
24 

39 

20 

36 

2i 

37 
22 

34 
30 

36 
26 

37 
27 

39 
14 

28 
14 

31 
17 

34 
15 

37 
9 

35 
14 

30 
12 

39 

10 

35 
U 

37 
22 

33 
30 

37 
31 

38 
34 

39 
31 

37.0 
24.0 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

42 
38 

44 
36 

39 
34 

43 
34 

49 
42 

55 
33 

57 
33 

46 
40 

48 
32 

46 
27 

46 
27 

50 
27 

50 
27 

38 
26 

43 
29 

48 
32 

38 
32 

35 
32 

38 
25 

40 
25 

35 
32 

37 
28 

39 
28 

40 
24 

40 

21 

42 
21 

40 
32 

39 
35 

40 
35 

42 
30 

45 
26 

43.2 
30.5 

CjRLANO 

MAX 
MIN 

54 
36 

55 
43 

55 
41 

47 
43 

48 
45 

51 

47 

53 
50 

53 
46 

61 
34 

55 
36 

55 
34 

00 
30 

53 
35 

46 
33 

45 
38 

47 

40 

51 
39 

45 
38 

44 
36 

53 
30 

43 
34 

46 
29 

45 
33 

52 
36 

53 
26 

51 
33 

45 
38 

47 
39 

49 
43 

54 
37 

53 
37 

50.4 
37.5 

DROVILLE 

MAX 
MIN 

51 
45 

54 
44 

53 
45 

51 
45 

53 
48 

59 
48 

58 
50 

57 
49 

57 
41 

55 
33 

63 
36 

61 
40 

49 
39 

44 
39 

51 
43 

52 
45 

49 
42 

60 
40 

48 
29 

54 
33 

46 

42 

45 
32 

48 
34 

49 

30 

52 
29 

51 
36 

44 
39 

49 
43 

51 
46 

54 
40 

57 
39 

51.6 
40.  1 

PARADISE 

MAX 
MIN 

45 
38 

46 
38 

45 
36 

50 
37 

50 
44 

54 
42 

57 
44 

51 
44 

51 

41 

50 
37 

55 
36 

58 
36 

55 
33 

41 
32 

46 
35 

47 
35 

41 
35 

41 
34 

41 

35 

50 
35 

40 
32 

40 
31 

42 

32 

46 
33 

50 
34 

50 
34 

40 
35 

41 
36 

43 
38 

45 
38 

54 
36 

47.3 
36,3 

PL4CERVILLE 

MAX 
MIN 

45 
39 

48 
39 

47 
33 

47 
40 

52 
42 

56 
37 

58 
37 

60 
44 

62 
34 

48 
29 

51 
30 

51 
29 

46 
28 

44 
30 

46 
33 

53 
35 

42 
33 

39 
33 

43 
26 

45 
29 

41 
35 

40 
30 

44 

31 

46 
27 

50 
26 

47 
25 

42 
25 

44 
25 

47 
32 

48 

31 

50 
30 

47.5 
32,2 

PL4CERV1LLE  IFC 

MAX 
MIN 

43 
32 

43 
32 

44 
32 

47 
31 

62 
34 

54 
38 

56 
42 

50 
44 

49 
35 

53 
37 

55 
37 

56 
36 

45 
36 

44 

30 

50 
36 

50 
32 

36 
31 

38 
31 

44 
33 

37 
34 

36 
33 

42 
30 

43 
32 

48 
31 

47 
33 

43 
34 

41 
37 

43 
36 

43 
37 

52 
35 

53 
35 

46,4 
34,5 

PL4TIN4 

MAX 
MIN 

42 
28 

42 
33 

43 
32 

42 
28 

47 
33 

50 
34 

46 
46 

50 
43 

53 
28 

51 
29 

57 
31 

56 
23 

51 
38 

56 
24 

49 
35 

66 
28 

51 
17 

50 
20 

42 
33 

49 

24 

44 
15 

48 
17 

48 
16 

49 
16 

50 
16 

40 
28 

38 
32 

47 

31 

46 
30 

46 
23 

46,1 
27,8 

P0RT0L4 

MAX 
MIN 

29 

28 

28 

28 

27 

24 

28 

31 

15 

19 

13 

21 

16 

14 

16 

17 

16 

5 

0 

6 

10 

17 

19 

23 

18,8 

CUINCY 

MAX 
MIN 

41 
33 

41 
32 

37 
30 

37 
33 

42 
32 

50 
34 

56 
34 

44 
35 

49 
33 

48 
26 

41 

26 

46 
20 

48 
20 

39 
29 

47 
27 

51 
29 

34 
29 

42 

23 

34 
8 

34 

13 

35 
30 

38 
27 

38 
23 

37 
4 

34 
-  4 

33 
-  3 

32 
20 

35 
25 

40 
31 

41 
29 

44 
27 

41,0 
24,4 

RED  BLUFF  WSD 

MAX 
MIN 

52 
37 

52 
41 

47 
42 

48 
44 

51 
45 

52 
50 

54 
49 

50 
42 

55 
35 

57 
36 

62 
37 

61 
31 

43 
36 

44 
34 

46 
42 

49 
39 

46 
37 

45 
33 

53 
30 

44 
31 

48 
32 

44 

30 

52 
36 

55 

30 

52 
25 

44 
33 

44 
38 

48 
43 

53 
44 

49 
38 

51 
41 

50,1 
37,5 

REDDING  FIRE  ST4  NO  2 

MAX 
MIN 

50 
34 

54 
42 

45 

40 

47 
39 

49 

44 

51 
44 

51 
49 

51 
46 

57 
36 

56 
36 

61 
36 

63 
36 

57 
37 

57 
36 

46 
38 

49 
35 

46 
37 

47 
36 

52 
36 

49 
34 

51 
32 

46 

30 

51 
39 

55 

36 

53 
30 

53 
34 

50 
39 

46 
39 

52 
42 

55 
42 

51 
42 

51,7 
37,9 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

53 
44 

58 
42 

54 
42 

51 
43 

54 

46 

61 
46 

60 
46 

56 
46 

57 
39 

55 

30 

57 
33 

54 
36 

46 
39 

44 
35 

51 
37 

52 
42 

50 
37 

50 
37 

48 
28 

50 
29 

47 

38 

48 
29 

50 
29 

46 
27 

50 
25 

43 
26 

46 
35 

48 
40 

52 
43 

55 
34 

57 
34 

51.6 
36.7 

S4CR4MENTD  WSO 

MAX 
MIN 

59 
49 

54 
45 

50 
43 

52 
46 

58 
49 

57 
51 

60 
51 

56 
45 

54 
42 

55 
34 

55 
40 

48 
39 

45 
35 

48 
35 

51 

41 

51 
43 

51 
39 

49 
42 

51 
36 

47 
32 

52 
36 

47 
36 

60 

41 

50 
35 

42 
32 

45 
38 

47 
40 

53 
43 

55 
42 

57 
35 

51 
36 

51.7 
40.4 

S4CR4MENT0  CITY  WSO 

MAX 
MIN 

58 
50 

54 
46 

50 
45 

52 
46 

59 
49 

57 
51 

60 
52 

56 
48 

56 
44 

58 
40 

58 
42 

49 
41 

44 
41 

49 
39 

52 
43 

52 
44 

53 
42 

50 
42 

53 
38 

47 
36 

52 
42 

47 
36 

52 

40 

52 
36 

46 
33 

45 
39 

47 
42 

54 
44 

58 
46 

60 
43 

62 
40 

52.7 
42.7 

SH4ST4  D4H 

MAX 
MIN 

46 
38 

47 
39 

49 
38 

50 
37 

44 

40 

47 
43 

50 
46 

49 
45 

48 
39 

51 
34 

52 
39 

55 
33 

57 
32 

43 
36 

41 
36 

44 
37 

46 
35 

41 
33 

44 
36 

49 
34 

36 
33 

44 
34 

40 
34 

40 
36 

50 
36 

47 
35 

41 
37 

42 
38 

46 
40 

47 
42 

54 
41 

46.5 
37.3 

SIERR4  CITY 

MAX 
MIN 

36 
30 

38 
28 

34 
26 

41 
30 

45 
31 

51 
29 

40 
32 

41 
31 

42 
29 

46 
26 

50 
26 

50 
32 

43 
23 

40 
23 

44 
27 

42 
29 

34 
26 

34 
19 

38 
19 

32 

19 

34 
27 

37 
19 

37 
13 

41 
19 

40 
15 

35 
22 

36 
30 

36 
30 

37 
30 

45 

21 

45 
22 

40. 1 
25.3 

SIERR4V1LLE  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

38 
29 

38 
30 

35 
25 

40 
32 

46 
29 

50 
21 

55 
24 

50 
26 

45 
25 

46 
15 

40 
16 

47 
15 

45 
U 

42 
20 

49 
28 

36 
19 

39 
4 

30 
5 

32 

34 
24 

39 
7 

37 
-10 

21 
•  8 

31 
-  8 

22 
-  1 

34 
14 

39 
31 

42 
17 

48 
19 

39.7 
16.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

55 
39 

51 

41 

47 
41 

50 
41 

51 
45 

52 
47 

55 
48 

53 
41 

54 
33 

56 
33 

60 
32 

59 
30 

61 
31 

45 
33 

46 

40 

51 
41 

46 
34 

42 
32 

50 
26 

43 
29 

47 
33 

43 
29 

51 
35 

51 
28 

51 
26 

45 
35 

46 
38 

49 

38 

56 
43 

54 
33 

54 
33 

60,5 
35.7 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

37 

31 

38 
30 

33 
29 

41 
32 

53 
34 

52 
32 

47 
36 

43 
34 

46 
29 

50 
25 

53 
29 

55 
32 

42 
27 

37 
24 

42 
30 

33 
30 

32 
28 

33 
26 

37 
20 

30 
21 

34 

30 

37 
25 

40 
26 

42 
17 

45 
16 

33 
27 

35 

32 

33 
31 

36 
31 

48 
29 

60 
27 

40.9 
26.1 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

37 
33 

36 
12 

27 
18 

33 
23 

47 
19 

43 
22 

40 
30 

34 
26 

31 
9 

42 
9 

44 
16 

45 
12 

32 
8 

27 

8 

36 
15 

25 

17 

19 

7 

24 
7 

27 

1 

21 
3 

26 

0 

24 
-  4 

30 
-  3 

34 

1 

35 
6 

35 
18 

24 

20 

29 
16 

27 
12 

38 

12 

41 

15 

32.7 
12.6 

V4C4VILLE 

MAX 
MIN 

56 
45 

55 
44 

55 
41 

50 
45 

62 
48 

57 
43 

60 
49 

59 

50 

59 
36 

58 
33 

59 
36 

52 
31 

52 
40 

50 
32 

49 
39 

54 
43 

54 
37 

47 

40 

51 
38 

52 
30 

53 
41 

48 
33 

50 
35 

52 
32 

41 
27 

44 
33 

46 
38 

52 
40 

59 
40 

69 
34 

53 
32 

53.2 
38,2 

V0LT4  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

47 
31 

45 
34 

44 
34 

44 
37 

50 
42 

50 
40 

49 
45 

47 
41 

50 
35 

47 
34 

69 
32 

59 
32 

54 
26 

45 
26 

47 
36 

47 
3! 

38 

32 

43 
29 

48 
28 

36 
27 

41 
31 

39 
25 

46 
32 

48 

25 

47 
26 

47 
29 

39 
33 

42 
35 

46 
36 

45 
34 

50 
32 

46,5 
32,7 

WMISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

4S 
34 

46 
37 

48 
35 

40 
36 

43 
36 

47 
41 

49 
44 

49 
43 

50 
39 

49 
36 

52 
37 

57 
40 

58 
34 

42 
36 

42 
36 

41 
35 

45 
35 

41 
33 

42 
32 

50 
32 

36 
32 

50 
31 

41 
33 

47 
32 

52 
29 

49 
29 

41 
36 

42 
37 

43 

36 

49 

40 

48 
39 

46,3 
35,8 

WILLUmS 

MAX 
MIN 

56 
43 

56 
44 

54 
43 

46 
43 

51 
45 

54 
46 

63 

49 

55 
49 

56 
39 

54 
36 

66 
36 

60 
32 

47 
33 

44 
34 

47 
34 

47 
34 

50 
36 

49 
37 

46 
33 

52 
32 

45 
39 

47 
30 

45 

35 

50 
32 

52 
26 

46 
36 

44 
38 

46 

38 

60 
43 

59 
35 

63 
36 

50,8 
37,7 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

56 
38 

53 
46 

56 
40 

48 
40 

50 
41 

52 
44 

54 

47 

55 
45 

56 
33 

55 
32 

55 
32 

61 
28 

52 
31 

45 

30 

46 
33 

50 
39 

50 
35 

47 
35 

43 
33 

53 
28 

45 
33 

47 
26 

46 
29 

52 
28 

53 
24 

51 

26 

45 
33 

48 
37 

50 
40 

56 
35 

52 
34 

51,0 
34.7 

willjws  USBR 

MAX 
MIN 

55 
37 

53 
44 

51 
33 

50 
45 

51 
47 

52 
49 

55 
46 

55 
49 

55 
37 

55 
37 

61 
36 

57 
31 

46 
32 

46 
31 

48 
43 

47 
44 

48 
39 

47 
37 

52 
36 

48 
31 

47 
40 

47 
31 

62 
35 

52 
33 

51 
2» 

49 
37 

47 

40 

51 
43 

56 
46 

64 
38 

56 
38 

51.4 
33,5 

S««  R»l«r»QC«  Nolaa  roUowlng  SuUoo  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

— — ^                                                                                                                                                                     w  c  ^  c  n  D  t 

Day  of  Month 

S) 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  j 

15 

16  1 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

o 
> 

< 

WINTERS 

Mm 

56 
45 

56 
45 

53 
41 

49 

43 

50 
46 

60 
50 

54 

50 

59 

50 

56 

40 

57 
35 

56 
38 

60 
30 

51 
35 

44 

33 

48 
37 

53 
42 

54 
39 

53 

40 

52 
34 

56 
32 

45 
38 

52 
37 

47 
34 

52 

30 

53 
26 

40 
27 

44 
39 

47 
39 

52 

40 

59 
36 

50 
33 

52.7 
36.2 

WOODLANn  1  MNM 

♦          •  • 

MAX 

MIN 

5". 
46 

56 
44 

53 
42 

49 

45 

49 
46 

57 
46 

55 

49 

56 
50 

58 
43 

55 
33 

54 
36 

59 

30 

46 
31 

44 
33 

47 
36 

51 
42 

53 
35 

52 

40 

47 
38 

51 
32 

46 
41 

49 
36 

47 
35 

50 
33 

50 
28 

40 
29 

43 

38 

46 
41 

52 
43 

59 
35 

55 
37 

51.1 

NDRTHE45T  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

38 
5 

35 
27 

32 
6 

40 
22 

32 

53 
20 

54 
22 

47 
29 

42 
22 

42 
11 

40 
13 

46 
10 

43 
9 

41 
11 

38 
13 

44 
25 

32 
20 

35 
2 

33 
5 

33 
9 

32 
22 

34 
1 

33 

0 

20 
1 

30 
-  1 

23 
-  3 

34 
10 

35 
21 

35 
24 

37 
3 

40 
5 

37.6 

BODIE 

MAX 
MIN 

33 
16 

25 
15 

35 
-  5 

47 
24 

43 
2 

47 
3 

46 
13 

50 
19 

34 
15 

41 

0 

46 
5 

33 
5 

40 
-  5 

38 
-  1 

41 

13 

38 
18 

23 
3 

23 
.  9 

25 
4 

26 
-14 

26 
9 

32 
-  7 

29 
-15 

30 
-15 

36 
-12 

33 
-12 

30 
-  5 

34 
-  5 

33 
-  1 

47 
1 1 

45 

0 

35.6 
2,2 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

38 
12 

34 

19 

42 
-  5 

50 
20 

36 
3 

35 

0 

46 
12 

55 
31 

40 
20 

30 
-  2 

40 
5 

37 

1 1 

46 

0 

38 
4 

45 
14 

38 
25 

32 
1  1 

23 
-11 

30 
6 

38 
-16 

35 
19 

33 
-  8 

20 
-20 

19 
-14 

23 
-21 

27 
-14 

35 
5 

41 

43 
2  1 

36 

1 

46 
7 

36.5 

CEDARVILIE 

MAX 

MIN 

41 
25 

36 

30 

35 
26 

41 
32 

46 
32 

50 
36 

53 
41 

45 
33 

41 
28 

39 
18 

45 
23 

41 
12 

36 
18 

34 

25 

39 
23 

49 
28 

37 
22 

32 
3 

27 
-  1 

20 
-  5 

38 
19 

35 
16 

36 
2 

25 
-  3 

20 
-  5 

12 
-  4 

20 

10 

35 
20 

41 
29 

36 

31 

44 
37 

36.5 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

31 
26 

31 
24 

25 
13 

33 
25 

42 
30 

46 

24 

50 
25 

43 
29 

36 
22 

36 
12 

40 
14 

41 
12 

32 
9 

36 
10 

35 
14 

39 

23 

26 
20 

32 

2 

24 
11 

24 
12 

25 
23 

30 
2 

33 
-  1 

25 

0 

23 

0 

24 

2 

37 

9 

32 
24 

33 
26 

32 
15 

42 
14 

33.6 
15.2 

[JDVLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

40 
32 

37 
30 

41 
24 

51 
34 

55 
33 

57 

30 

50 
35 

50 
32 

45 
30 

41 

20 

45 

27 

42 
21 

32 
20 

43 
22 

49 

31 

42 
30 

37 

20 

30 
12 

35 

36 
12 

35 
24 

35 
14 

30 
6 

27 
9 

25 
17 

31 
18 

32 
16 

41 
19 

41 
34 

49 
27 

51 

40.5 
2  3.4 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

40 
29 

38 
27 

42 
26 

48 
32 

56 
32 

56 
29 

49 
37 

46 
30 

46 
29 

41 
19 

48 
24 

43 
18 

30 
18 

45 
25 

51 
28 

41 
25 

38 
16 

27 
7 

31 

13 

35 
4 

33 
5 

35 
11 

35 
5 

29 

5 

24 
19 

28 
13 

29 
10 

42 
16 

40 
33 

44 
22 

50 
24 

40.0 

FORT  BIPWELL 

MAX 
MIN 

37 
23 

35 
26 

41 
24 

45 
31 

48 
35 

50 
35 

46 
37 

40 
31 

42 

27 

38 
17 

45 
28 

40 
14 

36 
28 

39 
22 

45 
31 

45 
27 

33 
20 

29 

0 

20 
-  6 

32 
-  3 

38 
25 

36 
15 

30 
-10 

22 
-  8 

14 
-10 

19 
-  7 

27 
1  3 

39 
13 

39 
27 

40 
32 

45 
35 

35.7 
18,5 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

43 

22 

35 
20 

47 
16 

50 
34 

39 
23 

33 
19 

47 

23 

53 
35 

45 
29 

39 
2* 

43 

21 

35 
25 

36 
21 

37 
21 

49 
25 

37 
29 

34 

22 

31 
11 

37 
21 

35 

10 

40 
21 

33 
12 

25 
13 

30 
10 

25 
1 1 

26 
14 

37 
17 

35 
14 

43 

22 

40 
20 

44 
21 

38.2 
20,2 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

30 
26 

33 
24 

28 

20 

33 
23 

36 

32 

45 
23 

49 
27 

42 
32 

38 

22 

37 
9 

38 
10 

43 
16 

42 
15 

41 

10 

36 
15 

40 
25 

28 
20 

29 
3 

28 
11 

29 
10 

27 

23 

29 
-  2 

31 
-  9 

26 
-10 

29 
-12 

31 
-12 

34 
15 

31 
15 

39 
26 

31 
14 

40 
17 

34,6 
14,3 

susanville  airport 

MAX 
MIN 

35 
28 

36 
30 

40 
24 

44 
35 

48 

33 

'i4 
32 

47 
38 

44 
32 

42 
28 

41 
19 

45 
22 

44 
21 

33 
16 

42 
25 

47 
26 

35 
26 

33 
24 

27 
13 

25 
10 

35 
6 

34 

28 

29 

3 

27 

3 

24 
6 

22 
18 

24 
17 

27 
17 

43 
18 

40 
32 

40 
24 

43 
33 

37,1 
22,3 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

32 
26 

30 
22 

31 
14 

31 
18 

39 
30 

43 
28 

41 

33 

44 
32 

39 

21 

40 
17 

38 

15 

42 
22 

40 
19 

41 

16 

35 
20 

39 
2! 

28 
19 

29 
9 

28 
15 

29 
6 

29 
15 

32 
4 

34 
6 

27 
6 

29 
9 

31 
10 

34 
7 

35 

8 

35 
10 

36 
16 

45 
19 

35,0 
16,9 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
28 

30 
23 

33 

39 
32 

43 
2  1 

46 
16 

42 

40 
33 

36 
17 

37 
7 

42 
11 

35 
5 

40 
4 

34 
9 

40 
12 

36 
26 

26 
18 

25 
-  3 

27 
-  5 

27 
-  5 

30 
18 

30 
-12 

29 
-13 

29 
-13 

32 
-15 

32 
-  1 

31 
26 

33 
24 

34 
27 

42 
U 

44 
21 

34,7 
11,2 

TERMO 

MAX 

Mm 

13 

3  2 
20 

17 

43 
29 

44 
34 

48 
29 

34 

30 

22 

37 
6 

19 

35 

14 

30 
15 

39 
18 

4  1 
25 

34 
23 

28 
15 

25 
-  1 

26 
-15 

33 
-  2 

34 
23 

30 
2 

32 
14 

24 
-U 

17 
7 

19 

10 

29 

5 

35 
18 

35 
29 

42 
25 

40 
28 

34.4 
16.0 

TRUCXEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

34 
27 

32 
24 

26 
14 

37 
24 

43 

31 

47 

20 

50 
25 

46 
31 

38 
22 

38 
10 

34 

10 

40 
9 

36 
8 

42 

10 

34 
13 

41 
23 

26 
20 

28 
4 

23 
9 

25 
11 

27 
23 

30 
4 

29 
.  5 

20 
-  2 

20 
-  2 

22 

0 

34 
-  2 

32 
23 

32 
24 

33 
16 

42 

20 

33.6 
14.3 

MODDFOROS 

•          *  • 

MAX 

Mm 

39 
31 

35 
29 

42 
16 

45 
34 

49 
33 

57 
32 

49 
37 

42 
29 

39 
20 

44 
26 

39 
27 

49 
20 

41 
25 

49 
29 

40 
27 

35 

20 

21 
13 

24 
13 

36 
14 

40 
22 

38 
13 

24 
9 

29 

4 

19 
5 

23 

2 

33 
13 

45 
20 

45 
34 

51 
26 

52 
33 

39.  1 
22.0 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<f 

AVILA  BEACH 

MAX 

Mm 

57 
51 

58 
51 

62 
39 

69 
40 

74 
5  3 

68 
51 

66 
50 

60 
46 

65 

47 

68 
43 

72 
47 

67 
43 

57 
36 

59 
43 

58 
38 

55 
45 

53 
42 

43 
39 

50 
43 

52 
40 

50 
44 

55 
40 

55 
36 

62 
37 

59 
36 

58 
43 

55 
40 

60 
35 

61 
38 

54 
47 

65 
51 

59.9 
43,0 

BEN  LOMONO  NO  3 

MAX 

Mm 

50 
50 

53 
41 

56 
35 

55 
50 

66 
50 

66 
43 

67 
48 

56 
50 

55 
39 

60 
33 

60 
38 

60 
33 

51 
32 

51 
31 

50 
39 

52 
44 

50 
36 

43 
36 

51 
36 

48 
43 

49 
38 

52 
33 

52 
34 

53 
29 

56 
28 

51 
40 

50 
45 

53 
41 

50 
45 

58 
33 

60 
35 

54,4 
39,0 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

57 
49 

53 
45 

52 
47 

57 
51 

60 
54 

56 
52 

59 
51 

59 
49 

57 

59 
43 

59 
45 

56 
44 

47 
41 

57 
41 

57 
46 

53 
46 

50 
42 

49 
41 

52 
42 

46 
40 

52 
44 

53 

40 

53 
43 

53 
42 

50 
39 

46 
41 

53 

42 

53 
45 

57 
49 

57 
44 

59 
47 

54,3 
44,9 

BURLINGAME 

MAX 

Mm 

62 
45 

57 
47 

57 
42 

63 

53 

61 
54 

58 
5 1 

60 
54 

59 
54 

56 
43 

61 
40 

62 
41 

56 
39 

60 
40 

55 
39 

59 
44 

57 
43 

56 
42 

57 
42 

56 
41 

55 
41 

54 
41 

50 
39 

52 
41 

53 
41 

53 
32 

49 
41 

53 
43 

57 
42 

58 
49 

57 
41 

58 
42 

56.9 
43.9 

carmel  valley 

MAX 

Mm 

59 
44 

56 
36 

62 
31 

64 
47 

73 
4  1 

73 
43 

68 
50 

61 
45 

59 
36 

63 
33 

66 
35 

64 

34 

58 
32 

56 
35 

63 
35 

59 
40 

53 
34 

48 
33 

57 
33 

53 
31 

53 
38 

56 
35 

58 
34 

60 
30 

59 
29 

55 
38 

53 
37 

59 
35 

60 
36 

58 
34 

62 
34 

59,5 
36 , 5 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

58 
48 

59 
47 

55 
43 

58 
50 

59 
49 

57 
49 

55 
50 

60 
52 

59 
39 

56 
38 

57 
40 

55 
41 

56 
43 

50 
41 

51 
40 

55 
42 

54 
39 

51 
39 

50 
38 

55 
33 

50 
39 

53 
34 

47 
35 

50 
37 

55 
42 

52 
40 

51 
39 

52 
40 

55 
43 

59 
38 

55 
39 

54,5 
41,5 

GILROY 

MAX 

Mm 

57 

51 

60 
45 

53 
35 

57 
40 

62 
49 

65 
46 

66 
46 

67 
52 

60 
46 

56 
32 

60 
36 

59 
40 

55 

31 

56 
35 

52 
34 

60 
34 

54 
38 

52 
38 

47 
40 

52 
31 

50 
34 

53 
35 

54 
35 

56 
31 

54 
31 

53 
37 

53 
39 

57 
39 

58 
44 

56 
34 

56 
37 

56,6 
36.5 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

58 
48 

54 
46 

58 
45 

63 
46 

62 
49 

64 

50 

61 

5U 

58 
50 

57 
46 

59 
43 

58 
45 

60 
43 

59 
42 

60 
40 

57 
45 

55 
40 

53 
40 

54 
41 

55 
37 

56 
39 

53 
40 

55 
37 

54 
37 

54 

38 

53 
40 

54 
38 

55 
39 

56 
41 

57 
40 

55 
36 

57 
40 

56,9 
42,4 

HDLLlSTER  1  SW 

MAX 

Mm 

64 
44 

56 
45 

56 
31 

64 
48 

64 
32 

75 
36 

69 

49 

60 
49 

58 
35 

60 
30 

62 
32 

62 
30 

50 
32 

52 
27 

60 
30 

58 
30 

50 
37 

48 
35 

54 
36 

54 
26 

52 
36 

56 
36 

58 
32 

58 
30 

59 
28 

59 
31 

59 

40 

56 
41 

58 
44 

61 
34 

62 
34 

58,5 
35,7 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

61 
47 

58 
45 

58 
45 

64 
40 

64 
47 

68 
40 

66 
50 

64 
44 

60 
40 

60 
30 

60 
32 

60 
32 

54 

30 

55 
38 

69 
22 

59 
44 

53 
39 

47 
35 

55 

41 

53 
36 

55 
36 

55 
40 

56 
36 

55 

30 

55 
29 

55 
41 

57 

42 

54 
33 

56 
33 

56 
37 

57 

33 

58,2 
37,7 

LIVERMDRE  COUNTY  f  D 

MAX 

Mm 

58 
43 

54 
39 

59 
34 

60 
50 

68 
45 

62 
44 

67 
49 

60 
50 

59 
36 

59 
32 

55 
33 

53 
33 

46 
33 

52 
29 

62 
35 

59 
42 

59 
36 

50 
36 

51 
35 

50 
26 

52 
37 

53 
29 

50 
37 

52 
28 

46 
25 

42 
34 

54 
42 

55 

34 

57 
45 

57 
31 

56 
33 

55,5 
35.7 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

55 
47 

55 
44 

58 
37 

63 
50 

68 
46 

63 
49 

66 
50 

61 
51 

59 
38 

59 
3* 

58 
37 

54 
35 

51 
32 

56 
36 

60 
37 

55 
44 

52 
37 

47 
37 

51 
37 

52 
31 

54 
39 

55 
34 

52 
32 

53 
30 

52 
28 

55 
33 

56 
41 

56 
36 

58 
45 

59 
35 

56 
38 

56.5 
38,7 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

60 
44 

54 
42 

56 
42 

59 
48 

57 
47 

57 
47 

60 
50 

60 
51 

56 
39 

57 
36 

54 
39 

51 

35 

50 
34 

52 
34 

52 
40 

56 
44 

53 

36 

50 
38 

53 
38 

52 
32 

53 
40 

50 
32 

48 
38 

51 
32 

50 
30 

43 
37 

47 
39 

56 
39 

60 
47 

57 
36 

58 
40 

53.9 
39.5 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

60 
46 

55 
45 

60 
40 

62 
53 

65 
49 

67 
46 

63 

52 

59 
52 

56 
43 

59 
40 

59 
42 

57 
40 

56 
40 

55 
39 

57 
43 

57 
47 

51 
41 

45 
40 

54 
36 

52 
39 

53 
43 

56 
39 

58 
41 

55 
37 

57 
39 

56 
43 

53 
45 

55 
42 

56 
47 

56 
40 

56 
41 

57.1 
43.0 

MONTEREY  NALF 

MAX 

Mm 

62 
50 

58 
47 

62 
43 

65 
54 

67 
48 

67 
48 

65 
55 

63 
53 

58 
43 

60 
39 

59 
38 

59 

40 

57 
38 

56 
39 

60 
42 

56 
48 

53 
43 

47 
41 

54 

40 

54 
45 

54 
43 

56 
37 

56 
43 

57 
34 

57 
40 

56 
44 

56 
44 

57 
43 

56 
49 

56 
41 

57 
40 

56.2 
43.6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

58 
49 

62 
51 

60 
41 

62 
43 

62 
48 

69 
46 

71 
55 

67 
50 

62 
46 

61 
45 

62 
44 

66 
47 

6! 
43 

58 
44 

59 
42 

58 
43 

60 
45 

56 
44 

50 
45 

53 
45 

64 
45 

58 
45 

56 
42 

56 
43 

55 
43 

61 
45 

61 
45 

60 
41 

57 
39 

56 
42 

60 
49 

60.4 
45.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

Mm 

45 
41 

48 
37 

48 
36 

51 
40 

52 
43 

60 
47 

65 
51 

64 
47 

52 
36 

55     58  57 
36     40  39 
Sea  Releranc*  N 

55     44  48 
36     34  39 
taft  FoUowtng  StaU 

51 
38 
in  Index 

47 
33 

43 
32 

40 
33 

49 
33 

40 
35 

45 

31 

47 
33 

50 
34 

51 
36 

62 
35 

44 
35 

44 
38 

45 
39 

50 
39 

57 
40 

50.2 
37.7 
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DAILY  TEMPERATURES  c.l.fornu 


Continued  OECEMBeR  1970 


Slallon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  HANILTON 

MAX 

*0 

39 

37 

45 

50 

58 

55 

42 

47 

32 

j5 

39 

35 

39 

39 

50 

42.5 

MIN 

35 

30 

28 

36 

43 

46 

44 

41 

31 

35 

40 

38 

35 

30 

36 

31 

25 

28 

26 

30 

29 

28 

28 

30 

30 

28 

32 

31 

33 

35 

34 

33.1 

N4CI«IfcNT0  DAM 

MAX 

5T 

59 

54 

59 

60 

5  8 

55 

59 

5  3 

54 

47 

50 

49 

54 

55 

52 

5 1 

62 

56 

54 

53 

59 

56 

57.3 

MIN 

42 

48 

34 

34 

38 

40 

42 

40 

41 

36 

36 

35 

34 

36 

35 

35 

40 

32 

38 

36 

38 

33 

35 

35 

31 

33 

40 

35 

34 

34 

38 

36.7 

NEWARK 

MAX 

5 1 

57 

5  3 

58 

5  8 

59 

48 

53 

53 

49 

47 

5  I 

49 

54 

57 

57 

46 

44 

5  3 

54 

5  7 

58 

54.5 

MIN 

46 

46 

49 

38 

53 

52 

44 

45 

37 

42 

40 

39 

40 

41 

39 

39 

41 

42 

37 

37 

35 

37 

37 

35 

36 

40 

42 

42 

42 

42 

41.4 

OAKLiNO  USO 

MAX 

5T 

56 

54 

56 

58 

47 

52 

56 

49 

53 

48 

5  I 

50 

5  5 

57 

4  8 

45 

49 

5  2 

55 

54 

57 

53.7 

MIN 

51 

48 

48 

53 

53 

53 

54 

51 

45 

41 

45 

42 

39 

40 

46 

47 

45 

43 

40 

40 

44 

38 

43 

41 

38 

42 

44 

45 

47 

43 

45 

45.0 

3AKL4NI)  MUSEUM 

MAX 

56 

52 

5  0 

56 

5  7 

54 

4  8 

49 

46 

55 

5  4 

56 

49 

46 

54 

54 

60 

5  6 

59 

53.4 

MIN 

49 

45 

45 

50 

54 

51 

51 

49 

43 

41 

44 

44 

39 

40 

46 

45 

40 

40 

40 

37 

40 

45 

42 

38 

42 

44 

46 

50 

44 

47 

44.4 

PALU  AITO  JR  MUSEUM 

MAX 

56 

59 

5  2 

58 

4  7 

49 

54.9 

MIN 

46 

44 

40 

48 

51 

49 

50 

50 

39 

37 

39 

34 

37 

39 

39 

44 

40 

41 

40 

34 

40 

34 

36 

33 

30 

30 

42 

36 

39 

36 

38 

39.8 

PASO  RUBLES 

MAX 

56 

57 

6 1 

59 

54 

57.4 

MIN 

46 

46 

26 

34 

37 

37 

45 

38 

41 

32 

32 

32 

30 

41 

31 

44 

39 

31 

40 

37 

39 

34 

31 

30 

28 

37 

43 

34 

32 

39 

34 

36.2 

PASO  ROetES  FAA  AP 

MAX 

5  7 

57 

61 

50 

52 

46 

56 

53 

55.7 

MIN 

52 

40 

35 

40 

47 

40 

45 

43 

36 

30 

32 

31 

26 

37 

32 

44 

32 

32 

38 

36 

40 

32 

32 

29 

26 

38 

35 

34 

31 

39 

33 

36.2 

PINNACLES  NAT  HUNUMENT 

MAX 

69 

70 

59 

5  8 

62 

60 

59 

47 

4  7 

49 

47 

49 

50 

50 

54 

5  7 

50 

56 

60 

55.7 

MIN 

43 

41 

30 

35 

39 

39 

40 

42 

35 

32 

33 

31 

30 

33 

31 

33 

35 

30 

37 

32 

35 

36 

33 

28 

26 

28 

34 

33 

33 

33 

34 

34.0 

PISMO  BHACH 

MAX 

69 

62 

59 

70 

65 

62 

59 

61 

58 

50 

5  1 

55 

54 

5  8 

5  6 

61 

63 

56 

58 

62 

61.0 

MIN 

51 

52 

37 

40 

51 

47 

51 

50 

51 

43 

43 

39 

37 

40 

39 

46 

44 

42 

38 

42 

45 

43 

40 

37 

36 

40 

47 

36 

37 

46 

43  .  0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

65 

61 

60 

60 

62 

63 

62 

58 

59 

56 

58 

56 

5  0 

56 

5  3 

5  3 

55 

59 

5  5 

58 

57 

59 

59 

60 

59 

58.2 

MIN 

51 

45 

42 

49 

50 

48 

52 

50 

46 

46 

48 

48 

46 

45 

46 

49 

42 

43 

44 

45 

46 

43 

43 

43 

40 

46 

44 

42 

43 

48 

46 

45.8 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

55 

57 

53 

54 

53 

50 

5  2 

50 

5  3 

48 

49 

46 

42 

58 

59 

58 

58 

53.5 

MIN 

44 

42 

40 

48 

41 

45 

49 

51 

35 

32 

36 

30 

31 

31 

40 

44 

35 

39 

40 

28 

39 

30 

39 

31 

27 

37 

39 

36 

37 

33 

36 

37.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

50 

68 

66 

54 

52 

5  it 

60 

J, 

49 

60 

54 

46 

36 

45 

43 

47 

43 

45 

46 

56 

50 

5  0 

56 

50 

52.3 

MIN 

44 

40 

27 

30 

31 

32 

36 

35 

36 

27 

29 

28 

26 

36 

28 

41 

34 

28 

32 

32 

32 

32 

33 

30 

25 

33 

36 

28 

28 

30 

30 

32.0 

peohuoo  city 

MAX 

57 

61 

56.6 

MIN 

41 

45 

39 

51 

51 

48 

52 

52 

40 

36 

39 

35 

33 

37 

39 

46 

39 

38 

39 

32 

40 

33 

38 

32 

30 

40 

42 

37 

46 

36 

39 

40.2 

RICHMOND 

MAX 

59 

5  7 

56 

59 

57 

48 

59 

59 

55.3 

MIN 

49 

45 

47 

48 

52 

50 

51 

55 

41 

39 

42 

39 

36 

39 

48 

46 

41 

42 

41 

36 

45 

36 

36 

36 

35 

39 

41 

45 

51 

40 

43 

43.1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

5  4 

5 1 

5  0 

5 1 

55 

5  3 

51.0 

MIN 

46 

42 

43 

49 

47 

45 

50 

50 

36 

30 

35 

34 

29 

31 

39 

43 

36 

37 

35 

27 

37 

29 

37 

30 

26 

32 

37 

37 

46 

33 

34 

37.5 

SALINAS  3  E 

MAX 

69 

66 

57 

58 

59.2 

MIN 

49 

45 

39 

45 

48 

48 

53 

50 

42 

38 

38 

39 

36 

38 

40 

45 

40 

39 

42 

39 

43 

39 

36 

34 

38 

44 

46 

42 

42 

40 

38 

41.6 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

56.4 

MIN 

50 

42 

40 

46 

48 

49 

52 

50 

42 

37 

37 

38 

34 

38 

40 

45 

40 

40 

40 

38 

43 

40 

39 

34 

36 

44 

45 

41 

43 

39 

37 

41.5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

56 

65 

65 

72 

67 

63 

55 

45 

50 

48 

53 

55 

56 

59 

58 

57.2 

MIN 

47 

34 

30 

39 

38 

37 

36 

40 

35 

29 

29 

33 

27 

30 

31 

40 

37 

30 

37 

34 

42 

33 

33 

29 

27 

26 

37 

29 

30 

32 

32 

33.6 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

56 

5  5 

56 

5  8 

60 

60 

59 

57 

59 

57 

^  7 

50 

5  5 

5  7 

5  9 

5  7 

5  5 

5^ 

49 

47 

54 

54 

54 

58 

56 

55.6 

MIN 

4B 

52 

41 

49 

47 

54 

51 

48 

46 

42 

43 

39 

40 

36 

47 

47 

48 

41 

41 

36 

42 

37 

36 

41 

41 

46 

50 

42 

43 

44.  1 

SAN  FRANCISCO  KSO 

MAX 

60 

57 

62 

63 

59 

57 

57 

47 

54 

49 

50 

57 

54.3 

MIN 

49 

43 

42 

56 

52 

51 

53 

51 

44 

40 

42 

38 

38 

40 

45 

46 

43 

42 

39 

35 

41 

37 

42 

36 

33 

42 

43 

39 

48 

41 

44 

43.1 

S  F  FEDERAL  BLDC  rfSO 

MAX 

59 

56 

59 

61 

.J 

60 

59 

56 

56 

56 

56 

54.2 

MIN 

52 

45 

48 

56 

55 

53 

53 

51 

49 

46 

48 

45 

43 

44 

49 

46 

44 

43 

46 

42 

45 

43 

45 

43 

41 

43 

44 

46 

51 

46 

48 

46.9 

SAN  OREGORIG  2  SE 

MAX 

56 

54 

5  5 

58 

65 

5  8 

6 1 

5  7 

54 

58 

5  8 

56 

54 

56 

50 

35 

58 

54.7 

MIN 

46 

41 

41 

53 

53 

45 

50 

49 

40 

37 

39 

47 

35 

37 

41 

44 

39 

37 

38 

35 

42 

37 

39 

40 

35 

44 

43 

39 

42 

36 

36 

41.4 

SAN  JOSE 

MAX 

56 

56 

55 

62 

64 

61 

65 

62 

5  7 

56 

56 

49 

52 

55.2 

MIN 

49 

45 

42 

52 

51 

54 

54 

54 

41 

37 

41 

34 

35 

39 

41 

41 

40 

41 

40 

34 

41 

36 

36 

34 

31 

40 

43 

40 

48 

37 

40 

41.6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

59 

59 

57 

60 

63 

67 

72 

70 

6  1 

59 

60 

64 

69 

5  6 

56 

59 

55 

50 

56 

56 

59 

58.7 

MIN 

46 

51 

40 

39 

41 

37 

37 

49 

42 

41 

40 

43 

40 

38 

41 

41 

41 

37 

36 

36 

35 

41 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

37 

36 

36 

39.0 

SAN  MATEO 

MAX 

6  2 

5  7 

59 

64 

67 

59 

65 

59 

62 

61 

56 

57.1 

MIN 

46 

47 

42 

52 

52 

49 

52 

53 

43 

39 

42 

37 

36 

39 

42 

48 

40 

40 

41 

45 

41 

36 

40 

34 

32 

41 

42 

44 

51 

36 

43 

42.8 

Santa  clara  university 

MAX 

57 

56 

56 

65 

68 

63 

66 

6  2 

5  9 

59 

58 

55 

52 

56 

61 

49 

54 

59 

57.0 

MIN 

49 

45 

46 

52 

51 

54 

54 

55 

41 

38 

41 

37 

36 

39 

41 

47 

4  1 

42 

40 

35 

42 

47 

37 

34 

32 

40 

43 

41 

48 

39 

41 

42.8 

SANT4  CRUZ 

MAX 

55 

5  7 

5 1 

5  7 

65 

6  S 

62 

5  8 

64 

59 

59 

58 

5  7 

56,0 

MIN 

47 

47 

37 

49 

44 

43 

51 

49 

38 

35 

37 

33 

34 

33 

38 

44 

36 

35 

33 

33 

40 

36 

34 

32 

30 

39 

43 

40 

39 

36 

37 

3S.8 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

5  0 

5  3 

50 

52 

48 

47 

4 1 

40 

50 

54 

30.2 

MIN 

44 

43 

42 

45 

50 

49 

48 

50 

39 

38 

37 

42 

35 

36 

37 

43 

38 

38 

38 

33 

36 

34 

34 

39 

35 

36 

36 

40 

41 

40 

39 

39.8 

WALNUT  CREEc   2  ESE 

MAX 

54 

56 

5  7 

6  3 

64 

5  9 

62 

60 

57 

55 

46 

53 

60 

56 

54 

50 

53 

49 

60 

56 

52 

51 

46 

46 

55 

55 

61 

61 

61 

55.9 

MIN 

48 

43 

43 

52 

50 

51 

53 

49 

37 

34 

37 

34 

34 

35 

44 

45 

39 

39 

42 

33 

41 

32 

42 

30 

27 

34 

42 

39 

42 

43 

37 

40.4 

^atsQnvillE  waterworks 

MAX 

57 

5  9 

59 

5 1 

57 

55 

5 1 

5  3 

52 

5  3 

5 1 

47 

55 

57 

53 

55 

5  7 

56 

59 

56.1 

•           •  • 

MIN 

47 

46 

37 

42 

45 

44 

47 

52 

38 

38 

38 

36 

35 

31 

32 

39 

39 

40 

42 

34 

38 

31 

36 

34 

33 

35 

42 

42 

41 

38 

36 

39.0 

San  joaouin 

DRAINAGE  05 

ANTinCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

57 

61 

53 

59 

57 

54 

56 

59 

62 

57 

5  6 

56 

53 

43 

5  8 

53.4 

MIN 

45 

43 

39 

46 

46 

48 

50 

51 

45 

37 

37 

33 

40 

34 

37 

35 

38 

38 

41 

32 

40 

34 

38 

29 

39 

38 

36 

37 

40 

39.5 

antioch  pumping  Pl  3 

MAX 

59 

5  2 

5  1 

52 

57 

5  8 

54 

5  5 

48 

40 

40 

5  8 

50.6 

MIN 

43 

38 

41 

42 

46 

47 

49 

50 

43 

33 

37 

32 

39 

31 

36 

36 

36 

37 

38 

29 

36 

31 

32 

34 

26 

33 

37 

37 

37 

33 

34 

37.3 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

56 

59 

53 

54 

60 

6  3 

66 

56 

68 

55 

56 

53 

52 

57 

53.9 

MIN 

37 

41 

33 

35 

39 

40 

40 

45 

45 

36 

35 

33 

36 

34 

36 

37 

38 

31 

34 

34 

38 

35 

34 

32 

30 

32 

37 

34 

33 

35 

35 

36.0 

AU8ERRY  1  Nw 

MAX 

48 

48 

50 

60 

60 

63 

62 

62 

55 

53 

42 

50 

54 

41 

50 

55 

42 

42 

52 

44 

42 

47 

48 

48 

51 

52 

46 

51 

53 

53 

46 

50.7 

MIN 

40 

38 

33 

41 

41 

41 

47 

45 

41 

36 

32 

36 

29 

32 

32 

39 

32 

29 

35 

32 

32 

31 

32 

30 

32 

35 

38 

33 

38 

36 

35 

35.6 

BAKERSFIElD  rtSO 

MAX 

65 

62 

59 

65 

63 

62 

67 

69 

59 

51 

48 

54 

48 

49 

59 

53 

54 

55 

56 

56 

54 

56 

53 

45 

51 

51 

59 

57 

60 

59 

54 

56.5 

MIN 

47 

44 

41 

42 

44 

45 

49 

42 

60 

45 

37 

41 

36 

44 

37 

43 

41 

40 

42 

37 

47 

42 

3! 

32 

35 

37 

44 

41 

39 

43 

47 

41.6 

SALCH  POhER  HOUSE 

MAX 

53 

51 

49 

54 

55 

55 

65 

60 

59 

52 

49 

48 

55 

52 

49 

53 

45 

44 

51 

51 

46 

45 

45 

45 

46 

53 

50 

48 

48 

49 

52 

50.9 

MIN 

41 

41 

33 

42 

38 

42 

47 

48 

45 

38 

37 

35 

38 

35 

36 

42 

36 

31 

39 

35 

36 

33 

32 

31 

32 

36 

39 

34 

35 

36 

37 

37.4 

Sea  B«f«r«ace  Notas  FoUowLng  SltUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DecewBER  1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

> 
< 

8L4CKWELLS  CORNER  2WMH 

MAX 
MIN 

BUTTONwILLOh 

MAX 
MIN 

62 
37 

65 
43 

62 

32 

57 
32 

66 
35 

64 
33 

62 
36 

67 
35 

66 
39 

60 
35 

50 
32 

46 
39 

53 
26 

43 
32 

48 
29 

56 
30 

53 

42 

57 
31 

51 
36 

54 
37 

53 
36 

57 
36 

56 
33 

53 
35 

47 
33 

50 
35 

50 
37 

58 
32 

57 
30 

61 
32 

55 
34 

56.1 
34.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

34 
30 

37 
29 

30 
20 

33 
25 

34 
29 

45 
29 

49 
30 

43 
31 

40 
30 

39 
22 

43 
22 

49 
26 

48 
25 

39 
22 

37 
23 

45 
27 

31 

25 

29 
20 

32 
22 

39 
23 

30 
26 

32 
18 

35 
18 

35 
12 

37 
12 

37 
16 

34 
27 

34 

28 

38 
29 

36 
25 

39 
26 

37.5 
24.1 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

53 
46 

49 
45 

49 
39 

50 

53 
47 

60 
43 

61 
43 

57 
49 

58 
42 

54 
37 

57 
39 

45 

41 

44 
36 

44 
37 

48 
38 

53 
41 

49 

38 

47 

40 

47 
39 

51 
38 

45 
40 

46 
38 

50 
35 

49 

36 

49 
28 

49 
29 

44 

34 

46 
41 

54 
42 

52 

4? 

55 
38 

50.6 
39.6 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

54 
45 

54 
43 

50 
30 

51 
39 

61 
36 

61 

37 

60 
44 

62 
43 

63 
42 

63 
35 

55 
34 

42 
35 

47 
26 

49 
32 

46 
32 

53 
38 

50 
36 

46 
35 

47 
37 

54 
32 

47 

35 

48 
32 

52 
31 

51 
28 

49 
26 

45 
29 

53 
36 

54 
33 

55 
37 

56 
33 

55 
31 

52.7 
35.1 

CHERRY  VALLEY  OAH 

MAX 
MIN 

38 
26 

16 

37 

36 
29 

41 
29 

50 
30 

56 
34 

50 
34 

45 
29 

47 
23 

48 
29 

55 
28 

53 
25 

44 
23 

38 
24 

48 
28 

35 
24 

31 
12 

35 
22 

40 
20 

33 
25 

35 
14 

40 
12 

38 
12 

48 
17 

38 
28 

40 
23 

44 
25 

41 
24 

49 
27 

42.5 
23.9 

CQALINGA 

MAX 
MIN 

59 
4B 

61 
45 

58 
32 

64 
42 

61 
39 

62 
41 

68 
45 

67 
44 

66 
42 

55 
31 

66 
32 

54 

30 

51 
38 

49 

40 

53 
42 

56 

44 

55 
47 

52 
36 

52 
33 

50 
34 

55 
37 

57 
39 

55 
37 

56 
35 

46 
33 

50 
38 

61 
40 

63 
31 

64 
32 

62 
34 

59 

36 

57.4 
36.0 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

MAX 
MIN 

60 
45 

60 
43 

60 
34 

63 
37 

62 
36 

61 
37 

61 
37 

63 
42 

62 
42 

54 
39 

48 
39 

48 
39 

46 
34 

49 
35 

55 
34 

56 
34 

57 
35 

53 
35 

53 
35 

53 
35 

55 
35 

55 
35 

46 
35 

51 
35 

51 
35 

50 
35 

59 

42 

56 
39 

59 
34 

56 
34 

49 
38 

55.3 
37.0 

OENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

60 
46 

57 
41 

51 
33 

60 
45 

65 
36 

59 
45 

60 
42 

60 
47 

56 
40 

55 
33 

46 
41 

45 
40 

45 

40 

49 

30 

52 
32 

55 
42 

52 
35 

49 
36 

51 
37 

47 
29 

55 
40 

53 
38 

53 
32 

50 
29 

41 
32 

45 
35 

54 
39 

57 
34 

56 
40 

57 
30 

57 
30 

53.3 
37.1 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

43 
36 

43 
31 

36 
21 

48 

22 

60 
28 

61 
27 

53 
38 

54 
36 

48 
29 

50 
23 

54 
26 

57 
24 

51 
22 

42 
21 

52 
23 

49 
30 

33 

29 

37 
24 

43 
30 

36 
23 

35 
30 

41 
20 

45 
14 

50 
14 

44 
20 

45 
25 

41 
32 

45 
28 

43 
31 

52 
24 

52 
24 

46.5 
26.0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

54 

46 

53 
38 

49 
35 

52 
39 

64 
44 

65 
39 

60 
49 

57 
48 

55 
39 

59 
33 

54 
35 

50 
40 

47 
34 

50 
33 

55 
34 

55 
43 

45 
33 

50 
36 

54 
36 

SO 
33 

47 
39 

52 
32 

51 
33 

54 
29 

49 

27 

47 
33 

48 
41 

55 
40 

54 
43 

57 
35 

57 
33 

53.2 
37.2 

FIVE  POINTS  5  5SW 

MAX 
MIN 

60 
48 

60 
48 

61 
34 

61 
33 

64 

45 

64 
43 

62 
39 

60 
43 

61 
42 

55 
32 

48 
43 

48 
43 

50 
41 

50 
37 

54 
33 

55 
46 

55 
40 

50 
40 

54 
-.2 

55 
41 

55 
34 

48 

36 

59 
39 

58 
35 

53 
35 

54 
35 

55.9 
39.5 

FRESNO  WSD 

MAX 
MIN 

tl 
49 

61 
37 

58 
34 

64 
40 

63 
37 

ol 
39 

62 
46 

62 
47 

56 
42 

47 
41 

46 
41 

46 
35 

45 
38 

46 
38 

54 
33 

57 
47 

53 
36 

53 
36 

55 

39 

48 
38 

52 
44 

55 
35 

55 
34 

41 
30 

42 
37 

54 
36 

58 
37 

57 
38 

59 

38 

48 
36 

50 
38 

54.0 
36.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

59 
43 

60 
46 

58 
35 

59 
36 

63 
42 

63 
34 

62 
41 

61 
47 

64 
45 

58 
39 

48 
39 

45 
41 

47 
35 

44 
36 

46 
32 

55 
35 

56 
41 

50 
35 

52 
40 

57 
34 

48 
36 

51 
36 

55 
36 

55 
30 

42 
27 

41 
35 

53 
37 

58 
37 

57 
38 

56 
36 

56 
36 

54.2 
37.6 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

50 
31 

47 

35 

51 
25 

55 
27 

61 
26 

67 
29 

62 
34 

62 
31 

58 
39 

52 
31 

58 
27 

61 
27 

60 
26 

51 
35 

56 
26 

53 

32 

41 
30 

40 
22 

44 

J4 

42 

25 

40 
32 

41 
30 

46 
22 

45 
22 

55 
23 

60 
27 

54 
33 

47 
28 

50 
25 

59 
27 

49 

27 

51.8 
28.7 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

36 
22 

35 
22 

31 
17 

33 
14 

37 
31 

52 
33 

56 
36 

48 
34 

46 
30 

38 
24 

48 
26 

52 
33 

51 
30 

41 

20 

35 
23 

50 
26 

31 
21 

25 
12 

28 
18 

30 
17 

27 
17 

28 
15 

28 
15 

32 
16 

37 
17 

46 
23 

33 
23 

30 
17 

40 
20 

41 
23 

47 
29 

36.5 
22.7 

HANFORO 

MAX 
MIN 

61 
47 

62 
52 

56 
32 

63 
37 

62 
36 

60 
35 

62 
45 

62 
38 

59 

45 

52 
35 

47 
42 

48 
43 

46 
32 

49 

40 

55 
32 

56 
44 

51 
40 

52 
35 

51 
41 

48 
32 

56 
43 

52 
39 

54 
34 

52 
34 

45 
39 

52 
36 

56 
36 

56 
36 

57 
34 

54 
35 

52 
39 

54.6 
38.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

41 

32 

32 
24 

36 
26 

46 
33 

-.2 
34 

51 
35 

55 
40 

51 
34 

48 
28 

45 
29 

49 
32 

50 
31 

47 
27 

41 
29 

50 
31 

34 
29 

33 
24 

35 
26 

37 
27 

35 
20 

35 
18 

36 
18 

41 

20 

38 
30 

37 
28 

39 
26 

42 
29 

43 
30 

41.8 
28.4 

HUNTINGTUN  LAKE 

MAX 
MIN 

36 
25 

31 
19 

32 
1 1 

40 
26 

46 
23 

50 
24 

38 

31 

44 

31 

37 
27 

42 
18 

48 
26 

48 

23 

43 

20 

35 
18 

46 
21 

44 

21 

24 
16 

26 
7 

30 
12 

27 
16 

27 

19 

28 
8 

30 

8 

36 
9 

40 
15 

37 
16 

27 

15 

35 
9 

38 
17 

46 

18 

49 

21 

37.5 
18.5 

IDRIA 

MAX 
MIN 

49 

41 

48 
40 

45 
34 

53 
35 

55 
42 

65 
42 

64 
48 

61 
34 

51 
35 

50 
36 

56 
30 

5! 
32 

54 
34 

59 
39 

45 
34 

42 
31 

42 
32 

43 
33 

45 

34 

46 
26 

50 
30 

53 
38 

51.4 
35.5 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

62 
47 

56 
49 

55 
42 

62 
42 

62 
47 

62 
44 

68 
49 

66 
49 

63 

50 

51 
46 

47 
40 

53 

40 

51 
37 

49 
42 

60 
40 

55 
45 

51 
43 

47 
39 

56 
45 

52 
37 

51 
42 

51 
41 

57 
41 

47 
35 

49 

35 

51 
38 

58 
45 

57 
43 

57 
39 

55 
42 

56 
43 

55.4 
42.5 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

57 
40 

52 
40 

53 
32 

62 
32 

65 
31 

62 
36 

64 
36 

68 
34 

60 
45 

61 
29 

61 
33 

66 
41 

60 
35 

52 
30 

53 
28 

44 
35 

43 

34 

36 
28 

14 
32 

42 
30 

40 
31 

45 

30 

47 
28 

48 
27 

55 
26 

44 

30 

48 

32 

52 
30 

56 
27 

56 
28 

55 
30 

53.4 
32.3 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

62 
48 

61 
36 

62 
34 

58 
34 

64 
34 

63 
34 

60 
46 

66 
44 

70 
44 

60 
34 

60 
34 

51 
35 

53 
35 

52 
40 

56 
35 

40 

40 

36 

39 

35 

42 

36 

37 

36 

36 

36 

37 

34 

33 

37 

34 

37.3 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

61 
48 

61 
48 

58 
38 

62 
40 

63 
45 

59 
45 

66 
43 

65 
49 

61 
44 

53 
38 

48 
44 

48 
40 

45 
32 

48 
36 

56 
36 

54 
36 

56 
42 

48 
36 

50 
•.1 

48 
36 

56 
42 

45 
39 

52 
38 

48 
36 

45 
33 

51 
36 

58 
41 

56 
40 

56 
36 

57 
34 

53 
39 

54.5 
39.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

56 
48 

57 
47 

54 

55 
48 

60 
40 

64 
43 

60 
46 

60 
46 

64 
40 

55 
33 

51 
42 

46 

42 

46 
41 

44 
36 

48 
35 

53 
40 

53 
42 

52 
40 

49 
42 

54 
34 

46 
41 

52 
36 

55 
36 

56 
30 

50 
32 

40 
36 

49 

40 

55 
37 

57 
47 

58 

57 
34 

53.4 
39.9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

62 
48 

56 
46 

54 
34 

64 
48 

63 
39 

59 
-.0 

61 
48 

63 
45 

57 
42 

50 
38 

45 

38 

46 
42 

46 

40 

51 
39 

54 
34 

56 
45 

52 
40 

51 
38 

52 
42 

47 
33 

55 
41 

54 
38 

55 
34 

49 
29 

43 
35 

51 
36 

56 
42 

57 
36 

59 
43 

56 
33 

53 
35 

54.2 
39.4 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

61 
43 

58 
46 

58 
34 

63 
39 

63 
39 

64 
42 

63 
35 

66 
42 

59 
46 

53 
42 

47 
42 

47 
37 

45 
31 

46 
39 

57 
37 

55 
44 

51 
38 

53 
35 

56 
42 

50 
35 

49 
42 

51 
38 

53 
38 

43 
27 

43 
33 

55 
34 

54 

40 

56 
40 

57 
36 

56 
38 

47 
37 

54.2 
36.4 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

61 
42 

59 
48 

56 
32 

64 
36 

63 
35 

64 
35 

64 

41 

66 
39 

58 
47 

53 
42 

47 
44 

48 
42 

44 

32 

47 

40 

58 
33 

55 
42 

53 
42 

53 
33 

56 
42 

50 
35 

50 
43 

55 
39 

50 
34 

42 
33 

43 
35 

51 
36 

57 
43 

57 
36 

58 

35 

55 
35 

48 

40 

54  .  4 
38.4 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 
MIN 

60 
46 

60 
46 

54 
34 

59 
42 

61 
41 

63 
41 

59 
40 

63 
47 

63 
42 

58 
35 

53 
34 

44 
37 

43 
34 

43 
38 

46 
33 

57 
42 

54 
38 

51 
34 

43 
40 

48 
33 

50 
39 

54 
36 

51 
35 

47 
34 

49 
30 

40 
32 

42 
34 

52 
34 

57 
40 

60 
37 

56 
37 

53,0 
37.6 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

32 
12 

33 
12 

31 
9 

37 
19 

42 
18 

37 

16 

46 
20 

41 
26 

42 
26 

35 
15 

34 
17 

31 
17 

39 
15 

38 
11 

34 
12 

42 

20 

33 
21 

26 
1 

37 
12 

30 
6 

26 
6 

26 

2 

26 

2 

27 
3 

25 
4 

36 
10 

33 
14 

29 
5 

26 
2 

33 
10 

36 
15 

33.8 
12.3 

LDD,I.  . 

MAX 
MIN 

57 
48 

53 
42 

49 
40 

59 
45 

61 
45 

57 
48 

62 
49 

56 
50 

57 
39 

57 
31 

56 
40 

45 
34 

45 
39 

48 
31 

52 
37 

54 
44 

52 
39 

47 
40 

51 
31 

44 
31 

54 
41 

52 
35 

62 
40 

50 
26 

44 
39 

44 
36 

48 
39 

55 
38 

54 
44 

58 
34 

58 
33 

52.7 
39.0 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

59 
47 

57 
47 

56 
34 

63 

45 

64 
44 

61 
46 

62 
48 

63 
48 

58 
39 

55 
34 

57 
41 

49 
36 

46 
40 

50 
35 

53 
33 

52 
43 

52 
39 

49 
36 

50 
40 

51 
33 

56 

41 

52 

40 

51 
39 

52 
32 

50 
36 

43 
39 

51 
40 

57 

33 

58 
35 

60 
35 

58 
35 

54.7 
39.1 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

53 
47 

60 
34 

51 
39 

56 
45 

60 
42 

61 

41 

55 
40 

62 
51 

63 
45 

57 
41 

54 
37 

45 
35 

43 

40 

43 
39 

46 
33 

57 
37 

54 
41 

50 
37 

44 

39 

49 
36 

48 
40 

53 
43 

50 
38 

48 
37 

51 
31 

47 
30 

42 
30 

51 
28 

54 
43 

55 
40 

59 
42 

52.4 
38.8 

MADERA 

MAX 
MIN 

58 
44 

59 
49 

59 
35 

58 
40 

65 
40 

64 

42 

57 
44 

61 
48 

64 
42 

59 
40 

46 
41 

45 
42 

47 
38 

44 

40 

53 
34 

54 
34 

55 
40 

55 
38 

51 
41 

52 
36 

48 
40 

57 
38 

55 
34 

57 
29 

53 
30 

45 
37 

51 
39 

58 
36 

57 
37 

57 
36 

58 
37 

55.0 
36.7 

HANTECA 

MAX 
MIN 

56 
46 

57 
45 

53 
39 

51 
40 

58 
47 

65 
48 

56 
50 

62 
50 

59 
43 

55 
34 

57 
34 

46 
37 

46 
39 

45 
34 

49 
36 

51 
37 

55 
40 

52 
40 

46 
39 

48 
35 

48 
38 

56 
36 

45 
38 

54 
36 

53 
36 

45 
38 

46 
40 

51 
35 

56 
38 

56 
36 

58 
36 

52.7 
39.4 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

58 
46 

52 
42 

62 
36 

56 
39 

64 
41 

62 
42 

61 
42 

69 
44 

67 
4h 

56 
43 

49 

37 

45 
35 

51 
31 

45 
35 

45 
33 

55 
37 

50 
43 

55 
34 

50 
34 

51 

40 

54 
40 

49 

40 

54 
35 

53 
34 

44 
37 

49 
39 

48 
38 

56 
37 

56 
36 

60 
37 

55 
39 

54.2 
33.4 

MERCED   FIRE   STATION  2 

MAX 
MIM 

60 
34 

56 
39 

53 
34 

65 
36 

60 
45 

61 
45 

61 
45 

58 
44 

55 
38 

46 
41 

46 
41 

45 

40 

50 
38 

53 

30 

55 
35 

50 
27 

53 
41 

55 
40 

5! 
39 

56 
40 

54 
31 

51 
35 

47 
37 

56 
41 

57 
35 

59 
42 

59 
35 

56 
33 

54.7 
38.0 

MODESTO 

MAX 
MIN 

59 
48 

55 
41 

51 
39 

61 
46 

65 
46 

55 
49 

62 

50 

59 
49 

56 
41 

56 
34 

46 
41 

45 
41 

45 
41 

49 
34 

52 
36 

56 
44 

51 
41 

48 
42 

50 
36 

47 
34 

55 
42 

50 
41 

51 
38 

51 
32 

42 
36 

44 

36 

52 
41 

58 
40 

57 
45 

58 
37 

58 
34 

53.0 
40.6 

NEWMAN  2  NH 

MAX 

Mm 

59 
46 

55 
44 

52 
35 

60 
45 

63 
45 

58 
47 

63 
48 

60 
46 

58 
35 

55 
31 

51 
39 

45 
35 

46 

40 

48 
32 

51 
33 

55 
43 

50 
37 

47 
35 

50 
36 

46 
30 

54 
30 

50 
39 

50 
38 

50 
30 

46 
33 

42 
37 

51 
39 

55 
33 

55 
42 

56 
35 

58 

53.0 
37.8 

See  Heference  Nolea  foUowing  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CtLIFORNIi 
D6CEWBEB 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2  j 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30  1 

31 

NURTH   FO»K   RiNCe^  5T1 

MAX 

46 

53 

45 

62 

65 

65 

58 

6 1 

53 

52 

58 

62 

5 1 

46 

54 

49 

56 

51.9 

MIN 

37 

44 

27 

30 

36 

39 

30 

43 

36 

32 

32 

28 

30 

30 

27 

29 

31 

23 

28 

29 

32 

27 

25 

26 

28 

27 

27 

29 

29 

29 

29 

30.6 

COVE 

MAX 

60 

60 

60 

69 

62 

5  7 

47 

47 

56 

5  7 

5 1 

55 

37 

51 

50 

34 

35 

40 

44 

53 

58 

54 

56 

53 

54.3 

MIN 

39 

50 

33 

38 

39 

37 

43 

43 

46 

41 

42 

42 

36 

38 

34 

46 

43 

32 

43 

35 

42 

36 

33 

29 

33 

35 

42 

33 

35 

32 

32 

38.1 

purtervillE 

MAX 

61 

63 

58 

60 

64 

60 

49 

49 

58 

55 

33 

35 

37 

3  ^ 

48 

55 

53 

44 

45 

46 

56 

59 

39 

56 

55.4 

MIN 

(.i 

50 

34 

39 

37 

37 

40 

40 

45 

41 

42 

42 

32 

37 

34 

37 

43 

35 

40 

39 

43 

40 

32 

31 

35 

37 

40 

37 

34 

36 

38 

36.4 

?aSEV  3  E 

MAX 

40 

4  1 

43 

5 1 

4  6 

41 

38 

37 

33 

37 

36 

38 

37 

39 

39 

47 

46 

4  5 

47 

46 

47 

46 

43.3 

MIN 

28 

25 

22 

26 

29 

?0 

31 

33 

29 

26 

27 

28 

26 

26 

25 

24 

20 

16 

20 

21 

20 

22 

15 

16 

22 

24 

25 

27 

26 

24 

23 

24.4 

SALT  SPRINGS  PWK  HOUSE 

MAX 

40 

4  1 

37 

4  1 

56 

50 

47 

36 

36 

40 

34 

40 

40 

43 

46 

40 

39 

44 

43 

49 

53 

45.1 

MIN 

32 

31 

26 

32 

33 

39 

43 

42 

34 

32 

35 

32 

34 

29 

31 

32 

30 

26 

31 

29 

31 

24 

22 

21 

28 

30 

32 

31 

32 

31 

34 

31.3 

San  LUIS  DAM 

MAX 

59 

60 

53 

5  7 

60 

63 

49 

46 

49 

54 

40 

56 

5  8 

5  8 

53.4 

MIN 

'.6 

49 

39 

42 

42 

44 

50 

51 

48 

38 

39 

37 

39 

39 

38 

36 

41 

38 

38 

37 

37 

38 

37 

35 

34 

37 

38 

40 

41 

40 

39 

40.2 

SDNQRA  RS 

MAX 

49 

49 

44 

62 

43 

38 

46 

46 

49 

50 

49 

47 

47 

57 

49 

54 

49.9 

MIN 

39 

4? 

30 

34 

36 

36 

36 

45 

39 

30 

30 

32 

29 

27 

29 

32 

36 

31 

36 

31 

34 

29 

29 

25 

25 

26 

40 

33 

33 

31 

30 

32.6 

SQ  ENTRANCE  YDSE"ITE 

MAX 

4  1 

32 

34 

40 

36 

36.8 

MIN 

29 

18 

23 

30 

30 

31 

25 

28 

26 

24 

26 

30 

26 

16 

21 

22 

25 

13 

14 

23 

30 

18 

24.0 

STOCKTON  hSO 

MAX 

59 

55 

53 

6  1 

63 

60 

5  5 

56 

47 

56 

5  7 

52.6 

MIN 

50 

41 

40 

47 

49 

51 

52 

50 

41 

34 

37 

37 

41 

35 

38 

45 

41 

41 

38 

33 

44 

39 

39 

32 

32 

39 

42 

38 

44 

35 

34 

40.6 

STOCKTON  FIRE  5T4  NU  << 

MAX 

5  7 

59 

52 

5  2 

60 

49 

56 

56 

52.8 

MIN 

48 

45 

40 

40 

45 

48 

49 

45 

40 

34 

39 

38 

40 

34 

39 

40 

39 

40 

39 

33 

39 

37 

37 

30 

31 

37 

37 

40 

45 

34 

34 

39.2 

TEHACHAPI 

MAX 

47 

44 

4  9 

5  3 

5  9 

60 

5  \ 

47.0 

MIN 

34 

31 

27 

30 

30 

31 

37 

32 

i-> 

29 

29 

34 

26 

30 

28 

29 

28 

16 

29 

20 

31 

23 

24 

24 

25 

25 

30 

29 

27 

30 

30 

28.4 

TEJON  RANCHO 

MAX 

57 

50 

55 

56 

55 

54 

4  6 

55.4 

MIN 

43 

51 

36 

39 

41 

40 

42 

39 

42 

40 

35 

37 

32 

39 

35 

47 

38 

36 

40 

34 

40 

41 

34 

34 

35 

38 

42 

36.6 

THREE  RVRS  EDISDN  PH  2 

MAX 

59 

56 

54 

54 

57 

47 

57 

54 

58 

5  2 

5  3 

53 

58 

56 

57.1 

MIN 

37 

49 

30 

34 

35 

34 

42 

40 

49 

40 

39 

38 

31 

37 

39 

42 

37 

30 

40 

34 

39 

35 

29 

27 

29 

29 

42 

33 

30 

33 

34 

36.0 

TI5ER  CREEK  PH 

MAX 

48 

44 

53 

39 

4  3 

39 

36 

43 

41 

47 

44 

44 

46 

44.9 

MIN 

40 

34 

32 

39 

38 

36 

44 

43 

38 

31 

34 

31 

31 

30 

32 

34 

33 

30 

31 

31 

34 

30 

30 

29 

27 

30 

34 

35 

36 

32 

32 

33.5 

TRAC  CAR80NA 

MAX 

59 

49 

45 

49 

45 

49 

5  9 

37 

59 

53.0 

MIN 

45 

45 

39 

45 

46 

46 

47 

50 

43 

39 

39 

32 

40 

34 

37 

35 

40 

39 

40 

39 

40 

35 

35 

35 

32 

38 

38 

36 

39 

38 

39 

39.5 

TRACV    PUMPING  PLANT 

MAX 

62 

59 

53 

59 

60 

56 

6  1 

57 

5  6 

5  2 

49 

5 1 

59 

53.1 

MIN 

46 

45 

37 

47 

47 

51 

51 

52 

45 

39 

37 

32 

40 

35 

35 

42 

40 

39 

40 

32 

41 

35 

40 

35 

29 

37 

40 

35 

46 

38 

42 

40.3 

vlISALU 

MAX 

48 

49 

49 

49 

54 

47 

48 

52 

56 

54 

56 

32 

53.4 

MIN 

46 

48 

36 

40 

40 

40 

46 

40 

44 

40 

41 

40 

36 

38 

39 

39 

43 

36 

43 

38 

42 

41 

36 

31 

37 

36 

39 

41 

40 

36 

39 

39.6 

WASCO 

MAX 

69 

59 

49 

4  8 

4  5 

58 

58 

5  3 

36 

54 

54 

54 

46 

49 

50 

59 

57 

6 1 

55 

56.4 

MIN 

42 

42 

35 

36 

36 

37 

39 

41 

40 

39 

37 

42 

32 

35 

33 

39 

44 

33 

39 

39 

41 

39 

34 

34 

30 

32 

39 

36 

33 

32 

33 

36,8 

YDSEMITE  PARK  HEADOTRS 

MAX 

47 

34 

3  5 

39 

40 

4  3 

39 

36 

39 

38 

44 

41.4 

*          *  • 

MIN 

31 

33 

23 

26 

29 

30 

30 

30 

32 

26 

26 

28 

24 

24 

25 

32 

29 

22 

24 

25 

26 

18 

12 

12 

14 

17 

28 

26 

25 

25 

25 

25.1 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

58 

69 

70 

69 

69 

62 

5  8 

59 

63 

3  3 

49 

54 

5  8 

56 

57 

58 

59 

68 

7 1 

59.7 

MIN 

39 

36 

39 

41 

49 

'.9 

52 

53 

47 

33 

35 

34 

42 

45 

50 

40 

39 

39 

36 

36 

38 

39 

34 

36 

42 

41 

40 

37 

37 

37 

47 

40.7 

AVAlDN  PLEASURE  PIER 

MAX 

63 

70 

58 

6  5 

69 

63 

58 

68 

59 

58 

67 

59 

62 

62 

63 

61.6 

MIN 

41 

41 

40 

39 

43 

44 

46 

43 

44 

42 

40 

40 

41 

42 

41 

40 

40 

35 

39 

41 

44 

39 

38 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

40 

40 

40.5 

dARRETT  DAH 

MAX 

54 

57 

61,3 

MIN 

35 

37 

32 

33 

35 

36 

40 

44 

46 

35 

30 

30 

31 

31 

34 

34 

35 

31 

36 

39 

38 

41 

31 

32 

39 

38 

40 

'36 

32 

31 

32 

35.3 

BEAU10NT  PUMPING  PLANT 

MAX 

59 

59 

59 

56 

56.4 

MIN 

36 

33 

30 

34 

42 

48 

46 

45 

43 

35 

36 

37 

36 

35 

34 

34 

39 

33 

32 

33 

36 

33 

30 

32 

34 

37 

34 

32 

36 

33 

41 

36.1 

UIG  BEAR  LAKE 

MAX 

47 

28 

3 1 

39 

44.6 

MIN 

13 

25 

14 

21 

19 

25 

25 

28 

31 

20 

17 

20 

20 

24 

21 

23 

25 

10 

18 

8 

20 

17 

5 

10 

14 

U 

13 

9 

10 

15 

21 

17.6 

BQNITA 

MAX 

68 

67 

6 1 

60 

6 1 

63 

64 

65.7 

MIN 

32 

30 

39 

35 

49 

48 

45 

30 

47 

30 

29 

28 

30 

43 

32 

42 

40 

35 

45 

44 

40 

42 

38 

40 

39 

41 

37 

41 

42 

40 

40 

38.5 

BUBBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 

6 1 

64 

66 

65 

63 

59 

57 

54 

5  3 

54 

56 

6 1 

64 

64 

59 

59 

60 

69 

64,0 

MIN 

48 

49 

37 

40 

42 

45 

46 

43 

52 

39 

37 

37 

36 

43 

39 

42 

45 

37 

40 

37 

41 

40 

36 

39 

35 

36 

39 

35 

35 

37 

44 

40.4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

6  1 

5  5 

50 

57 

57 

62 

53 

65 

60,3 

MIN 

45 

46 

33 

33 

33 

45 

43 

42 

45 

34 

34 

34 

34 

38 

35 

35 

42 

34 

39 

39 

44 

36 

36 

35 

35 

42 

43 

31 

35 

39 

40 

38.0 

CAMPU 

MAX 

5  9 

69 

69 

82 

59 

63 

49 

60. 1 

MIN 

30 

33 

27 

31 

37 

38 

38 

39 

39 

30 

35 

27 

27 

32 

26 

30 

40 

34 

38 

32 

39 

37 

27 

31 

35 

32 

36 

35 

26 

26 

33 

33,0 

LANOGA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 

59 

65 

" 

60 

5  5 

50 

55 

5  8 

60 

64,1 

MIN 

41 

49 

33 

38 

44 

43 

41 

41 

53 

39 

41 

35 

33 

43 

40 

43 

33 

38 

37 

43 

36 

31 

36 

33 

34 

40 

32 

33 

36 

43 

38.7 

CHUlA  VISTA 

MAX 

63 

6 1 

60 

59 

59 

60 

57 

61,1 

MIN 

46 

49 

43 

44 

45 

50 

48 

51 

51 

44 

42 

42 

40 

55 

43 

44 

47 

44 

47 

46 

44 

45 

39 

44 

47 

47 

46 

47 

41 

40 

43 

45.3 

CLAREMDNT  POMONA  COL 

MAX 

57 

58 

54 

5 1 

53 

56 

55 

6 1 

56 

59.6 

MIN 

41 

43 

41 

42 

43 

48 

48 

46 

49 

40 

38 

40 

38 

40 

40 

41 

44 

35 

38 

35 

38 

37 

35 

37 

37 

37 

38 

35 

35 

36 

40 

39.9 

CORONA 

MAX 

62 

63 

70 

79 

78 

77 

67 

75 

63.0 

MIN 

43 

41 

33 

35 

45 

44 

44 

40 

48 

41 

43 

39 

31 

40 

36 

35 

42 

33 

39 

31 

41 

38 

31 

41 

42 

32 

33 

33 

32 

32 

41 

38,0 

CULVER  CITY 

MAX 

64 

70 

80 

76 

67 

65,6 

MIN 

48 

52 

45 

43 

50 

50 

56 

47 

55 

46 

46 

42 

47 

46 

45 

49 

42 

43 

43 

44 

47 

42 

41 

♦0 

44 

43 

46 

42 

42 

44 

50 

45,8 

CUYAMA 

MAX 

53 

50 

56 

^  7 

68 

7  J 

62 

49 

5 1 

49 

53.5 

MIN 

33 

41 

28 

27 

31 

31 

37 

32 

41 

29 

28 

25 

25 

35 

27 

39 

35 

26 

32 

29 

33 

34 

26 

27 

24 

31 

33 

25 

25 

29 

33 

30,5 

CUYAMACA 

MAX 

39 

49 

41 

55 

59 

58 

65 

69 

59 

43 

46 

51 

52 

55 

38 

49 

49 

36 

39 

39 

35 

34 

37 

39 

38 

41 

44 

44 

42 

46 

48 

46,5 

MIN 

29 

30 

24 

28 

30 

31 

34 

40 

40 

29 

34 

25 

25 

31 

28 

28 

35 

28 

29 

30 

31 

30 

12 

15 

25 

25 

30 

28 

20 

28 

29 

26.4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

56 

56 

59 

65 

70 

68 

72 

77 

68 

59 

62 

62 

65 

62 

59 

69 

50 

57 

48 

44 

45 

47 

55 

54 

52 

56 

49 

56 

56 

62 

61 

56.7 

MIN 

42 

44 

32 

32 

36 

42 

43 

40 

40 

36 

40 

39 

34 

34 

35 

35 

40 

32 

32 

33 

32 

37 

32 

32 

33 

31 

31 

32 

31 

30 

36 

35.4 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

59 

66 

60 

69 

75 

31 

80 

80 

69 

62 

70 

74 

73 

67 

61 

67 

62 

53 

60 

58 

57 

53 

56 

63 

61 

64 

59 

64 

61 

65 

72 

65.2 

MLN 

44 

44 

41 

40 

45 

49 

51 

48 

51 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

39 

39 

42 

43 

43 

43 

43 

39 

44 

46 

44 

45 

42 

40 

39 

43 

43.2 

S««  H«f»r«ac«  Nol*t  FoUowtng  StftUon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average  * 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

EC  S I NQRE 

61 

64 

70 

76 

76 

78 

66 

67 

70 

67 

56 

53 

58 

55 

56 

57 

62 

65 

69 

62.5 

MIN 

41 

40 

37 

36 

37 

41 

39 

37 

36 

35 

33 

31 

31 

39 

36 

37 

45 

38 

35 

41 

39 

30 

34 

34 

30 

33 

33 

32 

34 

39 

36.2 

ESCONDIOCJ 

62 

58 

64 

7  I 

79 

79 

78 

70 

74 

62 

58 

5  8 

62 

57 

62 

56 

63 

60 

62 

68 

69 

64.4 

MIN 

42 

42 

35 

39 

39 

47 

42 

44 

52 

40 

34 

38 

39 

46 

36 

39 

42 

37 

44 

36 

44 

40 

33 

39 

41 

36 

38 

39 

36 

34 

42 

39.9 

FDNTiNa  KAISER 

65 

63 

70 

72 

6  2 

80 

82 

73 

62 

74 

74 

65 

62 

6  5 

64 

59 

72 

.64 

75 

67.4 

MIN 

51 

49 

42 

45 

48 

51 

51 

50 

53 

44 

46 

46 

42 

45 

45 

46 

48 

42 

42 

38 

44 

44 

37 

43 

42 

41 

42 

43 

40 

43 

50 

44.9 

GILLESPIE  PIELD 

to 

72 

65 

62 

66 

63 

58 

58 

59 

58 

58 

59 

6] 

59 

63 

59 

64 

61 

62 

69 

70 

64.9 

MIN 

44 

37 

39 

39 

44 

43 

48 

53 

36 

35 

35 

34 

48 

38 

37 

51 

39 

47 

41 

47 

42 

35 

40 

42 

39 

42 

42 

35 

33 

42 

40.9 

HENSHAW  DAM 

MAX 

60 

58 

61 

68 

67 

76 

59 

5 1 

50 

5  5 

50 

5  8 

58 

57.0 

MIM 

30 

35 

30 

29 

32 

34 

34 

35 

37 

32 

32 

26 

26 

27 

31 

29 

29 

32 

34 

33 

34 

27 

27 

27 

33 

25 

30 

31 

27 

23 

29 

30.5 

IDVLLWILD  FIRE  DEPT 

MAX 

5  0 

56 

59 

58 

65 

66 

49 

61 

4  2 

37 

3  2 

39 

39 

50 

49 

5  1 

57 

52 

49.6 

MIN 

19 

23 

22 

28 

27 

26 

28 

31 

32 

23 

24 

25 

23 

23 

24 

25 

25 

14 

25 

15 

26 

23 

10 

17 

19 

20 

22 

14 

IE 

23 

25 

22.5 

JULIAN  WYNOlA 

MAX 

54 

44 

6  3 

65 

63 

68 

74 

66 

50 

5  3 

56 

59 

59 

5  7 

53.1 

MIN 

30 

29 

28 

32 

40 

42 

48 

39 

39 

31 

44 

44 

34 

35 

32 

28 

35 

32 

28 

34 

33 

32 

26 

35 

33 

32 

32 

27 

30 

37 

33 

34.0 

LACUNA  BEACH 

63 

62 

64 

65 

69 

72 

69 

63 

63 

66 

66 

65 

62 

59 

5  9 

62.6 

MIN 

43 

45 

40 

43 

43 

46 

45 

45 

51 

44 

37 

42 

40 

41 

43 

41 

46 

39 

49 

44 

39 

41 

41 

36 

40 

39 

41 

44 

42.5 

LA  MESA 

66 

66 

74 

62 

80 

79 

70 

59 

59 

60 

65 

66.0 

MIN 

43 

45 

40 

43 

45 

53 

50 

49 

53 

41 

42 

41 

39 

48 

41 

46 

51 

40 

47 

42 

47 

42 

37 

42 

42 

42 

44 

43 

40 

39 

44 

44,0 

LOMPOC 

MAX 

64 

69 

67 

65 

62 

5  5 

5  2 

56 

59 

6  2 

6  3 

57 

5  8 

61 

60.9 

MIN 

4a 

52 

34 

35 

40 

41 

46 

45 

46 

35 

35 

37 

32 

38 

34 

43 

43 

37 

36 

38 

36 

36 

33 

35 

41 

39 

33 

32 

36 

40 

38  .  8 

LONG  BEACH  PUB  S^C 

MAX 

64 

67 

78 

70 

62 

62 

6  1 

6 1 

64,4 

MIN 

48 

50 

42 

43 

45 

49 

48 

52 

53 

43 

43 

40 

40 

45 

45 

46 

50 

43 

45 

43 

48 

44 

39 

44 

42 

40 

44 

40 

38 

43 

46 

44  .  6 

LONG  BEACH  MSO 

MAX 

65 

65 

65 

66 

78 

78 

70 

61 

64 

72 

74 

74 

61 

62 

63 

59 

59 

58 

56 

56 

58 

59 

62 

61 

66 

59 

61 

61 

62 

66 

71 

64.3 

MIN 

4  7 

45 

4  1 

44  .  7 

LOS  ANGELES  WSO 

MAX 

62 

62 

62 

69 

77 

77 

72 

58 

62 

69 

73 

63.2 

MIN 

51 

53 

46 

49 

53 

56 

55 

52 

54 

49 

49 

49 

49 

50 

47 

51 

50 

44 

45 

45 

50 

47 

44 

50 

48 

45 

48 

43 

43 

47 

52 

46.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

63 

64 

66 

72 

80 

80 

80 

6 1 

66 

73 

75 

77 

6  5 

64 

64 

58 

5  9 

56 

5  5 

54 

58 

62 

67 

65 

65.5 

MIN 

51 

52 

47 

49 

52 

57 

59 

62 

55 

48 

51 

51 

46 

49 

50 

49 

49 

44 

45 

45 

49 

46 

43 

49 

47 

46 

46 

44 

44 

45 

54 

48,0 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

MIN 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

39 

54 

56 

59 

63 

67 

62 

52 

5 1 

59 

57 

45 

39 

32 

39 

49 

50 

58 

47,7 

MIN 

26 

31 

29 

42 

44 

45 

53 

47 

32 

32 

41 

44 

39 

27 

36 

36 

26 

20 

25 

24 

27 

23 

22 

26 

31 

32 

29 

26 

31 

38 

45 

33.3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

67 

62 

60 

5  9 

61.6 

MIN 

47 

50 

46 

44 

40 

49 

49 

49 

50 

45 

45 

44 

46 

47 

49 

47 

51 

45 

45 

44 

44 

45 

40 

45 

40 

42 

44 

43 

42 

42 

43 

45.2 

oceansioe 

MAX 

66 

69 

6! 

68 

63.7 

MIN 

47 

46 

41 

44 

45 

50 

48 

49 

54 

45 

45 

43 

41 

50 

43 

43 

51 

42 

45 

42 

41 

45 

39 

43 

44 

42 

42 

42 

41 

40 

40 

44.3 

OJAI 

MAX 

60 

74 

62 

67 

69 

59 

54 

56 

69 

60.7 

MIN 

38 

50 

35 

37 

36 

41 

41 

40 

50 

36 

36 

32 

35 

38 

36 

40 

42 

31 

39 

41 

40 

32 

34 

32 

32 

36 

35 

32 

32 

34 

43 

37.3 

OXNARD 

MAX 

63 

69 

67 

66 

7 1 

58 

4  7 

56 

59 

63 

64.2 

MIN 

4! 

46 

41 

42 

46 

54 

53 

43 

46 

44 

47 

47 

40 

41 

39 

42 

45 

37 

39 

42 

43 

38 

39 

40 

40 

42 

44 

40 

40 

39 

44 

42.6 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

52 

58 

73 

69 

5  9 

56 

56 

50 

33 

43 

44 

5  8 

50.8 

MIN 

29 

31 

30 

39 

38 

42 

47 

42 

35 

31 

33 

35 

33 

29 

31 

3! 

31 

24 

26 

24 

28 

21 

25 

29 

32 

30 

27 

29 

36 

37 

32.0 

PASADENA 

MAX 

80 

70 

^2 

69 

59 

76 

65.5 

MIN 

45 

46 

39 

42 

46 

49 

50 

46 

51 

41 

44 

43 

40 

43 

43 

44 

46 

38 

40 

39 

42 

40 

38 

41 

38 

39 

38 

37 

38 

40 

48 

42.4 

PERRIS 

MAX 

5  B 

68 

76 

66 

69 

67 

58 

59 

52 

52 

56 

59 

56 

56 

60 

65 

66 

61,1 

MIN 

41 

39 

32 

31 

35 

35 

40 

40 

47 

28 

34 

30 

30 

38 

37 

33 

45 

32 

39 

31 

39 

39 

30 

29 

27 

32 

31 

29 

31 

30 

39 

34.6 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

59 

6 1 

67 

59 

59 

59 

67 

61,1 

MIN 

43 

44 

40 

44 

45 

46 

49 

46 

51 

40 

44 

41 

38 

43 

43 

40 

44 

37 

41 

37 

43 

37 

36 

41 

40 

37 

40 

39 

36 

39 

41 

41.5 

RAMDNA  SPAULOINC 

MAX 

63.4 

MIN 

35 

36 

30 

34 

39 

42 

42 

40 

4° 

34 

44 

37 

31 

41 

32 

34 

45 

36 

42 

34 

43 

38 

32 

36 

40 

33 

35 

34 

31 

30 

39 

37.0 

REDLANDS 

MAX 

59 

5  5 

69 

70 

58 

53 

49 

59 

57 

56 

59 

60 

67 

73 

61.6 

MIN 

3B 

39 

34 

38 

39 

44 

43 

42 

47 

37 

35 

36 

34 

39 

38 

38 

44 

36 

36 

33 

41 

38 

30 

36 

35 

34 

33 

37 

33 

35 

42 

37.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »3 

MAX 

56 

69 

59 

58 

57 

69 

76 

62.4 

MIN 

45 

44 

35 

39 

40 

44 

43 

42 

51 

39 

36 

37 

33 

42 

39 

38 

46 

38 

41 

34 

41 

43 

34 

40 

41 

33 

35 

35 

33 

35 

43 

39.3 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

59 

56 

55 

62 

59 

58 

65 

60.5 

MIN 

46 

43 

38 

40 

47 

46 

47 

44 

50 

40 

38 

45 

39 

43 

41 

40 

47 

39 

42 

36 

40 

43 

35 

39 

40 

36 

35 

37 

35 

35 

43 

41.0 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

MAX 

6 1 

54 

66 

80 

83 

59 

5  5 

74 

63.8 

43 

41 

35 

38 

40 

44 

44 

43 

49 

38 

33 

34 

33 

42 

40 

39 

45 

37 

39 

34 

42 

40 

30 

38 

37 

34 

35 

39 

33 

34 

44 

36.6 

SANDBERG  WSO 

MAX 

30 

2  9 

34 

34 

36 

38 

42 

45 

4  7 

42.7 

MIN 

30 

29 

29 

35 

37 

43 

43 

41 

32 

32 

36 

39 

30 

26 

31 

32 

25 

24 

25 

25 

27 

26 

27 

27 

23 

27 

29 

27 

28 

32 

31 

30.7 

SAN  DIEGO  WSO 

MAX 

64 

61 

62 

7  1 

59 

58 

59 

56 

59 

59 

5  8 

6  7 

61.8 

50 

52 

48 

48 

49 

52 

52 

56 

54 

48 

46 

45 

45 

53 

47 

48 

53 

47 

52 

48 

51 

49 

43 

46 

49 

48 

49 

49 

45 

44 

50 

49.0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

5  9 

/5 

80 

70 

62 

62 

68 

69 

64 

63 

60 

59 

57 

53 

49 

5 1 

50 

59 

69 

60 

59 

56 

59 

60 

67 

66 

72 

63.0 

MIN 

45 

47 

41 

45 

55 

59 

60 

43 

52 

52 

52 

53 

35 

46 

39 

41 

45 

35 

46 

40 

38 

38 

37 

45 

46 

45 

40 

38 

40 

40 

51 

44.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

68 

8  1 

5  5 

55 

53 

54 

59 

6 1 

59 

65 

64 

62 

62 

64 

68 

7  5 

65.8 

45 

47 

38 

41 

43 

47 

47 

44 

53 

40 

41 

39 

37 

42 

43 

43 

48 

37 

40 

38 

44 

39 

35 

40 

40 

37 

38 

36 

36 

37 

47 

41.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

59 

55 

66 

67 

58 

5  8 

54 

5  5 

5  3 

5  B 

50 

60 

55 

60 

5  2 

6  1 

6  8 

7 1 

63.0 

37 

36 

32 

34 

34 

36 

39 

37 

47 

32 

29 

30 

29 

43 

34 

33 

42 

33 

37 

33 

41 

37 

29 

34 

31 

30 

32 

31 

31 

30 

38 

34.5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

64 

65 

65 

70 

77 

62 

74 

59 

57 

5  6 

56 

57 

59 

63 

5  8 

o5 

62 

62 

63 

63 

69 

68 

64.9 

43 

49 

43 

44 

45 

49 

47 

48 

54 

44 

41 

42 

42 

46 

45 

45 

49 

40 

43 

40 

41 

43 

36 

45 

42 

39 

36 

41 

39 

40 

47 

43.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

62 

63 

62 

62 

65 

70 

75 

71 

64 

68 

71 

70 

70 

62 

65 

61 

60 

58 

51 

53 

56 

56 

56 

59 

59 

62 

55 

61 

60 

60 

65 

62.4 

46 

48 

40 

42 

45 

44 

48 

45 

45 

42 

41 

40 

41 

44 

43 

44 

45 

37 

42 

46 

42 

40 

40 

38 

37 

36 

47 

36 

39 

42 

47 

42.4 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

61 

62 

66 

66 

68 

71 

70 

63 

6  1 

66 

66 

68 

69 

66 

59 

58 

57 

47 

52 

56 

53 

56 

55 

56 

60 

53 

57 

56 

64 

60 

65 

60.7 

MIN 

45 

41 

38 

44 

42 

43 

45 

41 

50 

38 

36 

36 

35 

41 

38 

40 

36 

34 

45 

45 

42 

36 

39 

35 

33 

39 

39 

36 

37 

39 

43 

39.7 

SANTA  MARIA  WSO 

MAX 

61 

58 

58 

64 

73 

68 

68 

64 

60 

66 

70 

68 

58 

57 

58 

59 

54 

50 

52 

54 

52 

56 

56 

58 

62 

56 

56 

56 

58 

62 

65 

59.0 

Mm 

49 

38 

33 

36 

40 

39 

46 

49 

47 

37 

35 

34 

34 

35 

34 

45 

38 

37 

40 

39 

43 

38 

33 

31 

32 

41 

40 

33 

33 

36 

40 

38.2 

See  Helerence  Nolaa  Following  StaUoo  Index 
-   443  ~ 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDBNU 
CECEHPEB 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10  [ 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANT'  HONICa  HE" 

MAX 

61 

61 

62 

64 

7 1 

71 

68 

59 

62 

65 

72 

63 

60 

6 1 

5  6 

64 

63.2 

MIH 

51 

55 

47 

46 

46 

55 

54 

50 

56 

48 

47 

47 

48 

49 

46 

45 

49 

44 

44 

45 

47 

44 

45 

47 

47 

46 

48 

45 

44 

49 

52 

48,0 

SiNT»  P4UL4 

MAX 

63 

62 

64 

7  I 

66 

67 

66 

63 

56 

57 

61 

60 

65 

54 

58 

70 

68 

64,0 

MIN 

42 

50 

39 

42 

43 

50 

53 

42 

53 

37 

37 

35 

38 

37 

36 

39 

41 

32 

35 

30 

43 

34 

34 

40 

42 

42 

44 

36 

37 

36 

40 

40,0 

TUPKiiNCE 

MAX 

62 

62 

62 

67 

75 

75 

73 

63 

61 

7 1 

69 

62 

60 

59 

62 

70 

63,6 

MIN 

50 

43 

45 

49 

54 

53 

45 

54 

46 

42 

44 

43 

45 

44 

47 

50 

40 

44 

41 

47 

43 

40 

45 

44 

40 

43 

41 

41 

43 

51 

45.4 

TUJUNG4 

MAX 

59 

63 

69 

75 

75 

77 

68 

61 

70 

69 

7 1 

62 

6 1 

5  8 

50 

6 1 

56 

56 

60.8 

MIN 

<»5 

45 

35 

4  1 

45 

47 

49 

45 

45 

39 

40 

42 

36 

37 

38 

41 

41 

35 

34 

35 

36 

37 

33 

36 

35 

37 

36 

33 

36 

37 

46 

39.4 

TuSTiN  IRVINE  Ranch 

MAX 

62 

61 

64 

69 

76 

74 

73 

64 

62 

72 

7  3 

7  1 

64 

6 1 

6 1 

59 

56 

5  2 

5  3 

57 

6  5 

60 

60 

6 1 

66 

63.0 

MIN 

All 

43 

38 

40 

41 

45 

43 

42 

52 

38 

38 

36 

36 

40 

41 

40 

47 

37 

46 

36 

46 

40 

34 

40 

39 

36 

38 

37 

35 

36 

43 

40,4 

TklTCHELL  DAM 

MAX 

60 

57 

6  1 

7  0 

7  3 

7  2 

70 

69 

66 

69 

61,7 

MIN 

46 

49 

36 

38 

47 

48 

44 

43 

44 

45 

33 

36 

37 

39 

41 

32 

42 

39 

44 

37 

38 

39 

39 

37 

37 

39 

38 

39 

36 

40,  1 

UCLA 

MAX 

63 

62 

65 

70 

8  0 

66 

64 

69 

69 

64.3 

MIN 

48 

50 

46 

SO 

54 

63 

64 

51 

53 

47 

50 

54 

45 

45 

48 

48 

46 

41 

41 

43 

43 

42 

43 

48 

48 

47 

46 

43 

46 

46 

52 

48.1 

UPLAND  3  N 

MAX 

5  T 

54 

62 

67 

58 

67 

69 

59 

50 

49 

47 

49 

59 

55 

59 

56 

59 

65 

70 

60.2 

MIN 

40 

41 

36 

40 

43 

46 

48 

44 

47 

38 

40 

40 

37 

38 

39 

40 

44 

33 

36 

34 

35 

34 

30 

37 

34 

36 

35 

34 

34 

36 

44 

36.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

59 

63 

67 

61 

5  8 

63,8 

MIN 

43 

42 

3B 

39 

47 

49 

47 

43 

51 

39 

45 

38 

37 

36 

40 

46 

37 

44 

36 

42 

41 

37 

39 

45 

37 

38 

38 

37 

36 

42 

41.0 

HARNER  SPRINGS 

MAX 

54 

68 

58 

57.4 

MIN 

21 

21 

21 

20 

20 

<:0 

19 

18 

18 

17 

17 

18 

18 

32 

26 

27 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

21 

22.4 

VCRBA  LINDA 

MAX 

63 

60 

64 

64 

62 

6 1 

5  8 

56 

5  8 

63 

66 

63.4 

»           ♦  • 

MIN 

46 

45 

40 

41 

47 

49 

49 

44 

53 

42 

48 

42 

39 

42 

43 

43 

48 

38 

42 

38 

45 

42 

36 

43 

49 

37 

36 

36 

37 

38 

45 

42,8 

SOUTHEAST  DESEPT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

68 

69 

63 

6  1 

59 

45 

59,0 

MIN 

40 

35 

33 

35 

34 

32 

37 

39 

42 

28 

29 

29 

29 

34 

33 

34 

31 

32 

35 

36 

34 

29 

30 

30 

25 

28 

30 

27 

29 

30 

29 

32.2 

BARSTOw 

MAX 

59 

65 

59 

6 1 

50 

5  2 

6  2 

54 

56 

56.6 

MIN 

36 

39 

28 

30 

30 

33 

32 

35 

37 

30 

25 

26 

25 

38 

28 

32 

42 

28 

39 

36 

36 

31 

26 

31 

26 

25 

27 

29 

25 

27 

28 

31.1 

BEAUMONT  I  E 

MAX 

5  8 

74 

62 

59 

56.1 

MIN 

35 

35 

34 

36 

45 

51 

54 

43 

46 

36 

43 

47 

33 

39 

40 

38 

38 

33 

32 

33 

38 

36 

30 

37 

38 

31 

34 

35 

33 

33 

46 

38.2 

BISHOP   WB  AIRPORT 

MAX 

56 

60 

57 

47 

49.1 

MIN 

24 

26 

20 

23 

25 

26 

28 

26 

31 

23 

23 

25 

20 

24 

24 

37 

21 

12 

25 

16 

24 

19 

19 

IB 

14 

13 

20 

15 

15 

16 

19 

21.7 

ELVTHE 

MAX 

64 

67 

?  2 

71 

76 

69 

69 

6 1 

6  8 

55 

55 

58 

63 

63 

65 

65.1 

MIN 

37 

42 

36 

34 

37 

39 

42 

40 

48 

38 

35 

36 

32 

32 

34 

34 

40 

35 

35 

38 

43 

36 

31 

35 

38 

39 

41 

36 

31 

31 

37 

36.9 

SLVTHE  F4A  AIRPORT 

MAX 

67 

73 

63 

62 

63 

57 

5  2 

5  3 

5  5 

5  7 

60 

62 

61.7 

MIN 

36 

42 

39 

35 

39 

41 

46 

40 

48 

45 

36 

34 

33 

35 

33 

34 

40 

32 

32 

-  35 

41 

32 

31 

36 

38 

37 

41 

38 

30 

30 

40 

37.1 

BORRECD  DESERT  PARK 

MAX 

65 

64 

7  3 

7  3 

79 

75 

69 

67 

7  1 

71 

67 

69 

69 

66 

6 1 

55 

59 

54 

6 1 

60 

57 

59 

60 

63 

63 

64 

65.7 

MIN 

41 

43 

39 

41 

43 

46 

46 

45 

55 

43 

37 

36 

37 

46 

42 

40 

47 

40 

40 

37 

43 

40 

37 

39 

4(' 

38 

40 

40 

38 

36 

40 

41.3 

BRAwLEY  2  Sw 

MAX 

78 

74 

67 

6 1 

60 

60 

67,! 

MIN 

3B 

42 

38 

37 

38 

43 

42 

45 

51 

46 

35 

33 

31 

38 

38 

35 

46 

39 

39 

37 

40 

38 

33 

36 

38 

42 

44 

40 

34 

33 

37 

39.0 

CANTIL 

MAX 

67 

59 

60 

52 

55 

50 

50 

50 

50 

5  6 

48 

5  6 

60 

56.0 

MIN 

42 

43 

32 

30 

30 

31 

35 

32 

32 

28 

26 

26 

25 

40 

28 

32 

36 

26 

32 

31 

32 

34 

30 

36 

27 

27 

27 

35 

25 

31 

29 

31.3 

DACCETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

61 

59 

59 

66 

54 

52 

5  2 

5 1 

6  2 

50 

52 

5 1 

5  5 

5  6 

57.5 

MIN 

42 

45 

38 

39 

40 

43 

42 

42 

46 

38 

34 

33 

33 

43 

40 

36 

45 

32 

42 

42 

40 

37 

32 

36 

33 

29 

32 

34 

32 

37 

40 

36.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

63 

74 

69 

67 

72 

60 

59 

59 

59 

5  7 

5  8 

60 

60 

62 

62.8 

MIN 

47 

59 

44 

39 

39 

44 

40 

39 

47 

56 

41 

35 

36 

40 

38 

35 

54 

40 

45 

41 

44 

40 

40 

43 

35 

32 

40 

36 

37 

34 

36 

41.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

47 

43 

3"^ 

3  3 

34 

37 

31 

33 

36 

35 

36 

3 1 

38 

40 

4  1 

36 

37 

37 

35 

39 

38 

4  6 

5 1 

39.7 

MIN 

21 

28 

15 

18 

20 

16 

15 

17 

22 

18 

10 

12 

12 

15 

14 

13 

10 

13 

12 

10 

15 

12 

12 

9 

9 

9 

16 

13 

13 

14 

14 

14.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

6  5 

74 

74 

67 

65 

54 

5  5 

52 

57 

57 

52 

56 

57 

60 

62 

63.2 

MIN 

45 

44 

42 

42 

41 

47 

48 

50 

48 

51 

46 

44 

45 

46 

45 

46 

45 

39 

37 

42 

42 

39 

37 

36 

42 

39 

41 

41 

39 

39 

41 

42.8 

EL  CENTRO  2  5SW 

MAX 

69 

68 

79 

78 

76 

75 

69 

69 

62 

64 

64 

64 

6 1 

6 1 

65 

66 

66 

68.3 

MIN 

42 

44 

40 

39 

39 

43 

43 

44 

50 

40 

3T 

35 

36 

36 

38 

35 

49 

41 

41 

39 

42 

40 

34 

37 

41 

42 

46 

42 

36 

36 

38 

40.  1 

FAIRMONT 

MAX 

46 

59 

64 

63 

5  3 

46 

4  2 

39 

40 

40 

44 

40 

44 

46 

46 

5 1 

49.0 

MIN 

39 

39 

35 

33 

38 

40 

42 

43 

47 

35 

34 

38 

37 

36 

37 

43 

36 

32 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

34 

36 

33 

36 

35 

35.6 

COLD  ROCK  RANCH 

MAX 

70 

77 

76 

69 

67 

64 

62 

63 

61 

57 

60 

64 

63 

65 

67.3 

MIN 

43 

46 

47 

47 

46 

47 

46 

48 

49 

47 

48 

47 

46 

45 

45 

39 

44 

44 

42 

40 

41 

40 

42 

40 

46 

49 

43 

44 

42 

40 

44 

44.5 

HAIWEE 

MAX 

54 

48 

58 

62 

59 

50 

5 1 

5  3 

54 

34 

35 

32 

39 

35 

35 

42 

35 

36 

43 

46.2 

MIN 

34 

34 

28 

30 

30 

31 

33 

34 

44 

31 

30 

32 

28 

28 

30 

30 

35 

24 

24 

11 

14 

25 

19 

23 

21 

21 

24 

24 

23 

25 

26 

27,3 

HAYFIELP  PUMPING  PLANT 

MAX 

63 

65 

63 

72 

75 

65 

66 

6  1 

54 

5  7 

5  3 

65 

56 

52 

6  5 

56 

63 

6 1 

63,3 

MIN 

35 

38 

37 

32 

45 

38 

45 

45 

40 

49 

47 

41 

32 

40 

35 

35 

42 

32 

36 

36 

44 

37 

32 

36 

41 

35 

37 

38 

34 

35 

38 

38,4 

IMPEPIAL 

MAX 

66 

70 

67 

78 

74 

75 

68 

66 

67 

63 

64 

62 

6  2 

62 

59 

60 

61 

66 

65 

67 

67,4 

MIN 

42 

47 

42 

42 

4? 

46 

47 

49 

54 

47 

41 

39 

39 

39 

42 

38 

49 

42 

41 

40 

43 

44 

38 

41 

44 

45 

46 

44 

39 

37 

42 

42,9 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

66 

68 

68 

72 

74 

78 

79 

75 

75 

66 

63 

64 

61 

62 

62 

59 

59 

58 

66 

63 

64 

67 

67.3 

MIN 

41 

45 

39 

39 

40 

42 

44 

47 

48 

41 

36 

35 

36 

42 

37 

36 

49 

40 

40 

39 

43 

40 

35 

38 

41 

41 

46 

41 

35 

35 

39 

40.3 

INDEPENDENCE 

MAX 

50 

50 

4  7 

56 

61 

5  2 

5  3 

5  2 

4  I 

35 

3  6 

37 

40 

44 

38 

38 

47.7 

MIN 

2e 

36 

23 

28 

28 

28 

30 

32 

36 

29 

28 

30 

24 

30 

25 

36 

34 

18 

25 

10 

22 

24 

22 

22 

18 

20 

25 

21 

21 

24 

24 

25.8 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

7  1 

70 

84 

76 

73 

7  1 

70 

65 

69 

63 

6  1 

63 

54 

66 

65 

60 

62 

63 

66 

69 

70 

70 

69.9 

MIN 

40 

39 

43 

39 

40 

43 

39 

40 

45 

44 

30 

35 

34 

35 

46 

35 

44 

38 

42 

34 

43 

36 

36 

39 

37 

33 

35 

39 

38 

36 

39 

38.6 

INVDKERN 

MAX 

60 

70 

64 

59 

6 1 

60 

57 

54 

62 

5  1 

45 

4  1 

45 

46 

50 

47 

47 

48 

46 

47 

5 1 

6 1 

52 

5  8 

54.4 

MIN 

34 

41 

29 

29 

31 

31 

34 

33 

51 

31 

27 

27 

25 

30 

27 

32 

43 

25 

31 

27 

33 

26 

26 

27 

22 

23 

27 

25 

25 

25 

28 

29.8 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

66 

65 

58 

61 

65 

70 

67 

74 

72 

69 

66 

64 

62 

65 

63 

66 

63 

65 

S6 

51 

56 

54 

60 

56 

50 

54 

55 

60 

60 

61 

61 

61.8 

MIN 

43 

42 

42 

40 

40 

53 

51 

47 

47 

S3 

60 

47 

40 

41 

44 

43 

46 

36 

38 

42 

44 

38 

35 

36 

44 

33 

39 

44 

38 

37 

39 

42.5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

39 

38 

45 

50 

52 

51 

60 

57 

52 

46 

43 

45 

48 

40 

44 

43 

40 

30 

36 

34 

34 

32 

37 

32 

35 

40 

39 

38 

43 

44 

45 

42.3 

MIN 

29 

32 

25 

31 

29 

33 

36 

39 

35 

29 

26 

26 

29 

28 

34 

23 

26 

26 

28 

23 

30 

27 

30 

25 

27 

25 

30 

25 

23 

26 

31 

26.6 

LANCASTER 

MAX 

54 

56 

55 

65 

59 

60 

62 

70 

53 

56 

56 

56 

67 

54 

53 

57 

51 

46 

39 

46 

45 

60 

47 

47 

47 

45 

53 

61 

58 

53 

69 

53.7 

MIN 

41 

37 

30 

33 

30 

31 

33 

34 

33 

29 

26 

26 

26 

34 

36 

35 

32 

30 

33 

36 

32 

28 

26 

32 

27 

27 

28 

29 

27 

31 

34 

31.2 

Soe  Roferenc*  Nol»s  FoUowlng  Siation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


06C6W6e«  1970 


Day  oi  Month 

o 

01 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S  1  9 

10 

11 

12 



13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

57 

60 

58 

63 

63 

63 

66 

62 

69 

59 

57 

69 

59 

52 

55 

65 

57 

45 

43 

49 

46 

51 

49 

45 

49 

48 

53 

52 

69 

66 

59 

55.3 

MIN 

31 

32 

27 

27 

30 

30 

30 

31 

45 

29 

23 

22 

22 

35 

36 

30 

38 

29 

32 

32 

32 

34 

25 

29 

27 

24 

26 

32 

29 

35 

32 

30. 1 

MECCi   FIKE  STSTION 

MAX 

6B 

69 

72 

71 

79 

77 

79 

72 

73 

74 

7  1 

'1 

67 

69 

68 

62 

69 

60 

60 

60 

67 

63 

64 

58 

61 

59 

63 

67 

66 

66 

68 

67.2 

Mm 

38 

38 

38 

35 

34 

39 

39 

39 

50 

46 

31 

28 

30 

39 

37 

35 

40 

34 

.2 

36 

45 

36 

34 

37 

37 

3 1 

39 

39 

33 

33 

37 

37,0 

MITCHELL  CAVERNS 

I4AX 

50 

55 

54 

56 

73 

67 

63 

66 

64 

55 

63 

64 

59 

55 

51 

56 

52 

48 

39 

37 

40 

39 

43 

43 

41 

49 

49 

49 

49 

54 

69 

52.9 

MIN 

33 

30 

33 

34 

41 

43 

45 

45 

49 

46 

46 

36 

4  1 

39 

41 

41 

45 

36 

30 

29 

29 

3 1 

32 

27 

29 

29 

32 

33 

32 

34 

39 

36.4 

MDjAVe 

MAX 

52 

55 

53 

59 

61 

61 

61 

64 

71 

53 

54 

56 

57 

61 

51 

55 

52 

45 

42 

38 

46 

45 

51 

46 

45 

48 

43 

52 

49 

55 

63 

62.6 

MIN 

33 

4  1 

29 

32 

32 

32 

36 

34 

47 

30 

28 

28 

27 

2  9 

31 

43 

36 

26 

30 

27 

32 

31 

27 

3 1 

26 

26 

32 

32 

30 

3 1 

33 

31.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

55 

49 

55 

55 

53 

54 

63 

63 

68 

49 

49 

52 

54 

63 

51 

53 

49 

40 

4  0 

41 

40 

38 

40 

41 

39 

41 

42 

44 

46 

51 

55 

48  .  8 

MIN 

37 

37 

28 

39 

38 

J6 

37 

46 

42 

30 

30 

3 1 

32 

32 

35 

40 

35 

22 

2  2 

22 

2  3 

23 

24 

23 

25 

24 

26 

27 

26 

28 

24 

30.5 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

36 

48 

47 

52 

53 

53 

49 

43 

41 

50 

43 

43 

37 

60 

43 

35 

30 

24 

28 

23 

31 

39 

34 

44 

34 

39 

39 

43 

49 

60 

41.1 

MIN 

22 

26 

2  1 

20 

20 

2  3 

29 

30 

24 

17 

19 

1  9 

1  9 

I  7 

24 

24 

16 

1 3 

1  1 

I 

17 

13 

0 

9 

16 

13 

25 

16 

13 

20 

19 

18.0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

59 

64 

64 

69 

69 

71 

66 

69 

62 

63 

65 

65 

66 

62 

64 

63 

57 

46 

66 

52 

57 

55 

50 

58 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

61.1 

MIN 

43 

46 

39 

39 

44 

45 

46 

44 

50 

44 

44 

42 

40 

39 

39 

43 

47 

36 

36 

4  1 

44 

39 

34 

37 

38 

35 

36 

39 

35 

36 

42 

40.7 

PALMDALE 

MAX 

53 

55 

57 

64 

65 

62 

63 

69 

60 

57 

55 

57 

60 

56 

55 

58 

53 

45 

41 

46 

46 

48 

46 

45 

47 

43 

53 

50 

59 

53 

61 

54.2 

MIN 

41 

44 

30 

34 

35 

34 

36 

40 

44 

30 

28 

29 

29 

34 

32 

32 

35 

3 1 

32 

33 

32 

35 

27 

32 

29 

27 

32 

30 

29 

32 

35 

32.9 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

56 

55 

64 

59 

58 

62 

69 

54 

57 

55 

57 

59 

56 

55 

55 

51 

45 

39 

47 

45 

50 

45 

46 

46 

44 

55 

46 

57 

51 

to 

59 

63.2 

MIN 

41 

38 

29 

30 

3 1 

32 

33 

35 

32 

29 

26 

26 

26 

32 

31 

41 

33 

32 

28 

35 

32 

29 

25 

32 

26 

26 

30 

27 

25 

29 

32 

30.7 

PALM  SPRINGS 

MAX 

68 

69 

70 

76 

77 

79 

81 

75 

72 

74 

73 

76 

71 

69 

68 

65 

63 

61 

58 

61 

54 

62 

61 

58 

59 

59 

62 

67 

66 

69 

7  1 

67.5 

MIN 

42 

42 

4 1 

42 

46 

48 

46 

47 

63 

45 

42 

39 

38 

45 

41 

40 

45 

36 

4  1 

40 

4  4 

39 

39 

38 

39 

35 

37 

40 

37 

38 

42 

41.5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

69 

61 

65 

65 

69 

69 

71 

7  3 

71 

64 

64 

65 

71 

65 

65 

65 

62 

60 

60 

58 

55 

61 

60 

5  1 

55 

53 

64 

60 

62 

6  1 

62.9 

MIN 

46 

49 

43 

42 

45 

47 

48 

47 

50 

47 

44 

46 

42 

43 

44 

45 

46 

39 

40 

40 

40 

41 

38 

38 

41 

42 

42 

40 

39 

37 

38 

42.9 

RAN0S6URC 

MAX 

51 

47 

49 

56 

57 

60 

64 

65 

52 

56 

53 

54 

55 

48 

51 

48 

41 

40 

38 

41 

40 

45 

42 

41 

46 

40 

46 

44 

49 

50 

6  1 

48.7 

MIN 

40 

37 

32 

38 

39 

4  1 

46 

44 

37 

38 

36 

39 

37 

33 

33 

36 

36 

28 

30 

28 

32 

31 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

32 

35 

34  .  3 

SaulRREL   INN  2 

MAX 

38 

39 

48 

54 

53 

56 

60 

54 

46 

44 

46 

47 

49 

45 

47 

43 

37 

35 

30 

31 

30 

31 

33 

30 

39 

39 

37 

39 

43 

49 

50 

42  ,  5 

MIN 

28 

32 

29 

37 

34 

40 

44 

45 

35 

30 

35 

33 

35 

27 

30 

33 

27 

23 

25 

24 

24 

25 

29 

24 

23 

23 

28 

26 

29 

32 

26 

30.2 

THERMAL  FAA  AIRP3RT 

MAX 

70 

68 

71 

74 

80 

79 

82 

75 

74 

74 

75 

77 

69 

70 

70 

63 

68 

62 

61 

60 

67 

65 

64 

59 

62 

58 

65 

68 

68 

70 

72 

68,7 

MIN 

41 

40 

42 

38 

4  1 

42 

42 

44 

61 

41 

35 

33 

34 

40 

40 

36 

49 

37 

43 

35 

41 

37 

33 

39 

38 

35 

36 

39 

36 

34 

40 

39.  1 

TRONA 

MAX 

60 

60 

62 

59 

60 

60 

56 

57 

63 

60 

69 

60 

58 

61 

60 

58 

5  5 

69 

45 

50 

48 

52 

49 

50 

50 

51 

53 

51 

54 

54 

57 

56,1 

MIN 

39 

37 

33 

34 

35 

35 

34 

31 

39 

36 

32 

30 

30 

31 

31 

38 

34 

33 

26 

34 

35 

32 

31 

32 

29 

27 

34 

31 

30 

31 

31 

32.7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

60 

59 

61 

71 

69 

68 

71 

68 

69 

61 

63 

64 

64 

63 

66 

66 

63 

64 

62 

55 

50 

63 

61 

52 

49 

59 

56 

59 

60 

64 

60,6 

MIN 

3 1 

^  5 

30 

33 

36 

37 

37 

40 

38 

39 

29 

2 1 

28 

26 

35 

30 

28 

25 

34 

37 

39 

31 

29 

31 

32 

29 

33 

35 

32.4 

valyermo  ranger  STA 

MAX 

55 

54 

56 

56 

56 

68 

69 

66 

55 

57 

55 

54 

52 

46 

41 

42 

44 

60 

MIN 

26 

25 

25 

3 1 

32 

32 

4  1 

33 

23 

32 

31 

29 

29 

17 

15 

17 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

54 

55 

55 

57 

67 

65 

65 

65 

72 

57 

58 

63 

62 

65 

56 

56 

55 

5  1 

65 

50 

52 

46 

52 

50 

4P 

53 

50 

5  5 

52 

69 

5  5 

56.6 

MIN 

37 

4  1 

27 

3  1 

30 

33 

32 

36 

47 

28 

25 

25 

24 

32 

30 

35 

40 

33 

30 

33 

31 

30 

25 

29 

26 

26 

28 

29 

25 

29 

31 

30.8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

22 

26 

20 

28 

35 

40 

41 

37 

36 

25 

34 

38 

36 

31 

28 

27 

23 

14 

15 

14 

19 

18 

20 

22 

26 

29 

23 

20 

28 

29 

38 

27,2 

1 3 

23 

10 

3 

3 

12 

11 

5 

■  6 

0 

.  3 

2 

_  3 

_  5 

_  ^ 

_  3 

_  3 

-  2 

9 

1 1 

15 

5.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

19 

16 

13 

20 

25 

34 

29 

26 

26 

25 

31 

30 

34 

33 

18 

24 

18 

11 

11 

9 

10 

16 

19 

25 

24 

12 

12 

17 

18 

25 

20,4 

MIN 

6 

2 

-24 

10 

14 

20 

20 

13 

8 

10 

17 

14 

12 

3 

10 

14 

-  1 

-11 

-  3 

-  3 

-  5 

-  4 

-  5 

5 

6 

4 

3 

-  1 

9 

10 

9 

5,2 

WILDROSE  ranger  STA 

MAX 

45 

46 

42 

46 

53 

53 

50 

54 

54 

51 

47 

54 

52 

49 

46 

51 

46 

35 

36 

38 

41 

36 

39 

41 

39 

41 

39 

49 

so 

61 

52 

46.0 

MIN 

29 

36 

30 

29 

33 

34 

36 

35 

42 

35 

29 

33 

29 

29 

29 

31 

21 

29 

26 

30 

29 

19 

22 

22 

22 

22 

27 

27 

29 

29 

31 

29.2 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

84 

DATE 

09 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

-  24 

DATE 

03 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  hSW 

32.56 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BLYTHE  FAA  AIRPORT 

.03 

GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
BRUSH  CREEK 

7.93 

DATE 

04 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
BIG  BEND  RANGER  STA 

167.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BIG  BEND  RANGER  STA 

92 

DATE 

29 

See  Referenc*  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


Stallon 

Day  Of  Monlh 

0  0  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

«      «  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

BUTLER   VALLEV  RANCH 

EVAP 

.01 

.01 

.02 

. 

.01 

.01 

.01 

.00 

.02 

.02 

• 

.02 

.02 

.01 

.00 

.01 

.01 

.02 

.02 

.00 

,00 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

,00 

.01 

.01 

.01 

.02 

.396 

WINO 

le 

18 

34 

4 

21 

30 

46 

3 

2 

7 

11 

15 

3 

27 

44 

7 

13 

18 

21 

25 

7 

1 

3 

6 

9 

4 

40 

25 

27 

46 

541 

MAX 

43 

43 

45 

54 

55 

56 

52 

51 

49 

48 

54 

47 

48 

45 

50 

46 

45 

46 

41 

41 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

44 

45 

47 

53 

47.0 

MIN 

39 

39 

40 

41 

44 

52 

51 

47 

41 

40 

40 

37 

36 

40 

41 

41 

38 

37 

34 

33 

36 

38 

38 

39 

34 

33 

34 

36 

40 

40 

45 

39.4 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.02 

.07 

* 

.03 

.04 

.04 

.04 

.00 

.07 

.04 

.04 

,02 

.04 

.03 

.01 

.04 

.02 

,00 

• 

* 

.  19 

.04 

.04 

.04 

.09 

.02 

.02 

.02 

.00 

.06 

.04 

1.07 

WIND 

101 

139 

105 

158 

63 

31 

27 

32 

98 

22 

29 

31 

14 

69 

13 

109 

41 

67 

! 

• 

165 

41 

57 

35 

106 

36 

60 

91 

61 

46 

27 

1872 

MAX 

55 

5  5 

53 

5  5 

63 

5j 

52 

I 

55 

57 

53 

53 

54 

47 

40 

54 

57 

54 . 7 

MIN 

<.6 

46 

45 

48 

49 

51 

52 

50 

40 

40 

40 

39 

40 

39 

39 

45 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

34 

40 

39 

41 

46 

41 

40 

42.  1 

FERNOALE   2  NW 

EVAP 

.03 

.02 

,00 

.02 

.03 

.00 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.00 

.02 

.03 

.02 

.69 

WIND 

30 

73 

6 

5 

15 

38 

7 

18 

21 

21 

26 

24 

26 

63 

62 

22 

23 

15 

43 

28 

18 

13 

22 

21 

20 

14 

42 

36 

36 

881 

MAX 

47 

48 

52 

57 

58 

57 

56 

55 

55 

52 

55 

55 

53 

53 

51 

50 

47 

51 

50 

46 

48 

48 

50 

50 

50 

49 

49 

46 

53 

54 

54 

51.6 

MIN 

-.O 

41 

42 

43 

52 

52 

50 

47 

40 

41 

44 

38 

41 

43 

43 

41 

37 

39 

36 

37 

36 

40 

40 

37 

37 

36 

40 

41 

43 

45 

46 

41.7 

TRINITY   DAH  VISTA 

PT 

EVAP 

.00 

.02 

,03 

- 

WIND 

29 

30 

1 8 

24 

22 

26 

37 

29 

\  g 

27 

38 

2  7 

36 

22 

2 1 

2 1 

46 

34 

81! 

uillOw  creek  1  NW 

EVAP 

.17 

.16 

,02 

,40 

♦ 

.03 

.13 

.05 

.01 

• 

* 

.10 

* 

.09 

.10 

.01 

* 

• 

* 

* 

.10 

* 

* 

* 

* 

.11 

.13 

.17 

1.711 

WIND 

*^ 

16  1 

! 

! 

Q 

63 

MAX 

A5 

42 

41 

41 

52 

50 

48 

47 

47 

52 

44 

47 

43 

43 

42 

4i 

45 

45 

- 

46 

42 

49 

53 

49.6 

MIN 

39 

38 

38 

39 

- 

- 

39 

44 

41 

41 

41 

■ 

- 

36 

39 

39 

39 

38 

- 

- 

36 

36 

39 

36 

- 

■ 

37 

40 

40 

42 

39.0 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BRANNaN  ISLAND 

EVAP 

\2 

\  ^ 

.05 

00 

02 

0  2 

04 

04 

.0; 

.05 

.07 

04 

.04 

.02 

.03 

,01 

02 

0 1 

.01 

.02 

.04 

.88 

WIND 

70 

'95 

80 

'es 

*27 

5 

13 

15 

'75 

35 

'  10 

10 

0 

20 

6 

40 

22 

136 

20 

72 

20 

12 

23 

27 

'13 

9 

10 

30 

38 

22 

1 135 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

02 

01 

03 

03 

05 

01 

.02 

0  ] 

03 

07 

02 

WIND 

79 

100 

93 

93 

* 

* 

58 

35 

34 

10 

20 

* 

36 

39 

"54 

95 

64 

'30 

• 

« 

128 

7 

7 

* 

* 

'. 

* 

113 

* 

147 

I 

12838 

DAVIS    Z  MSM 

EVAP 

02 

01 

,02 

03 

00 

02 

.06 

05 

02 

00 

00 

•  09 

.05 

.06 

01 

.03 

.03 

03 

03 

00 

00 

01 

00 

.03 

.02 

.798 

WIND 

218 

246 

225 

347 

'se 

'48 

63 

*80 

109 

61 

94 

40 

90 

103 

244 

i6( 

13C 

208 

lOi 

276 

68 

50 

64 

'70 

'34 

'71 

77 

232 

71 

43 

3740 

MAX 

51 

54 

54 

46 

50 

49 

54 

56 

57 

56 

56 

56 

47 

40 

45 

46 

51 

46 

51 

41 

52 

48 

51 

51 

40 

43 

46 

50 

58 

56 

50.2 

MIN 

44 

41 

44 

46 

49 

49 

50 

42 

36 

40 

37 

39 

35 

40 

42 

36 

38 

36 

35 

40 

38 

39 

36 

36 

36 

40 

40 

46 

39 

36 

40.5 

FOLSQM  DAM 

EVAP 

.00 

.  00 

,06 

00 

.00 

04 

00 

,  0  8 

.  0  3 

02 

03 

04 

00 

.00 

•  03 

00 

oc 

.  OC 

.00 

.  04 

,  00 

.00 

.00 

*  OC 

06 

.00 

•  00 

00 

.00 

.04 

.03 

.90 

WIND 

178 

191 

117 

228 

49 

7 

16 

27 

83 

24 

'15 

2C 

24 

25 

39 

144 

'75 

90 

42 

19 

205 

35 

12 

19 

'29 

28 

7 

'25 

133 

64 

6 

1975 

LAKESHURc 

EVAP 

01 

- 

,03 

03 

05 

03 

02 

00 

00 

09 

07 

WINO 

49 

'39 

46 

19 

16 

13 

19 

15 

'  13 

26 

'29 

'37 

1  1 

19 

29 

3 1 

10 

'  16 

'34 

2 

9 

1 

18 

'25 

'u 

'10 

7 

50 

60 

13 

9 

688 

EVAP 

01 

05 

00 

04 

.00 

.10 

.02 

.02 

00 

0 ; 

07 

02 

02 

02 

01 

02 

00 

.03 

•  77 

WINO 

'  bi 

'90 

'79 

'92 

'45 

29 

'27 

"31 

'60 

37 

'39 

'46 

'42 

36 

93 

57 

'38 

'57 

'45 

64 

*40 

42 

'41 

'36 

'33 

'so 

33 

'78 

'43 

31 

1526 

MAX 

48 

49 

50 

47 

50 

55 

51 

51 

54 

52 

51 

53 

47 

39 

44 

49 

47 

45 

4C 

46 

3i 

4; 

42 

45 

43 

41 

41 

43 

49 

52 

51 

47.0 

MIN 

41 

41 

41 

46 

36 

36 

4  1 

36 

35 

3  5 

36 

37 

37. 1 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

- 

.11 

.01 

- 

.00 

.00 

.10 

,00 

.00 

.10 

.04 

« 

.05 

.04 

- 

- 

- 

- 

.03 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

.00 

.01 

- 

WIND 

98 

135 

47 

57 

« 

* 

74 

23 

36 

68 

29 

• 

* 

68 

18 

105 

44 

28 

* 

* 

151 

6 

43 

• 

• 

* 

* 

172 

75 

19 

16 

1314 

SHASTA  0AM 

EVAP 

_ 

.00 

,00 

_ 

.00 

.04 

.01 

,03 

.06 

.07 

.05 

.14 

,07 

.01 

.00 

00 

02 

.02 

,06 

.05 

.02 

.02 

.03 

.07 

.07 

.01 

.00 

_ 

.03 

.00 

1.038 

WIND 

85 

66 

87 

79 

36 

27 

5 

27 

49 

68 

38 

94 

42 

44 

24 

'57 

'l7 

16 

65 

53 

19 

38 

36 

63 

99 

56 

14 

33 

88 

67 

10 

1902 

WHISKEVTDwN  RES 

EVAP 

.13 

.01 

,03 

,00 

.01 

.02 

,03 

.01 

.02 

.03 

.06 

.05 

,02 

.00 

0  ] 

,00 

_ 

- 

- 

- 

.05 

.03 

- 

.00 

.03 

WIND 

26 

29 

*  4C 

1( 

28 

23 

20 

30 

18 

22 

766 

WILLOWS  USSR 

EVAP 

.45 

.00 

.00 

,03 

• 

» 

.06 

,00 

.12 

.06 

.  1 1 

* 

« 

,40 

.00 

.04 

,00 

.04 

* 

• 

.44 

.08 

.08 

« 

• 

# 

* 

.29 

.14 

.00 

.00 

2.34 

WIND 

125 

151 

183 

147 

• 

• 

120 

38 

47 

24 

47 

* 

143 

79 

130 

30 

SO 

• 

257 

16 

19 

« 

* 

* 

* 

234 

170 

22 

20 

2092 

MAX 

63 

65 

63 

61 

■ 

65 

65 

65 

65 

66 

- 

- 

65 

57 

59 

- 

- 

61 

55 

60 

- 

- 

- 

60 

66 

66 

61 

MIN 

4 1 

4  7 

42 

4C 

3c 

39 

33 

3  7 

37 

43 

43 

4C 

_ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINGAME 

EVAP 

.03 

.05 

,05 

.06 

,06 

.05 

.05 

.02 

.13 

.05 

.08 

.07 

.05 

.06 

.03 

02 

05 

.05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.05 

.05 

.10 

.03 

.02 

.05 

.04 

.03 

.03 

1.90 

WIND 

95 

190 

80 

115 

35 

34 

51 

27 

64 

31 

61 

61 

35 

2 

36 

136 

'55 

106 

42 

68 

65 

34 

35 

31 

63 

41 

32 

50 

85 

34 

36 

1830 

MAX 

59 

55 

55 

63 

66 

63 

65 

65 

65 

57 

57 

56 

57 

57 

54 

53 

53 

53 

53 

5< 

52 

52 

55 

53 

53 

51 

90 

52 

54 

62 

98 

96.6 

MIN 

42 

53 

4  3 

40 

40 

40 

45 

49 

42 

45 

41 

48 

46 

48 

42 

42 

40 

90 

42 

42 

44.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

• 

.01 

03 

.04 

.24 

00 

0] 

,07  - 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

1.128 

NEWARK 

EVAP 

.07 

.13 

.10 

.06 

* 

♦ 

.  17 

.04 

.05 

.06 

.05 

* 

«< 

.06 

.04 

.05 

.11 

.u 

.01 

* 

.24 

.06 

,06 

.06 

.07 

.04 

.01 

.03 

.16 

.07 

.03 

1.94 

WIND 

114 

194 

190 

221 

62 

112 

47 

157 

115 

176 

* 

65 

103 

111 

112 

396 

157 

42 

3424 

*       *  * 

SAN  J040UIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

i 

EVAP 

.11 

.04 

.00 

.02 

.01 

.02 

.00 

.02 

.03 

.04 

.05 

.02 

.00 

.03 

.04 

.04 

.04 

.05 

,04 

.04 

.03 

.02 

.04 

.02 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.04 

.03 

•  82 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

,00 

.04 

.02 

.00 

.00 

.03 

.03 

.01 

.00 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.07 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.03 

.04 

.02 

.04 

.01 

.02 

.00 

.02 

.02 

.63 

WIND 

47 

56 

34 

40 

18 

8 

11 

6 

10 

9 

11 

8 

9 

19 

10 

35 

24 

24 

22 

26 

10 

14 

11 

10 

12 

10 

2 

24 

10 

10 

962 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.09 

.10 

.05 

.05 

.09 

.02 

.02 

.03 

.13 

.09 

.03 

.01 

.00 

.01 

.03 

.09 

.13 

.06 

.04 

.04 

.11 

.03 

.09 

.03 

.01 

.02 

,03 

.07 

.04 

.09 

.03 

1 .62 

WIND 

79 

128 

66 

28 

45 

46 

37 

34 

64 

49 

32 

30 

24 

35 

19 

83 

80 

60 

58 

63 

97 

67 

44 

46 

34 

30 

30 

66 

34 

36 

30 

1974 

MAX 

57 

55 

55 

52 

62 

60 

57 

57 

59 

58 

49 

45 

46 

44 

43 

50 

51 

50 

45 

55 

46 

49 

53 

53 

42 

42 

49 

54 

55 

56 

54 

51.7 

MIN 

42 

47 

39 

38 

45 

44 

44 

49 

46 

45 

43 

42 

40 

39 

37 

37 

42 

37 

36 

40 

40 

40 

39 

37 

37 

37 

37 

42 

41 

40 

39 

40 . 7 

KETTLEMAN  C ITY 

EVAP 

.02 

.14 

.14 

.04 

.04 

.06 

.01 

.05 

.03 

.08 

.03 

.02 

.04 

.11 

.10 

.02 

.05 

.06 

.05 

.05 

.01 

.09 

.05 

♦ 

* 

* 

,10 

.05 

.07 

.04 

.00 

1.95 

WINO 

29 

44 

29 

12 

5 

8 

5 

13 

24 

21 

18 

8 

1  1 

24 

6 

30 

32 

25 

20 

26 

56 

18 

13 

13 

26 

37 

41 

36 

13 

16 

19 

678 

58 

57 

62 

59 

60 

62 

61 

63 

62 

63 

58 

51 

54 

56 

52 

56 

56 

98 

57 

52 

47 

55 

51 

52 

49 

52 

92 

55 

96 

49 

95 

99,7 

MIN 

44 

49 

40 

41 

42 

44 

48 

46 

48 

42 

43 

45 

43 

35 

34 

39 

44 

40 

40 

40 

40 

42 

41 

41 

40 

40 

42 

36 

39 

40 

41 

41.7 

LITTLE  PANOCHE  OET 

0AM 

EVAP 

.04 

.15 

.10 

.08 

.06 

.05 

.03 

.05 

.05 

.07 

,06 

.02 

.01 

.00 

.01 

.07 

.03 

.09 

.00 

.03 

.00 

.09 

.05 

.02 

* 

.02 

.10 

.05 

* 

.03 

1 .368 

WINO 

64 

157 

126 

60 

73 

55 

63 

57 

87 

82 

47 

66 

56 

66 

37 

97 

139 

90 

124 

69 

88 

62 

34 

42 

54 

38 

34 

71 

114 

60 

- 

22868 

MAX 

56 

58 

53 

54 

57 

61 

59 

60 

60 

57 

54 

44 

44 

44 

52 

52 

50 

51 

42 

48 

43 

50 

50 

47 

91 

40 

43 

47 

54 

94 

99 

91.3 

MIN 

45 

45 

36 

39 

43 

46 

49 

47 

43 

37 

37 

36 

38 

36 

36 

36 

36 

57 

38 

36 

39 

39 

41 

37 

37 

36 

37 

37 

40 

36 

39 

39.5 

LOOI 

EVAP 

.07 

.19 

.04 

,00 

,06 

.01 

.00 

.09 

.06 

.04 

.04 

,00 

.02 

.00 

.07 

.02 

.05 

.08 

.08 

.00 

.05 

.09 

,00 

.02 

.00 

.06 

.00 

,06 

.03 

.01 

.00 

1 ,22 

WINO 

99 

91 

74 

108 

25 

19 

26 

33 

29 

16 

27 

17 

35 

34 

70 

94 

54 

J7 

27 

121 

72 

23 

19 

12 

23 

25 

19 

35 

74 

12 

12 

1360 

MAX 

52 

50 

42 

51 

59 

55 

57 

55 

52 

52 

51 

42 

41 

43 

46 

50 

49 

44 

52 

41 

46 

48 

50 

40 

40 

43 

44 

51 

91 

92 

97 

48.7 

MIN 

45 

40 

39 

42 

47 

50 

48 

50 

42 

36 

37 

37 

39 

36 

37 

42 

39 

38 

35 

35 

40 

38 

36 

36 

35 

36 

40 

40 

43 

38 

37 

39.8 

LOS  8AN0S  DET  RESV 

EVAP 

.02 

.09 

.01 

.08 

.06 

.02 

.01 

.06 

.06 

.10 

.02 

.02 

.05 

.00 

.04 

.04 

.10 

.08 

.12 

.05 

.00 

.03 

.05 

.03 

.02 

.00 

.00 

.02 

.05 

.04 

.04 

1.31 

WIND 

118 

230 

217 

93 

97 

57 

65 

85 

196 

143 

59 

92 

87 

77 

77 

129 

257 

203 

144 

110 

125 

122 

56 

77 

56 

42 

44 

106 

91 

115 

66 

3446 

MAX 

55 

58 

51 

53 

58 

62 

57 

63 

61 

58 

56 

46 

43 

45 

49 

52 

55 

50 

43 

49 

46 

52 

53 

51 

51 

53 

42 

49 

55 

55 

57 

52.5 

MIN 

46 

37 

39 

45 

46 

50 

50 

44 

40 

41 

37 

39 

40 

38 

39 

40 

37 

38 

36 

40 

42 

42 

39 

36 

38 

39 

40 

40 

41 

41 

40.9 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


Day  Oi  Month 

3    M  » 

a  n 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

*      •  « 

SAN  JQAQUIN 

DRAINAGE  OS 

MANTE  C  A 

E  VAP 

•  55 

•  1 3 

,06 

.04 

,03 

.  04 

.04 

•  04 

•  02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

•  0! 

04 
.04 

.  04 

.  04 

.  06 

.  04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

•  03 

.05 

•  09 

•  03 

U21 

WIND 

200 

70 

136 

53 

25 

40 

27 

68 

31 

37 

35 

35 

30 

45 

15C 

55 

7; 

60 

35 

160 

31 

17 

22 

20 

19 

40 

38 

107 

30 

14 

1916 

MAX 

5 1 

52 

45 

62 

59 

59 

55 

56 

53 

46 

4  4 

46 

46 

4f 

51 

50 

48 

46 

46 

54 

45 

50 

50 

45 

45 

51 

54 

53 

55 

5U0 

MIN 

45 

«7 

40 

40 

45 

50 

50 

50 

43 

39 

39 

39 

39 

38 

36 

42 

40 

40 

39 

40 

41 

42 

41 

41 

40 

40 

38 

43 

40 

40 

41^5 

Salt  springs  pwr  ho use 

E  VAP 

tOO 

■  00 

•  01 

•  02 

•  08 

•  01 

•  00 

•  00 

,  06 

,04 

.  12 

.05 

.02 

.04 

- 

San  LUIS  DAM 

6  VAP 

•  0  I 

ia* 

,02 

•  03 

,03 

.05 

.  03 

.07 

.05 

,06 

•  06 

•  04 

.02 

.00 

.03 

•  02 

■  0  1 

.  10 

.  Oc 

,  07 

.03 

.  07 

.04 

.02 

.03 

.01 

.00 

.02 

.03 

•  04 

.07 

1  ^28 

WIND 

66 

124 

28 

44 

12 

15 

63 

125 

76 

24 

28 

50 

65 

25 

62 

136 

108 

153 

16 

92 

64 

30 

22 

24 

11 

6 

46 

49 

64 

22 

1636 

MAX 

5 1 

63 

5  7 

63 

61 

53 

57 

48 

43 

45 

50 

50 

51 

5 1 

42 

4? 

46 

53 

55 

49 

52 

41 

42 

49 

57 

55 

56 

51.9 

MIN 

45 

*2 

38 

38 

47 

46 

51 

51 

45 

39 

39 

41 

39 

39 

39 

39 

4C 

39 

39 

37 

37 

41 

41 

38 

38 

38 

38 

40 

40 

42 

42 

40.9 

thac^  pumping  Plant 

E  VAP 

•  1 0 

,09 

.02 

.06 

,01 

.03 

.  04 

•  15 

.09 

,07 

•  05 

1 00 

* 

.05 

.00 

•  0! 

•  0{ 

.08 

.  06 

,02 

.0] 

.03 

.04 

.  04 

.00 

• 

.02 

.02 

.04 

•  04 

.05 

1.34 

WIND 

78 

174 

86 

124 

43 

33 

35 

38 

1 19 

50 

37 

39 

4  7 

71 

60 

122 

108 

141 

74 

99 

62 

39 

31 

53 

34 

49 

21 

45 

63 

41 

90 

2082 

*     «  * 

SOUTH  CQAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

E  VAP 

•  10 

•  10 

•  06 

,  10 

.06 

.  12 

•  10 

.08 

,02 

.06 

.  1  0 

.00 

.06 

.04 

.27 

.06 

.08 

.08 

.  06 

.08 

.06 

.08 

2.346 

WIND 

20 

26 

13 

13 

16 

21 

12 

U 

9 

13 

25 

18 

25 

14 

1 1 

1 4 

^ ; 

18 

18 

6 

16 

20 

11 

20 

15 

19 

20 

12 

19 

17 

15 

502 

MAX 

4B 

55 

44 

55 

57 

58 

62 

63 

62 

50 

53 

53 

53 

55 

54 

5  i 

5< 

62 

61 

61 

45 

40 

50 

52 

57 

57 

52 

52 

57 

62 

54.9 

MIN 

40 

38 

-,-7 

37 

38 

36 

41 

40 

43 

42 

38 

48 

48 

4  6 

38 

39 

36 

38 

3 " 

36 

36 

35 

33 

35 

36 

36 

36 

35 

35 

37 

36 

38.5 

Cachuma  Dam 

E  VAP 

•  04 

,07 

,06 

.08 

.  06 

•  07 

,  06 

.07 

.05 

,  1 1 

.  09 

.  05 

.OS 

.08 

.05 

,04 

.01 

.09 

,02 

.00 

.04 

•  04 

.03 

.  1 1 

.01 

•  01 

.03 

.06 

.04 

1  .668 

WIND 

33 

40 

49 

43 

49 

32 

26 

25 

43 

51 

26 

30 

30 

51 

74 

\i 

56 

132 

71 

54 

33 

33 

50 

36 

57 

34 

23 

26 

51 

21 

1334 

MAX 

53 

54 

54 

53 

56 

60 

62 

62 

58 

53 

55 

56 

51 

52 

53 

5 : 

f  ? 

51 

47 

46 

46 

47 

51 

49 

50 

53 

47 

48 

51 

53 

56 

52.6 

M  I  N 

43 

43 

35 

35 

36 

43 

44 

45 

44 

35 

36 

37 

36 

32 

3 1 

35 

4  ] 

35 

35 

3! 

39 

36 

35 

34 

35 

34 

40 

35 

35 

36 

41 

37,3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  07 

,  09 

•  03 

•  08 

.23 

.06 

.05 

,05 

.07 

.26 

.10 

•  08 

,06 

tO'i 

.  10 

,07 

.  16 

.  09 

.06 

.06 

• 

♦ 

.  20 

.07 

.09 

.06 

2.20 

WIND 

31 

48 

28 

40 

* 

« 

102 

40 

33 

74 

36 

* 

* 

143 

79 

69 

81 

52 

121 

92 

38 

42 

• 

« 

• 

119 

33 

47 

49 

1509 

MAX 

65 

64 

59 

63 

- 

- 

68 

66 

64 

63 

64 

- 

- 

63 

64 

58 

59 

61 

62 

58 

61 

59 

- 

- 

62 

60 

59 

61 

62^0 

MIN 

47 

47 

43 

44 

■ 

~ 

44 

49 

53 

44 

41 

■ 

■ 

40 

43 

4* 

4^ 

44 

44 

46 

46 

45 

4Q 

40  - 

■ 

43 

42 

40 

41 

43  •  8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

•  07 

,09 

•  04 

.06 

,09 

•  17 

•  10 

•  10 

.06 

,05 

.  17 

.21 

.15 

.  09 

.  10 

,0! 

.  1 ' 

•  OS 

.  05 

.  1 1 

.  04 

.05 

.04 

.07 

.  08 

.05 

.  04 

.08 

.  10 

2  ^65 

WIND 

31 

52 

34 

22 

35 

50 

33 

20 

35 

41 

66 

57 

44 

43 

36 

'2s 

'26 

40 

104 

36 

88 

56 

21 

51 

30 

18 

23 

25 

15 

26 

26 

1216 

MAX 

45 

43 

47 

51 

49 

5 1 

42 

4  1 

44 

45 

45 

4i; 

43 

40 

32 

3: 

3< 

3  ] 

36 

39 

33 

39 

32 

4  1 

41 

4  3 

47 

40 . 3 

MIN 

31 

29 

23 

25 

27 

31 

30 

30 

34 

25 

22 

23 

23 

29 

26 

24 

30 

23 

23 

21 

27 

25 

21 

23 

22 

21 

22 

23 

22 

22 

27 

25.3 

TWITCHELL  0AM 

EVAP 

.04 

.04 

.04 

.06 

.17 

•  18 

•  05 

•  07 

.06 

.04 

.06 

4 

.  19 

.27 

• 

•  01 

01 

.01 

.03 

.04 

•  03 

.02 

.06 

.09 

.10 

•  02 

.07 

.  1 1 

.12 

.11 

.10 

2.26 

WIND 

20 

53 

40 

64 

56 

87 

20 

30 

47 

153 

33 

• 

99 

32 

* 

70 

34 

65 

7 

12 

43 

36 

25 

40 

19 

36 

63 

65 

42 

1402 

MAX 

59 

62 

61 

65 

65 

65 

75 

73 

64 

64 

63 

66 

59 

5' 

11 

4  E 

4^ 

56 

5  5 

55 

56 

58 

96 

56 

57 

55 

6 1 

59.3 

MIN 

49 

51 

39 

40 

44 

45 

44 

44 

45 

45 

36 

■ 

36 

36 

38 

45 

3l 

4  ] 

4C 

42 

4  1 

37 

38 

37 

39 

36 

37 

37 

36 

36 

40.5 

•       «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

•  06 

,23 

.  10 

.06 

.  06 

•  12 

•  06 

.07 

.  32 

.  14 

.  05 

.10 

.  12 

.06 

•  U 

.35 

.14 

.10 

.02 

.05 

.02 

.  12 

.  14 

.07 

,08 

.06 

•  05 

•  07 

.05 

.06 

3.12 

WIND 

35 

88 

41 

10 

10 

• 

7 

5 

9 

101 

IS 

14 

14 

15 

8 

5  ] 

42 

67 

21 

64 

21 

21 

42 

17 

16 

12 

17 

15 

9 

11 

970 

MAX 

69 

74 

61 

62 

62 

62 

59 

62 

66 

66 

63 

59 

68 

57 

^« 

59 

55 

51 

50 

59 

58 

58 

57 

56 

95 

56 

58 

60 

62 

60.1 

MIN 

46 

46 

43 

43 

44 

" 

44 

43 

49 

47 

43 

39 

" 

44 

40 

3G 

4c 

40 

46 

43 

44 

42 

43 

44 

49 

36 

41 

39 

39 

39 

41 

42 . 9 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

EVAP 

« 10 

.02 

.  10 

•  06 

•  04 

•  06 

•  06 

•  05 

.06 

.08 

.12 

.12 

.07 

.06 

.06 

•  09 

,07 

•  07 

.12 

.  OG 

.15 

.10 

• 

* 

•  19 

.  00 

•  10 

•  04 

.06 

•  08 

2*29 

WIND 

17 

10 

20 

9 

7 

5 

4 

4 

3 

37 

10 

5 

3 

17 

36 

6 

33 

13 

19 

15 

15 

• 

* 

30 

3 

10 

9 

6 

6 

397 

MAX 

73 

71 

63 

66 

69 

66 

65 

66 

67 

69 

67 

63 

62 

62 

65 

62 

61 

62!  59 

61 

62;  54 

60 

59 

53 

59 

52 

60 

61 

61 

61 

62.3 

MIN 

♦  7 

46 

46 

54 

45 

45 

46 

46 

44 

47 

40 

39 

39 

39 

47 

43 

43 

411  41 

42 

43 

41 

40 

44 

42 

40 

40 

40 

44 

41 

41 

43.1 

MQJAVE 

EVAP 

.13 

,06 

• 

.25 

•  15 

•  16 

•  05 

•  07 

.16 

.13 

.09 

.20 

.15 

.10 

.04 

.03 

. 

- 

WIND 

101 

71 

117 

47 

78 

12 

5 

8 

69 

106 

23 

16 

100 

142 

21 

92 

106 

106 

79 

64 

47 

31 

59 

37 

17 

17 

69 

54 

64 

1894 

MAX 

56 

64 

57 

59 

61 

60 

63 

56 

56 

64 

57 

56 

50 

50 

48 

51 

50 

97 

49 

MIN 

39 

38 

34 

37 

33 

39 

41 

36 

35 

33 

33 

35 

35 

37 

38 

34 

- 

33 

37 

39 

- 

CHICO  EXPERIMENT  STA  ,  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

CAMP  PARDEE  ,  PAN   IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  wIth  ALUMINUM  PAINT 

NEWARK  ,  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE  ,  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP  ,  PAN  SCREEN  COVERED  o i . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  447  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


t 

01 

Day  of  month 

ige 

Station 

a> 
P 

(IN) 

Timi 

g 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEv  2  Sw 

<• 

9AM 

57 

57 

56 

55 

54 

56 

56 

57 

56 

57 

54 

53 

52 

54 

53 

52 

55 

52 

54 

54 

53 

53 

51 

50 

52 

52 

53 

53 

51 

50 

51 

53.7 

MAX 
MIN 

62 
5<, 

60 
55 

61 
53 

63 

52 

64 
54 

62 
55 

62 
54 

6? 
65 

62 
57 

62 
55 

59 
52 

59 
50 

58 
50 

57 
52 

57 
51 

57 
50 

56 
53 

56 
50 

5  7 
51 

57 
50 

55 
52 

5  7 
50 

?6 
49 

54 

50 

56 
51 

56 
52 

59 
53 

58 
52 

57 
50 

56 
49 

5  7 
50 

58.6 
52.0 

8 

9AM 

(>0 

59 

59 

58 

59 

60 

59 

59 

60 

59 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

56.2 

MAX 
MIN 

62 
59 

61 
58 

61 
58 

63 
56 

63 
59 

61 
SB 

61 
57 

61 
58 

62 
58 

62 
56 

60 
57 

60 
56 

59 
55 

57 
54 

57 
53 

56 
53 

57 
54 

57 
53 

57 
54 

57 
54 

55 
53 

55 
52 

55 
51 

54 
52 

55 
52 

56 
53 

57 

53 

57 
54 

57 
53 

57 
53 

57 
53 

56.4 
54.9 

\l 

9AM 

62 

61 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

59 

58 

56 

56 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

56 

58.4 

20 

94M 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

56 

56 

58 

58 

56 

58 

59 

56 

57 

60.0 

39 

9iM 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

64.6 

79 

9A^ 

73 

73 

7  3 

73 

73 

72 

7? 

72 

72 

72 

7  1 

7 1 

71 

70 

7  1 

7 1 

71 

7C 

7C 

7C 

7Q 

7C 

DAVIS  l  WSW 

MAX 
MU 

5L 
49 

53 
48 

53 
46 

47 

5 1 
48 

51 

51 

55 
53 

55 
47 

53 
42 

5  1 
45 

53 
44 

5C 
45 

40 

45 
44 

45 

42 

4S 

40 

36 

43 

42 

46 
42 

37 

37 

42 
40 

42 

43 

46 

52 
42 

52 

40 

44.  1 

2 

MAX 
MIN 

57 
'B 

60 
50 

61 
4Q 

64 
45 

66 
43 

63 
44 

59 
49 

63 

49 

61 
46 

53 
45 

46 
45 

46 
43 

45 
41 

48 
39 

57 
37 

54 
46 

57 
44 

47 
39 

56 
43 

46 
42 

53 
43 

57 
41 

56 
39 

45 
39 

45 
39 

55 
39 

56 
43 

61 
43 

63 
42 

50 
42 

51 

41 

54.9 
42.9 

ii 

MAX 
MIN 

56 
51 

58 
52 

58 
45 

61 
48 

63 
46 

59 
47 

58 
51 

60 
51 

59 
48 

52 
46 

48 
47 

46 
46 

46 
44 

48 
44 

54 
41 

54 
46 

55 
46 

46 
43 

55 
46 

47 
45 

52 
46 

54 
45 

55 
43 

46 
41 

46 
43 

53 
42 

54 
45 

58 
45 

59 
45 

50 
45 

50 
44 

53.7 
45.8 

3 

MAX 
HIN 

55 
54 

55 
54 

54 
49 

55 
50 

56 
51 

55 
51 

55 
52 

56 
53 

56 
54 

5* 
49 

50 
50 

50 
49 

49 
46 

46 
46 

50 
45 

52 
49 

52 
49 

49 

46 

51 
47 

46 
47 

50 
47 

50 
46 

50 
46 

46 
45 

46 
45 

48 
45 

50 
47 

52 
47 

52 

47 

46 

47 

46 
46 

51.4 
46.4 

20 

SAM 

59 

59 

59 

58 

53 

58 

58 

58 

5  3 

58 

57 

56 

56 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

55.1 

40 

84H 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

56.0 

RIVEKSIDE   EXP  STi 

SU8-STA  1 

12 

MAX 
MIN 

56 
55 

55 
54 

56 
54 

54 
52 

54 
53 

54 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

54 
51 

53 
51 

52 
51 

52 
51 

52 

51 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
49 

50 
48 

49 
49 

49 
48 

49 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

46 
47 

49 
47 

51.5 
50.4 

BRAWLEY  I  SW  :   HOLTVILLE  SILTV  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9  A.   M.      READINGS   AT  9   A.   M.    ARE   FROM  ME RCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  :    SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL   THERMOGRAPH  FOR  24 

HOURS   ENDING   AT   8   A.  M. 

FRESNO  WSO  :    ATWATER  SANDY   LOAM,    LEVEL,    BARE  GROUND,   DRAINAGE   TO  SOUTH,    LATE   AFTERNOON  SHADE    IN  SUMMER 

ONLY.     PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,    4-,   AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  2ft  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA  :   STATION   1:    RAMONA  SANDY   LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN 

FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

STATION  2-    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   WELL  DRAINED,   UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE  AND 
UNDER  REGULARLY    IRRIGATED  SOIL.     MAX  AND  MIN  FROM  THERMOGRAPH   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
STATION  2  LOCATED  1/ft  MILE  NE  OF  STATION  1. 


See  Reterence  NoleB  Following  Station  Index 
-  448  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


California 

DEcewSEH  1970 


Day  of  month 


9     10    11     12     13     M     15    IB    17    18    19    20    21    22    23    24  25 


27    28    29    30  31 


NIIRTH  CD4ST 

DRAINAGE  01 

eir    tiR    RAHCfR  STATION 

COVELO 

FOREST  GLEN 

HAPPY    CAMP    P4NGER  STA 

TULELAKE 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


4lturas  ranger  station 
Blue  canvon  wso 

Canyon  dam 

CHESTER 
CDLFAX 
OE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
^'I^IERAL 

1DUNT  SHASTA  WSO 

OUINCY 

S IBRRA  C ITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

*       *  « 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOVLt  5  SSE 
FORT  B I  DWELL 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
iUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFQRDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


HDUNT  HAMILTON 


SNOWFALL 
SN  DN  ONO 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  DN  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  OND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
iN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
St)  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 


18. 110. 01<i.  111,3 
i.9 


9. 712, 213. 313. 413. 713. 212. "ilZ. '.12.31'.. SI*. S15. 915. 116. 217. 71$. 116 


S. 010,0 
36 


3.011.0 

19 


1.019.9 

15 


10.0 

17 


1 .010.0 

30 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  On  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


21 
2.0 

l"! 

7.2 

7 

0.0 

13 

12.0 


SNOWFALL 
SN  DN  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


13.0 

22 


9.S 

2 

.9  i.'t 


26. 

36 


.'.16. 
3, 

31  ; 

<>, 
25  : 


12.3 
10 
2.1 


10. 

20 


82 


62 


91 8.  3^6. 427. '.26.5  29. 831. 032. 134.9  57.3139. 5^3.0 

1.0  2.0     •  11.0 
'.2     '.0     -      -      3J     37     -       <.3     41  41 

1.0     T     3.0  1.0 

31     30     26     28     28     28     30     30     2S  28 


12.0 
53 


11.0 
19 


10.2 
18 
2.6 


14 
3.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


QgfEMBER  1970 


Day  oi  moatb 


4      5      S  7 


10    11     12    13     14     IS    IB    17    IB    IS    20    21    22    23    24  25 


27    2B    29    30  31 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


05 


ASH  >10UNTaIN 
CALAVERAS  BIG  TREES 
OLENNVILLE 
GRANT  CRDVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
KERN  RIVER  PH  NQ  3 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
SO  ENTRANCE  VQSENITE 
TEHACHAPI 

VOSEMITE  PARK  HEADOTRS 


•      •  « 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


eiC  SEAR   LAKE  0AM 
CUVAHACA 

IDVLLWUD  FIRE  DEPT 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
P4L0MAR  HT  OBSERVATORY 
SANoeERG  USO 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

SIShOP  wB  AIRPORT 
UEEP  SPRINGS  COLLEGE 
HAIhEE 

INDEPENDENCE 
MITCHELL  CAVERNS 
SQUIRREL   INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  On  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


9.910.2 

12 


9.01'..0 
30  57 

10 
T 

55 


24.0 
73 


3.9|16.2 
32 


S«e  R«t«renc«  Not«i  Following  Station  lnd«x 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snov 

V.  Sleet 

No.  ol  Days 

Stelloa 

.  a 

J 

a 

Man, 

Min. 

J 

Q 

a  a 

o 

1.00  or  More 

Average 

'J 
<l 

Average 

From  Nc 

Highesl 

Dale 

Lowest 

a 

« 
a 

w  •< 

0  » 

•°l 

Total 

Is 

Greatest 

o 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

9 

2 

1 

*      «  • 

APRIL  1970 

HDLLISTER  1  SW 

67.9 

3'i.l 

51.0 

-  7.4 

82 

5  + 

28 

29  + 

411 

0 

0 

15 

0 

.35 

-  .78 

.22 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       «  * 

MAY  1970 

BUTLER  ^/ALLEY  RANCH 
CLAREMDNT   POMONA  COL 
CaAL INOA 

FORT   BRAGG  AVIATION 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

M 

77.1 
68.6 
60. 3M 
69.2 

M 

51.8 
51.2 
42. 6M 
38.0 

M 

64.5 
69.9 
51. 5M 
53.6 

1.4 
2.3 

88 
99 
101 
71 
66 

25 
16 
17  + 
16 
26 

43 
38 
38 
24 

8 

1 

21  + 

11 

en 

22 
414 
352 

0 
5 
14 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
6 

0 
0 

0 

.01 
.00 
.54 
.03 

-  .23 

-  .28 

.01 
.00 
.36 
.03 

26 

8 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

79.6 

41.1 

60.4 

2.9 

91 

17 

31 

7 

164 

2 

0 

2 

0 

T 

-  1.48 

T 

14+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

*       *  * 

JUNE  1970 

BUTLER  VALLEY  RANCH 
HQlLISTER  1  SW 
If40EPENDENCE 
LANCASTER 

MECCA  FIRE  STATION 

72.6 
77.6 
91  ,6M 
91.0 
101.6 

48.0 
46.1 
58. IM 
57.1 
68.3 

60.3 
61.9 
74. 9M 
74.1 
85.0 

-  3.1 

98 
91 
102 
105 
120 

1 
30 
27l- 
25  + 
25 

38 
40 
42 
45 
48 

29 

29  + 
15 

30  + 

)  3 

155 
101 
10 
13 
0 

3 
1 

17 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
.09 
.00 
.00 
.00 

.01 
-  .06 

.24 
.08 
.00 
.00 
.00 

10 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POSEY  3  E 

SANTA  MONICA  PIER 

VISTA  2  NNE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

61 

72.2 
67.1 
75.2 
77.5 

49.6 
36.3 
57.3 
55.9 
48.3 

55.5 
54.3 
62.2 
65.6 
62.9 

67 
82 
76 
93 
94 

24 
29 
2P 
26 
23  + 

46 
33 
50 
47 
34 

30  + 
16  + 

20 
j.4 
iO 

279 
314 
BO 
25 
161 

0 
0 
0 

1 

8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

T 

.00 
.49 

T 

.00 

T 

.00 
.20 

9+ 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

83. a 

48.3 

66. 1 

1.9 

95 

22  + 

37 

15  + 

90 

13 

0 

0 

0 

1.55 

1.04 

1.05 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

*       «  • 

JULY  1970 

CROCKETT 
FORT  BIDWELL 
HOlLISTER  1  SW 
INDEPENDENCE 
INYOKERN 

6'..9 
88.1 
81.7 
96. 9M 
104. 3M 

55.2 
48.5 
49.3 
64. 4M 
69. 6M 

70.1 
68.3 
65.5 
80. 7M 
87. DM 

-  .1 

-  2.1 

101 
94 
103 
105 
112 

3 
15 

2 
19 

20 

52 
40 
40 
55 
58 

30  + 
30+ 

30 
1 

31 

4 

U 
45 

0 
0 

7 
12 

4 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.00 
.18 
.00 

-  .01 

-  .35 

-  .01 

.05 

.00 
T 

.00 
.15 
.00 

6  + 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEMON  COVE 

OROVILLE 

PERRIS 

REDWOOD  CITY 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

100.2 
100.0 
98.3 
83.9 
61.7 

64.6 
65.5 
57.6 
54.7 
51.5 

82.4 
82. 8 
78.0 
69.3 
56.6 

.  1 
1.4 

106 
110 
108 
104 
86 

5 

9  + 
5 

2 
2 

55 
57 
46 
50 
49 

31 
31  + 

9 
30  + 

6  + 

0 
0 
0 
2 

257 

31 
31 
31 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-  ,01 

-  .01 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  MONICA  PIER 
SQUAW  VALLEY 
TWIN  LAKES 
VALYERMO  RANGER  ST4 

72.  1 
69.0 
82.2 
68.3 
95. 6M 

56.1 
59.7 
43.7 
46.8 
59. 7M 

64.1 
64.4 
63.0 
57. B 
77. 7M 

1.8 

87 
78 
89 
76 

101 

2 

4  + 

16  + 
14 
20  + 

54 
54 

32 
37 
47 

30  + 
25  + 

1 
31 
31 

48 
43 
81 
215 

0 

0 
0 
0 
0 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.00 
.00 
.00 
.03 
.10 

-  ,61 

-  .05 

.00 
.00 
.00 
.03 
.10 

15 
9 

.0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

° 

0 
0 

VISTA  2  NNE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

82. 6M 
SB. 5 
93.0 

59. 6M 

50.2 

53.4 

71. IM 

69.4 

73.2 

1.2 

97 
97 

101 

4 
5 

20 

54 
42 
45 

1 

30  + 

31  + 

0 
14 

0 

3 
15 
27 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

T 

.00 
.00 

-  .29 

T 

.00 
.00 

2 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*       *  * 

AUGUST  1970 

FORT  BRAGG  AVIATION 

INDEPENDENCE 

REDLANOS 

SALINAS  3  E 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

61. 2M 
9B.0M 
97.7 

87.3 

46.5m 
63. BM 
61.8 

48.6 

53. 9M 
80. 9M 
79. B 

68.0 

3.7 

68 
104 
108 

97 

10 
12  + 
7 

11 

40 
52 
57 

42 

5 
4 
4 

28  + 

339 

0 
0 

11 

0 

31 

0 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.09 
.69 
.00 
.00 

-  .05 
,52 

-  ,04 

.00 
.09 
.6B 
.00 
.00 

27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

*       *  • 

SEPTEMBER  1970 

ALPINE 

CECILVILLE  5  SE 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COALINGA 
MOUNTAIN  PASS 

91.0 
7a. 6M 
87 . 8 
9^1.1 
82.6 

57.7 
41. IM 
S6.9 
53.8 
55.0 

74.4 
59. 9M 
72.4 
74.0 
68.8 

-  .1 

-  .6 

99 
89 
99 
102 
92 

25 
10  + 
28 
11 
10 

42 
31 
51 
42 
46 

15 
13 
20 
15 
25 

2 

157 
1 

1 

13 

20 
0 
16 
24 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.08 
.00 
.00 
.00 

-  ,25 

-  ,08 

.00 
.08 
.00 
.00 
.00 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

93, 3M 

76.8 

73.9 

47. 3M 

56.8 

36.0 

70. 3M 

66.8 

55.0 

103 
103 
86 

10 
27 
11 

37 
50 
24 

14 
18 
14 

21 
53 
294 

5 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
9 

0 
0 
0 

.00 
.00 
.08 

.00 
.00 
.08 

5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

•       *  * 

OCTOBER  1970 

ALPINE 

CALLAHAN  RANGER  ST4 
COALINGA 
MOUNTAIN  PASS 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

79. '(M 

69.6 

83.5 

69.6 

79.1 

53. 3M 

32.3 

45.0 

44.5 

51.4 

66. 4M 

51.0 

64.3 

57.1 

65.3 

-  .7 

-  .1 

92 
89 
99 
80 
102 

9 

3  + 

4  + 
2  + 

2 

42 
20 
34 
28 
38 

25 
27 
28 
26 
25  + 

29 
430 

90 
249 
120 

2 
0 
9 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
16 
0 
3 
0 

0 
0 
0 

n 

0 

.32 
1 .32 

T 

.02 
2.60 

-  ,24 
.33 

.32 
.70 
T 

.02 
.60 

5 

24 
20 
5 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

0 
0 
5 

0 

1 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

70.6 

55.5 

63.1 

100 

1 

52 

30  + 

93 

2 

0 

0 

0 

.01 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


StatloD 

Temperature 

Precipitation 

•  i 
2-1 

e  2 

<£_ 

|| 
V  '1 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

1 

CI 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Sno 

N.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  | 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

•       *  * 

NOVEMBER  1973 

ALPINE 

57,9 

'.6.7 

57.3 

89 

1 

40 

B 

235 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.0 

0 

60NITA 

7U.2 

'tB.'i 

59.3 

.2 

85 

17 

40 

23 

165 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

FRIiNT  GOVERNMENT  CAMP 

69.2 

*2.9 

56.1 

35 

3 

34 

27 

262 

0 

0 

0 

0 

3.49 

1.3B 

26 

.0 

0 

7 

2 

2 

KNIGHTS   FERRY   Z  SE 

6[).5M 

43.  IM 

S'l.SM 

81 

3 

34 

13 

299 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.42 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

SIN  NICOLAS  ISLAND 

65.7 

53.2 

59.5 

75 

13  + 

48 

22 

162 

0 

0 

0 

c 

3.09 

2.30 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


JANUARY  1970 
CASTLE   ROCK  RAD  LAB 


.2'     .39  .04 


T         .09  .9.. 


.05  .U 


FEBRUARY  1970 
CASTLE  ROCK  RAO  LAB 


.10  .02 


CASTLE   ROCK  RAD  LA8 
NEWBURY  PARK  SW 
SALSIPUEO'S  CAGING  STA 


APRIL  197 

CASTLE   ROCK   RAD  LAB 
CQALINGA   l-.  riNW 
DUNN  SIOING 
HOllISTEr   1  SW 
NEWBURY  PARK  *.  5W 


T         .0*  T 


MAY 


1970 


BDONVULE  HNTNC  STA 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CASTLE  ROCK  RAD  LAB 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COALINOA 

COALINOA   14  WNw 

DANA  2  SE 

DUNN  SIDING 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  ORD 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HOBEROS 

LA  VERNE  HTS  Fc  560  B 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
NEWBURY  PARK  4  SW 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PT  ARCUELLO  light  STA 
VENTURA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 


JUNE 


1970 


BOUQUET  CANYON 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CANBY   11  SW 
CASTLE  ROCK  RAO  LAB 
CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CRYSTAL   LAKE  FC  2B3C 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GASauET  RANGER  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HOBERGS 

HOLLISTER  I  SW 

INDEPENDENCE 

LANCASTER 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LPYAlTON 

MECCA  FIRE  STATION 
NEWBURY  PARK  4  SW 

PARKFIELD 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POSEY  3  E 

RANCHITA 

SANTA  MONICA  PIER 
SUSANA  KNOLLS 
VISTA  2  NNE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 


.00 
.60 
1.21 


.09 
.04 


JULY  1970 

BIG  BEAR  LAKE   DAM  / 
BIG  SUR  STATE  PARK 
SOUOUET  CANYON 
BRIDGEVILLE   4  NNW 
BUCKHORN 

CHITTENDEN  PASS 
COALINOA  14  WNW 
COOL 

CRESCENT  CITY  7  £NE 
CROCKETT 

DANA  2  SE 
FORT  BIDWElL 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
CRDVELAND  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HOBERGS 

HOLLISTER  I  SW 

INDEPENDENCE 

INYOKERN 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

LEMON  COVE 

NEWBURY  PARK  4  SW 

OROVILLE 

PERRIS 


S«e  relecence  noles  loUowkng  Siaiion  lnd«i. 
-453- 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


RtOHOOO  CITV 
ROUND  MT  P  C  AND  E 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

s>N  nicol'S  island 

SANTA  MONICA  PIER 

SN0t<  CREEK  UPPER 

SOnlS  3  NX 

SQUAW  VALLEY 

SUSANA  KNOLLS 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

THIN  LAKES 
VALTERHO  RAN&ER  STA 
VISTA  2  NNt 
V0LLMER5 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 


AUGUST 


1970 


alG  BEAR  LAKE  0AM  / 

8ri0geville  »  nmw 
clarks  valley  MUOD  PCH 
coalinca  u  mnm 

COOL 

DUNN  SIDING 
FILLMORE  1  HNU 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FULLERTON  MILLCREST  RV 

HOEGEES  FC  60  A 
INDEPENDENCE 
LEESVULE  KEEGAN  RANCH 
LOYAlTON 
MORGAN  HILL  Z  E 

nembury  park  «  SM 

REDLANOS 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SALINAS  3  E 

SALSIPUEDES  CAGING  STA 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SANTA  ANITA   FERN  FCA32 
SOMIS  3  NH 
SUSANA  KNOLLS 
VOlLMERS 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 


SEPTEMBER  H70 

ALISG  CN  OAT  MT  FC  *«6 
ALPINE 

ARROYO  SECO  RS  FC  9080 

BEL  AIR  FC   10  B 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

BRIDCEVlLLE  A  NNW 
CtCILVlLLE  5  SE 
CHITTENDEN  PASS 
CLAREHONT  POMONA  COL 
CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

COALINCA 
COOL 

DUNN  SIDING 
JOHNSONOalE 

kee  ranch  / 

leesville  keecan  ranch 
los  catos  a  sw 
morgan  hill  2  e 
mountain  pass 
nembury  park  a  Sk 

paskenta  ranger  sta 
pinnacles  nat  monument 

PT  ARGUElLO  LIGHT  STA 
RANCHITA 

SAlSIPUEDES  caging  STA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SUSANA  KNOLLS 
VALLEY  CENTER  2  NNE 
VQLLHERS 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 


OCTOBER  1970 
ALPINE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
BOUQUET  CANYON 
CALLAHAN  RANGER  STA 
COALINCA 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DUNN  SIDING 

ELLIOTT 

FUILERTON  HILLCREJT  RV 
KEE  RANCH  / 

LOyAlTDN 
MOUNTAIN  PASS 
NEWBURY  PARK  A  SH 
PARKFIELD 
RANCHITA 

REOOIMC  FIRE  STA  No  2 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
UPPER  MATTOLE 
VALLEY  CENTER  2  NNE 


NOVEMBER  1970 

ALPINE 
eONITA 
BRADLEY 
DUNN  SIDING 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
KNIGHTS  FERRY  2  SB 
SAN  NICOLAS  ISLAND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     le     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


.6'.     .19  .5b 


T         .21  .08 


,07     .03  ,21 


.01  .68 


.16   1.36  .U 


«.5<i  2.0*  1, 

.46  1.A2 
2.30     .AA  .03 


DAILY  TEMPERATURES 

DELAYED  DATA 


Day  of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*          <-  « 

4PBIL  1970 

HOllISTER   1  SW 

MAX 

73 

76 

79 

82 

82 

74 

70 

69 

72 

79 

72 

74 

67 

52 

61 

61 

62 

63 

65 

64 

69 

59 

64 

70 

61 

65 

59 

61 

68 

74 

67.9 

«            t  ♦ 

MIN 

i'> 

31 

36 

32 

32 

38 

38 

31 

35 

43 

39 

23 

42 

43 

30 

34 

32 

32 

40 

33 

30 

34 

30 

32 

32 

34 

32 

37 

28 

32 

34.1 

H4V  1970 

BUTLER   VaiLEV  R4NCH 

MAX 

61 

55 

66 

70 

70 

73 

68 

68 

65 

64 

68 

71 

81 

MIN 

47 

46 

34 

42 

40 

40 

44 

50 

48 

50 

37 

47 

39 

ClAREmONT  P0M0N4  COL 

MAX 

73 

64 

86 

92 

61 

76 

64 

68 

72 

72 

70 

70 

74 

77 

95 

95 

81 

78 

72 

76 

81 

75 

72 

64 

62 

63 

62 

77 

82 

77.1 

MIN 

48 

53 

53 

56 

48 

49 

45 

43 

46 

52 

4  7 

45 

46 

51 

60 

64 

59 

58 

48 

53 

48 

60 

54 

6! 

5! 

53 

53 

53 

54 

50 

54 

51.6 

C04LINC4 

MAX 

85 

92 

88 

91 

87 

84 

82 

8  3 

60 

78 

76 

78 

82 

84 

97 

95 

90 

84 

87 

94 

91  95 

94 

89 

69 

86 

91 

94 

100 

86.6 

MIN 

36 

54 

54 

5  5 

57 

49 

41 

42 

45 

45 

45 

46 

44 

49 

56 

57 

61 

57 

52 

46 

48 

47 

60^  5  8 

69 

56 

54 

47 

52 

54 

60 

51.2 

FORT   BR4GG  4VI4T1DN 

MAX 

58 

58 

52 

60 

58 

57 

59 

57 

63 

61 

65 

67 

71 

59 

58 

59 

60 

59 

60 

63 

62 

62 

57 

59 

60 

63 

60.3 

MIN 

38 

41 

42 

45 

43 

47 

44 

40 

39 

45 

40 

41 

42 

40 

44 

46 

46 

38 

42 

41 

40 

47 

49 

43 

46 

39 

42.6 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

59 

6? 

78 

82 

79 

67 

56 

62 

55 

53 

49 

49 

51 

59 

72 

84 

85 

83 

78 

66 

64 

74 

77 

74 

60 

86 

77 

68 

70 

71 

74 

69.2 

MIN 

29 

36 

41 

5  1 

40 

4  1 

29 

39 

36 

30 

24 

26 

31 

32 

38 

47 

43 

44 

41 

41 

32 

42 

37 

39 

43 

53 

45 

34 

37 

38 

39 

38.0 

YDSEMITE  PARK  HE4D0TR5 

MAX 

72 

77 

83 

85 

84 

80 

63 

64 

64 

76 

68 

64 

78 

78 

67 

90 

91 

89 

86 

80 

75 

60 

68 

88 

89 

66 

67 

69 

80 

64 

64 

79.6 

*          *  * 

MIN 

3<< 

37 

37 

42 

40 

41 

31 

35 

35 

35 

33 

32 

4  1 

42 

42 

49 

48 

45 

42 

38 

38 

44 

46 

49 

45 

47 

37 

43 

47 

60 

41.1 

JUNE  1970 

BUTLER   VALLEV  RANCH 

MAX 

98 

90 

82 

71 

74 

7  2 

66 

70 

59 

61 

65 

66 

70 

70 

6 1 

60 

71 

7  9 

82 

89 

78 

91 

69 

72 

78 

70 

62 

65 

68 

72.6 

MIN 

4  3 

45 

48 

52 

45 

5  1 

48 

50 

52 

48 

49 

39 

44 

52 

42 

50 

50 

42 

^7 

48 

53 

50 

52 

53 

52 

52 

53 

53 

36 

39 

43.0 

HOLLlSTEP   1  SW 

MAX 

86 

85 

86 

82 

68 

71 

69 

68 

70 

72 

75 

76 

76 

76 

76 

68 

60 

06 

85 

67 

78 

74 

80 

86 

74 

79 

74 

76 

91 

77.6 

MIN 

^9 

49 

48 

46 

48 

50 

47 

46 

51 

50 

40 

41 

41 

41 

50 

46 

50 

40 

43 

43 

40 

45 

^' 

51 

47 

51 

47 

40 

41 

46.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

92 

92 

94 

96 

1  00 

97 

83 

86 

80 

78 

75 

82 

6  8 

87 

95 

102 

98 

96 

98 

101 

102 

93 

100 

84 

91.6 

MIN 

55 

56 

60 

65 

62 

61 

58 

56 

48 

50 

42 

54 

58 

55 

61 

08 

62 

63 

64 

68 

68 

56 

51 

53 

58.1 

LANCASTER 

MAX 

95 

98 

98 

100 

96 

95 

96 

82 

74 

69 

65 

76 

70 

78 

84 

65 

8  9 

93 

99 

103 

105 

101 

99 

102 

105 

103 

69 

67 

82 

93 

91.0 

MIN 

53 

57 

66 

64 

61 

59 

61 

57 

54 

52 

48 

54 

50 

45 

51 

56 

52 

53 

53 

63 

69 

53 

69 

61 

63 

66 

64 

58 

50 

45 

57.1 

HECC4  FIRE  STATHN 

MAX 

106 

los 

109 

103 

98 

103 

100 

97 

93 

88 

91 

94 

88 

90 

9  ? 

95 

95 

102 

106 

108 

108 

103 

106 

120 

109 

109 

109 

100 

102 

101.6 

MIN 

63 

63 

69 

73 

66 

66 

67 

67 

71 

69 

50 

66 

43 

60 

59 

66 

62 

73 

76 

72 

70 

68 

67 

70 

87 

86 

64 

76 

05 

65 

68.3 

POINT   PIEDRAS  BL4NCAS 

MAX 

61 

61 

60 

64 

59 

62 

61 

60 

63 

63 

60 

61 

59 

61 

69 

61 

62 

59 

58 

58 

60 

67 

66 

63 

63 

62 

62 

63 

61.4 

MIN 

7 

49 

50 

49 

5  1 

52 

51 

51 

52 

50 

51 

46 

51 

61 

50 

51 

51 

47 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

5! 

49 

48 

46 

49.6 

PQ5EV   3  E 

MAX 

78 

76 

71 

72 

70 

69 

68 

66 

65 

67 

63 

64 

66 

67 

70 

7  2 

73 

7  5 

77 

76 

77 

78 

79 

60 

32 

81 

80 

72.2 

MIN 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

35 

36 

35 

34 

33 

35 

36 

36 

34 

33 

35 

34 

36 

37 

36 

35 

38 

39 

38 

40 

41 

42 

40 

36.3 

SANTA    MONICA  PIE^ 

MAX 

64 

63 

63 

66 

65 

63 

62 

64 

64 

67 

68 

65 

68 

67 

68 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

73 

75 

75 

78 

66 

74 

67.  1 

MIN 

58 

56 

56 

57 

56 

55 

59 

57 

59 

58 

57 

58 

57 

54 

59 

59 

59 

56 

36 

50 

58 

60 

69 

57 

56 

56 

56 

59 

59 

57.3 

VISTA   2  NNE 

MAX 

79 

81 

74 

71 

72 

73 

72 

69 

71 

70 

72 

72 

69 

71 

72 

71 

72 

74 

79 

75 

76 

79 

77 

79 

89 

93 

62 

74 

72 

75 

75.2 

MIN 

57 

51 

56 

56 

57 

55 

57 

57 

55 

56 

57 

56 

53 

47 

56 

58 

52 

55 

56 

58 

58 

59 

58 

59 

56 

59 

56 

51 

59 

54 

55.9 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

84 

88 

93 

90 

85 

70 

86 

79 

58 

59 

61 

60 

58 

59 

66 

70 

75 

78 

37 

89 

90 

94 

94 

92 

91 

93 

67 

68 

56 

63 

77,5 

MIN 

50 

52 

53 

46 

51 

55 

48 

55 

42 

40 

35 

40 

43 

46 

36 

40 

46 

45 

51 

51 

50 

54 

53 

65 

60 

46 

40 

34 

48.3 

YDSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

MAX 

92 

94 

92 

95 

94 

93 

90 

86 

73 

62 

69 

77 

73 

66 

64 

75 

83 

61 

87 

93 

95 

9! 

94 

93 

93 

86 

85 

80 

78 

74 

83.8 

.          «  . 

MIN 

51 

55 

54 

52 

54 

53 

50 

50 

48 

45 

40 

39 

37 

45 

37 

43 

42 

43 

47 

53 

56 

55 

55 

55 

58 

47 

46 

38 

43 

46  .  3 

JULY  1970 

CROCKETT 

MAX 

39 

93 

101 

95 

96 

82 

80 

34 

83 

73 

72 

ao 

86 

89 

88 

90 

92 

90 

81 

87 

79 

77 

83 

62 

60 

85 

67 

63 

64.9 

MIN 

58 

62 

65 

61 

55 

52 

52 

53 

52 

53 

54 

54 

52 

52 

57 

58 

55 

53 

56 

57 

54 

55 

54 

53 

53 

55 

56 

55 

59 

52 

54 

55.2 

FORT  BIDWELL 

MAX 

83 

89 

91 

93 

92 

90 

92 

92 

89 

86 

85 

87 

84 

91 

92 

92 

85 

64 

69 

68 

69 

68 

88 

86 

84 

80 

84 

66 

68.1 

MIN 

41 

44 

52 

56 

54 

57 

52 

55 

49 

55 

48 

47 

45 

40 

52 

5! 

46 

50 

48 

51 

50 

45 

40 

47 

47 

50 

51 

48 

45 

40 

42 

48.5 

HOLLISTER   1  SW 

MAX 

99 

103 

97 

94 

82 

81 

76 

77 

76 

71 

75 

82 

79 

78 

68 

83 

89 

66 

80 

77 

73 

73 

76 

76 

79 

81 

83 

87 

77 

81.7 

MIN 

49 

56 

62 

56 

51 

46 

51 

51 

48 

49 

49 

49 

48 

50 

52 

50 

42 

50 

52 

54 

46 

42 

45 

50 

51 

50 

42 

52 

48 

40 

45 

49.3 

INDEPENDENCE 

MAX 

88 

95 

103 

99 

97 

96 

96 

80 

86 

95 

98 

100 

101 

102 

105 

102 

103 

101 

98 

98 

96 

97 

93 

97 

92 

94 

95 

96.9 

MIN 

55 

60 

66 

65 

67 

66 

64 

60 

59 

62 

64 

67 

69 

'67 

""67 

72 

72 

75 

70 

69 

66 

63 

62 

64 

62 

58 

62 

57 

57 

64.4 

INYQKERN 

MAX 

103 

106 

108 

106 

108 

lOT 

106 

105 

92 

96 

101 

106 

106 

110 

108 

107 

108 

109 

111 

U2 

109 

103 

101 

102 

99 

98 

101 

99 

101 

102 

104.3 

MIN 

63 

64 

73 

77 

78 

72 

73 

63 

70 

67 

65 

68 

69 

69 

73 

67 

70 

76 

76 

76 

76 

69 

65 

69 

71 

68 

67 

69 

64 

58 

69.6 

LEMON  COVE 

MAX 

98 

104 

104 

103 

106 

105 

101 

99 

94 

100 

100 

100 

98 

101 

100 

99 

97 

105 

104 

lo5 

105 

100 

98 

99 

99 

97 

100 

100 

97 

96 

93 

100.2 

MIN 

59 

62 

69 

75 

76 

67 

62 

60 

71 

70 

67 

60 

65 

65 

67 

60 

60 

7  1 

68 

7  1 

68 

61 

62 

63 

64 

63 

66 

60 

61 

56 

65 

64.6 

OROVlLLE 

MAX 

93 

98 

105 

107 

1  iO 

104 

96 

102 

110 

95 

95 

98 

102 

105 

103 

97 

9  1 

102 

104 

109 

103 

96 

98 

99 

98 

100 

100 

97 

95 

94 

93 

100.0 

MIN 

69 

72 

76 

76 

73 

62 

63 

63 

64 

b3 

59 

65 

65 

72 

70 

57 

63 

68 

68 

74 

67 

65 

68 

65 

62 

04 

62 

62 

59 

57 

57 

65.5 

PERRIS 

MAX 

100 

104 

101 

104 

108 

100 

9B 

96 

96 

91 

93 

9? 

98 

97 

97 

104 

100 

102 

104 

98 

98 

95 

94 

93 

96 

98 

96 

97 

96 

98 

96.3 

MIN 

55 

5C 

61 

53 

52 

62 

62 

62 

46 

60 

58 

58 

64 

50 

60 

61 

60 

61 

65 

59 

60 

63 

55 

55 

56 

56 

54 

60 

62 

60 

55 

57.6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

97 

104 

99 

98 

93 

78 

78 

77 

70 

79 

76 

85 

84 

83 

81 

79 

82 

81 

86 

85 

85 

84 

63 

60 

78 

73 

64 

84 

84 

81 

76 

63.9 

MIN 

53 

53 

63 

58 

55 

52 

53 

55 

50 

53 

55 

55 

53 

55 

56 

56 

52 

53 

54 

56 

55 

52 

64 

56 

60 

57 

53 

59 

53 

50 

53 

54.7 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

68 

66 

85 

61 

56 

55 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

69 

69 

60 

64 

64 

59 

59 

59 

58 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

64 

64 

62 

59 

61.7 

MIN 

51 

52 

52 

50 

49 

49 

50 

51 

50 

52 

51 

50 

52 

52 

63 

56 

52 

50 

51 

50 

50 

52 

63 

51 

61 

53 

53 

53 

54 

53 

62 

51.5 

S4N  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

75 

87 

63 

81 

72 

71 

70 

69 

73 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

7 1 

7  1 

74 

77 

72 

76 

70 

66 

66 

67 

69 

76 

74 

76 

76 

70 

72.1 

MIN 

55 

66 

62 

60 

57 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

66 

56 

66 

55 

54 

55 

00 

56 

57 

56 

55 

56 

56 

55 

66 

55 

55 

54 

56 

56.  1 

See  Helerence  Notes  FoUowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8   1  9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

> 
< 

S4NT4  NONICl  PIE" 

MAX 
MIN 

57 

77 
5B 

78 
56 

in 

64 

74 
62 

72 
61 

76 
63 

73 
62 

67 
62 

65 
61 

65 
59 

65 

56 

65 
56 

65 
60 

65 
60 

66 
59 

70 
59 

71 
64 

69 
64 

66 
64 

69 
63 

70 
62 

69 

60 

67 
54 

57 
54 

55 
56 

63 
57 

55 
69 

65 
59 

55 
58 

57 
58 

69.0 
59.7 

SQIIiri  VALlEv 

MAX 
MIN 

72 
32 

C5 

<!'■ 

69 

45 

67 
49 

66 

42 

83 
41 

67 
45 

65 
48 

80 
50 

77 
44 

78 
45 

79 
44 

82 
43 

84 
45 

69 

50 

69 
48 

60 
35 

66 
41 

81 
49 

86 
51 

35 
52 

76 
39 

81 
42 

85 
41 

62 

41 

61 
40 

81 
43 

76 
46 

76 
42 

76 
39 

75 
36 

82.2 
43.7 

Twin  l4kes 

MAX 
MIN 

65 
39 

72 
40 

72 
45 

73 
52 

70 
49 

66 
46 

71 
46 

70 
45 

69 
46 

63 
46 

66 
43 

68 
44 

72 
43 

76 
52 

72 
52 

71 
45 

73 
41 

72 
51 

74 

50 

71 
50 

69 
69 

67 
54 

68 

50 

68 
43 

68 
45 

57 
44 

65 
43 

62 
54 

64 
53 

64 

44 

63 
37 

58.8 
46.8 

VALVERHD  fiaNOEK  Sja 

MAX 
MIN 

91 
50 

95 
54 

93 

63 

97 
62 

97 
62 

98 
62 

96 
60 

95 

92 

90 
56 

92 

95 
56 

99 
55 

99 
60 

101 
60 

100 
59 

100 
63 

69 

101 
68 

lul 

o7 

100 
68 

94 
62 

93 
51 

95 
59 

94 
60 

93 
60 

93 
56 

94 
50 

92 
57 

92 
47 

95.6 
69.7 

VIST4  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
5<i 

91 
55 

91 
61 

97 
62 

89 
64 

82 
60 

62 
59 

61 
59 

78 
60 

75 
61 

77 
61 

77 
58 

78 
69 

76 
59 

80 
59 

81 
60 

85 
60 

84 

60 

b9 
62 

67 
63 

87 

62 

79 
58 

77 
61 

78 
59 

78 
62 

80 
59 

60 
59 

85 
59 

85 
57 

68 
56 

82.6 
59.6 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

75 
1.3 

61 
49 

86 
53 

94 
56 

97 
57 

94 
51 

90 
51 

91 

56 

91 
54 

88 
53 

84 
54 

87 
47 

90 
42 

69 
45 

94 
60 

92 
54 

86 
44 

87 
49 

93 
51 

95 
53 

93 
50 

63 
45 

81 
42 

89 
55 

90 
53 

90 
47 

90 
51 

69 
55 

87 
50 

82 
42 

64 
44 

66.5 
50.2 

Y0S6MITE  PARK  HtioOTRS 
*          *  « 

MAX 

MIN 

85 
45 

89 

50 

92 
55 

90 
56 

94 

54 

96 
55 

94 
53 

93 
52 

93 
59 

80 
57 

90 
54 

93 
56 

95 
65 

94 

58 

99 
59 

97 
52 

90 
48 

95 
49 

99 

56 

101 
58 

100 
59 

95 
53 

91 
52 

91 
52 

93 
51 

95 
54 

94 
56 

92 
52 

93 

50 

92 
48 

89 
45 

93.0 
53.4 

4U0UST  1970 

FORT  BRACG  AVIATION 

MAX 
MIN 

62 
<.3 

62 
48 

62 
48 

6? 
46 

66 
40 

65 
43 

62 
42 

68 
46 

63 
44 

61 
46 

63 
43 

59 
49 

60 
50 

55 
46 

59 
43 

57 
45 

61 
46 

56 
47 

67 
47 

62 
46 

61 
45 

61 
50 

60 
50 

63 
50 

56 
49 

67 
54 

61.2 
46.5 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

97 

60 

96 
59 

98 
5" 

103 
52 

95 
63 

95 
62 

100 
65 

103 

101 

102 
65 

104 
69 

104 

70 

102 
70 

101 
69 

100 
68 

95 
69 

97 
64 

95 
64 

95 
62 

97 
60 

97 
61 

96 
65 

94 
66 

86 
64 

94 
62 

98.0 
63.6 

RE0L4N0S 

MAX 
MIN 

103 
60 

lol 

60 

98 
60 

90 
57 

93 
60 

105 
59 

106 
64 

105 
63 

102 
62 

99 
63 

102 
63 

100 
66 

98 
65 

98 
63 

98 
64 

98 
65 

95 

65 

94 

64 

93 
61 

93 
59 

94 
58 

92 
58 

96 
59 

93 
63 

100 
67 

99 
63 

95 
64 

94 
52 

95 
62 

97 
60 

99 
58 

97.7 
61.6 

SALINAS  3  E 

MAX 
MIN 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 
«          «  * 

MAX 
MIN 

85 
'.9 

86 
44 

85 
43 

92 
49 

86 
48 

88 
46 

66 

42 

60 
42 

79 
43 

87 
48 

97 

52 

94 
52 

93 
46 

87 
44 

86 

60 

92 
58 

91 
54 

89 
54 

86 

45 

68 

50 

66 

52 

90 
54 

66 

50 

64 

57 

84 
43 

85 
48 

64 
49 

67 
42 

87 
47 

90 
63 

81 
54 

67.3 

SEPTEMBER  1970 

ALPINE 

MAX 
MIN 

96 
62 

94 
60 

92 
48 

86 
56 

84 
44 

90 
52 

90 
5i 

91 
61 

93 
61 

98 
66 

95 
65 

67 
56 

60 
55 

81 
48 

65 
42 

95 
62 

95 
61 

95 
61 

93 
53 

85 
53 

66 
48 

95 
58 

93 
60 

88 
50 

99 

60 

95 

70 

94 
69 

69 
67 

90 
69 

93 
63 

91.0 
57.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

81 
*5 

51 
40 

81 
45 

68 
46 

70 
35 

80 
43 

81 
43 

83 
46 

89 
46 

89 
44 

86 
44 

73 
35 

64 
31 

71 
33 

77 
40 

81 
41 

72 
45 

68 
42 

64 

35 

72 
35 

81 
43 

78 
35 

77 
35 

85 
40 

84 
42 

86 
45 

67 
46 

83 
45 

83 
46 

78.6 
41.1 

CLAREMONT  PD10NA  CDL 

MAX 
MIM 

91 
58 

91 
53 

86 
55 

85 

53 

83 
55 

78 
55 

94 

57 

90 
58 

88 
59 

91 
61 

94 
64 

92 
63 

80 
60 

74 

58 

76 
62 

82 
65 

90 
60 

90 
58 

90 
53 

84 
51 

81 
52 

79 
56 

91 
57 

69 
56 

88 
64 

95 
53 

95 
58 

99 
62 

94 

61 

93 

60 

87.3 
56.9 

C0ALINC4 

MAX 
MIN 

95 
59 

94 
57 

99 
59 

95 
55 

82 
54 

90 
56 

99 
61 

99 
61 

100 
63 

100 
62 

102 
62 

96 
59 

94 
47 

85 
45 

66 
42 

96 
55 

99 
52 

100 
61 

94 
5  7 

92 
■»6 

63 
49 

87 
49 

96 
52 

93 
54 

92 
51 

66 
45 

97 
50 

97 
52 

96 
51 

97 
49 

94.1 
53.8 

H0UNT4IN  P4SS 

MAX 

89 
66 

87 
61 

66 
59 

85 
61 

81 
58 

32 
55 

82 
52 

87 

88 

92 
65 

91 

70 

90 
65 

85 
68 

74 
49 

76 
50 

77 
61 

79 
49 

85 
50 

66 
49 

86 
50 

64 

51 

75 
60 

79 
50 

62 
57 

62 
46 

60 
48 

73 
50 

76 
51 

75 
56 

6D 
59 

82.6 
55.0 

PINN4CLE5   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

95 
<.9 

93 

45 

89 
39 

87 
50 

82 
43 

94 
49 

97 
55 

98 
55 

100 
53 

103 
56 

102 
56 

99 
43 

82 
36 

84 
37 

86 
39 

94 
44 

99 

74 
46 

83 
43 

86 
43 

94 
45 

95 
46 

96 
50 

96 
46 

101 
49 

100 
50 

99 
51 

97 
50 

96 
52 

93.3 
47.3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
54 

63 
53 

66 
54 

66 
55 

77 
56 

64 
56 

76 
54 

72 
53 

77 
56 

71 
55 

72 
57 

68 
57 

65 
66 

67 
54 

72 
51 

78 
55 

69 
53 

74 
50 

66 
52 

80 
57 

75 
56 

86 
65 

86 
67 

73 
62 

83 
54 

91 

70 

103 
73 

93 
66 

93 
66 

93 
66 

56.8 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
*          •  • 

MAX 
MIN 

80 
■.2 

82 
39 

78 
38 

62 

53 
39 

61 
42 

74 
41 

64 

46 

74 
36 

60 
39 

66 
41 

81 
34 

68 
36 

59 
24 

67 
26 

70 
30 

78 
36 

64 
42 

73 
46 

66 

34 

66 
30 

66 
31 

77 
35 

70 
29 

67 
27 

73 
26 

76 
32 

81 
35 

83 
42 

76 
37 

73.9 

OCTOBER  1970 

ALPINE 

MAX 
MIN 

71 

60 

72 
62 

87 
62 

62 
58 

78 
54 

73 
56 

73 
54 

62 
51 

92 
61 

86 
52 

66 
52 

66 
48 

90 
55 

79 
51 

79 
47 

60 
53 

80 
45 

60 
60 

79 
51 

76 
58 

81 
59 

62 
63 

7= 
61 

66 
62 

73 
42 

78 
56 

71 
47 

80 
44 

61 
46 

79 
49 

79.4 
53.3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

66 
39 

89 
35 

89 
36 

67 
38 

64 

41 

71 
31 

65 
23 

78 
29 

80 
35 

79 
41 

83 
32 

79 
35 

75 
27 

75 
25 

78 
26 

77 
29 

77 
31 

65 
45 

60 
32 

51 
39 

61 
39 

53 
27 

54 
36 

50 
34 

52 
3? 

51 
24 

55 

20 

60 
25 

69 
23 

57 
30 

68 
38 

69.6 
32.3 

CDALINSA 

MAX 
MIN 

95 
51 

99 
53 

94 
52 

99 
56 

94 

53 

H9 
53 

77 
40 

83 
42 

86 

85 
49 

92 
49 

91 
49 

86 
46 

87 
45 

90 
42 

92 
44 

86 
41 

77 
42 

79 
44 

76 
44 

74 
45 

76 
46 

7» 
51 

76 
42 

74 
41 

76 
39 

71 
36 

73 
34 

77 
38 

76 
39 

79 
42 

63.5 
45.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MW 

80 
58 

60 
58 

75 

56 

75 
53 

7  5 
50 

75 
59 

71 
45 

60 
39 

72 
45 

71 
46 

72 
45 

74 
47 

73 
4« 

74 

50 

72 
49 

65 
47 

67 
46 

69 
45 

7  0 
44 

69 
47 

61 
45 

60 
43 

66 
41 

66 
39 

64 
35 

60 
28 

65 
29 

67 
32 

70 
34 

69 
38 

58 
40 

59.6 
44  .  5 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

101 
65 

102 
65 

97 
62 

90 
61 

86 
55 

79 
53 

78 
52 

89 
58 

89 
55 

89 
55 

67 

60 

88 
57 

86 
58 

89 
53 

86 
46 

85 
53 

81 
53 

75 
65 

66 
62 

65 

50 

61 

50 

59 
43 

59 
43 

62 
36 

64 
36 

65 
39 

71 
41 

74 
44 

76 
43 

66 
46 

76 
46 

79.1 
51.4 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
•          *  • 

MAX 
MIN 

100 
60 

72 
55 

81 
56 

74 

56 

62 
58 

64 

56 

65 
55 

80 
56 

90 
60 

70 
56 

69 
57 

65 
56 

66 

56 

66 
56 

64 

56 

65 
56 

64 
55 

66 
55 

67 
54 

67 
52 

68 
53 

67 
52 

63 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
53 

72 
52 

74 
56 

79 
56 

83 
52 

59 

65 

70.6 
55.5 

NOVEMBER  1970 

ALPINE 

MAX 

Mm 

69 
52 

86 

50 

78 
49 

74 
51 

67 
46 

66 

50 

65 
51 

72 
40 

71 
46 

68 
50 

68 
48 

68 
44 

70 
44 

70 
44 

73 
47 

73 
46 

73 
49 

72 
46 

73 
52 

64 
42 

59 
45 

63 
41 

71 
43 

66 
52 

63 

50 

58 
50 

52 
44 

54 
43 

66 
42 

62 
43 

67.9 
46.7 

BON  I TA 

MAX 
MIN 

66 
<ie 

65 
46 

70 
54 

72 
54 

73 
50 

73 
52 

70 
57 

73 
56 

75 
50 

69 
45 

70 
46 

66 
47 

63 

60 

70 
54 

70 
55 

66 
43 

85 
50 

70 
43 

71 
44 

72 
50 

70 
45 

66 
41 

64 

40 

69 
46 

70 
47 

68 
42 

66 
43 

70 
49 

70 
47 

75 
65 

70.2 
48.4 

FRI4NT   GOVERNMENT  C4HP 

MAX 
MIN 

76 
<il 

60 
47 

85 
44 

61 
44 

65 
57 

7  2 
53 

70 
46 

67 
40 

70 
44 

73 
47 

70 
46 

67 
47 

68 
36 

69 
38 

74 
46 

76 
39 

71 
39 

69 
39 

66 
39 

66 
39 

70 
41 

69 
39 

65 
38 

65 
39 

66 
41 

59 
49 

58 
34 

59 
35 

69 
52 

57 
43 

59.2 
42.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
36 

60 
46 

81 
41 

78 
45 

65 
58 

68 
54 

63 
47 

68 

50 

70 
53 

71 
48 

66 

50 

65 
34 

66 
42 

73 
40 

74 
43 

66 
36 

66 
36 

64 
37 

65 
37 

67 
36 

64 

36 

62 
42 

63 
37 

65 

39 

58 
50 

57 
36 

56 
46 

54 
49 

52 
44 

56.5 
43.1 

S4N  NICDL4S  ISL4N0 

MAX 

MIN 

73 
52 

62 
49 

63 
53 

63 
54 

65 
58 

68 
56 

64 

56 

68 
52 

75 
53 

65 
54 

63 
54 

62 
53 

75 
56 

72 
56 

74 
52 

72 
55 

69 
53 

66 
55 

63 
51 

63 
52 

64 
50 

62 
48 

68 
53 

65 
51 

62 
57 

50 
50 

50 
50 

50 
56 

60 
52 

63 
50 

65.7 
53.2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Day  Ol  Month 


Station 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 



S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAY  1970 

UJTLER    U4LLEY  RSNCH 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

~ 

■ 

~ 

• 

~ 

~ 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

.  19 

.14 

.20 

.22 

.22 

.14 

.09 

.  17 

.17 

.16 

.21 

W  I  ND 

2 

5 

8 

11 

10 

10 

20 

6 

10 

20 

20 

15 

MAX 

67 

57 

74 

62 

62 

86 

90 

81 

74 

72 

81 

62 

87 

- 

MIN 

53 

50 

50 

51 

50 

53 

54 

57 

54 

54 

52 

50 

55 

JUNP  1970 

BJTLER  V4LLFY  RANCH 

6V4P 

.27 

.21 

.21 

.15 

■  25 

.  19 

.  1 1 

.  1  9 

.00 

.00 

.13 

.15 

.26 

.  I  5 

.07 

.10 

.08 

.22 

.23 

.26 

.25 

.22 

.25 

.21 

.19 

.20 

.22 

.00 

.16 

.23 

5.16 

WIND 

1^ 

1* 

1'5 

22 

2  6 

13 

<;0 

1  i 

2 

17 

25 

27 

i9 

3 

17 

6 

17 

17 

15 

19 

24 

16 

27 

24 

23 

21 

3 

27 

24 

521 

MAX 

93 

89 

9  1 

76 

83 

83 

76 

83 

62 

64 

72 

76 

80 

82 

65 

75 

65 

86 

89 

90 

92 

85 

93 

82 

80 

86 

84 

65 

74 

62 

80. 1 

MIN 

55 

57 

59 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

53 

50 

48 

54 

5  1 

51 

55 

53 

54 

57 

60 

50 

59 

58 

59 

58 

58 

5  7 

50 

49 

54.6 

*       *  « 

NOVEMBER  I97U 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.13 

.1* 

.17 

.17 

.07 

.05 

.14 

.  10 

.09 

.10 

.08 

.06 

.11 

.09 

.15 

.13 

.09 

.10 

.09 

.08 

.08 

.08 

.05 

.05 

.04 

.18 

.0" 

.09 

.12 

.16 

3.07 

WIND 

22 

32 

27 

49 

62 

53 

41 

25 

37 

29 

30 

28 

56 

36 

71 

43 

24 

40 

53 

54 

30 

20 

25 

22 

43 

95 

30 

81 

111 

78 

1347 

MAX 

66 

69 

63 

66 

59 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

63 

62 

63 

63 

62 

60 

61 

62 

62 

61 

59 

60 

60 

55 

53 

55 

56 

53 

62.3 

MIN 

i<t 

<>9 

-.9 

<.9 

56 

56 

52 

49 

48 

51 

51 

50 

45 

45 

45 

46 

44 

43 

44 

45 

44 

4  4 

44 

44 

44 

50 

40 

39 

47 

43 

46.7 

KNIOHTS   FERRY   2  SE 

EVAP 

.09 

.12 

.12 

.10 

« 

* 

.09 

.07 

.01 

« 

.03 

.12 

.04 

.07 

.09 

.06 

.  10 

.03 

.05 

.04 

.03 

.03 

.03 

.08 

.01 

.05 

1.62B 

WIND 

3 

U 

t 

* 

56 

18 

10 

2 

3 

3 

* 

12 

25 

3 

5 

5 

6 

3 

2 

1 

7 

3 

3 

22 

5 

69 

36 

35 

380 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 


PAN  SCREEN  COVERED. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


Station 


a 

0) 

Q 

1  INI 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


KAY  1970 

Fresno  kso 


JULY  1970 
FRESNO  WSO 


77.1 
67.6 


12  1.9 
62.2 


110.5 
67.0 


100.1 
91.1 


89.9 
79.2 


FRESNO  WSO  :    ATWATER  SANDY  LOAM,    LEVEL,    BARE  GROUND,    DRAINAGE  TO  SOUTH,    LATE   AFTERNOON  SHADE   IN  SUMMER 

ONLY.  PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.  LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-.    4-,   AND  8-INCH  DEPTH.     MAX   AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


DATE 

JULY  1969 
DECEMBER  1969 

DECEMBER  1969 

ANNUAL  1969 

JANUARY  1970 

FEBRUARY  1970 
MAY  1970 


JUNE  1970 


JULY  1970 
JULY  1970 

JULY  1970 
JULY  1970 
AUGUST  1970 
SEPTEMBER  1970 


SEPTEMBER  1970 
SEPTEMBER  1970 

SEPTEMBER  1970 
SEPTEMBER  1970 
SEPTEMBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 


TOTAL  SNOWFALL  6  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CLIMATOLOGKAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

TOTAL  PRECIPITATION  £, 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 

CLIMATOLOGKAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
6  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
t  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
6  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 
DAILY  TEMPERATURE 

EVAPORATION  G  WIND 

EVAPORATION  r.  WIND 

EVAPORATION  t,  WIND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
£.  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
r.   DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  6  WIND 
EVAPORATION  r.  WIND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIP ITAT ION 
EVAPORATION  WIND 
EVAPORATION  r,  WIND 
EVAPORAT  ION  r,  W  IND 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
CENTRAL  COAST   DRAINAGE  OA 

CENTRAL  COAST   DRAINAGE  OA 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  OA 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN   DRAINAGE  05 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 
NORTHEAST    INTERIOR  BASIN  03 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

CENTRAL  COAST   DRAINAGE  OA 


NORTH   COAST   DRAINAGE  01 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  OA 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SACRAMENTO   DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  OA 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


PIEDRA  BLANCA  G  S 
BEN  LOMOND  NO  3 

BEN  LOMOND  NO  3 

BEN  LOMONO  NO  3 
MARICOPA 

HOEGEES 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS    FERRY   2  SE 


KNIGHTS   FERRY  2  SE 


KNIGHTS   FERRY  2  SE 


FAIRFIELD  FIRE  STATION 


KNIGHTS  FERRY  2  SE 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
KNIGHTS   FERRY   2  SE 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
TAHOE  CITY 
DAVIS    2  WSW 

SAN  MATEO 


WILLOW  CREEK  1  NW 
SAN  MATEO 


WILLOW  CREEK  1  NW 
WILLOW  CREEK  1  NW 
W  ILI OWS  USBR 

DOWNIEVILLE  R  S 
DOWNIEVILLE   R  S 

ROUND  MT  P  G  t  E 
GLENDORA  WEST   FC  185 


CORRECTION 


TOTAL  SEASONAL  PRECIPITATION  11.82 

TOTAL  PRECIPITATION  12.28;  GREATEST  3.18 
ON  19TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE 
10,    .50  OR  MORE  6,    1.00  OR  MORE  A 

TOTAL  PRECIPITATION  12.28,  AMOUNT  ON  1 8TH 
.18,    19TH  3.18 


TOTAL  PRECIPITATION  68.67 

NUMBER  OF  DAYS   WITH  MINIMUM  32'    OR  LESS 
MISSING 

TOTAL  PRECIPITATION  8.10,    AMOUNT  28TH  3.75 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE   8A.5,  AVERAGE 
TEMPERATURE  66.7 

MAXIMUM   TEMPERATURE   ON  2D   SA,    30   69,    ATH  91, 
5TH   89,    6TH   80,    7TH   79,    8TH   74,    9TH  74, 
lOTH  74,    IITH  75,    12TH  69,    13TH  72;  AVERAGE 
MAXIMUM  TEMPERATURE  84.5 


AVERAGE   MAXIMUM   TEMPERATURE    88.4,  AVERAGE 
TEMPERATURE   71.9,    TOTAL  DEGREE   DAYS  15, 
HIGHEST   TEMPERATURE   103,    DATE  2D(  NUMBER 
OF   DAYS   WITH  MAXIMUM  OF   90"    OR  MORE  14 

MOVE  ALL  MAXIMUM  TEMPERATURES  FORWARD  1 
DAY,    AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  88.4 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  89. 2M,  AVERAGE 
MINIMUM  56. 2M,  AVERAGE  72. 7M,  HIGHEST  TEM- 
PERATURE 107,  DATE  4TH,  LOWEST  TEMPERATURE 
51,    DATE   9TH,    NUMBER   OF   DAYS   90"    OR  ABOVE  12 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  97.0,  HIGHEST 
TEMPERATURE   107,    DATE  4TH 

MOVE  ALL  TEMPERATURES   FORWARD   1  DAY 

MOVE  ALL  MAXIMUM  TEMPERATURES   FORWARD  1 
DAY,    AVERAGE   MAXIMUM   TEMPERATURE  97.0 

WIND  MOVEMENT   31ST  29,    TOTAL  768 

WIND  MOVEMENT  AND  EVAPORATION  DATA  MISSING 

TOTAL  WIND  MOVEMENT  2355 


AVERAGE   MAXIMUM   TEMPERATURE    80.7,  AVERAGE 
MINIMUM   49.3,    AVERAGE    TEMPERATURE  65.0, 
TOTAL  DEGREE  DAYS   38,   HIGHEST  TEMPERATURE  45 
DATE   14TH,   NUMBER  OF  DAYS  90'   OR  MORE  10 


TOTAL  PRECIPITATION   .05,   GREATEST   DAY  OF 
PRECIPITATION   .05  ON  20TH 

MAXIMUM  ON  3D  65,   9TH  87,    19TH  77,   30TH  90, 
MINIMUM  ON   IITH  48,    12TH  50,    14TH  45,  15TH 
47,    17TH  53,    22D  54,   24TH  51,   26TH  57,  28TH 
55,    30TH  54,    AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE 
80.7,    AVERAGE  MINIMUM  49.3 

TOTAL  PRECIPITATION  .05,  AMOUNT  ON  20TH  .05 
EVAPORATION  ON  20TH   .18,    TOTAL  4.60 

30TH  .52, 


AMOUNT  OF  EVAPORATION  ON  29TH 
TOTAL  10.26 


TOTAL  PRECIPITATION  3.62 
AMOUNT  ON  31ST   .07,    TOTAL  3.62 

AMOUNT   ON    18TH   »,    20TH   V  1.28 


TOTAL  .04,  AMOUNT  ON  3D  .03,  6TH  01 
7TH  TRACE 


CHICO  EXPERIMENT  STATION     EVAPORATION  ON  31ST   .07,    TOTAL  3.83,  WIND 
MOVEMENT  ON  31ST    15,    TOTAL  971 

"E***"*^  EVAPORATION  ON  31ST   .09,    TOTAL  B5.07.  WIND 

MOVEMENT  ON  31ST  44,    TOTAL  2482 


PLACERVILLE  IFG 


EVAPORATION  ON  31ST  .06,  TOTAL  4.23,  WIND 
MOVEMENT   31ST  26,    TOTAL  1021 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


DATE 

NOVEMBER  1970 


NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 

NOVEMBER  1970 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
f,  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
6  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
f,  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


CENTRAL  COAST   DRAINAGE  04 

SAN  JOAQUIN   DRAINAGE  05 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
NORTHEAST    INTERIOR  BASIN  03 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


KING  CITY 

GRANT  GROVE 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
FORT  B I  DWELL 
KING  CITY 
CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
PACOIMA  DAM  FC   33   A  E 
WALNUT  PTL  STA  FC   102  B 
BURNEY 


CORRECT  ION 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE   30.9,  AVERAGE 
TEMPERATURE   A1.9|   NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINI- 
MUM TEMPERATURE   LESS  THAN  32*,    19|  TOTAL 
DEGREE  DAYS  687 


TOTAL  PRECIPITATION  3.49,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL   2.82;    DAYS   WITH    .10   OR  MORE  6 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  30  ON  30TH 
DELETE   1970  ON  31ST 
DELETE   1970  ON  31ST 

TOTAL  PRECIPITATION  3 . A9 ,    AMOUNT  ON  30TH  12 
DELETE   1970  ON  31ST 
DELETE   1970  ON  31ST 

TOTAL  PRECIPITATION  6.75,  AMOUNT  ON  26TH  .50 
DELETE   1970  ON  31ST 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  30.9,    LOWEST  26 
ON  3D,   35  ON  4TH ,    40  ON  5TH,   39  ON  6TH ,  29 
ON   14TH,    28  ON  2 1ST,    40  ON  22D 


NOVEMBER  1970 


SNOWFALL  f,  SNOW  ON  GROUND 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


GRANT  GROVE 


SNOW  ON  GROUND  30TH  30 


See  Relercnce  Noles  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


OIN  MAHCCR  STAT 
tHQ    I  H 
DEBPOINT 
OEH  SPRINGS 
ISO  CN  OftT  hT 
PtNl 
IADEM 

IJHdS  HANGER  S 

BOY 
CIOLA 

ICMIN  PAC  union 

TIOCH  flBREBOAl 

iiocm  pumping 
la 

ACr^E  CAMP 

PLE  VALLEr 
HOtO  GRANDE 
aOrO  SECa 


AOiO  SECO  RS  }OSD  ' 
H  MOUNTAIN 

LAS  ROAO  OUTRA  i 
mELL 

l»ERRr  1  NU 
IBURN 

ALQN  PLEASURE  PIER 
ILA  BEACH 

USA  CITV  PARK  FCl^Jft  ' 


HERSFIELO  MSO  I 

I  pomer  house 

MOUNTAIN  LOOKOUT 


(26)0  I  0014,  Obi  LOS  ANCElES 
002M  OT,  SAN  6ER0IND 

ON  00291  Oil  HODOC 

006*,  0*i  CONTRA  COSTA 

I  ooeet  oi|  hukbolot 

I  009J  oil  ClENN 
OUS  0«  LOS  ANGELES 
out'  od  San  DIECo 

06|  LOS  ANCElES 
02  HODOC 


RIVERSIDE 
3<*  Otpl  VENTURA  I 
OT  SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPQ  I 
22:  0*1  MONTEREY  i 


RSTOw 

«TON  Flat 
HIDCE 


271  Obi  LOI 


8>  02,  PL 
<»;  Ob  LO 
OJ  0*^  S 


ANGELES 


ANCELES 
UIS  OBlSP 
ANCElES 


ARt 


m  ost 

36;  OT" 

3T  OT 

•.2  05( 

•.•si  05 

oi 


MARIPOSA 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
KERN 
PBESNO 
TEHlMA 
SAN  DIECO 
SAN  BEROINO 
FRESNO 

SNTA  BARBARA 


■RAP  MEAOOM 
AUMOflT 

iont  Pumping  plant  '  ofcO?'  og  riverside 


0596|  0^  TULARE 
I  06061  Oe^  RIVERSIDE 


aumOnt 

VE  MEAOOU  i 

IR  FC    10  B 

OMONO  NO  J 
NTON   INSPECTION  STA  i 

LEV 
SWICK    7  S 

EBER 

0  BAR  RANGER   STATION  ■ 

0  BEA0  LAKE 

C  SEAR   LAKE  0AM 

c  eEnD  Ranger  sta 

&  OAlTQN  DAM  FC223BE 
C  PINE  CREEK 
G  PINES  PARK   FC  83B 
G  SUR  STATE  PARK 

DAM  FC'^f'DE 


RMINGHAM  GEN  HOSP  0810  00  LOS  ANGELES 

SHOP  CREEK  INTAKE  2  B.  0819  07  INyO 
SHOP  MB  AIRPORT  a.  0822  07  INTO 

ACK  mountain  2  SH  0S5O  0^  SANTA  CLARA 

ACkS  mountain  R,  086T  02  LASSEN 

ACKWEltS  CORNER  2MNW 


RIVERSIDE 
0617]  oS  TUOLUMNE 
0619  Oti  LOS  ANCELES 
0677'  O't  SANTA  fHUZ 
068*.  07  MONO 

0693,  Oh  Alameda 

0715.  01)  SISKIYOU 


073a 

07<.l'  061  SAN  BERDINO 

07h2  06i  SAN  BERDINO 

07^.7  02!  PLACER 

07561  06|  tOS  ANCElES 

07671  or  INVO 

0779i  OT  LOS  ANCElES 

O790I  0"*  MONTEREY 

07981  06  LOS  ANCELES 


I  0883  02|  EL  DORADO 
i  0897  021  PLACER 
O^Oq  Oil  DEL  NORTE 

092*1  otI  riverside 


STi 


YTHE   7  H 

YTHE  FAA  AIRPORT 
BtlARD  CAMP  MOUNTAIN 

ICA 

lOIE 

INITA 

aaONVlLLE  MNTNC  STA 
80R0N 

borreco  desert  park 
boulder  c  locatelli  r 

boulevard  no.  2 
bouquet  canyon 
BOmhan  dam 
bradlEt 

brannan  island 

BRANSCOMB  3  NNtf 
BRAHLEY  2  SU 
BRAY   10  HSM 
BREA  OAH 
BRENTWOOO  6  SW 

'  B" I DGEPORT 

'  b»idceport  banger  sta 

BBIDCEV[LL£  t.  NNM 

BBOCkway  Summit 
I  BROOKS  FaBNHAM  RANCH 
I  BRUSH  CREEK 

BRUSHY  SPRCS 

BRVSQN 

BJCKhORN 
'  BJCkS  CBEEk  I 


i  BJCKS  LAKE 
BJENA  VISTA 
BJRBANk  FO  FC226  B 
flJRBANK   VAlLfV   PMP  PLT 
BJHLINGAME 
BJRNEY 

BJHNT  RANCH  1  S 
BJBTON  RANCH 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
!  BUTTE  LAKE 

JTTONwIlLOW 
ABAION 
ACHUMA  QAM 

AjON  mfst  Summit 
alaweras  big  trees 
alaveras  ranger  STA 
alavEras  reservoir 

ALExrCO   I  NE 
AlISTOGA 

Banger  sta 


AMEl  PEAK 

AMP  ANCELOS 

AMP  HI   HILL  OPIDS  J7E 

AMP  Pardee 

AMP    PIONEER    SKI  SHLTR 

Amp  SU  LOOKOUT 
AmPTONVILlE  RS 
ANBY    U  SM 

anby  ranger  station 


0925| 
I  092T 
,  09291 

■  0931 

■  09'.> 
096ft 
097i 
09791 

I  0963; 
1005| 


ANOGA  I 
ANTU 
ANYQN  [ 


PIERCE  COi 


GILMAN 
HORKMAN 

aribou  power  house 

AflMEL  valley 
AHPINTERiA  RESERVOIR 
ASTlE    ROCK   RAO  LAB 

athevs  vy  Bull  run  rh 


072.  03i 
076.  03' 
080;  01. 
0961  03 


".id  oti 

*28l  OS 

<.3J  02! 

'•S^  Oli 

<i62!  02] 

1.75I  02; 

'.7ft  Oj! 

46*;  061 

<.efl|  07' 

'.971  02| 
5181  061 
520  06' 
i22]  02. 
534  0*' 
540  06' 
58J  OS 
5Se  03 


07|  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
Oi:  HUMBOLDT 
03-  NEVADA 
OJ  MONO 
Ob  SAN  DIEGO 
01.  MENDOCINO 
071  HERN 
OT  San  OIEGO 
O-J  iANTA  CRUI 

i  or  SAN  OIEGO 
^  06i  lOS  ANGElES 
l|  02!  NEVADA 
.|  O*!  MONTEREY 

1;  Oi\  sacramemto 

.■  01:  MENDOC  IND 
I'  or  IMPERIAL 
li  01.  SISKIYOU 
>.  06  ORANGE 
y  05'  CONTRA  COSTA 


MONO 
MONO 
HUMBOLDT 
PLACER 
YOLO 
BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 

.1  PLUMAS 

SAN  BENITO 
'  LOS  ANCELES 

LOS  ANGELES 
i  San  MATEO 
I  SHASTA 
!  TRINITY 
I  CONTRA  COSTA 
I  HUMBOLDT 
.  LASSEN 


2**1  05|  KERN 
250  07  RIVERSIDE  I 
253!  06{  SNTA  BARBARA 
272'  07  SAN  BERDINO 
277^  OS'  CALAVERAS 
260]  05i  CALAVERAS 
2Sl:  04.  ALAMEDA 
288:  or  IMPERIAL 

3l6i  Dl!  SISKIYOU 


Plumas 

San  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SAN  OIEOO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 


LOS  ANCElES 
KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEBE Y 

SANTA  babbar 

San  JOAQUIN 

MARIPOSA 


23  39  ' 
I3l  3* 

33'  32 


OBSEXVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


HIO 

<.108'  HlO  MID 

2330! 
7200 


9280 
4806 


4780 
4696 
3343 


OBSERVER 


MRS  SADIE  TAYLOR 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK   J  CUZIILLO 
MRS  BARBARA  HILLeURN 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANYON  LCH  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HHYS 
ANCIOLA  ELEV  G  MHSE 
PACIFIC   UNION  cot 
FIBREBOARO  CORPORATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  0£PT 
MRS.   CHRISTY  ClACOMAZil 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS.   GLADYS  A.  DUTBA 
COBPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  TOPHAM 

BAYMONO  0.  MILES 

BRUCE  PQNCEL 

MBS  MABSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MBS  LUCILLE  E  MEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  E  METHENY 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
NATL  WEATHER  SERVICE 

£  E  COMPANY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 
BAPSTQW  FIRE  DISTRICT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S!  COUNTY  OF  SANTA 


S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  BEAUMONT   IRRtO  OIST 
'  BEAUMONT   IRfllG  OIST 
WS  OBSERVER 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

S.  PORTER 
WESLEY  C.  THOMPSON 

R.OF  PlT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
NATL   WEATHER  SERVICE 


OIV  OF  FORESTRY 
QREST  SERVICE 
BEAR  LK  FJRE  DIST 
VALLEY  MUT  WTR  CO 
□REST  SERVICE 

0   M  THRASHER 
WATER  RESOURCES 
OBEST  SERVICE 
PARK  SERVICE 
ANGELES  CO  FCO 


CALl 


LOS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

ALlF.  EDISON  CO 
NATL  HEATHER  SERVICE 
MRS  MARY  INCERPI 
NATL  WEATHER  SERVICE 
BERRENDA  MESA  WATER  0. 
8LO0CETI  EKP.  FOREST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
STATE   OlV  OF  FSTRY 

STATE   Dlv  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
STATE   OF  CALIFORNIA 
RONALD  KIBBY 
BDDIE   HISTORICAL   ST  PK 
ERIC  H.  lOOS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
HERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  66ACM  £  PKS 
VINCENT  0  LOtflTELLl 

MEYEPiS  TRAILER  RANCH 
L  A  wTB   C  PWfl  DEPT 
NEVADA   IRfllC  DIST 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 
MRS.    ODROTHV    F.  JACK 
ACR  RESEARCH  SERVICE  ! 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VEBNON  R  CAKEBREAD 

ROBEbT  W.  SANQY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLINC 
MRS.   ANNA  HOWE 
P  G  t  E  COMPANY 

NATL   WEATHER  SEBVICE 

RANChO  QUIEN  SABE 

R.    V.  CHBISTOFFERSEN 

eURBANK  PUBLIC  SERVICE 

6  WASTE   WTB  TRMT  PL 

MRS  OUTH  C  ESTES 

PAUL   F  KAUT 

MRS  M  4  R  STIBTON 

C.    L.    SPEIER  COMPANY 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 


BUENA  VISTA  w  S  OIST 
WILLARD  HAGEB 
U  S  BUB  BECLAMATIQN 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OlV  BEACH  t  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
CITY  OF  CALISTO&A 
U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF   OEPT  WATER  RESR 
STATE  OIV  OF  HWYS 
l.B.   UNIFIED  SCH  OIST, 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER   J,  EBERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  C  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  C  t  e  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

LAWRENCE  RAO  LAB 

WM  H  ALISON 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AZAOERO 
ECILVILLE  5  S£ 
EOARVILLE 
ENTERVlLLE  PH 
HAGOOPA 

HALLENGE  RANGER  STA 
HAMPS    FLAT    WEST  MOW 
HATSWOBTH  FC24F 
HATSWORTH  RESERVOIR 
HERRV  VALLEY  0AM 

HESTER  ! 

hico  experiment  sta 
hiquitg  creek  i 
mittenden  Pass 
holahe  alley  ranch 
huchupate  ranger  sta  : 
hula  vista  i 
itrus  heights 
laremont  pomona  col 
larks  peak  1  ne 

larksburg 

larks  valley  muoo  rch 
lear  creek 
learlake  highlands 

LOVERDALE  3  SSE 

LOVERQAlE   11  W 

LOVER  MEADOWS  OS  , 

LOVER  VALLEY 

OALINGA 

DALINCA  I  SE 

OALINGA  li.  WNW 
OFFEE  CREEK  RS 
OHASSET  1  NNE 
OLBYS  FC  53  0 
OLEMAN  fisheries  STA 
OLFAX 

OLCATE  POWER  HOUSE 
OLUSA    1  SSW 
ONCOBD  3  E 
OQL 

OPCO  NO  1  OAM 
ORCORAN  IRRIG  DIST 
ORNIN&  HOUGHTON  RANCH 
ORONA 
DRHAL ITQS 
OTTONWODO  CREEK 
DVElO  I 
OVELO  EEL  RIVEB  BS 
OVINA  TEMPLE   FC    193  B 
OYOTE  WELLS 

RA6TREE  MEADOW 
RAWFORD  RANCH 
RESCENT  city  I  N 
RESCENT  CITY  7  ENE 
RESCENT  CITY  MNTC  STA 
RESTLINE   FIRE  STA  2 
ROCKETT 
ROWOEft  FLAT 
RYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
ULVER  CITY 


160Z 
1606 
1614 
1624 
1647 
1653 
1656 
1680 
1682 
I  1697 

1700 
1715 
1737 
1739 

17431 

175*; 

1773 
1779 
1783 


OUNNIG. 
DUNN  S 
DUNSHU 
DUSY  81 
OUTTON; 

AGLE 

AGLE 


AST 


LANDING 
REEK 
MOUNTAIN 
RK  RESERVOIR 

TAN  DAM 

BO  2  SSW 
POWER  HOUSE 
H  LAKE  Fcwae 


SONOMA 

SISKIYOU 
03{  MODOC 

BUTTE 

TULARE 
02|  YUBA 
02  LASSEN 

06  los  anceles 
06|  los  anceles 
Tuolumne 


Plumas 

BUTTE 
MADERA 
San  BENITO 
SN  LUIS  OBPD 
VENTURA  I 
SAN  DIEGO  ! 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
PLUMAS 


2114.'  05 

2139;  07 
21*Ti 

2Ua  01 

2164^  07 

2177^  04 

Z18«  01 

219d  06 
2214^ 


OAGCETT    I  ENE 

OACCETT  FAA  AIRPORT 

OANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  2  HSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 
i  DEEP  CANYON  LABORATORY 
'  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
.  DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
'■  OENAIR   3  NNE 

OE  SABLA 

descanso  hanger  sta 
diamond  bar  horse  camp 
dobbins  1  s 
oonner  memorial  st  pk 
doublebunk  meadow 
downey  fd  fc107c 
downieville  hanger  sta 

DOYLE 

ODylE  5  SSE 


2346; 
236  21 
2369 
2389 

2402  02 


06 

2432 
2456  02 
2*67  03 
2*92 
2*94.  06 
2500l  02 
250*1 
2506 


2516 
2539 
2568 
2570 
2572 
2577 
2580 
2591 
1  2598 
26*0 

27091 
I  2713| 

1  27351 
27.,  91 
2756^ 
2760^ 


26631  Ob.  San  DIEGO 


UREKA  WSD 
(CHEQUER  RESERVOIR 
XETER   FAUVER  RANCH 
AIRFIELD 

AIRFIELD  FIRE  STATION 
AIRMONT 

allbrook 

all  river  mill  intake 
eathEb  falls 

ERGuSON  RANCH 
ERNDAlE   8  SSW 
ERNDAlE   2  NH  I 
ioolEtown  lynch  ranch  I 
IGUEBOa  MOUNTAIN  I 
ILLMORE   1  WNW 
IVE  POINTS  S  SSH 
LEMING  FISH  AND  CAME 


LAKE  I 
OLSOM  DAM 
ONTANa  S  N 
ONTANA  KAISER 
OREST  GLEN 

ORESTHiLL  Ranger  sta 
ORKS  OF  Salmon 
ort  biowell 
ort  bragg 

ort  bragg  aviation 


34  15 
13|  34  14 
37  37  9B 

40  le 

39  42 
37  30 
36  S* 

I  35  43 
'  34  48 
I  32  36 
I  38  42 
■  34  06 
I  40  13 


121  40 
IIB  £7  ' 
121  13 

120  98 
UB  36 
IIB  37 
119  S5 

121  U 


17841  02  YOLO 
1785  021  GLENN 
179^  Oil  SISKIYOU 
1806;  02.  LAKE 
1B36  01  SONOMA 
1840  01,  SONOMA 
1844-  0^  MAOERA 
IB45I  02  PLUMAS 
IB64I  OS  FRESNO 
1867j  05  FRESNO 

I  FRESNO 
.  TRINITY 
a  BUTTE 
I  LOS  ANGElES 
■j  SHASTA 

:  placer 

i  YUBA 
i  COLUSA 
i  CONTRA  COSTA 
D  EL  DORADO 


01  SISKIYOU 

05  KINGS 

02  TEHAMA 

06  riverside 
04  santa  cruz 
071  Inyo 

'  mendoc ino 
menooc ino 

Oe^  LOS  ANCELES 

07  IMPERIAL 


121  ' 


43 


.  23'  36  58 

22:  38  46 

'  22  36  46  i 

27  37  32  ! 

!  S9  57 

27  36  09 

27  36  08 


23  : 


57 


3*  18 

23|  40  2* 

39  06 

39j  39  20 

39  12 

'  56 


TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MODOC 

LOS  ANCELES 
LOS  ANCELES 


01  MENDOCINO 

i  06  SNTA  BARBARA 

06  SAN  OIEGO 

07  SAN  BERDINO 
07  SAN  BEROINO 

p|  02  SHASTA 

SANTA  CRU£ 

J  02  YOlO 

02  MOOOC 
02  MODOC 

02  MODOC 
07  INYO 
071  RIVERSIDE 
07|  INYO 
I  02.  TEHAMA 
02  NEVADA 
05  KERN 
041  MONTEREY 
05]  STANISLAUS 
OS  STANISLAUS 


38  53 

41  59 
36  06 

39  54 

33  52 
36  59 
36  29  ; 
39  47  . 
39  50 

34  05 
6|  32  44 

loj  36  34 
32  S3 
*1  46 
'.I  48 
41  46 
34  1! 

38  02 
41  53 
34  19 

33 

39  50 
34  56 
32  59 
34  52 
34  52 


.    41  . 


BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANCELES 
YUBA 

TULARE 
LOS  ANGElES 
SIERRA 
LASSEN 
LASSEN 

LOS  ANCELES 
I  MARIPOSA 
YOLO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

FRESNO 

TULARE 
07l  RIVEBSIOE 
02i  COLUSA 

06j  SAN  DIEGO 
or;  IMPEBIAL 
09]  AMADOR 
061  LOS  ANGELES 
01'  DEL  NORTE 
0*  MONO 

OS  SAN  JOAQUIN 
061  ORANGE 
06]  RIVERSIDE 
061  SAN  OIEGO 


36  2B 

33  39 

37  22 
I  40  01 

39  18 

35  47 

36  36 

37  25 
37  34 

39  52 

32  91 

34  00 
39  22 
39  19 

35  57 

33  56 
'  34 


34  29  I 

37  45  I 

38  53  1 

35  03 
41  13  ' 

37  06  I 

38  12  I 
35  59  1 


38  20  , 

34  36 

*2  00 

37  96 


2922  05i  TULARE 
2933.|  02  SOlANO 
2934  02  SOLANO 
2941  07  LOS  ANCELES 
2956  06  SAN  OIEGO 

2964  02  SHASTA 
2994  02  BUTTE 
3020  02  TEHAMA 
3025  Oil  HUMBOLDT 
3030  Oil  HUMBOLDT 
303B  05|  AMAOOR 
3046  O61  SNTA  BARBARA 
305O  06,  VENTURA 
3083  05  FRESNO 
3087  03  LASSEN 


05'  FRESNO 

02;  SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 

MODOC 
NENDOC INO 
MENDOCINO 


I" 


33  07 

34  08 
*l  28 

40  48 

37  35 
36  21 

38  19 
38  16 
34  42 
33  21 

41  01 


'  34  2* 

36  22 
40  22 

37  16 

38  42 
34  il 

'  34  05 


1095 
2960 
4670 
522 
10340 
2560 
5590 


121  ' 

119  23 
121  36 

120  19 

119  01 
117  06 

121  IB 
117  43 

120  30 

121  32 

122  24 

123  27 


119  17 

120  27 
120  21 
120  21 

120  34 

122  42 

121  43 

lie  07 

122  08 

120  97 

121  11 

122  01 
121  99 

121  01 

122  20 
119  34 

122  21 

117  34 
121  48 

118  11 

123  15 
123  09 
117  52 
115  58 

UB  21 


1820 
7002 
5500 


16*0 
2500 
3180 
367S 


10600 
1369 
1514 


123  38 

119  37 

116  39 

'  52  i 


116  ' 

121  31 

122  12 
121  46 

120  22 

121  23 

120  33 
116  52 

116  23 

117  59 

121  50 

120  50 

119  13 

121  52 
121  23 

120  • 


117  49 

121  12 

120  U 

UB  36 

UB  08 

120  90 

120  06 

120  09 

UB  32 

120  06 

121  98 


UB  39 
US  27 
122  31 


118  34 
123  43 

119  14 
121  12 


117  05 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 
119  04 
122  03 
122  02 
UB  26 
117  13 

121  26 
IZl  16 

122  27 
124  20 
124  17 


1265 

229S 

4690 

197S 

191S  I 

3320 


1200 
5225 
1910 
4499 


1640 
9937 
6200 

2893 
4240 
4385 


1610 
2420 
9470 


2075 
1709 
9645 


UB  96 

120  09 

120  19 

118  98 

121  10 
117  27 
117  30 
123  20 
120  91 
123  19 
120  08 
123  46 
123  49 


1972 
1090 
2340 
3015 
1240 
449B 


MISS  HAZEL  L  BOftOTRA 
MRS.  RUBY  L .  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  C  t  E  COMPANY 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
DWB-NOBTMERN  DIST 

,   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

NED  EARL 

I  S  PLANT   INTRO  CRON 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM    S.  ALLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GDODRIOCE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
;  CALIF  OEPT  OF  WATER  R6S 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

JOHN   R  JARDINE 
J.    'ART'    LA  DIEU 
Elmer  w  olSOn 
elwood  r.  zimmerman 
;  dept  of  water  resources 
;  calif  dept  of  water  res 
coalinca  fire  dept 
union  oil  compakv 

bill  howell 
u  s  forest  service 
walter  roach 
bobebt  l.  Chandler 
U  S  F  C  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 
YUBA  CO.  WATER  AGENCY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  8  TMHELKEL 

;  PAC  POWER  C  LIGHT  CO 
CORCORAN  IRRIG.  DIST 

1  TROY  DUNCAN 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  Dlv  OF  FSTRY 
;  DEPT  HATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TtrtPLE 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

i  ST  OF  CALIF  SNOH  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER   C  LIGHT  CO 
OEPT  OF  PARKS  t  RECHEAT 
STATE   OIV  OF  HWYS 
CRESTLINE   FIRE   STA  NO  J 
CtH  SUGAR  REFINING  CO 

'>  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

JOHN  S  ROWELL 

HELlX    IRRIGATION  DIST 

COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 
.  DALE  S.  eOSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 
1  UNIVERSITY  OF  CALIF 
'  RICHflRO  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENZEN 


;  CALIFORNIA  DWR 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
;  CALIFORNIA  DWR 

PACIFIC  GAS  C  ELEC. 
DELANO  FIRE  OEPT 

I  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.  PARK 
KEN  C ■  BRATTON 


CO. 


G  t  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  HOYAT 

>  calif  div  beach  c  pks 
si  corps  of  engineers 
downey  fire  dept 
u  s  forest  service 
junius  m  duon 
i     frank  m  rowland 

l  a  wtr  c  pwb  oept 
w  d  mc  lean 
mrs.  mary  a.  hunt 
earl  k  wobser 
wallace  e.  marshall 

s  state  of  calif-snow  sur 
dan  steele 

s  corps  of  engineers 
metro  water  district 
orland  unit  WU  ASSN 

san  diego  water  oept 
el  centro  water  oept 
p  g  £  e  company 
arthur  l.  stewart 
eugene  r.  brown 
so.  calif.  eoisqn  co. 
c  nqbman  aoams 
homer  f  wannahaker 
state  div  of  fstry 
darwin  m  ting 

ESCOnDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  euCHNER 
J     NATL  WEATHER  SERVICE 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
L  A  WTR  t  PWR  OEPT 
OEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

P  C  £  E  COMPANY 

A  S  MENDICHI 

&UREAU  OF  RECLAMATION 

connick  livestock  CO 
rollin  i  boyton 
wentwOrth  lynch 
u  s  forest  service 
ventura  co  fire  oept 
raymond  thomas  ranch 
cal  dept  fish  c  game 

so  calif  edison  co 
!  u  s  bur  reclamation 
;  roland  w  getchell 
aiser  steel  corp 
bs  6  e  eslick 
s  forest  service 
s  forest  service 

J  FEE 


-460- 


STATION  INDEX 


STATION 

I       INDEX  NO. 

i  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

j  PRECIP. 

i 

SPECIAL 

FORT  JONES  6  ESE 

sisKlrou 

CARL  C  CRAMER 

FQRT  JDNES  RANCER  STA 

3182 

01 

SlSttlTDU 

12 

4  1  36 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FOKT  ORO 

3186 

04 

MONTEREY 

* 

3b  41 

121  56 

134 

MIO 

04 

02 

05 

friant  covernhent  camp 

FRESNO 

SA 

06 
06 

ORANGE 

ORANGE 

GARBERVULE 

HUMBOLDT 

MRS  N  E  PANCOAST 

C&ROEN  VALLEV  £  S 

3338 

02 

EL  OORADO 

38  50 

120  91 

1940 

R  C  KVLE 

CAsouET  rancer  station 

3357 

OL 

OEL  NORTE 

17 

*1  52 

123  58 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

CEGROETOMN  RAN&ER  STA 

EL  DORADO 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CLARA 

SNTA  BARBARA 

GIBSON  HUT  MNTNCE  STA 

02 

cillespie  field 

SAN  OIECO 

GlLROY 

SANTA  CLARA 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

CILftOY  8  N£ 

3*19 

04 

SANTA  CtARA 

20 

37  02 

121  27 

1050 

HENRY  MANTELLI 

3'>ZZ 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

13S0 

SETH  E  AUSEH 

CLENDAl,E  STAPEN  FC245G 

LOS  ANGELES 

RALPH  STAPENHQRST 

CLEMOORA  WEST  tB5 

LOS  ANCELES 

MRS  L   M  WEST 

clennville  fulton  RS 

IMPERIAL 

COLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENlTO 

£.   F,  CHITTENDEN 

CllflNlTE  SfRlNCS 

ii'.'} 

02 

PLUMAS 

8 

40  06 

120  21 

9765 

S 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

3551 

05 

u 

36  44 

118  5B 

6600 

8A 

8A 

NE  VAOa 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

creenvieh 

S I  SKI  YOU 

MRS  EMMA  H  PEREIRA 

TUOLUMNE 

MilNES  CYN  UPPER  FC367 

LOS  ANCELES 

JAMES  P  KINDRED 

HAINEE 

3710 

07 

INyO 

19 

36  08 

117  57 

3BZ5 

74 

7A 

H 

L  A  HTR   C  RHB  DEPT 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  28 

122  26 

60 

5P 

9P 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

P  LUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3345 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAT    C«EE«   PM  NO  1 

SHASTA 

3015 

BA 

P  C  C  E  COMPANY 

mavfield  Pumping  plant 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

9A 

9A 

METRO  HATER  DISTRICT 

hatf^rk  ranger  station 

3859 

01 

35 

40  33 

123  10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMEOA 

719 

EUGENE  D>  6ETTENC0URT 

102 

HEALOSBURC  FIRE  DEPT 

SONOMA 

102 

ROY  W>  LOME 

4890 

PLACER  COUNTY  WTR  ACCV 

RIVERSIDE 

U99 

SAN  OlECO 

2700 

6A 

VISTA    IRRIC  DIST 

San  benITO 

2160 

HERNANDEZ  7  SE 

SAN  BENlTO 

2769 

MRS  CLORENt  iKERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

117  19 

3199 

SS 

ROY  E  WALTERS 

3939 

05 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

8A 

:  H 

1480 

8690< 

DEPT  OF  mTR  resources 

S 1 SK I  YOU 

2900 

8A 

2960 

kobercs  resort 

8900 

2690 

1320 

HOLLISTER   I  SM 

SAN  BENITO 

279 

5P 

RADIO  STATION  KMPC 

HOLLlSTEfl  2 

'■025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

CITY  OF  HOLLISTER 

4035 

0* 

* 

36  55 

121  14 

257( 

WOODROW  P,  GOODMAN 

375 

3*5 

BA 

BUR    INOIAN  AFFAIRS 

2510 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

719 

MRS   LURLINE  R  BROHN 

7600 

02 

770 

HJNTERS  O&M 

o: 

CALAVERAS 

3220 

P  C  t  E  COMPANY 

HJNTINGTO'S  LAKE 

<.176 

FRESNO 

37  14 

119  13 

7020 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

•.le: 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  41 

116  41 

4390 

RIVERSIDE   CO  PK  OEPT 

01 

1260 

MRS  FRANCES  V  MQSS 

STATE  OIV  OF  HWYS 

o: 

2690 

SA 

9397 

IDVLLWILD  fire  DEPT 

07 

JMPERIAL    IRRIG  DIST 

07 

IMPERIAL 

5f 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

07 

INYO 

3950 

7A 

L   A  WTR  t  PWR  DEPT 

I-iDEPENDENCE  CAMP  / 

SIERRA 

7000 

NATL   WEATHER  SERVICE 

INDEPENDENCE  ONION  VLV 

'.235 

0' 

INYO 

1' 

36  46 

UB  20 

9175 

L   A  WTR  £   PWfi  DEPT 

4259 

07 

RIVERSIDE 

33  44 

116  15 

11 

8A 

8A 

AGR   RESEARCH  SERVICE 

07 

KERN 

2440 

9P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

07 

KERN 

2220 

05  AnADOn 

38  21 

284 

STATE   DlV  OF  HWYS 

02 

PLACER 

^ 

39  05 

3096 

P I  ERSON  TUTTLE 

07 

SAN  BEHDINQ 

6 

922 

7A 

METRO  HATER  DIST 

02 

MODOC 

21 

9300 

9P 

WALTER  CANTRALL 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  20 

8060 

C  LOSEQ   1 1  /6/ 70 

JOHNSONOALE 

051  TULARE 

10 

35  58 

*6eo 

MI.   hHITNEy  LUMBER  CO 

joshja  tree 

'.'.05 

07 

SAN  BERDINO 

34  OS 

116  19 

2720 

9P 

JOSHUA  9SN  CT¥  hTR  DIST 

SAN  DIECO 

25 

33  06 

116  39 

3690 

SS 

SS 

CMARLE  S  VI L 1  NEK 

'.422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

2075 

monteCITo  county  wtr  dp 

'.4'.2 

o: 

FRESNO 

27 

37  la 

9U0 

SO  CALIF   EDISQN  CO 

<i<i67 

07 

SAN  BEROINO 

34  10 

4325 

KEE  RANCH 

'i(>eO 

0 

SONOMA 

22 

38  40 

ISOO 

MRS  RUTH  F  HUB  I  NOW 

<^48e 

02 

LAKE 

23 

33  59 

1381 

*5O0 

0 

MAR  IN 

17 

37  57 

9P 

RAYMOND  Jt  MULLEN 

<-5oa 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  41 

177 

PAC   CMNT  t  AGGREGATE 

■XERN  RIVER  PM  NO  1 

OS 

KERN 

10 

35  28 

970 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEHN  RIVER  PH  NO  3 

'•523 

05 

10 

35  47 

Ue  26 

2703 

9P 

9P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

05 

KINGS 

ill  36  00 

119  56 

250 

et 

BA 

'.536 

KINGS 

111  36  04 

50B 

P  C  t  E  COMPANY 

'.5'.'. 

02 

SHASTA 

23 

'.555 

0* 

MONTEREY 

36  12 

32( 

4P 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

4571 

0 

OEL  NORTE 

i; 

41  31 

29 

9P 

-.581 

Ol!  HUMBOLDT 

40  38 

2356 

MRS.  EDRA  L.  MOORE 

•.5901  05  STANISL4L*S 

34 

37  48 

315 

8A 

0 

HUMBOlDT 

p 

40  52 

145 

KYBUR;  STRAHBERRy 

El  oqraoo 

36  48 

9700 

MARRY  STEVENSON 

LA  CaESCENTA  FC   E5l  B 

•.628'  0 

LOS  ANCElES 

34  i3 

UB  14 

156S 

9P 

CRESCENTi  VLY  CO  W  D 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

533 

SA 

ROSS  R  SANBORN 

0 

GRANGE 

3 

33  33 

117  47 

35 

4P 

SEHACE   DISPOSAL  PLANT 

'.65 

0 

ORANGE 

3 

33  33 

117  48 

21Q 

I  6  WATER  DISTRICT 

0 

SAN  MATED 

37  19 

122  16 

780 

6P 

MRS.   GERTRUDE  REEDY 

'.66 

0 

ALPINE 

3« 

38  29 

120  01 

7900 

s 

DEPT  HATER  RESOURCES 

467 

0 

SAN  BERDINO 

1 

34  15 

in  11 

9205 

9P 

1  467 

05|  TUOLUMNE 

31 

37  58 

119  53 

4662 

s 

hEtch  metcht  hTr  sup 

470 

0 

LAKE 

2 

39  02 

122  55 

1347 

9P 

9P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

470 

0 

INYO 

1^ 

37  13 

118  37 

906! 

5 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

lakeshore 

470 

0 

SHASTA 

2 

40  53 

122  23 

107J 

ep 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  Z  E 

471 

0 

SAN  DIECO 

2 

32  51 

116  S3 

69C 

Si 

MELlX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANQ 

471 

0 

SOLANO 

2 

38  30 

122  00 

lee 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAhE  SPAULOING 

471 

0 

NEVADA 

39  39  i9 

120  38 

5194 

P  G  £  E  C0HP4NV 

LAKE  SPAULOINC  DAM 

39  39  20 

UO  38 

912C 

41 

41 

4P 

P  C  C  £  COMPANY 

LAKE  MQHLFORD 

472 

IH  SAN  DIECO 

33,  33  10 

117  00 

190C 

ESCOnOIOO  wTL   WTR  CO 

LA  MESA 

473 

0 

SAN  OIECO 

3 

32  46 

in  01 

53C 

51 

9P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

474 

0 

LOS  ANCELES 

1 

34  41 

IIB  OT 

Z39! 

BP 

MARVIN  FOSTER 

A  PAN2A  RANCH 
A  PORTE 

assen  creek  upper 
ava  beos  nat  monument 
a  verne  hts  fc  560  6 

ArTONvlLLE 
EBEC 

ECHUZa  PT  STA  FC  3528 
EESVlLLE  KEECAN  RANCH 
E  GRAND 

ehman  ranch 

EmON  COVE 
ICHTS  CREEK 
INOSAy 

ittle  last  chance  VY 
ittle  panqche  06t  dam 
ittle  valley 
ivermore  county  f  0 

OCKHOOD  2  N 
OOGEPOLE 

DDI 

OG  SPRING 
OMPOC 

ONE  PINE  CTNHODD  PH 
ONG  BEACH  PUB  SVC 
ONC  SEACH  H50 
QNC  BELL  STATION 
OOKOUT  3  WSW 
ORAINE 
OS  ALAMOS 

OS  ANCELES  WSO  I 
OS  ANGELES  CIVIC  CTR  ( 
OS  BANDS 

OS  BANGS  AHBURUA  RCH 

OS  BANGS  DET  RESV 

OS  CATOS 

OS  CATOS  4  SH 

OS  PRIETOS  RANGER  STA 

05T  HILLS 

OHER  KIBBEY  RIOCE 

OWER  mEADOH 

OmER  OTAY  RESERVOIR 

oyalton 

ucerne  valley 

uc  la  willoh  springs 

umseryaro  rs 
tle  cr  foothill  BLVD 
tle  creek  ranger  sta 

OELlNE  MNTNC  STA 
DERA 

D  river  ranger  STA 
.HNKE 

.mmoth  pass 

.MMOTH  pool 
.NTECA 

NA  SCHOOL 
NITA  LAKE 
ISLAND 


COUNTY 


SN  LUIS  OBPO 

02^  PLUMAS 

03  MODOC 
SISKIYOU 
LOS  ANCELES 
MENDOCINO 

05  KERN 

LOS  ANGELES 

021  COLUSA 

OS  MERCED 

09i  EL  OORAOQ 
091  TULARE 
02,  PLUMAS 
OS  TULARE 
02  PLUMAS 
09  FRESNO 
021  LASSEN 
04:  ALAMEOA 
0*1  MONTEREY 
091  TULARE 


9032  09;  SAN  JOAQUIN 
5043  02l  TEHAMA 
5064  06>  SNTA  BARBARA 
I  5067  07.  INYO 
5080  06  LOS  ANGELES 
5089  06  IDS  ANGELES 
5086;  01  MODOC 
50931  02!  MOOOC 
5098]  OS  KERN 
9107  06i  SMA  BARBARA 


k  CLARA 
'  CftUI 
BARBARA 


60|  05  TUOLUMNE 

03{  SIERRA 
Qti  SAN  OIECO 
01  SIERRA 
OtI  SAN  BERDINO 
04|  MONTEREY 
0»  EL  OORAOO 
06l  SAN  BEROINO 
06|  SAN  BERDINO 


NEZ   3  SSE 

N£Z   WATER  PLANT 

VILLE 


Quo 


aoow  lame 

fire  station 

noota  dam 

flCED  FIRE   STATION  . 


D  2 


CAN  Bluff 

ETOWN 
LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  INTAKE 


IlLO  5  N6 

IINERAL 

IIRANOA  4  SE 

IIRANDA  SPENGLER  RANCH 

IITCHELL  CAVERNS 

IITCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
HOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  E 
MONTEREY 
MONTEREY  NALF 
MOGRPARK 
MORAINE  CREEK 
MOBENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  HSH 
MORGAN  HILL  SCS 

MORONCO  VALLEY 
MORSO  BAY  FIRE  DEPT 
MOSRO  bay  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MDUNTAIN  PASS 
MT  BALDV  FC  B9C 
MT  BALOY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  Snow  course 

MOUNT  MADONNA 
MT    SAN    JAC INTO  HSP 
MDUNT   SHASTA  SLOPE  t 
MOUNT  SHASTA  HSD  f 
MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MJIH  WOODS 
I  MJMBO  BASIN 

'  WUSICK   CREEK  GUARD  STA 
1  NiCIMlENTO  Oam 
•NAPA  STATE  HOSPITAL 

NAVARRQ    1  NH 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEwauRY  PARK  4  SN 
NEWMALL  SOLEOAO  FC32CE 

NEWMAN  2  NH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NEW   YORK  MTNS 

NKOLAUS  2 

NiLAND 

NIPOMO  2  NH 

MOEL  SPRING 

NORTH  BLOOMFIELO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

NOVATO  8  WNH 


5371  0. 

5372  0' 
53781  0< 
5389  O; 

5*00  o: 

5*17  01 

9*96 
9502 
55091 
5528 
5532 
5535 
5586 
5598 
9623 
9632 


9779 
9785 
5799 
5799 
5823 
5832 
5840 
5844 
9846 
5893 


5867 
5690 
5900 
5901 
5909 
591J 

5933 

59"!  01 

5956  02 

5973  04 

5978  07 

J  5962  02 

I  5963  02 

5996  01 

6006  06 

6027  01 

6032  01 

6048  05 

■  60561  04 

i  6074  01 

I  6105  01 

115  07 

I  07 


■136  ( 


.  04 


168  05 

175  061  ORANGE 


01.'  TRINITY 
D2J  LAKE 
07l  MONO 

MADERA 

SAN  JOAOUIN 

06  SANTA  BARBAR 
SHASTA 

salano 

05|  KERN 

05|  MARIPOSA 

Osl  ALPINE 
02  NAPA 

04|  CONTRA  CDSTA 
04|  CONTRA  COSTA 
041  CONTRA  COSTA 

01  YUBA 
TUGIUMNE 
VENTURA 

021  TEHAMA 
02|  SISKIYOU 

05i  FRESNO 

07  RIVERSIDE 
01;  SISKIYOU 
05  FRESNO 
05  MEHCEO 
05  MERCED 

02  PLACER 

02  LAKE 

03  LASSEN 
06{  SAN  BEROINQ 

091  TULARE 
021  TEHAMA 
01  HUMBOLDT 
01  HUMBOLDT 
07  SAN  BERDINO 
05  FRESNO 
05  STANISLAUS 
05  STANISLAUS 
07  KERN 

05  TULARE 

03  MONO 

01  SISKIYOU 

04  MONTEREY 

04  MONTEREY 

06  VENTURA 

05  TULARE 

06  SAN  DIECO 
04|  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CLARA 

D7  SAN  BEROINO 
04  SN  LUIS  OBPO 

04  SN  LUIS  OBPO 

05  TULARE 
07;  SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  OORAOO 
CONTRA  COSTA 
04|  SANTA  CLARA 


SISKIYOU 

PLUMAS 

SANTA  CRUZ 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

LOS  ANCELES 

MARIN 

TRINITY 

FRESNO 

SAN  LUIS  OBP 
NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
NEVADA 
ALAHEDA 
VENTURA 
LOS  ANCELES 

STANISLAUS 


135  07  SAN  BERDINO 
.  02  SUTTER 
■I  07!  IMPERIAL 
207  06  SN  LUIS  OBPD 
;  GLEN 
:  NEVADA 
MADERA 
b290|  01  MARiN 


34  05 
39  09 
37  14 


37  40 

35  58 

36  36 


36  27 
33  47 

33  49 

'•1  12 
35  18 

34  45 


39  33 

3|  32  37 

e\  39  41 

34  27 

35  53 

36  33 
34  06 
34  14 


7  *0  27 
38  51 
37  37 
37  21 
37  48 
34  49 
23!  40  32 


23|  38  30 
37  56 

37  59 

38  01 


27  37  09 

6|  33  34 

41  35 

271  36  47 

37  18 

37  19 

39  03 

23]  38  45 


36  17 
23j  *0  21 
40  11 


34  02  , 

35  23 
35  25 


41  47 
40  02 
37  01 


37  54 
34  14 
37  54 


37  21 
33  36 
35  19 

38  99 

33  n 

35  04 

39  32 


20  ID 
20  59 
20  13 


IB  93 
22  26 
20  19 


21  n 

22  47 

20  27 
18  03 
18  12 
18  09 

21  2! 
21  12 
18  26 


20  03 
16  56 

20  15 

16  57 

21  27 
20  18 

17  20 


23  32 

22  47 

19  02 

19  19 

21  12 

20  00 

21  34 

22  16 
19  23 
19  98 

19  47 

22  07 
22  08 
22  06 
22  07 
21  35 
19  51 
19  18 

21  41 

22  OS 

19  26 
16  04 

21  37 

20  22 
20  29 
20  29 
20  44 

22  37 
20  21 
16  56 


21  36 

23  47 

23  46 

15  32 

16  43 
21  00 
21  00 
IB  10 
18  10 


21  92 

18  53 

18  34 

16  31 

21  37 

21  49 

21  39 


15  32 
17  39 
17  37 


21  39 

22  02 

20  93 

21  43 
16  36 

22  14 
22  19 
22  36 

18  04 
22  34 
22  32 

19  19 

20  93 

22  16 

23  34 


22  02 

IS  98 

IS  32 

21  03 

17  93 

19  18 


22  40  ; 
20  94 
19  30 
22  43 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

CIAlj 

P 

9P 

BA 

4P 

TA 

TA 

9P 

5P 

7P 

7P 

s 

I  OA 

lOA 

s 

BA 

5P 

BA 

9P 

9P 

9P 

9P 

s 

5P 

9P 

MID 

MID 

9A 

s 

BA 

MID 

MID 

MIO 

c  ^ 

"if 

BA 

SS 

9A 

5( 

9P 
9F 

s 
s 

8& 

5P 

9P 

SA 

SA 

SA 

SA 

BA 

SA 

8A 

SA 

s 

SA 

8A 

9A 

9A 

9A 

4P 

4P 

9i 

9A 

BA 

BA 

SA 

7A 

5P 

9P 

?J 

5 

SA 

flA 

:  " 

9P 

9P 

MID 

s 

8A 

BA 

: 

s 

9P 

5P 

lOf 

lOP 

9A 

s 

SA 

BA 

SA 

HlC 

3P 

3P 

s 

8A 

*P 

H 

7/ 

11 

BA 

BA 

5P 

9P 

s 

HID 

MID 

:  Hj 

«P 

:  H 

9P 

SA 

9F 

9P 

HID 

MtD 

BJ 

BA 

SA 

7A 

4P 

9P 

9P 

9P 

s 

SA 

Si 

8A 

s 

BA 

BA 

,AE  E.  MARTENS 
L  C  LIBBEY 
IF  WATER  RESOURCES 
T  PARK  SERVICE 
ASSOC  PERSONNEL 
I  M.  BROHN 

0  FIRE  OEPT 

1  FIRE  OEPT 
H  J  KEEGAN 
I  CO  FIRE  DEPT 

,  LEHMAN 
,H£AH  LEMON  CO 

OEPT  OF   WATER  RES 
OE  CHAINE 
OF  WTR  RESOURCES 
WATER  RESOURCES 
MRS.   ClOVERINE  COHDER 
LIVERMDRE  ALMDA  CTY  F  I 
ARCHIE  M  HEFERLING 
U  5  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  LDOI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL 
L  A  HTR  t  PWft  OEPT 
PUBLIC   SERVICE  DEPT. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

DEPT.   HATER  RESOURCES 

CITY  OF  LOS  CATOS 

ALLEN  HElENIUS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT, 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

INTERMOUNTAIN  F  C  RES 
SAN  OIECO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
CALIF   DEPT  WATER  RES 
SAN  BERNARDINO  FCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
SO.  CALIF.   EDISQN  CO. 
SPHECKELS  SUGAR  CO. 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SAN  FRAN  Bat  naval  SyO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MRS  GABRIELLE  WILSON 

ELOISE  8  FAIRBANKS 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
MARGARET  S  PLUHMER 
FRANCIS  C.  MACALVEY 
MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILlE   fire  DEPT 
C  ITY  SAN  FRANCISCO 
VENTURA  C.   FLOOD  CONT, 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GINO  L.  lANNI 

RADIO  STATION  KFRE-FM 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
NATL  HEATHER  SERVICE 
ERNEST  MINCUS 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
R  M  POWELL 
STATE   OIV  OF  FSTRV 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EOISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
ROBERT  CRERAR 
CAL  DIV  BEACH  t  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRlC  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CD  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JACK  PRESTON 
ROGER  SCHOEN 
ROBERT  J  RENARD 
U.    S.  NAVY 

VENTURA  COUNTY  FIRE  OEP 
CORPS  OF  EN&tNEERS 
SAN  DiEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
BILL  R.  BRUNER 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MRS,   ELVIRA  CLIFT 
MORHO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MT  BALOY  SKI  LIFT  INC 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  C  PARK 
LICK  OBSERVATORY 

U  5  FOREST  SERVICE 
CALIF,   DEPT.  OF  WATER 
JACK   I  SCHELL 
MT   SAN  JACINTO  WSP 
OEPT  HATER  RESOURCES 
NATL  HEATHER  SERVICE 
CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 

PAUL  H.  Rices 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 
NAPA  ST  HOSP/FIRE  OEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  Of  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

RICHARD  A  SMITH 
ORANGE  CO,  HARBOR  OlST 
C.   T.  SNYDER 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
CHARLES  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MALAKOFF  DIGCINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 


-461- 


STATION  INDEX 


OAK  KNOLL  RANCEft  STA 
I  OAKLAND  NSO 
OAKLAND  MUSEUM 
OAKVILLF   1  HNW 
OAKVIILE  »  SK  •  2 
OCCIOENTAL 
0:tANStOE 

OCEANSlOE  PL 
OILFIELDS  JOAOUIN  RD' 
OJAI 

I  ONION  VALLEY 


!  OSO 

;  OftANCE  COJNTY  RESVB 

OOANCE  COVE 
i  0»1CK  P«A1«I£  CEEK  I 
!  QRlANO 

'■  o»leans 

I  OftOVILLE 
I  OaOVILLE  BfllDOE 
I  OaOVILLE   RANGER  STA 

I  OSTRANOER  LAkE 
I  OX'<ARD 

I  PACHECO  pass  ; 

i  pacific  house 

'  pacoima  0am  fc  33  a  £  ! 

[  paicines  ohrhall  ranch 

PALMOALE 
;  PALMOALE  FflA  AlfiPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

PAL0M4R  KT  OBSERVATDRY 

palos  verdes  est  FC*.30  i 

PAWAMlNT  CITY 

PANOCHE 

PARADISE 

PAR40ISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR  | 

PAHKFIELD  I 

PASAOENA  I 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NH 
PASO  ROSlES  FAA  AP 
PiTTERSnN  MEADOW 
PiTTlWAV 
PAYNES  CREEK 
PEPPEROINES  CAMP 
PERRIS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

PIEOAA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC3Zie 
PINECREST    SUMMIT   R  S 
PINE  FLAT  OAM 
PINE  MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  2  ESE 
PIRU  3  SSE 
PESHO  BEACH 
PIT  RIVER  POMER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACEftVILlE  IFC 
PLACERVILLE  DISP  PL4NT 
PLASKETT 
PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
POINT  PIEDRAS  6LANCAS 
POMONA  CAL  POLY 


63231  01  SISttlYOU 

R,  6335  AlAMEOA 

'  6336  C  ALAMEDA 

i  63bl   01  NAPA 

6356'  01  NAPA 

6370  Oi  SONOMA 

6377;  061  san  diego 

6379;  06[  San  di  eCO 

6395'  OSi  FRESNO 

I  6399  VENTURA 

!  tihiZ.  Oil  PLUMAS 

:  b'-bi  021  SHASTA 

i  b'-li,  Obi  ORANGE 

6*76'  OJI  FRESNO 

;  6<.9B.  01  humbolOT 

'  6506'  02|  GLENN 

'  650e.  01,  HUMBOLDT 

I  6521  02i  BUTTE 

6525i  021  BUTTE 

I  6S2S  02  8UTTE 

I  6552  OS.  MARIPOSA 

I  6569  Obi  VENTURA 

'  658^  OSi  MERCEO 


6597,  02i  EL  DORADO 

6602.  06'  LOS  ANGELES 

6610  04  San  BENITO 

662i^  oi  LOS  ANGELES 

66271  0"^  LOS  ANGELES 

663^  071  RIVERSIUE 

bbiftii  041  SANTA  CLARA 

6650i  0'<\  MONTEREY 

6657]  Oei  SAN  OIECD 

66631  Ob  LOS  ANGELES 

667l!  07^  INYO 


05'  SAN  BENITO 
02;  BUTTE 
05~  TUOLUMNE 

OT  San  berOino 

C  MONTEREY 
Ofr  LOS  ANGELES 


!  6726  02i  TEHAMA  | 

I  6730'  0*1  SN  LUIS  OBPO 

673*'  0*!  SN  LUIS  OBPO  ' 

67*2.'  0*;  SN  LUIS  06PD  ' 

I  6751   03!  MDOOC  I 

I  675*^  OSj  KERN  j 

i  6761  02,  TEHAMA  ! 

I  680J  0^  MODOC  I 
6816  06]  RIVERSIDE  , 
!  6826  01  SONOMA 

6862:  06|  VENTURA 
\  689i:  Oel  LOS  ANGELES  , 
,  689^  0&  TUOLUMNE 

689t»  05  FRESNO 
'  6910!  06.  VENTURA 
I  69Z6|  0'.;  SAN  8ENITQ 
I  69*0  Ot.  VENTURA 
i  691.1'  Ofti  VENTURA 
I  69^i  0-*  SN  LUIS  OBPO 
69*6  02  SHASTA  I 


PORT  CHICAGO  NAVAL 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEAOOH 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POHAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 
OUINCY 

RAMONA  SPAULDINC 
RANCHITA 
RANOSeuRG 
RATTLESNAKE  CREEK 


OEP 


RED  1 


WSO 


REDOING  5  SSE 
REDOING  FIRE   STA  NO  2 
I  REDLAN05 

REDWOOD  C I TY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
•RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  I 
RIVERSIDE  EXP  STA 

I  ROBBS  PEAK  PH 

I  ROBERTSON  FLAT 

I  ROCK  CREEK 

ROCKLiN 
j  ROGERS  CAMP 

ROSE  MARIE  MEAOOM 

ROUND  MEADOW 

ROUND  HT  P  C  AND  E 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WSO 

SACRAMENTO  CITY  WSO 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAOEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
AINT  HELENA  4  HSW 
filNT  HELENA  7  N£ 
AINT  MARYS  COLLEGE 
ALINAS  3  E 

salinas  faa  ap 

lInas  dam 
SAlSIPUEDES  CAOINC  STA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 


7085 
7093 
709& 
7106 
710« 
71  111 
712i 
7150 

71791  05 

719S|  02 
72311 

72**1  06 

7253!  07 

7259|  05 

72921  02 

7295  02 

7296]  02 

7306  06 


02,  EL  DORADO  I 
OZ  EL  DORADO 
0^  EL  DORADO 
01.  GLENN  1 
021  SHASTA  I 
02i  PLUMAS  ! 
Oil  HENOOC  INO  j 
061  SNTA  SARBARA 
0*-  SN  LUIS  OBPO 
Of  LOS  ANGELES  I 

0*1  CONTRA  COSTA 
051  TUL4RE 
Oi  PLUMAS 

TUL4RE  I 
TULARE  ' 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
06{  San  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 


7339 
7351 
7370 
7*0* 
7*1* 
7**6 
7*70, 
ft|'  7*73 


7510 
7516 
7533 
7560 
75  79 
7581, 
760q 
I  762i 
K  7630 
Rj  7633j 


TULARE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 
SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
SOLANO 
RIVERSIDE 
06'  RIVERSIDE 
02'  EL  DORADO 
05  PLACER 

OT  INVO 
02  PLACER 
05  TULARE 
05  FRESNO 
OS  TULARE 
02,  SHASTA 

07!  San  berDino 

05j  TUOLUMNE 
Oil  SACRAMENTO 
Oa  SACRAMENTO 


76371  02i  TEHAMA 

76*l!  OJ  NEVADA 

76*31  01  NAPA 

76*6i  01  NAPA 

76*9'  02|  NAPA 

76611  0*1  CONTRA  COSTA 

76681  0*1  MONTEREY 

76691  0*i  MONTERY 

7672!  0*. 

7681,  06!  SNTA  BARBARA 


I  ANTONIO  MISSION 

I  ARDO 

I  BENITO 

I  8ERNARDIN0  CO  HDSP 


SAMDBERC  PTL  FC130B 
SANDBEhC  MSO  I 
I  OtEOO  WSO  I 

I  OIMAS  FIRE  WO  FC95 
I  OIMAS  TANBARK  FLAT 
I  FELIPE  HIGHWAY  STAR 
I  FERNANDO 
t  FERNANDO  PH  3 

RICHMOND  SUNSET 
I  FRANCISCO  WSO 

FEDERAL  BLDC.   WSO  R 
1  GABRIEL  CANYON  PH 
I  GABRIEL  OM  FC«25BE 


76  891  05: 
77021  05| 
7714,  0*1 
7716  0*1 
77191  0*i 
7723!  O61 
7731'  0*1 
773*i  061 
77 3 s:  06i 
77*0!  06, 

77*9  06. 
77S0,  Ot 
7755:  0*i 

7759  0&; 

7762;  06, 
7767  0*1 
7769*  0*i 
7772 
7776]  06 
7779  06 


.MADOR 
AlAVERAS 
MONTEREY 
MONTEREY 

BERDINO 
MONTEREY 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
DIEGO 

OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
ANTa  CLARA 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 

FRANCISCO 
MATED 

FRANCISCO 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 


36  27 

36  2* 

38  25 
33  12 
33  13 
36  18 
3*  27 

39  *8 


3*  12 
37  0* 
36  *5 


39  53 
35  38 
35  *1 


38  15 

36  'V9 

3*  36 

20|  36  29 


17  38  55 
33  3*  3* 
4  35  40 
26  3*  O'' 


33  32  57 

33  53 

36  11 

36  07 

39  56 

33  0* 


38  *2 
*0  02 

37  56 

38  09 
33  57 
33  58 

38  5* 

39  09 

37  27 


38  06 
38  31 

38  35 

■■0  10 

39  26 

36  30 
38  30 
38  3* 

37  50 
36  *0 


38  10 

36  01 

36  02 

36  31 

3*  08 

36  26 

3*  45 

34  45 


3*  06 

3*  II 

37  01 

3*  17 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


21  34 

19  33 

19  U 
21  11 

20  30 
18  24 

21  22 
18  06 


21  30 
16  52 
16  23 


16  09 

22  32 

20  41 

20  45 

20  39 

20  12 

19  23 

21  SI 

20  14 

17  14 

22  38 


20  51 

22  51 

22  53  i 

23  42 

20  40 

21  17 


22  01 

19  01 

20  28 
IS  34 
18  38 

23  04 
23  08 
17  04 
17  38 


2'.2 

lOOOD 
9D00 
2100 
5965 
7900 
17 


U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  60NDI0 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSlOE  FIRE  DEPT 
OCEANSlOE   WATER  OEPT 
PACIFIC  TELCTEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
GERALD  D.  HARNACK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  C  PARKS 
ORLAND  unit  WU  ASSN 
JACK  0.  CLARK 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SHINNER 
STATE  DiV  OF  FSTRY 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARO 
CALIF   DEPT  OF  WATER  RES 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARH 

john  p  ohrwall 
palmdale  irric  oist 
fed  aviation  agency 
palm  spgs  fire  oept 
palo  alto  jr.  museum 

james  a  bell 
paldmar  observatory 

SUPT.   OF   streets  C  PkS, 
C.    T.  SNYOER 
Miss  LILY  BERG 
PARADISE  FIRE  DEPT. 
HETCH  HETCHY  WTfl  SUP 

metro  water  district 
robert  h.  durham 
pasaoena  water  dept 

u  s  forest  service 
city  of  paso  robles 
francis  f  nelson 
fed  aviation  agency 
dept  of  water  resources 
hudson  ranch 
nellie  thompson 
calif  oept  water  hes 
state  div  of  fstry 
petaluma  fire  sta  »  2 

ventura  county  fcd 
l  a  co  fire  oept 
usfs-  district  hanger 
corps  of  engineers 
ventura  ctv  fld  control 
u  s  nat  park  service 
camulos  ranch 
v.  cd.  flood  control  0 
police  department 

P  G  e  E  COMPANY 

P  C  C  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
V  OF  PLACERVILLE 

F  St  CAL   DEPT  WTR 
TINA  HWY  MTC  STN 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
F  DlV  OF  FORESTRY 
COAST  GUARD 
COAST  GUARD 
POLYTECHNIC  COLLEGE 

NAVAL  MAGAZINE 
I  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  t  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
B.   W.  PATTERSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL   HEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  OEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 

CITY  FIRE  OEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF   DIV  BEACH  C  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
IJ  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  RES  4  AG  EXP  STA 
SAC  MUNIC  UTU  OIST 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


DEPT  HATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
PACIFIC   CAS  AND  ELEC  CO 
STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTB  SUP 
NATL   HEATHER  SERVICE 
NATL   HEATHER  SERVICE 

NATL   HEATHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
YVONNE   L.  WHITE 
BROTHER  U  BENEDICT 
U.S. DEPT. OF  AC. I  ARS 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 

P  C  C  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
MRS   JEAN  BHINAN 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR   C  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
NATL   HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HHVS 
FARMERS   INS  CROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY   SAN  FRANCISCO 
NATL   WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
PASADENA  WATER  OEPT 
ORBIN  R.  WATKINS 


JOHN  I 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
,AC INTO 

lAC  INTO  RANGER  STA 

ioaouin  exp  range 


SAN 


7785  C 
7807  C 
7910j  C 


OSE 


BAUTISTA  3SSE 
,UIS  DAM 

,U1S  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  PASS 

ISAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
NSAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIvER  PH  3 
SANTA  ANITA  FERN  FC-32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE   DAM  R 
SANTA  MARGARITA  2  5H 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  WSO  R 
SANTA  MONICA 
MSANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEI 

SANTIAGO  0AM 
SAUCUS  PWR  PL  NO  I 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
1»SC0TI  A 

'  SEARSVILLE  LAKE 

SEBASTOPOL 
,  SECRET  VALLEY 
,  SEPULVEOA  DAM 
I  SWASTA  0AM 

SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIEflRAVlLLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  *15 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKAGCS   SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOH  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E  I 
SOLEDAO 

SOMERSET  5  ESE 
SDHIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEHITE 
SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC    FC   356  C 
SPRECKElS  HWY  BRIDGE 
SPRINCVILLE   7  EN£ 
SPRINCVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE  HOWKS 
SOUAH  VALLEY 
SQUIRREL    INN  2 
STANOISH  1  E 
STANDISH  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
•STOCKTON  WSO 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
STONYFOBD  COOLEY  RANCH 
STONYFOBO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEAOOH 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF   2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   I  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 


7691  06 
7897^  06 
7902;  06 
7905;  06 


TAHOE  CITY 
TAHOe  VALLEY  I 
TEHACHAPI 
TEHACHAPI 
TEJDN  RANCHO 
TERMO 
THE  CEDARS 
THE  GE»SERS 
THERMAL   FAA  AIRPORT 

THOUSAND  Oaks 

THREE  MILE  VALLEY  ' 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  2  I 
THREE  RVRS  EDISON  PH  1  I 
TIGER  CREEK  PH  I 
TOPANCA  PATROL    STA  FC6 
TORRANCE  I 
THABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

TROUGH  SPRING 
TRUCKEE   RANGER  STATION 
TUJUNGA 

TUJUNCa  hill  CR  FC  *70 
TULEFIELO 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TUOLUMNE  MEAOOHS 
TURLOCK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
THENTY  MILE  HOLLOW 
TWENTYNTNE  PALMS 
THIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 
KUKIAH 
UKIAH  4  WSW 

•  UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  w 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANOfiO  FILTER 
UPPER   TRES  PINOS 
VACAVlLLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VALYERHO  RANGER  STA 


LOS  ANGELES 
San  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BARBARA 


SAN  MATEO 
VENTURA 
MARIN 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
,  ...  SNTA  BARBARA 

79l2j  0*1  SANTA  CLARA 

79l6|  04i  SANTA  CRUZ 
792d  Oa  LOS  ANGELES 
7930!  04  SN  LUIS  OBPO 
7933;  04;  SN  LUIS  OBPO 
79*61  06  SNTA  BARBARA 
7950  06)  LOS  ANGELES 
7953  06  LOS  ANGELES 
7957  06  VENTURA 
7965  01  SONOMA 
7976  06  SNTA  BARBARA 

796-'  06  ORANGE 

801*  0&  los  angeles 
8025  01!  siskiyou 
humboldt 
San  matEO 

SONOMA 
LASSEN 
LOS  ANGElES 
SHASTA 
HUMBOLDT 


8332 
B338 
B344 
63*9 
6351 
6353 
8355 
6376 
6360 
8*06 

8*36 
8**6 
8*55 
8*60 
8*63 


!  01 

02  EL  DORADO 
02  SHASTA 
SIERRA 

02  SIERRA 

06  LOS  ANGELES 
Ob  ORANGE 

SONOMA 
MONTEREY 

07  RIVERSIDE 
05  MARIPOSA 

02^  NEVADA 
0*1  MONTEREY 

05  EL  DORADO 

06  VENTURA 
01  SONOMA 
05  TUOLUMNE 

03  MONO 

04  SAN  FRANCISC 
05s  MARIPOSA 
07|  INYO 

0«  LOS  ANGELES 
0*1  MONTEREY 
05;  TULARE 
05;  TULARE 
05}  TULARE 
03  PLACER 
07^  SAN  BERDINO 
03  LASSEN 
oJ  HENDOC INQ 

05  Tuolumne 


B697  I 

8700  ( 

8702  ( 

8703  ( 
8713  ( 
8716  < 
8752  ' 

8758  < 

8762  < 

8826  ( 


8885 
)  8892 
1  8905 

',  8909 
69121 
89141 
89171 
89281 
8967 
8973 
6992 
6997 
8999 

9001 
9024 
9035 
9037 
90*3 
90*7 

9052 
9053 
9061 

9063 
9073 
9067 
9097 
9099 


37  21 

36  48 

37  03 


33  3*  26 
32  34  32 
*  37  21 


FRESNO 
BUTTE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 


SN  LUIS  08P0 
FRESNO 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
PLUMAS 
KERN 


KERN 
RERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 
RIVERSIDE 
VENTURA 


06[ 

02(  PLUMAS 

05  TULARE 

05  TULARE 

05!  TULARE 
'  AmaDOR 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

06l  ORANGE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

COLUSA 

NEVADA 
06|  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
05  KERN 
01  SISKIYOU 
05  TULARE 

TUOLUMNE 
STANISLAUS 
ORANGE 
TEHAMA 
SAN  BERDINO 
ALPINE 
06{  SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOCINO 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  8ENIT0 
SOLANO 
I  MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


38  40 
*0  30 

39]  39  34 

39  35 


39  39  19 

36  26 
38  37 

33 

38  17 
37]  37  59 

38  21 

37  42 
37  30 

I9|  37  11 

34  03 
i^-j  36  36 
36  10 


27  37  56 

37  54 

38  00 

39  15 
39  23 
39  35 
41  10 
39  3* 

.  00 

37  05 
36  5* 
3*  41 
3*  16 
*0  23 
*D  26 

38  23 
I  27 

35  09 


34  11 

39  54 

36  22 

36  26 

36  28 

38  27 

34  05 


33  ' 


122  22 

116  96 

116  se 

119  43 


119  ' 

122  18 

119  27 
122  32 
117  52 
117  06 

lie  01 

L19  50 

L19  S7 

121  S6 

122  01 
117  58 

120  38 
120  38 
120  27 


1535 
1560 
1090 


118  27 

123  08 

124  06 
122  14 


120  59 

121  51 
120  36 


117  39 
123  08 
120  40 
41 
30 

120  22 

121  20 
120  36 
L19  03 

122  27 
23 

119  27 

123  00 
119  36 
116  34 


116  39 
120  U 

117  14 
120  24 


1375 
3555 
4150 
4975 
100 
1095 
1930 
1730 
1940 
6700 


2470 
1050 
4070 
6235 
5680 


120  48 

121  06 

119  28 

<  OS 

120  00 
118  27 
1  18  26 
118  *5 
120  27 
120  21 

122  50 
116  10 
118  SI 

120  34 

,18  51 

116  93 


117  36 
121  25 
121  29 


4599 
1966 
6160 
1029 

6230 
625* 
397S 
3960 
1*29 
9300 
590D 
1668 


2600 
197S 
7629 


CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
;  FOREST  SERVICE 
■Y  OF  SAN  JOSE 
;.    SANDRA  J,  KNOLL 
DEPT  HATER  RESOURCES 

STATE  POLY  COL 
CTV  OF  SANTA  BARBARA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
L  HEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
IS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  Tft, 
FED  AVIATION  AGENCY 

STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C  ITY  SANTA  MONICA 
I  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEHBERRY 
SANTA  BARBARA  COUNTY 

HILLUH  D  SAPPINGTON 

A  hTR  C  PWR  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUNBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR  RECLAMATION 
TONY  N.  MACHl 

THEODORE  B  HEUSNER 
MRS.  GERTRUDE  POLEN 
IRS.    JEANNE  H,  MCMAHAN 
I  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  HATER  AGENCY 
DEPT  HATER  RESOURCES 

ROBERT  MAUChAN 
JOHN  N  FRANCIONI 

K  A.  HASELEY 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  H  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
,  SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 


J.  £.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 

■  C  £  E  COMPANY 
OUAH  VALLEY  STATE 

LEROV  KEMP 
AY  C  FRALEY 
AL  DIV  BEACH  C 

■  C  £  £  COMPANY 


PKS 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DJV  OF  FSTRV 

Y  OF  STOCKTON 
NATL  HEATHER  SERVICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  HU  ASSN 
OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.    LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

AIR  FORCE 
SUSANA   KN   F1H£  STA 
DAVID  BARR 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
STATE   DlV  OF  FSTRY 
CALIF   DEPT  HATER  RES 
KERN  CO  FSTRV  £  FD 

.  ESTHER  BEATTY 
FED  AVIATION  AGENCY 

PY  M,  COHAN 
TEHACHAPI  CUMMINCS 
TEJON   RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEHEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CALIF  OEPT  HATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
.  t  E  COMPANY 
CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AACE  R  TUGEL 
8ANTA  CARBONA   IR  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  6  C  CORP 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIC  DIST 
i  NATL  WEATHER  SERVICE 

i  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 

Si  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

'  JOSHUA    TREE    NAT.  MON. 
t  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  HCO 
S  FOREST  SERVICE 
ITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 


L 16EBTY  GROVES  CORP 
EDGAR   J  SCHUETTE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E   BAY  MUN  UTL  OIST 
ELOON  FANCHER 
VACAVlLLE   FIRE  DIST 
MISS  JUDY  A.  WOLF 
VALLEY  CNT  MUN  WATER 
U  S  FOREST  SERVICE 
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CONTINUED 


I  NUTS  fC  154 
VENADO 

VENTUC0P4  R  S 

VERMILION  VULLEV 
VICTORVULE  PUMP  PLANT  1 
VIDETTE  HESDOH 
VINCENT  FIRE   STfi  FC120  i 
VINTON  ] 
VISALIA  I 


STATION  INDEX 


VOLLMERS 

V0LT4  POWER  HOUSE 
WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   I  ENE 
WALNUT  CREEK   «  E 
WALNUT  PTL  ST4  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

wasioja  phoenix  ranch 
watsqnville  waterworks 
wamONa  ranger  station 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  F1B£  DEPARTMENT 
WELDON   1  WSW 
WENOEi.    10  SE 
WEST   eiU   PINE  LOOKOUT 
WeSTMAVEN 

WEST  POINT 
WESTvlLLE 

wet  meadow 
wheatlano  i  ne 
wmiskeytqhn  res 
white  mountain  1 
white  mountain  z 
white  mtn  storage 

WHITTIER  CTY  H  FC  lOtC 
HiLOROSE  RANGER  5TA 


\  93861 
'  9390' 
\  9*lBi 

9'.^3 
9'.(e. 


■■  9'.'.T' 


COUNTY 


06l  LOS  ANGELES 
01'  SONUMA 

001  SNTA  BARBARA 
Ot.  VENTURA 

05  FRESNO 

OT  SAN  BEROIND 

05  FRESNO 

Ob  LOS  ANGELES 

02  Plumas 

0S|  TULARE 

06:  San  oiego 

02'  SHASTA 
02,  SHASTA 

05  CALAVERAS 

O*.,  CONTRA  COSTA 
di  CONTRA  COSTA 
O""  CONTRA  COSTA 
0*.  CONTRA  COSTA 

06  LOS  ANGELES 
Ob  SAN  DIEGO 


9*.5Z'  05,  KtH" 

9'.^a  06^  SNTA  BARBARA 

9*73  c;  SANTA  CRUi 

91.62:  OS;  MARIPOSA 

9*90!  Oil  TRINITY 

9^.991  01'  SISKIYOU 

95121  05!  KERN 

95261  03,  LASSEN 

95321  Ob!  SNTA  BARBARA 

956&  05'  FRESNO 

9582'  05  CAlAVERAS 

959T  02  PLACER 

9602   05  TULARE 

9605  02  YUflA 

96211  02  SHASTA 

9632,  071  MONO 

9633  OT  MONO 

9635  07  SAN  BEROINO 

9660  06  LOS  ANGELES 

9671  07  INVO 


122  OS 
122  02 
122  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

% 


7520 
2B58 
9500 
3135 
4950 


3985 
2050 
3593 
2680 
4035 
62B0 


2620 
5290 
8950 

ios 

1295 
10150 
12*70 

7260 


.  DEPT.  HTR,  ANO  POWER 
SONOMA  CFC  ANO  HTR  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

0.   FLOOO  CONTROL  DIST 
SO  CALIF   EDISON  CO 
VICTOR  Cn  WATER  DIST 
PS  OF  ENGINEERS 

CO  FIRE  OEPT 
NK  OOTTA 
VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  FIRE  DEPT 
FRED  BORING 
G  C  E  COMPANY 
AfllON   e    VAN  SCHAICK 

MRS.  JOAN  Thomas 

F.  TERRV 
TOMAS    S  VANASEK 

.   BETTY  FilBCLQUGH 
CO  FIRE  D(PT 
WARNERS  RESORT  CO 

KERN   CO   FSTRY    t    F  0 

PHOENK  RANCH 
ITY    OF  WATS0NVILL6 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

VERNON  J  BtOUNT 

ED  FILIPELLl 
i  COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BOSTON  RANCH  CO 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 
.  DEPT  HATER  RESOURCES 
■  CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF   SAMUEl  DAMON 

S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
:  CLOSEQ  IW6/70 
MISS  MARTHA  BAILEY 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


WILLIAMS 

WiLLITS   I  NE 

WILLITS  HOWARD  FDR  RS 

WILLOW   CHEEK    1  NW 

WILLOWS 

WILLOWS  USBR 

WINCHESTER 

WINTERS 

WDFFORO  HEIGHTS 
WOOOFORDS 

WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 

wrights  lake 
yorba  linoa 
vdhkvule 

yosemite  park  HEADQTRS 
VREKA 

zenu-kettenpom  store 
closeo  stations 


NEW  STATIONS 
lENIA-KETTENPOM  STORE 


977; 


02  COlUSA 

01  MENDOCINO 
Ol)  MENDOCINO 

TRINITY 
02|  GLENN 

02  GLENN 

06  RIVERSIDE 

02  VDLO 
05  KERN 

03  ALPINE 


978l|  02|  YOLO 

SANTA  CLARA 
9eitJ  02  EL  DORADO 
06l  ORANGE 

MENDOCINO 
98551  05i  MARIPOSA 
93661  Oil  SISKIYOU 
99531  01'  TRINTY 


35|  -.0  57 

2i  39  32 

23  39  32 

3^  33  '.3 

23  36  32 

10  35  <.3 

3  38  47 

23  38  41 

4  37  06 
1  38  51 

26  33  54 

IT  38  54 

14  3T  45 

12   41  43 

7  40  10 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

% 
£1 


HOD 

39T0 
2625 
3600 


Y   OF  WiLLIAKS 
HENRY    C,  WAOE 
STATE   OlV  Of  FSTRY 
FOREST  SERVICE 

USBR  MATERIAL  CONTL  OIV 
IM  M  BLACKMORE 
NEWTON  WALLACE 
JANES  H  JORGENSEN 
MRS  WILMA  C  BARR 

I  C  AGR  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  HARE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
VORBA   LINDA   HATER  CO 
MRS.    I/.    SYLVIA  MULSERT 
S  NAT  PARK  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 
WAYNE  KING 


t     DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN    2-CALAVERAS    3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO   6-DESERT   7-EEL    B-FEATHER    9-KAWEAH    10-KERN  U-KINGS 
12-KLAMATH    )3-L0S  ANGELES    14-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
2l-PtT  22-RtJSSIAN  23-SACRAMENTO  24-SALlNAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   3I-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST    34-STAN15LAUS  35-TRIpnTY   36-TRUCKEE  37-TUOLtJMNE 
38-WALKEB 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1970 


Additional  infornialion  reKardinK  the  climate  of  Calilornia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatoloiisi  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
A^dTuonal  prociplta?^^^  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   'F.    precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   In  miles"      Monthly  defree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dally  temperatures   from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durinti  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  obsei"vation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Ofllcos  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,   P.S.T.,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,   P.S.T.,  and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,   P.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
endin^;  at   lime  of  observation.  ^ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tabl"    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"   table,   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"   table,  include 
snow  andsleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for    January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data'  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"   table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Gi'ound"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Piecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price      $1.25.       Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  bo  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.   Washington,   D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPAI^T^RES  ffiOfl  U^^ilAL 
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DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

ANGHiN  PaC   UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALLAHAN  RANGER  STA 

if?. 7 
<.6.3 

38.6 

50.5 
50,0 
47. 3H 

41.7 
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M 

43.4 
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66,0 
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59, IH 
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56,4 
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51,0 

52,5 
50,1 
46,8 
52,2 
43, IH 

44. 1 
39.6 

36.5 
44.2 

57.6 
57,1 

CECILVILLE    5  SE 
ClOVEROALE  3  SSE 
CDVELD 

CRESCENT  CITY    1  N 
DUTTONS  LANDING 
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50, 8M 
54, IM 

.6 

41.0 
55.3 
46.2 
47. 6M 
53.3 

-  3.0 

54, 3M 
64.9 
59. 5M 
53.9 
61. 7M 

1.4 

63. OM 
67.6 
67,0 
56.8 
61.6 

-  1,6 

68. 7« 
71,8 
73, In 
57,3 
64.3 

-  1.1 

66,6 
69,8 
70,0 
57,6 
62, 9M 

-  1.9 

59, 9H 
71,1 
63, 9M 
58,6 
62.3 

.8 

52.4 
60,4 
55. OM 
53.7 
55. 5M 

-  2.9 

43, 8M 
54,9 
49. 3H 
51.6 
55.2 

-  ,1 

33 .  5M 
45.2 
40. 5M 
46.4 
46. 7M 

-  3.5 

50. 4M 

59. s 

53. 3M 
56, 7M 

■  .6 

ELK  VALLEY 
EUREKA  WSO 
FERNDALE   2  NW 
FGREST  ClEN 
FORT  BRAGG 

52. 1 
51.2 
'.0.5M 
51.1 

4.7 
5,0 

51.4 
51.2 
42,9 
52.1 

3.2 
3.'. 

- 

49.9 
49.7 
45. BM 
50.7 

1.2 
2.0 

47.4 
46.0 
44.5 
46.5 

-  3.0 

-  5,1 

55 .  2M 
52.3 
52. B 
56.8 
52.4 

-  .7 
1.1 

64, 4M 
54.3 
56.0 
65. 6M 
55.0 

-  1,2 
4.3 

66. 2H 

54.6 

56.2 

71.8 

54.7 

-  1.5 
3.4 

63,2 
55,3 
56,4 
69,4 
54,6 

-  1,4 
2,9 

57.6 
55.7 
55.6 

56.2 

-  .7 

50. 3H 

52.6 

52.7 

51.7 

53.0 

-  1.8 

-  •"' 

44.6 
53.5 
53.7 
44,0 
54,  1 

2,3 
1,7 

38  .OM 

47.4 

47.1 

36,9m 

47,9 

-  1.5 

-  ,1 

52.2 
52,6 

52.5 

-  .1 

FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATON 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

S0.3H 

37,0 

52.0 

'.9.2 

'.2.6 

3.5 
3.6 

50. 9M 

40,7 

53.4 

50.7 

46.5 

1.6 
2.6 

50,  5M 
43, 2M 
52,2 
53,1 
49,0 

.9 
.5 

47 .  5M 

43.4 

48.9 

52.6 

48.6 

-  2,5 

-  6.0 

51  .5M 

5B.0 

53,1 

61.5 

61.2 

2.3 
.0 

54. 5M 
66.  1 
55.1 
62.5 
71.1 

-  1.1 
4.5 

54. OH 
71.2 
55. 3H 
64.9 
75.3 

-  .9 
1.9 

53. 9M 

68,5 

55.7 

63,9 

73.5 

-  1.5 
1.4 

54. 3M 
59. 1 
56. 1 
65.1 
63.6 

,4 

-  3,0 

51. 5M 
50.5 
54.5 
56.9 
55. Z 

-  2.7 

-  1.6 

53,  IM 
43.9 
54,4 
54,0 
47,5 

1.7 
.9 

47,1m 
32.9m 
49.1 
45.5 
36. on 

-  1,4 

-  4.9 

51, 6M 
51, 2M 
53, 5M 
56,7 
55, 8M 

.0 
.0 

HEALDSBUftG 

HILTS 

H00P4 

kentfield 

KLAMATH 

51.0 
37,1 
46.6 
50.7 
'.9.6 

4.3 

54 ,  3 
40. 5M 
49.7 
53.3 
51.7 

3 . 9 
3.5 

57,4 

41,9M 

51.7 

56.0 

49.8 

3.1 

57.1 
42. IM 
50,0 
55.2 
47. IH 

-  1.3 

54. 6M 
60.2 
63.4 
54.3 

3.3 

67.  7 
65. 3M 

64.  6 
56, B 

.7 

71.1 
70. BM 

67!l 
57.9m 

1.7 
1.2 

70,7 
69,6 
71,0 
65,0 
57,6 

1.8 
-  .2 

71.0 
57. 7M 
64.2 
67,6 
57,4 

3,0 
2,5 

61.0 
49. 5H 
56.6 
56.6 
53.0 

-  1,1 

-  1.3 

56,5 
43, OH 
51,9 
55,6 
52,4 

2,6 
3,0 

47.4 
31,7 
42,5 
47, 1 
44,8 

.9 

-  .6 

61.0 
50. 3M 
57.1 
56.7 
52. 7M 

1.9 
1.5 

LAKE   PIllSBURY  no  Z 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE   CREEK  PK 

32.* 
32.6 
51,6 
'•6.7M 

4.2 

46,7 
38.2 
35,4 
54.4 
49,9 

3.8 

37.6 
35. 4M 
56.5 
47.9 

3.2 

36.2" 
H 

54.2 
45,9 

-  2,3 

52.7 

64.1 
53. 2M 

3.5 

61. 4H 
56.5 
64, B 
56.5 

-  .  1 

68.9 
64,4 
68.0 
58,0 

.7 

68, 1 
61,6 
66,5 
56,4 

-  .1 

55.9m 
50.8 
69,  2 
57.0 

2,6 

46. OH 
43. 3H 
60 . 3 
52.9 

-  1.4 

40,0 
38,8 
56,2 
51, 5M 

1.6 

27, OM 
27, 9M 
47,8 
44, 3M 

-  1.2 

47, 4M 

59.5 
51. 9M 

1.2 

ORlE  ANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
PUTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

44 . 9 
51.0 
51.5M 
47.8 
46.9 

4.0 

49. 1 
52.7 
52. 4M 
51,9 
49.3 

2.5 

52.6 
55.6 
51,5 
53.3 
51,5 

2.7 

50.2 
52,9 
50.2 
51.0 
50,9 

-  2.7 

61.6 
62.1 
54.6 
63.6 
59,9 

2.6 

70, 6M 
63.6 
52. BM 
69, 6M 
66,4 

-  .3 

76.0 
67,2 
55. OH 
76.2 
72.1 

.7 

73,1 
66,7 
56,7 
73,5 
70,4 

66.5 
67.6 
58. 6M 
69.1 
65.7 

1,5 

57.0 
59.3 
56.0 
60.1 
56.6 

-  2,2 

50,6 
55,6 
54,3 
53,0 
51,0 

1.9 

41,7 
46,2 
48,7 
44,7 
44,  1 

-  2.0 

57, 8M 
56.4 
53. 5M 
59, 5M 
57.1 

.7 

Saint  helEna 
san  rafael 
santa  rosa 

sawyers  bar  ranger  sta 

SCOTIA 

49.  5 
53. 2M 
50.8 
39.9 
50.2 

3.7 
4.3 
2.5 

52.5 
56. 7M 
53.8 
44,6 
51,6 

3.5 
3.9 
2.'. 

54,7 
58, 8« 
56.4 
47,  1 
49,9 

2.3 
3.6 
-  .6 

54,0 
56, 2M 
54.2 
45.2 
46.0 

-  2,7 

-  1.8 

64,6 
64.7 
63.6 
57.5 
54.2 

2.8 
3,7 
-  1.8 

67,0 
65, 3M 
64.3 
67,6 
56.1 

.  1 

-  .2 

-  1.0 

71.3 
67.6 
67.2 
73,9 
59,5 

,6 
-  1,5 

66,7 
65,9 
67.0 
72.0 
59.2 

•  1.0 
.6 
-  2,3 

69.1 
69, 5M 
66,6 
63.6 
56.2 

1,6 
2,5 
-  2,9 

58.9 
61.3 
59,5 
55,4 
53,8 

-  1.9 

-  1.5 

-  4.0 

54,6 
57,0 
55,3 
45,9 
53,7 

1,6 
2,1 
.7 

45,8 
49, 4M 
46,9 
35,2 
45,5 

-  1.6 

-  .9 

-  3.7 

59.2 
60.  5M 
59.0 
54.0 
53.5 

.7 
1.4 
-  1.4 

Smelter  cove 

SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE 

UK  I  AH 

50.0 
38.1 
34.  I 
'.9.1 

3.2 

52.3 
41.7 
39,1 
51,9 

2.8 

55, OM 

55,1 

43,5 

36,7 

53,6 

1.2 

51. 4H 

52.9 

44.8 

39.4 

52.3 

-  4,4 

57, 3M 
63.7 
58. 5 
53, 7M 
64.7 

2.7 

57. 3H 
65.9 
67,0 
62.7 
69.7 

2.1 

57. 3M 

69,9 

74.1 

67,9m 

75,9 

2,2 

56,7 
67,4 
71.9 
65,1 
73,3 

,7 

67.7 
62.6 
54.6 
69.6 

,2 

54, 9H 
58,8 
52,7 
46, 9H 
60,0 

-  1.4 

55,3 
54,3 
43,0 
40,8 
53,5 

.9 

49,9m 
46,0 
32,9 
28.0 
44.6 

-  2.5 

56.7 
52.6 
47, 6M 
59.9 

.7 

MEAVERVILLE   RANGER  STA 
HEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS    1  NE 

hillom  creek  I  NW 

YREKA 

40.1 

36.7 
46.9 
46.6 
38.6 

3 . 3 
4.8 

39I4 
49,6 
50.4 
41,7 

3.7 
3.5 

45,7 
41,1 
49, S 
52.3 
44.1 

,7 
.8 

45.2 
40.7 
48.0 
51.0 
44.8 

-  5,0 

58.4 
53.6 
59,0 
62.1 
58.1 

,  5 

1.5 

67.3 
62.9 
64.3 
69.4 
66,2 

3.0 
4,7 

72,4 
69.4 
69.5 
74.1 
74.5 

1,0 
2,3 

70,1 
66,0 
66,2 
72,0 
72,9 

,7 
2,3 

62.3 
55.0 
63.3 
66.1 
60.2 

-  1.6 

-  4,0 

52,6 
47,7 
55,3 
57, 3H 
51,2 

-  1,7 

-  2,3 

45,6 
42,4 
51,4 

M 

44, 1 

1.5 
2.4 

35.8 
31.0 
43.0 

41. In 

34,2 

-  2.6 

-  1.8 

53. 4M 

49.0 

55.5 

52.7 

.2 
,7 

DIVISION 

63.6 

67.6 

,6 

66,0 

,  1 

62.3 

-  1.4 

54,7 

-  2,4 

50,2 

.9 

41,7 

-2.6 

54.6 

,  1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTUHAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 
Blue  canyon  wsq 

32.0 

M 

49.9 
36.7 

3.9 

37i8 

M 

51.7 
42. 1 

5.6 
S.O 

37.8 
53.1 
54.5 
40.9 

-  .6 
1.7 

1.4 

37)5 
54,2 
54.8 
40,3 

-  7,9 

-  2.9 

-  5.3 

52,7 
52.8 
64. 8M 
65.9 
55.4 

.5 

1.7 

3.2 

60.7 
60.9 
71  .4 
71.3 
61.6 

1.9 
.6 

2.6 

66.9 
66.3 
78. OM 

70.9 

.0 
,2 

2.9 

65,2 
64,2 
76.2 

70.4 

.3 
.0 

3.7 

55,1 
54,2 
70,7 

62.8 

-  3.3 

-  1.7 

-  .1 

46,6 
44,9 
61,3 

52.9 

-  3.1 

-  2.1 

-  ,9 

39,6 
39.8 
53,1 

43.4 

1.9 

-  .6 

-  2.3 

26,4 
26,6 
42,7 

32,3 

-  5.3 

-  6.0 

46.4 
h6.3 

50,8 

-  .5 
.1 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAH  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 

49. 3H 
49. 9M 
39.7 
33.4 

5.1 
4.6 

5U4 
51, 3M 
39,7 
36, 4M 

5.3 
2.8 
4.6 

55.5 
54. OB 
40.9 
39.  1 

1 , 1 
1,6 

55!6 
52. 9H 
40.9 
39.2 

-  5.3 

-  5.6 

53.9 
65.8 
67. OM 
54.7 
52. IM 

1,7 
,2 

61, 6M 
67,6 
73, 9M 
61  .6 
59, 6M 

2.2 
1.5 
.7 

68.8 
74. 6H 
79.0 
66.2 
67. 4M 

1.5 
.6 

1.0 

68 .  5H 
70. 7M 
75. 2M 
63.6 
66. 1 

1.9 
-  .6 
1.4 

61.0 
71. 5M 
71.5 
56,2 
57,3 

-  1.3 

-  .6 

-  1,9 

51. 2H 
61. 3M 
61. 8H 
47.0 
46. 8H 

-  1.9 

-  1.6 

-  2.4 

42.3 
55. IM 
54. 9H 
41.9 
39,  I 

-  2.0 
2.3 
1.1 

32,0 
45.8 
44. 6M 
31,0 
29,9m 

-  6.5 

-  1.4 

-  1.9 

49,  8M 
60. 4M 
61 .3M 
48,3 
47, 2M 

-  .1 
.3 

CENTERVILLE  PM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
Clarksburg 
Clearlake  highlands 

32.6 
49.3 
49.0 
45.0 

37!4 
52. Z 
51,5 

3.6 

39!6" 
54.4 
54.6 
49.9 

1,4 

40.0 
55.7 
55.0 
49,4 

-  3.2 

52. 1 
68.9 
65.7 
62, 5M 

3,1 

73. 6M 
60,  I 
74.7 
66.9 
66.2 

1.9 

78. 9M 

65.5 

79,4 

73,5 

74,5 

-  .3 

.7 

75. 9M 

63.4 

76.3 

71.3 

72.2 

-  1.1 

-  .  1 

71, 8H 

56,8 

71,3 

68,9 

66,0 

-  1.1 

-  1,2 

61.3 
47.2 
61.1 
60,0 
57,2 

-  2.3 

-  1.9 

52,  IM 

39,9 

54,0 

53,3 

50,6 

-  1.3 
1.4 

44,0 
29,2 
45,0 
45,3 
40,6 

-  2.9 

-  .6 

61 .  3M 
47.0 
61.9 
59. B 
57, OM 

-     .  1 
.8 

COLFAX 

colusa  1  ssh 
Davis  z  hsw 
deer  creek  fqrebay 

Dt  SABLA 

',9.0 
49.9 
39.1 
42. 3H 

3.8 
4.6 

1.7 

Zn 

51.6 
52.2 
*3.5 
*i7.4M 

2.3 
2.9 

4.8 

56.0 
54.7 
43. 9M 
47.6 

1.9 
1.3 

1.4 

sill" 

55,4 
42, OH 
47,0 

-  3.9 

-  3.5 

-  5.0 

6B.9 
66.6 
57. 3M 
60, 9H 

2.3 

2.1 

2.8 

71. 4M 
73.1 

63.8 
67.0 

2.4 
-  .3 
.2 

1.7 

76, 7H 
77,6 
75 , 5 
71, 6H 
73, 6H 

1.4 
-  .5 
.3 

1.1 

75.1" 
71,5 
71, 6H 
72,2 

-  .9 

-  1.8 

1.1 

68. BM 
71.5 
70.2 
62. 5M 
66. 5M 

-  ,6 

-  .9 

-  .8 

60,8 
61.0 
61.0 
55.3 
56.9 

.6 

-  2.1 

-  2.2 

-  1.2 

51,2 
54.3 
54.9 
47, OM 
47, 5M 

-  1,0 
1.6 
1.8 

-  1.0 

40, 5n 
44,5 
45,9 
34, 2n 

37, 4n 

-  5.9 

-  1,5 

-  5,5 

61,6 
60,8 
52, 7m 
55. 5M 

.2 
.0 

OOBBlNS   1  S 

DOBBINS  COLGATE  FDRE8Y 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

■•l.SM 
46.  8 
50,2 

3 . 7 

*9.0M 
52.7 

2.7 

45. B« 
51.5 
57.1 

1 . 1 

M 

44, 6M 
56!2 

-  5,5 

M 

57.5 
65.  Z 

69.0 

65.5 
72.1 
66,5 

76, 3H 

70,7 
77,5 
72,7m 

.1 

73.5 
68,3 

7o!8 

67. 4H 
60.9 
7lIo 

58.7 
53. BH 
6U0 

50, BH 
H 

59!9 

41,7 
34, 6M 
46!l 

-  3,3 

- 

60. 6M 

folsom  oam 

georgetown  ranger  sta 
grass  valley  no,  2 
hat  creek  ph  no  i 
jess  valley 

49.9 

M 

44.6 
37.5 
31.3 

3.3 

52. « 
48. IH 
4B,2 
»1.5 
37.7 

3,1 

55.4 
47. 7N 
4S.4 
42.9 
35.9 

-  .7 

55.5 
46. 4« 
47.7 
43.5 
36.1 

-  6.9 

66.9 
62. OM 
60. 7M 
57,2 
50.5 

.2 

71.2 
67,5 
67,3 
63.8 
58,6 

78,5 
77,1 
74,8 
66.5 
66.6 

-  1,4 

75,3 
75, 3H 
72,8 
66.5 
66.0 

-  ,9 

72.6 
68. 5M 
66.2 
58.6 
54.9 

-  3.2 

62.3 
59. 7M 
58.4 
49.4 
46.4 

-  3.4 

59,3 

H 

49.7 
43.4 
40.1 

1.4 

44.9 

M 

39.8 
33.1 
28.7 

-  2.6 

61.7 

56. 6M 

50.5 

46,1 

>-  .9 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MANZANITA  LAKE 

46.2 
45.8 
35, 5M 

32.2 

1.5 

'.6.6 
'.9.6 
39. 2M 

35,3 

3.8 

51.1 
50.4 
39.3 

35.3 

,9 

50.4 
51.6 
38.2 

35.5 

-  5.5 

63.4 
64.2 
52. IM 
M 

50,2 

2.0 

70.5 
71,2 
56.6 
61,4 
57,3 

1.7 

76,7 
78.0 
64. 6M 
69. OM 
64.1 

1,4 

73.9 
75,5 
63,2 
67,8 
62,5 

1.4 

67.9 
70.2 
57. BM 
60. 7M 
54.9 

-  1.0 

58.4 
59.5 
49,3 

M 

46.4 

-  1.4 

50.7 
50.1 
40. 4H 

38,9 

-  1.7 

42.0 
39.3 
30.  8 

26.4 

-  6.2 

56,3 
58.8 
47. 4M 

44.9 

MARKLEY  COVE 
MARYSVlLLE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

mdnticellQ  dam 

50.5 
37.  1 
33.6 
49.  ZM 

4,5 
3.1 
3.3 

50.3 
5'.. 2 

<>i,a 

37.1 

4.1 
S.3 
4.7 

52.9 
57.0 
41,4 
38,3 

2,2 
,5 
2,1 

52.9 
56,5 
41.7 
37.2 

-  2.1 

-  5.6 

-  4.9 

64,1 
70,2 
54,8 
50.6 

3,4 
1.2 
1.9 

70.0 
74.6 
63,5 
58.2 

,9 
3,8 
2,5 

75.9 
80,6 
68,4 
64,0 

1,8 
1.9 
1,0 

73,4 
77,6 
65,6 
62,2 

.8 

1.0 
1.1 

69.6 
73.6 
58.2 
54.2 

.3 

-  1.9 

-  3.0 

60,6 
63.5 
50.4 
45.6 

-  1,0 

-  1,1 

-  2,7 

53.9 
56.4 
43.5 
38. 7H 

2.3 
.9 
-  .5 

44.6 
46.7 
31.8 
28.3 

-  .3 

-  4.9 

-  5.3 

63,7 
49.9 
45. 7M 

1.4 
.0 

MOUNT  SHASTA  WSQ 
NEVADA  CITY 
ORLANO 
OROVlLLE 
PARADISE 

37.  1 
41.7 
49.1 
50.8 
47.  1 

3.6 

2.5 
4.2 

41.2 
'.'. .  1 
52.5 
53.1 
51,7 

4.2 
2.8 
3.6 

41,6 
44,7 
55,6 
56,1 
52,5 

,6 
-     ,  1 
1,9 

42,6 
45,0 
56,7 
57.1 
51,6 

-  4,9 

-  5.2 

-  3.3 

55,6 
57.7 
69.2 
70,1 
65.4 

1,6 
1.5 
1.8 

63,4 
65.4 
75.0 
75.9 
72.0 

3,1 
2,5 
,2 

69,8 

71.0 
79.7 
82.8 
79.3 

1,8 
1,1 
-  .6 

67,3 
68,4 
76,6 
79,0 
76,8 

.6 
.4 
-  1.2 

58.5 
59.9 
73.1 
73.5 
71.4 

-  3.0 

-  3,9 

-  .6 

50.1 
52.2 
62.6 
62.6 
61.0 

-  1,8 

-  2,7 

-  1,7 

42.3 
46.1 
54,3 
55,9 
52,6 

.5 
-  .3 
.9 

30.5 
36.9 
44.0 
46.0 
41.8 

-  5.4 

-  4.4 

-  2.2 

50,0 
52.6 
62.4 
63.6 
60.3 

.1 

!3' 

Placervule 

44.3 

4.0 

4.7 

46. 5 

1,1 

46.4 

-  4.7 

61.7 

2.5 

66.4 

2.1 

75.9 

2.2 

73.0 

1.3 

66.9 

,2 

57.1 

,0 

50,1 

3.2 

39.9 

-  1.9 

56.9 

1,3 

See  RelersDce  Notes  Following  Station  Index 


TabI*  l-CoQtuiu*d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


May 


S«pt*mb«i 


placervule  ifc 

PLATINfl 
QUINCY 

RED  BLUFF  WSD 

REOOINC  FIRE  STl  NO  2 
ROCKLIN 

SaCRAMENTO  WSO 

Sacramento  city  wso 
shasta  dam 

sierra  city 

sierraville  ranger  sta 
sooa  springs  1 
stony  coroe  reservoir 

STRAHBEflRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

VACAVILLE 
VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 
HILLUHS 
WILLOWS 

WILLOWS  USBR 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


46. 1 
<il.B 
34.8 
38.9 
49.3 


50.0 
45.1 
46. 4M 

49.2H| 


51.5 

43.0  j 
3e.6Hl 
32.9 
51.1 
43.7 
30.7 


6.0 
2.7 
2.7 


43.9MI 
39.  3N 
32.9  I 


52.0 
55.6 
54.9 

56.4 
57.1 
55.5 


50. OM 

47.8 

41.1 


43.0 
39. 2M 

32.8 


53,8 
56.7 
56.2 


66.8 
67.6 
69.7 
67.4 

55,8 
52, IM 
45.0 
67.1 
57.3 
43.4 

67.2 
65.2 
66.0 
69.6 


70.3 
68.6 

61 .6 


59.1 
64,4 
77,0 


74.5 
62.9 
49.3 

72.0 
71.6 
74.1 
74,3 
73,5 

75,6 
74,1 
73.3 


I  80, 


85,6 
79,9 
76,8 
78.1 
83.2 

69.9 


2.0 
1,1 
1.1 


79.3 
82.1 
79.5 
78,3 

79.8 
79.3 
77.8 


78.8 
72.6 
61.9 


73.0  I  -  1.2 


I  61.1 
55.6  i 
42. BH 
49,8 
63,5 

65,3 


61,7 
53,3 
41.4 

61.4 
60.2 
61.4 
61.9 
62.0 

64.1 
63.4 
61.7 


39.9 
45.4 
93.8 


53.0 
44.5 
35.1 

54.6 
JO.l 
51. 8H 
54,7 


44.8 
44.3 
46.1 


63.3     f  .2 


2.6 
1.3 


2.1 
5.3 


2.0 
3.0 


03 
BOCA 

eooiE 

BRIDGEPORT 
CEOARVIlLE 

oonner  memorial  st  pk 

doyle  5  sse 

Fleming  fish  and  game 

fort  bidwell 

mono  lake 

souaw  valley 

susanville  airport 

tahoe  city 

tahoe  valley  faa  ap 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WOODFORDS 


33,6 
33. 5M 
30.1  I 

33.3 
32,8 
31,2M 


40. 7H 

40.0 

39,7 


34.9  ! 
32. OM 
36.6 
33.3 


28,2 
33,3 
39,6 


33,4 

40,8 
34,9 
32.8 
37,1 
34.3 

39. 3M 

36,7 


40.7 
37.3 


46.6 
40.6  i 
46. 1 
53.8 
47,6 

55. 5n 

56.5 

53.8 

53.6 

48.0 

55,8 
47,8 
46,8 
51,2 

47,enj 

55.3M| 
50.6  t 


57.1 
48.6 
53.8 
63.5 
55.1 

63.  IN 

64.1 

62.1 

60.3 

55.3 

63.8 


61.4 
57,9 


63,7 
57,0 
61,5 
71, 5M 
62,3 

71. 8M 

70.5 

68. 


71.9 
65.9 


61.1 
56.8 
60.5 
71. IM 
60.6 

69. 9M 


60. 7« 

62,9 

61,5 


58,5 

58,7m 

55,9 

58.1 

51.6 

57. 

51.6 

50.8 


59,1 
53.6 


42.2 

48, 
47. 6« 
47,4 
48. 
43,1 

46.5 
43. 
42. 6H 
43.3 
43.3 

48.8 

44.5 


39.7 
32.0 
36.6 
40.9 
36. 4n 

43,0 
42. 6H 
40.8 
41.8 
38.2 

41.7 
36.4 
38.6 


42.7 
39.4 


32.  on 

30.2 

27.6 


26,0 
23, OM 
25.2 
24,0 

30. 6n 

26,2 


AVILA  BEACH 
SEN  LOMOND  NO  3 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARHEL  VALLEY 

CROCKETT 
CILROY 

half  moon  bay 
hollister  1  sw 
king  city 

livirmore  county  f  d 
los  gatos 

martinez  water  plant 
monterey 
monterey  nalf 

horro  bay  fire  dept 
mount  diablo  n  gate 
mount  hamilton 
nacimiento  dam 

NEWARK 

OAKLAND  WSO 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO  ALTO  JR,  MUSEUM 

PASO  ROBLES 

PASO  ROblES  FAA  AP 

pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  pieofas  blancas 
port  chicago  naval  dep 
priest  valley 

redwdqo  city 
richmond 

saint  marys  college 
Salinas  3  e 
salinas  faa  ap 

san  antonio  mission 
s  f  richmond  sunset 
san  francisco  wso 
s  f  federal  bloc.  wso 
San  gregorio  2  SE 

San  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

San  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  lEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


56.6 
50.0 
54.0 
52.9 
52.4 

51.2 


48.1 
42.3 
49.8 
52.6 

52.3 

50.9 
50.4 
49.6 


49. 4H 
52.7 
52.4 


52.8 
53.6 
53.1 


52.2 
55.5 
55.5 


54.4 
55.8 
49.8 
54,2 
53.7 

50.7Mi 
55.8 
54.6  , 
57.4 
52.6  I 

55.1 
55,2 
56,1 
55, 6M 


55.6 
56.3 
55.8 


45. OH 

53.8 

57.3 


53.1 
56. 4M 
54.5 


52,8 
54, 7M 


51.8 

56.6 
54.7 
57.8 
57. 2M 
54.7 


53.1 
51.4 
51.0 
53. IM 

53,8 
53,8 
56,6 
52.1 
50.6 

52.2 
52.4 
44,8 
53.4 
55.6 


51.3 
53.6 
52. IM 

51.2 
50,7 
53.7 
53.3 
49.7 

55.1 
53.2 
54,8 
55,8 
52.6 


60.9 
62.5 
60.6 
61.6 
58.6  I 

63.6 
63.7n| 
55.5 
60.6 
63. 5M 

65.7 
64.1 
65,7 
57.7 
55.8 

56.8 
63.0 
60. 6M 
64.4 


60,5 
57.7 
55.6 

65.6 
60.6 
62.3 


68.3 
65.7 
68.6 
57.8 


61.2 

70.1 
70.5 
55.4 
65.5 
68. OM 

73.3 
71.0 
73.0 
59.6 
56.1 


56.9 
71.8 
74.5 

69.3 
61.6 
68.7 


62.9 
57.6 
59.3 


62,8 
72,2 
60.8 


69.9 
68.2 
70.6 


66.9 
66.5 
65.3 


69.6 
68.5 
71.5 
64.9 
62.4 

61.3 


66.0 
67. IM 
70.2 


66.8 
65. OM 
64.6 

69. IH 
60.6 
65.4 
64.4 


60.2 
58.6 
59.5 


56.5 
59.3 

60.1 
60.3 
61.3 
58.7 
57. 

58.9 


60.5 

58.9 
59.3 
58.3 
58. 3M 
61.2 

61,4 
59,5 
57.1 
59.6 
56.4 

59.3 
60.4 
57. IH 
59.9 
58.8 

60, 3M 
54, 3M 
58.5 
58.6 
55.5 

60.5 
60.0 
60. 7M 
61.1 
57.7 

56.9 
57.7 
57.4 


54.6 
57.4 
56. 


56.2 

58.1 
55.0 
48.7 
55.7 
57.4 

56,4 
56, 4M 
55.3 
93.8 


55.7 
58.1 
52.6 
57.6 
96.4 

93.6 


51.5 
46.7 
49,6 


48,0 
47.6 
49.7 


46.1 
47.6 
46.8 


52.7 
44.0 
37.6 
47.0 
48.0 

49.4 
48. 9M 
47,4 
46,8 
46.0 

44.9 


48.4 
49.5 
44.3 
50.5 
49.0 

45.4 

49.9m 

46.7 


49,0 
48.2 
47.6 


ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 


S«e  Relareace  Notes  Following  Station  Indox 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  " -^"-jj 


January 

February 

Maxch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

AcouaJ 

Stahon 

1 
1 

1 
1 

e 

aperatute 

ft 

1 

« 

0. 

V 

1 

3  petature 

« 

1 
1 

1  perature 

1  perature 

V 

1  perature 

• 

1 
1 

e 

Temperature 

« 

« 

i. 

e 

e 
1 
I 

« 

e 

9 
(- 

Q 

a 

0 
H 

«" 
Q 

c 
H 

«" 

a 

Q 
f2 

« 

Q 

0 

s 

a 

a 

« 

O 

D 
9 

a 
« 

Q 

a 
9 
H 

e* 

a 

« 

Q 

a 

H 

£ 

& 

a 

e 

H 

e 

Q 

a 

flNTIOCH  PUMPING    PL  3 
flSH  MOUNTAIN 
AUBERRY    I  NM 
BAKERSFJELO  wso 
BALCH  POWER  HOUSE 

'.9.'. 
<,T.3 

3.Z 
6.6 

51.8 
53.2 

56.3 
53.6 

3,9 
4.3 

56.7 

51.6 
58.6 
53.1 

.3 

2.3 
1.9 

56.4 
54.6 
52. 2H 
60.0 
54.1 

- 

4.4 
3.7 
3.0 

66.9 

67.6 
74,0 
66.0 

2.0 
4.7 
3.6 

70.9 
76.1 
74.4 
80.3 
75.6 

1.5 
4.4 
3.2 

73.7 

83!5 
86.3 
84.5 

1.6 
4.7 
4.0 

69.6 

81.7 
84.6 
82.7 

1.6 
4.6 
3.1 

69,3 

73.6 
77.5 
75.1 

1.9 
1.5 
1.0 

59.3 

65. 5M 
63.0 
67.5 
65.1 

.9 
1.1 
.7 

53.9 

57.  IH 
53.1 
59.0 
54.1 

1.8 
1.7 
3.1 

44.0 
45.0 
43.2 
49.1 
44.2 

-  3,6 

-  2,5 

,3 

60. 1 
63. 8M 

67.5 
63.1 

2.4 

BlACKWEllS  CORNER  ^WNW 
euTTONWILinw 

calaveras  6ic  trees 
catheys  vy  bull  run  RH 

50(4 
49.0 
37.1 
49.6 
47.5 

.2 
4.2 

52. 0 
52.8 
40.6 
52.3 
50.8 

2.4 
3.2 

55.1 

40,8 
53,9 
50,8 

-  .6 
.9 

M 

57.5 
39.1 
54.6 
50.7 

- 

7.7 
3.9 

69,5 

53,9 
67, 1 
64,5 

.5 

2,3 

75.4 
77.0 
60.2 
72.6 
71.9 

-  .6 
.7 

82.6 

69,1 
60,6 
81.1 

l!8 

60.6 

67!5 
77.2 
78.4 

.3 
.1 

73.0 

59.6 
73.1 
71.0 

- 

3.1 
.7 

63.5 
62.8 
51.6 
63.1 
61.6 

: 

1.6 
2.0 

55.1 
42.9 
55.6 
54.1 

-  1.6 
.7 

45.3 
30.9 
45.1 
43.9 

-  6.8 

-  2.4 

63.5 
49.4 
62.1 
60.5 

-  1.7 

CHERRY   VALLEY  DAM 
COALlNGA 

CORCORAN   IRRIC  DIST 
DE N A 1 R  3  NNE 
DUDLEYS 

37. 8M 
51.9 
48. 1 
48.2 
41.0 

6.1 

2.9 
2.2 

43. 4M 

53.5 

50.2 

50.6 

44,9 

3.5 

1.2 
3.9 

42, 9M 

53.8 
53.0 
43.9 

1.5 
-  .8 

42.  IM 

56.4 

56.2 

54.2 

43.5 

4.5 

5.6 
5.9 

57, OM 

69,4 
66,7 
56,3 

2.3 

.7 
.9 

62.7 
75.6 
75.6 
71.3 
63.3 

.9 

-  .6 

1,9 

72.1b 

82!o 
75.9 
70.3 

1.6 

-  1.1 
1.2 

72. IM 

80.3 
72.1 
67. 8M 

.7 

-  2.5 
.5 

62. 9M 

72)5 
67.6 
59.9 

.6 

3.3 
3.6 

53 .  9M 

64.3 

64.0 

58.8 

51.6 

.7 

3.9 
2.9 

46. OM 
57.0 
54.5 
52.8 
45. 7M 

2.9 
.4 

-  .6 

33. 2M 

47.7 

46.2 

45.2 

36.3 

.4 

-  .9 

-  5.1 

52. 2M 
64.2 
62.7 
59.7 
52. IM 

1.2 

-  1.1 
■  .6 

EieCTRA  POWER  HOUSE 
FIVE   POINTS   5  SSW 
FRESNO  hSD 

friant    government  camp 
GlENNVIlLE 

49.5 
50. 9M 
49.1 
49.7 
44.5 

3.6 
3.0 

52.3 
52. 5H 
52.7 
52.3 
47.6 

3.0 
2.2 

53.0 
54 .  6M 
55.3 
53.5 
45.8 

.  1 
.3 

53.4 
56.  IM 
57.0 
53.7 
46.0 

- 

4.9 

4.3 

66,5 

70,6 
67,7 
58,0 

1.7 
2.6 

72.0 
74. 8« 
76.5 
75.3 
65.6 

,6 
1,8 

76.9 

63)3 
82.9 
74. 2M 

1.0 
2.0 

75.6 

79.9 
80.1 
72. 2M 

.4 
1.0 

70.8 

73!o 
73.0 
63.2 

- 

1.5 

1.2 

61 .7 
62. 7M 
63.4 
63.7 
54.5 

- 

1.9 
1.2 

54,9 
54. OM 
55.4 
56.1 
46.7 

1.2 
1.6 

45.2 
47. 7M 
46.3 
45.9 
40.3 

-2.1 
-  .7 

61.2 
62. 6M 
63.6 
62.6 
55. IM 

.  1 
.6 

CRdNT  GROVE 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 

I  OR  I  A 

34 . 5 
50. 2M 
40. 2M 
32.5 
47.7 

5.0 
2.9 
2.3 
2.5 

37.3 
52.6 
44. 5N 
36.4 
50. 5M 

2.9 
4.5 
6.4 
3.2 

36. 1 
55.2 
45.8 
34.4 
51.4M 

.5 
1.5 
1.8 

34.6 
56.6 

51. 2H 

4.6 
6.0 
5.1 
5.5 

49,6 

59,3 
47,6 
65, 6M 

1.2 
2.6 
2.9 
1.6 

57.2 
74.5 
64.2 
54.2 
71. OM 

.3 
1.1 
1.5 
-  .6 

66.1 

72.6 
63.1 
60. 9M 

-  .6 
1.0 
2.1 
.9 

65.6 

72.2 
62.7 
79. 9M 

-  1.7 
1.5 
2.3 
1.5 

57.0 

63. 6M 
54.7 
72. 5M 

1.6 
2.6 
1.2 

49.2 
62.7 
55. 7H 
45.7 
62. 7M 

.9 
1.0 
1.4 

.5 

43.1 
54.3 
47. 3M 
39.9 
53. 5M 

1.9 
.7 
.1 

-  .1 

30.6 
46.5 
35. IM 
28.0 
43.  5H 

-  5.0 

-  6.7 

-  4.3 

46.7 
62. 5M 
53. 6M 
44.4 
60. 9M 

.3 
.1 
.5 
.1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  r:vER  PH  NO  3 
KETTLEM4N  CITY 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

54 . 1 
46.6 
50.6 
52.8 
49.7 

4.5 

57,3 
52,5 
52,7 
54,9 
50, 9M 

3.7 

58,6 

55,7 
57.0 
52. 5M 

.2 

60.2 
54.2 
58. IH 
58.4 
53.5 

4.6 

75.2 

70. 5H 

73.4 

66.7 

3.6 

81.3 
76.1 
77.4 
78.9 
71.9 

2.5 

89.3 
85!3 
78.7 

2.0 

86.4 

82.2 
83.6 
75.6 

.  6 

80.7 

74)9 
77.6 
71.6M 

.  1 

tl'.l 
64.6 
67.3 
61.9 

61.3 
53.5 
55.1 
58.2 
54. 6H 

2.1 

49,0 
42.9 

M 

47.2 
46. 7M 

-  2.4 

68.6 
62.6 

61. 2H 

1.0 

LE  GR4ND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

little    panoche    det  dam 
LODGEPOlE 

49.5 
50.4 
49.8 
49.4 
30.1 

4.1 
3.8 
4.0 

52,1 
53,3 
52,2 
51,6 
32,1 

2,6 
2.1 
2.2 

53.9 

55. 1 
54.8 
31.8 

.3 
.0 
.6 

55.2 
56.6 
56.2 
55.7 
31.6 

4.8 
5.6 
5.0 

68. 1 

69.0 
66.1 
46.2 

1.2 
.6 
1.3 

73. 1 
75.9 
74.6 
74.2 
53.6 

-  .5 
.1 
.6 

80.1 

81.9 
81.3 
61,5 

.6 
.  1 
1.3 

76.6 

78.9 
78.6 
60. 1 

•  4 
-  .5 
,7 

71.5 

7U6 
72.8 
51.1 

■ 

1 . 1 
2.0 
1.9 

62 . 2 
63.5 
62.3 
62.1 
43.6 

1.6 
2.2 
1. 1 

54.7 
56.1 
54.6 
55.3 
36.5 

1.6 
1.5 
1.6 

46.8 
46.3 
46.4 
45.3 
23.1 

.5 

-  1.2 

-  .5 

62.0 
63.6 
62.7 
62.4 
41.6 

.2 
•  .3 
.2 

LOOI 

los  banos 

los  banqs  det  hesv 
maoe  r a 

MANTECA 

50.0 
49.9 
50.0 
49.5 
49.4 

5 . 3 
4.3 

4.1 

52,4 
52,3 
53,1 
52,4 
52,1 

3,6 
2.2 

2.4 

55.3 
55.2 
56.7 
55.  1 
55.6 

2.5 
.3 

.6 

55.7 
56.4 
56.4 
56.6 
56.5 

- 

2.4 
4.5 

4.3 

67,5 

66,0 
69, 6H 
67.6 

4 . 1 
1.5 

2.0 

70.7 
73.0 
73.8 
74.9 
71.6 

1.9 
.2 

1.0 

75.6 
79.4 
61.7 
82.6 
77.3 

2.9 
.6 

2.5 

72.3 

78.4 
79.0 
73.6 

1.4 
-  1.1 

1.2 

70.7 
71.8 
73.9 
73.5 
70.7 

2 . 1 
1.3 

.3 

6U9 
63.6 
63.5 
61.5 

2.3 
.7 

54.4 
54.6 
56. 9M 
55. 4H 
54.3 

2.8 
1.2 

2.2 

45.9 
46.9 
45.6 
46.9 
46.1 

.  1 
.2 

.3 

62!? 
63. 2H 
63. 3n 
61.4 

.1 
1.0 

MARICOPA 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

51 .  IM 
46. 6M 
50.0 
49.3 
44. 6M 

3.4 
1.7 
5.0 
3.2 

54, OM 
52. 4M 
53.3 
51.6 
48. OM 

1.6 
3.3 
4.0 
.8 

57. 3M 

55!8 
54.5 
47. IN 

-  .4 
1.7 
1.9 

-  1.3 

56. 8M 
57. IM 
56.7 
55.3 
46. OM 

- 

5.7 
2.9 
2.9 
6.4 

71. 6M 

68.5 
66.0 
61. OM 

.0 
3.3 
3.0 

.6 

79. 3M 
74. 4M 
72.3 
72.7 
68.4 

.8 
1.5 
1.1 
-  1.0 

96. 9m 

79!4 
77.5 
77.5 

2.9 
2.1 
-  1.5 

82.2 

74'.9 
73.5 
76.3 

-  1,7 
1.5 

,9 

-  2.9 

73.0 

7U4 
70.6 
67.7 

- 

1,2 
.6 
2.6 

63. 3M 
62.0 
60.0 
59.0 

- 

1,7 
,2 

,6 
5,1 

57.6 
54.7 
54.9 
53. 7M 
50.5 

1 , 1 
2.5 
2.6 
-  .8 

46.3 
46. 4M 
46.9 
45.4 
41.3 

,^ 

.8 
-  1.5 

62. 7H 
62.1 
61. OH 
57. 3n 

1)4 
1.6 
■  1.6 

ORANGE  COVE 
PQRTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  D4H 

49. OM 

50.4 

40.8 

42.9 

49.8 

3.3 
3.9 

52.2 
53.1 
44,8 
48.1 
51. 9H 

2.4 
2.4 

54.9 

42. IM 

48.4 

56.1 

.6 
1.2 

55.6 
57.6 

47.2 
57.3 

4.8 
4.0 

68.6 

53.9 
61.4 
66.7 

1.2 
2.6 

74. 5M 

77.2 

54.3 

65.9 

71.2 

.8 
2.8 

60. 4M 

76.1 
79.7 

.  1 
2.4 

79.0 

69.0 
74.9 
77.1 

.  8 

1.3 

71. 9M 

56.6 
68.3 
73.1 

1 . 8 
1.6 

65!l" 
52.5 
59.4 
63.4 

.  2 
.  1 

55.6 
56.7 
46. OH 

57!o 

1.8 
2.3 

46 , 2 
46,9 
33,9 
39.2 
46.9 

.G 

-  .7 

64.2 

56.6 
62. 5M 

.  3 

1.0 

sonora  rs 

so  entrance  yosemite 
stockton  usd 
Stockton  fire  sta  no 
tehachapi 

45. 2M 
37.1 
49.2 
49. OM 
41.4 

1.3 

4.5 
4.3 

48.6 
40.6 
51.3 
50.8 
45, 4M 

1.6 

2.3 
1.9 

49.7 
39.9 
54.4 
54.7 
45. 2M 

-  .9 

.7 
1.5 

49,3 
39.2 
56.4 
55,1 
45. 7M 

: 

7.3 

3.3 
3.5 

63.4 
53.6 
68.6 
66.2 
59. 6M 

.5 

2.4 
2.1 

70.2 
60.0 
73.0 
70.1 
67, 2M 

.3 

.2 
.1 

79.9 
69.1 
79.7 
75.3 
75.7m 

1.0 

.5 
.S 

76.4 
67.7 
76.4 
72.5 
73. 6M 

.  2 

.2 
-  .1 

67.7 
59.4 
73.9 
69.4 
64.7 

3 . 9 

1.2 
.4 

58.9 
51. 3M 
63.2 
60. 7M 

M 

: 

3.1 

.8 
1.5 

50.9 
43.9 
55.4 
54.2 
45.9 

-  1.1 

2.4 
2.1 

41.3 
31. 4M 
46.6 
46.0 
37.7 

.7 
.2 

49. 4M 
62.3 
60. 3M 

1.0 
.6 

TEJON  RANCHO 

three   RvRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

49.3 
50.2 
44.0 
49.5 
50.5 

2.2 
4.6 
2.6 

52,2 
53,2 
48.8 
52.7 
52.6 

1.3 
3.6 

4.2 

54.2 
53.5 
49.6 
56.2 
56.0 

-  1.4 

-  .3 
1.3 

55.7 
55.1 
49.0 
56.3 
57, IM 

- 

6.2 
4.6 
4.6 

71.0 
66. 7M 
63.1 

68. 9M 

2.7 
.5 
3.7 

76,6 
74,8 
68,3 
72,1 
71,5 

1.2 
1.8 

2.2 

95.1 
93.9 
76,6 
77,4 
77.4 

2.4 
3.6 
2.6 

79. 9H 

81.7 

75.1 

73.3 

74.6 

-  .6 
3.3 
2.1 

74.5 
73.3 
68.5 
71.5 
72.9 

- 

1.1 
.0 
.4 

63.3 
63.5 
59.0 
61. 3M 

2.7 
.  1 
.6 

57.6 
55.8 
50.7 
54.8 
55.6 

2.4 
2.9 
1.0 

47, IM 
46.6 
39.2 
46.3 
46 . 7 

-  1.6 

-  .5 

-  3.8 

63. 9M 
63. 2M 
57.7 

62  .2M 

•  .1 
1.3 
.9 

VISALI  A 

YOSEMITE   PIRK  HEADOTRS 

49. Z 
50.6 
39.8 

2.4 
5.0 
3.5 

51.9 
53.5 
45.2 

,4 
3.5 
5.2 

55.6 
56,6 
47,3 

-  .8 
1.4 

2.1 

56.5 
58.6 
47.4 

6.4 
3.4 
4.4 

69.5 
71.3 
60,4 

.3 
2.2 
2.9 

75.6 
79.5 
66. 1 

-  .2 

2.3 
1.9 

81.6 
84. 8H 
73.2 

-  .5 
1.4 
1.2 

79.5 
82.  IM 

-  .4 
1.0 

73.9 
74.2 

- 

1.3 
1.4 

63.6 
65.2 
56.2 

2.5 
.2 
.9 

55.8 
56.1 
46.6 

.6 

2.2 
2.3 

46,6 
46,6 
33,3 

-  1.4 

-  .7 

-  4.4 

63.3 

64. en 

-  .8 
1.1 

DIVISION 

47.2 

3.9 

50.3 

3.5 

52,0 

1.0 

52.7 

4,3 

65.7 

2.3 

71.5 

1.3 

78.9 

1.7 

76.4 

1 . 1 

70.2 

.7 

_ 

.  6 

53.0 

1.5 

43,1 

-  2,0 

60 . 2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

53.6 
56.7 
49.5 
47.3 
36. 3M 

3.0 
.9 

56.9 
56.6 
53.1 
51.1 

M 

4.0 
2.6 

56.6 
52.6 
53.7 
51.5 
36.0 

-  3.3 
.0 

56.6 
56.9 
53.7 
52.0 
36.0 

1,0 
4.7 

65. 1 

62.9 
61 .4 
51.5 

-  2.0 

-  .3 

69. OM 

60.2 

69.2 

69.3 

58.3 

-  2.4 
.8 

78.1 

77i7 
79.7 
65.6 

-  1.9 
1.3 

78.7 

76^5 
79.2 
65.9 

-  2.8 
2.4 

74.4 

69.4 
70.1 
56.6 

- 

4.2 
3.5 

62.5 
60. 5M 
48.1 

3.6 
1.8 

57.3 
54.9 
56.1 
56.1 
41.8 

-  4.2 

-  .1 

50,2 
91,1 
49,3 
46,3 
31,2 

-  4,7 

-  2,6 

63 .  6H 
58.3 
61.2 
60. 4M 

•  1.9 

BQNITA 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 
CACHUMA  DAM 

CaNOGA  PARK  PIERCE  COL 

54.5 
53.3 
47.4 
54.3 

.9 

56.7 
54.8 
50.4 
57.7 

3.5 

59.2 
55.6 
49.9 
58.1 

1.3 

59.5 
55.3 
50.1 
56.4 

1.7 

67.1 
63.4 
60.2 
66.3 

2.7 

70.8 
65.4 
67.4 
71.4 

2.8 

72)0" 

76.1 

77.6 

2.9 

70.8 
77.4 
78.1 

2.8 

69.8 
67.0 
72.3 

1.2 

64.0 
63.9 
59.5 
65.1 

2.3 

59.3 
59. 5M 
57.5 
53.7 
59.5 

-  .9 

52)2 
49.2 
46.6 
51.4 

-  3,4 

64. 2M 
60.9 
58.6 
64.2 

.6 

CHULA  VISTA 
ClAREMONT   POMONA  COL 
CORONA 

Culver  city 

CUYAMA 

53.4 
51.9 
53.9 
57.4 
46.8 

1.3 
.9 
2.1 

56.6 
57.2 
57,7 
60,1 
48.9 

3.2 
4,6 
4,7 

57,0 
56,8 
57,9 
60. IH 
49.1 

1.8 
1.5 
1.9 

57.1 
56.5 
56.2 
59. SM 
49.2 

1.0 
2.6 
2.0 

60.6 

66.9 
64.5 
60. OM 

.0 
1.4 
2.6 

63.3 
67.9 
71.0 
66. 6M 
68.7 

.2 
.3 
2.3 

67.0 

77)4 
70,4 
76.7 

.  1 
.8 
2.8 

70. 2M 

77.8 
70.6 
74.8 

2.2 
2.0 
3.5 

66.0 

72!l 
69.6 
66.3 

.1 
.0 

63!4 
64.0 
66.4 
57.3 

- 

2.2 
1.3 

58. 4M 

58.6 

57.9 

60.8 

51.7 

.C 

-  .8 

"is 

50.5 
55.8 
42.0 

-  3^6 

-  3,4 

62.5 
63.8 
63. 5M 
57. 6M 

.2 
1.1 

CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
E  L  S I NORE 
ESCONDIDO 

42.9 
49.0 
56.4 
51. 5M 
53.9 

3.9 

1.5 
2.9 

43. 9M 
52.1 
59.6 
55. 7M 
56.7 

3.4 

3.6 
4.0 

52.4 
56.7 
55. 3M 
57.0 

-  .1 
1.3 

44.6 
53.4 
59.0 
57. 5H 
57.9 

i 

4.9 

2.9 
1.7 

56.6 
62 . 3 
66.9 
66. 6M 
64.9 

1.1 

1.5 
1.7 

63.3 
67.6 
69.9 
72. 9M 
66.5 

1.8 
1.2 

72,9 

75,'4 
83, OM 
74,7 

2 . 1 

4.5 
1.6 

72.4 
78!l 
75.2 

1.6 

63.3 

73^7 

M 

70.8 

- 

.6 

62)7 
67.1 
64. 8M 
64.9 

- 

1.4 
.7 

47. 3H 
56.9 
61.4 
57. 2M 
58.7 

-  .3 
1.4 

47!l 
54.2 
49. 4M 
52.2 

-  2.9 

-  .8 

60.6 
69.1 

63.0 

1.2 

FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 
HENSHAH  DAM 
IDYLLWILD  FIRE  DEPT 
JULIAN  HYNOLA 

57.0 
54.9 
45,0 
42.7 
44.8 

62.5 
56.0 
47.9 
45.1 
47.5 

61,1 
58,1 
48.7 
42,7 
47,5 

61.7 
58,4 
48.3 
44.1 
47.3 

71.3 
65.8 
59.4 
57.4 
57.4 

74.1 
66.9 
67.2 
63.2 
65.5 

81.6 

77!2M 
69.7 

M 

82.7 

77.6 
70.0 
76. 3 

76.9 

67.4 
63.0 

65!$ 
58.6 
54.4 
57.6 

63.5 
59.6 
52.6 
48.3 
53.1 

56.2 
52.9 
43.9 
36.1 
43.6 

63.9 
57. 8M 
53.1 

LACUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  WSO 

53.5 
56. 9M 
54.3 

55.9 

-  .1 

2.8 

56. 9M 

59.6 

55.7 

59.3 

2.2 
4.9 

56.9 
56. 9M 
55.5 

M 

59.6 

.6 
2.9 

56.1 
59. IM 
53,8 
60,7 
59,9 

2.9 
.1 

60.6 
65.2 
59.2 
66. IM 
66.0 

-  1.3 
2.5 

64. OM 
67. 4M 
58.7 
68. IH 
69.0 

-  .5 
1.5 

66. IM 

73.8 

60.4 

71.9 

73.9 

-  1.9 
2.2 

68. OM 
74. 6M 
59.3 
72. 9« 
75.2 

.6 
2.9 

67.  OM 
71. OH 
62.1 
70.5 
72,2 

.4 
.9 

66!l 
59.4 
65.2 
66.2 

1 . 8 
.3 

J7.8M 
61. 7M 
56.0 
59.7 
60.9 

-  1.2 

-  .3 

52  .6M 

55.0 

49.9 

54.5 

54.5 

-  1.5 

64. IH 
57.0 

64.4 

1.6 

LUS   ANGELES  WSO 
LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 
MOUNT  WILSON  FC   338  6 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

OCEANSIOE 

56.9 
57.6 
45.3 
54.5 
54.5 

2.5 
1.8 

.6 

60,7 
61,4 
45,9 
56,6 
57, 6M 

5.5 
4.3 

1,8 

59.4 
61.2 
45.0 
57.2 
58. 2B 

2.4 
1.8 

.6 

59,3 
60.9 
44.8 
57.0 
57.9 

.  1 
.9 

2.0 

63.3 
67.4 
59.8 
60.3 
63.0 

1.3 
2.6 

-  1.4 

65.7 
70.0 
65.7 
63.7 
65.6 

.9 
2.0 

-  .7 

68.7 
75.3 
73.7 
66,7 
69. 4M 

2'.3 
-  .7 

69.4 
76.2 
72. 9M 
68.0 
72.0 

.3 
3.1 

-  .2 

69,2 
74,4 
66.8 
67.1 
69.2 

.7 
2.5 

66.1 
68.3 
57.6 
62. 4M 
64. 7H 

1.2 
.9 

.6 

61.2 
63.3 
51.4 
58. 7M 
59.1 

.1 
.6 

-  .2 

56.1 
57,2 
40,5 
53,4 
54,0 

•  .8 

-  1.0 

-  2.2 

63.0 
66. 1 
55. 8M 
60. 9M 
62. IM 

1.1 
1.7 

OJAI 

51. 3M 

1.1 

54,2 

2.1 

55.5 

.7 

56.2 

2.6 

63.  IM 

.5 

66.9 

.2 

73.2 

.0 

73.8 

1.0 

69.6 

1.2 

62.9 

1.5 

56.6 

-  1.1 

49,0 

-  3.7 

61. OM 

See  Relereace  NoteB  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ''"'T't 

Tiblo  l-Continu»d    "^^ 


January 

Febnuiy 

Mazch 

April 

May 

June 

July 

Auguat 

Sept«mb«r 

October 

Novemb«i 

D«camb«r 

Annual 

Station 

• 

i 

• 

« 

1 

1 

« 

1 

1 

9 
1 

1 
1 

ip«rahire 

« 
1 

1 

1 
1 

Q 

1 

tt 
1 

i 

w 

1 

i 

• 

• 

1 
t 

£ 

« 

t 

a 
« 

H 

a 

o 
H 

a 

B 
e 
H 

a 

8 
« 
[- 

Q 

a 
« 

H 

Q 

□ 
V 

t- 

Q 

a 

a> 

a 

a 

e 

H 

• 

Q 

a 

H 

a 

a 

e 

H 

& 

a 
• 

• 

Q 

a 

H 

a 

a 

OXN&RO 

PALDMAB  mT  observatory 

pasadena 
Pomona  cal  poly 

5«.3 

55.0 
50.6 
53.0 

1.0 
1.8 
3.4 

57.2 
46.6 
59.9 
54.3 
57.2 

3.3 
5.3 
5.3 

57.4 
45.3 
59.2 
54.4 
56.3 

2.2 
2.0 
1.1 

57.0 
46. 5n 
59.6 
56.2 
56.8 

-  .2 

-  .8 

-  2.5 

61.4 
61.2 
66.4 
65.6 
64.6 

2.0 
2.9 
1.4 

62.4 

69.8 
70.8 
66.1 

.9 
2.3 
.3 

65.4 
77. 5n 
75.9 
78.0 
74. 5n 

.6 
2.3 
.3 

64.9 
75.5 
76.7 
79.3 
75.7 

.3 
3.0 

2.0 

65.4 
67.8 
73.3 
71. 6M 
71. 7M 

.9 
.9 
.2 

63.3 
97.1 
66.3 
62. 7n 
64.3 

1.1 
.1 
•1 

58.6 
52.5 
60.9 
57.1 
59.1 

.0 
.7 
2.6 

53.5 
41. 4M 
54.0 
47.9 
91.3 

-  1.7 

-  1.5 

.0 

60.1 
57. on 
64.6 
62. 4n 
62. 7n 

.6 

1.6 
1.2 

RAMONA  SPAULOINC 
REOL&NDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

RIVERSIDE   EXP  STA 

San  BERNARDINO  CD  HQSP 

51.9 
51.9 
52.9 
51. « 
52.9 

1.4 
1.6 

1.5 

55.4 
57.0 
57. 4H 
56.8 
57.4 

5.0 
4.3 

4.1 

53.7 
56.2 
57.6 
55.6 
57.4 

.7 
1.5 

.9 

53.5 
56.9 
58.4 
57.2 
58.0 

-  3.0 

-  2.1 

-  2.9 

63.6 
66.4 
67.4 
65.2 
67.5 

2.2 
2.6 

2.3 

67.7 
71.2 
72.5 
69.1 
73.1 

1.5 
2.9 

2.6 

75.4 
79.9 
78.9 
76.3 
81.1 

3.2 
3.0 

3.5 

76 . 7 
79.8 
79.2 
77,4 
81.0 

3.7 
3.7 

3.8 

70 . 2 
72.8 
72.3 
70.5 
73.7 

-  .5 

-  1.0 

-  .6 

63.0 
63.9 
69.1 
62.7 
65.4 

-  1.2 

-  .6 

-  .6 

56.6 
58.7 
56. 4n 
56.3 
59.3 

.9 
.3 

.6 

90.2 
49.7 
90,9 
90,6 
91,2 

-  3.0 

-  2.4 

-  2.3 

61.5 
63.7 
64. 3n 
62.6 
64.8 

.9 
1.2 

1.0 

Sanoberc  WSO 

San  DIEGO  WSO 

san  fernando 

San  Gabriel  fire  oept 

San  J4C1NT0 

A1.2 
57.0 
54.1 
55.3 
50.9 

1.3 
2.0 
.8 

1.7 

44.9 
59.7 
58,6 
59.1 
54.5 

3.5 

3.5 

3.4 

45.3 
60.5 
50.4 
59.1 
54.9 

.3 

1.5 
1.3 

.3 

44,9 
60.1 
59.9 
59.6 
55.6 

-  5.9 

-  1.4 

-  .9 

-  3.6 

56.9 
63.6 
66.7 
66.  OM 
66.5 

2.3 
2.6 
1.9 

66.2 

7lil 
69.6 
72.5 

1.4 
-  .6 
2.9 

2.1 

76,7 
70.4 
76.3 
79.4 
80.7 

2.3 
.3 
2.0 

3.2 

76.6 
72.8 
77.3 
76. 3M 
81.7 

1:1 
3.5 

4.7 

66.8 
69.7 
72.6 
72.4 
73.0 

-  2.5 

-  .2 
.5 

-  .5 

37,0 
66.3 
66,2 
65,9 
64.7 

-  1,7 

.2 
.4 

-  .1 

48.9 
61.4 
60.9 
59.9 
57.5 

-  .1 

-  .4 

-  .1 

1.4 

36.7 
99.4 
93.9 
93.6 
48.8 

-  6.0 

-  1.7 

-  1.7 

-  2.4 

55.3 
63.9 
64.7 
64. 4n 
63.4 

.2 
.3 
1.3 

1.0 

san  nicolas  island 
Santa  ana  fire  station 
santa  barbara 
Santa  Barbara  faa  ap 
Santa  maru  hso 

53.5 
54.3 
53. e 
52.9 
53.9 

3.3 
1.2 

3.7 

56.5 
60.2 
56.4 
55.4 
54.8 

5.7 
2.4 

3.0 

56.9 
60.1 
57.2 
56.5 
94.3 

3.0 
1.2 

1.0 

56.0 
60. 2H 
57.7 
56,7 
53.0 

-  .4 

-  .9 

-  2.6 

61.1 
65. 8H 
60.8 
60.6 
59.4 

1.8 

61.5 
63.7 
5912 

1.3 

64, 1 
72. 7M 
64.9 
63.4 
62.2 

.8 
-  2.6 

.0 

63.2M 

74.0 

65.8 

63.9 

60.3 

1.7 
- 1.6 

-  2.1 

66.8 
72.2 
65.1 
62.7 
61.3 

1.2 

-  1.7 

-  1.9 

63.1 

66. en 

62.1 
59.9 
97.6 

1.2 

-  1.0 

-  2.6 

59.5 

61. 5n 

56.1 
96.0 
55.5 

2.0 

-  .4 

-  .6 

93.3 
94.3 
92.4 
30.2 
49.1 

-  .8 

-  2.3 

-  3.3 

59. 6n 
64. 4n 
59.6 
58.5 
56.7 

1.6 
.5 

■  .3 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
TORRANCE 
TU J  UNOA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

56.3 

M 

55.9 
52.6 
53.7 

2.9 

1 . 1 

58.4 

57. an 

59.0 
56.3 
58.3 

4.5 
4.2 

57.7 
57. 3n 
58.4 
56.8 
57.5 

2.2 
1.0 

56. 1 
56.5 
59.2 
56.6 
58,3 

-  1.9 

58.6 
62.2 
63.6 
64.9 
65.2 

2.0 
1.6 

62.2 

M 

65.9 
67.6 

1.5 
.  6 

64 , 4 
67. 2n 
69, 7n 
77.3 
71.9 

1.9 
.5 

65.3 

67  in 

77. 8n 
73.3 

1.8 

64.7 
65. 4n 
68.6 
72.8 
70.9 

1.3 
.6 

63,0 
62.9 
69.2 
64.0 
69.3 

1.2 
.6 

60.3 
57.1 
59.6 
98.8 
96.6 

.4 
.  1 

99.6 
92.0 
94.9 
90.1 
31.7 

-  .8 

-  2.7 

60.2 

63. in 

62.7 

.6 

twitchell  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
HARNER  SPRINGS 

54.3(1 
57.4 
52.2 
54. IN 

49. en 

1.6 

55. on 

61.9 
56.8 
58.0 
49.4 

3.8 

56. in 

60.6 
55.8 
57.0 
49.0 

.4 

54. 3n 

60.0 

56.0 

57.2 

49.1 

-  4.3 

61. 8M 
64.9 
65*1 
62. 6n 
60.6 

2.2 

62. 2n 

65.9 

66.4 

67.8 

2.7 

64. 8M 
70.4 

7l!lM 
76.3 

3.3 

65. in 

71.2 
76.  8 
72.3 
76.1 

3.4 

66. 9n 
69.9 
71.3 
66. 8M 
66.9 

-  1.8 

60. 4M 
69.8 
62.1 
63, 9H 
97.9 

-  2.2 

H 

60.5 
57.6 
58.1 
51.0 

-  .6 

50. 9n 
56.2 
49.4 
52. 4n 
39.9 

-  7.0 

63.7 
62.3 
61. 8M 
57. 5M 

.2 

YORBA  LINDA 

55.1 

1.4 

59.1 

4.2 

58.3 

1.1 

58.4 

-  2.1 

66.0 

2.0 

68.9 

1.2 

74.6 

1.8 

75.0 

2.0 

71.8 

.1 

69. 9M 

-  .6 

59.6 

-  1.6 

53.1 

-  2.7 

63. 8M 

.6 

DIVISION 

52.2 

1.5 

55.8 

3.8 

55.4 

.9 

55.5 

63.2 

1.5 

67.1 

1.2 

73.1 

1.5 

73.5 

1.9 

69. 1 

.7 

62.7 

.9 

97.4 

-  .2 

50,1 

-  3.0 

61.3 

.4 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER   9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

6LYTHE 

46.5 
47.4 
50.3 
37.9 
52.0 

1.1 
-  .6 

56.3 
52.3 
54.2 
45.3 
60.1 

4.1 
3.1 

59.7 
55.2 
53.6 
46.9 
61.2 

-  .7 

-  2.2 

62.8 
57.1 
54,7 
49.5 
65.4 

-  5.6 

-  5.5 

76.6 
70.0 
65.3 
64.2 
78.3 

1.6 
.7 

87.0 

7l!l 
70.6 
87.1 

.8 

2.0 

94,7 
69.8 
80.9 
77.8 
94.7 

1.2 
2.6 

94. 1 
65.3 
80.6 
77.9 
94.1 

3.6 
3.1 

79.9 
73.1 
73.3 
69.0 
83.5 

-  3.2 

-  2.0 

66.7 
63.1 
64.5 
54.9 
70.3 

-  2.5 

-  3.1 

97.4 
94.3 

n 

49.8 

60.8 

.0 
.7 

43,6 
43.9 
46.2 
39.4 
31.0 

-  3.9 

-  2.6 

69.2 
63.8 

55.9 
71.3 

■  .3 
.4 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BRAHLEY  2  SW 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

52.4 
55.7 
53.1 
46.9 
49.6 

-  .8 

60.8 
61.6 
59.0 
52.9 
55.5 

1.0 

62.6 
63.7 
61.5 
55.2 
58.8 

-  2.6 

66.1 
65,0 
64.6 
56.0 
60.4 

-  6.9 

80.9 
78.6 
76.0 
72.2 
75.3 

-  2.6 

89.2 

64)2 
79.6 
83.1 

-  1.6 

97,3 
92.3 
91.9 
86.7 
91.7 

-  1.0 

94.8 
92.3 
92.4 
87.0 
90.5 

.1 

83.7 
83.5 
83.2 
74.8 
78.1 

-  4.3 

70.1 
71.9 
71.0 
62.9 
66.6 

-  4.8 

60.2 
64.2 
62.1 
93.4 
96.1 

-  .5 

49.4 
53.9 
93.3 
43.7 
47.8 

-  2.4 

72.3 
72.3 
71.0 
64.6 
68.0 

■  2.2 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

El  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

52.3 
32.6 
54.4 
54.0 
46.7 

.3 
i'.Z 

61.5 
40.9 
61.1 
59.3 
49.1 

3.3 

1,7 
3,4 

67.1 

n 

63.9 
61.7 
51.0 

-  .2 

-  1.9 
1.2 

71,6 
44.8 
67,6 
64,4 
51.6 

-  5.4 

-  6.4 

-  4.5 

67.3 
61.7 
61.1 
76.8 
63.5 

2.2 

-  1,2 
1,5 

95.9 

88.9 
85.2 
72.1 

2.0 

-  .2 
1.9 

.03.9 
76. 3M 
96,9 
93,0 
81,9 

1.9 

.8 

2.7 

L03.2 
75. 7n 
95.4 
93.7 
81.1 

4.1 

2.5 
3.0 

89.2 
62.7 
84.9 
94.0 
71.3 

-  1.7 

-  2.3 

-  2.2 

75.2 
51.0 
72.1 
71.6 
61.0 

-  1.8 

-  3.1 

-  1.9 

63.3 
41.6 
63.2 
63.0 
93.6 

1.8 

.9 
1.5 

52.0 
27.1 
53.0 
54.2 
42.3 

-  1.1 

-  1.0 

-  3.5 

76.6 

73.5 
71.8 
60.4 

.8 
.5 

COLD  ROCK  RANCH 
HAIMEE 

hayfield  pumping  plant 

Imperial 

Imperial  faa  ap 

41.3 
51.9 
55.3 
54.2 

1.5 
1.2 

61.7 
47.0 
58, 4n 
61.7 
60,3 

3.2 
3.7 

63,5 
49.5 
60, 4n 
64,1 
62,5 

.5 

66.6 
51.9 
62.3 
67.0 
65.7 

-  6.3 

-  3.9 

60.0 
66.5 
75.9 
79.0 
78.6 

1.0 
1.2 

87.7 

83.8 
86.8 
87.0 

.8 
1.7 

95,0 
82,2 
91,4 
93,4 
94,5 

1.1 
1.6 

93.5 
61.6 
90.9 
93.6 
94.7 

2.5 
2.6 

65.3 
69.9 
80.3 
84.5 
84.5 

-  3.2 

-  1.5 

73,5 
59,1 
68,2 
72,9 
72.0 

-  2.4 

-  1.9 

64.9 
49.8 
59.9 
63.8 
63.1 

.6 

1.5 

53.9 
36.8 
30.9 
99.2 
93.8 

-  9.0 

-  .7 

59.2 
69. 9H 
73.1 
72.6 

■  .5 
.3 

independence 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

Iron  mount a i n 

lake  arrowhead 

54.8 
44. OM 
52.4 
39.3 

.7 

46, 6n 
62,5 
52, 2n 
60.9 
42.3 

4.4 

49, 2n 
64.8 

62.4 
42.5 

.3 

51. 2n 
67,9 
55. 5n 
65.4 
43.9 

-  4.4 

79.5 
71.6 
80.4 
56. 3H 

.4 

74. 9n 

78.6 
89.2 
63.4 

.5 

80, 7n 
92,5 
87, OM 
94,2 
72,8 

.4 

80. 9n 
92.6 
86. 1 
94.0 
72.3 

2.0 

68. 7n 
84. on 
73.9 
84.1 
62.7 

-  2.1 

58.6 
73.0 
63.3 
72.3 
31.6 

-  2.5 

48.7 
63.7 
54.0 
63.4 
49.6 

.8 

36.8 
34.3 
42.1 
92.2 
39.9 

-  1.5 

73. on 

72.6 
52. 6n 

.1 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  Caverns 

MQJAVE 

43 .9 
44.2 
52. 3M 
46. 1 
46.0 

49.5 

60. 3n 
50.5 

51.8 
51.3n 
63. 7n 
51.4 
52.3 

53.6 
53.4 
66.6 
54.3 
53.4 

66.7 
68.1 
76.3 
69.9 
67.1 

74.1 

65.0 
76.7 
76.0 

83,7 

n 

91.3 
84. 6n 
65.7 

62,2 

n 

62, 6H 
64,7 

70.2 
70.6 
81.8 
74.2 
72.7 

60.4 
60,2 
70, »M 
63,3 
61.9 

52.1 
52.5 
61.0 
54.7 
53.3 

42.5 
42.7 
32.1 
44.7 
42.2 

61.1 
62. 6H 

MOUNTAIN  PASS 
MT    SAN   JACINTO  HSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
P ALMOAL  E 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

43.0 
35.6 
51.9 
47.0 
49.1 

2.5 

47.5 
33.6 
60.6 
50.7 
48.9 

3.1 

47.4 
32.6 
62.1 
52. OM 
51.4 

-  .5 

49.7 
33.7 
65.7 
54.6 
52.9 

-  4.1 

64.1 
49.2 
61.6 
67.6 
66.9 

2.4 

73.5 
55.7 
90.3 
75.1 

2.2 

79,9 
60,9 
97,3 
63,6 
84,5 

2.1 

79,5 
59,8 
95,2 
63,0 
82,9 

3.0 

68.6 
53.1 
64.5 
72.5 
69.6 

-  1.9 

97.1 
49.2 
71.4 
62.7 
60,0 

-  .9 

52.2 
41.3 
62.3 
54.1 
51.6 

1.6 

39.7 
29.6 
50.9 
43.6 
42.0 

-  2.6 

56.5 
44.2 
72.8 
62. 2n 
60.9 

.6 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDS6URG 

S OU I RR E  L    I NN  2 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

55.4 
53.1 
45.7 
39.6 
53.6 

1.5 
.8 

63,5 
61.5 
50. 8H 
42.5 
61.2 

6.2 
2.6 

64.  in 

62,7 

51.6 

41.2 

64.3 

1.4 
-  2.2 

66. 4n 
66.6 

54. in 

43.1 
67.2 

-  3.3 

-  5.2 

78.4 
82.1 
69. 9n 
56.1 
79.9 

2.6 
2.5 

86. OM 

90.5 

78.0 

64.1 

86.3 

3.1 
2.9 

93,4 

97,5 

66,2m 

73,0 

93,4 

2.8 
3.9 

93,1 
96,1 
64,6 
72,5 
93,8 

4.2 
3.8 

63.3 
66.3 
74. 2M 
64. 9n 
83.1 

-  .8 

-  .6 

72,6 
73,4 
62, 7M 
54,0 
71.9 

-  1.5 

-  1.2 

64.0 
64.4 
54.3 
48. 8n 
62.4 

1.5 
2.0 

54.5 
52.9 
41.5 
36.4 
33.9 

-  1.2 

-  5.3 

72. 9H 
73.9 
62. 8n 
53. on 

72.6 

1.4 
.3 

trona 

twentynine  palms 
valyermo  ranger  sta 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE   M0UNT4IN  I 

45.4 
49.7 
42. OH 
49.4 
21. 7H 

.3 

52.3 
55.6 

49.8 
23.1 

1.7 

58.  in 
57.0 

n 

51.2 

« 

.7 

59. 3n 
59,1 

52.5 
24. 6n 

-  6.5 

74.3 
73.1 
62. 4n 
66. 1 
38.5 

.7 

82.9 
61.0 
66. 2M 
73.9 
44.9 

1.3 

91. 8n 

66,9 

77.7m 

62,3 

92.4 

2.4 

90,6 
86.3 
77. 6M 
82.0 
94.0 

3.4 

76.9 
79.7 
66.  IM 
69.9 
43.1 

-  3.6 

69.8 
69.1 
97, 9M 
60,7 
34.4 

-  2.2 

55.1 
56.0 
51. 3M 
55.4 
31.6 

1.2 

44.4 
46. 5n 

n 

43.7 
16.3 

-  1.7 

66. 4n 
66. 3M 

61.1 

.2 

WHITE  HOUNTIIN  2 
WUDKOSE  RUNCEB  STa 

15.5 
37.3 

15.8 
46.4 

16. 3N 
49.1 

11.3 
50.9 

29.5 
66,7 

36.8 
73.6 

41.8 
81. 3M 

44. 9M 
80. 7n 

36.8 
66.9 

30. 8M 
57,1 

25.7 
48. 6H 

12.6 
37.6 

26. 7M 
58. 2M 

DIVISION 

46.4 

.8 

52.4 

3.4 

55.2 

.6 

56.4 

-  5.8 

70.4 

1.1 

77.9 

.8 

89.7 

1.1 

85.0 

2.0 

74.4 

-  2.9 

63.3 

-  2.8 

55.0 

.6 

44.4 

-  3.3 

63.9 

.3 

DlvlBlon  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  valuee  published   in  monthly  Issues. 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  ALL  1970  MONTHLY  ISSUES  OF 
THIS  BULLETIN  EXCEPT  FOR  JULY. 


See  Relerence  NoleE  Following  Slallon  Inden 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTH  COAST 
DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANCWIN  PAC   UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE  MNTNC  STA 
BRANSCOMB  3  NNW 

BRIDGEVILLE  *•  NNW 
BURNT  RANCH   I  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALISTOCA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAZAOERQ 
CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOUERDALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
BUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  MSO 
FERNDALE   6  SSW 
FERNDALE   2  Nw 

FOREST  Glen 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

CRATON 

GREENVIEH 

CUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDS6URG 
HEALDSBURC  No  2 
HILTS 


23.23 
24.00; 
20,09; 
24. Uj 
38.90, 


42,67 
17,74 
29, tl 
25,72  16.70 


20,90, 
29,52! 
36,44:  21. 
11,07 


1.991 
3.91, 
3.57U  1, 
1,69| 


5,39E   5.05-  3.92 


12,46  5.76 
10,82 
12,40 
31,76  19.79 

13.43  5 
:23.73 
23,22 
10,44, 
18.42  10.19 

23.77i 
35.351 
22,59  13,78 
10,60 
29,08l 

23,95  12.64 
15.46 
25.24  16.72 


3.15: 
2.49 
3.771 
5.22I 


35 


9.07; 

HONEYDEN  2  WSW  45.26| 
HOOPA  24. OT 

lOLEWlLD  HHY  MNTNC  STA  31.96 
KELLOGG  29.14 
KENTFIELD  26,83  16, 

KLAMATH  R  30. 2o! 

KORBEL  15.89; 
LAKE  PILlSBURY  NO  2  27.10i 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

HARE  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
StOTIA 

SHELTER  COVE 
SKACGS  SPGS   LAS  LOHAS 

SONOMA 

STANDISH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TUlELAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  4  wSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 


3.28-  2 
3.82 
4.19 
2. 28 
3.37-  3.16 

5.37 


4.51-  3,73 
2,68 
5.20-  2 
4.581 


3.25-  1 
3,23 
6,21 
,99! 
2.74^  2.33 


3.26^  1.93 

.25 
3.15 

3.I5L  3 
2.24I 
2.63-  2,26 

3.02! 
2.24; 


10.401 
4.04 
4.55 


=  20.61' 
13.77! 
10.771 


32.13! 
23,54 

22.4B|  12.72 
13.34|  8 

9,34! 
25,30!  16.07 
31.29 

19.75  12,71 
19.85 

15,99  9.87 
19,49 
17,32  7 
14,74 
36.83 

16,31 
33,47 
17. 12 

2,45  1.43 
23,52  15,99 

25,99 
29,44  13, 
17.55  10,21 
8,04 


3,43 
1.92- 
1.90 


1,41 

1,27 

2,66 

1.971- 

2.U 

3.05 

3,86 

5.00 

3.11U 

2,49- 


3.84-  3,49 
5.83 
3.29-  3 
3.53 


SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WSO  / 
BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

6UCKH0RN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS   LAKE  / 

BURNEV 


18.39;  10.65 


3,65 
13,66 
12.59 
36.25 


4.73h  5.46 
4.73 
1.27; 

2.39h  1.71 
6.621 


33.52 
33.21. 
29.20: 
11.61 


2,74. 
3,99k  6.47 
2,38-  1 
,99! 


2,90h  2,09 


2.31 
1.46  .09 
4.02L.  1.36 
2.59 
4  ,96 

4,82-  3,63 
4.23-  5,90 
1 ,34 

1.59|-  1,04 
E  7. 14 

.63 


.84- 
.47- 
.42 
3.541 


3.59-  1.23 
3.79h  1.37 

.26! 

.26k  1.05 


2.91 
3.36 
1.30r  1.74 


1.99; 

1.54 

I 

1 3 

1 . 36- 

2.70 

1.58' 

1.62 

.80' 

.71 

3 

10 

1.00k 

.59 

2 

IB 

.4ok 

.51 

:54i 

4.21 

3.54 

.65 

.37! 

.50 

2 

67 

.08r 

1.90 

.32 

4.58 

3.56 

.21 

2 

90 

T  - 

.04 

,18 

.06 

1,06 

- 

I 

66 

.89- 

,55! 

.56 

.12 

2 

79 

.02- 

.12' 

.00 

.45 

,09 

1.94 

,77 

1.85 

1 ,59 

4.75 

2.38! 

.68 

.05 

.19 

3 

00 

.  I5p 

5.00 

4. 60' 

2.60 

,72: 

2.06^ 

,69 

1,13! 

1.55 

1,45 

.05 

.00 

.45 

.24 

.35 

.37 

.08 

1 

65 

T  1- 

.68 

.29 

.15 

.01 

.39 

.04 

3.50 

3.51 

1.97 

1 

11 

1.74U 

.17 

- 

1 

60 

.00- 

.73! 

.31 

,97 

1 

90 

.30- 

2,60 

.94 

,22 

2 

20 

.05- 

.12 

.06 

.07 

2 

26 

,00- 

1.29 

,79 

1.33 

I 

75 

1,03- 

1,36 

1,24 

.93 

.20 

.24 

,00 

1.93! 

.77 

.28: 

.49 

.39 

39 

,42- 

1.24 

1 

13 

.16- 

1 .40; 

.46 

2.01 

2 

99 

.75^ 

.46 

1 

94 

.69k 

1.02 

.03 

1.20 

.43 

2,13 

1.34 

.21 

71 

.14- 

1.19 
.64- 
.  .02- 


1.66 
.98 

.41- 


2.66 
2.61 
1.11 


.001 
.  13< 


.001 
.021 
.OOj 
.Ook 
.00 

.00! 


.06|-  .09 


.00! 

.00; 


3.81 
2,63 
2.13 
1.71 
6.22 

4.05 


1.32 

7.95} 

4.00 
2.92 
1.911 

I 

3.07 
4.93 
5,49 
4,93 


3.32 
3,05 
4,64 
1.79 


36     3.27  1.11 


4.77 
6.51 
3.45 
3.94 


1 .77 
2. 55 
1.55 


2.24 
.65 
2,48 


16,99 
12,80 
16,47 


20.96 
16.59 
15.67 
12.86 


15.80 
15,10 
16,40 
9.59 


10,97 
15,55 
21.20 
20.92 


8,76 
7.96 
17.32 
6.15 
9.57 

18.28 
25.80 
11.55 
11.00 
11.42 

16.49 
12.65 
11.46 
11,00 
7,16 


27,24 
18,25 
22,24 
15,06 

1,551  11. ei 


6.92 
3.94 
9.14 
7,29 
9,47 

11,54 
12,25 
21.51 
19,74 
9,11 

9,49 
11,51 
21,97 
11,96 

9,72 

9,97 
18.66 
12.96 
18.72 
14.31 

10.71 
22.62 
15.95 
2.30 
9.21 

10.51 
22.31 
14.59 


.70 
1.21 


20.17 

18,94 
20.72 
5.09 
7,03 
19,18 

23, 14 
19,98 
13,20 
6,55 


19.19 
13,89 
15,30 
13 


22.29 
9,98 
20.2 
13. li 


13.67 
14.66 
19.95 
1 9 .  7o! 


20.18 
6.59|  10.24 


10.61 
9.93 
17.45 
8.92 
10.60 

15.10 
21,66 
14,74 
6,96 
16,46 

9,24|E17,75 
10,10 
7.5eJ  12,23 
12.31 
5.36 

32.56 
16.33 
18.72 
15.62 
7.28|  17.67 


U,21 
8,40 
6,60 

10,91 
19,89 
14.36 
14.62 
6.40 

10.06 
14.66 
19.36 
13.62 
14 

10,78 
12,11 
13.32 
17.02 
18.53 

6.47 
22.45 
9.06 
1.16 
11,49 

17.42 
22.77 
10.67 


20.35 

19.24 
16.34 
4.96 
5.36 
22.95 

16,62 
17,32 
11.80 
8.98 


68.96 
61.03 
54.92 
54.97 
105.37 


101.35 
51.35 
93.25 
60.44 
25.57 


72.70 
96.47 
96.23 
30.17 


3.53  47.39 
46. 

9.56E  90. 

3.77  44. 
E  53. 
63. 
35. 

3.34  50.02 

72.54 
111.18 
6,66  60.51 


30.14 
5.97 


7,34E  71, 
47 

4,31  60 


16.16 
43i  20.62 


67.96  21.31 


3.49  35.43 


46,24 
79.86 
79,40 

73,15|  21,93 
1.47i     35.261  11.19 


5.84  63 

9C 

7.22  5« 
52 

5.14  4; 

61 

3,95|  56.34 
66.24 
85.95 

42.94 
98.59 
53.24 
10.22 
53.44 

66.87 
94.63 
53.77 
22.89 
66.68 


24.93 
17.12 
47.35 

97.03 

69.56 
94.19 
20.94 
26.02 
■101 . 16 

94.09 
69.76 
71.92 
39.54 


See  RetereDce  Nolee  Following  Station  Index 
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C4MPT0NVII.LE  BS 

CANQY    11  SH 

CANBY  RANGE"  STATION 

CANVQN  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEBAN  FISHERIES  STA 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

DANA  2  SE 

DAVIS  2  WSM 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DE  SABLA 

DOBBINS   1  S 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
OUNNICAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY   MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE8RIGHT  DAM 
HAT   CREEK    PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KiLARC   POWER  HOUSE 

lakeport 
lakeshore 
lake  spauloing 
lake  spauloing  dam 

leesville  keegan  Ranch 

LITTLE  valley 
LOOKOUT  3  WSW 
LDYALTDN 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANIT4  LAKE  /, 

MARKLEY  COVE 

HARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDOLETOWN 

MINERAL 

MONTICELlO  OAM 

MOUNT  OANAHER 

nOUNT  SHASTA  HSO  /, 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

ORLANO 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT   RIVER  POWER  HOuSE 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  WSO  R 
REDOING  FIRE   STA  No  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  R 
SACRAMENTO  CITY  WSO  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SifRRAVlLLE  RANGER  STA// 
SODA  SPRINGS   1  E 
STONYFOflo  COOLEY  RANCH 

STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 


30.96  19.33 

4.06 

9.89 
18.72  11.6*1 
19,61 

19.47  U.I* 
33.67. 
15,84  10.17 
11,78  6.75 
B.06 

7,76! 

8,93' 
11,97 
30.11 
10,42 


6.62 
12.16 
8.31, 


6.79  3,50 


4,98-  s.oe 

,98 

2,84k  4,02 
2,97| 

4.18-  3.63 


11.75' 
8. 28 
7.63 
22.46 
14,72 

14,24; 
25.93 
28.70 
26,70, 
21,76i 

19,54 
17,93 
12,831 
6,46' 
12,651 

30,721 
10,45! 
23,02 


16.98 
17.46 
31.22 
33.17 


12.38 
5.62 
12,03 


8. 13i 
22.76  13.56 
26,90^ 

27.40|  18,79 

19,51 
U,71|  5,35 
22,57  12,45 

6,4l'  3, 
21 ,06i 

.51.  4. 
12.28 
ll.95|  6. 

I9.43I 
27.34 
U  .04 
11.57; 
45.94 

16.20  6. 
17.89 
20. 12 

9.02  5. 
22,10  14. 

8,40  4, 
28.84  21.15 
7.00!  2.72 


7.88!  4,70 
7.05  3,47 
34, 13 

14.90, 
20.03! 
33.49: 
14.07!  9 
24.21 
30.44! 

11.04  6.73 


5.39-  ! 
1,32 
1.61 
4.07-  ,99 


3.93r  2.03 


2.12 
5.50 


2.02-  1.45 


1.69! 
1.46 

4,05, 


2.87! 
3.10' 
1.45h  1.39 
3.27I 

6.77! 
2.321 
3.31 

.47W  1 
3.15^  1,26 

2,63] 
3,43|-  1.47 
7.73 

4,89t-  5,95 


1.92p  1.94 
3.89h  4.42 
4,66' 

3.19r  5,13 

3.10! 

4.04^  1,87 
4.99L  4 

1.50f-  1 
2.32 

1.37-  1.79 
3.20 
2.78-  2.15 


3.31-  3.68 


3.29-  3.97 

1.531-  1.78 
2.77-  3.42 
1.68U  2.35 


2.72 
4,83 
2.04 


1.72-  3.23 
.70 
.76, 
.92r  1.91 

1.14! 

,65^  ■ 
1.87 

,7Br  1.49 

.25^  2,06 


1.27! 
1.72' 
1.5B 
7.03 


.04-  1,32 
2. 88 

1, 48-  3.70 


1.53 
2,79 
4.72, 
3.79! 


4.44 
3.81I 
6.00 

s.oi! 

5.381 
4,61 


1,19 
2,00' 
.72! 
1,88 


1,40 
1.47 
1.63 


3.75 
3,78 
4,79 
1.30 
4.59 
2.16 


1.02 
.13 

5.64 


.30 
1.73 

.511 
1.52! 


1.94-  2,05 

2,13! 
1.15k  1 
1.34k  3.15 


.14-  1,50 
.92 

.76-  1.51 


1.12-  ,35 


1.72 
4.22 


.36f-  1.10 


.ooL 


.451 

.18 
.74 
.40 
1.92 
1.20 

1.05 


1,75, 
,00' 

.ooU 

.67-  1,95 


1,05 
1.48 
1.03 


-  1.06  3.38 


1,56 
1.42 
1.38 


2.78!  1.29 

1.44; 

.57k  ,68 

1.08  .51 


.00 

.001 
,D3| 
.00! 


•  OOk 
,00k 

.ool 

.00' 


.00; 
,00 

,00' 
.oo| 

.00 


.00- 
.00- 

.00k 

■  00 
.00^- 


2.2« 

5.22; 


See  Roletence  Nolee  Following  Slalioo  Index 


.09^ 


3.90 
1.97| 
.97' 
2,42! 
2.55! 

2,55j 


14,57,  B,21E1B,52 

5,45 

4,14 
10.  16 
13,13 


14,02  10,04 
18.4^ 
11.82 

7,20 

8,96 

7.24 

6.98 

7,73 
16,46 
10,49 

15,79| 

9.64; 

6,23; 
11.01; 

6.811 

9.441 

6.87^ 
17.11 
21.31  14,87 
11.26 


11,13  4,46 
9,48 

2.72 
1.36 


4.48| 

4.02 
3.73 
6.67 
16.11 
6.23 

16.06 
11. 61! 

2.6^^ 
10.69 

3.88 

9.  8 J 
».3i^ 
18.11 
16,74 
17.52 


,76 
1.30 
1.52 


2.78 
2.70 


5.94 
4.95 
8,04 
14,20 
13,43. 

11.771 
14.381 
25,62 
16.53 

12,14j 

9.63! 
11,38! 
8,09 
3k     ,07|  4,68 


3,47 
1.50- 
3,84 


14,18 
8,01 
28,18 
18,14 


7,08 
4.71 
6.67 


IB, 64 
4,46 

15, 3» 
4.63 


8. or 

10,71; 
16.51 
11.66 
17.37 
16.77 

11.71 
9.10 
10.65 


19,30 
2,49 
8,48 

10,62 
9.55 
15.96 
19.21 


*.»5 

3.28 
4.57 


1.10-  .03 


11.13 
10.36 
14,30 


6,37 
10,71 
6,39! 
7,76 
7.90  5,00 

11,47 
13,91 
8,59 
12,66 
28,64 


6.39  6.38 


1.99-  .10 


11.31 
12.60 
12.28 


11.82 
11.04 
5.46 


20.36 

7.41 

7.44 
29. 

11.64 
13.45 
20.42 
8.21!  9.45 


16,59 
3.40 
3.73 

16,40 

10.39 
11.56 
19.68 
8.09 


.76 
4.96 
1.4BI 


27,44 
13.70 


=23,56 
17,41 


3,66 
8,09 


9,70   13.06!  3.92 


3.40 
10.90 
4.40 
3.94 
6.00 

13.82 
15.01 
3.01 


62.63 
71.43 
31.15 
41.20 
112.58 


1.86 
2.61 
.26 


26.06 
26.74 
E117,45 
66,71  ; 
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03 


UPPER  LAKE   7  M 
VACAVILLE 
VINTON 
VDLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

HHISKEVTOWN  RES 
WILLIABS 
WILLOWS 
WILLOWS  USSR 
WINTERS 

WOaOLAND  1  WNW 


NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 
BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  HEHQRIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

FORT  BIOWELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 


STANDISH  1  E 
SUSANVIILE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


UENDEL  10  SE 
UODDFORDS 


CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 
ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  No  3 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 
BURLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

FORT  ORD 

GERBER  Ranch 

GUROY 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOlLISTER   1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOCKWOOD  2  H 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  'i  SW 

martinez  3  sse 

martinez  water  plant 
monterey 
monterey  nalf 
morgan  hill  2  e 
horro  bay  fire  DEPT 

morro  bay  3  n 
mount  diablo  n  gate 
mount  hamilton 
nacimiento  dam 

NEWARK 

OAKLAND  WSO 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOHA 

PARKFIELD 

PASO  ROBlES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 


32.90 
8.52 
7.48 
7,50 

12.41 

7.04 


4.79 
15.96 

3.89 
24.59 

3.83 
7.11 

15.27 
3.00 

14.41 


9.78 
3.70 
19.51 
11.14 
15.28 


4.19 
6.28 
19.95 
8.93 

8,82 
5,91 
4,46 


10.21 
7.55 
3.56 


12.96 
5.34 
4.96 
5.27 


1.01 
1.70 
1.S6.  2,24 

.79 
1.20 

1,24 

.84 
2.44 

.67 
3.36 

,96 
1.85 
2.45 

.52 
2.18 

.59 


3.44 
1.08 
1.90 
1.96 


2.05 
1.49 
1.15 


1.89 
2.49 
2.44 
2.31 


1,53 
1.03 
1.14-  1,16 


1 .99 
2.23 
1,04 


2.70 

.91 
1.66 
1.43 
1.99 
1.90 


1,68^ 
1.83; 
1.57 


1.32 
.57 
1,04 


1,21 
1.63 
2.67 


2.81 
1.24 
1.69 
4.57 


2.41 
1.60 
2.30 
1.47 
1.95 

1.42 
3.56 
3.18 
5.30 
1.26 

1.41 
2.97 
2.00 


1.64 
1.78 
3.51 


2.03 
.75 
3.54 
1.43 


1 .90i- 
1.72' 


2.02 
2.04 


■  22{ 
,291 

1.30- 
.  17 

1.17 

.60- 
.12 

1.86 
.12 

2.58 

.20 
.40- 

1.60- 
.86 

1.87- 

T 

,56 


.24 
1.56 
1.67 
1.77 


.00! 
.76^  .28 


2.98 

1.47 
2.60 
1.16 
1.50 
2.06 

.24' 


2.17 
2.49 
2.47 


,06| 

.81 
.OOh  1.09 


.09 

,00- 

.62 


,35 
1,39 
.66 
.13- 
.00 

.01 


.22 
1.03 
.00 
.00 
.00 


.38- 
.00^ 


.38 
5.40 
2.14 


.22 
.39 
1.41 


5.53 
7.51 


5.62 
3.98 
3.50 


5.79 

5.66 
5.10 

11.32 
2.49 

10.99 

2.59 
4.30 
7.83 
2.53 


7.02 
5.70 


4.86 
11.98 

7.79 
12.37 

11.12 
3.24 
6.98 
7.67 
7,09 

4,43 
5.64 
6.15 
5.66 
11,20 

4.97 


4. IB 
3.49 
8.89 
8.75 

5.24  3.78 


10.67 

2.31 
3,71 
5.94 
3.11 
3.33 

4.96 

1 

10.04 


60.75 
32,10 
17.97 
95.09 
46.08 

87.24 
25.82 
20.63 
21.24 
30.92 

1.97E  25.36 


29,59 
12,89 
9,90 
19.04 
50.80 

15.82 
26.67 
26.92 
12.88 


1.78 
1.26 


12.82 
7.52 
10.35 

8,24 
3.67 
8.02 
9,99 
6.38 


5.43 
5.16 
6.26 


4.64 
5.67 
5.95 
7.67 


3,95 
3,99 
8.84 


7.40 
15,45 
7.39 


8.96 

4.47 
3.14 
2.47 
6.10 
4,73 

7,64 


6.691  5.01 


4.56 
4,48 
4,62 


10.39 
4.44 
3.99 
7.22 
5.38 


19.80-  1.32 

14,70 

48,50 

12.38 

65.72 

13.18 

22.50  8.02 
41.31  10.41 
14.04 

39.39  8.25 


26.77 
27.22 


30.71 
16.70 
52.89 
31.51 
49.00 

41.39 
13.00 
28.78 
32.74 
28.48 

21.27 
24.31 
20,97 
26.50 
37.84 

18.80 
23.83 
26.74 
26.64 
30.62 

18.62 
16.94 
13.97 
33.97 
35.84 

19.69 

17.84 

27.39- 

62.42 

27.85 

24,57 
23,48 
16.65 
24.45 
16.82 

19.26 

30.67 

22.77- 

16.51 

19.54 

25.31 

20.61 
23.40 
28.41 

17.25 
15.39 
12.74 
19.90 
17,52 

25,39 
19.70 
22.21 
27.59 
29.40 

37.71 
18.74 
17.01 
23,87 
25.97 


5.29 
.72 


See  Reference  Notes  Following  Stalioa  Index 
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SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTH  0AM 

S    F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  mSO 

S  F  FEOERAt.  BLOC.  HSQ 

SAN  CRECOftIO  2  SE 
SAN  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POlV 

san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOlEOAD 

SPR6CKELS  MWY  BRIDCF 
UPR  SAN  lEANORO  FILTER 
WAi.MAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   *  E 


05 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 
ANCIOLA 

4NT10CH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NW 


BAKERSFIELD  WSO 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKHELlS   CORNER  2MNH 
BUTTONwiLLOH 
CALAVERAS  BiG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CASTLE   ROCK  RAD  LAB 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CQALINGA 

COAlINGA  U  HNW 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiodletown  lynch  ranch 

five  points  5  ssw 
fresno  wso 

friant  government  camp 

glennville 

grant  grove 

grovelano  ranger  sta 

HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
IDRIA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER    PH  NO  3 


KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
LEBEC 
IE  GRAND 


SE 


LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

little  panoche  oet  dam 
lodgepole 

LODI 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  DET  RESV 
HAOERA 

HANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 

meadow  lake 

menoota  dam 

merced  fire  station  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK   HANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIHAY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVlLLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  OAK 

SONORA  RS 


3,0<)< 
7.00 
7,67 
8.33  ' 
7.B1  3.26 

9.95 
't.02  1.32 
7.2&  2.87 
8.35 
*.35:  UAB 


13.03. 

9.9li 
U.67 


6. 19 


5.01  2.17 


6.02  3.73 


1.56-  2.10 


3.U-  2.70 


1.49-  1 
1.59 
1.63 
1.60-  2.04 


18.S2| 

9 

35 

7.3i 

3 

18 

1.86r 

3<) 

1.22- 

5.10; 

2 

<.o 

.51- 

.»5 

9.47 

92 

1.76- 

.57- 

60 

1.96 

9.63 

2.83 

1.00 

1.47 

1.02 

.79 

23.171 

12 

91 

4.84U 

6.70; 

2 

81 

1.62- 

.54 

6.92; 

1.91 

21.2SI 

3.24 

08 

1.50r 

3.63 

2.41 

1.0« 

.sa 

1.92 

.39 

3. 19 

80 

- 

.83r 

13.681 

6 

39 

4.4Sr 

10.061 

39 

2.6ir 

6.S3| 

3 

29 

1.54- 

3,831  1.80 


13.68 

14.33: 
1,60. 
13.74| 
2 1 . 971 
3.41 


7,161 


l.lOl 
5.33 
1.38 
4.26 


3.01 
3.4^ 


10.68 
12.59 
8.12 


1.451 
1.27- 
1.18^ 
.96 


1.33r  .26 
2.78U  3.07 
4.57 

1.57k  1.83 


1.02 
1.16 
1.42 
4.00 
1.25- 

3.72 


1.05 
1.62 
1.85 
1.40 


1.56 

1.11 


.64^ 
1.41- 
.61H 


.65: 

1.61- 
1.40 


10.43 
19.32 
10.92 


12.41  6.40 


3.82 
1.94. 
1.22-  1.47 
1.55'-  1 


1.63 
1.09- 
1.27 
3.78h 


3.21 
1.42 
3.25 
3.78 


1.4lk 


2.94 
2.06 
1.61- 
.791 
5.99 

2.1l|- 
1.25- 
.49 


1.63- 
1.36- 
4.41- 


1.49i- 
3.76 
3.66 


.21'- 
.18'-  1,73 
.11 


.  17- 
.40 
1.07- 
.63- 

.  16- 
1.54 
.04 
,  17 


.67 

1.43 
.06 
1.06 


.54 
1.30 


1.07 
1.23 


1.11 
.75 
.90 

1.04 


.00 
.00 
.00- 


1.91 
1.90 
T  - 


.00, 
.00- 

.ool 


.00 

T 

.00- 


.00- 
.00 


.00- 
.00 
.00 

T 

.01 
.00- 


S««  Reiercoc*  NolM  Followtog  SUUod  b)d«x 


.00 

.00- 
.00- 
.00- 
.00 

T  L 

.00- 


.00 
.00^ 

•  od 

.00 
.00- 
.00 

.00 


.ooU 


.06 
.00 
.00 
1.55' 

1.02 
.37 
.33 
.99 


6,02 
7.00 
6.03 

9.55 
8.90 
8.66 
8.90 
3.50 

3,681 
8.03 
7.41, 
6.57 
6.31 


7.31 
15.17  ll.03|  : 


3,4^ 

6.62! 
9.62: 

6.21  2.12 
9.39  1.12 

9.75i 
3.93 
8.51, 
6.71 

4.92{    4.26  1.34 

a, 18  1 
9.04 
8,63 
11.51  ! 


1,29 
,60 
.19 


1,42 
,00- 
,04- 
.16 


.46 
.00- 
.00- 


11.76 
1.71 

4,90 
2,59 
2.9(> 
5,48l 
4.87 

8.72 
7.91 
5.76 
4.51 
10.40 

1.07 
2.30 
3.49 
4.92 


10,72 
2.40 
9.35 

11.64 


6.32 
3.83 
3.42 
3.35 


8,93 
4.25 
3,90 
2.04 
9,29 

6.10 


4.88 
1.33 
6.95 
9.69 


4.26 

3.39 
7.60 
11.66 
8.75 
3.05 


2.05  24.57 


2.63 
3.73 
1.07 


2.19- 

9.eii 

8.82 
4.31 
3.93 
11.69 

1.61 
2.51 

3.7ll 
4.131 
10. 0<^ 

9.081 
1.23k 
7.54 
10.88 
4.48j  1.44 
I 

6.181 
9.69 
2.94 
1.32-  .45 
2.52' 


1.66 


2.64 
1.79 
E10,19 


2.851 
.65- 
7.10 


1.84 
1.21- 
3.89 

2.36 
6.15 
12.60 
10.06 
2.66 


83     8.34     9.36  7,36 


49,77  7.26 
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SO  ENTRANCE  YQSEMITE 
SPRINCVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSO 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPl 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

westhaven 
west  point 
wofforo  heights 
yosemite  Park  headqtrs 


SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 
ACTON-HUBBARD  RDPC261D 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  «46 
ALPINE 
ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  Park  FCI43B 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE   DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNCa  DAM  FC460E 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BUR6ANK  FD  FC22&  B 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 
CACHUMA  DAM 

CAMP  HI   HILL   OPIDS  57E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CHATSWORTH  FC2'iF 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
C0L8YS  FC   53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSD  RANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FCUSB 

ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLMORE   1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTDN  HiLLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLENDALE  STAPEN  FC295G 
GlENDORA  WEST  FC  IBS 

HAINES  CYN  lower  FC36« 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAH  OAH 
HDEGEES  FC  60  A 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  fC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  WSO 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MOUNT  wIlSON  FC   33B  B  // 

NEWBURY  PARK  h  Sw 
NEWHALL  SOLEOAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOHO  2  Nw 


15,64 
10.32 
18.52 

7.06  ' 

6.55  3.76 


7.25  3.37 
20.66  12.01 

3,52 
5.«0l 
3,20: 
3,08;  1,06 
6.60:  2,61 

.77- 

1.04- 
14.29 

3.89 
14.18:  7.63 


6.36  2.77 


2.99 

1.42- 

1.30- 


.60^ 
1.91 

.691 
1.99K 
1,081 


,90r  2.21 
1.32r  1.76 


1.33- 
2,57 
2.66 


2,43- 
.64- 
1.50- 
1.73 


1.00 
1.10 
2.23 


1.31- 
1.02-  1.92 
2.14 
3.19 
1.62 

2.34 


1.51-  2.45 
1.92-  2,22 


2,95L  5,05 

2.28 
1.92 
3.99 
2.12h  2.92 
2.13h 

,73: 
,69! 
l,53h  2.17 


1.79- 
3,06- 
1,44-  1.22 
1.59-  1.46 


.09 
2,25 
4,00 


1,33 
,78 
1 ,98 


1,72U 

3.65 

1,25 


3,15-  .91 
l.llr  2.49 
1.52-  2.02 


9,93 
,96 
3.57 


.63k 
2. Dot  1.64 
7.27i 


3... 


l.Zlh  2.02 


1.19 

3.eor 


1.03, 
8.10^ 

1.371 
1.66) 
3.66| 
5.50! 
.18- 

.78 
.95 
3.78r 
7.03: 
2.42 


2.64:  .62 
3.31-  .01 
4.38-  2.57 

.97 
1.17 
1.59j- 


1.28 

1.07- 

3,70 


1.56 

1.391-  1.49 

-  .75 

3.07 

4.461-  3.00 
2.55 

5,17-  1.67 


3.70 
5.65 
2.041- 
1.54 


2.84-  1,01 


1.74-  1.55 


2.751 
4.71 
4. Del 


5.54  2.46 


5.9l!  ; 
2.27r 
4.44i 
6.051  : 
6.50!  2.56 


.43E 
2.37 


1.91 
2,77- 
,09- 


,06 
,09 

,00^-  1.43 
T     !-  1.21 


.65 

.06 
B.Sbi 

5.43! 
2.07U 
4.07  2.04 


3,47: 
3.64: 
5.99 
4.16 


6.56 
2.9fr 
2,64)-  .03 
5.24  2.04 


7.42: 
2,46k  1.16 
2.56 

4.6oi 
3.62! 
5.481  2.53 
2.37' 


.10| 
.22: 

!oo 

.63 
.97 
3.42 

1,10 

.00 
.21 
T 

.08 
.17 

-  1.34 
•  .64 

-  1.56 

-  .84 

,91 

T 

,67 
,00 
,01 

-  1,48 

2,53-  1.27 


.33- 

.22U  1,14 
.00 
.69 


3.39 
3.69 
1.81 
3.50 


,00l-  I 
T    h  I.IB 


.00- 
■  00k 
.Oq-  2.19 


.oor 

!oo! 


.13 

.95! 

.od- 

.171- 
2.12! 

.04 


2,03 
,  14 

1,55! 


.00| 

.01- 
T  - 
.06- 
.00- 
.00^ 

.02L 


.01- 

.00 

.00- 


.02- 

T  - 
.00- 


.00[-  .02 


.00! 

.ook  .c 

.Olh  .01 

.OOp  ,01 


,00f 


.OOh 
.11' 

,oo[- 

T  ''- 
,00! 
.26 


T  - 
.00- 
,00- 
.02 


.OOH 
,00k 
,00 


.Ool-  .02 
.OOL.  .02 
.00-  .02 


.00k 
.00 
.19 
.00- 
1.64 

.OOr 


T     -  .03 


.00k 

.ooU 

.04- 


,ooh 


,00- 
,03- 

1.38- 


.04 
.00 
,00 


,29- 
,05 
,00 
.00- 


6.70' 
6.22! 
4,19 
5,46!  3,77 


1,71 
9,41 
3.66 
10.39 


6.26 
9.58 
3.61, 
3.79! 

6.59 
2,01 
1,46- 
4.41 
14,92 


1.19 
1.16 
9.31 


E  50.38 
32.75 
47.84 

22.74  9.37 
20.16  5.67 

38.34 
14,80 

12.29  .11 
23.42  2.20 
61.92  16.17 

12.77 
17.35 

13.57  1.66 
11.69  1.56 
25.3(J  5.74 

6.84  .26 


6.90  6.87 


2.97 
4.92 
2.94 


6.04:  2.06 


3.57  4.61 

1.60  3.28: 

2.35  3.69 

1.76  3.39 

5,46  5.791  1.92 


13.25  2.63 

23.22 

12.01 

24.67  3.05 
13.99 

24.11  1.66 

12.41:-  .46 

20.6$  1.04 

15.07-  2.12 

13.15-  4.74 

16.21-  4.12 

20.17  1.45 
24.60 

32.04-  4.20 


4,17     6.04     1.31  26.04 


10.90 

5,74 

5,66 

6.77 
5.84 
13.26 
1.28 
8.28 

6.84 


10.97 
3.12 
1,62 
6,21 


5.95 
3.52;  1.47 
3.63] 


30.69 
17.16 


.43     7.70     4.48     21.37  4.51 


5.60 
.97 
2.52 


5.55 
5.75 
11.35 
2.66 
6.09 

4.84 
2.22 
4.1* 
6.28 
3.29 

4.90 
8,25 
4,24 
1,23 


19.72 
21.79 
45.62 
13.80 
24.20 

22.03 

6.36- 
17.95- 
31.65 
12.64 

16.06 
38.91 
12.40 


3.28E  4.09- 


5.7ffl  i 
2.76! 
6.25; 

3.26;  2.39 


.05E 
1.40 
1.61 


17.45 
13.12 
24.54 


3.23 

4.15 
9,38 
1,97 
5,24 
4,95 


11.95 
2.10 
3.74 

12,63 


3,79! 
8,67 
2,49 
5.20 


7.07 
2.73 
6.78 
8.67 


4.66 
6.37 
3.42 


24.21 
25.16 
14.88 

E  14.36 
32.92! 

9.63: 
ie.42|  .94 
22.29  1.41 


32.33 
12.47 
23.40 
40.63 

26.75 
20.35 
33. 3<^ 
24.90 
10.95- 

12.75 
11,74 
19.74 
26.42 
14.12 


12.27 
15.25 
11.95- 
16.54 


1.86 


.81 

T 

.02k  1.56 


,11k 

,07k  ,38 
.17 


8,00 
7.34' 
4.22 


1.52 
1.21 


4.00 


29. 12 
31.72k 
16.20; 

36.221  3.72 
36.06 

21.05 

23.19  5.45 
11.67  .00 
18.73 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABIE  2  ■  CONIINUEO 


SEPTEMBER  OCTOBEB  NOVEMBER  DECEMBER 


OCEANSIOE 
□  JM 
OXNARO 

p4c0im4  dam  fc  33  a  e 
palqmar  mt  observatory 

palos  verges  est  FC'.30 
pasadena 

PERRIS 

PIEORA  BLANCA  CRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  AHCUElLO  LICHT  STA 
POMONA  CAl  POLV 
POWAY  VALLEY 
RAMDNA  SPAULDING 

RANCHITA 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA.  #3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  CAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDCEfiC  PTL  FC130B 
SANDBSRC  WSO  //R 
SAN  DIECO  WSO 
SAN  OlMAS   FIRE   WO  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCtaSBE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANITA   FERN  FCtSZ 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  WSO 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SAUCUS  PwR  PL  NO  I 
SIGNAL   HILL  FC  A15 
SOMIS   3  NW 
SPADRA  PAC   FC   356  C 
SUEY  RANCH 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  0AM 

UNION  OU   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL   STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  105C 
YORBA  LINDA 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 

APPLE  VALLEY 

BAKER  9  NNW 

BARSTOw 

BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE   2  / 
BISHOP  HB  AIRPORT 
BLYTHE 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 
BORREGD  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO,  2 
6RAWLEY  2  SW 
CASAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 


3.331- 
2.66- 
2.0j| 


1.77r  2.56 


3. OB 

1.31-  1,92 

l,03r  1.83 

l,29r-  1,26 

,66U  1,15 
1,5 i 

2,13)-  1,36 

2,14-  2,21 


1 ,63 
2.22- 
2.66 


2.15-  ,69 
1.93-  1.25 
.50, 


1.72' 
2.501 
1,771 


1.54 
1 ,93! 
2.87h  2.56 
2.23- 


1.721-  .87 


1.74| 

,65k  1,9 
l,50k  1,4 
2,21^  ,7 


1,65^  1,60 


l,90k  2,67 
2,9a! 

,7lL 

,14^ 


,00r  , 
,01 
1,61  1, 


2.62^  1.00 
1.24: 
1.67! 

.26: 
1,12-  1.55 
1.61- 
1.23; 


5.40  2.82 
2.56  .43 
2.67-  1.27 


6.721 
4.22 
2.15- 

.93 
1.76-  1.38 
6.42 


A.90| 
2. 67 
1.96h  1.43 

2.17' 


3.65 

1.94| 
1.65| 
3.401 
3.29! 
2.091 


1.5lL  l|65 


2.30^  1.25 


1.07 
.53 
2.83 


.61 
1.67 

.47 
1.17 

.69 
.60 
.77U 
.45 


1.55! 

5.32: 

2.12- 

5.64 

9.59 

.90!- 
3.5l! 
2.91| 
3.67 
3.63! 

4.691 
1.25' 
5.55 
3,94 


3.32, 
3.70 
1.94 


3.46 
3.11 
1. 33k 


5. Oil    2, OB 

3.371 
6.62<  3 
6.011 
4.99' 
3.36!  > 

.64' 
2.34 
4.40 
2.46- 


3.59: 
1,9b[- 
l,6eh  ,41 
1,56 


1,67 
5,14 
4.57 
1.96 


3.97 
1.16 
1,96 


l.U 
1.36 
4.36j 
.94 

3.071 

.7, 
.45 

.52 

T  . 

1.45 
.21 
.56 
.16 
.00' 

4,56 
.64 

1.24 
.37 
.75 

.63 


.20 
2.26 
.59 


,041 
T     »  1.55 
.59 
.57: 


,45h  1,16 

,45h  ,67 
.2lh 

,09-  ,70 


1.52 
.00 
.56 


.02 
T  - 
.06 


.071. 

.ooh 

.07r 

,01-  ... 
,03k  .23 


.00- 
.00- 
T  - 


.00 

.OOk 

.ooh 

.00^ 
.00 

.00 


.001 

.ooh 


.00 

.001 

T  - 


.29: 
.00- 
.00- 


.03 
,03 
.00 


,00r 
,001 
.00; 


.00 

.06k 

,00(- 


T     -  .10 

.03 
,00 
,09- 
T 

.06 

,00k 
T 

,  16l 
,75 
,00 


S»e  Releience  NotM  FoUowIng  Stalloa  tnd«x 


.03- 
.00- 
.00- 
.00- 
.00- 


.00- 

.00 

.00 


.00- 
.00 
.00- 


.00 
,00 
.00- 

T  k 


,00- 
.00 


.00' 
.00k 


.00k 
.OOr 
.00 
.00 


.00 


.05 

.02L 
.00- 
.01- 
.0  7- 
.  12- 


.004 
,00 
,00- 


7,7^ 
5,05 
6,75, 


6,54 
1.93 
9.13 
6,24 


2.63 
1.61 
2.04 
3.31 

3,57 
B.00< 
6.29 
2.05 
3.90: 

5.83 
5.77 
7.46 
5.32 
2.05 

3.09 
2.5l| 
10,7^ 
4,5^ 
4,16 

7.21 
2.66 
4,87 
5.07 
7.09 


6,0; 
6.20 
10.19 


6.99 
5.27 
3.63 
2.71 


.06k 
.03k 
.00^ 


2.49 
.10 
2.04 


2.21 
6.84 

7.37 


2.90 
7.67! 
4.65 
6.7& 
7.71, 

3.41 
9.46 
2.96 
6.36 
4.52 

4.76 


3.86 

1.61 
3.47 
2.44 
2.63 
4.97 

3.36 
3,65 
3,76 
2,22 
4,96 


4.16 
1.02 


5.14 
7,50 
».7l 
2.71 


4.9^  2,14 


4.73 
3.13 
9.32 


3.70 

1.71 
6.32 
2.69 
1.64 
.06- 


2,10 
,24 


7.40 
2.03 


10.15 

29.13  6.93 
18.20  3.45 
25.77 
32. 5& 

12.32J  .37 
21.95  1.70 
10.36 
25.32 
20.06 

19.27 
13, 9^ 

lfl.37<  .59 

12.1^ 

16.36j 

9.H 
12.9^-  .79 

9.21^-  1.77 

9.6(J 
16. 4$ 

14,54-  3,17 
21,69  6,42 
20,39  6.29 
9,36-  1,02 
16,2(>-  .46 

20.2tJ  3,39 
25,12  3.27 
32.56 
20,74 

11,60-  1.01 

6. 11 
11.91-  2,67 
34,701 

16.79  1,16 
16,46 

E  26,62, 

13.25-  ,12 
15.46  .61 
14.02 
27.09 

20.33 
11.75 
22.50 
17,96 
15,12 

22,66 
22.49 

26.09  3.67 
16.35  3.80 
26.31 


15.66 

21.64  J. 79 
19.56  5.34 
9.66  .77 
10.76 

16.92 

14.68-  1.93 

15,5^  1.17 

13.521-  1.61 


3,66-  2,16 


16.01 

1.96- 
14.47 


1.06-  1.99 


1.66- 
1.56 
5.94 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


JANUARY  FEBRUARY 


SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


INYOKERN  ARBITICE 
IHON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MDJAVE 

MQRONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NILAND 

□COTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTDRVIlLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WILOROSE  RANGER  STA 


.13 
1.51 
.Dl 


.03' 
,26- 
.14 
.09^ 


.73 
.3B 
1.73 


1.47 
1.17 


1.99r  5.57 


.06. 
.'.2! 
.25 


3.05 
.46 
».7« 


3.26  1.06 


.93 
3.41 
6.78 

.90 


.3ll 
1.13^ 


.lo! 
.541 
1.23| 


.OB 

.00, 


.00 

.00- 

.34 


1.76 
1.10 
.56 


!ook 
.031 

.I3I 
.OOh 
.20| 
.561 
.50 


.36 
.68 
1.27 
.00 


.551 
.00[- 


.41 

1.24 
.30 
.01 

1.14 
.11 

.09 


.01 
,00 
.07 
.00 


1.02 
.03 
1,33 


8.53 
.14 
.05 


2.40 
.68 
.20 


1.8^ 
.77] 

1.06 
1,48 

3,13! 


3,13  3,24 


0-     ,54  4,73 


,33 
2,61 
1.64 
2.03 


Division  averages   in  the  anoual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  val 


.30|  .04-  ,41  UBOl  I.22I  l,34|- 
I  published  in  monthly  Issues. 


.09       6.98-  1.03 


See  Reference  NoIOB  FoUowlng  Slallon  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


C4I.IFDRNU 
1970 


Station 

Highest 

B 
a 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  -  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20"  or 
below 

16  or 
below 

0 
0 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

|32°  or  below 

Date 

Temp. 

1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp- 

Dale 

|Temp.  1 

Dale 

Temp. 

a 

|Temp. 

Date 

Temp. 

&  ! 

Temp. 

Date 

Temp. 

•      •  • 

NORTH  COAST 

DRAlNiCE  01 

ALDERPQINT 

109 

7-15 

24 

1-  7+ 

NONE, 

NONE 

1-  7 

24 

2- 

22 

28 

4- 

29 

32 

10- 

27 

32 

12- 

20 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

161 

Af^GWIN  PAC  UNIO^  COL 

100 

8-10 

27 

12-20 

NONE. 

NONE 

NONE 

4- 

27 

28 

4- 

29 

32 

10- 

27 

32 

12- 

20 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

237 

182 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

109 

6.24 

21 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

21 

4- 

27 

28 

4- 

30 

32 

9- 

25 

32 

11- 

28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

146 

BOTLEI  VALLEY  RANCH 

99 

6-  1 

- 

NONEi 

NONE 

- 

9- 

13 

29 

9- 

14 

27 

12-19 

24 

NONE 

207 

- 

- 

- 

CALLAHAN  RANGER  STA 

105 

7-  5 

10 

1-  3 

I-  6 

11 

4-  3 

20 

24 

5- 

12 

26 

5- 

14 

32 

9- 

13 

25 

9- 

13 

25 

9-25 

23 

10-27 

20 

- 

- 

137 

124 

122 

CECILVILLE  5  SE 

96 

8.10* 

13 

1-  6  + 

3-ie: 

15 

4-12 

20 

5-11 

23 

6- 

15 

28 

6- 

29 

32 

9- 

13 

31 

10- 

7 

28 

11-13 

23 

12-19 

16 

12-19 

16 

276 

251 

186 

114 

76 

CLOVERDALE  3  SSE 

107 

7-  4 

26 

12-25* 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

26 

1- 

29 

32 

12- 

19 

30 

12- 

25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

324 

covelo 

103 

8-12 

- 

NONE 

NONE 

4-  3 

24 

4- 

29 

28 

5- 

12 

31 

9- 

14 

31 

10- 

7 

26 

12-19 

23 

NONE 

NONE 

260 

161 

125 

CRESCENT  CITY  1  N 

93 

6-  1 

32 

12-26+ 

NDNEi 

NONE 

NONE 

1- 

5 

32 

12- 

26 

32 

NONE 

NONE 

NQNt 

355 

DUTTONS  LANDING 

100 

7"  3 

28 

1-  5 

NONE' 

NONE 

NONE 

1- 

5 

28 

1- 

6 

32 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

ELK  VALLEY 

100 

7-14 

. 

- 

- 

- 

4- 

27 

28 

5- 

12 

31 

9- 

5 

32 

9- 

13 

21 

9-13 

21 

NONE 

NONE 

_ 

- 

- 

139 

116 

EUREKA  WSO 

61 

5-31 

31 

12-19 

NONEl 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

12- 

19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FERNDALE  2  Nw 

B6 

9-26* 

29 

12-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

3 

30 

12- 

19 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

26C 

FOREST  GLEN 

104 

8-11* 

16 

1-  6* 

1-  6 

16 

16 

4-29 

24 

4- 

29 

25 

6- 

13 

32 

- 

20 

NONE 

348 

- 

- 

- 

FORT  BRAGG 

87 

9-27 

30 

1-  5  + 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

5 

30 

12- 

19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3*8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

78 

9.26* 

30 

12-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

16 

32 

12- 

19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

FORT  JONES  RANGER  STA 

102 

8-15* 

8 

1-  5+ 

2-20! 

16 

4-27 

20 

5-11 

22 

5- 

12 

28 

6- 

12 

32 

9- 

5 

32 

9- 

13 

27 

9-14 

18 

9.14 

18 

12-18 

14 

301 

140 

126 

124 

85 

FORT  ROSS 

87 

9-26* 

29 

4-25 

NONEl 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

25 

29 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

CRATON 

105 

7-  4 

24 

1-  5  + 

NONE 

1-  5 

24 

1- 

7 

27 

4- 

29 

31 

10- 

27 

30 

12- 

24 

27 

NO^!E 

NONE 

351 

161 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

107 

6-11* 

19 

1-  6 

NONE. 

1-  6 

19 

1-  7 

21 

4- 

22 

28 

4- 

29 

31 

9- 

14 

32 

12- 

13 

24 

12-13 

24 

NONE 

NONE 

340 

235 

138 

HEALDSBJRG 

108 

7-  3 

27 

1-  4 

none' 

NONE 

NONE 

1- 

6 

28 

1- 

29 

32 

12- 

19 

31 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

HILTS 

105 

6-22 

9 

12-26 

I-  t 

14 

4-  7 

20 

4-20 

24 

5- 

11 

27 

5- 

12 

29 

9- 

13 

29 

9- 

14 

28 

10-22 

16 

10-22 

16 

10-22 

16 

286 

198 

189 

126 

124 

HOOPA 

105 

8-11* 

24 

1-  6 

NONE: 

NONE 

1-  6 

24 

1- 

7 

25 

4- 

7 

30 

12- 

12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

KENTFIELO 

101 

7.  2 

30 

1-  5 

NONEj 

NONE 

NONE 

1- 

5 

30 

12- 

20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

KLAMATH 

91 

9-26+ 

28 

1-  5 

NONE, 

NONE 

NONE 

1- 

5 

28 

4- 

7 

31 

12- 

12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

96 

6-17 

2 

1-  5+ 

4-12 

15 

5-12 

19 

5-12 

19 

5- 

12 

19 

5- 

23 

32 

9- 

13 

27 

9- 

13 

27 

9-14 

22 

10-26 

19 

12-  3 

16 

235 

167 

125 

124 

113 

MOUNT  HEBRON  RS 

9<. 

7-  4 

-  4 

1-  3 

4-12 

11 

4-12 

11 

5-12 

22 

5- 

30 

27 

6- 

30 

30 

6- 

8 

32 

8- 

31 

28 

9-13 

19 

9-13 

19 

9-14 

15 

155 

154 

124 

93 

39 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

104 

7-  3 

28 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

l- 

5 

28 

4- 

26 

32 

12- 

12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

228 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

93 

5-31 

26 

4-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

7 

28 

4- 

29 

32 

8- 

22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

115 

ORLEANS 

107 

8-10+ 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

I-  6 

22 

1- 

6 

22 

4- 

29 

32 

12- 

2 

32 

12- 

19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

217 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

103 

8-10* 

26 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

27 

2- 

20 

32 

12- 

20 

31 

12- 

24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

303 

POINT  ARENA 

S4 

9-26 

34 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

107 

8-12  + 

23 

12-25+ 

NONE 

I-  <• 

24 

2- 

20 

28 

4- 

29 

32 

10- 

26 

32 

10- 

27 

28 

12-25 

23 

NONE 

355 

249 

ISO 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

105 

8-12 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

5 

28 

2- 

23 

31 

12- 

19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

SAINT  HELENA 

107 

7-  4 

24 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1- 

6 

25 

4- 

28 

31 

10- 

29 

32 

12- 

20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

184 

SAN  RAFAEL 

101 

7-  2 

34 

4-13  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

104 

8-  9 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

27 

4- 

28 

32 

10- 

27 

30 

12- 

23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

351 

182 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

104 

7-15 

16 

1-  6 

1-  6 

16 

1-  7 

16 

4-  9 

24 

5- 

11 

28 

5- 

13 

32 

10- 

26 

30 

10- 

27 

26 

12-12 

24 

12-19 

20 

NONE 

346 

247 

169 

166 

SCOTIA 

96 

6-  1 

29 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

20 

32 

12- 

19 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

SHELTER  COVE 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

SONOMA 

106 

8-  9 

23 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1- 

6 

25 

4- 

29 

31 

10- 

27 

30 

U- 

20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

181 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

99 

7-15+ 

20 

1-  6 

NONE 

20 

4-28 

24 

4- 

29 

28 

5- 

15 

30 

10- 

24 

32 

10- 

27 

25 

12-13 

24 

NONE 

229 

161 

162 

tjlelake 

97 

7-15 

-  5 

12-26 

4-20 

15 

5-12 

19 

5-12 

19 

5- 

14 

28 

6- 

30 

32 

9- 

5 

31 

9- 

14 

17 

9-14 

17 

9.14 

17 

10-27 

16 

190 

125 

125 

123 

67 

UKIAH 

107 

8-11 

24 

I-  4+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1- 

6 

25 

4- 

28 

31 

10- 

27 

31 

12- 

19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

162 

WEaVERVILLE  ranger  STA 

102 

8-12  + 

14 

1-  6 

I-  6 

14 

4-  3 

20 

4-29 

24 

4- 

29 

24 

5- 

12 

31 

9. 

14 

26 

9- 

14 

26 

10-14 

24 

NUNE 

NONE 

168 

136 

125 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

97 

8-11  + 

8 

12-26+ 

1-  7 

9 

4-20 

19 

5-11 

24 

5- 

12 

26 

5- 

21 

32 

9- 

14 

24 

9- 

14 

24 

9-14 

24 

10-27 

19 

12-12 

16 

339 

190 

126 

125 

116 

WILLITS  I  NE 

100 

6-  9 

21 

1-  6 

NONE 

1-  6 

21 

4- 

28 

27 

5- 

7 

32 

9- 

13 

31 

10- 

7 

27 

12-19 

24 

NONE 

347 

162 

129 

uTi  I  n iJ   roccu    1  Uij 

109 

23 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1- 

7 

24 

4- 

28 

32 

10- 

7 

32 

12- 

12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

162 

YREKA 

*       *  • 

101 

7-16  + 

14 

1-  6+ 

1-  6 

14 

1-  7 

17 

4-21 

24 

5. 

12 

26 

6- 

12 

26 

9- 

14 

3 1 

10- 

26 

27 

12-12 

22 

12-19 

16 

12-19 

16 

347 

346 

235 

167 

125 

SACRAMENTO 

ADIN  RANGER  STATION 

96 

6-15 

-11 

12-19 

5-12 

16 

5-12 

16 

5-13 

24 

5- 

13 

24 

6- 

30 

32 

9. 

5 

28 

9- 

5 

26 

9-13 

15 

9-13 

15 

9-13 

15 

124 

124 

123 

U! 

67 

ALTURAS  RANGER  STATION 

97 

6-11 

-12 

12-19 

4-12 

13 

5-12 

20 

5-12 

20 

5- 

13 

27 

5- 

15 

31 

9. 

12 

32 

9- 

14 

20 

9-14 

20 

9-14 

20 

10-13 

16 

184 

125 

125 

124 

120 

AUBURN 

104 

7-  5 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

12- 

14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

BERRYESSA  LAKE 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

7 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLUE  Canyon  wso 

87 

8-U  + 

17 

12-24 

NONE 

4-27 

20 

4-28 

21 

4. 

28 

21 

5- 

12 

29 

10- 

24 

31 

11- 

26 

27 

12-17 

21 

12.22 

20 

NONE 

239 

233 

212 

165 

BOWMAN  DAM 

90 

7-14 

14 

4-28 

4-26 

14 

4-28 

14 

4-28 

14 

5- 

12 

28 

5- 

13 

32 

10- 

7 

32 

10- 

26 

26 

12-  3 

24 

12.18 

16 

12-24 

16 

240 

234 

219 

167 

147 

BRANNAN  ISLAND 

104 

8-11 

25 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

7 

25 

2- 

7 

32 

U- 

12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

BROOKS  farnham  ranch 

109 

7.  5 

22 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

4- 

28 

27 

4- 

29 

31 

10- 

28 

32 

12- 

20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

182 

BURNEY 

97 

6-21 

-  4 

12-25 

4-27 

13 

13 

5-12 

24 

5- 

12 

24 

6- 

29 

32 

8- 

27 

31 

9- 

5 

28 

9-14 

19 

19 

10-30 

13 

186 

140 

125 

116 

59 

r AM vnN  n A M 

96 

8-11 

2 

12-25 

3-  5 

16 

4-27 

19 

5-12 

23 

5- 

12 

23 

6- 

11 

32 

9- 

14 

26 

9- 

14 

26 

10-26 

24 

10-27 

20 

12-19 

289 

183 

167 

125 

95 

CENTERVILLE  PH 

106 

7-  4  + 

24 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

28 

26 

4- 

29 

29 

10-26 

32 

12- 

20 

28 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

236 

160 

CHESTER 

95 

8-10 

-  3 

12-25 

4-27 

15 

4-27 

15 

5-12 

23 

5- 

20 

28 

6- 

11 

31 

8. 

20 

31 

9- 

14 

22 

9-14 

22 

10-26 

19 

12-10 

16 

227 

184 

12! 

117 

70 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

108 

6-20+ 

23 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1- 

28 

26 

4- 

28 

31 

10- 

27 

32 

12- 

19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

162 

CLARKSBURG 

104 

8-11  + 

26 

1-  4  + 

NONE 

NONE 

1- 

4 

26 

1- 

7 

30 

12-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

CLE^RLAKE  HIGHLANDS 

105 

8-12  + 

16 

1-  3 

1-  3 

16 

1-  6 

20 

1-26 

24 

4- 

29 

27 

5- 

12 

30 

10- 

26 

29 

10- 

27 

25 

12-12 

23 

12-25 

20 

NONE 

353 

318 

181 

167 

COLFAX 

103 

8-12 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

28 

4- 

29 

29 

12- 

14 

30 

12- 

19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

229 

COLUSA   1  SSH 

106 

7-  4 

24 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

1- 

6 

24 

1- 

6 

24 

12- 

14 

31 

12- 

25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

342 

DAVIS   2  WSW 

107 

7-  5  + 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

27 

4- 

28 

31 

12- 

20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

DEER  CREEK  FORESAY 

93 

8-12+ 

15 

12-24 

NONE 

4-2  6 

16 

4-26 

18 

4- 

29 

27 

5- 

12 

32 

9- 

13 

32 

11- 

29 

26 

12-18 

24 

12-19 

18 

12-24 

1  = 

235 

234 

214 

124 

DE  S A B  L  A 

99 

8-11 

22 

12-28+ 

NONE 

NONE 

1-28 

24 

4- 

29 

28 

5- 

12 

30 

10- 

24 

31 

12-14 

28 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

325 

229 

165 

DOBBINS  1  S 

103 

7-19 

25 

12-25 

NONE 

NONE 

10- 

27 

31 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

DOBBINS  COLGATE  FOREBY 

- 

NONE 

NONE 

- 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

100 

7-15 

12 

1-  5 

1-  5 

12 

I-  7 

19 

1-  7 

1  19 

4- 

29 

'  27 

5- 

12 

31 

10- 

26 

32 

10-27 

28 

12-19 

20 

12-19 

20 

NONE 

346 

346 

181 

167 

EAST  PARK  RESERVOIR 

105 

7-  5 

20 

1-  4  + 

NONE 

1-  4 

20 

1-  6 

;  21 

4- 

28 

26 

4- 

29 

29 

10-26 

32 

12-12 

27 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

352 

226 

160 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

107 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

6 

1- 

8 

30 

12- 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

folsom  dam 

106 

7-20+ 

25 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

1- 

6 

31 

12- 

19 

31 

12- 

25 

28 

NONE 

NUNE 

NONE 

347 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

100 

7-20 

26 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

28 

27 

4- 

28 

27 

u- 

27 

30 

12- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

213 

CRASS   VALLEY  NO,  2 

102 

7-  5 

19 

3-  2 

NONE 

3-  2 

19 

3-  2 

19 

4- 

28 

28 

4- 

29 

31 

11- 

27 

30 

12- 

14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

23'- 

181 

HAT  CKEEK  PH  NO  1 

100 

8-11  + 

4 

12-25 

I-  7 

13 

2-23 

20 

4-29 

23 

5- 

12 

25 

5- 

14 

31 

9. 

5 

31 

9- 

14 

9-14 

1  22 

10-29 

20 

12-19 

10 

346 

248 

138 

125 

114 

JESS  VALLEY 

96 

B-10 

-10 

1-  5- 

4-28 

16 

3-12 

19 

5-12 

19 

5- 

12 

19 

6- 

30 

31 

9-  5 

1  ^' 

9-13 

i" 

9-14 

19 

9.14 

19 

10-27 

14 

1B2 

125 

125 

124 

67 

LAKEPORT 

107 

8-10+ 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

4- 

28 

27 

5- 

12 

31 

10- 

26 

'  31 

10- 

27 

27 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

347 

162 

167 

L4KESH0RE 

106 

7-14 

21 

1-  4 

NONE 

NONE 

I-  * 

21 

4- 

28 

27 

5- 

12 

10- 

26 

i  32 

12- 

20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

167 

LAKE  SPAULDING 

ee 

8-11  + 

9 

12-24 

4-28 

10 

4-2B 

10 

4-29 

21 

5. 

11 

26 

6- 

29 

32 

9- 

15 

30 

10-25 

27 

10-28 

23 

12-14 

19 

12-20 

12 

236 

230 

162 

167 

78 

LAKE  SPAULDING  DAM 

89 

8-11  + 

See  Reference  Notes  Followlxig  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  cal.fc«n,a 

Table  3— Continued  '•'''O 


station 

Highest 

Date 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  min 

mof 

Number  of  days 
between  dates 

16=  or 
below 

20  '  or 
below 

24'  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  °  or 
below 

24'  or 
below 

20'  or 
below 

16  "  or 
below 

0 

UD 

20  or  below 

24 '  or  below 

28 '  or  below 

32°  or  below 

Dale 

Date 

Temp. 

iDate 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp 

Date 

jTemp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

[Temp. 

0 

Temp. 

Dale 

Temp. 

MSNZANIT4  L4KE 

69 

6-12* 

-  3 

12-22 

5-12. 

15 

5-121 

15 

5-13! 

22 

5-13i 

22 

6-I0I 

32 

9-  5 

32 

10-  7 

27 

10-25 

24 

12-  1 

20 

12-10 

16 

212 

203 

16! 

147 

87 

M4RKLEY  COVE 

105 

7.20+ 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE 

4-2  7:  32 

12-13 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

230 

marysville 

109 

7-  5 

27 

1-  I 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  I 

27 

1-  61 

29 

12-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

MC  CLOUD 

97 

8-12* 

7 

12-22 

I-  7 

14 

4-2el 

19 

4-29' 

21 

5-12 

27 

6-29 

31 

9-  5 

30 

9-13 

26 

10-  7 

24 

12-13 

17 

12-19 

9 

346 

229 

161 

124 

66 

MINERAL 

91 

7-15 

8 

12-25+ 

4-26 

U 

4-29 

17 

5-12 

21 

5-20 

28 

6-29: 

31 

9-13 

32 

9-14 

25 

10-26 

22 

12-10 

20 

12-19 

12 

235 

225 

167 

117 

76 

MONTICELLQ  DAM 

_ 

. 

_ 

. 

5-13' 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

MOUf^T  SHASTA  WSO 

96 

7-14t 

9 

12-22 

3-  21 

16 

3-  2 

16 

5-l2| 

23 

28 

5-13 

28 

9-14 

26 

9-14 

28 

10-27 

21 

12-12 

20 

12-18 

14 

291 

285 

168 

124 

124 

NEVADA  CITY 

96 

8-12* 

19 

1-  7  + 

NONE 

1-  7 

19 

2-19 

24 

4-29 

27 

5-11 

30 

10-26 

30 

10-27 

25 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

308 

181 

168 

orlano 

108 

6-20 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

I-  3 

23 

1-  6 

25 

1-29 

32 

12-12 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

363 

317 

QROVILLE 

110 

7-  9* 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

I-  6 

26 

12-19 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

PARADISE 

101 

7-  5 

29 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-28 

31 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

placerville 

101 

8-11* 

23 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

I-  6' 

23 

4-28 

28 

4-29 

32 

10-27 

30 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

229 

181 

PLAC6RVILLE  1F6 

102 

7-19 

29 

4-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-28 

30 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

PLATINA 

102 

8-11  + 

12 

1-  5 

I-  5 

12 

1-  6' 

17 

4-  7 

21 

5-13 

26 

5-13,  26 

10-  7 

28 

10-  7 

28 

12-12 

23 

12-17 

17 

12-21 

15 

350 

345 

249 

147 

147 

PORTOLA 

9'. 

6-15  + 

-  2 

1-  3 

4-26 

14 

4-28j 

14 

5-12 

24 

5-23 

26 

6-30 

31 

8-  6 

32 

9-14 

22 

- 

10-22 

20 

10-29 

16 

184 

177 

- 

114 

37 

OUINCY 

10^ 

7-15 

-  4 

12-25 

I-  7 

12 

4-  4! 

20 

4-29 

22 

5-11:  27 

5-20 

30 

6-24 

32 

9-14 

24 

9-)  4 

24 

10-27 

18 

12-19 

8 

346 

206 

138 

126 

96 

RED  BLUPF  WSO 

112 

7-  4 

22 

1-  3 

NONE 

NONE' 

1-  3 

22 

1-  6 

25 

1-29 

31 

12-12 

31 

12-25 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

363 

317 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

no 

7-  4 

28 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  3 

28 

1-  6 

32 

12-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

ROCKLiN 

110 

7-  5 

24 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

2-20 

26 

4-29 

32 

10-27 

28 

10-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

181 

SACRAMENTO  WSO 

106 

7-  4* 

26 

1-  2 

NONE, 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-  6 

27 

12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

SACRAMENTO  CITY  HSO 

107 

7-  4* 

30 

1-  4 

NONE' 

.  NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  DAM 

107 

6-23 

32 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

343 

SIERRA  CITY 

96 

7-14 

13 

12-23 

3-  2 

15 

4-26 

17 

4-28 

17 

5-11 

26 

5-12  30 

9-20 

31 

10-26 

28 

12-13 

23 

12-18 

19 

12-23 

13 

296 

234 

229 

166 

131 

SIERR'VILLE  RANGER  STA 

94 

6-11 

-10 

12-23 

4-26 

16 

4-28 

16 

4-29 

22 

5-12 

27 

5-15;  31 

9-  2 

32 

9-14 

23 

9-14 

23 

10-27 

15 

10-27 

15 

182 

162 

136 

125 

110 

SODA  SPRINGS   1  E 

~ 

4-27 

11 

5-10 

19 

5-10 

19 

5-19 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

106 

7-14+ 

20 

1-  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-  6 

22 

4-26 

27 

4-28 

27 

10-27 

31 

12-19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

182 

STRAWBERRY  VALLEY 

98 

6-11 

16 

12-26 

NONE 

1-  4 

20 

4-26 

22 

5-11 

27 

5-12 

30 

10-25 

31 

12-10 

26 

12-14 

24 

12-19 

20 

12-25 

16 

349 

230 

213 

166 

TWIN  LAKES 

78 

6-10 

-  4 

12-22 

4-29 

6 

4-29 

6 

5-  7 

22 

5-29 

28 

6-30 

31 

9-  4 

31 

9-13 

27 

9-14 

23 

10-24 

17 

12-  2 

12 

217 

176 

130 

107 

66 

VACAVlLLE 

107 

7-  4t 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

4-28 

32 

12-12 

31 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

226 

VOLTA  POWER  HOUSE 

103 

7-15 

25 

12-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4-27 

28 

5-12 

31 

10-24 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

230 

165 

whiskeytown  res 

105 

7-15  + 

29 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

32 

12-19 

32 

NONE 

NONt 

NHNC 

NONE 

325 

WILLIAMS 

107 

7-  5 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

26 

1-  7 

28 

12-12 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

362 

339 

WILLOWS 

106 

6-20 

21 

1-  6 

NONE 

NONE 

I-  6 

21 

1-  7 

26 

3-  5 

32 

12-10 

32 

12-12 

28 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

353 

339 

280 

WILLOWS  USBB 

106 

6-23+ 

24 

I-  3 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

I-  6 

27 

4-14 

32 

12-12 

31 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

242 

WINTERS 

109 

7-  5 

25 

1-  4  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

2-  8 

32 

12-12 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

353 

307 

WOODLAND   1  WNW 
*       *  * 

109 

7-  5 

25 

1  -  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

I-  6 

26 

12-12 

30 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

363 

340 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

95 

8-11 

-  6 

1-  3 

4-28 

16 

5-12 

20 

5-26!  23 

5-26 

23 

6-17 

31 

8-  1 

31 

8-14 

27 

9-13 

16 

9-13 

16 

9-13 

16 

138 

124 

106 

76 

45 

BODIE 

87 

6-10 

-17 

1-  3 

6-  7 

15 

6-30 

19 

6-30 

19 

6-30 

19 

6-30 

19 

7-  1 

24 

7-  1 

24 

7-  I 

24 

19 

9-15 

13 

100 

76 

1 

1 

1 

BR  I DGEPORT 

9 1 

6-10 

-2  1 

12-25 

5-11 

U 

6-11 

6-11 

20 

6-30 

26 

6-30 

26 

7-  1 

3 1 

8-  1 

2  8 

1 Z 

9-14 

1 2 

9-14 

12 

126 

32 

1 

CEDARVILLE 

96 

8-16+ 

-  5 

12-25+ 

1-29 

16 

4-12 

20 

4-27 

24 

5-12 

28 

5-12 

28 

9-13 

32 

9-14 

24 

9-14 

24 

10-27 

18 

12-12 

12 

317 

198 

140 

125 

124 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

90 

6-11 

-  1 

12-23 

4-29 

13 

4-29 

13 

5-12 

24 

5-28 

27 

6-17 

31 

8-  1 

32 

9-  5 

28 

9-14 

23 

9-26 

18 

10-27 

U 

181 

150 

125 

100 

45 

DOYLE  5  SSE 

100 

8-10 

S 

1-  6+ 

I-  6 

5 

4-  1 

1 8 

4-27 

23 

5-12 

26 

5-20 

31 

9-1^ 

27 

9-14 

10-26 

10-27 

14 

209 

12! 

117 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

98 

8-10 

4 

12-20+ 

I-  6 

4 

4-  I 

19 

4-29 

24 

5-12 

27 

5-12 

27 

9-  5 

32 

9-14 

11 

9-14 

24 

10-26 

le 

10-27 

14 

294 

208 

136 

12! 

116 

FORT  BIOWELL 

95 

8-15  + 

-10 

12-25+ 

I-  T 

15 

4-20 

20 

4-29 

22 

5-12 

28 

5-15 

29 

9-12 

32 

9-13 

20 

9-13 

20 

9-13 

20 

10-27 

16 

293 

146 

137 

124 

120 

MONO  LAKE 

94 

8-11 

10 

12-24+ 

4-28 

16 

4-28 

16 

5-  1 

24 

5-11 

26 

5-11 

26 

9-14 

27 

9-14 

27 

10-27 

16 

10-27 

16 

10-27 

16 

182 

179 

126 

126 

SQUAW  VALLEY 

91 

6-11 

-12 

12-26+ 

4-29 

13 

4-30 

17 

5-12 

24 

5-28 

26 

6-17 

32 

7-  1 

32 

9-14 

23 

9-14 

23 

10-22 

19 

10-27 

12 

161 

175 

12! 

109 

14 

SUSANVILlE  AIRPORT 

1 00 

8-11 

I 

1-  3 

2-20 

16 

4-12 

20 

4-16 

24 

5-12 

27 

5-12 

27 

9-14 

22 

9-14 

22 

9-14 

22 

10  27 

15 

10-27 

15 

249 

196 

149 

125 

125 

tahoe  city 

67 

8-13  + 

4 

12-22 

4-27  16 

4-29 

20 

5-11 

24 

5-11 

24 

6-U 

32 

9-  5 

32 

9-22 

25 

10-27 

18 

10-27 

18 

12-  3 

14 

161 

169 

134 

86 

tahoe  valley  faa  ap 

88 

8-12  + 

-15 

12-25 

4-26 

7 

4-29 

17 

4-29 

17 

5-26 

27 

6-15 

29 

9-  3 

31 

9-14 

22 

9-14 

22 

12 

10-27 

12 

182 

181 

138 

109 

80 

termo 

96 

8-10 

-16 

1-  3 

5-12  12 

5-12 

12 

5-12 

12 

5-21 

28 

6-30 

30 

6-  7 

32 

9-13 

25 

9-14 

14 

9-14 

14 

9-14 

l"" 

125 

125 

125 

115 

38 

truckee  ranger  station 

91 

8-11 

-  6 

1-  3 

4-30 

16 

4-30 

16 

4-30 

16 

6-11'  28 

6-17 

30 

8-  1 

31 

9-14 

23 

9-14 

23 

10-27 

11 

10-27 

11 

180 

180 

137 

95 

45 

WOQDFORDS 
*      *  * 

95 

6-10 

2 

12-26 

4-27 

16 

4-28 

16 

6-11 

23 

5-U 

23 

5-12 

30 

9-  5 

30 

10-  7 

25 

10-20 

11 

10  ?0 

1 1 

10-20 

1 1 

176 

175 

162 

149 

116 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

AVILA  BEACH 

lO^ 

6-  6 

30 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

p 

NONE 

BEN  LOMOND  NO  3 

104 

7-  3+ 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

4-29 

32 

12-13 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

228 

BERKELEY 

96 

7-  2 

38 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BJRLINGAME 

93 

9-28 

22 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

I-  6 

22 

1-  6 

22 

1-  7 

31 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

362 

CARMEL  VALLEY 

99 

9-27 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

4-29  31 

12-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONb 

218 

CROCKETT 

101 

8-11  + 

29 

I-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NRNE 

NONE 

FORT  ORO 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-  6 

30 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

gilboy 

106 

7-  4  + 

24 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  6 

26 

2-21 

32 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

HALF   MOON  BAY 

90 

9-26+ 

35 

4-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOlLISTER  1  SW 

103 

9-28+ 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

22 

4-29 

28 

4-30  32 

9-15 

32 

10-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

lei 

138 

KING  CITY 

104 

7-  2 

20 

1-  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-  6 

23 

2-20 

27 

4-29 

29 

10-27 

30 

12-15 

22 

12-15 

22 

NONE 

NONE 

343 

298 

181 

LlVERMQRE  COUNTY  F  0 

107 

7-  3 

22 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

I-  6 

24 

4-28 

29 

12-10 

32 

12-20 

28 

NONE 

NONE 

348 

226 

LOS  CATOS 

103 

7-  2 

26 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

1-29 

30 

12-13 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

318 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

107 

7-  3 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-  J 

28 

12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

MONTEREY 

99 

9-27 

33 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTEREY  NALF 

94 

9-26 

32 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

P 

NONE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

100 

9-27 

34 

4-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

104 

7-  4 

31 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-28 

32 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

MOUNT  HAMILTON 

92 

7-19 

25 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4-28 

26 

5-11 

31 

11-28 

25 

11-26 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

214 

201 

NACIMIENTO  DAM 

Ul 

7-  5 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

1-30 

28 

4-29 

31 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

NEWARK 

96 

8-  9+ 

33 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNEj 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  WSO 

95 

7-  2 

35 

I-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  MUSEUM 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

101 

7-  3 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

28 

1-29 

32 

12-25 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

PASO  R08LES 

106 

7-  3 

14 

1-  3 

I-  4 

16 

1-  6 

19 

I-  6 

19 

4-29 

28 

4-29 

28 

10-27 

29 

10-28 

10-28 

22 

NONE 

NONE 

295 

182 

181 

PASO  rorles  faa  ap 

112 

7-  4 

16 

1-  4 

I-  4 

16 

1-  6 

20 

1-  6 

20 

4-29 

27 

4-29 

27 

10-28 

28 

10-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

182 

182 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

109 

7-  4 

19 

1-  3 

NONF 

1-  7 

20 

1-  7 

20 

1-29 

27 

4-29 

31 

10-27 

31 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

181 

PISMO  BEACH 

IOC 

8-  6  + 

32 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

94 

9-28 

4C 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

106 

7-  3 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

I-  3 

23 

1-  4 

25 

4-28 

31 

12-10 

32 

12-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

226 

PRIEST  VALLEY 

105 

6-11  + 

16 

1-  4 

1-  4 

16 

4-29 

19 

4-29 

19 

5-11 

28 

5-12 

30 

9-14 

32 

10-26 

25 

10-27 

24 

NONE 

NONE 

181 

168 

12! 

REDWOOD  CITY 

104 

7-  2 

27 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

27 

1-  6 

27 

12-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

RICHMOND 

98 

7-  3 

32 

1-  5 

NONE 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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Table  3 — Conlinued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CSLIFORNU 
1970 


Last  spring  minimum  of 


IB"  or 

20  or 

24°  or 

28°  or 

32  or 

32  o 

28'  or 

24'  or 

20'  or 

16  or 

s 

s 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 
<u 

0 

« 

£1 

o 

0) 

o 
u 

o 
o 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Q 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

O 

iTemp.  1 

|Temp.  1 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

0 

CD 

O 

o 

o 

CO 

|32"orl 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  iP 

102 

7.  3 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  6 

26 

4-28 

29 

12- 

10 

30 

12-20 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

345 

226 

102 

9.27 

26 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

3-  7' 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9.27 

32 

2-20+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-20 

32 

NONE 

NONE 

NOI^E 

NONE 

NQNE 

SAN  ANTONia  MISSION 

109 

7-20* 

21 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

4-29 

26 

5-11 

32 

10- 

7 

30 

11-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

149 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

92 

9-26* 

36 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNC 

SAN  FRANCISCO  WSO 

97 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

S  F  FEDERAL  8LDC,  WSO 

92 

9-26* 

41 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREtORIO  2  SE 

94 

9-26 

31 

4-28  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

SAN  JOSE 

102 

7-  2 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-  6 

29 

12- 

25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  LJIS  08ISP0  POlV 

100 

9-28 

29 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MATEO 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

12- 

25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

102 

7-  2 

31 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

31 

12- 

25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

353 

SANTA  CRUZ 

103 

9-27 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

4-26 

32 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

240 

URR  SAN  LEANORO  FILTER 

97 

7-  3 

32 

I-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

106 

7-19 

24 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  5 

24 

4-28 

31 

10- 

7 

32 

10-29 

27 

NONE 

NONE 

NQNE 

29 

162 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 
*       *  • 

99 

9-28 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

4-27 

32 

12- 

14 

3 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

103 

7-  3 

27 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

27 

1-  6 

30 

12- 

20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

ANTIOCH  pumping  PL  3 

103 

7-  4 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

2-23 

32 

12- 

12 

32 

12-25 

28 

NONE 

NQNE 

NONE 

363 

292 

ASH  MOUNTAIN 

106 

7-21 

28 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

1-10 

28 

12- 

18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

AU6ERRY  1  NW 

102 

7-20* 

- 

NONE 

NONE 

. 

4-23 

30 

12- 

1 1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

BAKERSFIELD  WSO 

110 

7-20* 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  6 

26 

I.  6 

26 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

BAlCH  POWER  HOUSE 

104 

7-20 

29 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

31 

12- 

18 

31 

NONE 

NQNE 

NONE 

NONE 

346 

BLACKWELLS  corner  2HNW 

106 

8-11* 

- 

NONE 

NONE 

I-  5 

24 

1-  6 

25 

2-20 

32 

10- 

27 

31 

. 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

249 

BUTTDNWI LLOW 

110 

7-21 

16 

1-  6 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

1-  7 

21 

1-30 

28 

2-  7 

31 

10- 

27 

32 

10-28 

27 

NUNE 

NONE 

NONE 

1 

262 

CALAVERAS  BIO  TREES 

94 

8-13+ 

12 

12-25+ 

4.28 

15 

4-29 

19 

4-29 

19 

5-12 

27 

5-20 

32 

9- 

14 

30 

10-25 

27 

10-27 

24 

12-  3 

20 

12-24 

12 

2  ^0 

218 

181 

16 

117 

CAMP  PARDEE 

109 

7-  4 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

12- 

25 

28 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

105 

7-21* 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

4-29 

28 

4-29 

28 

12- 

3 

30 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

228 

218 

CHERRY  VALLEY  0AM 

98 

8-13 

12 

12-24+ 

4.28 

15 

4-28 

15 

4-29 

22 

4-29 

22 

5-12 

30 

10- 

7 

30 

10-26 

26 

12-  2 

16 

12-  2 

16 

12-  2 

16 

21B 

218 

217 

180 

146 

COAL INGA 

109 

7-20 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

f    l-  6 

24 

1-  7 

27 

4-28 

32 

U- 

29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

CORCORAN  IRRIO  DIST 

110 

7-20 

20 

1-  6+ 

NONE 

1-  6 

20 

I-  7 

23 

1-  7 

23 

2-24 

30 

10- 

28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

DENAIR   3  NNE 

104 

7-  4 

20 

1-  5 

NONE 

I-  5 

20 

>  6 

21 

2-20 

28 

4-28 

30 

10- 

27 

28 

10-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

162 

DUDLEYS 

100 

7-19 

14 

12-24+ 

1-  6 

15 

4-26 

20 

4-29 

23 

5-11 

27 

5-20 

31 

9- 

32 

9-14 

27 

10-  7 

24 

12.22 

20 

12-23 

14 

351 

238 

161 

126 

116 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

107 

7-20+ 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

25 

4-28 

32 

12- 

\l 

32 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

363 

238 

FIVE  POINTS  5  SSW 

106 

7-21 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

1-  6 

22 

4-  1 

32 

11- 

27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

FRESNO  WSO 

108 

7-20+ 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  6 

25 

2-20 

32 

12- 

24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

307 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

111 

7-21 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

I-  5 

22 

1-  6 

26 

4-29 

32 

12- 

15 

32 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

230 

glennville 

100 

7-20+ 

15 

1-  5 

1-  5 

15 

1-  6 

19 

4-29 

23 

5-12 

28 

5-12 

26 

10- 

7 

29 

10-27 

24 

10-27 

24 

NONE 

NQNE 

161 

168 

148 

GRANT  GROVE 

BS 

B-12  + 

12 

12-18+ 

4.29 

15 

4-29 

15 

4-30 

21 

5-12 

28 

6-13 

32 

9- 

14 

31 

10-25 

26 

11-27 

23 

12.  3 

17 

12-  4 

14 

219 

216 

211 

166 

93 

HANFQRD 

105 

7-20 

24 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1.  6 

24 

1-  6 

24 

2-20 

32 

10- 

28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

250 

HETCH  HETCHY 

95 

6-12 

16 

12-24+ 

NONE 

1-  5 

20 

4-28 

22 

4-29 

27 

4-30 

32 

10- 

26 

30 

12-  3 

24 

12-  3 

24 

12.22 

20 

NONE 

219 

218 

179 

HUNTINGTON  LAKE 

B4 

9-11  + 

7 

12-16 

4.29 

15 

4-29 

15 

4-30 

23 

5-12 

26 

6-29 

31 

9- 

14 

29 

10-  7 

27 

10-25 

24 

10-26 

20 

12-  3 

11 

21° 

1  fln 

178 

148 

77 

IDRIA 

103 

7-20+ 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  6 

28 

4-28 

32 

12- 

12 

30 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

351 

228 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

loe 

7-20+ 

34 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

106 

e-n+ 

19 

1-  4+ 

NONE 

1-  4 

19 

1-30 

24 

2-  2 

26 

4-23 

32 

U- 

13 

32 

12.15 

28 

NONE 

NONE 

NQNE 

316 

204 

kettleman  city 

UO 

7-21  + 

21 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

21 

1-  7 

26 

3-19 

32 

u- 

14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

240 

kettleman  station 

• 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-  6 

31 

12- 

13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

107 

7-  4 

21 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

21 

1-  6 

21 

4-28 

32 

10- 

27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

162 

LE  GRAND 

105 

7.20 

23 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-  6 

23 

4-28 

32 

12- 

24 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

lemon  cove 

106 

7.  5 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

2-18 

32 

12- 

13 

31 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

362 

298 

LINDSAY 

107 

7.  5  + 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

25 

2.19 

32 

12- 

3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

107 

7.  6 

23 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-  6 

23 

2.20 

30 

11- 

16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

loocepole 

87 

8.12  + 

1 

12-18 

4.29 

6 

4-30 

19 

5-12 

23 

6-29 

26 

6-30 

32 

9- 

1 

32 

9.  5 

27 

9-14 

22 

10-26 

17 

11-27 

12 

212 

179 

125 

68 

63 

LODI 

104 

7.  5+ 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  6 

25 

2.  2 

32 

10- 

27 

30 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

267 

los  banos 

105 

7.20+ 

21 

1-  6 

NONE 

NONE 

l-  6 

21 

1-  6 

21 

4-28 

32 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

LOS  BANDS  DET  RESV 

107 

7.  5 

27 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

1-  6 

30 

12- 

25 

31 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

353 

MADERA 

110 

7.  6 

24 

1-  6 

NONE 

NONE 

I-  6 

24 

1-  7 

27 

3.  3 

32 

12- 

24 

29 

NONE 

NONE 

NQNE 

NQNE 

296 

MANTECA 

106 

7-  5 

25 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

MARICOPA 

109 

7.21  + 

24 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

1-  6 

24 

1.  6 

24 

12- 

13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

341 

MERCED  FIRE  STATION  Z 

107 

7.  4 

20 

1-  6  + 

NONE 

1-  6 

20 

l-  6 

20 

1-  6 

20 

4-15 

32 

12- 

15 

30 

12-18 

27 

NONE 

NONE 

NQNE 

346 

244 

MODESTO 

106 

7.  4 

25 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

25 

1-29 

32 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

329 

NEWMAN  2  NW 

105 

7-  4 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

22 

1-  6 

22 

4-28 

30 

10- 

27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

162 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

102 

7-21  + 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

l-  6 

23 

4-29 

27 

4-29 

27 

10- 

26 

32 

12-  3 

27 

12-18 

23 

NONE 

NQNE 

346 

218 

160 

ORANGE  COVE 

105 

8.11  + 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

25 

2-  3 

32 

12- 

18 

32 

NONE 

NQNE 

NONE 

NQNE 

318 

PDRTERVILLE 

109 

7-  5 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-29 

30 

12- 

13 

32 

NONE 

NQNE 

NONE 

NQNE 

316 

POSEY  3  E 

15 

12.23 

NONE 

4-30 

18 

4-30 

16 

4-30 

18 

5-11 

29 

10- 

23 

31 

10-27 

27 

U-  3 

22 

12.17 

20 

12-18 

16 

231 

217 

i  e 

165 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

96 

8-11 

21 

12-24 

NONE 

NONE 

4-28 

23 

4-26 

23 

4-29 

29 

11- 

27 

32 

12-  3 

26 

12-22 

24 

NONE 

NQNE 

236 

219 

212 

SAN  LUIS  0AM 

106 

7-  5 

29 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

S0N3RA  RS 

107 

7-20 

23 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1.  6 

23 

4-28 

26 

4-29 

30 

10- 

28 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NQNE 

229 

182 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

94 

6-12 

13 

12-24 

4.28 

16 

4-29 

20 

4-30 

21 

5-12 

28 

5-12 

26 

9. 

14 

29 

9-15 

26 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-16 

16 

234 

217 

216 

126 

125 

STOCKTON  WSO 

107 

NONE 

1-  6 

2-19 

12- 

24 

308 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

106 

7-  5 

24 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

I-  7 

28 

4-26 

32 

10- 

28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

183 

TEHACHAPI 

100 

7-20 

16 

12-18 

NONE 

1-  5 

18 

1-30 

22 

4-28 

27 

4-29 

29 

11-  1 

19 

11-  I 

19 

11.  1 

19 

12-18 

16 

300 

275 

167 

. 

TEjON  RANCMD 

IC6 

7-20+ 

24 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  6 

27 

2-19 

32 

12- 

13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

108 

7-21  + 

24 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

>  6 

24 

1-  6 

^* 

4.29 

30 

12- 

3 

30 

12-24 

27 

NONE 

NQNE 

NQNE 

362 

218 

TIGER  CREEK  PH 

102 

8-11  + 

24 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

4-28 

28 

4-29 

30 

10- 

27 

30 

12-24 

26 

NONE 

NQNE 

NQNE 

240 

161 

TRACY  CARBUNA 

107 

7-  5 

26 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

I-  7 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

TRACY  PUMPING  PLANT 

105 

8-10+ 

26 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

1-  6 

26 

12- 

12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

340 

VI  SAL  I A 

105 

7-21  + 

23 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-  7 

28 

1-29 

31 

12- 

24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

WASCO 

no 

7-21  + 

21 

1-  6 

NONE 

1-  6 

21 

1-  7 

25 

31 

12- 

13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

YOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 

12 

12-24+ 

NONE 

1-  6 

20 

4-29 

24 

4-30 

25 

5-12 

32 

10-27 

23 

12.22 

16 

12-23 

U 

350 

181 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

107 

7-  2 

30 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEi 

>  5 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

91 

9-30+ 

32 

5-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NQNE 

5-12 

'2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

107 

8-  8 

21 

1-30+ 

NONE 

NONE 

1-30 

21 

1-31 

27 

4-29 

32 

U- 

23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

208 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

108 

6.  8 

25 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

4-30 

30 

12- 

3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  californu 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

1B°  or 
below 

0 
OJ 
J3 

„° 

i£ 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

d 
1 

Date 

|Temp. 

Date 

llemp. 

Date 

|Temp.  1 

Date 

1  Temp 

Dale 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp. 

BIG  BEAR  LAKE 

90 

8-10 

5 

12.23 

4-29 

14 

4-29 

14 

4-30 

22 

5-  7 

27 

6-16 

30 

9-15 

32 

10-17 

27 

10-25 

24 

10.27 

20 

12-  1 

13 

216 

181 

178 

163 

91 

BONITA 

" 

" 

- 

- 

12-  1 

32 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

burbank  valley  PMP  PLT 

107 

8-  7 

28 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CACHUMA  DAM 

1  06 

7»  3 

29 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

29 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

C  AMPQ 

105 

8-  7* 

14 

1-  5 

I-  5 

14 

1-  5 

14 

4-29 

24 

5-12 

28 

5-21 

29 

10-26 

28 

10-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

167 

158 

CINDGA  PARK  PIERCE  CDL 

111 

8-  7 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-30 

29 

12-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

CHULA  VISTA 

94 

9-28 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  CQL 

102 

8-  8 

32 

1-  5* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CORONA 

109 

8-  7 

26 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

2.21 

31 

U-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

CULVER  CITY 

104 

9-27 

39 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUY4MA 

106 

7-21 

15 

1-  5* 

1-  5 

15 

1-31 

20 

1-31 

20 

4-29 

25 

4-30l  31 

10-  7 

32 

10-27 

26 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

328 

161 

160 

CUYAMAC' 

9<. 

7-17* 

12 

12-23 

NONE 

1-  5 

20 

4-22 

23 

4-29 

25 

5-  1 

31 

10-30  29 

11-  8 

27 

11-21 

24 

12-23 

12 

12-23 

12 

352 

213 

193 

182 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

108 

8-  8 

19 

1-  4 

NONE 

1-  5 

20 

1-30 

24 

4-23 

28 

4-29 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

218 

EL  CAPITAN  dam 

108 

7-  5 

35 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

" 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

I-  4 

23 

1-30 

25 

4-29 

30 

10-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

177 

ESCONOIDO 

102 

7-  4 

25 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

2-20 

25 

2-20 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FONTANA  KAISER 

108 

B-  7* 

32 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

102 

7-  4 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

1-  6 

24 

1-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HEN5H4H  DAM 

107 

8-  a 

16 

1-  I 

1-  1 

1-31 

19 

2-22 

24 

4-22 

26 

5-  2 

32 

10-30 

29 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

209 

161 

idyllwilo  fire  oept 

95 

7-16 

10 

12-23 

NONE 

4-29 

19 

4-29 

19 

5-  7 

26 

6-15 

31 

10-23 

29 

10-27 

27 

11-27 

21 

12-  1 

19 

i2-ie 

14 

2  16 

212 

173 

130 

JULIAN  KYNOLA 

102 

8-  7 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

4-29 

24 

4-29 

24 

5-  6 

32 

10-26 

30 

12-  3 

2B 

NONE 

NONE 

NONE 

218 

173 

LAGUNA  BEACH 

101 

9-27 

31 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  MESA 

97 

7-  4 

34 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

lompoc 

101 

9-27 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1.30 

31 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

101 

9-27 

■ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  0 

0 

3.  0 

0 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WSO 

103 

9-27 

33 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  HSQ 

102 

9-27 

37 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

105 

9-27 

39 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

90 

8-  7  + 

20 

12-18 

NONE 

NONE 

4.26 

21 

4-29 

26 

4.29  26 

11-27 

29 

11-28 

28 

12-18 

20 

12-18 

20 

NONE 

234 

213 

212 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

98 

9-25 

36 

2-19 

NONE 

NONE] 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

0C64NSI0E 

104 

9-27 

35 

1-  3* 

none' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

□  JAI 

104 

8-  7 

26 

1-  4 

NONE' 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-29 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

DXNARD 

99 

9-28 

33 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

palomar  mt  observatory 

100 

8-  8 

20 

4-22 

NONE 

4-22 

20 

4-28 

23 

4-29 

25 

4-30 

32 

10-22 

32 

12-18 

24 

12-lB 

24 

NONE 

NONE 

234 

233 

175 

PASADENA 

103 

B-  7 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PERRIS 

108 

7-  5 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

2-2i;  26 

4-29 

29 

11-19 

30 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

204 

POMONA   CAL  POLY 

102 

8-  8 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ramona  spaulding 

106 

7-  4 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  5 

20 

4-28 

28 

4.30 

30 

10-26  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

179 

REDLANDS 

108 

8-  7  + 

27 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1.29 

30 

12-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

RIVERSIDE  FIRE  STA  (#3 

106 

8-  7* 

27 

1-  4  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

4.  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  EXP  STA 

109 

8-  S 

27 

1-  * 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

l.30|  29 

10-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

SAN  BER»IARDINO  CD  HOSP 

1 10 

8-  7 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1.30 

30 

12-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

SANDBERG  USD 

96 

7-  4 

24 

12-le* 

NONE 

NONE 

4-28 

24 

4-28 

24 

4-29 

30 

11-26 

32 

12-14 

26 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

234 

230 

211 

SAN  DIEGO  HSD 

97 

9-27 

39 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

108 

8-  7+ 

27 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

103 

9.27 

30 

1-  4 

NONE 

NONE 

I40NE 

NONE 

1.  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  JACINTO 

111 

8-  7 

17 

1-  3 

NONE 

1-  3 

17 

l-  6 

21 

4-29 

28 

4.29 

28 

10-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

182 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

103 

9-27 

38 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

103 

9-27 

36 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

99 

9-28« 

30 

4.28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4.28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

99 

9-27 

30 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  MARIA  WSO 

100 

5-15 

25 

1.  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

4.28 

32 

12-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

SANTA   MONICA  PIER 

94 

9-27 

40 

1.  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

101 

9-27 

NONE 

NONE 

NONE 

4.29 

32 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

233 

THD  R  A  Nr  P 

101 

9-27 

36 

1-  4* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUJUNGa 

106 

8-  7 

31 

1-  4* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I.  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

104 

9-27 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TWITCHELL  0AM 

103 

9-27 

32 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

101 

9-27 

41 

12-19* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

104 

8-  7* 

30 

12-23* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-14 

32 

12-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

VISTA  2  NNE 

99 

9-27* 

31 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

104 

6-25 

17 

12-11* 

NONE 

1-31 

20 

4-29 

24 

4-30 

28 

4-30 

2B 

10-14 

32 

10-26 

28 

11-26 

23 

12.  4 

20 

NONE 

307 

211 

179 

167 

YORBA  LINDA 
*       «  * 

102 

9-27* 

33 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

118 

8-11  + 

16 

1-  3 

I-  i'  16 

1-  5 

18 

1-29 

24 

1-30 

28 

2-  2 

31 

12-  6 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

307 

BARSTOw 

111 

7-19 

12 

1-  3 

1-  6 

14 

1-30 

18 

1-30 

18 

3-19 

27 

4-2B 

32 

10-28 

26 

10-261  26 

NONE 

NONE 

NONE 

223 

183 

BEAUMONT  I  E 

105 

8-  7 

25 

1-  5* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

25 

4-29 

30 

12-191  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

BISHOP  W6  AIRPORT 

106 

8-11 

5 

1-  4 

3-19  15 

3-19 

15 

4-  2 

24 

4-28 

28 

5.12 

31 

10-  8 

32 

10-23 

28 

10-27 

23 

10.28 

16 

10-28 

16 

223 

223 

208 

178 

149 

121 

6-25 

22 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  6 

26 

1-30 

29 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

8LYTHE   FAA  AIRPORT 

122 

6-25 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

25 

1-30 

30 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

BORREGO  DESERT  PARK 

120 

6-26 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

BRAWlEy  2  SW 

120 

6-26 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

>  3 

24 

1-30 

27 

1-30 

27 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANTIL 

114 

7-20 

9 

1-  4* 

1-  6 

14 

1-30 

17 

1-30 

17 

2-  5 

27 

4-15 

32 

10-27 

26 

10-27 

26 

10-26 

23 

NONE 

NONE 

271 

264 

195 

113 

8-10* 

17 

1-  4 

NONE 

1-  6 

IB 

1-29 

24 

1-30 

26 

1-30 

26 

10-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

DEATH  VALLEY 

124 

7-19* 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

25 

1-31 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

189 

185 

329 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

100 

6-25 

-  5 

1-30 

4-21 

9 

4-25 

20 

4-2B 

24 

4-29 

27 

4-29 

27 

9-26 

31 

10-  9 

10-26 

22 

10.27 

16 

10-27 

16 

161 

163 

130 

EAGLE  MOUNTAIN 

120 

6-26 

34 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

120 

6-25 

26 

1.  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CA  tDMnuT 

104 

7-  5* 

26 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

4-2B 

32 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

GOLD  ROCK  RANCH 

118 

6-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

HAIWEE 

104 

7-21* 

11 

12-20 

NONE 

1-  7 

20 

1-31 

22 

1-31 

22 

4-28 

32 

10-28 

30 

12-  3 

28 

12-18 

24 

12.20 

11 

12-20 

11 

321 

306 

U3 

hayfiElo  pumping  Plant 

118 

6-26 

20 

1-  6 

NONE 

1-  6 

,20 

1-  6 

20 

1-30 

25 

1.30 

25 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

IMPERIAL 

119 

6-25 

29 

1.  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IMPERIAL    FAA  AP 

120 

6-25 

27 

1-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-30 

30 

NONE 

NONE; 

NONE 

NONE 

NONE 

INDEPENDENCE 

105 

7-19 

10 

12-20 

1-  7 

13 

2-  2 

IS 

2.  2 

IB 

4-28 

28 

4-26 

28 

10-27 

32 

10-28 

23 

10-28 

23 

12-18 

18 

12-20 

10 

347 

319 

268 

183 

182 

INDIO  u  s  DATE  Garden 

123 

6-26 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1.  3 

21 

1-  6 

25 

2-  3 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

INyOkERN 

112 

7-20 

12 

1-  4 

I-  6 

14 

1-30 

19 

4.27 

24 

4-27 

24 

4-27 

24 

10-28 

27 

10-28 

27 

12-25 

22 

NONE 

NONE 

242 

184 

184 

IRON  MOUNTAIN 

120 

6-27* 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-31 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

171 

LAKE  ARROWHEAD 

9B 

7-16* 

14 

1-  4 

4-10  10 

4-22 

19 

4-29 

24 

4-30 

28 

5-  7 

30 

10-25 

32 

10-26i  28 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

231 

179 

LANCASTER 

107 

B-10+ 

12 

1-  4 

1-  6 

15 

1-30 

18 

2-22 

24 

3-19 

27 

4-23 

32 

10-28 

25 

10-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

223 

186 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ch.fo^m. 

Table  3— Conlinued  1''° 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  ol  days 
between  dates 

16  or 
below 

20  or 
below 

24'  or 
below 

28  "  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16  "  or 
below 

16  or  below 

20  '  or  below 

24 'or  below 

28 '  or  below 

32°  or  below 

iTemp. 

iTemp.  1 

Dale 

iTemp.  1 

Date 

a 
E 
v 
H 

Dale 

iTemp.  1 

Date  j 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

[Temp. 

LUCERNE  V4LLEV 

5 

1-  3 

NONE 

3-  3 

18 

3-  3 

16 

4-  5 

25 

4-22 

31 

10-28 

23 

10-28 

23 

10-26 

23 

NONE 

NONE 

239 

206 

169 

MECCA  FIRE  ST4TI0N 

120 

6-25 

le 

1-  3 

NONE 

1-  3|  18 

1-30 

24 

1-30 

24 

2-  3 

30 

12-11 

31 

12-12 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

311 

MITCHELL  C4VERNS 

106 

6-25 

26 

1-  2 

NONE' 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

4-28 

30 

12-  2 

30 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

218 

M0J4VE 

107 

8-12« 

16 

1-  3 

NONE 

NONE 

4-15 

32 

10-27 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

195 

MOUNTAIN  PASS 

102 

6-26 

19 

1-  6 

NONE, 

1-  6 

19 

4:15 

23 

4-26 

27 

4-28 

27 

10-26 

28 

10-26 

26 

12-18 

22 

NONE 

NONE 

247 

181 

181 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

aa 

e-10 

0 

12-23 

4-29 

6 

4-30 

19 

4-30 

19 

6-14 

27 

6-17 

31 

10-  5 

32 

10-16 

26 

10-27 

11-30 

16 

12-17 

16 

232 

214 

160 

124 

110 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

121 

6-26+ 

23 

1-  « 

NONE 

NONE 

1-  '1 

23 

1-30 

28 

1-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PILMDALE 

107 

6-21 

17 

1-  6 

NONE 

1-30 

20 

2-19 

22 

3-19 

28 

4-28 

32 

10-25 

30 

11-13 

24 

U-13 

24 

NONE 

NONE 

267 

239 

160 

P4LMDALE    FAA  AIRPORT 

109 

7-19* 

10 

1-  3 

1-  6 

U 

1-30 

17 

3-19 

23 

'i-lS 

28 

4-23 

31 

10-28 

27 

10-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

196 

188 

PALM  SPRINGS 

120 

6-25 

28 

1-  «  + 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  4 

28 

1-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PARKER  RESERVOI" 

122 

6-26 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

R4N0SBURG 

107 

8-10* 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

25 

4-28 

32 

12-  3 

32 

12-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

219 

SQUIRREL   INN  2 

89 

8-10* 

19 

1-  6 

NONE 

1-  6 

19 

4-22 

21 

4-25 

27 

5-  1 

29 

11-  8 

29 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

240 

191 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

122 

6-25 

20 

1-  3 

NONE 

I-  3 

20 

1-  3 

20 

1-30 

25 

1-30 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRONA 

114 

8-10+ 

U 

1-  « 

I-  6 

16 

1-30 

19 

1-30 

19 

3-10 

27 

3-10 

27 

10-29 

31 

12-19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

233 

TKENTVNINE  PALMS 

116 

6-28 

19 

1-  3+ 

NONE 

I-  3 

19 

4-27 

24 

4-27 

24 

4-27 

24 

10-28 

32 

12-12 

21 

12-12 

21 

NONE 

NONE 

2?9 

229 

164 

VALVERMO  RANGER  ST4 

103 

6-21 

12 

1-  6 

6-12 

22 

6-12 

22 

6-12 

22 

10-25 

30 

10-26 

27 

12-13 

23 

12-20 

17 

12-21 

15 

184 

136 

135 

VICTDRVILLE  PUMP  PL4NT 

loe 

6-11  + 

12 

1-  3 

I-  6 

U 

1-30 

18 

1-30 

18 

4-27 

28 

4-29 

32 

10-28 

24 

10-28 

24 

10-26 

24 

NONE 

NONE 

271 

164 

182 

WHITE    MOUNTAIN  1 

75 

8-12  + 

-10 

2-19 

5-  3 

16 

6-12 

18 

6-15 

22 

6-30 

25 

6-30 

25 

7-  1 

30 

9-  5 

22 

9-  5 

22 

9-14 

16 

9-14 

16 

134 

94 

82 

67 

1 

HHITE  MOUNTAIN  2 

69 

8-11 

-30 

'1-27 

6-29|  15 

6-30 

20 

6-30 

20 

6-30 

20 

6-30 

20 

7-  3 

32 

7-12 

26 

7-14 

18 

7-14 

16 

7-15 

12 

16 

14 

14 

12 

3 

HiLDROse  RANGER  ST4 

102 

3-11  + 

16 

1-  6* 

I-  6 

16 

1-30 

18 

1-31 

21 

4-26 

25 

4-29 

32 

10-26 

32 

11-27 

28 

12-17 

21 

12-22 

19 

NONE 

326 

320 

213 

160 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-48^- 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  caufo..,a 


Station 

Jan. 

reo. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov, 

Dec. 

Annual 

•      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

2 

5.15 
521 
60,  1 
54,8 

7.21 

650B 
67.5 
56,5 

6.03 
524 
63.5 
55.5 

4.22 
505 
75.6 
48.3 

1,878 

475 
61,6 
43,6 

.77B 
444 
56,0 
46.1 

.358 
541 
47.0 
39.4 

OUTTQNS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I.IIB 
1660 
55.8 
'i5.0 

2.14 
U60 
65.0 
45.2 

4.68 

1167 
73.5 
46.  1 

6.69 
2524B 
74.1 
44.  1 

9.29 
3383 
80.9 
51.4 

6.97B 
3717 
61,5 
53,7 

9.31 
3471 
85.0 
55.6 

7.61 
2695 
62,7 
54,9 

7.99 

2051 
82.5 
53.7 

4.22 
1974 
72.4 
49.5 

1.77 
1529 
64.8 
50.0 

1.07 

1672 
54.7 
42.1 

54.85 
27403 
72  .  6 
49.3 

FERNDAlE   2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.51 
ItiBb 
55.2 
45.6 

1.50 
761 
61,1 
44.2 

2.53 
996 
65.4 
44.8 

3.46 
1042 
70.0 
45.6 

4.62 
953 
75,9 
51,2 

4.43 
830 
78,5 
54.8 

4.74 
561 
79,2 
56.0 

3,57 
560 
75,2 
54.5 

4.17 
652 
76.8 
52.1 

1.96 
543 
65.4 
47.2 

.91 
617 
59.  1 
47.8 

.65 

681 
51.5 
41.7 

33.07 
10102 
68.0 
48.8 

LAKE   PILLSBURY  NQ  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.70B 
272 
51.3 
41.4 

1.69 
259 
58.5 
39.5 

- 

5.33 

943B 
68.8 
42.3 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

2. 928 

1725 

4.35 
1443 

7,61 

1089 

8.35 

1186 

11.42 

1196 

10.49 

1185 

6.57 

1177 

3.14 

1014 

.568 

632 

815 

'- 

tulelake 

EVAP 

8. 288 

7.588 

9.88 

9,128 

6.53 

HILLDW  CREEK   1  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 
- 

.848 

56.8 
43.8 

1.95 

65.5 
44.8 

2.40 
206 
65.  1 
43.5 

5.02 

205 

6.90 
311 
88,9 
58,8 

9.61B 

440 
95,3 
61,7 

7,38 
468 
90.0 
57.6 

4.60 
345 
61.0 
51.9 

2.486 
167B 
69.0 
46.2 

658 

1.78 
63 
45.5 
39.0 

- 
- 

*       0  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

berryessa  lake 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1.52 
1930 
53.4 
43. e 

2.37 

1175 

60. e 

42,8 

5.15 
1668 
58.4 
44.  1 

6.30 
1411 
72.4 
43.6 

10.03 
1622 
84,7 
53,3 

11,14 
1845 
87.6 
57.9 

- 

■ 

■ 

- 

- 

brannan  island 

EVAP 
WIND 

I.  188 
1650 

1.90 

1404 

5.53 

2701 

7.52 
3530 

10,45 
3900 

11.89 
4730 

13,84 
4610 

12.52 
4870 

9.34 
2868 

5.12 

2672 

1.64 

1075 

.86 

1135 

61.81 
35345 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

EVAP 
WIND 

1884 

1.61B 
913 

4.09B 

1214 

5.85 

1219 

8.77 

1470 

8.  878 

1176 

10,85 
1061 

9. 328 

962 

7,10 
665 

3.83 

971 

1  .  108 

1362 

1283B 

14380 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.65 
.36 

3573 
56.0 
43.6 

2.33 
.37 
2076 
63,4 
42,9 

7.28 
3.38 
3630 
66.6 
43.3 

8.14 
2.25 
3103 
73.8 
43.0 

12,66 
4,28 
3840 
83,2 
53.2 

12.26 
2.13 
3299 
87.4 
55.5 

13,71 
2,66 
2548 
92,4 
57.9 

11  .59 
1  .68 
2355 
90.5 
55  .2 

9,76B 
1  . 66 
2515 
83.6 
53.9 

6.44 
1.  18 
2348 
72.5 
48.0 

2.588 

.03 
3443 
61.4 
47.2 

.798 
.61 

3740 
50.2 
40.5 

89  .21 
19  .39 

36671 
73  .5 
48  .7 

folsom  Dam 

EVAP 
WIND 

.42 

939 

1.63 

331 

3.95 

542 

5.63 

461 

8.89 

428 

8.90 

251 

10.92 
162 

10.02 

105 

6.65 

137 

4.99 

141 

1.87 
936 

.50 

1975 

66.37 
6419 

LAKESHORE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1125 

2.038 
.59 

797 

3.91B 
.90 

950B 

5.13 
.30 

959 

7.42 
1.27 
853 

8.01 
.42 
925 

11.13 
1.26 

1057 

10.06 
1.13 

999 

7.40 
1.05 

931 

4.10B 
.96 

760 

827 

586 

10861 

LAKE   SPAULDING  DAM 

EVAP 

9  .09 

12.27 

12.41 

9,448 

markley  cove 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

; 

1.75 
1032 
59.7 
40.6 

4.88 
1953 
67.2 
41.8 

5.82 
2098 
69.8 
39.3 

9,72 
2176 
81.5 
49.2 

10.85 
2147 
65.9 
53,9 

13.38 
1977 
92.0 
56.2 

11.45 
1997 
90.6 
55.9 

8,73 
1755 
81,8 
51.0 

5.07 
1686 
66.  3 
44.8 

1.66 
1439 
57.8 
43.4 

.77 
1525 
47.0 
37.1 

_ 

MONTICELLD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.938 
777B 
54.2 
45.1 

PLACERVlLLE  IFG 

EVAP 
WIND 

1.038 
1119 

1.99B 
796 

3.91B 

994 

4.14 
784 

7.07 
1135 

7.26 
1186 

9.87 

1110 

8.68 

818 

7.76 

1501 

4.23 

1021 

1.548 

1064 

1314 

12842 

SHASTA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

1966 

2.45B 
.31 

1479 

3.958 
.39 

1599 

5.10 
.75 
1511 

7.38 
.44 

1719 

8.27 
-  1.80 
1590 

11  .20 
-     1  .33 

1863 

10.58 
.60 

1809 

8.25 
.27 
1919 

s.ieB 

.01 

1573 

2. 418 
.39 

1613 

1.03B 
.77 

1502 

20343 

HHISkEYTDWN  RES 

EVAP 
WIND 

1137 

1.738 

919 

3.48 

1097 

4.88 

901 

8.11 

805 

8.66 
729 

11.94 
796 

11.32 

890 

7.67 

877 

4.11 

662 

1  .  14B 

811 

766 

10592 

WILLOWS  USSR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.35B 

2849 

2. 478 
1304 
64.7 
45.1 

6.01 

2442 
71.5 
45.0 

7.35 
1896 
77.5 
46,1 

10.43 

1987 

10.03 
1606 
91.0 
53.1 

12.39 
1225 
94.5 
54,5 

10.60 

910 

10.26 
1491 
90.6 
57.1 

5.59 

1272 

1.71B 

2042 

2.34 

2052 

62.53 

21275 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

7.00B 
-  1.77 

1247B 

10.36 
.11 

1052 

10.26 
.72 

1061 

7.44 
,41 

1273 

- 

- 

- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WIND 

See  Refe 

5.02 
1819 

ence  Nores 

7.45 

1192 

Following  St 

7.17 
711 

ation  Index 

9.57 

504 

8.98 
516 

6,48 

769 

3.71 
615 

-485- 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  [',',1'°^'^'' 


Station 

Jan. 

c„t, 
reb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

ept. 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annual 

TAHDE  C I TY 

FVAP 

I 

I 

I 

4.716 

DEP 

_ 

- 

.34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIND 

_ 

- 

- 

- 

- 

5576 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

i.ea 

2.27 

5.40 

7.53 

7.79 

8.45 

9.33 

6.52 

7.45 

4.82 

2.27 

1.50 

57.21 

MIND 

26788 

1752 

2997 

4124 

3214 

3375 

2717 

2846 

2218 

2095 

1595 

1830 

31544 

MAX 

60.5 

66.6 

70.2 

58.0 

78.5 

78.0 

81.9 

79.5 

80.7 

71.4 

63.0 

56.5 

71.3 

MIN 

46.1 

48.4 

47.8 

46.4 

52.2 

64.9 

55.8 

54.5 

52.0 

48.6 

48.4 

44.4 

50,8 

NACIHIENTO  DAM 

tVAP 

1.40B 

2. 498 

4.528 

- 

- 

- 

11.03 

9.66 

8.10 

4.98 

2.358 

1.126 

- 

NEWARK 

EVAP 

2.  15 

2 . 85 

6.  10 

8.04 

9.99 

9.668 

9.91 

8 . 56 

9.  17 

5  ,07B 

2.706 

1 .94 

76  ,14 

DEP 

.70 

.88 

2.48 

3.02 

3.05 

1.75 

I  .62 

1.17 

3.16 

1  .03 

.60 

.59 

20.05 

MIND 

- 

~ 

- 

4198 

4121 

3445 

3443 

2824 

2482 

2570 

3424 

~ 

•       *  * 

SAN  jOaOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH   pumping  PL  3 

EVAP 

1.22 

2.04 

5.20 

8.07 

9.93 

10.51 

11.83 

10.29 

8. 568 

5.05 

1.77 

.82 

75.30 

DEP 

.15 

.03 

.87 

1.57 

.74 

.92 

.39 

.11 

.42 

.25 

.45 

.59 

.70 

CAMP  PARDEE 

FVAP 

.76 

1.28 

3.04 

4.50 

8.05 

8.72 

11.52 

9.71 

7.02 

3.79 

1.44 

.63 

50.56 

DEP 

.06 

.08 

.67 

.41 

.86 

.99 

.38 

.56 

.42 

,23 

.08 

.14 

.82 

WIND 

640 

468 

617 

518 

505 

557 

545 

487 

311 

310 

471 

562 

5991 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

1.52 

2.16 

4.10 

5.81 

10.01 

11.14 

14.08 

12.78 

9.  14 

5.69 

3.07 

1  . 52 

81.12 

DEP 

.13 

.07 

.15 

.51 

.53 

-  2.95 

-  2.34 

-  1.48 

-  1.08 

.61 

.12 

.19 

-  8.85 

WIND 

1495 

1259 

1513 

1475 

1619 

1543 

1584 

1501 

1295 

1233 

1347 

1574 

17538 

MAX 

53.6 

60.5 

57.0 

70.5 

84.1 

89.9 

94.5 

92.2 

85.0 

72.6 

62.3 

51.7 

73.7 

MIN 

41.3 

42.8 

44.7 

43.5 

54,1 

62.4 

67.1 

54.  8 

57.8 

52.2 

45,7 

40.7 

51.5 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.006 

9.01 

7.05 

3.906 

- 

- 

- 

kettlewan  city 

EVAP 

2.01 

2.93 

5.71 

7.71 

12.75 

1 3  • 

15.59 

13.49 

10.52 

5.44 

3.18 

1.55 

95.33 

WIND 

1013 

903 

1112 

1158 

1295 

1224 

1092 

1049 

885 

633 

703 

678 

11745 

MAX 

65.5 

55.7 

- 

MIN 

47.3 

41.7 

- 

hNIGHTS   FERRY  2  SE 

EVAP 

3.03 

3 . 4  38 

5.078 

8.076 

11.146 

6 . 368 

4.45 

1 .626 

WIND 

470 

181 

3606 

538 

7046 

- 

943 

914 

539 

287 

380 

- 

- 

LITTLE   PA^iOCHE   DET  DAM 

1.74 

3.01 

6.81 

10.13 

15.20 

15.97 

19.55 

16.89 

13.79 

7.92 

3.31 

1.36B 

115.59 

WIND 

2310 

2045 

2892 

4135 

4015 

3551 

3224 

2558 

2376 

1990 

2235 

22858 

33729 

MAX 

54.9 

51.8 

58.3 

71.7 

82.4 

86.1 

90,7 

88.9 

83.2 

72.2 

61,6 

51.3 

72.8 

MIN 

42  •  5 

42.8 

43.9 

43.1 

52.0 

57.3 

50,9 

58.6 

53.3 

47.9 

44,2 

39.5 

48.8 

LODI 

EVAP 

1.356 

1 .98 

5.18 

5.70 

6.60 

10.11 

11,26 

9.31 

7.22 

4.17 

2.01 

1.22 

58.11 

DEP 

.28 

.  15 

1.51 

.19 

.09 

.38 

.  17 

.49 

.15 

.20 

.10 

.22 

.59 

WIND 

1501 

942 

1594 

1749 

1787 

1645 

1484 

1220 

853 

881 

nil 

1360 

16428 

MAX 

52.0 

57.4 

66.6 

74.3 

83.9 

65,6 

91.3 

87.6 

83.4 

70.3 

59.5 

48.7 

71.7 

MIN 

43.2 

44.0 

43.4 

43.7 

53.0 

5513 

58.8 

56.1 

53.6 

48,  1 

45.9 

39.8 

48.8 

LOS   BANDS   DET  RESV 

EVAP 

1.77 

2.71 

7.02 

10.55 

15.43 

16.05 

19.78 

15.55 

14.20 

7.57 

3.30 

1.31 

116,27 

WIND 

3649 

3159 

4885 

7545 

7488 

5976 

5386 

4699 

5428 

4238 

3660 

3448 

60571 

55.6 

62.1 

59.  1 

72.0 

82.4 

85.6 

92.1 

89.8 

83.0 

72,5 

62.4 

52,5 

73,4 

MIN 

43.9 

44.3 

45.9 

44.9 

53.9 

58.3 

62.3 

59.9 

55.3 

50.5 

47,3 

40.9 

50,6 

MANTECA 

EVAP 

1 .54 

1.98 

5.25 

7.09 

10.17 

10.71 

12.22 

10.72 

8.68 

4.72 

2.16 

1.21 

76,45 

WIND 

1987 

1014 

1553 

1714 

1760 

1756 

1351 

1227 

1044 

870 

1622 

1916 

17614 

54.1 

60.8 

59.1 

72.9 

64.3 

87.9 

93.0 

90.4 

84.2 

71.2 

60.4 

51.0 

73,3 

MIN 

43.6 

44. 1 

45.5 

45.4 

53.6 

57.6 

51.0 

58.8 

55.7 

50.0 

46.8 

41.5 

50,3 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

EVAP 

1.26b 

2.228 

4.37 

3.80 

8.53 

5.73 

10.39 

10.32 

8.80 

5.41 

2 . 27B 

DEP 

.79 

.04 

.81 

-  1.65 

1.78 

-  1.47 

.52 

.30 

.42 

.11 

.70 

- 

- 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

1.91 

2.61 

5.98 

10,28 

15.04 

15.82 

21.19 

18.25 

14.57 

7.78 

3.466 

1.28 

119.17 

1377 

2485 

5080 

6601 

7085 

5141 

5543 

3924 

3811 

2372 

1836 

MAX 

57.4 

65.5 

72.4 

75.1 

82.9 

85.5 

91.1 

89.9 

83.5 

74.0 

64.2 

51.9 

74,5 

MIN 

45.6 

45.5 

47.8 

46.0 

53.3 

56.5 

60.5 

59.5 

57.1 

52.4 

48.2 

40.9 

51.1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1.88 

2.92 

6.85 

8.50 

13.28 

14.52 

17.70 

14.59 

11.59 

6.72 

2.41 

1.34 

102.50 

WIND 

2177 

1551 

2859 

4749 

5570 

5959 

5251 

- 

3505 

3279 

2009 

2082 

- 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

bEaum^nt  pumping  Plant 

EVAP 

3.03 

4. 258 

4.296 

6.88 

8.356 

12.326 

11.68 

10.35 

5.81 

3.866 

2.348 

- 

DEP 

.49 

.77 

-  1.35 

-  1.18 

-  1.51 

.07 

.49 

1.16 

.95 

-  1.17 

-  1.52 

- 

WIND 

731 

5298 

742 

849 

881 

7756 

758 

717 

820 

748 

720 

502 

8882 

MAX 

59.6 

62.8 

72.9 

71.2 

61.3 

87,7 

94.8 

9  2.9 

88.4 

74 . 2 

54,5 

MIN 

39.0 

38.8 

40.3 

40.5 

43.8 

55.2 

59.8 

59.7 

50.3 

45.4 

- 

38,5 

- 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

2.48 

3.52 

4.66 

6.21 

8.23 

7.81 

9.49 

8.72 

7.95 

5.28 

3.506 

1.65B 

59.51 

MIND 

1621 

1537 

1589 

1938 

1893 

1527 

1224 

1104 

1201 

1235 

1406 

1334 

17609 

MAX 

58.6 

63.3 

70.1 

72.6 

81.0 

84.5 

89.7 

88.3 

83.1 

75.5 

63.4 

52.6 

73.6 

MIN 

44.9 

44,  1 

45.7 

44.5 

52.5 

55.9 

58.6 

58.3 

54.9 

52.0 

44.9 

37.3 

49.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

2.84 

4.00 

5.24 

7.14 

6.896 

7.27 

7.59 

7.89 

6.95 

5.458 

3.958 

2.20 

67.42 

DEP 

.14 

.65 

.28 

1.25 

.15 

.05 

.12 

.52 

1.04 

.61 

.38 

•  58 

4.07 

1771 

1808 

2534 

2482 

2879 

2849 

2718 

2205 

22236 

1832 

1509 

MAX 

67.0 

74.3 

77.0 

81.2 

80.5 

84.9 

83.2 

75.9 

69.5 

62.0 

MIN 

47,4 

47.7 

51.1 

49.3 

59.9 

63.5 

58.3 

54.5 

50.0 

43.8 

See  Reference  Notes  Following  Slafion  Index 


Table  4  CONTINUED 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CtLIFQRNIA 
1970  


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

RIVERSIDE   EXP  STA 

EVAP 

3*00 

5.35 

6.33 

6.06 

9,60 

8.85 

11.85 

12.27 

10.18 

6.20 

4.59 

2.55 

8  8.94 

DEP 

2  •  5 1 

i  A  T  ? 

2.45 

2  •  79 

1     1  7 
1.1' 

1.20 

2  4.13 

WIND 

1051 

1609 

2  0  31 

2  241 

2051 

1740 

1645 

1646 

1488 

1 3"2 

1470 

1216 

1 9  5  8  0 

MAX 

57.* 

64.3 

57.3 

71.0 

78.2 

80.9 

87.3 

85.3 

77.5 

- 

MIN 

45.3 

53.0 

57,1 

51.0 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

3*23 

5.48 

8.13 

2.26 

MIND 

1052 

1324 

1583 

1893 

1578 

1561 

1701 

1555 

1604 

1376 

1477 

1402 

18217 

MAX 

59.6 

64. e 

72.4 

71.3 

81.8 

82.8 

84.3 

83.3 

79.7 

72.4 

- 

59.3 

- 

MIN 

44.5 

43.5 

44.5 

42  . 0 

4  9.9 

53,1 

53.7 

52.2 

50.6 

45.2 

40.5 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

3.91 

6.45 

1 U • 03B 

13.64 

19.71 

2  2.01 

* 

21.69 

17.11 

11.58 

?  *  m 

■ 

WIND 

967 

1420 

2431 

2439 

2569 

2419 

22  35 

2097 

2052 

1672 

1197 

V  ( 0 

22568 

MAX 

61.3 

72,  1 

78.5 

65.8 

94. B 

100,5 

102.5 

102,7 

94.0 

81.9 

68.9 

60.1 

B3.6 

MIN 

43.3 

50.4 

52.5 

53,7 

64.0 

70.0 

74.9 

75,3 

63.3 

55.7 

48.6 

42.9 

57.9 

INOID  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

2  •  56 

4.57 

7.01 

7* 

13.19 

* 

' 

7.13 

3  60 

2.25 

79 

WIND 

40 1 

559 

1440 

1465 

1419 

723 

7  24 

806 

390 

62^3 

10143 

MAX 

63.1 

73.5 

79!? 

84.3 

95.0 

100,0 

105.5 

104.7 

97.2 

85.9 

72.9 

85.4 

MIN 

'rS  •  2 

48,6 

52.0 

52.6 

61.1 

66,6 

73,3 

75,0 

63 , 0 

56.7 

49.3 

43. 1 

57.0 

MDJAVE 

EVAP 

10. 10 

14.97 

15,53 

17,48 

16.72 

13.90 

9.63 

5.54 

MINO 

3049B 

38OOB 

3904 

3499 

2744 

2508 

2525 

2372 

1900 

1854 

MAX 

72,6 

81.4 

88,0 

93,9 

94,5 

84,8 

74,6 

63,8 

MIN 

41.6 

49.4 

56.1 

52,2 

61,0 

52,2 

46.8 

41.0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CAMP  PARDEE 

NEWARK 

SALT  SPRINGS   PWR  H 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 
PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED,   WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 
PAN  SCREEN  COVERED. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
 1970 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Odtober 

November 

December 

Annual 

Station 

;  Depth 

Time 

Average 

Entiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

u 
B 

ul 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

BRAWLEY   2  SW 

53.9 

62 
43 

57 

6 

66 
48 

60.9 

70 
53 

64 

4 

75 
54 

73 

2 

65 
61 

79 

0 

94 
69 

85 

.3 

95 
74 

67 

4 

94 

60 

78.9 

91 
67 

69 

9 

81 

5S 

60 

6 

70 
53 

55 

3 

64 
49 

68 

9 

95 
43 

B 

55.4 

60 

58 

3 

63 

52 

6  1 

,9 

68 
56 

65 

7 

72 
60 

73 

8 

81 
63 

79 

9 

90 
74 

85 

.9 

93 
79 

67 

7 

92 
82 

80.7 

89 
71 

72 

6 

80 
63 

63 

1 

69 
56 

56 

7 

63 
51 

70 

93 
51 

12 

9AH 

55.8 

59 
51 

58 

« 

61 
53 

61 

.9 

65 
60 

65 

6 

68 
62 

72 

4 

78 

67 

78 

6 

82 
76 

64 

.4 

88 

80 

66 

6 

68 
85 

80,5 

87 
74 

73 

1 

77 
67 

63 

9 

6f 
60 

58 

4 

62 
56 

70 

0 

86 
5  1 

20 

96^ 

57.4 

59 
55 

58 

6 

60 
56 

62 

.0 

64 
60 

65. 

2 

67 
63 

71 

0 

74 
66 

77 

3 

80 
75 

62 

.9 

67 
79 

85 

3 

87 
84 

80.7 

66 
75 

73 

9 

76 
69 

65 

4 

69 
63 

60 

0 

63 
57 

70 

67 
55 

39 

9AH 

61.7 

63 
61 

60 

5 

62 
54 

62 

.7 

64 
61 

65. 

1 

66 
64 

69 

1 

72 
66 

74 

7 

78 
72 

79 

.5 

65 
76 

83 

1 

85 
82 

81.3 

65 
75 

76 

3 

78 
73 

69 

7 

74 
63 

64 

8 

67 
62 

70.7 

85 
54 

79 

9AM 

69.1 

71 
6B 

66 

8 

67 
66 

67 

0 

67 
67 

67. 

5 

66 
67 

69 

4 

71 
66 

73 

1 

78 
71 

76 

.  1 

76 
74 

79 

7 

81 
79 

60.7 

61 
80 

76 

6 

80 

77 

75 

2 

77 
73 

71 

3 

73 
7C 

72.9 

61 
66 

DAVIS   2  WSW 

49.7 

61 
36 

53 

5 

65 
44 

59 

7 

76 
45 

66. 

1 

80 
53 

77 

6 

95 
62 

84 

9 

101 
64 

90 

.0 

106 
77 

86 

5 

102 
70 

60.  1 

95 
67 

67 

7 

86 
5X 

56 

5 

70 
46 

46 

6 

5f 
37 

68.3 

106 
36 

FRESNO  WSO 

2 

51.0 

71 
30 

58 

6 

82 
39 

66 

6 

95 
41 

73. 

6 

100 

46 

68 

5 

lie 

59 

94 

9 

125 
68 

102 

.1 

129 
74 

100 

9 

126 
74 

90.5 

119 
63 

76 

6 

106 
50 

61 

6 

90 
42 

48 

9 

66 
37 

76 

2 

129 
30 

it 

50.8 

65 
35 

57 

6 

75 
44 

64 

7 

96 

45 

71  . 

8 

91 
53 

65 

e 

108 
64 

92 

113 
73 

98 

.8 

117 
80 

97 

9 

115 
91 

68.5 

108 
71 

75 

5 

97 
55 

61 

9 

81 
46 

49 

8 

63 
41 

74 

6 

117 
35 

e 

49.6 

60 
47 

55 

8 

65 
48 

62 

2 

75 
48 

69. 

7 

79 
60 

82 

7 

97 
69 

69 

8 

100 
79 

95 

.6 

104 
84 

95 

0 

102 
87 

66.  1 

97 
77 

74 

5 

86 
62 

61 

5 

72 
52 

49 

9 

56 
45 

72 

7 

104 
45 

20 

BAM 

53.5 

57 
50 

67 

3 

61 
55 

61 

9 

68 
57 

68. 

8 

71 
67 

77 

1 

83 
69 

85 

0 

09 
62 

89 

.9 

92 
85 

89 

7 

=  0 
86 

63.9 

88 
81 

75 

8 

81 
69 

64 

9 

66 
60 

55 

1 

59 
52 

71 

9 

92 
50 

40 

SAM 

52.6 

54 
51 

5' 

1 

55 
53 

56.5 

60 
54 

62. 

6 

64 
61 

67 

6 

72 
63 

75 

6 

77 
73 

79 

.2 

81 

77 

61 

0 

81 
81 

78.8 

61 
76 

73 

0 

76 
68 

64 

3 

68 
60 

56 

0 

60 
53 

66 

a 

61 
51 

RIVERSIDE  EXP  STl 

SUB-STA  1 

12 

51.6 

55 
47 

54 

8 

53 
50 

57 

7 

63 
53 

64. 

0 

68 
59 

71 

6 

78 
o3 

76 

5 

83 
71 

94 

.6 

87 
79 

85 

7 

88 
83 

60.0 

85 
75 

71 

1 

79 
64 

61 

8 

66 
55 

51 

0 

56 
47 

67 

5 

ee 

47 

SU8-STA  2 

18 

55.9 

60 
50 

58 

7 

62 
55 

60 

.9 

65 
56 

64 

4 

69 

60 

69 

0 

74 

62 

71 

7 

75 
68 

79 

.0 

82 
73 

AVERAGE  DATA  ARE   FROM  MAX  AND  MIN  READINGS   FOR  24  HOURS  UNLESS   TIME    IS    INDICATED,    IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE   FROM  ONCE   DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

BRAWLEY  2  SW  :    HOLTVILLE  SILTY  CLAY,    LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.  GRASS 

MOWED  AND   IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
DAVIS  2  WSW  ,   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE. 

FRESNO  WSO  :    ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL,   BARE  GROUND,   DRAINAGE   TO  SOUTH,    LATE  AFTERNOON  SHADE  IN 

SUMMER  ONLY. 

RIVERSIDE  EXP  STA   ;   STATION   1:    RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN 

STATION  2:  RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  WELL  DRAINED,  UNDER  SHADE  OF  A  VALENCIA  ORANGE 
TREE  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 


ACTON-HUBBARD  RDFC2&10 
ADELANTO 

ADIN  RANGER  STATION 

ALAMO  1  N 

ALDERPOINT 

ALDER  SPRINGS 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  -^46 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AH80V 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIQCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VilLLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
ASH  MOUNTAIN 
ATLAS  ROAO  DUTRA 
ATMELL 

AUBERfiY  1  NW 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AWILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FCK3B 
BADGER  R 

BADGER  PASS  R 
BAKER 

BAKER  9  NNw 

BAKERSFIELO  WSO  H 

BALCH  POHER  HOUSE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

BARRETT  DAM 

BARSTOM 

BARTON  FLAT 

BATES  RIOSE 

BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC   10  6 
BEN  LOMONO  no  3 
BENTON  INSPECTION  STA 
BERKELEY 
BERRVESSA  LAKE 

BESWICK  7  S 
BIEBER 

eiC  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR   LAKE  DAM 
BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  OALTON  DAM  FC223BE 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BIG   SUR   STATE  PARK 

BIG  TUjUNCA  OAM  FCtftOE 
BIRMINGHAM  C£N  HOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 
BISHOP  WB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN  R 
BLACKWELLS  CORNER  2MNW 
BLOOGETT  ExP.  FOREST 
BLUE  CANYON  wSO  R 

BLUE  CREEK  MTN  10 
BLYTHE 
BLYTHE  7  M 
BLVTME    FAA  AIRPORT 
BOARD  CAMP  MOUNTAIN 
BOCA 
BUDIE 
31NITA 
SOONVIl 
31R0N 

93RREG0  DESERT  PARK 
6:iULDER  C  LOCATELLI  R 
»3ULeVARD  NO.  2 

e.3l'Quet  canyon 

SDnMAN  OAM 
bSADlEV 

S'AN.^AN  ISLAND 
a?.ANSCQMB  3  NNW 
s^AWlEY  Z  SH 
BRAY  10  HSW 

BREA  CITY 
GREA  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  PfiNGER  STA 
SfllOGEVILLE  it  NNW 

brockwav  Summit 

BROOKS  FARNHaM  RANCH 
BRUSH  CREEK 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BRYSON 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE  R 

BUENA  VISTA 

BURBANK  FO  FCZ2b  B 

6URBANK  VALLEY  PMP  PLT 

BURLINGAHE 

BURNEY 

BURNT  RANCH  I  S 

BURTON  RANCH 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONHILLQW 
CABAZON 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAMEL  PEAK 

CAMP  ANGELUS 

CAMP  HI  HiLL  OPIDS  57e 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP   SIX  LOOKOUT 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  U  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  CILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
■CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


.E  MNTNC  STA 


County 


on; 

0134 
01** 
016] 

017(1 
0204 
0212 
0227 
023^ 
023$ 
0239 
024t 
0320 
0322 

032t{ 

036^ 

037Si 
0383 
0395 
0*.0^ 

o-^iq 


0*.36 
043? 

ot^si 
osH 

0519 
053<( 

os'.a 

059<| 
060d 
060? 
060^1 
0617 
061S1 
0677 
068'! 


0900 
0921 
0929 
092? 
0929 
093i 


06  LOS  ANGELES 
Of,  SAN  BERDINO 
02  MODOC 
Ol  CONTRA  COSTA 

01  humbolot 

02  Glenn 
06  los  angeles 
06  san  diego  i 
06  los  angeles 

Oa  MODOC  ! 

01;  SAN  BERDINO 
oa  TULARE 
Oil  NAPA  I 

05  CONTRA  COSTA 
Oq  CONTRA  COSTA 

06  RIVERSIDE 

06  VENTURA 

07  SAN  BERDINO 
OH  SN  LUIS  OBPO 
0<^  MONTEREY 

06  LOS  ANGELES 
05  TULARE 
Oil  NAPA 
OS  TULARE 
09  FRESNO 
oa  PLACER 
Off  LOS  ANGELES 
OH  S  LUIS  OBISP  I 
Oej  LQS  ANGELES  | 
0^  TULARE  I 

0?  MARIPOSA  I 

07  SAN  BEROIND  I 
07  SAN  BERDINO  , 
09  KERN  ' 

05  FRESNO 
02  TEHAMA  , 

06  San  OlECO  , 

07  SAN  BEROINO  i 
09  FRESNO  ' 
06  SNTA  BARBARA 

0^  TULARE  I 

oa  RIVERSIDE  I 

06  RIVERSIDE  | 

07  RIVERSIDE 
09  TUOLUMNE 

06  LOS  ANGELES 
O^t  SANTA  CRUZ 

07  MONO  I 
0<i  ALAMEDA  , 
0^  NAPA  [ 

Ol!  SISKIYOU  ! 
02  LASSEN 

01  TRINITY 

06  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 

02  PLACER 

06  lOS  ANGELES 
OT'  INYD 

0-^  LOS  ANGELES 

I  OM  MONTEREY 

.  06  LOS  ANGELES 
;  06  LOS  ANGELES 

07  INYO 

01  INYO 
I  07  INYD 

I  0<t  SANTA  CLARA 
I  02  LASSEN 
I  0:j  KERN 

02  El  dorado 

!  0^  PLACER 

Olj  DEL  NQRTE 

07  RIVERSIDE 

07  RIVERSIDE 

07  RIVERSIDE 

Oi  HUMBOLDT 

03  NEVADA 
03  MONO 

SAN  OlEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
iJEVAOA 
MJfJTEREY 
SflCRArlEMTD 
:1i;NpOClN0 

i.iper:al 

^ISKlYOU 


ORANCE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 
lOli  03  MONO 
1076  03  MONO 
1080  Olj  HUMBOLDT 
1096  03  PLACER 
lUa  02  VOLO 
1130  oa  BUTTE 
1133  oa  PLACER 


0^1  MONTEREY 
0^  SHASTA 
0^  PLUMAS 
oa  PLUMAS 
0*t  SAN  BENITO 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
0*1  SAN  MATEO 


I  Years  of 
record 


0"^  CONTRA  COSTA  | 

01  HUMBOLDT  I 

02  LASSEN 
09  KERN 

07  RIVERSIDE  1 
06  SNTA  BARBARA 
0l  SAN  BERDINO 

03  CALAVERAS 
09  CALAVERAS 

04  ALAMEDA 

.  oi  IMPERIAL 

,  01,  NAPA 

■  Oil  SISKIYOU 
0?  PLUMAS 
"     SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 


YUBA 
MODOC 
I  MODOC 
I'laf  06  LOS  ANGELES 
IttBi  07  KERN 

oa  PLUMAS 
ISlQ  06  ORANGE 
152Q  0<:|  SAN  BERDINO 
1522  0^  PLUMAS 
1534  04  MONTEREY 


Latitude 

Longitude 

3( 

us 

i; 

34 

3! 

in 

2i 

37 

5; 

122 

02 

40 

u 

123 

A 

39 

4C 

122 

4^ 

34 

11 

lie 

33 

32 

5( 

116 

34 

11 

lie 

0^ 

41 

21 

120 

32 

3*. 

3* 

115 

35 

5< 

119 

38 

121 

46 

37 

121 

33 

3- 

116 

S*. 

'«! 

'i 

119 

20 

3'. 

117 

13 

35 

01 

120 

34 

36 

14 

121 

29 

34 

i: 

lie 

1C| 

36 

lie 

50 

ll 

36 

2{ 

lie 

40 

37 

oa 

119 

30 

38 

5<j 

121 

04 

33 

2* 

lie 

35 

It 

120 

34 

0( 

117 

54 

36 

3f 

119 

01 

37 

119 

40 

35 

116 

04 

35 

2! 

119 

03 

36 

5! 

119 

05 

39 

5C 

122 

32 

41 

116 

34 

54 

117 

02 

36 

4< 

lie 

53 

34 

5: 

119 

36 

41 

118 

33 

116 

I', 

ll 

33 

96 

116 

58 

38 

oc 

119 

*7 

34 

ue 

z^ 

37 

122 

04 

37 

51 

ue 

29 

37 

5i 
3; 

122 

15 

36 

122 

1^ 

5i 

122 

I'" 

41 

0- 

121 

oa 

34 

i: 

116 

55 

34 

IK 

116 

58 

39 

la 

120 

3L 

34 

ic 

117 

»9 

37 

0( 

ue 

29 

34 

a; 

117 

*l 

36 

I! 

121 

".7 

34 

If 

118 

U 

34 

11 

ue 

30 

37 

z'i 

ue 

22 

37 

22 

lie 

t.1 

37 

le 

122 

iq 

121 

35 

37 

119 

54 

38 

5S 

120 

39 

n 

120 

41 

2( 

123 

33 

37 

114 

33 

31 

114 

43 

40 

4i 

123 

42 

39 

2; 

120 

06 

38 

i: 

ll9 

01 

32 

4( 

117 

02 

39 

01 

123 

22 

35 

OC 

U7 

3? 

33 

L( 

Ut 

25 

ll 

0< 

122 

la 

i'r 

3: 

UC 

22 

2" 

120 

3S 

35 

5; 

120 

36 

12i 

ht 

4, 

133 

3^ 

j2 

5 

US 

33 

56 

117 

54 

33 

93 

117 

5t 

38 

i; 

119 

1* 

33 

119 

l-i 

40 

32 

123 

41 

39 

le 

120 

0* 

38 

46 

122 

01 

39 

4 

121 

2C 

39 

OC 

120 

3! 

35 

4a 

121 

0* 

40 

5, 

51 

121 

39 

94 

121 

12 

36 

4i 

121 

11 

34 

1 

ue 

16 

34 

1 

118 

21 

37 

3! 

122 

21 

40 

93 

121 

40 

4G 

123 

2( 

37 

5i 

122 

0! 

40 

44 

123 

5< 

35 

119 

2£ 

33 

9 

34 

3, 

119 

5^ 
3< 

34 

Z2 

117 

36 

1- 

120 

ll 

38 

1 

120 

zi 

37 

2<> 

121 

41 

32 

4 

115 

2( 

38 

3, 

122 

3: 

41 

1 

122 

39 

121 

0< 

34 

01 

116 

51 

34 

1 

118 

0< 

32 

3- 

116 

2( 

38 

1 

120 

51 

39 

3 

120 

3* 

5 

123 

5; 

39 

2 

121 

§: 

41 

2 

121 

2 

120 

5; 

34 

1 

ue 

3' 

35 

1 

117 

5i 

1 

121 

0; 

33 

S 

117 

33 

9 

117 

40 

0 

121 

01 

36 

29  121 

4^ 

65 

303{ 

730( 

94C 

n 

47: 

64 

B2 

172( 

690( 

1623 

5! 

56 

2162 

4{ 

SG 

376C 

916! 

261; 

71 

304! 

6C 

3; 

31 

650( 

58! 

43 

72C 

5461 

345 

84 

64 

ll 

l7 

21 

674' 

10 

IC 

681! 

41 

573< 

21 

157! 

41 

6862 

43 

23! 

56 

410< 

35 

se 

9390 

11 

12 

233( 

16 

490( 

597S 

34 

8t 

5341 

81 

54t 

2i 

21 

6561 

205< 

1( 

7200 

294 

43 

41 

356C 

3! 

4880 

929 

3800 

1< 

1760 

U 

5200 

21 

1640 

680 

41 

695 

31 

31 

10 

2 

2! 

3127 

3e 

36 

2150 

11 

560 

1* 

420 

606C 

269 

3 

5! 

IBOC 

51 

781 

1 

11 

47BC 

4696 

3 

3C 

3343 

809 

11 

12 

364 

313e 

1 

21 

596C 

577C 

42SC 

49 

263C 

2 

8: 

656 

4 

4* 

560C 

370C 

275! 

51 

450C 

U 

431^ 

li 

79C 

2 

2: 

201c 

1 

1: 

459 

5' 

162 

ue( 

298(1 

U 

42 

1 

i: 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Month 
closed 

2 

1  2  3 

2 

1  2  3  C 

C 

1  2  3  C 

1  2  3 

I  2  34 

2 

C 

2 

2 

1  2  3 

C 

1  3 

2  ^ 

12  3^ 

1  2  3  C 

12  3 

1  2  3 

2  C 

1  2  34 

1  2  3 

2 

1  2  3  C 

OCT 

1  2  34 

12  3^ 

2 

C 

1  2  3  C 

MAY 

1  2  3 
2 

123' 

1  2  3 

C 

1  2  3 

1  2  34  " 

1  2  3 

1  2  3 
2 

C 
C 

:  2  34 
i  2  3  c 

APR 

2 

c 

1  2  3 

C 

2 

1  2  3  C 
2  C 

c 

2 

2 

2  C 

C 

2 

1  2  3  C 

1  2  34 

I  2  3 
2 

2 

1  2  34 

1  2  3 

1  2  34C 

1  2  3 

2 
2 

1  2  3 

2 

2 

I  2  » 

1  2  3 

1  2  3 

C 

c 

2 

1  2  3 

Index  No.  j 

:  Division  No. 

t,>ounty 

Drainage  t  j 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

154 

0 

SANTA  BARBAR 

3 

34  2 

U9  21 

38, 

c 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

158 

0 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  3 

121  3C 

91. 

APR 

2 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MARIPOSA 

37  2i 

120  03 

142! 

i« 

It 

1  2  3  C 

160 

0 

2 

38  3 

123  OE 

105. 

3 

2 

160 

0 

S I SK I  YOU 

1 

41  0 

123  0' 

29BC 

14 

IE 

12  3 

161 

0 

1 

41  3 

120  IC 

467e 

7 

7. 

12  3 

C ENTER V I LL E  PH 

162 

0 

2 

39  4 

121  4C 

52^ 

5 

51 

12  3 

164 

0 

1 

36  3 

116  2" 

1034C 

CHALLENGE  RANGER  STA 

165 

0 

3 

39  2 

121  1 

296C 

3. 

2 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

165 

D 

1 

40  4 

120  S 

S99e 

CHATSWORTH  FC24F 

168 

Ot 

LOS  ANGELES 

I 

34  1 

ue  36 

946 

43 

2 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

168 

Oi 

LOS  ANGELES 

1 

34  1 

ue  3 

90i 

c 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

14 

1 

1  2  3 

170 

0 

40  I 

121  14 

492, 

u 

6C 

12  3 

171 

0 

2 

39  4 

121  41 

20! 

10 

IOC 

1 

1  2  34C 

173 

0 

2 

37  3 

119  23 

729C 

1731 

Oi 

SAN  otNlTO 

2C 

36  9< 

121  36 

125 

24 

2 

0« 

2', 

35  4 

120  15 

1753 

C 

179* 

0' 

IC 

34  4t 

119  01 

5260 

C 

17SS 

06 

3. 

32  36 

117  06 

9 

46 

52 

52 

1  2  34 

1772 

02 

SACRAMENTO 

2. 

38  42 

121  18 

136 

10 

2 

CLAREMDNT   POMONA  COL 

177S 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

76 

79 

12  3 

CLARKS   peak    1  NE 

PLUMAS 

120  30 

1784 

02 

23 

38  2: 

121  32 

"iS 

36 

36 

12  3 

1785 

02 

23 

39  33 

122  24 

410 

9 

2 

179') 

0 

5 1 SK I  YOU 

12 

41  43 

123  27 

979 

10 

2 

1806 

02 

23 

38  58 

122  36 

1360 

12 

16 

1836 

0 

22 

36  46 

122  59 

320 

68 

73 

184C 

0 

22 

38  46 

123  13 

1820 

184'i 

0! 

21 

37  32 

119  17 

7002 

CLOVER  VALLEY 

184, 

02 

e 

39  51 

120  27 

5900 

CDALINCA 

186' 

ll 

FRESNO 

21 

36  OS 

120  21 

67: 

58 

59 

12  3 

COALINCA   1  SE 

OS 

FRESNO 

120  21 

C 

COALINGA    14  WNW 

1861 

0! 

2 

36  14 

120  34 

1641 

31 

2 

COFFEE  CREEK  HS 

1686 

0 

3. 

41  0- 

122  42 

2500 

C 

COHASSET  1  NNE 

189 

02 

23 

39  91 

121  43 

3  18< 

9 

2 

CDL6YS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

34  IE 

ue  01 

3675 

73 

2 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

190 

0. 

2- 

40  24 

122  08 

420 

26 

2 

191< 

02 

39  06 

120  51 

2418 

98 

10 

12  3 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

0.: 

31 

39  2C 

121  tl 

595 

64 

2 

COLUSA  1  SSW 

194 

O4 

2 

39  IJ 

122  01 

60 

65 

9 

12  3 

CONCORD  3  E 

196 

0* 

CONTRA  CDSTa 

37  5 

121  59 

19! 

14 

2 

COOL 

EL  DORADO 

121  Ol 

14BC 

2 

COPCO  NO  1  OAM 

199 

0 

S I SK I  YOU 

1 

4  1  91 

122  2C 

2703 

1 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

201 

0 

36  06 

119  34 

2DC 

23 

2, 

1  2  3  C 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

202 

0 

TEHAMA 

3 

39  54 

122  21 

481 

2C 

2 

CORONA 

203 

06 

RIVERSIDE 

2 

33  5t 

117  34 

71C 

51 

62 

12  3 

CORRAL  I TQS 

204 

0« 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  5 

121  46 

264 

C 

COTTONWOOD  CREEK 

206 

0 

36  21 

ue  1 

1060C 

208 

0 

MENQGC 1  NO 

39  4 

123  IS 

1385 

3C 

52 

covelo  eel  river  RS 

208 

0 

MENDOC I  NO 

39  S{ 

123  05 

1514 

C 

COVINA  TEMPLE  FC    193  6 

209 

06 

LOS  ANGELES 

2 

34  0, 

117  52 

97! 

42 

2 

C3Y0TE  WELLS 

IMPERIAL 

32  4* 

25C 

21 

2 

211 

0. 

1' 

36  34 

ue  2 

1070C 

213 

0 

t 

32  6. 

U6  il 

150C 

214 

0 

UtL  NORTE 

1 

41  46 

124  12 

4C 

7C 

6 

214 

1 

41  4 

124  05 

12c 

1! 

215C 

0 

UcL  NORTE 

1 

41  4{ 

124  12 

5C 

.RtSTLlNE   FIRE    STA  2 

216 

p 

1 

34  1, 

U7  15 

490C 

217 

0 

LjNT'sA  COSTA 

38  0 

122  13 

1* 

53 

CROWDER  FLAT 

216 

0 

MODOC 

1 

41  9. 

120  44 

517! 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

219 

0< 

LOS  ANGELES 

26 

34  1' 

117  51 

5370 

1 

2 

KCULVER  C ITY 

LOS  ANGELES 

1 

106 

39 

1  2  3 

CUMM INGS 

221c 

0 

MENOOC I  NO 

39  9C 

123  38 

1289 

43 

223£ 

06 

SNTA  BARBARA 

3C 

34  56 

119  37 

2255 

24 

26 

2231 

06 

Ot 

32  91 

116  35 

4650 

71 

63 

224 

3C 

34  51 

U9  40 

2170 

DAGGETT  1  ENE 

229 

01 

e 

34  52 

116  52 

1979 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

225- 

01 

San  BERDINO 

t 

34  92 

116  47 

1919 

21 

31 

12  3 

DANA  2  SE 

2261 

0. 

2 

41  06 

121  31 

3320 

11 

DAVENPORT 

229C 

Santa  cruz 

37  0 

122  12 

273 

10 

2 

DAVIS  2  WSW 

229 

0. 

YOLO 

6( 

99 

99 

3G 

1  2  34CC 

DAVIS  CREEK 

MOODC 

4!  " 

III  tl 

2 

2306 

Ot 

2 

41  13 

121  23 

36S< 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231 

0. 

2 

41  4. 

120  33 

5051 

DEATH  VALLEY 

2311 

01 

36  2e 

116  52 

-  194 

55 

59 

9 

1  2  34 

DEEP  CANYON  laboratory 

232" 

01 

RIVERSIDE 

33  39 

U6  23 

1200 

2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

233 

01 

37  22 

117  59 

5229 

18 

22 

233. 

0<: 

T  EHAMA 

23 

40  0 

121  50 

1910 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233< 

Oi 

NEVADA 

31 

39  ll 

120  51 

3700 

61 

63 

OCT 

12  3 

DEER  CREEK  FOREBAV 

233{ 

02 

NEVADA 

3S 

39  IE 

120  50 

NOV 

12  3 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

35  4 

119  15 

32; 

69 

2 

DEL  MONTE 

236< 

0* 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

49 

C 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2361 

0! 
05 
02 

ST AN  1 S  L AUS 

21 

37  2! 

121  23 

112s 

11 

2361 

STAN  I SL AUS 

31 

37  3^ 

120  47 

137 

71 

72 

DE  SABLA 

240^ 

23 

39  52 

121  37 

2713 

64 

67 

DEscANso  Ranger  sta 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  5 

116  37 

3900 

52 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

243^ 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  OC 

117  49 

880 

DOBBINS  1  S 

2496 

02 

39 

39  22 

121  12 

1640 

DOBBINS  COLGATE  FDREBY 

2496 

02 

39 

39  2C 

121  12 

1950 

5! 

66 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2461 

03 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

16 

17 

12  3 

D0U6LEBUNK  MEADOW 

249< 

05 

TULARE 

35  91 

ue  36 

6200 

DOWNEY  FD  FC107C 

249*1 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

ue  OB 

116 

45 

2 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

250C 

i\ 

39 

39  34 

120  50 

2899 

44 

53 

DOVLE 

2504 

03 

16 

40  02 

120  06 

4240 

11 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

2") 

39  57 

120  05 

4385 

14 

14 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

34  29 

118  32 

1455 

9 

DUDLEYS 

253S 

05 

MAR  I POS A 

14 
23 

37  49 

120  06 

3000 

58 

60 

DUNN  I  Can 

256E 

02 

38  53 

121  58 

60 

72 

DUNN  SIDING 

257C 

01 

SAN  BERDINO 

15 

39  03 

116  26 

1610 

11 

DUNSMUIR  RANGE R  STA 

257^ 

02 

S  I  SK I YUU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

60 

DUSY  BENCH 

2571 

05 

FRESNO 

1 

37  Ol 

118  3! 

9470 

5 

DUTTONS  LANDING 

S5 

NAPA 

ll  ll 

15 

I  2  34 

EAGLE  CREEK 

259 

ll 

ue  39 

6650 

EAGLE  MOUNTAIN 

259E 

01 

RIVERSIDE 

33  46 

U5  21 

973 

31' 

37 

EAST  Park  reservoir 

264C 

02 

colusa 

2: 

39  22 

122  31 

1205 

60 

EL    CflPITAN  DAM 

2701 

06 

San  OlEGO 

25 

33  53 

116  49 

600 

3Sl 

3! 

EL  CENTPD  Z  SSW 

271. 

01 

Imperial 

32  41 

U5  34 

-  30 

37 

39 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2721 

05 

AMADOR 

16 

36  21 

120  4( 

7li 

66 

67 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

273! 

06 

LOS  Angeles 

29 

34  36 

118  34 

2075 

22 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

123  43 

33 

ellery  lake 

2754 

ll 

MONO 

31 

37  5( 

964! 

45 

2 

ELLIOTT 

276C 

SAN  JOAQUIN 

36  14 

92 

44 

2 

EL  MOOENA 

2775 

ORANGE 

21 

33  46 

ll\  il 

464 

ELSINORE 

R 1  VERS  IDE 

2B 

33  40 

117  20 

73 

ESCONOI 00 

Ol 

San  OlEGO 

33 

33  0? 

117  05 

73 

ESCONOIOO  NO  Z 

06 

San  DIEGO 

33 

117  09 

ETI WANDA 

06 

SAN  BERDINO 

2891 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1  21 

122  54 

2912 

^EUREKA  WSO  R 

HUMBOLDT 

84 

EXCHEOUER  RESERVOIR 

MAR IPOSA 

14 

^  C 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36  2' 

119  04 

439 

FAIRFIELD 

293. 

02 

SOLANO 

23 

38  19 

122  03 

1: 

C 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOL ANQ 

23 

38  16 

122  02 

3« 

19 

2C 

F AI RMONT 

294 

01 

LOS  ANGELES 

34  42 

ue  26 

3060 

49 

61 

FALLBRODK 

295« 

06 

San  DIEGO 

3: 

117  1! 

66<; 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

4^;  ll 

121  26 

334C 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

39  36 

121  16 

296! 

FERGUSON  RANCH 

302C 

2: 

40  21 

U2  21 

80{ 

FERNDAlE  8  SSW 

302- 

0 

HUMBOLDT 

40  30 

124  2( 

144! 

11 

FERNOALE  2  Nw 

303C 

0 

HUMBOLDT 

40  36 

124  n 

1( 

fiddletown  lynch  ranch 

3038 

0! 

amador 

36  3i 

120  42 

214( 

2! 

2  C 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

304S 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  2^ 

120  0< 

320( 

c 

FILLMORE    1  WNW 

309C 

06 

VENTURA 

29 

ue  56 

43! 

11 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

0! 

FRESNO 

1 

36  22 

120  Ol 

28! 

2; 

2: 

1  2  3 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3081 

03 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  19 

400t 

11 

1( 

1  2  34 

FLORENCE  LAKE  R 

309. 

0! 

FRESNO 

27 

37  16 

ue  5( 

732! 

1! 

C 

FOLSOM  DAM 

311. 

SACRAMENTO 

38  42 

121  li 

39C 

l! 

1! 

1  2  34 

FONTANA  5  N 

3US 

SAN  BERDINO 

21 

34  n 

117  21 

1972 

16 

2 

FONTANA  KAISER 

312C 

ss 

SAN  BERDINO 

28 

34  0! 

U7  3C 

109C 

4( 

51 

1  2  3 

-489- 


STATION  INDEX 


Station 


FOREST  ClEN 

FOOESTHILL  KANCER  ST* 

FORKS  QF  SALMON 

FORT  SIOWELL 

FORT  SRACC 

FORT  SKACS  AVIATION 

FORT  DICK 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ORO 

FORT  ROSS 
FREEDOM  e  NNM 

french  cuicm 
fresno  wso  r 
friant  government  camp 
fjilerton  dam 
fjilertdn  millcrest  rv 
carberville 
garden  valley  2  s 
casouet  ranger  station 

ceh  lake 

ceorcetohn  ranger  sta 
cerber  ranch 
gerle  creek  cawp 
gibraltar  oah  no  z 
gibson  hml  mntnce  sta 
gillespie  field 

GlLROV 

cilroy  8  ne 
gilroy  1*  ene 

clenoale  stapen  fc295c 
clendora  west  fc  185 
glennville 

clennville  Fulton  rs 
colo  rock  ranch 

COLO  RUN 
COLOSTONE  ECHO 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEftOOK 
GRANITE  SPRINGS 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GRATON 

GHEENVIEM 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GROVELANO  2 
CHOVELANO  RANGER  STA 
GJERNEVILLE 

HAINES  CVN  LOWER  FC36* 
HAINES  CVN  UPPER  FC367 

HAIMEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFQRD 

hansen  dam 

happy  camp  ranger  sta 
harrison  sulch  rs 
harry  enclebright  o&h 
hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 

hayfielo  pjmping  plant 
hayfork  ranger  station 
haywaro  6  ese 

HEALOSBUftC 
HEALDSBURC  NQ  2 
HELL  HOLE 
HEMET 

henshah  dah 
hernandez  2  nh 
hernanoei  7  se 

hesperia 

HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERCS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOECEES  FC  60  A 
HOGBACK  ROAD 
HOLLISTER  1  SW 

HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  HSW 
HOOPA 

HOPLAND  e  NE 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HJNTER  DIST  CRAVES  RCH 
HJNTERS  oam 

HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOm 

IOlEmIlD  MwY  mNTNC  STA 
lORIA 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 
IMPERIAL 
IMPERIAL   FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  CAMP  / 

INDEPENDENCE  ONFON  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITACE 
I  ONE 

lOHA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHN  BULL  FLAT 
JOHNSDNDALE 

JDSHJA  TREE 
JULIAN  MYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KftSEYVlLLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 
•XERN  RiVER  PH  NO  I 

kern  river  ph  no  3 
kettleman  city 
kettlEman  station 
kuarc  power  house 

KING  city 

KLAMATH  H 
KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KOHBEL 

KVBURI  STRAWBERRY 

LA  CRESCENTA  FC  251  6 
LAFAYETTE  2  NNE 
NUAGUNA  QEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  PILLSBURV  NO  2 
LAKEPORT 


County 


3130 
>l3<i 
3151 
3157 
3UL 
3164 
3173 
3176 
31B2 
3184 

319L 
323? 
3242 
3297 
326L 
32B9 

32ea 

3320 
333Q 
3357 

i  33B3 
I  3387 
33Ba 
3'.02 
3'.05 
3410 
3417 
3<.19 
3422 

3490 
34S2 
3463 
3465 
3>.89 
3491 
3493 
3502 
3529 
3549 

3551 
3573 
3578 
3614 
3621 
3669 
3672 
3683 
3703 
3  '04 

3710 
3714 
3725 
3747 
375L 
3761 
3791 
3800 
3821 
3824 


OU  TRINITY 

02  PLACER 
0\  SISKIYOU 

03  NOOOC 

01  HENOOCINO 
01  MENDOCINO 
01  DEL  NORTE 
01  SISKIYOU 
01  SISKIYOU 
0^  MONTEREY 

01  SONOMA 

0^  SANTA  CRUI 

02  SHASTA 

03  FRESNO 
09  FRESNO 
06  QRANCE 
06  ORANGE 
01'  HUMBOLOT 

02  EL  DORADO 

01  DEL  NOBTE 

03  MONO 

02  El  dorado 

04  santa  clara 
02  el  dorado 

06  SNTA  BARBARA 
02  SHASTA 
06  SAN  OIECO 
04  SANTA  CLARA 

04  SANTA  Clara 

04  Santa  clara 

06  los  angeles 

06  los  angeles 

05  KERN 
05  KERN 

07  IMPERIAL 
02  PLACER 

07  SAN  BERDINO 

04  SAN  BENITO 

05  TUOLUMNE 
02  PLUMAS 

09  TULARE 
0^  NEVADA 

01  SONOMA 
OL  SISKIYOU 

02  PLUMAS 
05  TUOLUMNE 

05  TUOLUMNE 
OL  SQNQMA 

06  LOS  ANGELES 
Ob  LOS  ANGELES 

07  INYD 

04  SAN  MAT£0 

02  Plumas 

05  KINGS 

06  LOS  ANGELES 
OL  SISKIYOU 

02  SHASTA 
02  NEVADA 
02  SHASTA 
02  SHASTA 


3855  07 
38591  OL 

:  3863  04 
3875  01 
3879  01 

.  3891  02 
3896  06 
3914  06 
3925  0*1 
3928  04 

3939  07 

3939  09 

3946  02 

3954  09 

3987  Olj 

4010  02 

401^  09 

4017  06 

4019  02 

402:j  O'l 


419L 
4202 
4204 
42U 
4223 
4224 
4232 
4233 

4235 
42S9 
,  4278 
42ad 
4283 
4288 
4297 
4374 
4388 
43B^ 

4409 
4419 
4422 
4442 
4467 
4480 

44ea 

4500 
:  450a 
;  4520 


4541 
4599 
<,577 
4587 
4590 
4602 
4616 

4629 

4033 

*>64? 
4690 
j  4660 
4664 
4671 
4679 
469a 
4701 


RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAHEOA 
SONOMA 
SONOMA 

Placer 
r i versioe 
San  DIEgd 
san  benito 

San  BENITO 

SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SISKlYOU 
LAKE 

Tulare 
los  angeles 

TEHAMA 
SAN  BENITO 

04  SAN  BENITO 

04  SAN  BENITO 

01  HUMBOLDT 
OL  HUMBOLDT 

02  LAKE 

05  TULARE 

0(1  SN  LUIS  OBPQ 
05  TUOLUMNE 

02  TEHAMA 

05  CALAVERAS 

05  FRESNO 
0(^  RIVERSIDE 
01  TRINITY 
01  DEL  NORTE 

05  SAN  BENITO 

06  RIVERSIDE 

07  IMPERIAL 
07  IMPERIAL 
07  INYO 

03  SIERRA 

07  INYD 

07  RIVERSIDE  I 
07  KERN 

01  KERN  I 
09  AHAOOR  I 

02  PLACER 

07  SAN  BERDINO 
02  MOOOC 
07  SAN  BERDINO 
09  TULARE 

07  SAN  BERDINO  ' 
06  SAN  DIEGO  ' 

06  SNTA  BARBARA  I 
09  FRESNO 

07  SAN  BERDTNG  ' 

01  SONOMA 

02  LAKE 

01  MARIN 

09  SAN  JOAQUIN 
09  KERN 

09  KERN 
09  KiN&S 
09  KINGS 

02  SHASTA 

04  MONTEREY 
Oli  DEL  NORTE 
01  HUMBOLDT 

05  STANISLAUS 

01  HUMBOLDT 

02  EL  OQRADO 

06  LOS  ANGELES 
04  CONTRA  COSTA 
06  QRANGE 

06  ORANGE 

04  SAN  MATEO 
09  ALPINE 

07  SAN  BERDINO 
09  TUOLUMNE 

01  LAKE 

02  LAKE 


23  39  01  123  oq 

37  36  lli  118  37| 

30  35  06  120  231 

37"  38  06  U9  4S 

23  40  U  122  33( 

34  38  12  120  22 


35  40  ' 


27  37  \ti  119  13 
33  33  4l|  116  411 
123  27| 
123  44. 
120  4q 


27  36 
33  33  45 

6  32  51  115  34J- 

6  32  50  115  34|- 

"  118  IZ 

39  27  120  19 


1250i 

2650  49  53 

5397  sol  39 

64  5C  52 


lie  i 

33  4<<  116  1 
39  39f  117 


i  "13 


IC^  38  2 

1|  39  Oi 

6  34  01 

2l|  41  1( 

d  34  21 

id  35  9i 


118  32 


6  34  oa  116  19 
ZS  33  06  116  39 
32  34  29  119  3d 
27  37   la  119  06 

6  34    10   116  3i 

22  38  40  122  4d 

23  38  99  122  9d 
17  37  57  122  33 
27  37  41  121  2 
10  39  Zi  US  4 


10  39  4-^  118  2'- 

u  36  oa  u9  sel 

1 L  36  04  120  09 

23  40  4J  121  54 

36  12  121  oa 

12  41  311  124  oa 

T|  40  3e{  123  54 

120  3^ 

123  57 


38 


120  I 


13  34  1^  lifl  1*^ 
4  37  59  122  Od 
33  33  33  117  47 
33  33  33  117  4a 
4  37  i9  122  1* 
31  39  29  120  01, 
19  34  19  117  IL 
37  37  58  119  53 
7  39  23  122  99 
23  39  02  122  55 


290  19     19  IS 

904  2° 

2649  I 

32q  42j 


9209 
466Z 
1792 
1347 


1  2  3 

1  2  3  C 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  9  C 


1  2  3 
I  Z  34 
1  2  3 


Station 


LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDINC 

LAKE  SPAULDINC  DAM 

LAKE  WOHLFORO 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  960  B 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE   PANOCHE    DET  DAM 
LITTLE  TUJUN&A  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWDOD  2  N 
LODCEPDLE 

LODI 

LOG  SPRING 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOQD  PH 
LONG  BEACH  PUB  SVC 
«LONG  BEACH 
LONG  8EACH  wSO 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  MSw 
LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  R 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

LOS  GATDS 

LOS  CATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KI8BEY  RIDGE 

LOWER  MEADOW 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYAlTON 

LUCERNE  VALLEY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LUMBERYARD  RS 

LYTLE   CP    FOOTHILL  6LVD 

LYTLE  CREEK  HANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAOERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANT6CA 

hanzana  school 
manzanita  lake 
mare  island 
maricopa 

mariposa 
markleeville 
MARKLEY  COVE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARTINEZ   WATER  PLANT 
MARYSVILLE 
MATHER 

MATILiJA  DAM 

MC  carthy  point 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MEYERS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

MIDOlETOHN 

HILFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  3  NE 

MINERAL 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MOOESTQ 

MODESTO  2 
MDJAVE 

monache  meadows 
mono  lake 
montague  3  e 
monterey 
monterey  nalf 
montkello  OAM 
moorpark 
moraine  creek 

morena  oam 
morgan  hill  2  e 

MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SC S 
MORONCO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  89C 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MAOONNa 

MT  SAN    JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

MOUNT  SHASTA  wSO  R 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
HUH&O  BASIN 

MUSICK  CREEK  GUARD  STA 
NACIMIENTO  DAM 
■NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


County 


3346 
5356 
9360 
5371 
5372 
5377 
5379 
9385 
9400 
5417 


5449 
5496 
5502 


9853 
9863 
9866 
9869 
5887 
5890 
9900 

9901, 
9909 
9919 
9933 
9941; 
9996 
9973 
997^ 
9982 


'  6032 
,  604a 
609q 
607'i 
6109 
6119 

6ua 


47ld  Oe   SAN  OJECO 
471^  02  SOLANO 

4713  0^  NEVADA 

4714  02  NEVADA 
4726  06  SAN  OIECO 
4735  06  SAN  DIEGO 
47*7  07  LOS  ANGELES 
4767|  04{  SN  LUIS  CBPO  ' 

4773|  021  PLUMAS 
4814  03  MODOC 

4839  OL  SISKIYOU 

4840  06  LOS  ANGELES 
4B9U  01  MENDOCINO 
4863  05  KERN 

4867|  06  LOS  ANGELES 
4880  02  COLUSA 
4884i  03  MERCED 
4886  OSi  EL  OORAOO 

489d  Oil  TULARE  i 
4932  02  PLUMAS  I 
4957  09  TULARE 
4977  02  PLUMAS 
4979  05  FRESNO 
4986  06  LOS  ANGELES 
4988  02  LASSEN 
4997  04  ALAMEDA 
9017|  04  MONTEREY 
9026  Oa{  TULARE 

9032  05  SAN  JOAQUIN 

50431  02  TEHAMA 

5064  06  SNTA  BARBARA 

5067  07  INYC 

9080  Ob  LOS  ANGELES 

5082  06  LOS  ANGELES 

9085  06  LOS  ANGELES 

9086  01  MODOC 
9093  0^  MODOC 
5098  05|  KERN 

91071  06  SNTA  BARBARA 

Sllll  06  LOS  ANGELES 

5115  06  LOS  ANGELES 

sua  09  MERCED 

9119  05  MERCED 

5120  05  MERCED 

5123  04  SANTA  CLARA  , 

512S<  04  SANTA  CRUZ 

9147  06  SNTA  BARBARA  j 

919lj  09  KERN 

5160  05  TUOLUMNE  I 
916L  03  SIERRA 
5162  06  SAN  OIECO 
917L  02  SIERRA 
9182  07  SAN  BERDINO 
9184  04  MONTEREY 
5189  05  EL  DORADO 
5212  06  SAN  BERDINO 
52La  06  SAN  BERDINO 
5231  02  LASSEN 


I  07*  MONO 

I  05  MADERA 

I  05  SAN  JOAQUIN 

I  06  SANTA  BARBAR 

,  02  SHASTA 

I  OL  SALANO 

I  09  KERN 


j  Years  of  Opened 
recorci    |  closed 
. — ^during  yr. 


1079    24     2«  23 


2399    2!;  28 


05  118  531 

09  122  26 

14  120  15l 

36  121  01^ 


4  37  IL 
32  34  331 
10  35  371 


05  MARIPOSA 

03  ALPINE 
02  NAPA 

04  CONTRA  COST4 
04  CONTRA  COSTa 
04  CONTRA  CDSTa 

04  CONTRA  COSTA 
02  YUBA 

05  TUOLUMNE 
oa  VENTURA 

02  TEHAMA 

02  SISKIYOU 
OS  FRESNO 

07  RIVERSIDE 
01:  SISKIYOU  i 
05  FRESNO  , 
oa  MERCED 

05  MERCED 

03  EL  DORADO 
02  PLACER 

02  LAKE 
03|  LASSEN 

06  SAN  BERDINO 
09  TULARt 

02  TEHAMA 
Ot  HUMBOLDT 

01  HUMBOLOT 

07  SAN  BERDINO 
09  FRESNO 

0:i  STANISLAUS 

09  STANISLAUS 
07  KERN 
09  TULARE 

03  MONO 

Oli  SISKlVOU 
0^  MONTEREY 

04  MONTEREY 

02  NAPA 

06  VENTURA 
0!|  TULARE 

Oej  SAN  DIEGO  I 
04  SANTA  CLARA 

01  SANTA  Clara  : 

04   SANTA  CLARA 

07  SAN  BERDINO 
04  SN  LUIS  DBPD 
04  SN  LUIS  DBPO 
09  TULARE 

07  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 

06  SAN  BERDINO 

02  El  OORADO 

04  CONTRA  CCSTa 
04  SANTA  CLARA 

01  SISKIYOU 

02  PLUMAS 

04  SANTA  CRUZ 

07  RIVERS  IDE 
02  SISKlYQU 
oa  SISKIYOU 

OU  MARIN 

08  LOS  ANGELES 
OU  MARIN 

oi  TRINITY 

09  FRESNO 

04  SAN  LUIS  QBP 
01  NAPA 
01  MENDOCINO 
07  San  BERDINO 
01  SAN  BERDINO 


27  37  29 
3  38  42 
23  38  30 


39  I 


119  53 

120  03{ 
116  56 
120  15 

116  5^ 
IZl  27 

120  la 

117  20 
117  29 
120  29 


27  36  98  : 

17  40  27  . 

23  38  5V  : 

19  37  3T  : 

27  37  21  : 

27  37  49 

30  34  49  120  oa  120d 

23  ■ 


120  04 
123  32 
122  47 

119  oz; 

119  19| 
12 


Z5^ 

6q 
43ia 
I06q 


122  oei 

119  zd 
116  04l- 
IZl  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  OU 
120  44| 


672*1 


23  38  49  122  37 

18  40  oa  120  2^ 

28  34  05  116  56 
9  36  17  116  4<1 

23  40  21  121  36 

7  40    1  1,  1Z3  47 

7  40  12  123  46i 

6  34  96  115  32 

U  36  45  116  43 

37  37  3fl  121  OCj 

37  37  36  121  00 
6  35  03  118  id 

Id  36  13  lie  10 

38  38  oq  1 19  09 
12  41  43  122  29 

4  36  Sel  121  94{ 

4  36  36  121  92 

23  38  30  122  07 

33  34   17  116  53 

lli  36  43^  118  34 

33]  32  4l|  116  31 

4  37  08  121  37 

Za  37  06  121  45 

20  37  oa  121  39 

6  34  02  116  39 

4  39  23  120  51] 

4  35  29  120  511 

10  36  l9  118  111 

6  39  26  119  32 

29  34  1«J  117  39 

za  34  i7  117  37 

1  38  49  120  id 

4  37  92  121  9«i 

4  37  20  121  39 

12  41  47  122  02 
a  40  02  120  93 

2C(  37  01  121  43 

ti  33  48  116  3a 

23  41  22  122  l«j 

Zl  41   1^  122  l9 

17  37  9J  122  3d 

13  34  1^  116  04 
17  37  9^  122  34 

39  41   12  122  32 

21  37  06  119  l9 
21  39  46  120  53 
17  38  17  122  16 
17  39  10  123  34 

5  34  90  114  36 
5  34  46  114  37 


36Sd 

1122 
486d 
49491 
340q 
4911] 


40    69    69  40 
505e( 
95  2* 


272ol 


lOS  35  35 
270  93  93 
120    6Tl  98 


909     12     1:  12 


353 
2560 
55  U 

67q 
536q 

4750 
4279 

773!l 
3408 
2100 
4206 
4250 
6760 
IBod 
«4l1 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
2 

1  2  3 

1  2  3 

1  Z  34C 

( 

2 

12  3 

2  I 
1  2  3  C 

1  2  34 

12  3 

C 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 


1  2  3  C 
1  2  3  C 
1  2  3 


1  2  34 

C 

1  2  3 
2 

1  2  3 


1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 


1  2  3  C 
2 

1  2  3 


12  3 
1  2  3 

I 

1  2  34C 
1  2  3 

C 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  34 


1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3  C 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

d 

c 

L/Ouniy 

DrainageJ  1 

Latitude 

,  Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1 

Divisio 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

NE VAuA  C I TY 

tl3t 

NEVADA 

39 

39  l( 

121  01 

2920 

77 

107 

1  2  3 

NEWARK 

s; 

ALAMEDA 

37  3 

122  02 

10 

24 

29 

29 

1  2  34 

NEWBURY  PARK  4  SW 

06 

VENTURA 

33 

34  OS 

LIB  56 

780 

13 

2 

NEWHAIL  SOLEQAO  FC32CE 

616; 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  2 

llfl  32 

124^ 

43 

2  C 

STANISLAUS 

37  2 

109  78 

62 

1  2  3 

NEWPORT   BEACH  HARBO" 

617: 

06 

OR  ANGE 

3: 

33  3i 

id  48 

49 

1  2  9 

blBfj 

07 

San  BERD I  NO 

35  1 

115  11 

6000 

N I CuL AUS  Z 

619*. 

02 

3' 

36  9: 

IZl  33 

4: 

2 

6197 

07 

6 

33  n 

115  31 

3: 

2< 

2 

6207 

Ot 

SN  LUIS  OBPQ 

3( 

35  04 

120  30 

360 

11 

2 

02 

23 

39  32 

1Z2  40 

SOOOt 

NORTH  BLDOMFIELD 

bin 

0< 

NEVADA 

3^ 

39  2, 

120  54 

c 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MADERA 

I- 

U9  30 

55 

12  9 

6Z9C 

01 

38  01 

122  43 

C 

632a 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41  9C 

122  51 

2 

633S 

04 

AL  AMEOA 

37  44 

12Z  12 

1  2  3  C 

63361 

04 

ALAMEDA 

37  46 

122  16 

3? 

OCT 

12  9 

6391, 

OL 

i: 

36  27 

122  25 

^\ 

2 

6396 

01 

17 

38  24 

122  28 

168' 

C 

□  CC I  DENTAL 

6370 

01 

SO MO MA 

36  25 

122  56 

960 

2 

□  C  E  AN5 1 OE 

6377 

06 

San  DIEGO 

33 

33  i; 

84 

18 

1  2  9 

□CEANSIOE  PUMPING  PL 

SAN  DIEGO 

117  21 

c 

□COTILLO  WELLS 

6363 

07 

SAN  DIEGO 

'ft 

33  0' 

116  08 

OCT 

I 

6395 

05 

Z7 

36  18 

120  24l 

s 

6399 

06 

33 

34  Z7 

119  15 

12  9 

6452 

02 

a 

39  49 

120  53 

S 

6<>95 

02 

Z3 

40  29 

122  37 

2 

6473 

oe 

26 

33  96 

117  53 

C 

□RANGE  COVE 

6476 

0! 

36  37 

119  1ft 

3^ 

40 

12  3 

DRICK  PRAlRlE  CREEK  PK 

6'.9( 

Oil 

17 

41  22 

124  01 

16. 

3« 

□RLAND 

6506 

02 

CLENN 

23 

39  41 

122  12 

86 

1  2  9 

ORLEANS 

01 

HUMBOLDT 

\%\ 

Vz 

7( 

1  2  9 

□ROV I LLE 

6521 

oz 
oz 

^8 

39  3( 

121  34 

li 

drqville  bridge 

6525 

39  31 

121  34 

165 

OROVILlE  RANGER  STA 

6526 

02 
0^ 

39  32 

121  34 

300 

□5TRANQER  LAKE 

6552 

MAR  I POS A 

14 

37  38 

119  33 

□XNARO 

6569 

33 

34  12 

119  11 

47 

48 

6563 

05 

Z7 

37  04 

121  ll 

6597' 

02 

I 

38  49 

120  30 

29 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  E 

660i 

06 

LOS  AN&ELES 

13 

34  20 

116  24 

1500 

2 

PAICINES   OHRwALL  RANCH 

661C 

SAN  BENITO 

2C 

36  44 

IZl  22 

95d 

3f 

2 

palmoale 

6624 

07 

LOS  ANCELES 

6 

34  35 

116  06 

1  2  9  C 

6627 

07 

6 

34  38 

118  05 

27 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

12  9 

6646 

04 

37  27 

1Z2  oa 

04 

24 

36  z: 

121  30 

1635 

31 

PALuMAR  MT  OBSERVATORY 

6697 

06 

SAN  0 1  EGO 

33 

33  21 

116  52 

2S 

1  2  9  C 

PALOS  VEftOES  EST  FCiSO 

6663 

06 

LOS  AN&ELES 

33 

33  48 

118  23 

216 

44 

2 

P AN4M I  NT  CITY 

6671 

07 

b 

36  07 

117  06 

P4N0C  HE 

667S 

OS 

SAN  BENITC 

11 

36  36 

120  5C 

1263 

Zl 

2 

PARADISE 

66SS 

02 

BUTTE 

39  4! 

In  3° 

175C 

13 

1  2  9 

PARADISE  MEADOW 

05 

TUOLUMNE 

38  o; 

119  40 

669S 

07 

5 

34  17 

U4  10 

37 

PARK  FIELD 

6703 

04 

"ONTE  RE  V 

24 

35  93 

IZO  26 

2 

6706 

04 

MONTE  RE  Y 

Z4 

36  00 

IZO  28 

JUN 

C 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

\t 

34  09 

lie  09 

12  9 

6726 

02 

2- 

39  93 

122  32 

75! 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  L" I S  QB"0 

24 

35  38 

IZO  41 

84 

12  9 

6736 

04 

SN  LUIS  OfiPO 

24 

35  41 

120  45 

C 

PASO  ROQLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  08P0 

24 

35  40 

120  38 

BIS 

27 

27 

12  3 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

Mooac 

21 

41  i: 

120  12 

700C 

S 

PATTIWAY 

KERN 

2 

6761 

02 

2j 

40  2( 

I2i  51 

6803 

02 

21 

41  27 

IZO  14 

6616 

06 

" 1 VER  S I OE 

26 

33  47 

117  14 

12  9 

6826 

01 

17 

36  14 

122  3E 

IJ 

=  ' 

PItORA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

l4 

S't  34 

1 19  10 

11 

689L 

06 

LuS  ANGELES 

29 

34  4C 

118  26 

PiNECREST  SUMMIT  R  S 

6e9: 

OS 

TUOLUMNE 

Zl 

36  15 

120  00 

5600 

6896 
691C 

OS 

27 

36  49 

119  20 

610 

PINE   MOUNTAIN  INN 

06 

VENTURA 

\\ 

34  36 

119  21 

420e 

C 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

SAN  BENITO 

2C 

36  29 

121  11 

1  2  9 

694C 

06 

29 

34  24 

116  45 

10 

6941, 

06 

291 

34  22 

118  4T 

6943 

04 

5N  LUIS  DflPQ 

4 

35  08 

120  36 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

6946 

02 

Zl 

40  99 

121  S* 

I45e 

PLACER V  I  L  L  E 

6960 

02 

cL  DORADO 

1 

38  44 

120  46 

PLACERVILLE  IPG 

6962 

oi 

El  doraqo 

\ 

36  44 

120  44 

2755 

15 

15 

14 

I  2  94 

placerville  oisp  Plant 

6964 

Oi 

El  doraqo 

u 

36  44 

120  51 

PL ASKE  TT 

6972 

01 

39  44 

122  51 

6960 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

Z; 

40  22 

122  53 

2260 

9 

12  9^ 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

Plumas 

8 

39  45 

120  42 

5165 

C 

POINT  ARE^A 

7009 

01 

MENOQC 1  NO 

\i 

36  99 

123  42 

210 

13 

13 

1  2  9  C 

PT  ARCUELLQ  light  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

76 

29 

2 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  06PD 

35  40 

121  iT 

59 

30 

32 

12  9 

PDmONA  cal  pqlv 

7090 

oe 

LQS  ANGELES 

2( 

34  04 

117  49 

740 

58 

51 

NOV 

12  9 

port  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

29 

29 

12  3 

PORTER V I LLE 

7077 

0! 

9 

36  04 

119  01 

393 

82 

82 

12  9 

PORTOL A 

7085 

02 

i 

39  46 

IZO  28 

4836 

53 

36 

I  2  9  C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

o: 

TULARE 

10 

35  46 

IIB  34 

J 

7000 

7096 

05 

IC 

35  48 

118  33 

4960 

9 

potter  VALLEY  3  SE 

710f 

01 

MENDOC INO 

2^ 

39  18 

123  04 

1100 

*  '  C 

7109 

OL 

Z2 

39  22 

123  08 

1015 

2f 

59 

71U 

06 

3; 

32  97 

117  04 

900 

14 

PRAOO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

2t 
Z« 

33  93 

117  38 

960 

PRIEST  VALLEY 

71SC 

04 

MQNTERE  y 

36  I 

120  42 

2300 

23 

69 

QUAKING  ASPEN 

7175 

0! 

36  0' 

116  32 

7200 

7195 

o: 

39  9e 

120  56 

3409 

75 

76 

HAMONA  SPAULOINC 

7231 

0. 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

I4e( 

22 

22 

12  9 

RANCHITA 

724-^ 

06 

SAN  DIEGO 

3; 

33  1* 

116  32 

4110 

27 

2 

RANDSBURG 

7293 

07 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3970 

32 

33 

1  2  9 

RATTLESNAKE  CREEK 

7299 

05 

u 

36  9S 

lie  43 

9900 

RED  BLUFF  WSO  fl 

7292 

02 

23 

40  0^ 

122  l5 

9; 

99 

REDDING  5  SSE 

729S 

02 

23 

40  3i 

122  V 

429 

REDDING  FiRE  STA  NO  Z 

7Z96 

OZ 

980 

9! 

96 

RE  DLANoS 

7306 

06 

SAN  6£RDIN0 

21 

1319 

7f 

a: 

12  9 

REDWOOD  C I TY 

7339 

04 

San  mat£o 

31 

40 

40 

redwdod  valley 

7391 

01 

MENDOC I  NO 

Z. 

39  li 

123  12 

7l« 

7370 

'\ 

SACRAMENTO 

■ 

" 

78 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

40  0. 

123  4' 

9 

9 

1  2  3 

•RICHMOND 

7414 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  9e 

122  2: 

20 

20 

1  2  9 

RIO  VISTA 

02 

SOLANO 

40 

11 

RIVERSIDE  FIRE  STA,  #3 

747( 

06 

RIVERSIDE 

21 

33  9 

117  Z\ 

640 

69 

90 

RIVERSIDE  Enp  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

21 

33  9S 

117  2: 

986 

15 

14 

15 

ROBBS  PEAK  Ph 

7489  02 

El  ooraqo 

38  9t 

5120 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

39  Of 

6740 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

1" 

37  2 

IIB  44 

9670 

ROCKL 1 N 

7516 

02 

242 

98 

99 

ROGERS  CAMP 

7533 

09 

TULARE 

10 

6240 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37  IS 

tie  52 

lOOOO 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

la 

35  5 

lie  21 

9000 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

02 

40  4S 

121  56 

2117 

13 

JUN 

ROUND  MT  P  C  AND  E 

7581 

2: 

40  4 

121  56 

2100 

16 

JUN 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

760C 

SAN  oERDINO 

IS 

34  1 

117  OS 

5965 

SAC  HE S  SPRINGS 

7623 

V, 

TUOLUMNE 

37 

36  0 

119  51 

7900 

SACRAMENTO  W^D  R 

763C 

02 

S  AC  R AMENTO 

23 

38  3 

121  30 

17 

3S 

39 

fSACRAMENTO  CITY  WSO  R 

7633 

SACRAMENTO 

23 

36  3 

121  30 

19 

122 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7631 

02 

tehama 

23 

40  1 

122  46 

3690 

SAGEHEN  CREEK 

764 

NEVADA 

3e 

39  2 

IZO  I* 

6337 

17 

SAINT  HELENA 

7643 

V 

NAPA 

1 

38  3 

122  26 

229 

«3 

63 

1  2  3 

SAINT  HELENA  4  WSW 

764(i  0 

NAPA 

38  3 

122  32 

iTeq 

C 

SAINT  HELENA  7  NE 

764S 

01 

NAPA 

23 

38  3 

122  23 

670 

C 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661  0<i 

CONTRA  COSTa 

37  5 

122  0* 

623 

27 

26 

1  2  9 

SALINAS  3  E 

7666 

0* 

MONTEREY 

2<i 

36  4 

121  36 

69 

12 

12 

1  2  3 

SALINAS  FAA  AP 

7669  0« 

MQNTERY 

36  4 

121  3e 

7S 

11 

97 

1  2  9 

SALINAS  0AM 

7672  0« 

SN  LUIS  OBPO 

Z« 

35  2 

120  3C 

1375 

26 

2 

SALSIPUEOES  CAGING  STA 

76  B 

06  SNTA  BARBARA 

34  3 

120  24 

290 

27 

2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

768S 

AMADOR 

3B  3 

120  13 

3700 

2. 

39 

29 

1  2  34 

Station 


SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERC  PTl  FC1306 
SANDBERG  WSO  R 
"SAN  OlEGO  WSO  R 
SAN  DiMAS  FIRE  WO  FC95 


SAN 


DiMAS   TANBARK  FLAT 
FELIPE  HIGHWAY  STAR 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WSO  R 
•S  F  FEDERAL  BLDG.  HSO  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425eE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JAC INTO  RANGER  STA 
SAN  jOAQUlN  EXP  RANGE 
SAN  jOSE  R 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POL^ 
SAN  MARCOS  PASS 

KSAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

NSAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARSARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  OAM  R 
SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA   MARGARITA  BOOST 
SANTA   MARIA  WSO  R 
SANTA  MONICA 
"SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
"SCOTIA 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTQPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHEEP  RANCH 

SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINCLETQWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLF  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SKACCS  SPG5  LAS  LOMAS 

slack  canvon 
snow  creek  upper 

snow  flat 

soda  springs  i  e  r 

soleoao 

somerset  5  ese 

SOMIS   3  NH 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S   E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINCVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SfiUIRREL   INN  2 
STANDISH  I  E 
STANDISH  HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
•STOCKTON  WSO 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
STONYFDRO  CDOLEY  RANCH 
STONYFQRO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  Ranch 
SUMMIT  MEADOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOlLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  HANGER  STA 
SHAIN  MOUNTAIN 

TAFT 

tahoe  city 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 
TEHACHAPI  AIRPORT 
TEJON  RANCHO 
TERMO 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MIlE  VALLEY 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  2 
THREE   RVRS  EOISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  patrol  STA  FC6 
TORRANCE 
TRA6UC0  CANYON 

TRACY   2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  OAM  VISTA  PT 
TRONA 

TROUGH  SPRING 

THUCKEE  ranger  STATION 

TUJUNGA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 


a  5 


County 


6406  OT 
6436  Ob 
6446{  04^ 
64551  DS^ 
646q  09 
8463  Oi. 
I  8474  03 
8479  07 


I  660« 
i  6627 
8648 
6680 
6697 
'  6700 
6702 
6709 
6713 
6716 


6732  09  KERN 

6798  03  PLACER 

676^  oa  EL  DORADO 

6771  oa  PLACER 

882(1  09  KERN 

6832  09  KERN 


889^  07 

89051  oe 

890SI  0: 
6912  05 
8914'  05 
89l7i  05 
8928  09 
8967  06 
I  89731  06 
j  89921  06 

I  8997!  05 

8999  05 

9001  09 

9024  01 

I  9035  07 

9037  02 

9043  03 

9047  06 

9049  06 

9092  09 


RIVERS  IDE 

VENTURA 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDIND 

COLUSA 

NEVADA 

LOS  ANCELES 

LOS  ANCELES 

KERN 


09  CALAVERAS 
04  MONTEREY 
04|  MONTEREY 
04  SAN  BENITO 
06  SAN  BEROINO 
04  MONTEREY 
06  LOS  ANGELES 
06(  LOS  ANGELES 
Oei  SAN  DIEGO 
Od  IDS  ANGELES 


I  06>  LOS  ANCELES 

I  04  SANTA  CLARA 

!  06  lOS  ANCELES 

I  06  ICS  ANGELES 

'  04  SN  FRANCISCO 

i  04  SAN  MATEO 

1  04  SN  FRANCISCO 

I  06  LOS  ANCELES 

I  06  LOS  ANGELES 

'  06  LOS  ANCELES 

'  04  SAN  MATEO 

I  Ob  RIVERSIDE 

I  06  RIVERSIDE 

'  05  MADERA 

,  04  SANTA  CLARA  ] 

i  04  SAN  BENITO 

I  06  ORANGE  I 

05  MERCED 

04  SN  LUIS  OBPO  ' 
06|  SAN  BARBARA  . 

04i  SAN  MATEO  ' 

Oei  VENTURA  I 

Ol!  MARIN  , 

06  ORANGE  | 
!  Oa  SAN  BERDINO  i 
'  06  LOS  ANCELES  I 
1  06  SNTA  BARBARA 

1  06  SNTA  BARBARA 
I  06  SNTA  BARBARA 
;  04  SANTA  CLARA 

I  04  SANTA  CRUZ  I 

I  06  LOS  ANGELES  I 

I  04  SN  LUIS  OBPO  ' 

i  04  SN  LUIS  OBPO 

i  06  SNTA  BARBARA 

I  06  LOS  ANCELES 

i  06  LDS  ANGELES 

'  06  VENTURA 

I  01  sqnona 

i  06  SNTA  BARBARA 

'  oJ  ORANGE  \ 
<  Ob  LOS  ANCELES 

1  01  siskiyou  \ 
■  01  humbdlot 

I  04  San  MATEO  I 

1  01  SONOMA  I 

I  03  LASSEN 

j  Ob  LOS  ANCELES 

02  SHASTA  I 

05i  CALAVERAS 

I  01  HUMBOLDT 
I  02  EL  DORADO 
j  02  SHASTA 

oz;  SIERRA 
I  02  SIERRA  I 
j  06  LOS  ANCELES  ' 
I  Oe{  ORANGE 
1  OL  SONOMA 

04  MONTEREY 
!  oi  RIVERSIDE  I 

!  1 

I  05  MARIPOSA 

02  NEVADA 

04  MONTEREY 

05  EL  DORADO 

06  VENTURA 
OL  SONOMA 
05  TUOLUMNE 

03  MONO 

04  SAN  FRANCISC 

05  MARIPOSA 


INYO 

LOS  ANCELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

Tulare 
Placer 
san  beroino 

LASSEN 
MENDOCINO 


TUOLUMNE 
I  FRESNO 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
San  JOAQUIN 

02  CQLUSA 

02  COluSA 

01  GLENN 

02  SHASTA  j 

02  VUBA 

Qt^  SN  LUIS  OBPO 

05  FRESNO  I 
0^  SANTA  CRU: 

06  SNTA  B'^RBARA 
06  VENTURA 

03  LASSEN 
03  LASSEN 
09  AMAODR 

02  Plumas 


2  38  IC 

24  36  01 

24!  36  02 

20  36  31 

2e{  34  oe 

36  26 

IS  34  45 

29  34  45 
33^  32 

2b  34  06 

2b  34  12 

20  37  01 

13  34  IT  . 

13  34  19 

4  37  46 

4  37  37  : 

4  37  47  , 

2b  34  09i  . 

2b  34  12 

13  34  Ob  . 


33  33  47  , 

33  33  47  , 

27  37  05  , 

37  21  : 

20  36  4B  , 

3a  33  3b  ; 

27,  37  oa  ; 

4|  34  3ij  : 


122  33 

122  32 

121  5*1 

39  U  121  0> 

35  oq  120  23 

37  0^  119  13 

36  9«^  121  50 
41;  120  34 

34  16  lie  40 

40  231  120  34 
40  2ti  120  4C 

38  23  120  46 


965     52  91 


167  6^ 


4T  117  4^ 

35l  116  zi 

Ifl  123  08 

29  124  06 

2*  122  I4j 

2H  122  49I 

'  3l|  120  16 

id  118  26 

'  43^  122  25 

13  120  28 


1*^  37  90 

39  39  19^ 

24  36  2^ 

lb  38  37i 

33  34  17^   119  03 

17  38  n|  122  27l 

37  37  95(  120  2a 

38  38  21  119  271 
4  37  4i  123  00 

14  37  3d  119  3« 


6700 
6685 
19^ 
3160i 


5120    291  29 


1089 
4146 
499S 

---  isee 

zi  121  06  6160 


930d 
3B08     24  29 


85 


Id  39  09 

3tJ  39  IC 

36  38  94 

l|  39  12 

10  35  06 

id  35  06 

id  39  02 

40  92 

39  I 

24  38  46 


36  26 
36  26 
38  27 
34  05 
33  46 
33  39 


119  28 

120  08 
120  OC 
120  22 
lie  27 
lie  26 

lie  45 

120  27 

IZO  21 

122  50 

116  10- 


102! 
623C 
6254 
6OO0 
3979 
396C 
1429 
930C 
590C 
1661 

12C     2l|  21 


lie  53    990  59  61 


llB  36  749 


117  36 

121  29 

121  29 

121  35 

122  46 

117  23 
122  39 
120  11 
IIB  18 

118  09 

119  01 


140  21  58 
61 


2900 
1699 
4000 
5999 
1690 
4645 
299 


■491- 


STATION  INDEX 


btalion 

Index  No. 

Division  No. 

County 

,  Drainage!  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

oidiion 

1  Index  No.  ] 

Division  No. 

uouniy 

1  Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

1  Month 
opened 

1  Montr 
closec 

Tern; 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

TULELAk€  R 

SI SK I  YOU 

12 

41  9 

121  28 

4035 

3^ 

31 

15 

1  2  «4C 

WENOEL  10  SE 

952* 

03 

18 

40  16 

120  04 

4035 

K 

2 

TUNNEL  RiNCEH  STATION 

0! 

ic 

36  2t 

116  17 

6950 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

Ot 

32 

34  42 

119  40 

6280 

TUOLUHNE  HEADOMS 

906; 

OS 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  21 

0690 

WESTHAVEN 

956C 

0! 

FRESNO 

1; 

36  13 

119  59 

285 

*9 

2 

TURLOCK 

9073 

OS 

STANISLAUS 

37  2S 

120  51 

5C 

WEST  POINT 

CALAVERAS 

2820 

2 

TJSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

33 

33  4« 

117  47 

lis 

57 

94 

12  3 

9591 

OZ 

1 

39  11 

120  39 

9290 

TtiENTY  HUE  HOLLDM 

9091 

02 

23 
b 

40  0( 

121  46 

2800 

WET  MEADOW 

9602 

0! 

10 

36  21 

118  34 

6950 

TMENTVMNE  PALMS 

909' 

07 

San  berqino 

34  oe 

116  02 

1979 

3t 

1  2  3 

WHEATLAND  Z  NE 

9605 

02 

39 

39  02 

121  23 

109 

TdlN  LAKES 

9io; 

02 

I 

3S  42 

120  02 

7829 

31 

31 

1  2  3 

WH I SKE YTOWN  re  S 

962 

23 

40  37 

122  32 

1295 

9 

10 

10 

TWITCMEIL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARRARA 

30 

34  91 

120  19 

5B2 

6 

a 

e 

I  2  34 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

6 

37  30 

116  U 

10150 

19 

IS 

UHL  RANGER  STATION 

91ZC 

0! 

9 

35  53 

lie  39 

3680 

C 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

6 

37  35 

118  14 

12470 

14 

14 

•UKIAH 

9122 

01 

MENOOC I  NO 

22 

39  09 

1Z3  12 

623 

77 

93 

1  2  3 

WHITE  MTN  STORAGE 

9635 

07 

SAN  BERDINO 

34  20 

117  00 

7260 

NOV 

UK  I  AH  *  KSW 

01 

MENQOC 1  NO 

22 

39  01 

123  16 

1900 

WHITT16R  CTV  H  FC  106C 

966C 

oe 

INYO 

26 

33  56 

UB  02 

340 

43 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

9131 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

tIo 

2' 

APR 

t  1 

WlLDROSE  RANGER  STA 

967 

07 

36  15 

117  14 

4100 

5 

! 

1  2  3 

"UCLA 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

116  27 

430 

3G 

WILLIAMS 

COLUSA 

1  Z  3  C 

9lSi 

06 

San  beroind 

2a 

34  OS 

117  39 

160! 

11 

i: 

9684 

0 

1" 

39  25 

123  20 

1341 

1; 

1( 

o; 

23 

39  1 

123  021 

1524 

31 

WILLITS  HOWARD  FOR  HS 

968S 

0 

"ENDOC I  NO 

39  21 

123  19 

1929 

UPPER  MATTOLE 

HUMflOLDT 

17 

40  1! 

124  11 

299 

S3 

2 

9694 

0 

35 

40  57 

123  38 

46: 

3 

UPR  SAN  LEANDHO  FILTER 

91SS 

Ot 

ALAMEDA 

37  41 

122  10 

394 

12 

12 

9695 

02 

23 

39  32 

122  12 

IfcD 

9; 

92 

UPPER  TRES  PINDS 

9169 

0^ 

2C 

36  3e 

121  021 

209( 

WILLOWS  U^BR 

970C 

02 

23 

39  32 

122  12 

139 

4 

VACAVlLLE 

920a 

02 

23 

SB  22 

121  5i 

109 

79 

91 

12  3 

W INCHE  STER 

9722 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1479 

valletdn 

0<i 

24 

35  53 

120  42 

997 

C 

9742 

02 

23 

38  32 

121  58 

131 

26 

28 

12  3 

VALLEV  CENTER  2  NNE 

33 

2 

WOFFQRO  HE ICHTS 

9754 

S3 

1( 

39  43 

lie  27 

2 

VALVERMO  RANGER  STA 

92!J 

07 

LOS  ANGELES 

IS 

34  2- 

11?  ?1 

370! 

31 

5; 

1  2  3 

WOOOFORDS 

977S 

ALPINE 

11  1] 

119  49 

1  2  3 

VAN  NUYS   Ft  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

IIB  27 

49 

2 

WOODLAND  1  WNW 

02 

YOLO 

38  41 

121  48 

69 

45 

BB 

1  2  3 

9273 

01 

22 

38  37 

L23  01 

."i 

C 

981* 

04 

37  oe 

121  57 

160C 

52 

VENTuCQPA  R  s 

9283 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  5: 

119  2'. 

274^ 

C 

WRIGHTS  LAKE 

9eie 

02 

EL  DORAOn 

I 

3B  9 

120  14 

6950 

VENTURA 

9285 

06 

33 

in  it" 

10! 

6! 

2 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

2b 

33  54 

117  49 

419 

59 

5( 

12  3 

VERHILION  VALLEY 

930L 

27 

37  2; 

ue  59 

792C 

969 

0 

"E  F4D0C  I  NO 

17 

36  94 

123  14 

1 100 

C 

ViCTORvILLE  PUMP  PLANT 

932^ 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

117  li 

2856 

34 

34 

1  2  3  C 

989, 

OS 

14 

37  4! 

119  35 

3970 

65 

66 

ViDETTE  HEADOH 

932£ 

OS 

11 

36  4S 

US  2$ 

990C 

986e 

01 

12 

41  43 

122  36 

2629 

67 

9: 

VINCENT  FIRE  STA  FCIZO 

93'iS 

06 

LOS  ANGELES 

29 

118  0( 

43 

2 

ZEN  I A"K6TTENP0M  STORE 

9993 

01 

7 

40  10 

123  27 

C 

93!i 

02 

39  4^ 

120  U 

495C 

21 

2 

VISALIA 

9367 

oa 

TULARE 

? 

36  2( 

119  la 

329 

61 

92 

1  2  3 

VISTA  2  NNe 

9378 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33  l"! 

117  14 

910 

1  2  3 

9386 

02 

23 

40  97 

122  26 

I3ld 

3; 

2  C 

VOLTA  PawER  HOUSE 

9390 

02 

23 

40  28 

121  52 

27 

I  2  3  C 

9'.18 

05 

a 

38  U 

120  56 

111 

2 

WALMAR  SCHOOL 

9<.2a 

("1 

CONTRA  COSTA 

: 

37  57 

122  05 

i: 

2 

HALNUT  CREEK  2  ESE 

9*.23l 

0<^ 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

35 

71 

1  2  3 

WALNUT  CREEK  Z  ENE 

9'.2ei 

04 

CONTRA  COSTa 

37  54 

122  01 

220 

C 

WALNUT  CREEX  A  E 

9'.2T 

01, 

CONTRA  COSTA 

37  94. 

12i  59 

400 

14 

2 

WALNUT  PTL  STA  FC1029 

9'.3L 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  5i 

466 

29 

2 

9^^7 

06 

San  D I  EGO 

33 

33  17 

116  sa 

63 

64 

1  2  3  C 

MASCO 

nil 

05 

KERN 

la 

35  36 

119  20 

68 

71 

1  2  3 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

06 

SNTA  BARBARA 

34  59 

119  54 

C 

MATSO^IVILLE  WATERWORKS 

9<,7a 

04 

SANTA  CRUZ 

36  56 

121  46 

64 

7fl 

1  2  3 

WAWONA  fiAN&ER  STATION 

9(.a2 

05 

MARIPOSA 

37  33 

119  39 

3989 

C 

WEAVERVILLE  RiNCEB  STA 

9-i9a 

OL 

TRINITY 

40  44 

122  56 

2050 

57 

61 

1  2  3  C 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

OL 

SISKIYOU 

122  23 

3593 

12 

13 

I  2  3 

WELOON  I  WSW 

9512 

0^ 

KERN 

1^ 

35  4C 

116  id 

266C 

C 

DRAINAGE  CODE' 


1-AMERICAN   2-CALAVERAS  3-CARSON   4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEl.   B-FEATHER   9-KAWEAH    10-KERN  ll-KINGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES   I4-MERCED   15-MOJAVE   16-MOKELUMNE   17-NORTH  COAST   IB-N.  E.  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT    22-RUSSIAN   23-SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA   29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNE2  33-SOUTH  COAST   34-STANlSLAUS  35-TRINlTY   36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
3B-WALKER 


NEW  NAME 

AUBERRY  1  NW 
0RAN5COMB  3  NNW 
CHATSWORTH  FC24F 
INDEPENDENCE  CAMP 
PALO  ALTO  JR  MUSEUM 


POMONA  CAL 
SALINAS  3  E 
SEBASTOPOL 
V*N  NUYS  FC15 


OLY 


CHANGES    IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

AUBERRY  1  NNE 

8RANSC0MB  2  NV/ 

CHAT5W0RTH  FC24D 

INDEPENDENCE 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

POMONA 
SALINAS  2  E 
SEBASTOPOL  ^  SSE 
VAN  NUYS  FC15B 


DATE 

MARCH  1,  1970 

NOVEMBER  ]7,  1969 

APRIL  1,  1970 

NOVEMBER  19,  1969 

FEBRUARY  10,  1970 

JANUARY  1,  1970 
SEPTEMBER  1,  1970 
FEBRUARY  11,  1970 
MARCH   6,  1970 


ATLAS  ROAO  0UTR6 
AUBERRY  1  NW 
BERKELEY 
6RANSC0MB  3  NNW 
BRUSH  CREEK  R  S 

BUCKS  LAKE 
CAZAOERO 

CHATSWOHTM  FC24F 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLGATE  PH 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

OUNNIGAN 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

FEATHER  FALLS 

FILLMORE  1  WNW 
FLORENCE  LAKE 
FORESTHILL  R  S 
HAPPY  CAMP  R  S 
HUNTINGTON  LAKE 

KENTFIELD 
KENTFIELO 
LAKESIDE  2  E 
LEBEC 

LECHUZA  PATROl   STA  FC-35Z6 

LUCERNE  VALLEY 
MARKLEEVILLE 
MARKLEY  COVE 
MATHER 
MENOOTA  0AM 

MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  OANAHER 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STATION 
MUIR  WOODS 

PALO  ALTO  JR  MUSEUM 
PARKFIELD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 
PLUMAS  EUREKA  STATE  PARK 
POMONA  CAL  POLY 

ROUND  MOUNTAIN  PG&E 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SAN  ARDO 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 

SAN  LUIS  DAM 
SEBASTOPOL 
SHELTER  COVE 
SHINGLE TOWN  2  E 
SIERRA  CITY 


WALNUT  CREEK  4  £ 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WAWONA  RANGER  STATION 
WILLITS  1  NE 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILES  WEST 
CRS  MOVED  900  FEET  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  NNE 

FISCHER  AND  PORTER  GAGE  INSTALLED  AUGUST  28,  1969 

FIBER  GLASS  STORAGE  GAGE   INSTALLED,  MOVED  15  FEET  NE 
EQUIPMENT  RELOCATED  125  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  750  FEET  WEST 
EQUIPMENT  RELOCATED  250  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  WEST 

EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  150  YARDS  NNE 
FISCHER  AND  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

SRG  WITH  METAL  SUPPORT  AND  SIXES  THERMOMETERS  REMOVED 

RAIN  GAGE  MOVED  90  FEET  W 
FISCHER  AND  PORTER  GAGE  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  WSW 
FISCHER  AND  PORTER  GAGE  INSTALLED 

FISCHER  AND  PORTER  ADRRNG  INSTALLED  AND  MOVED  49  FEET  NW 

EQUIPMENT  RELOCATED  100  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  Sw 
EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  SE 
SRG  AND  RRNG  MOVED  20  FEET  S 

EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  SOUTHWEST 
EQUIPMENT  RELOCATED  250  YARDS  WEST 
SRG  RELOCATED  120  FEET  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  S 

EQUIPMENT  MOVED  0,2  MILE  S 

SRG  MOVED  9  FEET  WEST 

EQUIPMENT  RELOCATED  2-1/2  MILES  WEST 

EQUIPMENT  RELOCATED  700  FEET  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  1,100  FEET  WSW 

RRNG  INSTALLED 

RRNG  MOVED  10  FEET  NORTH 

FISCHER  AND  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

SRG  MOVED  2.5  MILES  WEST 

FISCHER  AND  PORTER  ADRRNG  INSTALLED 
SRG  MOVED  300  FEET  SOUTH-SOUTHWEST 
EQUIPMENT  RELOCATED  0.4  MILE  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  NE ,  FORESTR' 
RRNG  AND  SRG  MOVED  85  FEET  N 


GAGE  REPLACED  WITH  SRG 


EVAPORATION  PAN,   DUAL  THERMOGRAPH, 
EQUIPMENT  MOVED  4.0  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  375  FEET  SW 
EQUIPMENT  RELOCATED  1/4  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  WEST 

RRNG  INSTALLED  110  FEET  NORTH 
SRG  RELOCATED  500  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  WEST 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  0.4  MILE  ENE 
EQUIPMENT  RELOCATED  0.4  MILE  WSW 

GAGE  RELOCATED  60  FEET  NORTH 
EQUIPMENT  RELOCATED  270  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  90  FEET  NE 


AND  PYRHELIOMETER  ADDED 


DECEMBER  U,  1968 
MARCH  1,  1970 
OCTOBER  1,  1966 
NOVEMBER  17,  1969 
SEPTEMBER  29,  1969 

NOVEMBER  10,  1969 
AUGUST  21,  1970 
APRIL  1,  1970 
NOVEMBER  12,  1970 
MAY  28,  1970 

AUGUST  28,  1970 
MARCH  12,  1970 
APRIL  22,  1970 
JULY  1,  1968 
MAY  6,  1970 

JANUARY  27,  1970 
SEPTEMBER  29,  1970 
SEPTEMBER  15,  1969 
NOVEMBER  20,  1970 
SEPTEMBER  24,  1970 

OCTOBER  29,  1970 
DECEMBER  15,  1969 
JULY  1,  1969 
JULY  1,  1969 
NOVEMBER  9,  1970 

AUGUST   10,  1970 
OCTOBER  30,  1969 
JANUARY  27,  1970 
SEPTEMBER  28,  1968 
SEPTEMBER  18,  1970 

DECEMBER  3,  1970 
AUGUST  1,  1969 
MAY  13,  1970 
APRIL  27,  1970 
JANUARY  15,  1970 

FEBRUARY  10,  1970 
FEBRUARY  24,  1970 
APRIL  8,  1970 
NOVEMBER  1,  1969 
JANUARY  1,  1970 

NOVEMBER  19,  1970 
DECEMBER  9,  1969 
SEPTEMBER  1,  1970 
MAY  26,  1970 
JANUARY    1,  1970 

FEBRUARY  10,  1969 
FEBRUARY  11,  1970 
OCTOBER  25,  1970 
SEPTEMBER  17,  1970 
MARCH  11,  1970 

MAY  24,  1970 
MAY  13,  1970 
MARCH  17,  1970 
MARCH  6,  1970 
AUGUST  31,  1970 

OCTOBER  15,  1970 
OCTOBER  15,  1970 
SEPTEMBER  17,  1970 
NOVEMBER  1,  1967 
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CALIFORNIA 

REFERENCE     NOTES  1^70 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo^i^t 
557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco,   California  94102,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precioi tation 
data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and   "Storage-Gage  Precipitation  Data   for  Western  United  States."  uuxLiuiidj.  px eci pi ta iion 

DIMENSIONAL^UNITS^^ ^Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used   in   this   bulletin  are;     Temperature   in     F ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 


wind  movemen 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  tahlP 
Max  and  Min  values  in  the   Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  od  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endinr 
aboie'"the^pan^^''''^^^°"'     ^^^""^  "^""^  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals.     Except  $  indicates  standard  normals  used  for  Newark  departures. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record . 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 

•  Amount  Included  In  following  measurement, 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (Tlie  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V     in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  put)li3hed  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin . 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,   for  $1.25. 
Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated 
above,   price  15  cents. 


Subscription  Price;      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent   to  the  Superintendent   of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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